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60.3 
53.7 
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31.1 
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46.6 
44.7 
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79 
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0 
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25 

3 
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BROWNFIELO  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANVON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

5B,9 
53.2 

57. IM 
50.7 
53. 5M 

24.8 
22.3 

23. 7M 
20.5 
19. 8M 

41.9 
37.8 
40. 4M 
35.6 
36. 7M 
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75 
75 
75 
74 

31 
29 
20 
31 
30 
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5 

6  + 
5 
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6 
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0 
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4 
5 
5 
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29 
24 
26 
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DIHMITT 
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FLOVDADA 

57.0 
50.0 
56.0 
'>9.8 
55.7 

24.0 
19.1 
20.2 
19.9 
23.2 

40.5 
34.6 
38.1 
34.9 
39.5 

,6 

75 
75 
77 
74 
75 

30 
29 

31 
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31 
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5 

5+ 
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5+ 
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0 
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50.5 
54.3 
53.9 
62.7 
51.4 

20.3 
21.6 
20.6 
26,0 
19,3 

35.4 
38.0 
37.3 
44.4 
35.4 

74 
74 
75 
84 
75 

30 
31  + 
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31 
29 
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5+ 
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5+ 
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828 
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57.6 
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22,6 
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40.9 
38.2 
39.1 
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56.0 
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3.2 
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78 
76 
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75 

29+ 
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30 

29 

9 
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3 
8 

5 

5 
5 

5+ 

5 

5 
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0 
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1 
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0 
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14 
12 
22 
19 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.05 
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.01 

-  .67 

-  .75 

-  1.30 

-  .81 
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COLEMAN 
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DICKENS 
GAIL 

54.6 
67.5 
56.7 
51. 6M 
61.3 

21,2 
33,4 
31,6 

28, 6M 
31,0 

37.9 
50.5 
49.2 
45. 2M 
46.2 

3.0 

76 
83 
83 
79 
60 

31 
30 
30 
29 
30+ 

-  1 
10 
6 
5 
4 

5 
5 
5 
5 

5 
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443 
461 
507 
574 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
3 
2 
3 

28 

13 
17 
14 
14 

1 
0 
0 
0 
0 

.04 
.05 

T 
,00 

T 

-  1.50 

.04 
.06 

T 
.00 

T 

3 

13 
22+ 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

61.9 
59.9 
52.9 
59.4 
58.9 

27,2 
27,0 
30,0 
26.2 
25.6 

44.6 
43.5 
46.5 
42.8 
42.3 

80 
79 
82 
79 
78 

29 

14 
31 
30 
31  + 

2 
4 
9 
2 
3 

5 

5 

6+ 
5 
5 

625 

659 
567 
662 
698 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
4 

21 
23 
17 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 
,02 
,07 
.00 

T 

-   .69 

.00 
.02 
.07 
.00 

T 

13 
13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
HUNDAY 
PADUCAH 
POST 
aUANAH  5  SE 

55.0 
52.4 
57.7 
60.2 
55.3 

23.4 
27.1 
26.4 
25.5 
22.5 

39,2 
44,6 
42,1 
42.9 
36.9 

.1 
-  1.4 

78 
79 
78 
60 

77 

30 
13 
30 
17 
14 

4 
5 
5 
0 
0 

6+ 
5 

5+ 
5  + 

5 

791 
622 
705 
576 
803 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 

3 
3 

25 
23 
24 
24 
29 

0 
0 
0 

2 

1 

.00 

T 
.00 

T 
T 

-  .95 

-  .77 

-  ,66 

.00 

T 
.00 

T 
T 

13+ 

13+ 
13+ 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

ROSCDE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

54,1 
62.2 

58.1 
55.3 
59.1 

32.2 

31.8 
25,8 
24.0 
27.0 

46.2 

47.0 
42.0 
39.7 
43.1 

.8 
.9 

79 
78 
78 
77 
80 

30 
30 
14 
29 
31 

2 
4 
7 
1 
5 

5 
5 

5 

7  + 
6  + 

515 
551 
706 
760 
574 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

3 

4 
3 

13 
13 
26 
25 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

T 

.00 

.03 

.00 

.00 

-  .67 

-  1,06 

-  .71 

T 

.00 

,03 

.00 

.00 

13+ 

13 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TRUSCOTT 

TURKEV  2  WSM 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

57.8 
59,4 
60.1 
59.0 
55.'. 

25,4 
28,0 
27,3 
25,6 
25,8 

41.6 
43.7 
43.7 
42.3 
40.6 

-    2.2 

78 
75 
77 
77 
73 

14 

30+ 

13 

30 

29 

5 

4 

6 

4 

10 

6  + 

5 

5 

5 

5 

717 
552 
652 

694 
749 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
4 
3 

29 

18 
24 
22 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.25 
.05 
.54 

-   .58 

.00 
.00 
.25 
.05 
.42 

3 

13 
3 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

63.2 

28,6 

45.9 

82 

31 

9 

6  + 

586 

0 

1 

20 

0 

.04 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

43.9 

1.3 

.04 

-   .92 

T 

•    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
bardwell  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

61.6 
59.2 
61.7 
65.* 
59.9 

28.3 
28.4 
33.6 
36.5 
31.1 

45.0 
43.8 
47.7 
51.0 
45,5 

.7 

81 
77 
81 
88 
77 

30 
29 
31 
31 
30 

8 

9 

18 

20 

15 

7  + 
5 

5  + 
5 
5+ 

611 
650 
527 
433 
597 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
1 
1 

19 
18 
12 
13 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 

.11 

.13 

T 

.19 

-  1.02 

.04 
.06 
.10 

T 
.14 

13 

3 
14 
13  + 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

B3NHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

59.3 
60.5 
60.5 
60.7 
59.6 

32.5 
32.6 
28.5 
29.4 
28.0 

45.9 
46.6 
44.5 
45,1 
43,8 

78 
80 
78 
79 
80 

11 

29 

30 

29+ 

30 

14 

11 

13 

8 

11 

5 
5 
5 
5 

5 

584 
565 
628 
611 
648 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

2 
0 

13 
12 
22 
15 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
,98 
.92 

T 
.17 

-  1.20 

-  1.54 

1.00 
.85 
.57 

T 
.10 

13 
3 
14 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

0 

1 

2 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWODD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CDRSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

63. 2M 

69.7 

63.7 

63.3 

60.3 

32, IM 

40.1 

33.3 

36.2 

36.6 

47, 7M 
54,9 
48,5 
49,8 
48. 5 

2.0 
4.6 
1.3 
2.8 
2,6 

80 
89 
80 
84 
78 

31 

30 

30+ 

31 

11 

15 
21 
15 
20 
17 

6  + 

5 

5 

6+ 
5 

528 
328 
503 
466 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 

1 

14 

9 

13 

12 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
.00 
.28 
.05 
,16 

-  1.76 

-  2.90 

-  1.76 

-  2.81 

-  2.15 

.03 
.00 
.21 
.05 
.13 

13 

3 
3 
3 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

58.6 
62.3 
62.6 
51.9 

67.7 

32.3 

33.8 
32.5 

31.7 
36.1 

45.5 
46.1 
47,6 
46.8 
51.9 

2.7 
2.5 

75 
78 
81 
82 
82 

29 
29 
23 

31 
30+ 

15 
14 
11 
11 
14 

5 
5 
5 

6  + 
5 

501 
519 
531 
559 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 
3 
0 

15 
12 
16 

17 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

,87 
,46 
,07 
,00 
.05 

-  1.44 

-  1.99 

.74 
.31 
.03 
.00 
.05 

3 
3 

'14  + 

2 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSD            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

6'.. 8 
60.3 
57.5 
65.3 
70.7 

35.8 

33.0 
27.1 
33.9 
40.9 

50.3 
46.7 
42.3 
49.6 
55.8 

1.2 
-  1.7 

80 
77 
76 
86 
88 

30 
11 
30 
31 
30 

17 
17 
12 
17 
20 

8  + 
8  + 
6 

6  + 
5 

450 
564 
698 
475 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

10 
14 
24 
12 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.19 
.17 
,11 
.00 

-  1.85 

-  1.90 

.12 

.19 
.12 
.08 
.00 

14 
3 

13 
4 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

glen  rose  2  w 
goldthwaite 

GRAHAM 

granbjry 
grapevine  dam 

67.', 
67.9 
60.3 
66,4 
59.7 

29.6 
37.3 
26.5 
33.6 

30.5 

48.5 
S2.6 
43.4 
50.0 
45.1 

-   ,1 

83 
82 
81 
81 
78 

30+ 
30 
30 
30  + 
12 

11 
19 
11 
15 
16 

6 
8 

8  + 
5 
6  + 

502 
378 
561 
459 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

? 

20 
10 
28 
15 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

.24 
,00 
.07 
,25 
.62 

-  1.24 

.20 
.00 
.04 
.24 
.31 

3 

3 

3 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GRDES8ECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

58.4 

64.9 
62. 5M 
56.7 
67.7 

30.3 

38,4 

3't.6M 

26,4 

33,5 

44.4 
51.7 
48. 6M 
41.6 
50.6 

.8 

-   .7 

75 
85 
80 
75 
81 

31  + 
31 

31  + 
30 
30  + 

15 
20 
17 
10 
14 

6  + 
5 

6+ 
5 

8  + 

630 
405 
504 
719 
437 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

.0 

1 

2 

0 

20 

11 

9 

24 

14 

0 
0 
0 

0 
0 

.31 
.06 
.04 
.65 
.08 

-  2.56 

.22 

.04 

.  .02 

.52 

.08 

4 

4 

3^^ 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HILLSBORD 
JACKSBORD 
KAUFMAN 
KILLEEN 
L&VON  DAM 

63,4 
63.5 
62.0 
67.7 
59.2 

34,5 
32,3 
33,8 
37,0 
32,2 

49.0 
47.9 
47.9 
52.4 
45.7 

3.2 

85 
79 
81 
88 
77 

31 

29+ 
31 
30 
12 

17 
9 
17 
19 
17 

6  + 

5 

6 

5 

5 

487 
522 
522 
390 
593 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

0 

1 

10 
14 
12 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 

.00 
.39 

-  2.72 

.08 
.10 
.09 
.00 
.30 

14 
13 
14 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

66.3 
64.6 
61.4 
63.1 
61.1 

37,1 
36,3 
32,5 
36,4 

31.4 

51.7 
50.5 
47.0 
49.8 
46.3 

2.9 

88 
87 
75 
83 
80 

30 
31 
11 
31 
29 

21 
19 
14 
20 
13 

20 
5 

8  + 
6  + 
8  + 

412 
445 
552 
455 
575 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

13 
11 
15 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.05 

.80 

.10 

,27 

-  2.29 

-  2.95 

T 

.05 

.42 

.10 

.15 

13+ 

3 
13 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

62.7 
63.5 
56. 5M 
57.0 
62.9 

34,4 
28.5 
31. 7M 
29.5 
31.6 

48.6 
46.0 
44. IM 
43.3 
47.3 

1.4 

84 
79 
75 
75 
80 

31 

30 
30 
30 
31  + 

18 
9 

16 
14 
14 

6  + 
5 

5  + 

6  + 
6+ 

503 
582 
641 
665 
542 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

3 

1 

12 
19 

15 
17 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 

,18 

1.10 

1.27 

.01 

-  1.98 

.18 
.18 
.56 
1.07 
.01 

3 
3 

4 

4 

13 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 

I 
1 

3 

2 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

I 

0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

64.6 
62.4 
63.1 
64.0 
69.3 

32,1 
35,5 
33,2 
29.7 

40.0 

48.4 
49.0 
48.2 
46.9 

54.7 

80 
77 
79 
82 
88 

29 

30+ 
29 
25  + 
30 

7 

16 

9 

9 

20 

5 

5 
5 

6+ 
5 

508 
493 
514 
555 
328 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

3 

2 

0 

12 
12 
14 
18 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 
.25 
.11 
.10 
.10 

-   .95 

.07 
.25 
,10 
,05 
,08 

3 

3 

13 

14+ 

12 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
I 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  '.  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

55.5 
59.9 
64.5 
65.1 
67.2 

29.1 
28.7 
33.7 
37.0 
38.8 

42.3 
44.3 
49.1 
51.1 
53.0 

3.9 

74 
78 
80 
84 
87 

30 
12 
30  + 
31 
31 

14 
11 
11 
19 
22 

6+ 

8 

5 

6 

6+ 

BB2 
634 
483 
425 
373 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 

0 
0 

20 
21 

13 
11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
.56 
.02 
T 
.02 

-  2.54 

.90 
.2« 
,02 

T 
,02 

4 
13 

3 
14+ 
13 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WS3                  R 

hAXAHACHIE 

66.3 
59.3 
64.5 
64.9 
65,9 

38.9 
25.6 
36.2 
38.4 
36,3 

52.6 
42.5 

50.4 
51.7 
51.1 

4.7 
-  1.8 

3.7 

87 
78 
85 
88 
82 

31 
14 
31 
30 
30 

20 
3 
19 
21 
13 

5 

5 

6+ 

5 

5 

382 
693 
445 

411 
430 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 
0 
0 

10 

24 

11 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
.08 
.05 
.03 
.16 

-  2.39 

-  1.02 

-  2.24 

.03 
.06 
.05 
.03 
.1? 

13 

13 

3 

3 

14 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
T 
0 

7 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

60.4 
63,3 

31.6 
33.6 

46.0 
48.5 

2.4 

76 
83 

30+ 
31 

14 
19 

8  + 
6+ 

581 
505 

0 
0 

2 

1 

14 
13 

0 
0 

.05 
.06 

-  2.09 

.03 
.05 

13 
3 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

48.0 

2.6 

.25 

-  1,93 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY 


Temperature 


<S 


Is 


Precipitation 


9| 


East  texas 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARkSVILLE  2  E 
CDLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRDE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVULE  2    W 

EMDRY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETQN  1  SE 
HEMPHUL 

hempstead 

henderson 

huntsville 

jackson  hill  guard  sta 

jacksonville 

jasper  3  sw 

karnaCk 

kirbyville  fdr  service 

LINDEN 
LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVlEW 

lovelady 

lufkin  faa  airport 

madisonville 

marshall 

mineqla  8  ene 
mount  pleasant 
mount  vernon 
nacogdoches 

NEWTQN 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 

TQwN  Bluff  dam 

TYLER  5  NE 

WARREN 
WILLS  POINT 

DIVISION 

*   *   « 

TRANS  PECOS         05 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHI50S  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSD 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 


70. 7M 

bi.'i 

66.5 

53.2 

65.5 

58.7 
65.6 
66.3 
67.5 
65.1 

65.0 
65.3 
60.0 
6l(.7 


67.'. 
63.1 

66.5 
62.5 
65.3 

62.7 
65.7 

63.8 
64,8 
66.9 
59.8 
55.5 


64. 'i 
60.4 
60.1 
62.9 


53.4 
65.3 
58. 3M 
62.1 
53.2 


55.0 
55.5 
66.3 
70.6 
61.7 


54.1 
56.1 
55.6 
54.1 
55.3 

55.1 
54. 2M 
71. 8M 
57.1 
66.9 


45.  3M 

38.2 

39,9 

35,5 

37,0 

29,8 

41,1 
42,7 
42,4 
38,8 

38,7 
40.9 
33.0 
40.0 


39.9 

37.7 


41.7 
36.5 


40,6 
39.8 
43.1 
33.2 
41.0 

36.0 
39.2 
41.0 
42.5 
34.6 

35.7 
31,1 
32.6 
39.6 


38.9 
41.1 
40,8 
38.3 
41.4 

35.1 
31,9 
33,8 
41,3 
36,4 

42.8 
33.8 


32.4 
32.5 
33.8 
32.8 
38.5 

25.0 
29,5 
34.9 
28.1 
26.5 

25,5 

31,0 
25,5 
30,7 
27,5 

25,4 

24,5m 
29, 4M 
33.5 
38,7 


58, OM 
Si. 8 
53.2 
49.9 

51.3 


51.9 
53,1 
46.5 
52.4 


54.7 
47.6 


54,1 
49,6 
53,7 
50.5 
53.4 

52. 2 

52.3 
55.0 
45,5 
53.3 


50.1 
45.8 
46,4 
51.3 


51.2 
53.7 
54. 6M 
SO. 2 
S2.3 

48.9 
46.0 
45.1 
52.8 
49.3 

55.0 
46.  B 

51.3 


48.7 
49.6 
50.1 
SI, 7 
50,1 

44.3 
47.7 
51.6 
44.6 
44,4 

44,9 
48. 5 
45.6 
47.4 
46.4 

45.3 
44, 4M 
50, 6M 
45.3 
52,8 


3,1 


7+ 


270 
418 
386 
470 
426 

535 
383 
344 
344 
410 

411 
380 
567 
409 


335 
533 

360 
459 

357 
475 
355 
453 
376 

414 
395 
334 
569 
388 

477 
415 
383 
317 
512 

451 
538 
573 
430 


437 
363 
353 
454 
411 

495 
581 
579 
396 
487 

341 
554 


499 
472 
458 
404 
454 

635 
530 
412 
525 
633 

517 
502 
594 
540 
570 

506 
533 
436 
602 
374 


.00 
.29 
.37 
.77 
.15 

.91 
.52 
.22 

.59 
.08 

.20 
.27 

.48 

1.42 

.08 

.06 
.15 

.56 
1.32 

.00 
.12 
.15 
.80 
,12 

.56 

0    1.54 

1.14 

.33 

.57 

.33 

T 

.25 

.03 

.82 

.52 
.65 
.98 
.42 
1.60 

.13 
.24 
.57 
.08 
.77 

1.07 

1.20 

1.73 

.52 

.1 

.75 
.30 


.00 
.17 
.16 

.00 
.00 
.00 
.05 
.00 

.00 
.10 

T 

.01 

.02 


4.12 
3.74 


3.39 
4.82 


.00 
.29 

.17 
.40 
.07 

.52 
.33 

.1 

.23 

.05 

.12 
.20 
.34 
,55 
,08 

,05 
.07 

.35 

.73 

.00 
,05 
.06 
.34 
,04 

.37 
,64 
.55 
,12 
.21 

.28 

T 

.11 

.03 

.58 

.25 

.45 
,39 
.20 
.67 

,09 
,24 
.44 
.08 
.40 

.58 
.87 
.50 
.37 
.08 

,28 

.1 


.02 
.00 
.03 
.00 
.10 

.41 

T 

.00 

.07 

.11 

.00 
.00 
.00 
.05 
.00 

.00 

.10 

T 

.01 

.02 


23 


23 


13 


.0 

,0 

2,5 

2.2 

,0 

,0 

T 
T 
T 
.0 

.0 
.5 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

.0 
.0 

,0 
1,0 
T 
,0 
,3 

.0 

1.0 
.0 
.0 

T 

,0 

T 

1.1 

T 

,0 

T 
T 
T 
T 


,0 
.0 
.0 
.0 

,0 
,0 
.0 
.0 

T 


.1 
.0 
,0 
.0 
.0 


.0 

3.8 

,8 

,0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 
1.0 
T 
,0 
,0 


0 
0 
0 
0 

T 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   3   - 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

-1 
II 

'J 

si 

►a 

• 

< 

|z 

2 
1 

« 

1 

1 

a 
1 

No.  of  Days 

■3 

■3 
|i 

|z 

>- 
n 

a 

o 

Q 

Sno 

«.  Slool 

No.  of  Day* 

SUUon 

Max. 

Mill. 

3 

•S-o 

n 

S  0 

5 
o 

1 

s 

1 

8 

8 

s 

55 

hi 

sj 

PECOS 

PENWEUL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

67.9 

70.6 

7i,.9M 

6<..9 

58.9 

29.7 
33.2 

31. 6M 

29.6 

29.1 

48.6 
51.9 
53. 3M 
47.3 
44.0 

3.5 

85 

90 
84 
81 
75 

18 
29 
21 
30 
22 

9 

9 

18 

4 

7 

7  + 
5 

6  + 
5 
5 

494 
400 
357 
541 
642 

0 
1 
0 
0 
0 

19 
9 
lb 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 
.00 
.00 
.06 
.25 

-       .49 

.02 
.00 
.00 
.04 
.25 

4 

4 

5 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

5  + 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANtlERSDN 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

67.9 
69.6 
60. 9M 
M 
63.8 

30.5 
30.1 
27. 2M 
M 
27.6 

49.2 
♦  9.9 
44. IM 
M 
45.7 

86 
62 
73 
77 
80 

31  + 
30* 
21* 
21 

304 

14 
13 

7 

2 

5 

8  + 
6 

5 

482 

460 
640 

591 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
16 
23 
20 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 

T 

7  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ySleta 

62. OM 

26. 5M 

44. 3M 

77 

19 

5 

6 

636 

0 

23 

0 

.16 

.08 

4 

7 

8 

0 

0 

0 

DIVISION 

47.6 

1.8 

.05 

-   .63 

.2 

*    »    * 

Edwards  plateau   06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 

brackettville 

69.9 
65.0 
67.2 
67.5 
70.3 

40.1 
30.3 
37.2 
36.5 

40.3 

55.0 
47.7 
52.2 
52.0 
55.3 

3.5 

2.1 

88 
79 
89 
87 
86 

31 
31 
31 
31 
22 

15 
9 
20 
20 
18 

5 

6  + 
6+ 
6 
5 

309 
531 
392 
392 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

6 
15 
10 
12 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

T 

.02 

.05 

.00 

-  2.34 

-  2.17 

T 

T 

.02 

.03 

.00 

15  + 
29+ 
15 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8RADY  2NNM 
BURNET 
CAMP  WDDO 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

65.7 
70.0 
72.6 
70.7 
63.7 

29.9 
37.5 
38.9 
37.5 
28.9 

47.8 
53.8 
55.8 
54.1 
46.3 

85 
86 
87 
85 
60 

23 

30 
30 
30* 
31 

10 
17 
20 
18 
8 

6* 

5 

6 

5 

5 

526 
345 
296 
339 
572 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
2 

16 
10 
8 
10 
16 

0 
0 
0 
0 

0 

T 

.02 

.00 

T 

.00 

T 

.02 

.00 

T 

.00 

13 
12 

14+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WSQ 
EDEN  1 

ELDORADO  il  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

70.6 
69.5 
64.9 
68.9 

71. OM 

41.6 
34.5 
30.6 
39.4 

34.  3M 

56.1 

52.0 
47.9 
54.2 
52. 7M 

4.6 

89 
85 
81 
87 
87 

30 
22 
22 
30 
31 

21 

6 

6 

17 

19 

6 
5 
5 
5 
6  + 

278 
395 
525 
341 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

6 

12 
17 
10 

13 

0 
0 
0 

I 

T 

.03 

.05 

.06 

.00 

-   .69 

T 

.03 

.05 

.03 

.00 

28+ 

13 
13 
14+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

70.'. 
69. 3M 
67.4 
66.4 
69. 9M 

33.4 
32. OM 
32.2 
31.0 
33. 2M 

51.9 
50. 7M 
49.8 
48.7 

51. 6M 

3.0 
1.4 

87 
66 
85 
87 
89 

22 
23 
23 

31 

31 

13 
11 
IB 
17 
20 

5 
5 

6  + 
8  + 
8  + 

403 
436 
464 
500 
408 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
16 
18 
21 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.05 

T 

.00 

-  1.81 

-  1.90 

T 

.00 

.03 

T 

.00 

12 

13 
14+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

72,2 
67. 7M 
66. IM 
64.5 
69.5 

34.1 
32. IM 
31. 8M 
31.2 
32.0 

53.2 

49. 9M 
50. OM 
47.9 
50.8 

2.7 

87 
88 
87 
80 
68 

22 

31 
23 

31 
4 

16 

16 

11 

8 

16 

6  + 
9  + 
6 
6 
9 

367 
463 
45B 
525 
436 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

12 
15 
16 
11 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 

T 

.05 

.01 

.09 

-  1.62 

.06 

T 

.05 

.01 

.03 

13 
14 
13 
13 
9+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

68.6 
68. 3M 
65. 9M 
68.8 
69.7 

29.1 

31. 6M 
30. 3M 
31.9 
32.5 

48.9 

50. OM 
46. IM 
SO. 4 
Sl.l 

85 
82 
82 
64 
86 

30+ 

23 

22 

22 

23 

7 
6 
5 

9 
16 

6  + 
5 

4 

6  + 
8 

495 
462 
517 
449 
426 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

21 
13 
14 
16 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.06 

.00 

-  1.16 

-  1.23 

.00 

.00 

T 

.06 

.00 

12 
13 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO            R 

65.8 
64.8 
71.9 
65.0 
67.1 

32.6 
29.7 
36.7 
31.5 
33.2 

49.2 

'•7.3 
55.3 
48.3 
50.2 

3.3 

80 
82 
84 
62 
85 

30 
31 
31  + 
31  + 
22 

8 
11 
13 

7 
13 

5 

6  + 
5 
5 
8  + 

482 
542 
301 
513 
453 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

15 
15 
8 
14 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 
.00 
T 

T 

-   .97 

T 

.00 

.00 

T 
T 

12 

13 
28  + 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SDNORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

66.4 
68.9 
65.6 
72.7 
65.2 

34.5 
31.5 
28.6 
42.1 
30.0 

50.5 
50.2 
47.2 
57.4 
47.6 

85 
84 
83 
68 
64 

31 
22 
31 

30 
31 

15 
9 
7 

19 
6 

5 
5 
5 

6 
5 

446 
452 
544 
253 
532 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 

1 

15 
15 
16 
7 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.00 

T 

.00 

-   .87 

.00 

T 

.00 
T 
.00 

12 

15  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

DIVISION 

51.0 

2.2 

.01 

-  1.59 

.0 

*    *    « 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

66. 2M 

67.3 

72.6 

68.4 

68.3 

49. OM 

41.9 

47.6 

43.2 

42.2 

57. 6M 

54.6 

60.1 

55.8 

55.3 

4.2 
4.4 
5.0 

82 
90 
91 
85 
87 

30 
30 
4 
31  + 
31 

31 
23 
32 
25 
22 

8  + 
5 
20  + 
6  + 
6 

252 
328 

218 
320 
310 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

4 
7 
4 
9 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.23 
.04 
.02 
.19 
.12 

-  2.31 

-  2.06 

-  3,03 

.10 
.02 
.02 
.11 
.05 

4 
12+ 
18 

3 

3 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CJERO  3  E 

73.4 
67.9 
68.9 
72.4 

50.6 
40.4 
55.2 
52.1 

62.0 
54.2 
62.1 
62.3 

4.9 

91 
85 
84 
91 

30 
25 
30 
30 

31 

11 
34 

7 
6+ 

7 
7+ 

172 
354 
167 
174 

2 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

3 
9 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

.07 
.17 
.00 
.03 

-  2.84 

-  1.60 

.07 
.08 
.00 
.02 

8 
3 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATDNIA  2  N 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

71.3 
72.8 
69. 9M 
74.1 
70.9 

43.9 
44. 8M 
40. 5M 
49.0 
42.8 

57.6 
58. 8M 
55. 2M 
61.6 
96.9 

5.7 

69 
88 
69 
90 
89 

30 
30 
31 
30 
31  + 

23 
24 
26 
28 
25 

5 
5 
19  + 
5 
6 

260 
249 
328 
191 
294 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

°o 

0 
0 

7 
7 

11 
3 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.06 

.00 

.05 

.01 

-  2.30 

-  2.19 

-  2.14 

T 

.06 

.00 

.04 

.01 

29 

3 

12 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 

72.5 

71.9 
75.4 

46.7 
40.5 
46.1 

59.6 
56.2 

60.8 

6.1 
3.9 

90 
89 
89 

30 
31  + 
25 

26 
23 

26 

5 

6 
6  + 

240 
280 
206 

1 

0 

0 

0 

0 
0 

6 
9 

8 

0 
0 
0 

.02 
.04 
.03 

-  1.69 

.02 
.02 
.02 

10 
13 
12 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   4   - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Continued 

X    K^  K, 

.^     *. 

X  ¥  XK^ 

X>_^A^X 

*^ 

JANUARY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'4 

►  1 

'4 

It  a 
•  ^ 

< 

•3 

s  a 

1 

1 

■5 

i 

S 

a 

1 
1 

No.  ol  Days 

3 

«  c 
Iz 
£8 

a 
• 

o 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

station 

Max. 

Min. 

0 
H 

« 

& 

s 

2 

1 
s 

1 
s 

11 

hi 

s2 

LA  GR4N0E 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

70.7 
66.5 
69.5 
7i,.0 
T,.<, 

45.0 
40.4 
39.9 

47.4 
42.8 

37.8 
53.5 

54.7 
60.7 
58.6 

3.6 

88 
85 
88 
92 
92 

30 
31  + 
26 

4 

3 

25 
22 

24 
30 
19 

5 

5 

20 

5 

5 

275 
362 
321 
207 
244 

0 
0 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
8 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.09 

T 

.04 

.09 

.01 

-    2.22 

.09 

T 

.02 

.03 

.01 

3 

30+ 
24+ 
26+ 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAJNFELS 
NIXQN 
RED  ROCK 
REFUGIO 

robstown 

ba.'t 
73.'. 
66.3 
73.4 
73.3 

39.9 
45.9 
40.9 
49.3 
49.2 

54.2 
59.7 
54.6 
61.4 
61.3 

1.1 

89 
90 
85 
91 
92 

31 
3 
31  + 
30 
31 

21 
25 
24 
29 
31 

5 
5 

5 

5 
5 

345 
232 
334 
188 
194 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
8 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 

.04 

T 

.06 

T 

-  2.30 

.07 
.03 
T 
.04 

T 

12 
23 
23 
8 
12  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

R0CKP3RT 

SAN  ANTONIO  WSD          R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

67.2 

70.5 
69.0 
71.3 
72.6 

51.9 

41.5 
38.3 
47.9 
45.7 

59.6 
56.0 
53.7 
59.6 
59,2 

4.0 
3.2 
5.7 
6.7 

77 
89 
88 
85 
89 

30 
30 
31 
30 
3 

28 
25 
23 
27 
25 

6 
5 
20 
5 
5 

202 
282 
348 
235 
237 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
8 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
.04 
.08 
.16 
.02 

-  1.70 

-  2.31 

-  3.16 

-  2.01 

.06 
.03 
.06 
.06 
.02 

8 

12 
3 

7 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SINTON 

smithville 
somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

73.5 
65.6 
65.9 
68.0 
71.9 

50.9 
40.5 
39.3 
43.0 
47.2 

62.2 
53.1 
52.6 
55.5 

59.6 

1.3 

91 
83 
84 
88 
89 

30 
4 
26 
31 
30 

31 
25 
23 
25 
25 

5 

6  + 
8  + 
6 
5 

179 
370 
383 
332 
236 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

2 

9 

10 

7 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.15 

.68 

.02 

-  2.83 

.00 

T 

.15 

.68 

.02 

23  + 
3 

1 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

57.8 

4.3 

.08 

-  2.26 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

AMAHUAC  TBCD 

ANGLETDN  2  W 

8AY  CITY  WATERWORKS 

BAYTQWN 

67.4 
62.3 
67.3 
67.8 

46.9 

41. 8M 

45.1 

48.3 

57.2 
52. IM 
56.2 
58.1 

1.5 

82 
78 
80 
81 

26+ 
31  + 
26 
26 

28 
28 
27 
30 

6  + 
9  + 
9 
9+ 

288 
415 
305 
261 

0 
0 
0 
0 

I 
1 

0 

0 

5 
8 

7 
5 

0 
0 
0 
0 

.37 
.65 
.40 
.37 

-  3.23 

.17 
.53 
.20 
.13 

9 
8 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

CLEVELAND 
OANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

65.9 

70.6 
69.8 
71.2 
66. 9M 

42.3 
49.3 
43.3 
48.6 
49. OM 

54.1 
60.0 
56.6 
59.9 
58. OM 

4.5 

82 
84 
88 
85 
82 

31 
25 

31 
30 
26 

25 
30 
26 
29 
30 

21  + 
8  + 
5 

8  + 

9  + 

367 
217 
297 
21B 
266 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

10 
5 
7 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
.45 
.52 
.15 
.48 

-  2.31 

-  2.13 

.20 
.20 
.40 
.10 
.17 

8 
7 
B 
7 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

7 

2 
2 

1 
1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

62.0 
67.9 
69.0 
65.7 
67.2 

51.9 

45.4 
48.0 
43.9 
50. 4M 

57.0 
56.7 
58.5 
54.8 
58. 8M 

2.1 
5.4 
4.9 
.9 
2.5 

73 
82 
84 
86 
77 

25 

30+ 
14 
27 
25  + 

29 

28 
28 
26 

30 

7 

B  + 
9 
21 
8  + 

250 
298 
255 
337 
230 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
7 
5 
8 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 
.36 

.20 
.48 
.23 

-  3.28 

-  3.57 

-  3.58 

-  4.30 

-  2.80 

.06 
.25 
.08 
.22 

.08 

8 
3 

8 
9 

8  + 

T 
T 
.0 
.0 

T 

0 
T 
0 
0 
0 

8  + 

0 

I 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PAlACIQS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

68.3 
63.5 
66.5 
69.3 
66.2 

47.3 
44.2 
48.6 
45.1 
51.1 

S7.8 
53.9 
57.6 
57.2 
58.7 

4.0 

83 

77 
77 
84 
79 

26 

26 

26+ 

31 

26+ 

29 

27 
30 
28 
31 

9+ 
8 
5 

9  + 
8  + 

272 
352 
262 
289 
221 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

5 

7 
4 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.21 
1.20 
.30 
.20 
.14 

-  2.97 

.13 
.54 
.19 
.18 
.09 

9 

15 
9 

8 

7 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

2 

1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WSO          R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  D  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

66.'. 
69.8 
65.8 
67.7 
67.3 

48.5 
51.5 
51.1 
46.2 
45.5 

57.5 
60.7 
58.5 
57.0 
56.7 

3.9 

3.7 

78 
82 
78 
82 
83 

23 

30+ 
19 
26  + 
26+ 

30 
31 
32 
27 
27 

20  + 

8  + 

9  + 
9  + 
9 

269 

188 
237 
297 
298 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

4 
3 
2 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.22 

:ll 

.25 

-  3.63 

-  3.24 

.27 

.06 
.20 
.14 
.11 

7 

7 

10 

14 

8 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VICTORIA  WSO             R 

71.1 

48.2 

59.7 

4.3 

88 

30 

29 

5 

228 

0 

0 

4 

0 

.02 

-  2.32 

.01 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57.3 

2.9 

.37 

-  3.25 

T 

•   *   • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVlOES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

7',. 9 
76.3 
75.6 
74.8 
77.'.M 

48.5 
50.2 
48.5 
44.7 
46. 4M 

61.7 
63.3 
62.1 
59. B 

61. 9M 

5.5 

93 
93 
94 
95 
95 

31 

3 
30 
31  + 

3 

30 
28 
29 
25 
27 

5 

7 
5 
6 
6 

186 
161 
191 
196 
168 

2 

3 

2 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 

.15 

.00 

T 

.00 

-  1.52 

-  1.02 

.01 

.15 

.00 

T 

.00 

9 
28 

24+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

76.4 
73.8 
75.1 
73.3 

44.9 
46.8 
44.9 
41.8 

60.7 
60.3 
60.0 
57.6 

4.0 

93 
96 
92 

94 

4  + 

3 

3 

4 

25 
29 
25 

27 

9  + 
5 
6 
6  + 

194 
197 
194 
254 

3 

1 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

5 
3 

5 
9 

0 
0 
0 
0 

.03 
T 
T 
.08 

-  1.25 

.02 

T 
T 
.03 

14 
23+ 
29+ 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

75.7 
76.3 

75.1 
78.2 
74.3 

42.8 
48.9 
47.0 
45.8 
45. B 

59.3 

62.6 
61.1 
62.0 
60.1 

4.5 
2.6 

96 
96 
95 
95 

95 

4 
4 
30 
3 
4 

28 
33 
30 
30 
29 

20 

8  + 
21  + 

9  + 
5 

220 
174 
208 
160 
205 

3 
2 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
7 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.87 
.00 
.00 

-  1.23 

-  .65 

.00 
.00 
.87 
.00 
.00 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYDR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

75.5 

76.4 
73. 2M 
76.2 

48.3 

50.6 
46. 2M 
43.2 

61.9 

63.5 

59. 7M 
59.7 

93 

93 
91 
94 

31 

3 
4 
3 

30 

32 
28 
26 

5 

5 
5 
5 

189 

156 
228 
201 

2 

3 

2 
4 

0 

0 
0 
0 

3 

1 
5 
6 

0 

0 
0 
0 

.00 

.06 
.07 
.07 

.00 

.03 
.07 
.02 

15* 
15 
15  + 

.0 

.0 

.0 

T 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

PDTEET 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

72.4 
76.8 
74.0 

42.1 
46.5 
43.7 

57.3 
61.7 
58.9 

96 
96 
95 

4 
4 
4 

26 
30 
29 

21 
21  + 
20 

255 
183 
225 

1 
2 
2 

0 
0 
0 

8 
3 
6 

0 
0 
0 

T 
T 
.01 

T 
T 
.01 

30 

9+ 
10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       ]^;j«„,    ,„, 


Temperature 

Precipitation 

is 

'4 

H 

1 
< 

|z 
s  a 

■a 

i 

1 

a 

a 

t 

1 

No.  of  Day 

1 

1^ 

Q 

s 
o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

SlaUon 

Max. 

Mill. 

3 

II 

11 

0 

o 

s 

a 

a   » 

.°l 

ZAPATA 

78.8 

50.5 

64.7 

97 

30 

32 

5 

139 

4 

0 

1 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60.9 

5.4 

.06 

-    I.IB 

T 

*    •    * 

ldwer  valley      10 

BROWNSVILLE  WSO         R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

76.3 

75  .4M 
7«.0 
75.6 
75.8 

56.7 
49  .4M 
52.6 
55.3 

49.4 

66.5 
62. 4M 
63.3 
65.5 
62.6 

5.1 

.9 

93 

90 
93 
94 
96 

31 
31 
31 
3 
31 

35 

33 
31 
32 
29 

7+ 

8 

B 

7 

5 

130 
184 
170 
148 
188 

2 
1 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 

.80 
.13 
.17 
.15 

-  1.13 

-  .68 

.13 
.80 
.09 
.06 
.09 

a 

29 

29 

29 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION  i,    W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

76. 6M 
68.9 
7'.. 2 
73.0 
75.7 

52. 9M 
53.4 
51.1 
56.1 
55. b 

64. SM 

61.2 

62.7 

64.1 

65.7 

4.6 
2.2 

94 
87 
90 
87 
93 

31 
31 
31  + 
31 
31 

31 
31 
32 
32 
31 

8 
B 
8+ 

7 
7 

133 
203 
177 
158 
139 

1 
0 
2 

0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.20 
.07 
.29 
.56 
.11 

-  1.15 

-  1.54 

-  1.55 

.10 
.07 
.26 
.34 
.04 

16 
B 
29 
29 
28  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

64.0 

3.0 

.27 

-  1.30 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ZAPATA 

LOWEST  TEMPERATURE 
SUNRAY  4  SW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DEWEYVILLE  5  S 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
116    STATIONS 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DEWEYVILLE  5  S 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PERRYTON  10  WNM 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
YSLETA 


97 

DATE 

30 

-  12 

DATE 

06 

2.47 

.00 

1.78 

DATE 

15 

6.5 

7 

DATE 

08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 


JANUARY      1971 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


The  month  was  one  of  the  driest  January's  of 
record.  In  a  broad  section  of  the  State  extend- 
ing from  the  northern  High  Plains  southeast- 
ward to  the  Coastal  Bend  total  precipitation  was 
generally  less  than  0.10  inch.  Many  locations 
received  no  measurable  rain,  including  Del  Rio, 
Lubbock,  Midland,  and  San  Angelo.  The  follow- 
ing list  illustrates  the  magnitude  of  the  pre- 
cipitation deficiency: 


January  since  1904 
January  since  1909 
January  since  1909 
January  since  1911 
January  since  1928 
January  since  1911 
January  since  records 
in  1913 


Austin 

Driest 

Corpus  Christi 

Driest 

Galveston 

Driest 

Houston 

Driest 

Pt.  Arthur 

Driest 

San  Antonio 

Driest 

Dallas 

Driest 

began  : 

At  Austin  the  3-month  period  ending  January 
31  was  the  driest  consecutive  3-month  period 
since  records  began  in  1856.  A  total  of  only 
0.15  inch  fell  at  Austin  during  this  time.  It 
was  the  driest  3- month  period  at  both  Dallas 
and  Houston  also. 

Except  for  a  period  of  very  cold  weather  from 
the  5th  through  the  8th,  the  month  was  unusually 
mild.  On  the  30th  the  warmest  temperatures  ever 
recorded  for  the  month  of  January  occurred  at 
a  number  of  locations  including: 


Corpus  Christi 

91° 

Austin 

90° 

Brownsville 

90°followed  by  93°  on  the  31st 

San  Antonio 

89° 

Victoria 

88° 

Robert  Orton 

NOAA    Climatologist- Texas 

Airport  Administration  Bldg. 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


DAILY  PRECIPITATION 


TfXtS 

JANUARY 

H71 

■s 

Day  of  Month 

station 

I 

1  1  2  1 

3 

4    5  1  6 

7 

8  I  9 

10  1  11  I  12 

13   14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  I  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

•   •   • 

HIOH  PLtlNS         01 

JBERN4THY 

.01 

.01 

ACKiBLy  3  se 

.00 

AMARULQ  MSO           //R 

.10 

.02 

.OB 

T          T 

T 

ANOKEHS 

T 

T 

BIO  SPUING 

.00 

• 

■OOKEI 

.39 

.35 

BOKSEIt  3  H 

.11 

T 

.11 

T 

BKAVO 

.17 

.17 

T 

BftOWNPIELD  NO  2 

T 

T 

T 

T 

BULED  2  NE 

.IB 

.OB 

.10 

flUNKE*  HILL  5  N 

T 

T 

CANADIAN  1  ENE 

.05 

.09 

T 

CANYON 

.05 

.09 

T 

CHANNINC  NO.  2 

.13 

.13 

CLAUOE 

.02 

.02 

COLOIIATEB  3  H 

.02 

.02 

CONLEN 

.09 

.09 

CROSBVTON 

T 

T 

DALHART  fAA  AIRPORT 

.16 

.10 

.06 

T 

DARROUZETT 

.6B 

.33 

.35 

T 

DIHHITT  6  E 

.00 

DIHHITT 

.02 

T 

.02 

DUMAS 

.49 

.45 

FLOYDADA 

.00 

FLOYDADA  9  S£ 

T 

T 

FOLLETT 

.14 

.14 

FORSaN 

.00 

FRIONA 

.02 

T 

.02 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

.00 

GARDEN  CITY  1  E 

.00 

CRUVER 

.76 

.76 

T 

T 

HART 

.01 

.01 

T 

T 

T 

HARTLEY 

.21 

.21 

HEREFORD 

.10 

.10 

HIGGINS 

.19 

.19 

HITCHLAND 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_ 

_    _    - 

- 

- 

... 

- 

_ 

. 

LAMESA  1  SSE 

.00 

LENORAH 

T 

T 

T 

LEVELLAND 

T 

T 

T 

LIRSCOMB 

.i>l> 

T 

.44 

IITTLEFIELD  NO,  2 

T 

T 

lOOR 

- 

- 

- 

-     -     . 

- 

- 

.     -     - 

.     .     - 

-     -     - 

-   -    _ 

-    -   - 

-   -   - 

.   .   - 

. 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK  HSO              R 

T 

T 

NC  LEAN  3  E 

.00 

nlAHI 

.12 

T 

.12 

T 

NIDLAND  WSO            119. 

T 

T 

T 

T 

T 

BIDLAND  •  ENE 

.00 

HORSE 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

.     .     - 

.     .     - 

.     -     _ 

-    -   - 

-    .   - 

-   -   - 

... 

. 

MORTON 

.00 

MULESHQE  1 

.02 

.02 

T 

NOTLA  3  SE 

.21 

T 

.21 

T 

T 

T 

OLTON 

T 

T 

T     T 

PAMPA  NO,  2 

.13 

.09 

.08 

PANHANDLE 

.07 

.02 

.05 

PERRYTON  5  NNE 

.44 

.44 

T 

T     T 

PERRYTON  10  WNH 

'.45 

.20 

.25 

T     T 

PLAINS 

T 

T 

T 

PLAINUIEU 

- 

- 

- 

-     _     . 

- 

- 

-     .     - 

... 

-     -     _ 

-    -    _ 

-    _   _ 

.    -   - 

... 

- 

QUITAOUE  2  SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEMINOLE 

.04 

T 

.04 

T 

T 

T 

SILVERTON 

.00 

SLATON  5  SE 

T 

T 

T 

SPEARMAN 

.46 

.3B 

.08 

STRATFORD 

.23 

.IB 

.05 

SUNRAY  -i  Sm 

.69 

.03 

.66 

TAHOkA 

T 

T 

TASCOSa 

.35 

T 

.33 

.02 

TULIA 

.07 

.07 

T          T 

T 

UHBARGER 

D   .10 

D 

.10 

T 

VECA 

.20 

.02 

.18 

T 

. 

•    •    • 

LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  kSD            lit. 

.01 

T 

.01 

T 

T 

ANSON 

.05 

.09 

ASPERMONT  2  SSW 

.00 

BALLINGER  1  SH 

.00 

BENJAMIN  «  SSE 

T 

T 

BURKETT 

.05 

.09 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

.01 

.01 

T 

T 

T 

CHILLlCOTHE 

T 

T 

T 

CLARENDON 

.04 

.04 

COLEMAN 

.06 

.06 

COLORADO  CITY 

T 

T 

T 

CROHELL 

.00 

OICKENS 

.00 

ELECTRA 

.56 

.28 

.28 

FLOMOT  1  N 

.00 

GAIL 

T 

T 

GUTHRIE 

.00 

HAMLIN 

.04 

T 

.04 

HASKELL 

.02 

.02 

HORDS  CREEK  DAM 

.07 

.07 

T 

JAYTON 

.00 

KNAPP  6  SH 

.00 

LAKE  ABILENE 

T 

T 

T 

LAHN 

.04 

.02 

.02 

MATADOR 

T 

MEMPHIS 

.00 

MOBEETIE  2  S 

.00 

MUNDAY 

T 

T 

NORTHFIElD 

T 

T 

NOVICE  1  E 

.03 

.03 

NUGENT  1  ESE 

_ 

_ 

_ 

-     -     - 

_ 

. 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

. 

... 

. 

PADUCAH 

.00 

POLAR 

T 

T 

POST 

T 

T 

QUANAH  9  SE 

T 

T 

• 

r  not«>  lollowing  Sl«liOr>   ] 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JANUARY    1971 

Station 

m 

Day 

of  Month 

o 

H 

I  1  2  1 

3 

4  {  5  I  6 

7   8   9 

10  I  U  I  12 

13  1 

14  1  15 

18  I  17   18 

19  1  20   21 

22   23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

ROSY 

T 

T 

ROSCOE 

T 

T 

T 

ROTAN 

.00 

SEYMOJR 

.03 

T 

.03 

SHAMROCK 

.26 

.26 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

.00 

SNYOER 

.00 

STAMFORD  1 

T 

T 

TAMPICO 

.00 

TESCO 

.04 

.02 

.02 

TRENT  2  £NE 

T 

T 

TRU>»  3  ESE 

.01 

.01 

TRUSCOTT 

.00 

TURKEY  2  KSN 

,00 

VERNON 

.25 

.25 

VOSS  1  WSII 

. 

. 

. 

-   .   - 

. 

.   .   - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

KEILINOTON  1  NNW 

.05 

.05 

WICHITA  FALLS  WSO        R 

.54 

T 

.42 

.02 

.10 

T 

T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.27 

.20 

T 

T 

.07 

WINTERS  I  NNE 

.Ot 

.04 

•    •    • 

NORT-J  CENTRAL        03 

ALBANY 

.05 

.01 

.04 

ALEDO  «  SE 

.46 

.35 

.11 

ANOICE  1  WNW 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ANNA 

1.21 

.33 

.85 

.03 

ANTElOpE 

.93 

.86 

T 

.07 

T 

ARCHER  CITY 

.11 

T 

.06 

T 

.05 

T 

ARLINGTON 

.15 

.10 

.05 

AVALON 

.86 

.56 

T 

.29 

.01 

BAIRD 

- 

- 

- 

-     _     - 

_   _   - 

-     -     - 

- 

- 

-     -     - 

-   -   _ 

- 

- 

... 

_   _   _ 

- 

BARDHELL  DAM 

.13 

.03 

.10 

T 

8ELT0N  0AM 

T 

T 

T 

T 

BENBROOK  DAM 

.19 

.14 

.05 

BONHAH 

1.98 

.82 

1.00 

.09   .07 

BOWIE 

.98 

.86 

.10 

.02 

T 

BOYD  9  S 

.92 

.35 

.57 

BRAZOS 

.11 

.06 

.05 

BRECKENRIDCE 

T 

T 

BRIDGEPORT 

.17 

.05 

.10 

.02 

6ROMNMO0D 

.05 

T 

.03 

.02 

BURLESON  2  SSM 

.34 

T 

T 

.29 

.02 

.03 

BURLINGTON  3  HSU 

.04 

.03 

.01 

T 

T 

CAMERON 

.00 

carrollton 

.60 

.22 

.38 

CELINA 

.69 

.69 

CENTER  CITY 

.05 

T 

.05 

CHALK  MOUNTAIN 

.05 

T 

T 

.01 

.02 

.02 

T 

T 

CLEBURNE 

.28 

T 

.21 

.05 

.02 

CLIFTON  10  E 

.07 

T 

.05 

T 

.02 

COMANCHE 

.00 

COOPER 

.52 

T 

.27 

.25 

COPPERAS  COVE 

.00 

CORSKANA 

.05 

.05 

T 

T 

CRANOALL 

.34 

.03 

T 

.31 

CRESSON 

.18 

T 

.15 

T 

.03 

CROSS  PLAINS 

.08 

.08 

DALLAS  WSO             //R 

.16 

T 

.13 

T 

.03 

T 

OAVILLA 

.00 

DECATUR  2  SSH 

.55 

.51 

.04 

DENISDN  DAM 

.87 

.03 

.74 

.10 

T 

T 

DENTON  2  SE 

.46 

.31 

.15 

DUBLIN 

.07 

.01 

T 

.03 

.03 

DUNDEE  6  NNW 

.15 

.15 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

.68 

.33 

.35 

EASTLAND 

.00 

ENNIS 

.25 

.08 

T 

.17 

EVANT 

.05 

.05 

FARMERSVILIE 

.31 

.20 

T 

.05 

.02 

FERRIS 

.17 

T 

.05 

.12 

FLORENCE  3  SE 

.00 

FORESTBJRG  4  S 

.27 

.12 

.15 

T 

FORT  WORTH  WSO           R 

.19 

T 

.19 

T 

T 

T 

FRISCO 

1.57 

.01 

.53 

1.03 

T 

FROST 

.03 

.03 

T 

T 

GAINESVILLE 

.17 

T 

.12 

.03 

.02 

gatesville 

.11 

.08 

.03 

CEORCETOhN 

.00 

GLEN  ROSE  2  W 

.24 

.20 

.04 

GOLDTHWAITE 

.00 

GRAHAM 

.07 

.04 

.03 

T 

GRANBURY 

.25 

.24 

.01 

GRANGER 

.00 

GRAPEVINE  DAM 

.62 

T 

.02 

.26 

.31 

.03 

GREENVILLE  T  NM 

.31 

T 

.22 

.03 

.06 

GROESBECk 

.06 

.04 

T 

T 

.02 

T 

GUNTER 

.61 

T 

.32 

.27 

.02 

T 

HAMILTON  2SSE 

.04 

.02 

.02 

T 

HENRIETTA 

.65 

.52 

.11 

.02 

HEWITT  1  SE 

.02 

.02        T 

T 

HICO 

.08 

.08 

T 

HILLSBORO 

.10 

.02 

.08 

HONEY  GROVE 

1.30 

T 

.40 

.40 

.30 

.20 

T 

HUCKABAY 

.35 

.35 

T 

HURST  SPRINGS 

.07 

.07 

T 

INDIAN  GAP 

T 

T 

jACKsaoRO 

.10 

.10 

T 

JARRtLL 

.00 

KAUFMAN 

.22 

T 

.07 

.05 

.09 

T 

.01 

KENNEOALE  6  SSW 

.32 

T 

.24 

.08 

KILLEEN 

.00 

LAVON  DAM 

.39 

.01 

.30 

.01 

.05 

.02 

LEWISVILLE  OAH 

1.09 

.03 

.28 

.75 

.03 

LIPAN 

.39 

.36 

.03 

HARLIN  3  NE 

T 

T 

T 

MARYS  CREEK 

.26 

T 

.26 

HC  GRECOR 

.05 

.05 

MC  KINNEY 

.80 

.02 

.34 

.42 

.02 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.00 

HEXIA 

.10 

.10 

T 

T 

MID  CITY 

1.47 

T 

.06 

1.03 

.2B 

.10 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.27 

T 

.15 

T 

.12 

T 

T 

*  toUawmg  Slalian    IndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Station 

1 

Day 

of  Month 

■  hh 

4  1  5  1  6 

7  1 

8'{  9 

10  1  II 

1  '^ 

13  1 

14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28   29  {  30 

31 

MORCAS  3  WNri 

MORGAN  MILL 

nUENSTEK 

MULLIN 

NAVARRO  NULS  DAM 

.03 
.12 
.»! 

T 
.16 

.03 

.17 
.18 

T 

T 

.12 

.19 

.03 

.02 

NEUPORT 
OLNEY 

OLNEY  9  NNw 
PALO  PINTO 
PARIS 

.90 

.la 

.23 

.09 
1. 10 

.90 
.U 
.20 

.05 

.56 

.03 
.33 

.09 
.12 

T 

.03 

.01 

PILOT  POINT 
POSSUN  KINGDOM  OAH 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
QUINLAN 

1.27 
.35 

.01 
.11 
.23 

.10 
.95 

T 

.07 
T     .25 

1.07 

T 

T 

.04 
T 

.01 
.04 

.06 

T 
T 

T 

T 

T 

RAINBOW 
RANGER  I  W 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

.00 

.11 

.12 

T 

.90 

.01 
T 
T          T 

.26 

.05 

.10 
T 
T 
.30 

T 
.07 

RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKOAlE 
ROCXKALL 
ROSEBJO  3  HSH 

.10 
1.05 
.20 
.23 

.10 

T 

T 

.37 
.15 
■  14 

.02 

.08 

.05 

.64 
.03 
T 
.02 

.09 
.04 

.09 

T 

T 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.10 
.00 
.02 

l7o2 

.10 
T 

.90 

- 

-   - 

-     - 

T 

.02 

.09 

T 
.03 

.   -   . 

-   .   . 

- 

- 

T 
T 

T 

T 

- 

SlIDELL 
SPRINGTOwN 
STEPHENVULE  «  N 
STILLHOUSE  HDLLOk  DAM 
STRAmN  6  NNE 

.78 

.56 

.02 

T 

.13 

.01 
T     .02 

.03 

.68 
.22 

T 
T 

.10 
.26 

.07 
T 
T 
.10 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNOALE 

THORNTON 

.02 
.05 
.37 
.00 
.06 

.07 
.02 

.05 

.04 

.02 
.03 

.02 
.25 

THROCKMORTON 
THURBER  S  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

.08 
.12 
1.19 
.04 
.95 

.02 

T 

.62 

.76 

T 
T 

.06 
.12 
.57 
.04 
.12 

.05 

T 
T 

WACO  DAM 

WACO  WSO                 R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 

.05 
.03 
.16 
.05 
.08 

.05 

T     .03 
.02 
.01 
.05 

T 

T 

T 

.02 

.03 
.01 

T 

.12 
.01 
.02 

WOLFE  CITY 

.7* 

.47 

.22 

.05 

EAST  TEXAS          0« 

ALTO  5  Sw 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSH 
BEDIAS 

.12 
.00 
.29 

.«e 

.10 

.05 

.29 
.02 

T 

.04        T 

.11 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.03 

.27 
.10 

.06 

T 

BON  HIER  2  E 

BOXELOER 

BREMONO 

BRONSON 

BUFFALO 

.52 

1.49 
.10 
.66 
.11 

T 
.16 

T 

.06 

.07 

.43   T 
.41 

.04 

.06 

.03 
.60 

.02 

.08 

.05 
.02 

.74 
T 

T 

.06 

T 

T 
.05 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVlLLE 
CLARKSvILLE  Z    E 

.12 
.37 
.77 
.15 
.91 

.04 

.02   .02 

.09 

.01 

.05 
.11 
.20 
.01 
.52 

.17 

T 

T 
.40 

.02 

.01 
.02 

.02 

.01 
.30 

T 

.04 
.08 
.07 

.01 
.06 

.01 
.03 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

.52 
.22 
.59 

.08 
.18 

.19 

T     .18 

.08 

.OS 

T 

T 
.23 

T 
T 
T 

T 

.33 

.21 
.02 

.18 

.07   T 

T 
T 

T     T 

T 

.04 

.01 

T 
T 
T     T 

T 

OAINGERFIElD  1    S 
DEKALB 

OEmEYVUlE  5  S 
OIALVILLE  2  W 
EDOM  2  NW 

.20 
1.41 
2.47 
.27 
.23 

.12 

.12 

.20 
.19 

T 

.57 

.10 

T 
.05 

T 

.44   .04 

T 

.05   . 

32 

.02 

T 

.04 

.50 

.04  1.78 

T 

T 

T 

.08 
.20 

T 

T 

T 
.02 

T 

T 

T 
T 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 

.48 
1.42 
.08 
.06 

.15 

.02 

.01        .03 

.06 

.07 

.12 

.45 

.04   T 

.55   .04 

T 

.07   . 

32 

.06 

.34 
.05 

T     T 

T 

.01 

.05 

.13 
.04 

.01 

T 

GLADEWATER  3  WSW 
CRAPELANO 
CROVETON  1  S£ 
HACANSPORT 
HARLETON 

.04 
.56 
1.27 
1.10 

.04 

.14 

.05 

.08 
.55 

T 

.35 

.07 

T 

T 

T 

.91 
.05 

.21 

T 

.11 
.35 

T 

.03 
.03 

T 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

.14 
1.32 
.00 
.12 
.86 

.05 

.14 
.12 

.05 
.33 

.10 

.47 

.02 
.31 

.04 

T 

.73 

.06 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  Sw 

JEFFERSON 

.16 
.80 
.12 
.56 

.68 

.05 
.03 
.04 
.05 
.03 

.08 
.04 
.08 
.46 

.05 

.Ot 

T 
T 

.06 
.34 
.03 
.37 

T 

.06 
.03 

T 
T 

.02 

.29 

T 

.14 

T 
.01 

T 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

.12 
1  1.54 
1.14 
.33 
.57 

.05 
T 
.03   .02 
.07 

.12 
.47 
.55   T 

.12 
.10 

0 

T 

.04 

.10 

.31   .18 

.21 

.07   T 

T 

.10 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.03 
.03 

.05 

.84 

T 

.12 

.02 

T 
.04 

LONG  LAKE 

LONGVIEK 

LOVElADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADIS3NVILLE 

.33 

T 

.25 

.03 

T 
T 
.07 

.26 

T 

.11 

T 

T 

T 

.05 
T     T 

T 
.01 

T 

T 

.06 

T 
T 

.03 

MAGNOLIA 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEOLA  7  SSW 

T 

.82 
1.74 
.33 

.05 
.07 
.12 

T     T 

T 

.58 

T 

.01 

.82 

T 

.02 

.16 
.85 

.21 

S*«  t«tei*nctt  no««E  l< 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 

JANUARY 

1971 

Station 

'(3 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  {  S    6 

7  1 

8  1  9 

10  1  u 

1  '^ 

13  1  14  1  15 

16   17   18 

19  1  20  1  21 

22  {  23  1 

24 

25  1  2B  I  27 

28  I  29  I  30 

31 

nlNEOH  t  E1E 
HQNTGO«E«Y 
MOUNT  PLEftSlNT 
MOUNT  VERNQNI 
NICOCDOCHES 

.52 
.17 
.66 
.98 
.<>2 

.05   .18 
.05 
.15 
.12 

.03 

.3t 

.15 

T 
.02 

T 

.07 
T 

.01 
.20 

T 
T 

.01 

.45 
.01   .39 

.03 
.07 

.25 

.04 
.09 

T 

.02 
.02 

T 

T 

NtPLES  1  SH 
NEGLEV  *  SSK 
NEUVILLE 

NEW  CANEY  <•    Nw 
NEHTON 

2.»6 
I. OS 
.58 

.<>6 
1.6D 

.03 

.07 
.07 

.10 
.72 
.06 
.13 
.67 

.01 

.35 
.04 
.55 

.21 

.87 
T     .36 

T 

.10 
.38 

1.46 

OVERTON 
P«LESTINE 
PITTSBunC  5  S 
PDYNQ«  1  NE 
PRICE  2  S" 

.33 

.13 
.81 
.24 
.12 

.17 
.09 

.2« 
.05 

.09 
.02 

.02 

T 

T 

T 
T 

.01 

.03   T 
.02   T 

T 

.04 

.04 

T 

T 

.81 

T 

T 

T 

OUITnlN  2  S 
REKLAH  3  NNE 
RICHARDS 
ROCKLAND  1  u 
RUSK 

.36 
.33 

.08 
.57 
.08 

.OS 
.02 

.2S 

.07 
.OS 

.04 

.05 
.06 
.44   T 

.02 

T 

T 

.28 

T 

SAM  RAYBURN  DAM 
SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXAR<ANA  DAM 

.77 
1.07 
1.20 
1.73 
2.02 

.01 
.06 

T 
.10 

.31 
•  OS 
.20 
.32 
.63 

T 

.40 

.02   T 

T 

T 

.58 
T     .87 

.49   .03 

.13 

T 

T     T 

.03 
.35 
.13 
.50 
1.04 

.39 
.12 

TOMN  BlUFP  OAM 

trinioao  POtJER  Plant 

TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
KALLER  3  SS« 

.62 
.12 

.18 

T 

.31 

T 

.12 

.08 

.18 

.13 
.07 

.01 

T 

.37   T 

T 

.13 

.06   . 

92 

T 
T 

T     T 

T     T 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.01 

.02 

UtRRE-t 
WILLS  POINT 
HINNSBORO  6  SU 

.75 
.30 
."12 

.15 

.05 
.18 
.32 

.04 

T 

.16 

T 

.28 

.02 

T     .12 

T     .05 

T 

T 
.10 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALHQRHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.02 
.00 
.05 
.00 
.02 

.02 

.03   .02 

.02 

CANDELARIA 

CMISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYOEN 

.00 
.10 

.41 

T 

.00 

.41 

T     T 
T 

T 

.10 

EL  PASO  WSO              R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.17 

.16 

T 

.00 

.00 

.03 

.11 

T 

.07   T     .01 
.03   T     T 

.06 
.02 

T 

T 

CIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

T 
.00 

.19 
.05 

T 

T 

.19 

T     T     T 

.05 

-     - 

-     - 

- 

T 

-     -     - 

.     .     -■ 

T 

-     -     - 

-     -     - 

- 

MARATHON 
HARFt  NO.  2 
HENTONE  2  5 
HDNAHANS 
MOUNT  LOCKE 

.00 
.00 
D   .10 
T 
.01 

D  .10 

T 
.01 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENHELL  1  SSE 

PLATA 

.00 
.02 
.02 
.00 
.00 

.02   T 

.02 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.00 
.06 
.25 
.00 
.00 

.02 

.04 

.25   T 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  USU 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.00 

T 

.00 

T 

T 
T 

T 

T 

-     - 

-     - 

- 

-     - 

TSLETA 

.16 

T 

.08        .03 

.03 

.02 

«    *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

.02 
.02 

T 

T 

T 

.02 

T 

T     T     T 

T     .02 

T 

T     T 
T     T 

6LEWETT  5  NW 
BOERNE 

BRACKETTVlLLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 

.00 
.05 
.00 

.02 

T 

.02 

.03   .01   .01 

T 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.00 
.00 
.00 

.     .     . 

.     .     . 

- 

-     - 

-     - 

T 

T     T 

. 

- 

- 

- 

.     .     . 

.     . 

- 

COTTONWOOD 

CRIOER  RANCH 

DEL  RIO  WSQ 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.08 
.00 

.00 

T 

T 

T 

.08 
T     T 

T 

T 

T 

T 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
ELDORADO  19  SW 
FIFE 
FREDERICKSBURG 

.03 
.05 
.00 
.00 
.06 

T 

.03 
.05 

.03   .03 

FUNK  RANCH 

COLO 

HARPER 

HUMBLF  PUMP  STA  5  WNW 

HUNT 

.00 
.03 
.02 
.00 

T 

.03 
.02 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

.00 
.00 

See  reteionce  notes  loUowing  Sution    Indaz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Station 

1 

Day  oi  Month 

1  1  2  1 

3 

4  1  5  1  6 

n- 

8  1  9 

10  1  11 

12 

13  1  14   15 

16  I  17  1  IS 

19   20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  {  30 

31 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KSHPN6R 

KEI>I<VI|.I.E 

.00 

.00 
.00 
.OS 

T 
T 

.03   .02   T 

LAHPASAS 
UNCTKY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LYNXHAVEN  RANCH 

,00 
.06 

.02 

T     T 

.06 

T 
T     .02 

BARCO 
HASON 
nc  CA«EY 
MEDINA 
MENARD 

.00 
.05 
.01 
.09 
.00 

.03 

.03   .03 

T 

.05 
.01 

MERTZON 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE  I  W 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

.00 
.02 
.00 

T 

T 

.02 

T 

T 

PAINT  ROCK 

PANDALE 

RANKIN 

RED  eLUPF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

.06 
.00 

.00 

T 

.06 

ROBERT  LEE 
ROCKSPRINCS 
ROCKSPRINCS  21  Sw 
ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 
SA81NAL  I  HSH 

.00 
.00 

.00 

-    - 

- 

-     -     - 

- 

-    - 

-     - 

T 

T 

-    -    - 

.    .   . 

-   - 

- 

-   -   - 

-    -    - 

-    : 

SAN  ANCELO  dam 

SAN  ANCELO  HSO           R 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

.00 

T 

T 

T 
T 

T 

SPICEMOOO  1  S 
STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 

.00 
.00 
.01 
.00 

T     T 

.01   T     T 

T 

T     T 

UVALOE 

WATER  VALLEY 

HATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

.00 
.00 
.00 

T 

T     T 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO               R 

BEEVILLE  S  NE 

BLUE 

.07 
.23 
.0« 
.02 
.OB 

T 
.02 

.02 
.10 

T 
.06 

.05 
.02 

.02 

T     T 

.05 

.02 

T 
.02 

.03 

T     T 
.03 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDkElL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

.19 
.09 
.05 
.12 

.07 

.11 
.03 
.03 
.05 

T 

.OA 

T 

.07   T 

.02 
.02 

.03 

T 
T     T 
.01   T     .03 

.02 

T 

T 
T 

.02 

T 

cibolo  creek 

classens  ranch 

columbus 

corpus  christi 

corpus  christi  wso    r 

T 

.08 

.17 

.00 

.03 

.03 
■  OB 

.02 

.01 
T 

.02 
.02 

.02 

.OS 

.01 

.02 

T 
T 

CUERO  3    E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

ao 

■  OA 

T 
.19 

.01 
.05 

.10 
.01 

.04 

T 

T 

.01 

.01 
.03 

T 
.01        .02 

T 

T 

T 

T 

FALLS  CITY  A  HSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  w 
FLORESVlLLE 

T 

.00 

T 

.06 

.00 

.06 

T 

T     T     T 

T 

CIODINGS 
COLlAD 
GOLlAD  1  SE 
GONZALES 

HALLETTSVlLLE 

.06 
.05 
.00 
.01 
.02 

T 

.06 

.01 

T 

.01 

T 

T 
.02 

.04 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

HONDO 

JEDOO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 

.OA 
.05 
.09 
.03 

.03 

T 

T     T 

T 

.01 

T 

01   .02 

.02   T     T 
T     T     T 

T 

T 
T 

.01 
.02 
.05 

T 

T     T 

T 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 
LULING 
MATHIS 

.09 

T 

.02 
.OA 
.09 

T 
.02 

.03 

T 
T     T 

.02 

T 

.01 

T 
T 

T 

T 
.02 

.02   .03   T 

T 
T     T 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

.01 
.11 
.DA 
.02 

T 

.03 
.02 

T 

.07 
.01 

.01   T 
.01 

T 

.03 

T 

T 

T     T 

REFUGIO 
RICARDO 
RIOMEOINA  2  N 
ROaSTOWN 
RQCKPORT 

.06 

.00 

.00 

T 

.10 

T 

.03 

T 

T 
.0) 

.OA 

T 

.06   T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  WSO          R 

SAN  MARCOS 

SCHUlENBURG 

SEALY 

T 
.OA 

:?! 

.16 

T 
.01 

.23 

T 

.06 
.26 
.OA 

.03 

.06 

T 

T 

.03 
.02 
.04 

T     T 
T     T     .02 

T 
.03 

T 

T     T 

SECUIN 
SINTON 

shithville 
somervillE  dam 

SPEAKS 

.02 

.00 

T 

.15 

.0> 

T 

.15 

.06 

T 

T 
.04 

T 
T 
T 

T 

T 

.02 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SPRING  BRANCH 
WAELOER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNOTN 
YOAKUM 

T 

T 

.66 

.00 

.02 

T 
.6« 

T 

T 

^ 

T 
T 

T 
.02 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

S**  [«lM*ac«  noiM  k 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  S    E 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13   14   15 

16   17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  I 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

YORKTOwS 

.01 

.01 

UPPEfl  COAST         00 

ANAHUAC  TBCD 

ANOLETON  !    u 

BAY  CITY  KATERWCIRKS 

BAYTOMN 

.37 
.65 
.«0 
.37 

.12 

.10 
.08 

.12 

.93 

.11 

.17 

.20 

.13 

.03 

.03        .05 
.06   .02 

.02 

aEAUnONT  FILTER  l>LA>IT 

CLEVELAND 

CLOOIHE 

CYPRESS  1  SU 

OANEVANG  2  5E 

1.66 
.i\ 
.37 

T 
.45 

.03 
.02   .02   .01 
T     T 

T     .02 

.01   .01 
.16 

T 

.02 

.02 

.04 
.06 

.20 

.35 

.20 

.11 

.02 

.05 

T 

.02 

T 

.09 
.06 
.01 

.11 

.04 

T 

.04 
.02 

.01   .10   .92 

T 

T 

.01 
.09 

.01 

T 

.01 

.02 

.03   .03 

EONA  MWY  !9  BRIDGE 

EL  CAIPO 

FREEPQRT  Z    Nw 

CALVESTON  HSO            R 

HOUSTON  INC3NT  AP 

.52 

.15 
.AS 
.18 
.36 

T 

.05 
T     .25 

.12 

T          T 
T 

.10 
T 

.05 
.Ob 

.40 
.05 

.10 
.06 

T 

.02 

.17 

T 

.03 
.03 

.02 

.03 

.01 

T     .03   T 

.02   T 

T     T     T 

.01 

.02 

T 

.02   ,01 

T 

T 

.01 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
H0UST3N-BAR<ER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

.20 
.36 
.27 
.57 
.22 

.01   T 
.01   .12 

.05 
.18 

.40 

.03 
.02 

.10 

.08 
.16 
.03 

T 
.13 

T 

.01 
.04 
.21 

.01 

.02 

T 
T 

.01 

T 

T 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUBBLE 

.53 
.37 
.26 
.28 

.38 

T 
T 
.20 

.16 
.12 
.06 
.06 

T 
T 
.01 

.18 

.16 
.04 

.22 

.14 

.16 
.17 

.02   .03   .02 

.05 
T     T     .02 

KATY  XDLF  HILL 
LIBERTY 

HATAGORDA  NO  2 
NEH  GULF 
ORANGE  ♦  NH 

.13 

.23 

.21 

1.20 

.01 
.03 

T 

T          T 

.01 

.07 
.06 

T 
T 

.09 
.08 

.48 

.22 

.13 
.04 

.07 

T 

.04 

.04 

.01 
.05 

.01 

.12 

T 
.54 

.03 
.07 

T 
T 

.03 

T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  MSO          R 

PORT  LAYACA  NO  2 

.30 
.20 
.14 
.60 
.22 

T 
T 

T 

.04        T 

.04 

.09 
.27 
.06 

.07 
.18 

.16 
.04 

.19 

T 

.05 
.04 

.01 
.04 

.01 

T 

.06 
.01   .01   .01 

.02 

T 
.01 

.02 

.01        .01 

T 
.01 

T 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  HSW 
TOMBALL 

.52 
.15 
.32 
.25 
.71 

T 

.07 

.42 

.03 

T 

.05 

.12 

T 
.06 

T 

.01 

.02 

.11 

.05 
.08 
.01 
.07 

.20 
.03 

.29 

.02 

T 

.03 

.03 

.14   .03 

.02 

T 

.05 
T     T 

.02 

T 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

.02 
.27 

T 

.04 

.01 

T 
.16 

T 

T 

.05 

.01 

T     T 

T 

T 

T     T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  5 
BIG  NELLS 

.01 
.15 
.00 
.00 
.06 

.06 

.01 

T 

T     T 

.15 

T          T 

CARRUO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

T 

.00 
.03 
.08 

T 

T 

.01 
.08 

T 

T 

T     T 
.02 

T 

T 
T 

T 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  Nk 
FALCON  DAM 

T 
.08 

.00 
.00 

-     -     - 

-     -     - 

- 

.02 

- 

T 
.01 

- 

- 

.02 

-     -     - 

-     -     - 

-     - 

.03 

T 

T 

- 

falfurrias 
fowlehton 

FREER 
FRIO  TOKN 
GEORGE  WEST 

.87 
.00 
.00 
.00 

.87 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYO" 
LARECO  NQ.  2 

.00 
.00 

.06 

:     :     : 

- 

.03 

: 

: 

: 

: 

.03 

I    I    : 

:    :    : 

:      ; 

: 

:     :     : 

T 

- 

OUTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.07 

.07 

T 

T 

.05 

.02 

T 

T 

.02 

T 
T 

T 

T 

.07 
.02 

T 

.01 

T 

T 

.05 

THREE  RIVERS 
TIlOEN 

IIMITSETT  2  SH 
ZAPATA 

.00 
.01 
,00 

T 

T 

.01 

T 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINOEN 

MC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

.22 

.fid 

.13 

.17 
.15 

T 

T 

T 

T     .04 

T 

.01 

.05 

T 

.13 

.04 
.01 
.06 

.09 

T 

T 

T 
T 

T 

.03   .01 
.60 
.09 

.05   .06 

T 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  >  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

.06 
.20 
.07 
.29 
.56 

T 
.22 

T 

.03 
.02 
.07 
.03 

T 
.04 

T 

.10 

.03 

.04 

T 

.26 

.34 

WESLACO  2  E 

.11 

.03 

.04 

.04 

■s  following  S'ation    Index. 
13   - 
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TEXAS 
JANUARY 

1971 

Slallon 

Day 

of  Month 

4> 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•     •     • 

MIOH  PLAINS         01 

ANARILLO  WSO 

MAX 

MIN 

56 

27 

32 

2'! 

28 

12 

13 
0 

17 

21 

0 

27 

4 

42 

3 

54 
14 

63 
23 

53 

23 

49 
21 

64 
30 

54 

20 

57 
16 

63 
36 

68 
33 

52 
33 

56 
29 

76 
33 

64 
39 

55 
28 

56 
26 

61 
25 

65 
31 

66 
32 

53 
22 

67 
31 

71 
35 

74 
37 

47 
23 

52.7 
22.8 

tNOREMS 

MAX 

MIN 

60 

37 

60 
31 

59 

26 

26 

15 

27 
2 

26 

7 

33 

16 

50 
14 

60 
26 

67 
28 

70 
34 

63 
29 

69 

44 

70 
43 

64 
25 

77 
34 

77 
32 

67 
38 

56 
26 

72 
36 

69 

40 

65 

42 

67 
35 

67 
38 

71 
41 

71 
36 

66 
24 

67 
41 

74 
39 

79 
45 

72 
35 

62.0 
31.1 

BIG  SPKINO 

MAX 

MIN 

59 
20 

60 
29 

42 
29 

42 
18 

31 
9 

28 
9 

30 
14 

35 

14 

52 

16 

64 
29 

70 
37 

72 
32 

59 
32 

74 
44 

64 
27 

58 
28 

76 
35 

75 
36 

56 
29 

56 
32 

67 
38 

68 
33 

77 
38 

62 

38 

57 
40 

73 
33 

73 
28 

63 
29 

68 
24 

74 
41 

81 
34 

60.3 
29.1 

eORCER  3  w 

MAX 

MIN 

53 
25 

*5 
24 

31 

15 

15 

4 

22 

0 

24 
-  3 

29 

4 

42 
6 

52 
20 

60 
26 

52 
27 

44 
20 

65 
35 

54 
35 

60 
16 

60 
29 

67 
33 

57 
34 

60 
26 

70 
34 

63 

34 

52 

34 

57 
22 

63 
23 

67 
28 

61 
28 

56 
21 

69 

30 

74 
32 

74 
40 

67 
20 

53.7 
23.4 

BFtlVO 

MAX 
MIN 

52 
2* 

'■5 
28 

29 

16 

16 
0 

16 
-  9 

20 
-  6 

20 
-  7 

41 

-  4 

57 
13 

58 
23 

55 

29 

59 

24 

60 
30 

56 
25 

56 

14 

62 
34 

70 
30 

66 
34 

60 

24 

75 
22 

55 

34 

56 
33 

62 

15 

59 
23 

66 
26 

65 

27 

63 

15 

65 
28 

72 
35 

73 
35 

70 
18 

54.3 
20.4 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 
MIN 

59 
22 

67 
26 

42 
27 

29 
9 

26 
-  2 

26 
-  I 

29 
5 

32 

13 

51 
12 

62 
27 

66 
30 

71 
32 

50 
35 

70 
37 

62 
23 

60 
20 

74 
34 

79 
35 

60 
27 

55 

27 

72 
29 

65 
36 

65 

31 

60 
31 

68 
32 

70 
29 

70 
24 

59 
23 

67 
26 

78 
35 

61 
32 

56.9 
24.8 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

54 
23 

50 
26 

32 

19 

21 
6 

22 

1 

26 

1 

32 
6 

46 
10 

52 

19 

56 
19 

45 
27 

30 
18 

68 
24 

57 
26 

59 
17 

62 
31 

64 
27 

59 

30 

50 
27 

65 
26 

57 
37 

54 
32 

56 
19 

64 

24 

67 
32 

65 

26 

52 
19 

68 
26 

75 
31 

74 
35 

65 
20 

53.2 
22.3 

CANYON 

MAX 
MIN 

58 
21 

53 

24 

33 
19 

20 
3 

21 
-  6 

25 
.  2 

28 

7 

42 
6 

54 
17 

64 
25 

61 
31 

56 
25 

64 
33 

63 
34 

59 

18 

63 

40 

70 
29 

69 

34 

57 
30 

75 
32 

74 
39 

54 
37 

62 

68 

66 
30 

66 
22 

67 
26 

70 
31 

74 
36 

74 
23 

57.1 
23.7 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

52 

2'> 

52 
25 

34 
17 

20 
3 

16 
-  3 

16 
-  I 

17 
-  3 

23 
-  2 

37 
0 

49 
16 

55 

25 

56 
21 

47 
22 

60 
31 

40 
19 

57 
23 

59 
32 

65 
34 

50 
27 

60 
27 

74 
32 

53 
35 

51 
23 

59 
23 

61 
26 

66 
30 

65 
22 

56 
22 

68 
29 

73 
36 

75 
22 

50.7 
20.5 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

57 
20 

55 

23 

34 
21 

11 
3 

17 
-  4 

25 
-  5 

25 
-  1 

29 

4 

45 

5 

55 

18 

64 
25 

59 
20 

42 
22 

65 
32 

54 
15 

56 
18 

63 
29 

73 
31 

56 
25 

65 
34 

56 
35 

58 
24 

62 
25 

68 
27 

61 
29 

54 
19 

67 
19 

73 
30 

74 
32 

72 
19 

53.5 

19.6 

CR0S8YT0N 

MAX 

MIN 

57 
22 

57 
27 

44 
26 

29 
9 

24 
-  2 

25 
-  1 

27 

7 

32 
11 

52 
15 

61 
30 

66 
36 

70 
24 

46 
26 

71 
32 

70 
21 

57 
19 

73 
30 

70 
31 

56 
26 

52 

24 

68 
32 

57 
36 

68 
33 

56 
32 

65 
34 

71 
26 

65 
24 

55 

24 

69 
28 

76 
36 

75 
23 

57.0 
24.0 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

48 
21 

31 
23 

23 
9 

12 
-  2 

16 
-  8 

19 
-  2 

19 
-  5 

40 
-  4 

59 
10 

58 
20 

43 
25 

45 
21 

60 
29 

42 
17 

54 

14 

60 
32 

72 
30 

50 
29 

60 
25 

72 
25 

53 

34 

47 
26 

63 
19 

59 
24 

67 
23 

65 
20 

55 
20 

64 
26 

75 
33 

72 
35 

46 
22 

50.0 
19.1 

OIMMITT 

MAX 

MIN 

59 
19 

55 
20 

37 

16 

22 

1 

15 
-  9 

25 

-  9 

26 

3 

28 
9 

42 

11 

56 
22 

65 
24 

67 
35 

63 

30 

65 
34 

62 
16 

59 
16 

70 
30 

71 
29 

57 
26 

57 
25 

73 
28 

56 
34 

62 
25 

58 
22 

64 
22 

70 
24 

69 
21 

58 
21 

68 
25 

74 
32 

77 
22 

56.0 
38.1 

DUMAS 

MAX 

MIN 

53 

21 

50 
21 

32 
20 

20 
1 

13 
-11 

21 
.  8 

15 

-  7 

24 

1 

34 
3 

42 

16 

51 
26 

50 
20 

47 
21 

57 
29 

V. 

55 

20 

57 
34 

66 
32 

51 
26 

60 
26 

71 
35 

51 

33 

49 
24 

56 

24 

60 
24 

67 
29 

65 
23 

55 

23 

65 

28 

74 
33 

71 
32 

49.6 
19.9 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

55 

22 

55 

23 

40 
24 

27 
8 

23 
-  2 

24 
-  2 

31 
5 

29 

13 

50 
17 

56 
26 

66 

35 

69 

23 

44 
26 

69 
33 

66 
16 

57 
20 

71 
32 

69 

32 

69 
26 

52 
25 

68 
32 

56 
34 

67 

30 

56 
29 

63 

32 

69 

30 

65 
22 

55 
22 

66 
29 

74 
31 

75 
23 

55.7 
23.2 

follett 

MAX 

MIN 

54 
23 

50 
25 

35 
22 

22 
4 

16 
0 

23 
I 

22 

4 

26 
6 

38 

8 

51 
24 

56 
27 

54 
14 

44 
14 

62 

23 

56 
18 

57 
23 

56 
34 

63 

31 

55 

24 

55 

24 

69 
29 

54 
33 

52 
21 

54 
23 

60 
33 

66 
25 

55 

17 

52 

16 

65 
33 

74 
32 

62 

17 

50.5 
20.3 

FRtONA 

MAX 

MIN 

60 
21 

56 
22 

35 

18 

21 

-  1 

13 
-10 

20 
-10 

25 

-  4 

27 

5 

38 
13 

53 
29 

61 
32 

63 
38 

63 
32 

62 

31 

57 
20 

59 
22 

67 
33 

70 
33 

56 
29 

59 
26 

74 
29 

58 
37 

61 
26 

59 
23 

65 
26 

66 
25 

68 
20 

58 

20 

65 
26 

71 
31 

74 
23 

54.3 
21.6 

GARCIA  LAKE  12  EI4E 

MAX 

Mm 

58 
17 

55 
16 

33 

17 

27 

7 

12 
8 

20 
0 

23 

0 

26 
-  2 

33 
9 

52 
23 

61 
3! 

63 
33 

60 
30 

63 
35 

55 

16 

58 
19 

65 
31 

63 
30 

55 
26 

60 
24 

76 
26 

56 
29 

60 
22 

60 
23 

64 
25 

65 
25 

67 
13 

58 
19 

66 
22 

71 
33 

75 
20 

53.9 

20.6 

GARDEN  CITY  1  E 

MJIX 

MIN 

60 
23 

69 
35 

52 
25 

45 
3 

34 

5 

27 

5 

33 
9 

37 
6 

52 

12 

64 
22 

69 
29 

74 
31 

62 
30 

75 
36 

77 
28 

61 
24 

76 
32 

77 
30 

59 
25 

64 
24 

72 
33 

72 
33 

60 
36 

62 
34 

70 
33 

75 
30 

73 
30 

65 
30 

64 
31 

79 
39 

64 
35 

62.7 
26.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

1,9 
21 

42 
22 

29 

16 

17 

17 
-  8 

19 
.  6 

26 
-  5 

34 

-  1 

49 
12 

58 
17 

42 
20 

43 
15 

65 
25 

47 
20 

58 
17 

57 
30 

65 
30 

55 
32 

60 
26 

66 
32 

62 
33 

50 
31 

58 
22 

61 

21 

70 
26 

66 
21 

56 

16 

69 
25 

75 
30 

74 
33 

63 

19 

51.4 
19.3 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

61 
16 

54 
21 

36 
20 

31 
20 

31 

3 

22 
-  9 

20 
-  9 

23 
-  2 

38 

4 

59 

6 

54 
22 

62 
25 

64 
34 

61 
33 

63 
32 

59 

17 

58 
22 

65 
28 

60 
26 

54 
31 

66 
28 

64 
29 

57 
37 

55 
23 

65 
23 

67 
27 

68 
23 

57 
21 

64 
23 

70 
27 

71 
23 

54.2 
20.3 

LAKESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

59 
23 

73 
26 

57 
30 

33 
14 

27 

4 

2e 

4 

29 
11 

34 
12 

54 
U 

63 
24 

64 
29 

72 
29 

51 
33 

73 

36 

75 
26 

62 
24 

70 
24 

75 
33 

62 
33 

68 
28 

71 
28 

66 
36 

75 
34 

70 
35 

70 
32 

72 
32 

75 
30 

61 
33 

71 
30 

68 
34 

71 
20 

61.3 
25.6 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

60 
23 

61 

27 

46 

24 

28 
3 

22 

-10 

24 
.  5 

26 
5 

30 
6 

52 
14 

61 
33 

63 

34 

70 
31 

58 
34 

70 
31 

65 

23 

60 
23 

75 
31 

75 
28 

60 
24 

55 

23 

75 
26 

60 
31 

70 
28 

60 
29 

65 
27 

69 

26 

70 
23 

59 
23 

68 

24 

74 
36 

77 
26 

58.4 
23.0 

LIPSCOKB 

MAX 

Mm 

52 
16 

53 

16 

53 

16 

25 

5 

11 
-  2 

21 
•  2 

23 

-  2 

30 
5 

43 
8 

50 
15 

53 
27 

56 

16 

44 
15 

66 
26 

60 

13 

58 
I' 

60 
23 

63 

27 

46 
25 

46 
25 

63 

30 

52 

31 

54 
17 

56 

17 

60 
33 

66 
21 

56 
15 

52 

13 

66 
22 

74 
29 

66 
19 

51.0 
17.2 

LITTLEFIElD  no.  2 

MAX 

MIN 

59 
21 

61 
25 

41 
22 

26 
12 

23 

-  1 

25 

0 

27 
0 

29 

13 

49 
14 

55 

35 

63 
38 

68 
35 

56 
35 

67 
36 

65 

21 

62 
23 

60 
20 

73 
32 

60 
25 

56 
27 

55 

28 

53 
29 

66 
29 

66 
28 

62 
28 

65 

34 

69 
29 

69 
21 

59 
21 

66 
30 

74 
29 

56.1 
23.6 

LUBBOCK  wSO 

MAX 

Mm 

61 
22 

46 
26 

40 

14 

26 

3 

27 

-  4 

28 
0 

30 
14 

53 

10 

60 
26 

65 
34 

70 
29 

47 
32 

70 
33 

66 
28 

60 
19 

73 
32 

72 
29 

62 
38 

54 
i.1 

72 

30 

60 
40 

71 
33 

59 

30 

65 
27 

70 
31 

67 
27 

58 
21 

65 
26 

75 
31 

75 
36 

48 
25 

57.9 

24.9 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

55 
28 

55 
26 

35 
24 

25 
6 

18 
3 

22 

3 

26 

9 

30 
9 

45 
12 

55 
24 

62 
33 

52 
19 

52 

19 

69 
33 

54 
19 

66 
25 

68 
33 

49 
26 

45 
26 

66 
26 

54 
36 

55 
27 

52 
22 

63 
33 

65 

30 

58 
20 

49 
28 

67 
39 

74 
43 

70 
19 

51.5 
23.5 

NIAHl 

MAX 

Mm 

IB 

53 
22 

33 
23 

24 

5 

12 
0 

21 
-  3 

25 

-  I 

29 

8 

46 

5 

56 
18 

57 
22 

55 
16 

43 
19 

67 
39 

67 
12 

59 
I! 

62 
32 

67 
30 

48 
27 

50 
28 

66 
32 

54 
35 

54 
23 

56 
22 

62 
28 

66 
22 

6n 
19 

51 
16 

66 
25 

74 
29 

71 
20 

51.6 
19.7 

MIDLAND  hSO 

MAX 

Mm 

70 
35 

64 
35 

55 
22 

33 

13 

30 
2 

32 

16 

36 

14 

54 
13 

65 
30 

68 
36 

74 
30 

65 
34 

74 
49 

74 
35 

62 

23 

79 
27 

77 
33 

63 
37 

59 
25 

71 
33 

74 
36 

73 
41 

66 
36 

70 
36 

75 
37 

75 
37 

67 
31 

70 
41 

76 
37 

30 
39 

53 
33 

64.2 
30.6 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

69 
33 

69 
38 

55 
29 

31 

17 

37 

4 

31 
13 

36 
15 

53 
15 

63 
29 

67 
26 

72 

34 

65 
25 

72 
47 

74 
39 

74 
25 

78 
27 

75 
31 

72 
25 

59 
33 

72 
28 

72 
36 

78 
42 

66 
37 

69 
33 

74 
39 

74 
33 

67 
26 

69 

39 

76 
35 

61 
39 

68 
34 

65.1 
30.2 

MORTON 

MAX 

Mm 

59 

24 

60 
23 

50 
22 

24 
9 

20 

-  3 

25 
-  3 

27 
2 

29 
14 

49 

14 

57 
26 

62 

36 

67 
36 

60 
38 

67 
35 

65 
20 

59 
20 

74 
33 

71 
33 

60 
28 

56 
27 

76 
32 

62 
35 

66 
29 

64 
30 

64 

30 

66 
29 

69 
22 

59 
20 

66 

21 

73 
37 

77 
29 

57.6 
24.1 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

58 
18 

59 
21 

45 
21 

23 

1 

17 
-  6 

23 
.  6 

25 
-  3 

28 
13 

43 
15 

51 
28 

60 
31 

66 
32 

58 
26 

65 
25 

63 
19 

59 
20 

71 
26 

72 
26 

60 
26 

57 
26 

73 
23 

58 
35 

64 
26 

60 
24 

65 
24 

68 
21 

69 
18 

60 
17 

65 
24 

73 
32 

76 
27 

55.9 

20.4 

OlTON 

MAX 

Mm 

57 
20 

59 
23 

43 

20 

31 

20 

22 
-  6 

25 
-  2 

26 
5 

28 

7 

47 
14 

56 

32 

64 
34 

67 
34 

60 
28 

54 
27 

60 
20 

56 

16 

72 

30 

74 
27 

59 
23 

55 
25 

76 
27 

57 
34 

56 
33 

59 
32 

58 

30 

61 
30 

65 

27 

64 
27 

70 
24 

68 
18 

72 
15 

55.7 
22.5 

pampa  no.  2 

MAX 

Mm 

55 

2' 

53 

27 

33 
22 

23 

4 

14 
-  1 

21 
1 

25 

-  1 

27 
5 

45 

7 

52 
26 

59 
32 

56 
18 

49 
21 

65 
38 

47 
17 

56 
19 

60 
31 

66 
33 

48 
26 

51 
29 

66 
31 

54 
35 

52 
26 

56 
27 

62 
37 

65 

37 

62 
22 

52 
21 

66 
31 

72 
37 

73 
16 

51.3 

22.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

56 
27 

46 
25 

31 

17 

17 
3 

24 
-  5 

23 

.  4 

26 
6 

44 

1 

53 

14 

62 

21 

56 
29 

43 
20 

65 
30 

59 

35 

59 

15 

62 

36 

69 

28 

63 

31 

66 
25 

72 
32 

69 
39 

54 
33 

58 
23 

61 
23 

67 
32 

65 
29 

59 
18 

66 
29 

73 
31 

74 
34 

66 
16 

55.0 
22.5 

PERRVTON  S  NNE 

MAX 

Mm 

56 
17 

48 
22 

34 
19 

22 

0 

15 
-  8 

21 

-  e 

19 

26 
-  2 

36 

-  1 

46 
12 

56 
13 

60 
13 

45 
13 

67 
19 

69 

13 

57 
17 

55 
27 

61 
27 

56 
25 

59 
25 

67 

27 

51 
30 

49 

le 

56 

19 

59 
22 

66 
23 

57 

15 

54 
15 

65 
21 

73 
28 

69 
18 

50.1 
15.3 

PLAINS 

MAX 

Mm 

63 
23 

65 

30 

55 

26 

38 

15 

24 

3 

26 

4 

26 
6 

31 

12 

48 
16 

59 

28 

64 
26 

68 

30 

60 

68 

39 

69 

25 

61 

27 

75 
29 

73 
33 

60 
32 

58 
32 

74 
34 

68 

33 

72 
31 

62 

26 

64 
30 

66 
26 

72 

17 

62 

18 

66 

20 

74 

34 

78 
26 

59.7 
25.1 

S*«  R«iM*Bc»  Nol*»  Following  SuUoo  Indw 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


PL4INVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  ''    SH 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

•     *     • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  hSO 
ANSON 

ASPERHDNT  2  SSW 
BALLINGER  1  Sw 
CHILDRESS  FAS  AIRPORT 
CLARENDON 
COLE'IAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
CAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HOROS  CREEK  0AM 
JAYTON 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUND4Y 
PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 

Shamrock  radio  kbyp 

SNYDER 
TRUSCOTT 

TURKEY  2  mSh 
VERNON 


MAX 
MIH 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


SB   61   31 
27   29   27 


57   56   36 
16   2*   21 


5D   36 
25   2'. 


56   «8 
18   27 


25  26  16 

58  58  50 
21  27  28 

59  58  38 
2*  25  22 

67  52  30 

24  19  18 


63   64 
38   26 


67   50 
37   33 


65   48 
35   36 


<.3   39 
29   20 


58   39 
21   25 


67   65 
48   37 


67   63 
37   32 


51   59 
32   26 


47   54 
31   29 


69   62 
34   38 


72   66 
37   30 


64   47 
29   33 


57   44 
29   28 


57   41 
22   24 


57   62 
30   30 


57   43 
30   30 


67   45 
30   29 


57   48 
22   32 


63   61 
38   30 


60   46 
35   32 


65   62 
32   38 


45   34 
27   24 


57   61 
33   36 


57   54 
30   32 


56   38 
31   25 


55   61 
30   31 


29   29 
13    9 


25   19   23 
4-6-5 


18   15   18 
5-9.5 

17   15   16 
1-2-12 

29   27   26 
11-2-2 

24   18   24 
5-3-3 

19 


24   28   47 


28   36 
0    1 


20   21 
■5-3 


24   33 

■1-5 


26   32 

8   11 


28   29 
3   11 


27   11 
0-6 


17   24   37 


33   30   33 


35   33 
22    B 


24   27 
11    5 


26   20 

7    1 


38   32   36 
19   10   21 


44   27 
10    5 


29   27 

14    4 


30 
2 


61   31   30 


39   30 
16   13 


30   23 

10    4 


34   27 
12    5 


32   29 
16    4 


40   30 
15    6 


46   29 
15    5 


55   67 
14   30 


54   65 
17   30 


35   54 

17   17 


53   62 
13   22 


54   66 
23   26 


54   62 
12   29 


52   63 

17   30 


57   52 
12   33 


37 
16 


33   55 

17   19 


35   53 

12   13 


34   55 
15   23 


54   66 
14   27 


35   56 
15   16 


63   65 
16   28 


52   65 
21   33 


12   16   20 


29   34   54 

11   14   14 


41   30   32 


52   62 
13   27 


53   63 
17   24 


61   65 
27   31 


5B   65 
25   26 


54   55 
20   25 


50   48 
25   25 


72   75 
39   39 


65   69 
29   38 


71   79 
30   31 


61   63 
27   29 


58   65 
17   31 


73   78 
36   40 


70   73 
39   33 


72   67 
34   33 


65   70 
30   36 


68   70 
32   39 


66   69 
30   35 


65   69   75 
28   41   24 


66   66 

30   37 


67   69 
25   36 


61   59 
22   27 


65   65 
30   36 


59   57 
21   29 


63   68 
27   31 


64   69 
30   32 


65   68 
34   40 


64   68 
30   33 


70   72 
36   28 


68   65 
28   17 


57   57 
22   16 


59   40 
23   16 


57   67 
30   22 


70   75 
34   21 


66   63 
33   19 


74   67 
36   26 


77   76 
40   39 


78   72 
40   22 


79   61 
33   27 


65   56 
27   20 


69   69 
30   IB 


76   79 
46   34 


74   73 
35   35 


73   72 
40   46 


76   76 
35   36 


41 


29   36 

53 

30 


79   73 
23 


78   77 
43   28 


48   75 
26   41 


76   72 
43   21 


45   73 
23   28 


79   74 
35   33 


41   77   69 


27   29   23 


38   77 
26   36 


76   75 
40   21 


77   72 
40   38 


40   78   71 
29   33   21 


69   55 
38   19 


47   75 
28   37 


40   78   71 


72   69   67 
26   39   21 


61   79 
28   31 


56   67 
13   28 


56   64 
32   29 


50   59 
22   29 


58   68 
34   34 


59   78 
22   31 


59   69 
18   33 


56   60 
17   33 


77   70 
28   30 


78   75 
33   32 


56   78 
22   35 


77   75 
22   33 


66   65 
37   33 


58   66 
22   32 


76   73 
28   28 


80   75 
3?   40 


72   78 
30   29 


55   76 
24   32 


57   75 
28   38 


53   74 
23   30 


57   69 
23   29 


74   67 
29   32 


58   70 
22   32 


58   60 
24   27 


55   68 

17   28 


77   71 
37   32 


54   70 
23   28 


60   67 
34   29 


56   78 
26   33 


66   70 
27   31 


70   71 
35   35 


66   63 
29   31 


57   71 
28   28 


54   70 
23   29 


67   66 
30   34 


62   71 
26   32 


62   60 
35   34 


53   71 
25   27 


56   74 
28   30 


60   76 
29   31 


66   63 
34   40 


66   64 
36   49 


46   68 
29   31 


67   72 
30   44 


66   58 
26   41 


50   70 
25   28 


66   71 
26   45 


67   67 

43   42 


69   64 

34   44 


67   65 
36   47 


45   67 
24   32 


49   64 
26   27 


60   69 
26   30 


52   66 
26   31 


46   68 
22   22 


66   66 
26   44 


46   66 
26   26 


55   71 
28   28 


42   64 
26   28 


66   65 

41   44 


67   63 
33   45 


43   65 
21   30 


64   64 
26   39 


52   67 
23   29 


42   65 
26   28 


71   68 
29   46 


64   63 
26   48 


69   63 
37   33 


56   59 
33   26 


50   58 
32   22 


50   49 
32   21 


69   58 
35   25 


63   63 
33   31 


57   57 
39   28 


54   63 
34   24 


75   50 
36   37 


70   68 
37   33 


62   75 
39   31 


82   67 
31   37 


63   51 
35   26 


57   58 
32   24 


61   74 
37   39 


79   74 
32   37 


70   57 
30   30 


62   73 
35   32 


68   80 
37   38 


58   60 
35   28 


30   28   32 


60   67 
35   29 


60   64 
29   27 


76   63 
39   33 


77   59 
37   33 


63   68 
33   29 


61   69 
31   30 


63   62 
26   38 


66   61 
31   27 


60   66   63 


67 
29 


63   69   67 


73   62 
36   29 


73   72 
34   28 


74   68 
32   24 


76   63 
27   28 


60   53 
35   22 


70   58 
24   19 


78   70 
34   33 


74   72 
28   29 


70   68 
42   27 


72   58 
34   26 


66   73 
32   23 


73   69 
31   25 


75   73 
33   33 


75   68 
30   25 


74   66 
30   18 


70   58 
37   23 


71   62 
31   22 


73   63 
38   25 


73   70 
32   25 


71   60 
30   20 


72   65 
37   27 


71   62 
30   25 


73   63 
28   25 


67   56 

31   19 


74   70 
30   28 


72   62 
32   25 


71   54 
36   22 


70   66 
32   25 


63 

67 

75 

80 

27 

32 

34 

34 

55 

67 

73 

74 

17 

25 

32 

20 

68 

75 

74 

62 

25 

28 

36 

22 

56 

66 

74 

73 

23 

27 

32 

21 

65 

74 

73 

69 

30 

35 

42 

20 

59 

68 

78 

79 

25 

30 

34 

27 

58 

68 

74 

75 

20 

30 

34 

26 

56 

65 

69 

73 

18 

29 

30 

20 

67   78 
35   45 


70   78 
36   44 


60   69 
25   30 


68   80 
42   36 


69   75 
29   33 


51   68 
17   34 


69   61 
37   46 


69   79 
38   43 


69   79 
35   37 


68   77 
35   38 


70   80 
27   35 


59   70 
25   30 


63   67 
33   37 


57   69 
25   28 


56   70 
20   34 


50   67 
23   36 


70   76 
26   38 


55   70 
25   30 


60   69 
25   30 


54   70 
22   26 


69   77 
35   49 


65   77 
38   46 


56   69 
26   29 


67   77 
29   31 


61   68 
28   34 


55   69 

25   30 


68   75 
32   33 


69   75 
27   40 


78   76 
45   28 


71   40 
37   23 


83   70 
49   42 


75   64 
32   26 


77   75 
38   29 


79   77 
39   27 


78   78 
40   24 


76   66 
32   25 


78   76 
41   25 


78   79 
39   27 


76   69 
33   24 


78   69 
44   28 


76   64 
35   21 


50   60 
45   28 


76   72 
33   26 


76   69 

40   24 


75   68 
31   21 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXIS 
JANUARY 


SUtlon 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


WELLINGTON    1    NNW 
WICHITA    FALLS    WSO 
WINTERS    1    NNE 

•  •  • 

NORTH    CENTRAL 
ALOANV 
ARCHER    CITY 
BAROWELL    DAH 
BELTON    DAM 
BENBROOK    DAM 
BONHAH 
BON  IE 

eovo  3  s 

BRECXENRIDSE 

BRIOCEPORT 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSKANA 

DALLAS  WSO 

OENISON  OAH 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO 

GAINESVILLE 

GATESVILL6 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE  2  W 

COLOTHWAlTE 

GRAHAM 

GRANBURV 

GRAPEVINE  OAH 

GREENVILLE  7  NW 

CROESBECK 

HAMILTON  2SSE 

HENRIETTA 


63   62 

32   31 


75   72 
31   <•! 


6S   5S 
3*   33 


56   6J 
35   35 


60   69 
33   37 


59   6<> 
35  <,} 


62   59 
35   <,6 


66   59 

37   45 


62   66 
33   <,? 


68  til, 
38  1,3 


57   68 
32   39 


70   70 
37   53 


6i   64 
3*   51 


57   61 
36   36 


60   60 
32   4<i 


64   62 
34   49 


58   67 
34   40 


67   64 
31   40 


73   75 

40   46 


65   66 
36   46 


64   65 
37   51 


58   64 
33   32 


59   76 
32   36 


70   68 
36   54 


67   65 
31   38 


70   67 
43   51 


60   70 
30   41 


66   63 
38   51 


56   64 
33   34 


55   61 

32   36 


58   67 
39   50 


58   67 
34   35 


56   63 
30   34 


30   31 
9   13 


37   35 

18   18 


40   32 
20   21 


34   34 
15   15 


31   34 
14   19 


30   31 
11   16 


33   33 
15   13 


33   33 
11   12 


32   32 

15   15 


39   40 
21   24 


32   35 

15   25 


48   36 
20   20 


34   36 
17   24 


33   31 
15   19 


33   34 
14   19 


33   32 
11   12 


60   31   30 
20   11   U 


37   39 
14   19 


35   37 
17   26 


36   37 
17   23 


33   33 
13   12 


37   35 

17   17 


38   39 
20   24 


36   39 
15   25 


32   37 
23   22 


32   31 
12   12 


35   36 

16   24 


34   33 

16   16 


35   33 

15   15 


40   37 
20   21 


35   33 
17   17 


36   53 

13   14 


37   32 
24   20 


39   34 
27   24 


35   31 
23   18 


30   52 

16   27 


35   51 
16   17 


36   33 

15   12 


37   43 
29   26 


31   48   69 
23   17   24 


38   33 
27   23 


31   46 
23   23 


34   45 
17   16 


34   31 
18   18 


31   37 
21   23 


33   52 
23   15 


34   45 
23   17 


38   37 
24   24 


37   52   71 


34   52 

17    a 


33   52 

22   19 


35   35 

11   11 


22  20  32 

35  31  46 

20  IS  18 

36  29  40 

18  16  19 

40  34  46 

28  25  25 

35  30  51 

19  20  21 

3*  37  51 

13  16  18 


60   69   67 
33   34   23 


62   70   39 
28   28   27 


68   70 
27   31 


70   73   72 
34   48   26 


64   75   62 
34   35   24 


68   73 
27   38 


71   78 
25   42 


65   69 
31   40 


73   78 
34   29 


67   76   66 
37   46   27 


68   69 
39   29 


71   76   42 
39   33   26 


68   68   78 
35   29   28 


70   71 
30   35 


81   85   71 
53   39   41 


74   7b   63 
41   33   30 


68   75 
30   43 


71   78 
48   39 


61   74 
43   32 


67   77 
43   32 


70   73 
31   44 


68   72 
37   26 


75   79 
44   34 


71   77   47 
38   34   31 


64   64 
26   28 


73   78 
34   36 


79   84 
52   40 


77   60 
40   27 


73   78 
40   39 


70   70 
32   29 


75   79 
42   33 


68   70 
29   30 


62   69 
29   30 


76   76 
38   43 


70   73   78 
33   46   36 


".3   79   78 
27   36   24 


74   70   52 
34   40   21 


50   69   78 
34   50   34 


48   72   77 
40   47   41 


73   75 
38   29 


72   66   57 
41   38   27 


67   65   55 
37   45   23 


46   72   74 
31   41   28 


79   75   55 
39   34   22 


<,5   70   74 
.0   40   26 


51   75 
35   42 


77   75   62 


73   77   65 
43   46   30 


50   71 
39   50 


71   76 
44   39 


70   63 
36   45 


74   70 
49   40 


77   79 
49   26 


50   75   77 
40   39   29 


73   82   74 
42   51   31 


70   75   73 
44   57   34 


72   76 
44   39 


48   61   69 
30   40   26 


50   74   79 
'0   48   39 


74   71   70 
»5   59   43 


60   82   70 
43   40   31 


74   77   75 
44   49   29 


78   71 
32   25 


79   76 
41   30 


67   73 
44   30 


53   73 
41   52 


49   74   80 
36   47   36 


72   74   63 
30   33   35 


56   79 
25   30 


70   61 
28   30 


50   63 
27   28 


57   67 
28   32 


54   64 
29   36 


60   58 
30   35 


66   65 
30   33 


56   66 
25   34 


76   67 
28   29 


57   67 
25   32 


58   77 
27   30 


68   72 
28   44 


65   68 
26   33 


50   65 
30   30 


65   63 
35   38 


60   60 
26   39 


62   62 
26   37 


56   72 
26   33 


59   54 
29   30 


69   70 
26   40 


64   65 
26   37 


63   64 
27   35 


53   60 

24   27 


58   70 
24   25 


69   73 
27   43 


72   68 
20   29 


75   75 
31   37 


55   74 

24   28 


69   69 
26   35 


52   63 

29   32 


52   60 
25   27 


52   65 
32   30 


58   72 
34   35 


48   66   66 

26   23   41 


46   67 
23   28 


62   61 
27   49 


60   42   58 


45   62 
25   27 


41   59 
22   29 


53   67 

25   44 


60   62 
33   47 


42   59 
21   26 


64   63 
29   41 


43   61 
22   22 


59   73 
24   45 


60   42   56 
24   24   27 


40   58   71 
24   30   49 


55   63 
24   47 


58   66 
26   48 


44   63 
21   29 


49   64 
26   27 


62   72 
27   39 


58   73 
25   47 


58   70 
26   45 


40   55 
19   25 


45   61 
25   25 


64   78 
26   50 


63   73 
20   48 


61   73 
31   46 


45   64 
24   29 


62   69 
27   50 


55   41   58 
23   22   25 


39   55 
22   28 


46   60 
27   31 


65   64 
33   36 


46   69   67 
29   36   23 


54   66 
23   29 

S««  R«l»»Dc*  NolM  FoUowlsg  SUUoD  IndM 
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63   55 

33   34 


66   62 
33   27 


71   71 
39   46 


78   60 
43   53 


69   73 
37   38 


66   55 

43   33 


65   58 
35   33 


67   71 
33   34 


74   48 
33   33 


65   70 
34   35 


70   79 
36   38 


81   75 
38   56 


78   66 
36   43 


75   78 
53   52 


72   55 
43   41 


63   61 
42   33 


69   69 
34   35 


70   81 
43   42 


66   69 

40   41 


79   80 
42   43 


76   72 
39   44 


73   53 

37   39 


65   68 
38   31 


71   62 
48   47 


80   78 
46   54 


81   70 
31   35 


81   75 
41   43 


63   71 
31   32 


76   74 
35   43 


69   72 
38   38 


70   72 
36   38 


76   78 
55   52 


63   65 
32   29 


69 
34 


68 

23 


75   74 
31   27 


62   56 
34   23 


77   72 
38   34 


81   77 
42   39 


73   69 

32   30 


62   57 
34   29 


68   62 

40   38 


75   75 
28   28 


72   60 
27   23 


75   68 
33   30 


76   75 
34   34 


60   69 
34   39 


74   62 
32   33 


82   73 
41   38 


70   56 
38   35 


66   57 
37   29 


72   62 
36   31 


77   74 
45   31 


78   76 
38   34 


77   68 
37   32 


70   68 
38   35 


69   56 
32   32 


72   62 
30   28 


79   76 
34   34 


82   77 
36   39 


80   78   72 


78   72 
42   35 


75   72 
27   28 


75   72 
29   32 


75   66 
36   31 


74   66 
31   30 


40   38   38 


76   74 
46   34 


71   62 
31   24 


67   73   69   44 
26   40   34   26 


55.4 

25.8 


63   68   79 
33   37   30 


64   72 
30   39 


68   77 
26   41 


58   71 
35   40 


64   73 
40   49 


57   69 
30   35 


65   74 
29   45 


70   80 
36   44 


56   69 
28   28 


71   79 
33   45 


57   70 
28   29 


62   69 

34   40 


71   80 
41   53 


72   78 
33   46 


58   72 
38   45 


68   77 
40   50 


64   76 
29   44 


63   78 
37   55 


59   70 
31   41 


77   76 
35   38 


72   78 
42   51 


70   76 
32   46 


68   76 
32   »8 


55   68 

27   26 


63   71 

37   47 


72   60 
36   29 


80   68 
54   40 


77   76 
47   34 


71   67 
45   33 


75   69 

45   29 


78   75 
31   32 


75   46 
40   30 


80   70 
36   32 


79   80 
43   43 


60   60 
39   35 


76   84 
56   39 


76   51 
49   33 


40   31 
77   76 


74   82 
39   29 


80   74 
45   36 


75   50 
39   34 


76   72 
34   31 


82   86 
52   36 


70   78   86   86 
46   52   55   43 


74   63 
27   40 


70   80 
44   51 


59   71 
28   30 


72   81 
32   44 


56   68 
32   35 


54   68 
31   36 


61   71 
38   43 


60   69 
34   42 


55   68 

23   28 


83   74 
37   36 


82   77 
46   37 


61   62 
38   35 


73   75 
43   36 


77   85 
52   42 


75   72 
35   28 


61.6 
28.3 


59.2 
26.4 


61.7 
33.6 


59.9 
31.1 


59.3 
32.5 


60.5 
32.6 


60.5 
26.5 


60.7 
29.4 


59.6 

28.0 


63.2 
32.1 


69.7 
40.1 


63.7 
33.3 


63.3 
36.2 


60.3 
36.6 


58.6 
32.3 


62.3 
33.8 


62.6 
32.5 


61.9 

31.7 


67.7 
36.1 


64.8 
35.8 


60.3 
33.0 


57.5 
27.1 


65.3 
33.9 


70.7 
40.9 


67.4 
29.6 


67.9 
37.3 


60.3 
26.5 


66.4 
33.6 


59.7 
30.5 


58.4 
30.3 


64.9 
38.4 


62.5 

34.6 


56.7 
26.4 


Continued 

Di 

\IL 

Y 

TE 

M] 

PE] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

i- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

HICD 

MAX 

MIH 

6S 
36 

65 
52 

66 

43 

45 
23 

34 

14 

37 
22 

33 
20 

52 
14 

70 
25 

74 
41 

77 
36 

76 
31 

78 
40 

61 
45 

60 
30 

70 
23 

69 
38 

68 
38 

54 
23 

62 
25 

73 
47 

81 
35 

74 
43 

74 
40 

79 
33 

76 
30 

73 
31 

71 
32 

81 
46 

81 
49 

78 
35 

67.7 
33.5 

HILLS80R0 

MAX 
MIN 

59 
33 

65 

<.o 

68 
53 

74 
29 

37 
17 

36 

17 

38 
26 

32 

19 

46 
25 

70 
28 

75 
40 

60 
34 

52 

43 

71 
50 

79 
35 

54 

37 

65 
35 

68 
38 

50 
23 

44 
25 

60 
29 

74 
41 

81 

46 

54 

45 

71 
35 

80 
35 

75 
35 

59 

37 

73 
44 

79 
34 

85 
37 

63.4 
34.5 

JtCKSeORO 

MAX 

MIN 

65 

<|0 

68 
50 

67 
36 

37 
19 

30 
9 

33 
16 

34 
12 

52 
18 

67 
27 

57 
42 

78 
42 

77 
29 

79 
39 

74 
44 

72 
24 

67 
24 

66 

34 

61 
36 

42 
21 

62 
19 

61 
55 

68 
37 

66 
31 

63 
34 

74 
45 

73 
34 

67 
26 

69 

34 

79 
45 

78 
45 

73 
29 

63.5 
32.3 

KAOFMAN 

MAX 

MIN 

57 
36 

65 
36 

65 

51 

75 
29 

38 
IB 

36 

17 

38 
23 

32 

19 

43 
22 

66 
29 

75 
37 

80 
34 

50 
34 

70 
47 

77 
35 

49 
29 

64 
30 

56 
36 

59 
23 

42 
23 

57 
25 

74 
45 

76 
46 

61 
47 

71 
40 

80 
37 

71 
34 

57 
35 

69 
42 

75 
50 

81 
38 

62.0 
33.8 

KILlEEN 

MAX 

MIN 

62 
36 

67 
52 

55 
55 

55 

30 

34 
19 

42 
25 

34 

27 

52 

20 

72 
29 

77 
49 

73 
31 

72 
31 

73 
39 

79 
50 

68 

45 

70 
29 

75 
46 

72 
36 

55 

29 

63 
25 

78 
53 

81 

40 

76 
35 

69 

35 

70 
40 

78 
33 

75 
38 

76 
42 

62 
35 

68 
51 

73 

41 

67.7 
37.0 

LAVON  DAH 

MAX 

MIN 

56 
36 

63 
37 

66 

51 

69 
27 

35 

17 

34 

18 

36 
22 

31 
19 

42 
20 

65 

31 

71 
35 

77 
32 

49 
32 

70 
43 

71 
33 

52 
28 

62 

30 

63 
39 

52 
23 

40 
24 

57 
27 

70 
39 

71 
39 

59 

44 

64 
35 

74 
35 

64 
33 

55 
32 

68 
35 

74 
44 

75 
37 

59.2 

32.2 

HABLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

70 
32 

71 
*5 

48 
32 

37 
22 

38 
23 

39 
25 

36 
29 

46 
25 

70 
25 

78 
52 

82 
42 

67 
41 

72 

41 

79 
55 

68 
39 

66 
25 

78 
38 

62 
38 

51 
28 

61 
21 

71 
44 

78 
44 

74 
54 

72 

51 

84 
31 

77 
32 

67 
38 

70 
36 

76 
47 

88 
52 

76 
43 

66.3 
37.1 

HC  GREGOR 

MAX 

MIN 

58 
35 

67 
".0 

68 
53 

68 
29 

41 
19 

34 

20 

38 
25 

33 
20 

48 
24 

73 
28 

75 
43 

81 
40 

50 
39 

73 
50 

81 
39 

58 
29 

67 
34 

69 
41 

52 
26 

45 
26 

62 

26 

75 
50 

60 
50 

62 
50 

77 
40 

80 
37 

75 
35 

61 
39 

72 
45 

62 

52 

87 
39 

64.6 
36.3 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

63 
3". 

62 
45 

67 

40 

41 
23 

34 

14 

35 
20 

32 
18 

42 
14 

66 
25 

68 
39 

75 
29 

63 
28 

58 
42 

73 
50 

67 
28 

62 
24 

54 
36 

59 
38 

43 
28 

55 
20 

69 

45 

70 
38 

64 
39 

67 
47 

74 
36 

71 
32 

61 
29 

59 

30 

74 
43 

74 
40 

71 
33 

61.4 
32.5 

"EXIA 

MAX 

MIN 

56 
38 

65 

40 

72 

45 

78 
30 

38 
20 

37 
20 

38 
26 

33 
24 

44 
29 

61 
33 

74 
41 

78 
42 

57 
40 

72 
44 

78 
36 

49 
30 

54 
32 

67 
40 

62 
24 

43 
25 

58 
30 

74 
42 

78 

51 

65 
55 

75 
40 

80 

42 

74 
37 

58 
37 

70 
42 

75 
52 

83 
41 

63.1 
36.4 

MINERAL  WELLS  FA4  6P 

MAX 

MIN 

67 
36 

63 
49 

67 

30 

33 
19 

35 
13 

38 

18 

32 

IS 

50 
13 

70 
28 

70 
40 

78 
34 

44 
29 

73 
42 

77 
36 

57 
27 

70 
27 

67 
36 

59 
32 

44 
21 

53 
25 

54 
45 

75 
36 

51 
39 

65 
36 

74 
34 

73 
31 

58 
32 

70 
34 

60 
44 

75 
36 

51 
33 

61.1 
31.4 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

57 
37 

66 
40 

69 
50 

77 
29 

38 
18 

35 
18 

38 
26 

32 

21 

46 
25 

69 
31 

72 
38 

78 
36 

50 
36 

70 
49 

78 
35 

51 
27 

65 
29 

65 
40 

60 
24 

42 
25 

59 

27 

74 
42 

77 
34 

59 

50 

73 
34 

79 
35 

75 
35 

58 
36 

71 
47 

77 
53 

84 
39 

62.7 
34.4 

OLNEV 

MAX 

MIN 

36 

69 
34 

65 
31 

34 
18 

34 
9 

37 
15 

39 

14 

54 
16 

68 

30 

70 
35 

78 
34 

66 
26 

77 
36 

77 
36 

59 
22 

74 
28 

67 
31 

58 
36 

45 
16 

64 
27 

69 
33 

71 
34 

63 
29 

67 
30 

76 
32 

70 
32 

59 
24 

69 
34 

78 
39 

79 
35 

62 
28 

63.5 
28.5 

PARIS 

MAX 

MIN 

35 

61 
36 

67 
46 

68 
25 

35 
16 

33 
16 

35 
18 

28 
20 

40 
23 

58 
28 

67 
37 

73 
31 

52 
31 

61 

47 

67 
31 

52 
32 

51 

34 

65 
36 

55 
21 

36 
21 

53 
25 

62 

43 

62 

35 

51 
43 

53 

41 

71 
41 

65 
31 

55 
33 

56 
35 

75 
37 

56.5 

31.7 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

55 
35 

62 
36 

67 

50 

67 
22 

32 

14 

32 

14 

33 

17 

30 

17 

43 
18 

63 

19 

65 

39 

74 
29 

47 
30 

59 

41 

71 
27 

53 

27 

61 
30 

62 
35 

50 
20 

39 
20 

55 
26 

65 
42 

67 
34 

54 
35 

53 

37 

72 
35 

61 
28 

54 
29 

65 
35 

75 

41 

70 
33 

57.0 
29.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

58 
35 

68 
36 

67 
54 

67 
23 

33 

14 

33 

14 

36 
22 

31 

15 

52 
18 

72 
33 

73 
38 

75 
32 

48 
32 

78 
44 

77 
26 

58 
25 

74 
29 

66 
37 

59 
26 

47 
26 

52 
28 

69 
36 

60 
42 

55 

40 

72 
34 

77 
33 

74 
34 

60 
34 

69 
37 

80 

46 

80 
36 

62.9 
31.6 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

69 

40 

64 
42 

61 
36 

36 

17 

28 

7 

33 
15 

34 
12 

63 
15 

67 
29 

70 
42 

75 
38 

70 
25 

79 
38 

76 
44 

66 
21 

74 
33 

70 
35 

62 

38 

55 
23 

65 
31 

65 

48 

78 
39 

65 
35 

67 
41 

74 
39 

74 
35 

67 
24 

71 
33 

80 
44 

77 
45 

67 
29 

64.6 
32.1 

QUINLAN 

MAX 

MIN 

62 
37 

71 
45 

71 
43 

44 
32 

34 
16 

36 
25 

30 
22 

41 
19 

63 

30 

73 
49 

77 
38 

67 
32 

59 
41 

71 
33 

73 
31 

61 
29 

64 
35 

60 

40 

41 
21 

56 
26 

70 
45 

75 
42 

67 
40 

64 
48 

75 
42 

69 
37 

63 

31 

57 
35 

73 

47 

77 
52 

69 
37 

62,4 
35.5 

RANGER  1  W 

MAX 

MIN 

67 
38 

60 
49 

65 
32 

32 
20 

32 
9 

34 
20 

32 

17 

52 
15 

69 
32 

72 
40 

75 
37 

65 
26 

78 
38 

78 
43 

68 
24 

73 
29 

65 
34 

57 

41 

46 
20 

53 
27 

64 
48 

76 

40 

61 
40 

58 
43 

73 
43 

73 
40 

66 
31 

71 
34 

79 
45 

75 
44 

65 
31 

63.1 
33.2 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

60 
30 

70 
37 

65 

44 

47 
21 

31 
9 

31 
9 

35 
15 

33 
12 

52 

14 

70 
36 

74 
34 

77 
29 

54 
29 

79 
43 

79 
25 

55 
25 

75 
35 

71 
35 

59 
25 

47 
25 

64 
30 

67 
36 

82 

40 

82 
39 

82 
35 

77 
32 

75 
30 

62 

30 

70 
43 

80 
39 

79 
32 

64.0 
29.7 

ROSESUO  3  WSM 

MAX 
MM 

68 
35 

70 
52 

82 
52 

52 

30 

37 
20 

39 
22 

37 
29 

47 
23 

69 
27 

79 
54 

83 
39 

81 

40 

72 
47 

75 
58 

71 
41 

68 
28 

70 
38 

67 
40 

59 
28 

53 
26 

77 
48 

60 
48 

77 
54 

76 
52 

83 
43 

76 
40 

71 
37 

70 

41 

76 
53 

66 
55 

60 
41 

59.3 
40.0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

55 
35 

60 
35 

66 
46 

48 
22 

34 
14 

33 
14 

32 
17 

31 
15 

41 
17 

61 
31 

63 
31 

72 
29 

45 
30 

58 
40 

67 
28 

50 
27 

58 
33 

60 
33 

53 
21 

36 
2] 

54 
29 

63 
43 

63 
34 

50 
37 

60 

36 

71 
33 

60 
29 

67 
31 

62 
29 

74 
30 

73 

31 

55.5 
29.1 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

58 
32 

67 
40 

68 
52 

68 
22 

33 
12 

33 
12 

35 
15 

31 
11 

49 
21 

67 
33 

69 

32 

78 
28 

44 
30 

72 
43 

74 
27 

5! 

2* 

66 

32 

5! 

34 

57 
19 

42 
20 

60 
25 

66 

34 

71 
34 

50 
35 

65 
28 

74 
29 

68 
28 

58 
26 

69 

30 

68 
49 

76 
33 

59,9 
28.7 

STEPHENVlLLE  «  N 

MAX 

MIN 

70 

67 
50 

65 
32 

35 
19 

31 
11 

35 

20 

30 
15 

50 
13 

70 
33 

73 
45 

75 

40 

64 
28 

76 
38 

76 
45 

65 
26 

70 
26 

66 
38 

57 
42 

55 

35 

60 
25 

66 
48 

78 
38 

65 

40 

72 
40 

76 
36 

76 
41 

68 
28 

70 
31 

80 
45 

80 
45 

67 
31 

64,5 
33,7 

STILLHOUSE  HOLLOU  DAM 

MAX 
MIN 

61 
37 

67 
40 

68 
54 

80 
29 

42 
20 

36 
19 

40 
26 

33 
23 

49 

24 

70 
27 

77 
42 

80 
45 

48 

41 

72 

47 

76 
41 

58 

31 

68 
35 

71 
41 

64 
29 

45 
26 

62 

27 

77 
45 

80 
51 

62 

50 

78 
39 

61 
37 

77 
38 

64 
39 

59 
49 

78 
54 

64 
41 

65.1 
37.0 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

61 

31 

70 
46 

69 
57 

83 
32 

42 
22 

38 
22 

40 
28 

35 
27 

49 
28 

70 
35 

60 
39 

85 

41 

67 
45 

75 
51 

71 
45 

60 
27 

58 
36 

71 
38 

55 
32 

48 
26 

64 
26 

78 
49 

80 
55 

62 

54 

79 
41 

84 
40 

80 
39 

69 
39 

71 
51 

79 
53 

87 
45 

67.2 
36.6 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

60 
37 

69 

40 

71 
51 

80 
31 

41 
20 

37 
21 

40 
26 

39 
25 

49 
24 

70 
31 

79 
46 

83 
49 

56 

46 

72 
46 

75 
43 

58 
35 

67 
37 

73 
42 

54 
26 

46 
28 

63 
30 

77 
52 

80 
53 

64 
53 

79 
43 

63 
42 

77 

41 

64 
39 

72 
48 

79 
58 

87 
42 

66.3 
38.9 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

57 
28 

69 
33 

64 
39 

44 
16 

31 
3 

29 
5 

32 

11 

36 

14 

55 
15 

67 
27 

68 
35 

75 
24 

43 
27 

78 
37 

74 
19 

55 
22 

74 
31 

55 
32 

54 
17 

43 
18 

65 
30 

62 
34 

70 
28 

46 
32 

64 
34 

73 
31 

67 
24 

56 
25 

68 
32 

75 
40 

74 
26 

59.3 
25.5 

WACO  DAM 

MAX 

MIN 

59 

*0 

65 

40 

68 

53 

75 
30 

57 
19 

42 
19 

39 
26 

33 
22 

47 
27 

70 
31 

76 

41 

60 
38 

49 
38 

68 
48 

79 
38 

55 

29 

53 
30 

56 
39 

63 
26 

45 
26 

60 
34 

75 
44 

74 
50 

62 

50 

77 
39 

81 
36 

75 
34 

61 
35 

72 
47 

76 
53 

85 

40 

64.5 
36.2 

WACO  WSO 

MAX 
MIN 

67 

68 
54 

72 
38 

40 
27 

38 
21 

40 
24 

34 
25 

49 
23 

73 
29 

78 
47 

SI 
40 

59 

40 

73 
48 

80 
49 

57 
34 

66 
28 

56 

42 

63 

38 

45 
26 

63 
29 

76 
47 

78 
44 

58 
53 

77 
43 

63 
37 

74 
34 

62 
35 

72 
45 

80 
52 

68 
52 

53 

42 

64.9 
38.4 

HAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

64 
35 

66 
49 

75 
42 

44 
26 

35 

13 

37 
2! 

35 

25 

45 
18 

70 
28 

76 

47 

79 
39 

71 
32 

71 
44 

78 
60 

74 
32 

65 
29 

66 
37 

63 
43 

47 
23 

59 
25 

74 

46 

76 
40 

73 

44 

70 
42 

79 
35 

72 
39 

70 
34 

70 
34 

78 
50 

62 
50 

75 
36 

65.9 
35.3 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

59 
35 

65 
39 

66 
52 

67 
23 

33 

14 

32 

14 

39 
19 

31 
14 

48 
22 

69 
34 

69 
35 

75 
30 

45 
31 

74 
45 

75 
29 

54 
27 

67 
35 

67 
37 

57 
24 

43 
23 

63 
32 

65 
38 

72 
39 

50 
39 

65 
31 

73 
34 

70 
33 

57 
33 

70 
39 

76 

44 

75 
35 

60.4 
31.5 

WHITNEY  OAH 

•      »      • 

MAX 

Mm 

58 
33 

65 
32 

68 
53 

75 
29 

37 
19 

35 
19 

38 
27 

32 
22 

48 
26 

70 
31 

75 
33 

79 
33 

47 
35 

72 
46 

78 
35 

55 

29 

65 
29 

64 
39 

60 
27 

44 
24 

61 
25 

74 
38 

61 
46 

60 
45 

72 
33 

80 
35 

75 
37 

60 
35 

71 
42 

60 
47 

63 
36 

63.3 
33.5 

EAST  TEXAS          O* 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

65 
53 

80 
59 

63 
36 

39 
25 

37 
25 

35 
26 

42 
25 

67 
29 

79 
55 

61 
49 

79 
55 

77 
60 

82 
64 

62 
45 

66 
30 

71 
40 

68 
43 

62 
28 

66 
29 

75 
48 

78 
64 

79 
59 

64 
62 

85 
57 

81 
45 

79 
42 

73 
38 

79 
57 

83 
65 

76 
45 

70.7 
45.3 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

67 

31 

79 
43 

47 
30 

36 
19 

39 
23 

32 

25 

45 
22 

67 
26 

74 
44 

80 
33 

56 
42 

73 
53 

81 
56 

52 
32 

65 
27 

69 
35 

61 
41 

44 
25 

59 
22 

72 
45 

60 
59 

68 
54 

75 
52 

60 
48 

75 
35 

58 

41 

71 
31 

78 
44 

85 
55 

66 
45 

65.4 
38.2 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

62 
32 

72 
58 

71 
32 

39 
23 

38 
22 

34 
22 

37 
25 

58 
21 

71 
45 

79 
36 

74 
45 

78 
52 

81 
63 

76 
45 

65 
28 

57 
38 

62 

38 

53 
25 

55 

26 

70 
39 

77 
63 

73 
61 

80 
56 

80 
53 

75 
35 

59 
35 

63 
31 

75 
43 

84 
57 

60 
41 

66.5 
39.9 

CENTER 

MAX 

Mm 

59 
30 

60 
30 

65 

45 

71 
35 

45 
24 

41 
22 

40 
24 

27 
23 

38 
22 

56 
27 

75 
43 

78 
51 

72 
55 

75 
63 

79 
51 

62 
25 

64 
25 

67 
38 

67 
24 

49 
22 

52 

24 

70 
47 

74 
51 

62 

50 

79 
54 

76 
36 

79 
32 

57 
29 

61 
29 

75 
57 

82 
42 

63.2 
35.5 

S«*  Rafsienc*  Nol«a  Following  Slation  Ind*i 


Conllaucd 

Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

fbJ 

rtA 

lU 

Kh 

.b 

TEXAS 

JANUARV 

1971 

StaUon 

Day 

of  Monlh 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

CENTERVILIE 

MAX 

MIN 

SB 
33 

66 

40 

72 
57 

80 
32 

40 
23 

38 
23 

36 
26 

30 
25 

45 
22 

66 
24 

77 
32 

61 
33 

65 
50 

75 
62 

80 
44 

54 
26 

66 
36 

72 
37 

67 
26 

45 
20 

60 
27 

75 
50 

77 
55 

70 
56 

60 
49 

82 

30 

77 
31 

99 
32 

70 
43 

79 
59 

66 

44 

65.5 
37.0 

CLARKSVIL.IE  2  E 

MAX 
MIN 

92 

30 

60 
30 

56 

40 

69 
28 

36 

21 

36 

15 

36 

15 

28 

17 

39 

19 

59 
29 

69 
26 

78 
34 

60 
33 

64 
44 

71 
34 

62 

28 

61 
26 

67 
33 

59 
20 

42 
19 

52 

22 

76 
42 

67 
37 

52 

39 

60 
42 

71 
35 

68 
31 

58 
26 

65 
28 

71 
41 

74 
35 

58.7 
29.8 

COLDSPRINO  5  SSw 

MAX 

MIN 

60 
37 

64 

40 

69 

50 

73 
37 

45 
28 

36 
28 

36 
27 

29 
26 

36 
27 

60 
31 

76 
46 

76 
51 

75 
57 

76 
69 

62 
60 

62 
33 

66 
33 

73 
34 

67 
29 

48 
26 

58 
27 

76 
53 

77 
58 

73 
56 

62 
58 

81 
36 

78 
36 

61 
32 

71 
33 

79 
58 

62 
69 

65.6 

41.1 

COLLEGE  STATION  F44  AP 

MAX 

MIN 

67 
39 

69 
53 

80 

41 

41 
30 

36 
24 

36 
26 

35 

26 

43 
27 

64 
29 

78 
55 

81 

44 

69 
56 

7  7 
55 

78 
59 

64 

39 

6! 

31 

70 
45 

68 

40 

46 
29 

61 
29 

76 
48 

78 
63 

75 
56 

61 
55 

85 
46 

76 
40 

64 

44 

69 

40 

76 

57 

85 

55 

56 

44 

66.3 

42.7 

CONROE 

MAX 
MIN 

62 
39 

66 

41 

72 
55 

78 
37 

46 

27 

40 
28 

37 
27 

29 
25 

37 
26 

69 
29 

81 
46 

79 
52 

80 
58 

76 
66 

63 
64 

65 
34 

66 
35 

74 
43 

69 
30 

50 
28 

61 
26 

71 
53 

76 
63 

60 
53 

83 
54 

63 

44 

90 
42 

65 
36 

73 
39 

80 
59 

64 
59 

67.6 
42.4 

CROCKfTT 

MAX 

MIN 

59 

37 

64 
35 

66 
50 

78 
34 

43 
23 

39 
23 

39 
25 

35 
24 

40 
24 

62 

28 

76 
42 

79 
43 

72 
55 

76 
62 

78 
51 

57 
34 

67 

34 

70 

41 

68 
26 

47 
24 

58 
24 

75 
47 

77 
67 

62 
56 

81 

51 

62 
36 

79 
38 

59 
'2 

68 

37 

77 
58 

64 
51 

65.1 
39.8 

OAINOERFIELO  9  S 

MAX 
MIN 

61 
37 

64 
48 

77 
54 

63 
29 

37 
20 

37 
25 

35 
23 

39 
24 

62 
27 

73 
48 

60 
34 

77 
42 

75 
i3 

76 
61 

73 
38 

64 
29 

67 
35 

62 
36 

49 

24 

53 
26 

65 
43 

77 
52 

75 
52 

57 
50 

74 
46 

72 
34 

67 
35 

69 
32 

74 
46 

82 
56 

76 
38 

65.0 
39.7 

DULVILLE  2  M 

MAX 
MIN 

6« 
35 

64 
47 

74 
50 

50 
31 

34 
20 

37 
22 

32 
22 

44 
22 

61 
24 

75 
51 

78 
44 

67 
52 

76 
52 

79 
69 

69 

40 

64 

32 

69 
42 

63 

43 

57 
23 

57 
26 

72 
41 

76 
62 

70 
53 

76 
53 

79 
49 

74 

44 

65 

37 

66 
33 

74 
53 

64 
69 

72 

41 

65.3 

40.9 

EHDRV 

MAX 

MIN 

55 

37 

64 
36 

65 
49 

74 
28 

36 

17 

34 
16 

36 
22 

30 
19 

40 
20 

62 
31 

72 
35 

78 
34 

61 
34 

66 
48 

73 
34 

50 
29 

63 

31 

64 
37 

55 
21 

40 
21 

55 
27 

66 
43 

75 
45 

59 
46 

65 

43 

75 
33 

68 
33 

55 

33 

67 
35 

73 
50 

79 
37 

60.0 
33.0 

EVADALE 

MAX 

MIN 

58 
31 

61 
31 

68 

48 

74 
39 

45 
26 

43 
27 

32 

27 

31 
25 

34 
25 

58 

30 

75 
51 

73 
51 

72 
55 

77 
63 

80 
63 

64 
30 

65 
33 

74 
41 

71 
30 

54 
22 

56 
25 

72 
53 

76 
63 

67 

52 

60 
56 

81 
36 

76 
41 

99 
29 

71 
30 

78 

47 

80 

60 

64.7 
40.0 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

48 
31 

36 
20 

39 
21 

37 
26 

43 
24 

79 
38 

77 
42 

73 
47 

66 
38 

61 
44 

59 
32 

78 
47 

61 
42 

76 
38 

70 
39 

70 
36 

76 
91 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

67 
37 

69 
51 

81 

45 

45 

31 

36 
22 

38 
24 

37 
26 

46 
26 

68 
29 

78 
52 

61 

41 

74 
48 

76 
49 

79 
63 

73 
42 

66 

28 

72 
42 

65 

41 

56 
26 

61 
25 

76 
48 

78 
61 

75 
67 

78 
51 

62 
42 

78 
37 

65 
38 

69 

40 

79 
50 

66 
59 

75 
44 

68.1 
41.2 

GIlhER  2  w 

MAX 
MIN 

54 
3* 

62 
36 

64 
50 

76 
30 

37 
19 

35 
19 

37 

17 

31 
22 

40 
23 

63 
26 

73 
31 

79 
36 

65 
50 

75 
51 

80 
38 

55 
26 

63 
27 

66 
33 

57 
22 

42 
21 

54 
28 

62 

47 

76 
51 

63 
SI 

63 

46 

76 
31 

69 
31 

54 
28 

66 

34 

73 
56 

62 
39 

61.1 
34.0 

CLADEWATEft  3  WSU 

MAX 
MIN 

CRDVETON  X    SE 

MAX 

MIN 

68 
39 

64 
53 

72 
60 

71 
25 

38 
27 

44 
26 

35 
25 

37 
25 

61 
25 

68 
36 

74 
42 

30 

44 

76 
49 

74 
60 

70 
42 

68 
30 

60 
31 

65 
33 

61 
39 

59 
26 

79 
34 

73 
54 

76 
52 

79 
58 

74 
46 

80 
32 

76 
34 

73 
36 

75 
50 

61 
62 

78 
42 

67.4 
39.9 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

56 
31 

60 
34 

66 

47 

72 
35 

43 
24 

37 
25 

35 
23 

27 
22 

35 
22 

57 
29 

74 

45 

77 
47 

75 
57 

78 

61 

80 
54 

62 
27 

65 
37 

64 
35 

64 
27 

47 
21 

55 

30 

71 

45 

74 
50 

65 

60 

79 
58 

78 
33 

76 
36 

55 

27 

67 
32 

77 
67 

82 
48 

63.1 
37.7 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

67 
40 

70 
45 

80 
35 

45 
27 

38 
26 

33 
28 

30 
27 

43 
27 

66 
30 

80 
52 

80 
53 

75 
56 

77 
65 

81 
56 

61 
35 

67 
35 

72 
44 

69 
32 

59 
32 

53 
24 

67 
30 

76 
60 

78 
62 

72 
62 

65 
47 

77 
44 

65 
40 

64 

34 

70 
50 

84 
48 

79 
45 

66.5 

41.7 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

56 
33 

62 
3! 

64 
45 

75 
30 

41 
20 

37 
20 

37 
20 

27 
21 

40 
24 

61 
25 

74 
44 

78 
45 

69 
55 

76 
62 

80 
42 

55 
29 

64 

31 

67 
39 

62 

23 

45 
22 

54 
26 

71 
47 

71 
51 

61 
52 

77 
50 

76 
36 

74 
35 

62 
36 

64 

41 

74 
66 

93 
40 

62.5 
36.6 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

56 
<.0 

67 
41 

67 
51 

73 
35 

42 
26 

39 
25 

36 
25 

27 
25 

39 
25 

64 
32 

77 
50 

60 
50 

72 
60 

75 
69 

80 
52 

58 
34 

66 
36 

71 
45 

68 
27 

46 
27 

60 
30 

75 
52 

77 
58 

73 
67 

62 
56 

82 
46 

78 
43 

61 
38 

70 
44 

78 
55 

64 
52 

65.3 
42.1 

JACKSON  HILL  GUARD  STS 

MAX 

MIN 

51 
33 

61 
33 

67 
46 

69 

37 

44 
27 

37 
26 

36 
26 

27 
24 

35 

24 

58 
30 

76 

47 

75 
48 

73 
57 

75 
62 

80 
53 

58 
27 

63 
29 

66 
38 

64 
27 

51 
24 

53 

24 

71 
48 

74 
54 

63 
53 

79 
59 

76 
34 

77 
34 

56 
29 

66 
30 

76 
66 

62 

55 

62.7 
38.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

MIN 

64 
37 

65 

47 

76 
52 

53 
30 

36 
20 

36 
22 

34 
23 

41 
23 

63 
25 

75 
49 

78 

41 

68 
52 

77 
58 

61 
64 

72 
39 

64 
31 

69 
43 

63 

41 

48 
24 

55 
26 

71 
43 

76 
64 

71 
64 

78 
55 

79 
50 

75 
41 

68 
37 

66 
35 

74 
46 

63 
69 

76 

41 

65.7 

41.1 

JASPER  3  SM 

MAX 

MIN 

56 
35 

60 
38 

66 
46 

72 
33 

44 
28 

39 

29 

36 
27 

29 
26 

33 
27 

55 
32 

76 

51 

75 
53 

70 
59 

78 
66 

81 
58 

63 
29 

65 

30 

68 
40 

67 
30 

51 
25 

54 
28 

71 
52 

75 
51 

64 

51 

60 
62 

82 
35 

78 
38 

58 
30 

72 
36 

77 
58 

82 
56 

63.6 
40.6 

KARNACK 

MAX 

MIN 

60 
34 

62 

42 

72 
56 

71 
35 

39 
25 

38 
25 

36 
26 

38 
30 

58 
21 

73 
44 

77 
35 

73 
44 

74 
61 

79 
58 

78 

47 

62 
29 

66 
34 

59 
36 

58 
28 

54 
27 

66 

44 

76 
54 

74 
52 

63 
53 

74 
52 

73 
35 

65 
38 

63 
32 

72 
42 

81 
52 

76 

41 

64.8 
39.6 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

MIN 

60 
33 

67 
42 

74 
61 

71 
38 

43 
26 

36 
28 

35 
25 

33 
26 

53 
33 

76 

44 

76 
52 

72 
57 

76 
63 

80 
58 

71 
41 

69 
33 

69 

43 

71 
42 

62 
32 

53 
24 

70 
37 

74 
62 

70 
55 

79 
55 

63 

61 

79 
40 

69 
38 

70 
30 

75 
49 

81 
63 

74 
46 

66.9 
43.1 

LINDEN 

MAX 
MIN 

51 
31 

60 
33 

59 

44 

72 
31 

38 
19 

36 
19 

36 
20 

32 
23 

38 
21 

60 
24 

72 
36 

77 
37 

67 
45 

74 
61 

79 
42 

58 
26 

61 
26 

66 
31 

52 
20 

42 
20 

52 
24 

62 

44 

76 
49 

57 
49 

54 

45 

75 
31 

69 
30 

52 
28 

76 
29 

72 
62 

79 
37 

59.8 
33.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

59 

37 

64 

41 

66 

50 

74 
38 

46 
28 

38 
28 

38 
27 

29 

25 

35 
25 

64 
30 

77 
44 

77 
54 

73 
56 

76 
64 

61 
59 

65 

31 

66 
33 

70 
40 

68 
30 

58 
26 

56 
29 

75 
52 

75 
56 

76 
57 

76 
62 

80 
34 

76 
32 

58 
30 

72 
30 

76 
59 

81 

61 

65.6 

41.0 

LONCVIEh 

MAX 

MIN 

56 
36 

62 
35 

67 
48 

76 
21 

39 
20 

37 
20 

37 
22 

29 
22 

39 
23 

63 
27 

75 
36 

79 
37 

69 
56 

76 
62 

81 
42 

58 
29 

65 
31 

69 
35 

60 
23 

45 
23 

55 

29 

71 
50 

78 
53 

62 
53 

72 
49 

76 
36 

74 
35 

55 

35 

65 

35 

76 
52 

64 

40 

63.0 

36.0 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

58 
36 

64 

37 

66 

51 

78 

34 

42 
25 

38 
25 

36 
25 

28 
25 

41 
24 

64 
29 

77 
41 

79 

45 

69 
57 

75 
63 

78 
50 

57 
30 

70 
31 

69 

40 

67 
26 

45 
25 

59 
26 

73 
49 

76 
57 

63 
54 

79 
50 

61 
37 

77 
37 

58 
32 

68 
36 

77 
59 

64 
56 

64.5 
39.2 

LUFkIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 

36 

67 
46 

76 
47 

47 
30 

40 
27 

37 
28 

34 
24 

36 
23 

61 
25 

78 
44 

78 
42 

73 
49 

76 
65 

80 
59 

60 
35 

67 
33 

71 
41 

68 
39 

47 
28 

57 
25 

75 
41 

76 
65 

66 

57 

80 
53 

61 

50 

79 
35 

59 
37 

69 

30 

78 
48 

83 
64 

67 

46 

65.5 

41.0 

MAOISONVlLLE 

MAX 

Mm 

63 
36 

68 
49 

81 
55 

11 

36 
23 

38 

24 

38 
25 

43 
25 

65 
26 

79 
53 

80 
42 

69 

51 

76 
56 

78 
63 

75 

46 

66 
31 

70 
43 

69 
39 

63 
27 

60 
27 

76 

45 

76 

64 

73 
56 

80 
56 

83 

44 

80 
38 

70 
41 

69 

35 

77 
53 

65 
63 

75 
47 

68.4 
42.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

54 
32 

61 
34 

62 

46 

71 
32 

38 
21 

36 
20 

66 
22 

28 
21 

37 
21 

60 
25 

74 
34 

79 
36 

68 
52 

77 
57 

80 
44 

59 
27 

63 
30 

67 
34 

=  9 
25 

44 
25 

52 
26 

67 
41 

77 
51 

57 
46 

70 

49 

75 
34 

70 
35 

53 
31 

64 
31 

72 
62 

6? 
40 

62.0 
34.6 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

63 

31 

63 
48 

77 
49 

49 
28 

37 
18 

37 
20 

32 

20 

42 
20 

64 
25 

73 
48 

79 
29 

69 
37 

75 
49 

77 
55 

70 
34 

65 

23 

66 

31 

58 
31 

42 
22 

57 
20 

68 

45 

77 
50 

75 
51 

67 
62 

77 

47 

70 
29 

64 
35 

68 
29 

75 
39 

84 
54 

75 

40 

64.4 
35.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

53 
32 

62 
35 

64 
48 

74 
29 

37 
19 

35 

19 

37 
19 

36 
21 

42 
23 

61 
24 

73 
28 

79 
28 

34 

71 
49 

79 
35 

56 
25 

64 
25 

65 
30 

56 
23 

41 

23 

54 
25 

65 
47 

78 
38 

58 
45 

55 
45 

74 
30 

69 
30 

54 
27 

67 
27 

73 
45 

79 
36 

60.4 
31.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

53 
35 

61 
35 

63 
49 

75 
28 

36 

17 

35 

17 

36 
20 

29 
19 

40 
22 

60 
30 

72 
39 

78 
35 

69 

34 

68 
46 

74 
33 

64 
28 

62 

30 

63 
33 

58 
21 

40 
21 

53 
25 

76 

46 

61 
42 

55 

39 

70 
42 

74 
37 

67 

31 

53 

31 

67 
37 

74 
52 

80 
36 

60.1 
32.6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

57 
33 

61 

45 

68 
46 

73 
35 

42 
25 

36 
25 

37 
25 

28 

24 

35 
23 

59 
32 

75 
47 

77 
43 

71 
55 

77 
65 

79 

51 

57 
30 

55 

34 

68 
39 

64 
27 

47 
25 

55 
32 

72 

4S 

75 
65 

69 
56 

79 
55 

79 

37 

76 
38 

54 
34 

65 

38 

75 

54 

84 
49 

62.9 
39.6 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

57 

39 

64 

40 

68 

50 

78 
31 

39 

20 

36 
21 

39 
25 

30 
23 

41 
24 

64 

30 

75 
48 

78 
48 

63 

47 

76 

E,3 

80 
42 

50 
i2 

64 

33 

7u 
41 

64 
23 

45 
24 

56 
29 

72 

51 

76 

54 

62 

53 

77 
47 

79 

46 

75 
37 

57 

38 

68 

45 

75 

58 

85 

43 

63.4 
38.9 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

65 
37 

67 
49 

79 

48 

49 
30 

37 
19 

41 
23 

35 

24 

42 
23 

66 
26 

75 
54 

79 

47 

67 
48 

77 
54 

81 
62 

71 
37 

65 

30 

70 
36 

64 
42 

45 
24 

58 
28 

73 
45 

71) 
63 

71 
54 

75 
65 

8! 

47 

75 
42 

66 
39 

69 
36 

75 
50 

84 
59 

74 
44 

66.3 

41.1 

ROCKLAND  1  H 

MAX 

Mm 

63 
31 

67 
45 

73 
61 

72 
37 

42 

28 

37 
29 

37 
28 

36 
27 

58 
25 

77 
40 

60 
41 

75 
44 

79 
64 

82 
64 

75 
45 

66 
29 

68 
39 

66 
39 

64 
29 

56 
21 

73 
36 

77 
63 

73 
66 

82 
67 

82 
60 

78 
32 

66 
34 

76 
28 

81 
41 

87 
42 

47 

66.3 
40.6 

S««  Il*t«r«ac«  Not**  Following  SUUOD  I&dsi 


Continued 

DJ 

UL 

Y 

Th 

M] 

^E] 

RA 

TU 

RE 

;b 

TEXAS 

JANUARY 

1971 

Day 

of  Montix 

? 

Station 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

< 

RUSK 

MAX 

MIN 

56 
37 

63 
42 

61 
42 

74 
31 

34 
20 

35 

20 

36 
22 

29 

21 

41 
24 

61 
28 

75 
47 

78 
48 

68 
56 

75 
63 

79 
43 

49 
34 

64 
39 

66 

41 

62 
23 

43 

23 

57 
26 

72 
49 

75 
53 

66 
52 

78 
50 

77 
40 

74 
37 

56 
36 

65 
42 

73 
57 

82 

41 

62.1 

36. 3 

S4M  RAVBURN  0AM 

MAX 

Mm 

55 
39 

61 
40 

67 
49 

72 
38 

43 
29 

38 
29 

37 
27 

30 
26 

35 
26 

57 
29 

77 
53 

76 
56 

70 
57 

78 
65 

79 
55 

60 
30 

65 
31 

62 
42 

63 
32 

47 
28 

56 
29 

73 
55 

76 
54 

64 
54 

81 
59 

90 
35 

75 
37 

55 
30 

67 
35 

78 
59 

83 
55 

63.2 

41.4 

SIMMS  2    NNW 

MAX 
MIN 

60 
30 

59 
41 

73 
54 

56 
28 

38 

18 

36 
23 

37 
IB 

39 
21 

59 

22 

71 
41 

76 
30 

76 
35 

69 

50 

74 
57 

72 
39 

59 
25 

64 
29 

63 
35 

50 
25 

51 
22 

73 
45 

74 
46 

63 

49 

53 
52 

70 
44 

70 
32 

68 
28 

64 
26 

71 
39 

77 
50 

75 
35 

62.6 
35.1 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

57 
36 

64 
36 

65 
49 

72 
27 

36 
16 

35 

16 

39 
20 

29 
18 

41 
16 

62 

28 

71 
42 

74 
34 

62 

33 

68 
45 

73 
33 

51 
27 

64 
28 

64 
30 

52 
21 

59 
21 

55 
26 

66 
48 

75 
40 

55 
40 

55 
42 

73 
35 

68 
31 

54 
31 

68 
33 

73 

49 

76 
38 

60.0 
31.9 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

50 
35 

58 
40 

64 
47 

72 
31 

38 
18 

36 

18 

35 
21 

29 
23 

38 
23 

58 
25 

72 
33 

73 
34 

66 

44 

71 
62 

76 
45 

57 
30 

59 
32 

64 
34 

56 
22 

40 
22 

50 
27 

62 
39 

75 
45 

58 
44 

56 

45 

71 
36 

65 
30 

49 
30 

65 

31 

71 

47 

76 
36 

58.4 
33.8 

TOWN  BLUfF  DAM 

MAX 

Mm 

57 
38 

60 
39 

66 

47 

72 
36 

47 
26 

38 
29 

36 
28 

30 
27 

33 
28 

54 
28 

77 
51 

75 
55 

70 
59 

75 
65 

60 
56 

65 
33 

72 
34 

73 
43 

70 
31 

46 
26 

54 
26 

72 
46 

74 
56 

72 
54 

79 
57 

81 
37 

76 
39 

58 
30 

70 
33 

77 
59 

81 
63 

64.2 
41.3 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

56 
33 

61 
37 

63 
50 

77 
30 

39 

19 

36 

19 

38 
24 

30 
22 

40 
23 

63 
30 

73 
35 

79 
40 

64 
49 

76 
62 

79 
37 

50 
25 

65 
33 

68 
37 

60 
22 

44 
22 

67 
31 

71 
52 

77 
53 

59 
53 

72 
48 

77 
34 

73 
35 

54 
32 

66 

43 

74 
57 

83 

40 

62.1 
36.4 

UARREN 

MAX 

Mm 

62 
32 

67 

44 

73 
60 

71 
37 

43 
28 

33 
27 

38 
26 

33 
27 

57 
30 

76 
42 

75 
46 

71 
49 

76 
68 

80 
62 

75 
58 

63 
26 

71 

41 

70 
41 

61 
29 

54 
22 

71 
36 

74 
63 

72 
56 

79 
56 

64 
59 

76 
35 

65 
37 

71 
29 

77 
48 

81 
62 

75 
48 

67.1 
42.8 

huls  point 

*     »     * 

MAX 

Mm 

55 
3'. 

64 
35 

68 
49 

65 
24 

38 
15 

35 
15 

35 
23 

32 

21 

35 
21 

64 
32 

70 
32 

70 
32 

64 
32 

68 
50 

74 
31 

47 
29 

63 
32 

67 
40 

57 
20 

44 
24 

57 
29 

72 
45 

76 
45 

59 
48 

63 

50 

77 
42 

68 
33 

55 
32 

67 
43 

67 
53 

79 
38 

59.8 
33. B 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

70 
2". 

67 
45 

62 

34 

34 

14 

31 
8 

27 

5 

39 

4 

53 
15 

61 
29 

63 

37 

70 
38 

73 
37 

70 

41 

71 
36 

64 
26 

76 
34 

79 
40 

71 
46 

63 
26 

72 
39 

79 
49 

74 
43 

70 

48 

69 
36 

69 

37 

73 
30 

72 
29 

69 
34 

73 

35 

75 
32 

77 
51 

65.0 
32.4 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

67 
3<> 

75 
35 

60 
39 

51 
21 

31 
9 

33 
9 

35 
9 

41 
10 

62 
20 

71 
36 

73 
31 

80 
41 

69 

47 

78 
37 

76 
31 

63 
35 

79 
35 

90 
41 

66 
32 

60 
36 

64 
36 

79 
41 

60 
36 

70 
46 

69 

39 

76 
37 

74 
33 

73 
43 

69 
36 

77 
34 

8! 
43 

66.5 
32.6 

balmorhea 

MAX 

MIN 

69 

30 

72 
32 

77 
48 

70 
23 

33 

17 

24 

13 

29 

7 

31 
12 

56 

14 

58 
21 

61 
42 

68 
38 

75 
39 

69 

45 

75 
46 

76 
36 

74 
37 

83 
36 

74 
37 

64 
33 

65 
33 

83 
35 

62 
53 

76 
43 

76 
41 

75 
43 

75 
42 

76 

31 

62 

33 

69 
35 

79 

54 

66.3 
33.6 

candelaria 

MAX 

Mm 

75 
35 

68 
39 

69 
35 

43 
25 

44 
17 

43 
14 

44 
16 

55 
20 

64 

24 

68 
24 

73 
26 

67 
37 

77 
37 

76 
39 

75 
34 

78 
32 

92 
39 

75 

44 

66 
35 

76 

31 

84 
36 

79 
41 

78 
51 

76 
40 

75 
42 

77 
39 

79 
34 

78 
32 

79 
30 

80 
36 

83 
34 

70.6 
32.8 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

63 
37 

66 

44 

64 
55 

69 
15 

32 

12 

34 

a 

27 

a 

33 

a 

53 

24 

57 
37 

60 
39 

68 
41 

69 
52 

66 
49 

68 
42 

62 
44 

70 
47 

71 
37 

70 
37 

57 
37 

70 
45 

75 
54 

71 
50 

68 
47 

67 
45 

66 

41 

66 

42 

69 
43 

66 
46 

66 
47 

69 
51 

61.7 
36.5 

CORNU04S  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

71 
22 

65 
35 

60 
23 

33 

11 

23 

a 

23 

13 

30 
10 

40 
14 

52 

14 

60 
24 

65 
25 

67 
32 

69 
29 

66 
27 

62 

20 

74 
21 

71 
30 

67 
41 

66 
31 

75 
26 

77 
40 

72 
38 

71 
43 

66 
25 

67 
26 

74 
25 

74 
27 

74 
24 

72 

30 

73 
30 

77 
36 

62.5 
26.0 

CRANE 

MAX 

Mm 

64 
32 

73 
36 

66 

43 

50 
19 

33 
8 

35 

9 

37 
11 

40 
10 

n 

65 
24 

68 
28 

77 
32 

71 
42 

75 
37 

74 
26 

66 

30 

77 
32 

75 
33 

65 

31 

60 
26 

68 
36 

78 
37 

78 
35 

76 
34 

71 
36 

76 
35 

75 
35 

72 

31 

66 
37 

75 
36 

81 
37 

65.9 
29.5 

orvden 

MAX 

Mm 

66 
33 

65 
39 

62 

43 

63 
26 

35 

16 

35 

13 

37 
20 

42 
18 

56 
21 

67 
32 

73 
40 

78 

41 

72 

47 

79 
42 

80 
34 

69 
33 

77 
36 

85 
48 

72 
32 

58 
30 

61 
33 

85 
40 

65 
42 

73 

41 

76 
37 

82 
39 

81 
37 

66 

41 

67 
39 

82 

40 

87 
50 

66.3 
34.9 

El  pasd  wsd 

MAX 

Mm 

65 

2* 

73 
39 

51 
23 

25 
9 

27 
10 

28 

a 

28 
9 

41 
3 

54 
12 

59 
34 

63 
24 

58 
38 

66 
39 

64 
26 

67 
29 

68 
24 

74 
27 

75 
36 

66 
34 

73 

30 

73 
46 

71 
50 

68 
47 

64 
32 

67 
38 

66 
29 

70 
25 

71 
29 

70 
26 

72 
32 

75 
37 

61.1 
28.1 

FABENS 

MAX 

Mm 

61 
23 

67 
31 

74 
35 

50 
18 

29 
16 

28 

IS 

30 
16 

33 
5 

52 
10 

55 

20 

60 
20 

64 
28 

61 
34 

68 
25 

66 
22 

67 
22 

66 
25 

71 
32 

75 
33 

71 
29 

77 
36 

76 
42 

72 
44 

71 
30 

65 
30 

67 
25 

68 
23 

71 
26 

70 
25 

70 
36 

73 

41 

62.3 
26.5 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

67 
28 

65 
31 

52 
26 

33 
18 

36 
13 

36 
15 

35 
6 

46 
10 

52 
16 

57 
20 

61 
23 

68 
22 

68 
27 

68 
24 

69 

24 

73 
26 

72 
24 

75 
36 

72 
32 

76 
31 

78 
33 

73 
36 

73 
32 

71 
31 

73 
27 

70 
27 

73 
27 

72 
28 

74 
30 

74 
32 

75 
36 

64.1 
25.6 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

71 
2« 

74 
39 

69 
35 

46 
18 

25 

7 

31 

7 

32 
6 

40 
6 

59 

14 

67 
35 

70 
41 

76 
43 

67 

46 

76 
36 

76 
31 

62 

33 

81 
32 

62 
36 

64 
32 

63 
32 

81 
39 

80 

49 

79 
42 

72 
39 

74 
37 

75 
34 

75 
29 

65 

30 

66 

34 

67 
37 

81 
36 

66.1 
31.0 

GRANOFSLLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

62 
29 

75 
32 

65 
35 

52 
20 

30 
8 

30 
8 

34 
5 

39 

10 

57 
10 

67 
22 

65 

24 

75 
24 

64 
36 

77 
28 

76 
23 

62 
22 

75 
22 

84 
37 

65 
29 

62 
30 

75 
32 

78 
34 

60 
36 

68 
36 

72 
32 

76 
28 

76 
28 

69 
35 

68 
26 

76 
26 

82 
26 

65.6 
25.6 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

64 
28 

68 
38 

60 
35 

48 
17 

38 
14 

30 
9 

32 
10 

40 

11 

56 

14 

62 

28 

66 
29 

62 

38 

67 
38 

67 
34 

70 
28 

70 
27 

76 

34 

78 
40 

70 
40 

75 
38 

74 
43 

70 
42 

66 
49 

68 
34 

70 
32 

70 
34 

72 
30 

73 
32 

70 
32 

74 
34 

76 
42 

64.1 
30.7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

67 
39 

73 
37 

65 

36 

67 
16 

29 

7 

31 
9 

30 
8 

38 
8 

53 
12 

62 
22 

66 
24 

69 
26 

7  1 
36 

72 
31 

75 
30 

65 
29 

79 
31 

62 

47 

68 

30 

58 
26 

70 
26 

82 
36 

73 
36 

72 
36 

71 
35 

70 
30 

73 
29 

70 
29 

73 
29 

73 
26 

79 
37 

65.3 

27.5 

HARFA  NOi  2 

MAX 

Mm 

67 
24 

62 
32 

61 
30 

53 
14 

45 
6 

30 

7 

37 
5 

50 
9 

58 
17 

60 
22 

68 
22 

69 
31 

68 

37 

68 
27 

65 
21 

75 
24 

76 
29 

71 
43 

62 
26 

74 
26 

79 
35 

74 
31 

70 
44 

70 
31 

67 

30 

73 
25 

73 
25 

75 
27 

72 
22 

71 
37 

75 
28 

65.1 
25.4 

MENtONE  2  S 

MAX 

Mm 

34 
12 

26 

2 

30 

7 

34 
13 

37 
9 

53 
20 

75 
30 

63 

41 

74 
34 

64 
25 

76 
21 

81 
26 

86 
34 

67 
25 

64 
24 

80 
32 

79 
34 

79 
31 

74 
31 

78 
35 

76 
31 

75 
23 

66 
26 

70 
22 

64.2 

24.5 

NONAHANS 

MAX 

Mm 

74 
25 

54 
15 

36 
10 

55 
8 

70 
19 

78 
22 

75 
23 

68 
37 

75 
33 

74 
29 

80 
25 

78 
31 

78 

40 

60 

31 

71 
35 

69 
39 

78 
36 

74 
42 

72 
34 

75 

34 

74 
33 

70 
37 

70 
37 

77 
27 

81 
29 

80 
35 

71. B 
29.4 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

59 
26 

57 
46 

54 
42 

55 

4 

29 

4 

24 
1 

34 
4 

42 
19 

48 
28 

53 
28 

62 
41 

65 

47 

62 

40 

60 

43 

60 
21 

65 
26 

66 
30 

57 
40 

60 
32 

68 
41 

65 
45 

66 

47 

59 

44 

57 
41 

58 
39 

62 

42 

66 

44 

66 
40 

62 

44 

61 
43 

65 

48 

57.1 
33.5 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

65 
37 

72 
44 

72 
46 

76 
24 

33 

15 

36 
13 

33 
13 

38 
14 

50 
26 

60 
33 

66 
39 

74 
39 

73 
51 

74 
46 

75 
44 

70 
42 

75 
44 

79 
46 

75 
36 

60 
36 

72 
37 

80 
49 

77 
51 

75 
52 

73 
47 

74 
45 

70 
40 

74 
42 

71 
43 

75 
46 

77 
58 

66.9 
38.7 

PECOS 

MAX 

Mm 

66 
27 

76 
35 

57 
32 

51 
19 

28 
9 

31 

10 

34 
9 

40 

15 

56 

18 

68 
35 

71 
39 

76 
36 

63 

40 

77 
37 

76 
31 

80 
2! 

61 
29 

65 
30 

68 
32 

66 

26 

82 
27 

80 
40 

61 
43 

73 
37 

77 
37 

77 
36 

80 
31 

64 
31 

71 
30 

83 
31 

84 
42 

67.9 
29.7 

PENwELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

75 
36 

72 
43 

61 
20 

34 
10 

31 
9 

30 
17 

40 
16 

63 
28 

63 
29 

70 
32 

75 
41 

75 
47 

82 
40 

76 
36 

71 
35 

78 
39 

82 
37 

62 
34 

72 
33 

70 
37 

76 
44 

87 
40 

82 

42 

83 
35 

78 
39 

76 
36 

77 
37 

70 
40 

90 
36 

87 
35 

79 
27 

70.6 
33.2 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

48 
18 

54 
18 

61 
21 

70 
21 

71 
23 

66 
36 

79 
36 

77 
42 

76 
29 

79 
35 

82 
35 

81 
32 

73 
46 

76 
26 

84 
35 

82 
36 

80 
46 

78 
38 

78 
36 

77 
29 

78 
27 

79 
34 

77 
32 

63 
29 

83 

30 

74.9 
31.6 

RED  BLUFF  OAH 

MAX 

Mm 

74 
28 

64 
39 

61 
28 

29 

17 

27 

28 
14 

34 
18 

49 

7 

61 
19 

69 
29 

72 
27 

65 

40 

71 
40 

72 
41 

63 
31 

80 
25 

79 
30 

68 
40 

61 

31 

79 
30 

76 
41 

77 
40 

74 
40 

72 

37 

75 
33 

72 
31 

66 

28 

66 

30 

75 
28 

61 
32 

71 
41 

64.9 
29.6 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

61 
26 

64 
34 

69 
39 

39 
16 

22 

7 

24 

a 

24 

15 

30 
10 

49 

18 

51 
24 

58 
33 

63 
33 

60 
39 

63 
43 

64 
24 

62 
24 

70 
26 

73 

34 

63 
40 

62 
34 

72 
36 

75 
42 

66 
47 

65 
32 

64 
32 

66 
30 

66 
27 

66 
27 

67 
30 

73 
40 

73 
29 

56.9 
29.1 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

65 
26 

70 
33 

64 
38 

59 
22 

31 
14 

33 
15 

34 
16 

40 
16 

57 
19 

64 
24 

72 
29 

76 
29 

72 

43 

79 
37 

80 
39 

69 
31 

80 
33 

86 

41 

66 
33 

57 
27 

69 
28 

86 
36 

82 

40 

75 
36 

75 
38 

80 
36 

79 
32 

64 
32 

72 

34 

80 
34 

86 

34 

67.9 
30.5 

Sheffield 

MAX 

Mm 

70 
28 

67 
36 

63 
36 

47 
23 

35 
13 

37 
14 

42 

15 

58 

13 

I^ 

74 
25 

79 
25 

73 
35 

80 
37 

77 
3! 

75 
30 

77 
29 

81 
34 

79 
41 

64 
27 

61 
35 

82 
33 

61 
36 

75 
39 

72 
35 

77 
30 

77 
30 

75 
26 

70 
39 

81 
42 

82 
29 

76 
42 

69.6 
30.1 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

Mm 

70 
24 

68 
34 

68 
28 

30 
15 

30 
14 

27 
7 

31 
13 

41 
6 

52 

22 

57 
31 

67 
22 

64 
27 

65 

40 

63 
32 

62 
23 

64 
25 

69 
24 

68 
45 

67 
26 

73 
30 

73 
39 

70 
39 

66 
33 

66 
32 

65 

30 

66 
31 

71 
24 

71 
28 

69 

31 

71 
38 

60.9 
27.2 
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Continued 

D^ 

UL 

Y 

TE 

Ml 

PE] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

SUIIon 

D.y 

ol  Monlh 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

.7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

76 
27 

74 
29 

76 
31 

66 
43 

68 
33 

76 
34 

77 
42 

72 
42 

72 
50 

68 
25 

67 
36 

73 
29 

73 
27 

75 
29 

72 
29 

74 
43 

76 

41 

KINK  F44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
2! 

64 
36 

49 
22 

29 

15 

29 

2 

30 

7 

36 

16 

51 
11 

62 
26 

66 
29 

72 
23 

65 
32 

73 
41 

7* 
30 

64 
29 

80 
22 

79 
28 

64 

40 

60 

74 
33 

75 
31 

77 
36 

70 
40 

70 
35 

74 
32 

73 
30 

66 
27 

68 
36 

75 
26 

80 
27 

57 
35 

63.8 
27.6 

YSLET4 

•      •      • 

MAX 

MIN 

67 
25 

69 
32 

73 
37 

43 
18 

29 

13 

30 
13 

32 

14 

31 
5 

50 
10 

55 

24 

60 

24 

66 
27 

69 
33 

61 
26 

65 
26 

68 
24 

69 
26 

72 
35 

77 
36 

70 

31 

75 
36 

74 
38 

70 
42 

68 
31 

66 

30 

67 
28 

70 
25 

72 
30 

73 
27 

69 

28 

62,0 
26.5 

EDW4R0S  PLATEAU    06 

AHISTAD  DAM 

MAX 
MIN 

68 

40 

71 
44 

67 
55 

77 
30 

41 
15 

41 
23 

44 
24 

43 
29 

53 

28 

77 
31 

78 
38 

60 
40 

73 
53 

79 
53 

75 
61 

72 
42 

69 
42 

80 

44 

77 
32 

62 
35 

65 
35 

77 
41 

86 
48 

73 
49 

79 
45 

84 
45 

78 

44 

64 
45 

67 
52 

80 
45 

88 

45 

69.9 

40.1 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

61 
25 

74 
32 

60 
49 

60 
19 

35 

9 

34 
9 

32 

10 

36 

10 

55 

17 

62 
24 

67 
33 

76 
36 

76 
45 

75 
37 

75 
30 

62 
29 

32 

76 
34 

60 
27 

60 
27 

61 

34 

75 
40 

76 
32 

70 
36 

75 
37 

74 
37 

75 
33 

72 
33 

68 
44 

76 
41 

79 
37 

65.0 
30.3 

BLANCO 

MAX 

MIN 

66 
3<> 

67 
47 

68 
57 

83 
27 

40 
20 

36 
20 

37 
22 

33 
25 

67 
27 

66 
33 

80 
33 

82 
33 

69 
57 

73 
52 

67 
52 

64 
26 

69 

27 

74 
36 

69 
33 

52 

25 

61 
27 

77 
45 

79 
52 

69 
55 

8? 
41 

85 
35 

78 
34 

69 
39 

68 
48 

74 
49 

69 

40 

67.2 
37.2 

BOERNE 

MAX 
MIN 

67 

37 

67 
37 

67 
59 

83 
28 

42 
21 

39 

20 

38 

21 

35 
26 

51 
28 

64 
3* 

BO 
33 

82 
32 

70 
68 

75 
52 

67 
50 

66 
2T 

69 

27 

77 
38 

71 
34 

55 

24 

62 
25 

77 
42 

80 
45 

68 
55 

81 
41 

66 
35 

76 
33 

72 
32 

66 
49 

72 
47 

87 
40 

67.5 
36.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
59 

64 
29 

45 
24 

43 

16 

46 
21 

41 
29 

55 

27 

63 

34 

77 
3» 

84 

40 

74 

41 

77 
54 

72 

51 

76 
35 

72 
40 

84 

40 

80 
39 

64 
34 

68 

35 

69 
35 

66 

49 

77 
50 

71 
43 

85 

44 

82 

47 

74 
52 

74 
53 

65 

94 

85 

44 

83 

43 

70.3 
40.3 

BRADV  2NNW 

MAX 

MIN 

63 
26 

72 
40 

67 
56 

71 
22 

34 
10 

32 
10 

35 
18 

31 
13 

55 
15 

70 
33 

73 
31 

80 
30 

66 
39 

78 
40 

80 
30 

58 
21 

77 
24 

73 
32 

60 
32 

51 
30 

65 
28 

72 
34 

89 
33 

60 
36 

73 
33 

78 
30 

77 
27 

67 
34 

69 

42 

81 
40 

84 
36 

65.7 
29.9 

BJRNET 

MAX 

MIN 

68 
36 

66 
55 

82 
53 

63 

25 

37 
17 

36 
22 

35 
26 

52 

19 

70 
29 

76 

41 

62 
32 

80 

43 

73 

47 

76 
49 

70 

41 

71 
25 

73 
38 

70 
36 

60 
30 

61 
26 

79 
51 

84 
39 

80 
51 

78 
53 

81 

33 

79 
34 

75 
38 

69 

44 

80 
48 

86 
41 

85 

41 

70.0 
37.6 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

70 
35 

70 
40 

84 
64 

64 
26 

40 
21 

44 
20 

42 
30 

53 
24 

66 
26 

78 
37 

82 

31 

79 

45 

75 
60 

81 
59 

70 
43 

71 
39 

64 
38 

83 
39 

65 
34 

64 
29 

78 
45 

85 
37 

62 

47 

80 
51 

84 
36 

81 
37 

75 

34 

70 
47 

79 
52 

87 

40 

86 
37 

72.6 
38.9 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

66 

47 

69 
55 

75 
60 

71 
24 

43 
16 

42 
20 

40 
28 

51 
22 

60 
26 

74 
30 

80 
26 

74 
45 

79 
56 

81 

43 

73 
49 

69 
35 

69 

34 

81 
36 

70 
34 

63 
36 

81 

47 

85 
42 

79 
44 

78 
45 

81 
35 

77 
28 

70 
35 

68 
42 

80 
55 

85 
31 

61 
33 

70.7 
37.5 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

60 
23 

70 
36 

62 
50 

52 
19 

32 
8 

29 
9 

33 

11 

37 
U 

55 

16 

66 
22 

68 
26 

75 
35 

69 
39 

75 
36 

76 
29 

62 
25 

77 
28 

75 
32 

60 

25 

57 
24 

64 
35 

72 

40 

78 
35 

66 
35 

68 
36 

74 
29 

74 
28 

65 
31 

65 
42 

78 
41 

80 
39 

63.7 
28.9 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

MIN 

72 

44 

68 
54 

78 
38 

42 
30 

42 

24 

44 
21 

44 
32 

54 
29 

58 
29 

76 
37 

82 
36 

75 
54 

78 
57 

74 
49 

73 
47 

70 
41 

83 

41 

79 
45 

63 
39 

65 
35 

77 
40 

87 
44 

74 
47 

60 
54 

85 
42 

79 
43 

63 

44 

69 
53 

81 
54 

89 
43 

62 

45 

70.6 
41.6 

EDEN  I 

MAX 

MIN 

74 

43 

70 
51 

64 
42 

42 
20 

32 

6 

37 
14 

35 

19 

56 
13 

66 
31 

74 
39 

80 
38 

74 
45 

79 
46 

83 

43 

72 
28 

76 
26 

75 
36 

70 
34 

60 
30 

70 
36 

75 
48 

85 

41 

80 
37 

74 
47 

78 
36 

79 
32 

76 
31 

70 
32 

61 
48 

84 
40 

80 
37 

69.5 
34.5 

ELDORADO  U  NM 

MAX 

Mm 

70 
3S 

70 
38 

62 
54 

62 
21 

34 
6 

30 

7 

34 
10 

36 
11 

53 
18 

62 
25 

69 
31 

76 
36 

72 
55 

76 
40 

78 
29 

60 
29 

72 
32 

78 
38 

63 
24 

68 
27 

56 
32 

81 
35 

68 
40 

71 
36 

77 
33 

76 
29 

72 
30 

70 
44 

78 
30 

80 
40 

78 
36 

64.9 

30.8 

FREOERICKSeuRC 

MAX 

MIN 

68 
41 

66 
55 

82 

50 

50 
24 

36 

17 

40 
19 

34 
26 

45 
20 

68 
29 

78 
44 

81 
32 

71 
48 

73 
60 

80 

50 

68 

40 

73 
27 

78 

41 

68 
38 

69 
32 

60 
30 

68 
50 

85 

45 

75 
49 

78 
51 

63 
41 

76 
35 

70 
36 

77 
41 

82 

56 

87 
52 

76 
42 

68.9 
39.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

73 
40 

69 
41 

62 
20 

40 
19 

36 
19 

40 
24 

35 
22 

65 
27 

70 
40 

72 
31 

82 
45 

76 
45 

76 
42 

76 
27 

76 
29 

73 
33 

73 
38 

69 
33 

50 
26 

62 
29 

78 
45 

83 

54 

S3 

64 

63 
38 

83 
35 

80 
36 

81 
33 

65 
32 

85 
32 

87 
40 

71.0 
34.3 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

72 
31 

67 
53 

77 
48 

48 
21 

36 
13 

40 
15 

36 
23 

54 
15 

70 
25 

75 
34 

81 
27 

72 
40 

61 
59 

84 
45 

72 
37 

75 
23 

78 
34 

69 
32 

68 
29 

64 
28 

82 

40 

87 

34 

71 
39 

79 
42 

83 
31 

83 
26 

75 
31 

70 
39 

80 
62 

65 

35 

78 
35 

70.4 
33.4 

JUNO 

MAX 

MIN 

71 
47 

66 
56 

71 
26 

39 

11 

39 

17 

40 
18 

40 
15 

52 

19 

76 
24 

72 
21 

78 
32 

74 
47 

82 

40 

79 
44 

70 
29 

71 
29 

80 
34 

73 
32 

63 

33 

63 

38 

78 
35 

86 

36 

72 

43 

78 
33 

82 
28 

80 
30 

72 
38 

69 

45 

61 
29 

83 

30 

69.3 
32.0 

KERRVIllE 

MAX 

MIN 

68 
27 

6S 
35 

68 
45 

80 
25 

38 
16 

36 
18 

39 
20 

35 
24 

64 
19 

67 
21 

75 
28 

79 
29 

68 
50 

71 
49 

73 
48 

64 
24 

70 
26 

76 
36 

70 
32 

56 
25 

60 
29 

76 
36 

85 
40 

77 
41 

78 
37 

80 
32 

77 
29 

72 
32 

71 
48 

75 
39 

64 
36 

67.4 
32.2 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

62 
28 

69 
29 

69 
55 

81 
28 

39 

18 

35 

17 

36 

20 

33 

17 

53 
23 

72 
32 

77 
30 

81 
30 

51 

44 

73 
47 

76 
40 

61 
22 

73 
23 

72 
32 

63 

30 

48 
22 

62 
22 

78 
34 

84 
34 

69 

45 

78 
31 

82 
29 

77 
28 

64 
29 

70 
42 

82 

45 

87 
34 

66,4 

31.0 

LANCTRY 

MAX 

MIN 

69 
30 

69 
35 

67 
35 

72 
29 

42 
22 

40 
20 

42 

20 

43 
20 

52 
22 

69 
23 

77 
23 

77 
30 

70 
45 

82 

43 

76 
45 

72 
37 

70 
38 

85 
38 

76 
36 

61 
37 

65 

35 

76 
36 

87 
38 

72 
45 

81 
46 

85 

34 

81 
36 

65 

37 

83 
30 

89 
32 

69.9 
33.2 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

68 
33 

66 
53 

82 

60 

62 

20 

40 

16 

43 
16 

40 
24 

52 

19 

67 
18 

76 
34 

81 
26 

60 
40 

81 
47 

79 
45 

70 
46 

70 
23 

84 
35 

80 
34 

70 
27 

61 
25 

77 
43 

87 
33 

84 
38 

81 
48 

84 
33 

80 
32 

76 
29 

71 
45 

76 
47 

86 
33 

83 
35 

72.2 
34.1 

LLANO 

MAX 

MIN 

72 
41 

79 
55 

62 
26 

39 
16 

36 

17 

39 
20 

34 
18 

58 
16 

73 
17 

76 
29 

84 
32 

70 
46 

74 
46 

70 
42 

62 

21 

76 
25 

73 
35 

66 

34 

52 
26 

65 
28 

78 
3! 

81 
38 

65 

49 

76 
35 

82 

31 

78 
31 

66 

34 

72 
46 

82 

40 

68 
35 

67.7 
32.1 

MASON 

MAX 
MIN 

6S 
29 

73 
45 

68 
57 

74 
22 

36 

14 

34 
11 

36 
16 

32 

13 

57 
20 

71 
24 

76 
32 

82 
39 

72 
51 

79 
45 

78 
33 

60 
23 

77 
26 

75 
36 

75 
33 

60 
19 

65 
22 

80 
36 

67 
41 

63 
43 

81 
31 

60 
27 

73 
44 

81 
48 

86 
37 

66. 1 
31.8 

MC  C4NEY 

MAX 
MIN 

64 
32 

73 
40 

60 
39 

51 
20 

33 

9 

33 

8 

35 

13 

37 
13 

58 

14 

67 
23 

69 

31 

76 
32 

66 

46 

75 
35 

74 
33 

63 

34 

74 
39 

77 
37 

64 
32 

58 
33 

65 

36 

78 

41 

79 
36 

66 

40 

69 
35 

75 
33 

73 

38 

70 
38 

63 
38 

75 
33 

80 

34 

64.9 
31.2 

MEDINA 

MAX 

MIN 

75 
27 

69 
42 

68 
56 

68 
24 

38 
18 

39 
17 

42 
19 

37 
20 

53 
16 

65 
19 

82 
22 

80 
49 

70 
50 

73 
45 

67 
46 

70 
46 

70 
24 

82 
33 

74 
29 

62 
19 

62 
20 

60 
34 

B3 

37 

76 
38 

82 

36 

84 
29 

79 
27 

75 
29 

69 

47 

75 
38 

86 

34 

69.5 
32.0 

MENARD 

MAX 

MIN 

73 
27 

66 
41 

73 
44 

45 
20 

33 

7 

37 

7 

32 

20 

55 

11 

69 
22 

75 
25 

ei 

24 

72 
34 

80 
52 

83 
40 

74 
30 

78 
20 

78 
31 

68 
30 

56 
28 

60 

24 

76 
38 

65 
32 

62 
39 

75 
36 

79 
29 

79 
25 

69 

25 

70 
31 

81 
46 

85 
31 

77 
33 

66.6 
29.1 

MERT20N 

MAX 

Mm 

73 
3» 

64 
34 

45 
21 

31 
6 

42 
10 

40 
10 

57 
14 

62 

30 

70 
34 

80 
36 

68 

44 

78 
47 

80 
39 

70 
30 

77 
25 

79 
29 

68 
32 

68 
24 

64 
35 

82 
33 

77 
49 

76 
38 

79 
28 

72 
29 

70 
43 

80 
46 

81 
40 

78 
39 

68.3 

31.6 

OZONA 

MAX 

MIN 

69 
39 

63 

53 

63 
22 

36 

5 

33 

8 

36 

10 

38 
11 

53 
16 

76 
26 

76 
35 

69 

46 

77 
55 

76 
30 

65 
25 

71 
29 

78 
36 

66 
34 

69 
34 

61 
38 

62 
35 

82 
33 

73 
39 

72 
30 

77 
31 

77 
30 

72 
32 

67 
34 

78 
39 

81 
39 

60 
35 

65,9 
30.3 

PAINT  ROCK 

MAX 
MIN 

68 

30 

64 
48 

61 

40 

40 
22 

33 

9 

37 
21 

35 

13 

58 
9 

69 
27 

72 
30 

60 
31 

76 
34 

80 

45 

81 
37 

73 
31 

77 
24 

74 
34 

72 

40 

59 

30 

67 
27 

73 
46 

84 
32 

77 
38 

75 
39 

76 
36 

78 
32 

77 
30 

70 
36 

81 
41 

83 
38 

82 
36 

68.8 
31.9 

PANDALE 

MAX 

MIN 

77 
30 

69 
29 

66 
4D 

67 
23 

37 
17 

39 
17 

41 
20 

41 
16 

52 

18 

62 
24 

75 
26 

78 
26 

72 
45 

80 
41 

80 
36 

71 
31 

82 
36 

80 
40 

73 
30 

61 
38 

61 
38 

82 
37 

86 
44 

75 
40 

76 
34 

80 
28 

82 
33 

79 

40 

70 
43 

82 

52 

85 

35 

69.7 
32.5 

RANKIN 

MAX 

MIN 

72 
35 

65 
48 

60 
35 

36 

20 

33 

6 

32 

13 

37 
9 

57 
15 

67 
26 

69 

31 

77 
33 

70 
42 

76 
50 

75 
37 

64 
29 

75 
29 

77 
31 

65 
39 

59 
30 

64 
37 

77 
42 

79 
42 

69 
32 

70 
32 

74 
36 

70 
37 

72 
31 

65 
32 

76 
45 

80 

44 

78 
41 

65.8 
32.6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

68 

30 

72 

37 

68 
36 

62 

21 

34 

11 

33 

11 

35 

14 

36 
12 

58 
15 

66 
32 

72 
38 

76 
34 

54 
36 

79 
35 

78 
30 

63 
24 

79 
24 

65 
35 

62 

33 

63 

30 

65 
35 

73 
35 

79 
34 

59 
34 

62 
39 

77 
31 

73 
30 

67 
30 

68 
42 

80 
35 

62 
35 

64.4 
29.7 

ROCkSPRINGS 

MAX 

Mm 

71 
43 

79 
46 

75 
52 

64 
24 

35 

13 

35 

14 

37 
23 

50 
19 

63 
29 

75 

43 

76 
35 

79 
55 

78 
55 

60 
62 

76 
40 

71 
36 

80 
37 

79 
39 

76 
27 

69 
32 

81 
38 

83 

51 

78 

41 

79 
49 

81 
47 

79 
42 

71 
39 

78 
42 

83 
46 

84 
46 

84 

45 

71.9 
38.7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 
MW 

65 
29 

73 
41 

65 

50 

56 
21 

33 

7 

31 

9 

35 

1' 

34 

12 

57 
22 

68 
29 

70 
37 

78 
37 

11 

78 
38 

60 
27 

60 
26 

77 
30 

74 
34 

60 
28 

53 
29 

65 
36 

73 
36 

82 
38 

66 
40 

71 
39 

77 
32 

77 
33 

68 
34 

69 
46 

80 
42 

82 
38 

66.0 
31.6 

S«*  R«(«r«Dc«  Nol«B  FoUowIag  SuUon  lodai 


Continued 

Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

■^t 

KA 

lU 

Kt 

:b 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Slalion 

Day 

of  Monlh 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S4N  aNCELO  WSD 

MAX 

MIN 

76 
37 

67 
53 

67 
30 

36 
22 

33 

13 

37 
16 

36 
15 

59 
13 

70 
28 

73 
33 

82 
33 

58 
39 

81 

47 

62 

40 

62 
28 

79 
24 

76 
35 

63 
36 

56 

27 

67 
35 

75 
45 

85 
38 

66 
37 

72 
43 

79 
36 

79 
33 

71 
35 

71 
39 

63 
47 

64 

36 

54 
33 

67.1 
33.2 

S&N  SABA 

MAX 

MIN 

62 
32 

71 
40 

69 
58 

75 
23 

37 
15 

36 
13 

39 
25 

33 
18 

56 
20 

70 
32 

75 
30 

82 
40 

62 
46 

75 
47 

61 
30 

60 
25 

76 
41 

71 
35 

63 
32 

50 
30 

64 
38 

73 
36 

74 
44 

62 
43 

75 
33 

80 

31 

76 
32 

72 
43 

71 
42 

82 
51 

85 
36 

66.4 
34.5 

S0N0S4 

MAX 

MIN 

70 
36 

69 

45 

68 

47 

47 
24 

34 
9 

38 
11 

37 
20 

51 
11 

64 
17 

72 
23 

77 
23 

71 
36 

79 
55 

78 
37 

76 
33 

74 
25 

79 
32 

75 
37 

60 
27 

62 
35 

79 
43 

64 
35 

79 
39 

74 
40 

78 
30 

78 
27 

75 
26 

69 
40 

78 
50 

82 

30 

78 
33 

68.9 

31.5 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

70 
23 

72 
28 

64 
36 

47 
19 

32 

7 

30 
13 

33 
10 

43 
11 

56 

19 

67 
28 

69 
34 

70 
38 

79 

40 

70 
35 

60 
29 

75 
36 

70 
32 

71 
39 

60 
26 

55 

27 

66 

34 

70 
34 

74 
37 

77 
39 

79 
35 

74 
26 

76 
25 

78 
25 

80 
34 

62 
39 

83 
35 

65.6 
26.8 

UVALDE 

MAX 
MIN 

73 
*0 

71 
55 

86 
65 

65 
32 

43 
24 

43 

19 

41 
32 

52 
20 

62 
25 

79 

46 

82 
35 

78 
56 

77 
64 

72 
56 

75 
44 

74 
33 

85 
43 

79 
40 

70 
37 

67 
30 

76 
42 

82 
47 

79 
46 

83 
57 

86 
45 

62 
42 

73 
45 

71 
44 

78 
53 

68 
45 

82 
42 

72.7 
42.1 

KATES  VALLEY 

•     *     • 

MAX 

MIN 

72 
32 

73 
40 

65 

50 

54 
22 

33 
6 

31 

7 

33 
15 

36 
8 

55 
9 

65 
28 

72 

34 

77 
34 

59 
38 

79 
34 

78 
30 

63 
24 

78 
32 

75 
34 

62 
30 

55 
30 

66 
36 

73 
36 

76 
34 

62 

34 

78 
38 

62 
30 

76 
31 

64 
33 

68 
48 

78 
38 

84 
35 

65.2 

30.0 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  hL  REFUGE 

MAX 

MIN 

68 
42 

67 
42 

74 
65 

71 
40 

46 
31 

41 
35 

37 
31 

42 
31 

57 
32 

68 

50 

71 
51 

71 
55 

69 
55 

71 
61 

69 

56 

69 
42 

65 

48 

72 
52 

71 
38 

63 
33 

70 
55 

68 

60 

73 
64 

76 
63 

52 

68 
45 

72 
55 

78 
61 

82 
65 

71 
58 

66.2 

49.0 

AUSTIN  WSQ 

MAX 

MIN 

70 
ill 

68 
52 

83 
41 

42 
30 

37 
23 

38 
26 

35 
30 

49 
29 

67 
28 

81 
47 

84 
39 

66 

47 

77 
48 

70 
57 

62 
39 

69 
33 

71 
42 

68 
42 

48 
34 

64 

30 

77 
47 

60 
52 

70 
55 

61 
54 

87 
45 

76 
44 

68 
43 

68 
46 

78 
55 

90 
53 

61 
48 

67,3 
41.9 

BEEVlLLE  5  NE 

MAX 

MIN 

68 
38 

73 
38 

75 
58 

91 
40 

50 
32 

50 
32 

40 
34 

36 
32 

51 
34 

67 

48 

82 

60 

82 

51 

81 
65 

78 
67 

80 
67 

72 
38 

74 
41 

77 
51 

77 
38 

55 
32 

69 
37 

64 
58 

66 
61 

75 
65 

82 
60 

86 
50 

83 
46 

75 
46 

60 
54 

63 
61 

89 
49 

72.6 
47.6 

BRENH4H 

MAX 
MIN 

6'. 
*1 

70 
41 

70 
55 

80 
35 

44 
25 

40 
25 

37 
29 

31 
27 

46 
27 

67 
31 

79 
49 

83 
49 

7  5 
60 

78 
66 

82 
53 

62 

34 

67 
34 

73 
45 

70 
32 

50 
29 

65 

31 

76 
52 

79 
63 

77 
63 

64 
62 

85 
48 

80 
43 

67 
39 

73 
44 

60 
60 

85 
46 

68.4 
43.2 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

66 
42 

72 

45 

69 
51 

81 
33 

43 
23 

40 
22 

39 
27 

36 
28 

52 
30 

67 
40 

80 
42 

83 

43 

7  1 
56 

76 
61 

76 
61 

66 

37 

69 

37 

74 
45 

71 

34 

52 
27 

61 
30 

77 
51 

60 
57 

71 
57 

61 
48 

65 

44 

78 
42 

69 
43 

71 

51 

75 
53 

87 

47 

66.3 
42.2 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

71 

75 

47 

85 
68 

It 
41 

51 
32 

45 
32 

40 
31 

48 
34 

61 
41 

80 
47 

78 
50 

80 
61 

78 
64 

79 
65 

77 
62 

72 
41 

81 

50 

74 
54 

71 
41 

69 

37 

79 
55 

80 
59 

78 
59 

81 
65 

63 
60 

74 
56 

72 
45 

76 
54 

62 
54 

91 
63 

90 
56 

73.4 
50.6 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

69 
36 

74 
39 

73 
52 

82 
32 

46 
22 

39 
22 

38 
25 

31 

24 

42 

24 

69 
29 

81 
47 

78 
50 

77 
54 

78 
58 

77 
61 

64 
35 

69 
35 

70 
42 

66 

35 

50 
24 

67 
24 

76 
44 

75 
61 

77 
61 

85 
59 

79 
44 

74 
39 

65 
39 

68 
40 

83 
49 

82 

45 

67.9 
40.4 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

72 
54 

74 
37 

79 
55 

55 
42 

49 
36 

42 
40 

41 
34 

45 
37 

55 
42 

73 
53 

76 
55 

77 
67 

79 
68 

77 
68 

74 
58 

69 
52 

69 
57 

70 
60 

60 
43 

66 
50 

75 
62 

77 
64 

76 
65 

77 
66 

76 
66 

69 

60 

69 

60 

76 
62 

79 
66 

64 
66 

73 
62 

66.9 
55.2 

CORPUS  CHRISTI  HSO 

MAX 

MIN 

72 
45 

76 
61 

88 
54 

56 
39 

47 
34 

40 
37 

39 
34 

47 
35 

62 
42 

80 
52 

80 
54 

81 
67 

80 
68 

83 
68 

77 
54 

7! 
44 

79 
51 

77 
58 

56 

41 

70 
39 

82 
55 

82 

61 

77 
60 

80 

64 

63 

60 

76 
52 

70 
50 

77 
57 

81 
64 

91 
59 

79 
67 

72.4 
52.1 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

Elgin 

MAX 

MIN 

69 
39 

69 
51 

82 
59 

65 
33 

49 
23 

42 
25 

38 

30 

48 
28 

65 
28 

80 
49 

83 

41 

81 
49 

7  6 
66 

75 
66 

69 

45 

67 
32 

71 
47 

67 
42 

63 
33 

64 
30 

77 
49 

80 
56 

75 
57 

80 
57 

65 

44 

82 

44 

60 

41 

74 
42 

78 

54 

69 

50 

67 

49 

71.3 
43.9 

FLATONIA  2  W 

MAX 

MIN 

72 
42 

70 
44 

84 
55 

77 

43 
24 

39 
27 

38 
29 

50 
29 

69 
30 

72 
34 

84 
45 

79 
50 

77 
60 

76 

66 

75 
48 

75 
32 

75 

74 
40 

68 
34 

66 
30 

81 
50 

82 
60 

77 
65 

84 
65 

88 
54 

85 
42 

78 
39 

70 
42 

82 
55 

68 
61 

80 
46 

72.8 
44.8 

FlORESVILLE 

MAX 

MIN 

65 
36 

75 
37 

64 
53 

73 

28 

40 
26 

43 
28 

37 

31 

38 
31 

52 
27 

64 

30 

80 
32 

81 
34 

82 
65 

76 
65 

66 
52 

72 
33 

60 
38 

74 
36 

68 
26 

58 

27 

67 
56 

75 
60 

84 
50 

88 
39 

63 
37 

76 
48 

75 
55 

82 
52 

69 

40 

69.9 
40.5 

goliao 

MAX 

MIN 

72 

41 

73 
55 

as 

68 

78 
37 

45 
28 

41 
33 

38 
30 

51 
32 

65 
33 

83 
52 

81 
49 

81 
60 

74 
67 

78 
66 

75 
56 

74 
36 

76 
48 

76 
46 

71 
35 

67 
33 

62 

50 

62 
62 

77 
62 

81 
64 

87 
61 

85 

50 

74 
46 

80 
46 

83 
60 

90 
62 

86 

47 

74.1 
49.0 

GONZALES 

MAX 

MIN 

66 
37 

71 
39 

71 
58 

89 
35 

47 
26 

41 
25 

39 

30 

35 

30 

50 
30 

69 
32 

82 

39 

86 
40 

81 
62 

79 
66 

77 
65 

67 
32 

73 
32 

76 
43 

74 
35 

53 
28 

66 

30 

82 

49 

85 
64 

75 
62 

82 
60 

86 
43 

61 

40 

73 
42 

67 
47 

82 
61 

69 
46 

70.9 
42.6 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

72 

38 

71 
55 

84 

60 

70 
36 

40 
26 

40 
30 

34 
29 

50 
30 

69 

30 

83 

54 

83 
48 

81 
59 

76 
66 

78 
67 

71 
51 

72 
36 

78 

44 

75 
41 

61 
35 

67 
27 

81 

48 

81 
62 

76 
62 

84 
64 

88 
62 

62 
48 

80 
38 

74 
42 

82 
56 

90 
62 

74 
41 

72.5 
46.7 

HONDO 

MAX 
MIN 

70 
37 

73 
43 

70 
53 

89 

31 

48 
25 

45 
23 

41 
25 

41 
30 

53 
26 

65 
31 

81 
38 

84 
40 

78 
62 

80 
55 

70 
54 

73 
34 

73 
36 

85 
46 

79 
37 

61 
26 

66 

30 

79 
42 

84 
49 

70 
56 

85 
46 

88 
44 

85 

43 

75 
47 

72 
53 

77 
47 

89 

42 

71.9 
40.5 

KENEDY 

MAX 

Mm 

75 
32 

72 
53 

88 
64 

75 
34 

46 
26 

40 
26 

38 
31 

53 
32 

74 
32 

80 
54 

81 

45 

84 
56 

85 
59 

79 
60 

79 
60 

79 
40 

80 
41 

61 
42 

78 
32 

69 
27 

70 
49 

86 

54 

85 
58 

86 
59 

89 
60 

88 
49 

77 
40 

79 
36 

79 
58 

80 
60 

79 
58 

75.4 
46.1 

KINCSVILLE 

MAX 
MIN 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

69 
39 

70 
55 

71 
65 

75 
35 

49 
25 

38 
28 

38 

28 

47 
30 

62 
28 

68 
44 

82 
40 

76 
57 

76 
65 

78 
66 

73 
49 

69 
33 

71 
46 

70 
40 

63 
34 

66 
28 

78 
37 

82 
52 

77 
65 

82 

65 

87 
60 

81 
40 

71 
36 

70 
42 

81 
54 

88 
64 

84 
43 

70.7 
45.0 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

60 
36 

69 
43 

69 
56 

80 
32 

45 
22 

37 
23 

38 
29 

33 

27 

46 
29 

67 
34 

78 
43 

82 
42 

69 
49 

76 
65 

75 
45 

53 
30 

66 
35 

70 
42 

66 

31 

47 
27 

63 
30 

77 
52 

76 
54 

72 
55 

81 
45 

65 

44 

78 
40 

66 
40 

66 
48 

78 
60 

85 

45 

66.5 
40.4 

LULING 

MAX 

Mm 

65 

36 

71 
37 

70 
59 

86 
35 

45 
25 

40 
25 

40 
30 

37 
28 

50 
31 

68 
34 

60 
35 

85 
38 

78 
56 

78 
54 

74 
51 

64 
31 

70 
33 

73 

40 

72 
34 

51 
24 

66 
25 

79 
48 

83 

57 

71 
57 

83 
47 

88 
36 

79 
37 

72 
43 

70 
51 

60 
57 

67 
42 

69.5 
39.9 

HATHIS 

MAX 

Mm 

69 

41 

73 
45 

75 
62 

92 

42 

51 
30 

51 
31 

40 
34 

37 
32 

52 

35 

68 

44 

83 

45 

83 

49 

84 
65 

81 
65 

83 
65 

75 
40 

76 
40 

80 
54 

80 
40 

58 
36 

72 
32 

65 
53 

67 
59 

77 
63 

81 
61 

85 
52 

82 
49 

75 
47 

60 
61 

87 
61 

91 

47 

74.0 
47.4 

NATALIA 

MAX 

MM 

74 
32 

72 
57 

92 
65 

68 
29 

44 
19 

40 
25 

38 
29 

54 
26 

67 
22 

81 
46 

85 
35 

61 
56 

79 
61 

76 
56 

72 
56 

72 
30 

82 

40 

79 

44 

71 
33 

66 
24 

80 
46 

66 
56 

84 

51 

85 
59 

68 

47 

65 
46 

76 
40 

74 
50 

76 
50 

90 
56 

67 

41 

74.4 
42.6 

NEW  8RAUNFELS 

MAX 

Mm 

66 
35 

71 
37 

65 
53 

85 
30 

43 
21 

41 
22 

38 
25 

36 
27 

48 
27 

66 
30 

78 
36 

80 
39 

7  8 
60 

75 
63 

70 
46 

67 

34 

67 
36 

75 
42 

72 
32 

55 
26 

67 
27 

77 
45 

82 
48 

70 

58 

84 
47 

87 
46 

75 
42 

71 
42 

70 
50 

73 
57 

89 
49 

66.4 
39.9 

NIXON 

MAX 

Mm 

74 
37 

71 
49 

90 
66 

69 
35 

42 
25 

39 
29 

37 
31 

51 
30 

68 
28 

82 
49 

86 

40 

81 
61 

00 
64 

78 
65 

75 
54 

73 
34 

79 
45 

76 
45 

61 
33 

66 
26 

82 

46 

84 
59 

75 
58 

83 
63 

68 
56 

62 
46 

75 
41 

70 
45 

62 
57 

69 
57 

65 

48 

73.4 
45.9 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

64 

40 

70 
42 

68 
52 

84 
33 

44 
24 

38 
26 

37 
30 

36 
26 

48 
30 

69 

40 

79 
35 

64 
50 

74 
51 

77 
65 

73 
50 

61 
26 

69 

44 

72 
36 

69 
34 

59 

27 

65 
30 

76 
56 

80 
56 

73 
60 

82 
42 

65 
35 

77 
40 

69 
45 

67 
50 

60 
55 

85 
39 

68.3 
40.9 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

75 

40 

72 

57 

84 
68 

71 
39 

47 
29 

41 
34 

39 
31 

50 
32 

61 
32 

80 

50 

80 
47 

79 
60 

78 
65 

60 
66 

73 
59 

73 
35 

74 
47 

76 
51 

73 
37 

67 
35 

79 
50 

80 
59 

75 
62 

61 
63 

85 
62 

81 
52 

75 

46 

82 
49 

85 
57 

91 
63 

87 
51 

73,4 
49.3 

RDBSTOWN 

MAX 

Mm 

71 

44 

72 

46 

79 
65 

90 
42 

52 
31 

47 
32 

40 
35 

37 
32 

56 
35 

70 
44 

81 
52 

78 
53 

82 
65 

80 
65 

82 
65 

75 
41 

76 

46 

80 
56 

77 
40 

60 
37 

71 
39 

64 
46 

85 
59 

76 
64 

80 
63 

85 
58 

77 
48 

72 
49 

79 
56 

65 

64 

92 
52 

73.3 
49.2 

RQCKPORT 

MAX 
MIN 

69 
52 

70 
62 

76 
67 

69 

41 

47 
32 

42 
28 

39 
32 

44 
32 

55 
38 

67 
49 

72 
52 

72 
58 

70 
60 

72 
61 

73 
59 

66 
42 

65 

50 

74 
49 

71 
39 

64 
40 

71 
55 

72 

61 

72 
62 

73 
63 

74 
63 

73 
59 

67 
55 

74 
59 

75 
64 

77 
65 

75 
59 

67.2 
51.9 

SAN  ANTONIO  WSO 

MAX 

Mm 

73 
36 

74 
56 

86 
43 

47 
32 

43 
25 

39 
29 

38 

31 

52 

30 

66 
27 

80 
41 

84 
36 

78 
52 

77 
58 

72 
59 

71 
38 

70 
32 

79 

44 

75 
42 

57 
34 

65 
28 

77 
42 

82 
46 

69 

54 

85 
51 

67 
46 

61 
42 

73 
38 

72 
53 

74 
51 

89 

48 

70 
42 

70.5 
41.5 

See  RelM*DC*  Notes  FoUowIng  SUUon  Inde} 
-    21    - 


Continued 

Di 

\IL 

Y 

Tt 

M] 

PE] 

RA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 
JANUARY 

1971 

Sttllon 

Day 

of  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAN  MtRCDS 

MAX 
MIN 

66 
39 

72 
37 

70 
49 

84 
34 

49 
24 

40 
25 

40 
27 

50 
28 

69 
34 

61 
35 

85 
35 

72 
51 

76 
56 

71 
54 

67 
31 

69 
33 

73 
39 

72 
35 

52 
23 

65 
24 

76 
42 

82 
49 

70 
58 

83 
43 

87 
39 

79 
37 

70 
42 

72 
90 

76 
45 

86 

44 

69.0 
36.3 

SEiLY 

MAX 

MIN 

70 
<>3 

73 
53 

80 
65 

73 
35 

46 
27 

38 
30 

36 

30 

67 
29 

78 
57 

79 
54 

73 
58 

66 

82 
68 

76 
53 

68 
35 

74 
46 

72 
45 

65 
34 

65 
29 

76 
47 

76 
61 

77 
62 

82 
64 

83 
65 

80 
46 

74 
42 

76 
40 

61 
56 

85 
65 

81 
50 

71.3 
47.9 

SEGUlN 

MAX 

MIN 

7» 
37 

69 
54 

69 
65 

65 
33 

50 
25 

39 

29 

38 
31 

69 
32 

81 
52 

66 

40 

80 
62 

78 
69 

74 
65 

72 
52 

72 
34 

76 

44 

73 

45 

60 
33 

68 
27 

80 
45 

85 
55 

83 
69 

64 
63 

86 
49 

82 

47 

75 

41 

71 
50 

60 
56 

88 

54 

71 
44 

72.6 
45.7 

SINTJN 

MAX 

MIN 

71 
43 

74 
57 

90 
59 

73 
40 

48 
31 

42 
35 

39 
32 

63 
36 

82 
51 

79 
52 

80 
67 

80 
65 

79 
65 

74 
58 

74 
37 

72 
51 

78 
54 

67 
36 

68 

34 

83 
56 

83 
61 

75 
62 

62 
64 

64 
63 

79 
57 

73 

47 

79 
49 

64 
59 

91 
61 

82 
61 

73.5 
50.9 

SMITHVllLE 

MAX 

MIN 

66 
36 

72 
36 

70 
56 

63 
35 

44 
25 

42 
25 

39 

30 

46 
29 

62 

31 

74 
37 

37 

h9 
S6 

70 
66 

70 
50 

54 
31 

62 
33 

72 
41 

61 
34 

52 

26 

69 
26 

73 
43 

73 
62 

76 
58 

77 
48 

61 
41 

82 

41 

62 

41 

62 
49 

75 
57 

81 
46 

69.6 
40.5 

SOMERVILLE  04M 

MAX 
MIN 

61 
37 

67 

41 

70 
55 

76 
34 

42 
23 

38 
23 

37 
23 

45 
27 

64 
36 

77 
39 

62 

44 

71 
t4 

72 
61 

79 

51 

60 
28 

65 
30 

70 
37 

68 
30 

47 
24 

63 

27 

72 
51 

75 
56 

74 
57 

82 
49 

84 
36 

78 
36 

66 
39 

71 
43 

71 
59 

61 

44 

65.9 
39.3 

kiASHlNCTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

62 

41 

71 
39 

71 
54 

74 
33 

45 
29 

37 
25 

32 
26 

46 
28 

68 

40 

83 
46 

77 
55 

76 
60 

82 
62 

67 
49 

61 
32 

72 
36 

62 
34 

52 
30 

52 
36 

76 
39 

78 
56 

78 
60 

83 
62 

65 
57 

79 
40 

75 
42 

73 
37 

80 
51 

84 
60 

68 
45 

68.0 
43.0 

YOAKUH 

•      •      • 

MAX 

MIN 

71 
39 

71 
55 

83 
61 

70 
35 

40 
25 

35 

30 

34 
26 

50 
30 

66 
30 

63 
63 

82 
48 

79 
58 

76 
66 

77 
66 

71 
51 

72 
36 

77 
45 

77 
45 

61 
34 

66 
31 

81 
46 

81 
62 

75 
64 

83 
63 

67 
60 

83 
49 

79 
42 

73 
43 

81 
56 

69 
64 

75 
44 

71.9 
47.2 

JPPER  COAST         06 

ALVIN 

MAX 

MIN 

64 
43 

66 
47 

72 
56 

68 

41 

49 
28 

45 
28 

36 
29 

32 
29 

41 
29 

65 

40 

75 
58 

79 
54 

74 
64 

78 
65 

81 
65 

73 
38 

66 
39 

74 
46 

72 
34 

57 
33 

60 
37 

73 
59 

79 
62 

75 
64 

62 
62 

82 
48 

75 
43 

62 

41 

73 
49 

76 
60 

61 
62 

67.4 
46.9 

anahuac  tbcd 

MAX 

MIN 

56 
46 

72 
53 

58 
42 

69 
40 

42 
31 

38 
32 

34 
26 

31 
28 

40 
28 

52 

32 

66 

41 

72 
44 

72 
52 

68 

64 

69 
39 

71 
45 

70 
49 

65 
38 

58 

31 

60 
29 

62 

62 

65 

76 
58 

66 

48 

70 
50 

74 
52 

73 
53 

78 
55 

78 

62.3 

41.8 

ANCLETON  2  W 

MAX 

MIN 

64 
38 

67 
44 

74 
61 

76 
39 

49 
29 

42 
30 

34 
29 

38 
29 

41 
27 

66 
39 

76 
49 

78 
54 

76 
63 

76 
63 

79 
65 

75 
38 

67 
41 

69 
50 

72 
34 

53 
29 

64 

37 

73 
47 

77 
61 

76 
63 

79 
60 

60 
46 

75 
32 

65 
38 

75 
62 

76 
63 

72 
48 

67.3 
45.1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

64 
42 

69 

46 

75 
64 

76 
40 

49 
30 

43 
30 

39 

31 

33 

30 

45 
30 

64 
45 

71 
54 

79 
57 

78 
64 

77 
66 

60 
66 

72 

40 

69 
43 

69 
51 

75 
37 

53 
34 

64 
36 

73 

57 

77 
61 

75 
64 

78 
61 

61 
53 

78 
44 

69 

46 

75 
52 

77 
61 

74 
63 

67.8 
48.3 

BAYTOWN 

MAX 

MIN 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

60 
37 

64 
39 

69 
53 

72 
38 

46 
29 

41 
29 

36 
26 

30 
27 

35 
27 

64 
33 

76 
60 

76 
53 

74 
57 

77 
65 

81 
61 

67 
32 

65 
34 

72 
41 

69 
30 

47 
25 

57 
25 

75 
54 

77 
61 

78 
59 

81 
61 

80 
39 

78 
39 

63 
32 

72 
34 

79 
57 

82 
61 

69.9 

42.3 

DANEVAUG  Z    SE 

MAX 

Mm 

71 
42 

74 
56 

78 
69 

73 
39 

42 
30 

41 
34 

36 

30 

41 
30 

66 
31 

78 
57 

77 

55 

78 

57 

78 
(6 

81 
67 

73 
55 

71 
38 

73 
44 

73 
49 

64 
37 

66 
32 

75 
46 

76 
63 

77 
61 

80 
65 

84 

61 

76 
50 

70 
41 

78 

43 

80 
54 

82 
66 

70 
59 

70.6 
49.3 

EDNA  HMY  i9    BRIDGE 

MAX 

Mm 

6! 
35 

72 
39 

75 
54 

78 
36 

49 
26 

43 
27 

39 
29 

33 

27 

47 
28 

66 
37 

79 
50 

77 
52 

76 
61 

77 
63 

82 
63 

70 
33 

70 
34 

73 
43 

75 
34 

54 
27 

66 
30 

76 
49 

77 
63 

74 
62 

61 
61 

63 
48 

81 
37 

75 
39 

78 
46 

82 

57 

88 
52 

69.6 

43.3 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

73 
42 

74 
55 

80 
66 

74 
38 

42 
29 

38 
32 

38 
29 

43 
29 

69 
30 

79 
56 

77 
55 

79 
56 

77 
61 

82 
66 

72 
54 

71 
38 

75 
46 

74 
47 

65 
35 

67 
33 

75 
50 

78 
61 

75 
64 

S2 
69 

82 
64 

80 
47 

70 
40 

75 
44 

61 
55 

85 
64 

74 
55 

71.2 
48.6 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

64 
47 

67 
47 

74 
62 

73 
43 

49 
31 

44 
30 

39 
35 

37 
30 

42 
30 

65 
37 

73 
66 

78 
61 

79 
63 

78 
64 

78 
65 

75 
44 

66 

43 

73 
39 

52 
35 

62 

34 

74 
61 

76 
62 

78 
64 

76 
60 

62 

55 

73 
46 

62 
46 

75 
55 

76 
60 

70 
65 

66.9 
49.0 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

61 
56 

67 
61 

70 
57 

57 
39 

41 
33 

37 
34 

36 

29 

37 
31 

59 
36 

66 
58 

70 
56 

66 
59 

67 
62 

69 
63 

69 
54 

60 
46 

66 
57 

67 
52 

53 
38 

58 

44 

66 
58 

68 
60 

68 
63 

70 
63 

73 
61 

65 
59 

63 
52 

64 
56 

68 
62 

70 
63 

70 
48 

62.0 
51.9 

HOUSTON  INCUNT  AP 

MAX 

Mm 

65 

40 

72 

50 

78 
51 

51 

34 

43 
28 

38 
32 

36 
29 

37 
26 

64 
29 

77 
49 

77 
52 

74 
58 

78 
66 

82 
62 

70 
44 

65 
34 

74 

44 

71 
43 

51 
31 

59 
29 

75 
46 

78 
63 

79 
62 

62 
63 

81 
56 

79 
42 

63 

40 

74 
37 

80 
52 

82 
64 

71 
48 

67.9 
49.4 

HOUSTON  fAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 

44 

71 
55 

76 

54 

55 
35 

44 
30 

39 
32 

37 
30 

40 
30 

66 
28 

79 
53 

77 
54 

75 
58 

79 
66 

64 
65 

74 
48 

66 

40 

74 
47 

73 
48 

52 
33 

62 

34 

76 
47 

79 
62 

79 
61 

63 
64 

8? 
62 

76 
51 

63 
43 

73 
43 

80 
68 

80 
65 

76 
49 

69.0 
46.0 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

54 
42 

66 
40 

66 
39 

70 
39 

45 
29 

44 
28 

35 
27 

38 
28 

35 
27 

60 
35 

75 
55 

73 
52 

76 
51 

70 
63 

62 
65 

79 
56 

70 
35 

75 
45 

69 
31 

48 
27 

59 
26 

69 
59 

70 
64 

75 
63 

78 
63 

76 
60 

66 
42 

69 
44 

70 
35 

76 
52 

78 
40 

69.7 
43.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
43 

74 
61 

74 
66 

71 
39 

44 
30 

39 
35 

38 
31 

41 
30 

61 
32 

70 
54 

74 
54 

74 
56 

75 
62 

77 
64 

72 
60 

66 
39 

74 
49 

69 

52 
36 

62 
32 

73 
54 

75 
60 

73 
64 

76 

64 

77 
63 

71 
57 

66 
41 

75 
52 

75 
57 

70 
65 

74 
63 

67.2 
50.4 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

64 
43 

69 
45 

74 
59 

78 
39 

48 
29 

42 
29 

39 

30 

33 
29 

42 
29 

65 

41 

76 
55 

77 
56 

76 
62 

77 
66 

61 
67 

70 
38 

69 

40 

73 
48 

72 
36 

52 

33 

64 
36 

74 
59 

78 
64 

75 
65 

81 
62 

83 

49 

79 
42 

68 
45 

77 
46 

79 
58 

78 
63 

66.3 

47.3 

ORANGE  <•    NW 

MAX 

Mm 

56 
39 

59 
42 

66 
49 

70 
43 

45 
28 

44 
29 

37 
26 

31 
27 

35 
26 

60 
33 

71 
54 

71 
54 

71 
59 

72 
62 

73 
64 

71 
36 

61 
36 

72 

45 

70 
38 

50 
29 

57 
30 

70 
55 

72 
62 

75 
58 

74 
58 

77 
51 

74 
43 

63 
35 

70 
36 

73 
54 

76 
64 

63.5 
44.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 

43 

75 
60 

74 
52 

52 

35 

42 
30 

3B 
34 

37 
31 

41 

31 

61 
33 

68 
52 

70 
54 

75 
59 

77 
62 

76 
65 

70 
46 

68 
39 

65 

46 

73 
51 

52 
34 

64 
32 

72 
54 

74 
59 

74 
65 

77 
64 

76 
62 

77 
50 

69 
42 

75 
46 

76 
57 

70 
65 

73 
53 

66.5 
48.6 

PIERCE  I  E 

MAX 

Mm 

68 
38 

70 
40 

74 
65 

79 
38 

47 
28 

41 
30 

39 
29 

32 

28 

46 
28 

68 

45 

74 
47 

76 
54 

79 
64 

77 
66 

82 

61 

73 
36 

70 
36 

72 
39 

76 
37 

51 
31 

67 
33 

75 
50 

79 
63 

80 
62 

61 
60 

83 
45 

80 
38 

69 

43 

75 
49 

81 
60 

84 
56 

69.3 

45.1 

POINT  CONFORT 

MAX 

Mm 

65 
46 

68 
61 

76 
64 

76 
40 

44 
34 

40 
34 

38 
31 

42 
31 

55 

34 

68 
52 

69 
53 

69 
56 

69 
61 

70 
62 

69 
60 

67 
39 

65 
56 

69 
59 

69 
49 

58 
33 

70 
53 

75 
61 

75 
63 

71 
63 

79 
61 

79 
56 

69 
42 

67 
47 

74 
58 

73 
65 

73 
59 

66.2 
51.1 

PORT  ARTHUR  wSO 

MAX 

Mm 

65 

48 

68 
54 

77 
60 

60 
36 

47 
32 

39 

33 

36 
30 

35 
30 

62 

34 

74 
51 

71 
55 

74 
59 

76 
64 

74 
65 

75 
46 

62 
38 

73 
48 

72 
50 

51 
35 

54 

30 

74 
54 

75 
65 

78 
62 

77 
61 

76 
60 

74 
48 

60 
44 

70 
41 

77 
56 

77 
66 

76 
48 

66.4 

48.5 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

72 
45 

69 
60 

76 
65 

78 
39 

46 
31 

42 
34 

34 
31 

43 
31 

58 
37 

78 
53 

75 
56 

77 
53 

77 
59 

80 
61 

76 
68 

65 
42 

68 

51 

75 
51 

68 
42 

65 
42 

75 
55 

76 
64 

76 
65 

76 
63 

62 
64 

75 
66 

67 
48 

73 
56 

80 
62 

82 
66 

75 
55 

69.8 
51.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

67 
40 

70 
40 

72 
64 

73 
44 

44 
33 

44 
32 

40 
34 

34 
33 

48 
32 

58 
46 

70 
53 

72 
56 

71 
61 

75 
63 

74 
64 

72 
46 

66 

44 

68 
54 

78 
38 

53 
40 

65 
51 

71 
63 

74 
64 

74 
64 

74 
62 

75 
62 

72 
57 

66 
54 

74 
60 

75 
64 

70 
64 

65.8 
51.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

63 

41 

67 
47 

72 
59 

76 
36 

48 
28 

42 
29 

36 
29 

30 
27 

39 
27 

66 

37 

78 
53 

77 
56 

77 
62 

78 
67 

82 
64 

69 
36 

67 
38 

76 
43 

71 
33 

51 
33 

62 

34 

74 
57 

76 
65 

76 
64 

82 
64 

62 

48 

76 
44 

63 
43 

75 
46 

78 
60 

81 
57 

67.7 
46.2 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

62 

40 

69 
44 

74 
47 

76 
40 

48 
30 

41 
30 

38 
3C 

33 
29 

38 
27 

66 
37 

78 
53 

77 
53 

77 
61 

77 
65 

83 

65 

69 
38 

68 
41 

74 
47 

71 
35 

50 
28 

62 
33 

74 
54 

76 
60 

73 
63 

62 
62 

S3 

47 

77 
40 

64 

41 

74 
91 

80 
59 

80 
59 

67.6 
45.5 

VICTORIA  wSO 

•     •     • 

MAX 

Mm 

71 
42 

73 
57 

SO 
51 

52 

34 

43 
29 

40 
35 

38 
31 

48 
31 

68 
33 

60 
53 

BCi 
65 

80 
60 

77 
66 

60 
57 

72 
42 

71 
36 

74 
46 

76 
50 

55 
36 

68 
31 

78 
52 

80 
66 

76 
64 

61 
65 

83 
63 

81 
48 

75 
41 

79 
44 

83 
56 

66 
60 

73 
50 

71.1 
48.2 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

Mm 

71 
41 

71 
50 

75 
63 

92 
43 

53 

30 

49 
31 

40 
34 

37 
33 

56 
36 

67 

43 

63 
47 

81 
49 

67 
64 

85 
64 

85 
65 

75 
43 

75 
46 

65 
55 

81 

40 

72 
34 

72 
37 

84 
48 

68 
60 

80 
65 

60 
57 

85 
57 

80 
54 

75 
51 

79 

54 

35 
63 

93 

47 

74.9 
4S.9 

S*a  BefwsDC*  Not«i  Following  Station  Inds: 


Conlinued 

DJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

■'L 

KA 

TU 

hh 

;b 

TEXAS 

JANUARY 

1971 

Station 

Day  oi  Month 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

iRNSTRONG 

MAX 

75 

36 

77 
55 

93 
71 

62 
45 

52 
36 

40 
32 

36 
28 

45 
32 

78 

41 

60 
43 

65 
52 

84 
58 

82 
65 

85 
65 

81 
60 

75 
41 

85 

58 

82 

51 

68 

42 

72 
32 

78 
46 

83 
54 

82 

60 

65 
56 

86 
58 

77 
59 

75 
56 

75 
52 

90 
57 

91 
57 

86 
59 

76.3 
50.2 

BENIVIDES  7  S 

MAX 
MIN 

71 
38 

75 
54 

82 
64 

92 

40 

53 
29 

h7 
32 

38 
32 

38 
32 

52 
35 

70 
47 

80 
48 

62 
53 

88 
t2 

85 
66 

76 
60 

76 
41 

71 
48 

88 
55 

83 
41 

59 
32 

73 
35 

85 
56 

68 
60 

66 
60 

66 
63 

69 
52 

86 
62 

79 
53 

85 
57 

94 
51 

85 
46 

75.6 
48.5 

CiRRljo  Springs 

MAX 

MIN 

71 
^l 

77 
54 

78 
63 

95 
34 

51 
27 

46 
25 

43 
34 

42 
34 

55 

34 

66 
49 

62 

40 

86 

44 

80 
64 

85 
56 

73 
60 

77 
38 

75 
46 

88 
45 

82 
42 

66 
29 

68 
37 

82 
39 

67 
51 

77 
51 

66 
46 

69 

41 

86 
55 

77 

54 

72 
59 

83 

46 

95 

45 

74.8 
44.7 

CAT4RIMA 

MAX 

MIN 

77 
".2 

80 
52 

95 
63 

90 

34 

47 
29 

43 
27 

42 
34 

55 
33 

66 
32 

81 
51 

66 
41 

84 

61 

8! 

60 

82 
58 

75 
59 

76 
36 

85 
48 

75 
39 

70 
31 

81 

43 

90 

47 

86 

48 

61 

58 

89 

49 

85 

47 

80 
53 

75 
56 

81 
57 

93 
53 

85 
50 

77.4 
46.4 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

74 
35 

74 
59 

93 
69 

93 
35 

47 
25 

43 
30 

39 
33 

52 

30 

67 
25 

80 
49 

65 
35 

84 
62 

81 
64 

78 
69 

75 
60 

72 
33 

82 
42 

82 
47 

74 
35 

68 
26 

80 
40 

87 
46 

86 
63 

83 
61 

86 
49 

87 
42 

62 
49 

75 
53 

79 

51 

90 
49 

68 
46 

76.4 
44.9 

CDTULLA  FAA  4IRPDRT 

MAX 

MIN 

76 
'i3 

76 
55 

96 

51 

51 
35 

44 
29 

39 
30 

40 
33 

54 
33 

65 
32 

61 
50 

64 
38 

64 
62 

62 

64 

77 
59 

73 
49 

74 
38 

85 
46 

60 
60 

60 
42 

70 
33 

82 
48 

89 
61 

75 
53 

81 
59 

68 
62 

65 
46 

76 
52 

72 
55 

80 
57 

89 
65 

81 
46 

73.8 
46.8 

CRYSTAL  CITY 

t«IAX 

MIN 

75 
<i3 

76 
55 

92 
57 

87 
32 

46 
26 

41 
25 

43 
34 

53 
32 

65 
51 

60 
48 

63 
37 

80 
57 

63 
63 

82 
54 

77 
59 

73 
37 

85 
45 

82 
48 

67 
39 

69 
33 

77 
43 

82 

45 

74 
62 

83 
58 

67 
48 

84 

40 

75 
51 

71 
57 

80 
53 

90 
47 

85 
42 

75.1 
44.9 

oilley 

MAX 

Mm 

70 
38 

75 
39 

76 
58 

94 
37 

50 
27 

45 
27 

39 
31 

41 
31 

53 
29 

67 
32 

62 
41 

85 
41 

82 
61 

84 
57 

76 
59 

74 
35 

73 
36 

65 
48 

80 
32 

59 
28 

69 
26 

81 
42 

89 
49 

73 
67 

82 
51 

68 
47 

63 

47 

75 
43 

72 
53 

80 
51 

90 

42 

73.3 
41.8 

EAGLE  PASS 

MAX 

MDJ 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

70 
37 

76 
47 

80 
56 

96 
35 

48 
30 

47 
30 

40 
32 

40 
34 

55 
33 

69 
35 

84 
42 

87 
45 

65 
58 

66 

54 

62 
56 

72 
33 

75 
34 

67 
45 

82 
35 

70 
28 

75 
29 

64 

40 

92 

45 

83 
58 

79 
49 

67 
47 

86 
49 

79 
56 

75 
58 

62 
52 

95 
46 

75.7 
42.8 

FALCON  PAM 

MAX 

MIN 

73 

79 
45 

83 
58 

96 
42 

53 
34 

50 
33 

42 
34 

40 
33 

48 
38 

70 
38 

60 

48 

64 
53 

67 
61 

87 
62 

87 
62 

76 
46 

76 
46 

86 
54 

85 
46 

65 
38 

71 
37 

64 
50 

87 
65 

85 
57 

65 
60 

63 
59 

68 
58 

79 
53 

76 
64 

84 
60 

93 

48 

76.3 
46.9 

falfurrus 

MAX 

MIN 

71 
36 

74 
43 

78 
59 

91 
43 

49 

30 

49 
30 

40 
30 

39 

30 

51 
32 

69 
42 

87 
48 

84 
48 

87 
60 

85 
60 

85 
65 

78 
41 

80 
40 

89 
52 

80 

40 

60 
30 

74 
3P 

65 

51 

85 

60 

65 

61 

82 
58 

63 
52 

63 

51 

75 

53 

75 
55 

95 

64 

61 
62 

75.1 
47.0 

fdwlerton 

MAX 

MIN 

76 
39 

7B 
51 

95 
65 

85 
36 

50 
30 

42 

32 

38 
32 

53 
33 

70 
30 

61 
48 

67 
36 

86 
61 

85 
62 

63 
56 

78 
60 

76 
33 

85 
46 

64 
52 

74 
33 

78 
43 

69 

43 

90 
43 

64 
50 

79 
60 

68 
50 

67 

41 

87 
46 

76 
54 

62 

54 

91 
54 

87 

41 

76.2 
45.6 

FREER 

MAX 

MIN 

71 

<.o 

75 
45 

7S 
61 

95 
36 

50 
29 

45 
30 

39 

31 

42 
30 

50 
32 

78 
42 

70 
45 

85 
47 

85 
57 

82 
61 

83 
60 

80 
38 

77 
42 

80 
50 

81 
37 

68 
33 

70 
38 

82 
52 

67 
60 

78 
62 

76 
55 

85 
48 

65 
60 

75 
50 

76 

54 

86 
60 

92 

43 

74.3 
45.8 

HEBBRONVULE 

MAX 
MIN 

71 
39 

77 
47 

79 
56 

90 

41 

51 
30 

46 
32 

39 
33 

37 

32 

53 
36 

71 
43 

65 

46 

83 
54 

65 
64 

88 
61 

64 
66 

76 
42 

82 
45 

88 
60 

79 
41 

60 
35 

71 
36 

64 
51 

69 
50 

63 
63 

80 
65 

89 
54 

89 
60 

77 
56 

74 
57 

84 
61 

93 
58 

75.5 
48.3 

LA  PRYDR 

MAX 

MDJ 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

76 
46 

79 
58 

93 
63 

80 
36 

48 
32 

41 
34 

39 

35 

50 
35 

66 
35 

63 

49 

66 
48 

82 
67 

84 
66 

65 
59 

80 
64 

74 
40 

85 
54 

61 
52 

71 

43 

70 
33 

61 
50 

68 
56 

62 
56 

77 
64 

65 
55 

87 
49 

76 
60 

74 
58 

62 

64 

92 

63 

90 

45 

76.4 
50.6 

OILTON 

MAX 

MIN 

6B 
".1 

74 
44 

78 
60 

91 
36 

54 
28 

45 
31 

37 
32 

35 
30 

49 
33 

70 
42 

82 

49 

85 
50 

83 
65 

84 
60 

72 
38 

73 
39 

85 
49 

79 
40 

66 
32 

69 
35 

81 
50 

68 
57 

63 
61 

76 
52 

64 
54 

68 

54 

78 
57 

73 
57 

83 
62 

90 
49 

73.2 
46,2 

PEAR5ALL 

MAX 
MIN 

71 
40 

75 
52 

94 
56 

93 
33 

57 
26 

45 
27 

36 
29 

50 
32 

64 

30 

79 
37 

60 
37 

67 

44 

63 

60 

60 
58 

73 
60 

74 
37 

74 
46 

85 
49 

78 
36 

69 
30 

88 
35 

82 
45 

67 
61 

72 
57 

63 

46 

69 
46 

84 
46 

75 
40 

72 
52 

90 
53 

90 
44 

76.2 
43.2 

PDTEET 

MAX 
MIN 

69 
36 

74 
53 

74 
57 

96 
35 

60 
27 

37 
26 

38 
31 

37 
31 

51 
27 

67 
32 

60 
36 

84 
39 

60 
62 

78 
61 

75 
61 

71 
37 

76 
37 

63 

47 

75 
36 

64 
29 

66 
26 

81 
42 

85 
64 

73 
56 

84 
60 

87 
44 

81 
42 

75 
42 

73 
54 

78 
61 

89 

40 

72.4 
42.1 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

73 
41 

BO 
41 

83 
45 

96 

45 

54 
33 

50 
33 

42 
34 

38 
32 

48 
38 

72 
42 

79 

44 

63 

44 

68 

68 

89 

60 

66 

60 

60 

50 

74 
50 

89 
47 

84 
45 

65 
30 

72 
30 

85 
43 

89 
60 

85 
56 

87 
68 

66 
54 

89 
53 

80 
64 

77 
64 

65 
56 

94 
41 

76.8 
46.5 

TILDEN 

MAX 

Mm 

71 
35 

75 
46 

79 
55 

95 
39 

51 
30 

46 
31 

40 
33 

39 
32 

53 
32 

69 
49 

80 
37 

66 
39 

65 
62 

84 
59 

79 
62 

73 
35 

75 
39 

64 
50 

79 
39 

58 
29 

69 

31 

83 

44 

86 

49 

7B 
58 

80 
52 

86 
42 

83 
42 

76 
52 

77 
53 

83 
57 

90 
41 

74.0 
43.7 

ZAPATA 

*      #      « 

MAX 

Mm 

77 
47 

83 
59 

91 
64 

85 
38 

52 
32 

44 
34 

40 
34 

52 
36 

67 
37 

85 
48 

86 
52 

65 
66 

87 
65 

66 

60 

61 
65 

70 
46 

77 
46 

77 
44 

79 
35 

76 
51 

62 
53 

64 
52 

65 
54 

87 
53 

69 
55 

93 
56 

83 
57 

83 
56 

94 
57 

97 
59 

84 
52 

78.8 
50.5 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

MAX 

MIN 

79 
47 

80 
66 

84 
73 

74 
45 

47 
37 

46 
35 

36 
35 

46 
36 

69 

46 

82 

68 

62 

55 

82 
69 

83 

70 

82 
68 

83 
64 

76 
56 

84 
55 

67 
59 

64 
44 

73 
42 

61 
56 

82 
66 

82 
65 

85 
63 

84 
65 

79 
61 

81 
57 

79 
64 

86 
65 

90 
70 

93 

64 

76,3 
56.7 

HAPLINGEN 

MAX 

MIN 

85 
47 

55 
35 

42 
34 

36 
33 

35 
33 

58 
34 

78 
42 

85 
45 

84 
50 

84 
68 

82 
69 

83 
65 

83 
40 

84 
40 

85 
51 

84 
48 

64 
30 

74 
43 

82 

53 

84 
58 

84 
68 

86 
63 

86 
54 

83 
62 

72 
50 

78 
61 

84 
63 

90 
44 

75.4 
49.4 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

72 
47 

75 

50 

79 
62 

88 
49 

52 
33 

48 
32 

41 
32 

39 

31 

64 
37 

69 

45 

76 
52 

80 
55 

84 
66 

86 
66 

82 
66 

79 
54 

72 
53 

82 
51 

80 
48 

64 
36 

62 

39 

84 
57 

85 
62 

80 
64 

81 
63 

85 
63 

83 
63 

79 
61 

76 
64 

63 
65 

93 

61 

74.0 
52.6 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

t«N 

77 
49 

BO 
62 

94 
69 

71 

40 

48 
34 

44 
37 

37 
32 

46 
36 

68 

44 

79 
55 

80 
55 

83 
68 

66 
68 

80 
66 

79 

61 

7X 
55 

84 
57 

80 
55 

62 

44 

69 
37 

84 
55 

85 
61 

60 
64 

86 
66 

64 
64 

82 

64 

78 
62 

76 
64 

84 
65 

93 
66 

93 
58 

75,6 
56,3 

HC  CtOK 

MAX 

MIN 

73 
38 

75 
45 

79 
55 

94 

48 

55 
29 

49 
31 

40 
31 

38 
31 

45 
37 

69 
45 

61 
48 

81 
48 

86 

67 

69 
65 

83 
67 

61 
52 

73 
52 

90 
52 

78 
45 

63 
32 

71 
33 

85 
55 

67 
59 

82 
59 

88 
64 

87 
54 

89 
55 

80 
58 

77 
62 

85 
64 

96 

50 

75,8 
49,4 

MISSION  «  w 

MAX 

MIN 

72 
46 

79 

47 

70 
59 

85 
46 

46 
33 

39 

31 

46 
38 

70 
45 

79 
53 

62 
53 

65 
67 

69 

67 

62 
68 

78 
54 

69 
52 

63 
52 

60 
47 

63 
37 

71 
37 

85 
55 

86 
56 

84 
61 

88 

61 

85 
61 

85 
60 

80 
62 

76 
63 

85 
65 

94 
53 

76,6 
52,9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

72 

49 

69 
53 

74 
65 

84 
42 

52 

35 

45 
34 

40 
32 

36 
31 

46 
35 

69 

44 

72 
54 

70 

57 

74 
65 

75 

66 

75 
65 

72 
49 

69 
49 

62 
60 

72 
40 

5! 

41 

66 
42 

79 
60 

80 
65 

74 
65 

77 
66 

77 
64 

77 
64 

72 
65 

73 
65 

81 
67 

87 
66 

66,9 
53,4 

RAYMDNDVILUE 

MAX 

Mm 

71 
43 

74 
43 

79 
64 

90 
48 

55 

34 

47 
33 

41 
32 

37 
32 

46 
36 

69 

44 

60 
50 

62 

51 

65 
67 

63 
68 

63 
65 

61 
48 

76 
49 

64 
53 

82 
44 

61 
38 

72 
39 

81 

54 

62 
60 

80 
60 

85 

60 

86 
60 

83 
63 

77 
58 

76 
60 

83 
63 

90 
64 

74,2 
51.1 

SAN  BENITO 

MAX 

MM 

70 
50 

74 
55 

77 
65 

65 

49 

55 

35 

45 
33 

40 
32 

37 
33 

50 
37 

68 
46 

76 
58 

80 
59 

83 
69 

81 
70 

80 
68 

80 
61 

82 
61 

80 
61 

82 

47 

60 
44 

73 
44 

80 
60 

60 
63 

75 
63 

85 
65 

65 
65 

60 
62 

78 
62 

76 
63 

77 
64 

67 
65 

73.0 
55.1 

H6SLAC0  2  E 

MAX 

Mm 

76 
48 

78 
62 

92 
71 

76 

48 

51 
34 

45 
36 

39 
31 

44 
34 

67 
43 

81 
52 

61 

53 

63 

67 

63 
67 

81 
68 

81 
65 

75 
53 

83 
58 

84 

57 

67 
45 

70 
36 

81 
54 

80 
63 

79 
66 

65 
66 

84 
63 

82 
63 

77 
63 

75 
62 

63 
66 

92 
66 

93 
63 

75.7 
55.6 

»  NolflB  FoUowing  Station  Indei 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JANUARY 

TEXAS 
1971 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  v/ 
precipitation 

th 

« 

c 

IE 

w 

c 

<D  O 
0.0. 

w 

c 

3 

1.9 

11 
IX.   o 

c 

0) 
0) 
0 

« 
> 
< 

II 

-  i 

0  2 

Standard  of  T 

CENTRAL 

ime 

« 

0 

1- 

o 
o 

o 

6 

o. 

»■ 

o 
o 

> 

0 

CN  0 

5 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00   06   12 

IS 

ABILENE  WSO 

26 

l.A 

11.4 

37 

sw 

21 

52 

57 

37 

33 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

84 

4.3 

AMARILLD  WSD 

27 

3.0 

13.2 

34 

w 

13 

54 

61 

41 

38 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

74 

5.0 

AUSTIN  WSO 

3 

1.4 

9.7 

30 

N 

03 

65 

74 

53 

46 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

58 

5.6 

BROWNSVILLE  WSO 

16 

3.6 

11.3 

34 

N 

04 

81 

82 

59 

70 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

43 

7.0 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

12 

4.5 

12.8 

34 

s 

21  + 

81 

86 

66 

67 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

52 

6.6 

DALLAS  WSO 

5 

0.5 

10.6 

28 

NW 

03 

61 

70 

47 

40 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

76 

4.8 

DEL  RID  WSO 

6 

2.1 

8.0 

25+-» 

34 

03 

54 

70 

47 

36 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

4.8 

EL  PASO  WSO 

27 

1.8 

7.9 

45 

W 

03 

43 

53 

34 

26 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

86 

4.0 

FORT  WORTH  WSO 

32 

1.2 

9.5 

26+-» 

20 

03 

74 

81 

49 

46 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

■ 

4.9 

GALVESTON  WSD 

- 

11 

N 

07 

- 

- 

- 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

46 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

13 

1.3 

8.6 

22+* 

20 

21  + 

86 

87 

62 

68 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

13 

55 

6.7 

LUBBOCK  WSO 

28 

2.4 

11.3 

31+t 

28 

08 

51 

60 

38 

31 

1 

C 

0 

0 

0 

c 

1 

4.9 

MIDLAND  WSO 

25 

2.3 

11.0 

29+4 

4 

21 

40 

48 

28 

23 

4 

0 

0 

0 

0 

G 

4 

4.0 

PORT  ARTHUR  WSO 

1^ 

1.9 

10.8 

29 

SW 

21 

85 

88 

69 

78 

6 

5 

2 

c 

0 

c 

13 

42 

6.9 

SAN  ANGELA  WSQ 

23 

2.3 

12.0 

28++ 

IB 

03 

49 

61 

36 

3C 

3 

C 

C 

0 

0 

c 

3 

4.1 

SAN  ANTDNIO  WSO 

1 

1.8 

8.9 

32 

N 

03 

63 

71 

49 

41 

8 

2 

0 

c 

c 

c 

10 

63 

5.6 

VICTORIA  WSD 

lA 

2.1 

11. C 

45  X 

N 

03 

82 

8J 

6C 

63 

9 

2 

c 

c 

c 

c 

11 

7.1 

WACO  WSD 

26 

0.9 

11.9 

27++ 

33 

04 

63 

72 

4S 

43 

4 

1 

c 

c 

c 

c 

c 

4.6 

WICHITA  FALLS  WSO 

36 

1.4 

11.3 

32++ 

32 

03 

74 

82 

5C 

5] 

3 

1 

I 

c 

c 

c 

i 

4.8 

%    PEAK  GUST 

24 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEX4S 

JANU4RV         1971 


Day  Of  Month 


10  11   12  13   U  15   16  17  18   19  20  21   22  23  24  25  20  27 


LOU  ROLLING  PLAINS  02 
HOROS  CREEK  DAM 


*    «    * 
NORTH  CENTRAL       03 


BAROWELL  OAH 

BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 
OENISON  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVDN  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

*  *    * 

EAST  TEXAS  d 

DAINOERFIELO  9  S 
SAM  RaYBURN  dam 
TOWN  BLUFF  DAM 

*  •    * 

TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

RED  Bluff  dam 


*   •   • 
Edwards  plateau   06 


amistad  dam 


SAN  ANGELO  DAM 


SOUTH  CENTRAL       07 
AUSTIN  WSO 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
NIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


36 


.05 
206  243 


.Ul  .02 
109' lS8i 183 


.11' .10 
55l 127 
57 
37   37 


,07 


40 


.04 
202  184 

,15  .16 
199  236 
62   52 

50'  31 

I 

.03'  * 

185  214 

62 


11  .13  .05 
40   95  1681222 
58   6o'  - 

35   35!  SO,    - 


EVAP 
WINDi  95 
MAX  49 
MIN 


.05  ,2B 

183  131 

.10  • 

202  262 

61  - 

50  - 


.03  .20 
151j 161 
67  69 
57   33 


,06 

60; 124 
69;  61 
41 


.23  .09 

119  181 
61  60 
50 


.84 
167 

.72 
146 
75 
34 

.76 
177 
60 
30 

.48 

80 

..59 
135 
70 
30 

.50 
142 


179 


34 


.20  .20 

72  85 

69  63 

29  40 


.89  .28 

144, 137 
61  62 
31   35 


.12  .03  .00 

39   781  lis  234!  194  167  16'; 
67   65   80 

371  421  54 


.07| .03  .17 

56  104  110 

45   61  74 

39   45  38 


.17  .20  .00  .07  .05 
55,  47   33'  53 


,04  .04  .15 


,11  .08  .03 
43  105  37 
70,  56   48 

39!  34,  40 


,01! .11 
53' 135 
65  53 
45   34 


,02' .04, .16 
52'  78(106 
50'  60,  67 
42!  35 


.09  .14 
70   82 

77   74 
63'  46 


.07 
75 
75 
65 


01 

,07 

44 

72 

65 

74 

57 

63 

17 

.13 

.08 


80 

65 

50 

67 

44 

41 

.24 

.25 

135 

72 

59 

63 

47 

46 

.04 

.13 

1 

61 

45 

62 

35 

36 

.01 

.09 

41!  231  42 

501  59 1  55 

47[  48  48 

,06  .22  .20 

77,  85  52 

51'  69  69 

41 i  43  37 


U  .04  ,04 
73,  54  45 
62  65 1  69 
51'  50'  53 


,29 

62  74 
60 
32 


40 


13  ,03 
51 
68 

62 


,13 


,15  ,27 
6l!  124 
57  62 
35 


.13  .19 

43  143 


.12 
42  207 

60I  - 

35j  - 

.10!  .20 
33:  137 

.09   * 
31  143 


90  133 

59|  42 
41|  31 


35i  163 
60   - 
40 

.04 
26 

.09 
42 
64 
43 

.13 
27 
60 
37 

.14  .20 
28  HI 


,11 
37!  133 
60'  58! 
36i  33! 


.11  .05  ,18 
49i  13  129 
61  60 
38   47',  38 


.41  .14  .19 

791  208!  91|  135 

57;  69 

30   44!  47 


.16  ,11 
75  173 

.07  .08 
98  200 

441  69 
33   43 


*  I  .32 

55!  235 

*  I  .40 
55  192 

62 
38 


.14' 


4e 


,20'  .111 
93!  25 


.06  .08!  ,05 
4!  39 

64{  631  52' 

47!  45'  55' 

,19;  ,281  .09 

5l!  97I  35 

56;  67:  1,1 

42;  40'  40 

,13  ,13i  ,05 

70  97!  47 


,23  ,21 

57   SO 


.18!  .27,   * 
931  35  100 
64   55   - 
38   40 


.18  .19 
105  153 


.06  .13 

31  70 

.15  .23 

40  75 

72  68 

48  42 


.45  .18 

1571  57 
56  65 
32   41 


78   50 
40   40 


.23 

41 
65l 


.10  .17  .22  .09 

149  71  113  31 

.45  .18  .21  .07 

204i  90'  138  46 

45I  59|   70  67 

34  45!  (,7  ^6 


381  38   37 


.25  .20 
60   57 


.35  .17  .18 
43  160  74  84 
50'  54  68  79 
44;   45 


33 
.10 

33 
.15 

101 

116 

52 

54 

35 

43 

.12 

.09 

51 

92 

52 

53 

36 

34 

* 

.18 

28 

71 

- 

55 

35 

.12 

.12 

56 

135 

59 

58 

40 

38 

.13 

.25 

40 

37 

62 

57 

35 

42 

.08 

.17 

3 

8 

53 

63 

38 

38 

.23 

.21 

99 

135 

55 

53 

30 

30 

.32 

.30 

52 

218 

59 

59 

35 

37 

.11 

.13 

66 

115 

65 

51 

34 

36 

.09 

.02 

77 

101 

71 

71 

53 

53 

n-" 

.07 

84'  49 
71,  88 
561  42 


,23  ,02 
118  57 
78   67 

541  54 


il3  .36  .16 

29i  79  52 

44:  65  65 

40   39  38 


,24  .341 .21 
75  105!  59 


26 
142  141 
81 
37 


,15  .05  .16  .25 

53;  50   89I  82 


16 

.07 

.13 

89 

26 

110 

58 

58 

69 

35 

38 

45 

30  106   95 
55'  71   56 
38 


3B 
34 

45 
.14 

47 
.20 

52 

62 

93 

5  7 

62 

77 

34 

37 

45 

13 

.10 

.12 

43 

53 

126 

16 

.09 

.15 

74 

55 

133 

60 

70 

73 

38 

44 

55 

14 

.06 
5ft 

.25 

39 

601  51 
39   38 


58 


.08  .18 

102]  78 
73;  80 
62 


,11 


.09  .22 

194| 138 
59 


.16 

.28 

34 

49 

71 

67 

44 

40 

.35 

.37 

153 

122 

71 

67 

40 

39 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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t 

Vi^ 

iff. 

Jtij 

tt.1 

lU 

IN 

Ar 

iU 

w 

LIN  J 

U 

TEXAS 

ContlQued 

JANUARY 

1971 

Day 

01  Month 

l^t 

SlaUoD 

fi'i 

1 

2 

3 

4 

5 

P 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 

SUUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  5  NE 

EV4P 

.13 

.OS 

^ 

.39 

.33 

.21  .14 

.09 

.19 

.08 

.03 

.02 

.04 

.08 

.04 

.26 

.04 

.07 

.33 

.18 

.10 

.06 

.13 

.16 

.01 

.20 

.08 

.22 

.06 

.09 

.21 

4.228 

WIND 

<iS 

66 

189i  304 

206 

185  186 

161 

30 

49 

30 

81 

158 

144i  88 

118 

58 

49 

207 

74 

106 

160 

138 

113 

35 

102 

28 

107 

64 

58 

69 

3430 

HAX 

67 

66 

69:  88 

52 

51   40 

40 

50 

60 

85 

78 

78 

74   82 

83 

70 

73 

71 

60 

66 

76 

70 

77 

81 

74 

72 

75 

79 

82 

70.0 

MIN 

39 

44 

46   38 

32 

33 

32 

32 

34 

40 

53 

55 

66 

66   65 

49 

39 

33 

42 

36 

35 

51 

64 

63 

55 

59 

49 

51 

62 

47 

48.2 

CANYON  D4M 

EV4P 

.19 

.09 

.13  .14 

• 

* 

* 

* 

* 

.56 

.30 

.16 

.05 

.03  .04 

.18 

.12 

.16 

.19 

• 

.26 

.17 

•  13 

.06 

.17 

.25 

.16 

.16 

.07 

.09 

.19 

4.05 

HIND 

13 

40 

124  166 

158 

93 

107 

49 

31 

39 

18 

22 

45 

37   11 

59 

23 

9 

84 

30 

56 

40 

32 

18 

32 

12 

30 

6 

38 

32 

1490 

MAX 

60 

64 

76 

77 

- 

. 

62 

70 

68 

67 

76,  70 

75 

63 

71 

65 

- 

61 

72 

75 

82 

73 

74 

7'. 

66 

71 

74 

70.3 

MIN 

39 

42 

42 

38 

- 

- 

28 

43 

44 

58 

60   60 

40 

38 

45 

53 

• 

30 

47 

55 

48 

44 

43 

42 

49 

51 

48 

45.7 

SDNERVILIE  OAH 

EVAP 

.16 

.14 

.05 

.17 

* 

• 

* 

• 

* 

.37 

.08 

.13 

.05 

.03  .06 

.21 

.07 

.10 

.18 

• 

.22 

.06 

.11 

.07 

.12 

.17 

.15 

.15 

.08 

.10 

.20 

3.25 

WIND 

<iO 

112 

170 

153 

131 

78 

76 

36 

72 

39 

21 

42 

36 

44   26 

62 

66 

23 

103 

39 

145 

91 

59 

25 

46 

24 

70 

22 

56 

92 

2043 

*    *    * 
JPPER  COAST         08 

PtINT  COMfORT 

EVAP 

.00 

.21 

.07, .00 

.15 

.15 

. 

. 

.10 

.06 

.06 

.04 

.10 

.05  .21 

.06 

.13 

.07 

.22 

.22 

.05 

.14 

.09 

.07 

.06 

.21 

.25 

.26 

.15 

.20 

.25 

3.908 

WIND 

70 

HO 

190  290: 190 

175 

160 

125 

60 

50 

70 

90 

100 

102   96 

93 

79 

101 

165 

84 

160 

150 

139 

78 

103 

105 

80 

95 

90 

150 

140 

3690 

MAX 

t>i 

65 

71   75,  48 

40 

32 

40 

57 

70 

66 

70 

70 

76   66 

65 

65 

65 

63 

62 

70 

76 

70 

72 

77 

75 

65 

73 

75 

76 

75 

65.8 

MIN 

-O 

53 

60'  34'  27 

28 

27 

26 

32 

50 

50 

55 

58 

58   60 

35 

50 

48 

33 

" 

44 

56 

57 

57 

59 

55 

40 

43 

54 

62 

56 

46.3 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.16 

.07 

.07i  .13 

.21 

.10 

.03 

* 

.08 

.03 

.09 

.07 

.00 

.04  .11 

.20 

.12 

.11 

.17 

.09 

.11 

.06 

.11 

.09 

.07 

.13 

.23 

.16 

.05 

.14 

.17 

3.20 

WINU 

87 

ei 

126 

201 

209 

119 

107 

101 

35 

42 

43 

32 

62 

57   59 

113 

48 

32 

134 

67 

65 

87 

75 

76 

52 

56 

SO 

87 

42 

100 

99 

2568 

MAX 

62 

63 

69 

75 

46 

45 

39 

35 

35 

60 

64 

56 

72 

74   61 

71 

74 

70 

68 

56 

60 

68 

73 

75 

83 

SO 

72 

66 

72 

77 

80 

65.3 

MIN 

42 

45 

43 

41 

32 

31 

33 

31 

33 

34 

58 

36 

56 

66   65 

42 

40 

56 

37 

35 

35 

48 

52 

60 

63 

52 

44 

42 

42 

56 

60 

45.5 

•    «   * 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.15 

.11 

.05 

.35 

.15 

.09 

.08 

.09 

.04 

.09 

.12 

.12 

.13 

.11 

.06 

.15 

.12 

.14 

.24 

.13 

.15 

.07 

.14 

.07 

.07 

.20 

. 

.16 

.05 

.09 

.29 

3.908 

WIND 

1 

16 

37 

56 

27 

U 

25 

9 

0 

3 

1 

2 

14 

7 

0 

22 

2 

1 

28 

5 

6 

2 

I 

1 

0 

2 

* 

45 

12 

12 

26 

3918 

MAX 

67 

69 

66 

S3 

- 

- 

59 

48 

57 

65 

75 

75 

79 

62 

72 

74 

70 

78 

74 

65 

75 

76 

81 

75 

79 

82 

•  8 

85 

70 

77 

61 

73.4 

MIN 

44 

45 

57 

43 

- 

- 

36 

32 

38 

38 

46 

47 

66 

64!  63 

45 

43 

52 

45 

46 

38 

47 

54 

53 

60 

42 

47 

55 

57 

59 

50 

48.8 

LAREDO  NO,  2 

EVAP 

.12 

.06 

.15 

.21 

.11 

.09 

.07 

.03 

.06 

.08 

.11 

.10 

.13 

.10| .05 

.14 

.11 

.13 

.16 

.15 

.09 

.13 

.08 

.10 

.08 

.15 

.13 

.08 

.07 

.15 

.22 

3.46 

WIND 

37 

55 

75 

40 

20 

31 

20 

9 

17 

10 

13 

58 

59 

ISl   9 

23 

20 

20 

30 

33 

61 

25 

15 

19 

2 

9 

41 

32 

26 

24 

16 

867 

MAX 

72 

72 

641  76 

57 

52 

44 

53 

63 

75 

77 

78 

62 

84'  SO 

73 

61 

80 

71 

47 

78 

81 

SO 

82 

82 

82 

79 

72 

82 

85 

80 

74.4 

MIN 

47 

58 

64]  45 

36 

38 

39 

39 

39 

53 

53 

66 

66 

63  j  68 

48 

67 

57 

46 

41 

52 

58 

62 

67 

63 

58 

63 

60 

64 

64 

53 

54.5 

RIO  GRANDE  CITV  3  W 

EVAP 

.14 

.29 

.06 

,08 

.14 

.16 

.13 

.03 

.04 

.09 

.06 

.03 

.20 

.14  .11 

.16 

.11 

.13 

.10 

.16 

.11 

.13 

.14 

.15 

.11 

.14 

.18 

.15 

.06 

.12 

.21 

3.86 

WIND 

13 

29 

49 

70 

91 

57 

67 

53 

15 

10 

6 

22 

40 

I5I  21 

i 

34 

17 

6 

42 

36 

28 

17 

IB 

25 

31 

8 

13 

42 

25 

13 

14 

949 

LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.IS 

.13 

.10 

.32 

.19 

.27 

.11 

* 

.02 

.07 

.08 

.06 

.18 

.20 

.17 

.17 

.08 

.12 

.21 

.19 

.12 

.17 

.19 

.14 

.18 

.16 

.21 

.16 

.05 

.12 

.26 

4.63 

WIND 

36 

96 

m'  137 

107 

101 

102 

72 

22 

41 

13 

100 

151 

lOfl  102 

66 

48 

22 

86 

63 

84 

105 

94 

110 

45 

14 

79 

74 

64 

46 

39 

2401 

MAX 

71 

71 

75;  89 

57 

55 

39 

37 

45 

66 

78 

78 

83 

84   84 

78 

71 

85 

78 

67 

69 

82 

84 

81 

86 

86 

86 

76 

72 

82 

86 

73.6 

MIN 

44 

45 

55i  44 

30 

31 

32 

30 

34 

43 

54 

54 

65 

65   66 

49 

49 

S7 

43 

36 

36 

51 

58 

60 

65 

60 

61 

60 

60 

64 

55 

50.2 

WESLACD  2  E 

EVAP 

.16 

.11 

.19| .12 

.06 

.08 

.01 

.05 

.08 

.05 

.15 

.19 

.14 

.19  .04 

.10 

.11 

.29 

.17 

.08 

.66 

.18 

.10 

.14 

.17 

.16 

.14 

.02 

.15 

.20 

.14 

4.45 

WIND 

30 

129 

97! 122 

92 

85 

51 

46 

7 

19 

90 

96 

78 

105   19 

51 

51 

58 

43 

43 

103 

136 

54 

109 

51 

14 

58 

34 

52 

49 

43 

2019 

MAX 

75 

73 

80|  71 

54 

52 

39 

46 

63 

76 

77 

77 

78 

78   75 

75 

78 

82 

69 

69 

78 

79 

77 

S3 

83 

82 

77 

75 

80 

88 

89 

73.5 

MIN 

53 

60 

66 

54 

38 

39 

37 

37 

45 

55 

60 

67 

68 

67 

66 

60 

60 

49 

48 

40 

55 

66 

66 

66 

66 

62 

64 

64 

67 

67 

65 

57.5 

BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

0 
2 

Station 

> 

a 

E-l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IINI 

■i: 

SUSHLAND  1  WSW 

2 

SAM 

34 

35 

34 

32 

26 

26 

26 

24 

26 

29 

31 

3c 

33 

35 

32 

34 

34 

36 

37 

36 

40 

38 

34 

34 

36 

35 

35 

34 

36 

40 

39 

33.4 

6 

6AM 

34 

34 

34 

32 

28 

26 

26 

24 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

31 

33 

33 

34 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

36 

37 

39 

32.6 

LUBSOCK  9  N 

4 

MAX 

48 

42 

41 

31 

32 

32 

31 

35 

40 

46 

47 

41 

50 

50 

47 

50 

50 

50 

48 

51 

52 

52 

49 

52 

53 

53 

50 

52 

56 

58 

50 

46.4 

MIN 

36 

37 

31 

24 

21 

21 

25 

23 

28 

31 

34 

37 

37 

37 

34 

37 

37 

41 

39 

37 

44 

41 

40 

39 

40 

39 

39 

38 

41 

43 

42 

35.3 

8 

MAX 

45 

44 

42 

36 

31 

31 

31 

33 

37 

41 

43 

42 

46 

46 

44 

46 

46 

47 

46 

46 

50 

49 

47 

48 

46 

49 

47 

48 

51 

53 

51 

44.0 

MIN 

39 

40 

36 

30 

26 

28 

28 

27 

30 

35 

37 

39 

39 

40 

38 

39 

41 

42 

42 

41 

45 

44 

43 

42 

43 

43 

42 

41 

44 

45 

46 

38.5 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

75 

78 

88 

83 

72 

60 

55 

54 

70 

77 

80 

84 

85 

33 

81 

79 

S3 

86 

76 

76 

80 

84 

79 

87 

89 

87 

83 

SO 

65 

91 

93 

79.5 

MIN 

61 

65 

71 

65 

53 

53 

49 

48 

52 

59 

62 

69 

70 

71 

72 

65 

65 

65 

61 

56 

62 

67 

70 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

71 

64.3 

4 

MAX 

75 

75 

82 

61 

71 

62 

58 

56 

65 

73 

74 

78 

60 

79 

77 

76 

78 

79 

73 

72 

75 

79 

78 

81 

83 

81 

79 

75 

SO 

84 

86 

75.6 

MIN 

64 

68 

72 

69 

59 

57 

53 

51 

55 

60 

64 

69 

71 

72 

72 

68 

66 

68 

65 

60 

64 

68 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

66.5 

8 

MAX 

74 

73 

79 

80 

69 

62 

56 

54 

61 

66 

70 

75 

77 

76 

77 

75 

75 

76 

75 

70 

72 

75 

76 

77 

79 

79 

79 

76 

76 

SO 

82 

73.5 

MIN 

65 

68 

72 

69 

59 

57 

53 

51 

55 

60 

64 

69 

71 

72 

72 

66 

68 

66 

65 

60 

64 

68 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

66.5 

BUSHLANO  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM.   CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS 
SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH- 
SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READ- 
INGS FROM  THERMOCOUPLES. 

TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   TYPE  OF  SOIL  THERMO- 
METERS UNKNOWN. 
SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   26    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 

J4NU4RY    1971 


Station 


HIGH  PLAINS         01 

AM4RULD  WSO 

DALHART  FAA  airport 

FOLLETT 

LUBBOCK  WSO 

MIAMI 
MIDLAND  WSO 

MULESHOE  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEGA 

•  *    * 

NORTH  CENTRAL      03 

BROWNWOOO 
PARIS 
HACD  WSO 

•  *    • 

EAST  TEXAS         0<, 

LUFkIN  FAA  AIRPORT 

•  •    • 

TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WSO 

WINK  FAA  AIRPORT 

•  •    • 

UPPER  COAST        08 

HOUSTON  INCONT  AP 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


2.5 


27     28      29     30      31 


See  Reierence  Noles  FoUowmg  Station  Index 
-    27    - 


STATION  INDEX 


^^ 

1 

OBSERVATION 

i 

U 

tf 

s 

TIME  AND 

STATION 

COUNTY 

S 

P 

1 

g 

TABLES 

OBSERVER 

§ 

'^ 

1 

U 

i 

J 

i 

I 

ii 

AliRN&THY 

0012 

01 

HALE 

13  90 

101  90 

3399 

BA 

H.  0.  HOOO 

AIILINI  tiSO           R 

0016 

02 

TAYLOR 

32  26 

♦»  61 

1762 

MID 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ACKIHLV  1  11 

00)« 

01 

HOHARD 

12  31 

101  60 

2760 

LEONARD  C0L6N4N 

AOAMJVIlLl 

0090 

0* 

LAMPASAl 

11  IB 

98  10 

1072 

7A 

BEN  L.  LONG 

iLBANV 

0120 

0> 

SHACkEL'OPO 

12  *« 

99  IB 

143B 

7A 

7A 

JOHN  0.  HILLeT7,  JR. 

kllbO    «  SI 

012* 

03 

19 

32  >« 

97  »* 

790 

74 

CHESTER  HILEV 

AIICI 

0» 

JIM  HELLS 

98  0* 

201 

84 

GILBERT  H.  GORDON 

AlPtNC 

OIT* 

09 

IREKSTIR 

30  21 

ID)  *0 

4499 

6P 

6P 

HiLLIAH  H,  HUOGINS 

ALTO  9  SN 

Ol»0 

0* 

CHEAQKEB 

31  36 

99  08 

280 

74 

MRS.  H4YBELL  KELLUH 

ALVIN 

020A 

OB 

BRAIORI* 

2f  29 

99  19 

94 

8A 

84 

CITY  OP  ALVIN 

ALVORO  «  N| 

0206 

0> 

HISE 

jg 

33  23 

97  39 

1099 

U  S  FOREST  SERVICE 

kHAHULO  HSO           R, 

02)1 

01 

POTTER 

39  1* 

101  *2 

3607 

MID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AHISTAO  DtN 

0229 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  28 

101  02 

1197 

6A 

84 

BA 

INT  BOUNDRY  .  WTR  COMM 

ItAHUiC  TICO 

0239 

OB 

CHAMBER! 

29  *7 

9*  *0 

6A 

84 

ANAMUAC  TBCD 

ANOIRIJN 

02«A 

0* 

CRIMES 

30  29 

99  99 

390 

9P 

9P 

HILLIAH  J.  BARCER 

ANDICi  1  MNM 

03 

MILLIAnSON 

30  *7 

97  92 

1026 

74 

LAWRENCE  1.  OUNlOP 

itOHEMS 

02«B 

01 

ANDRENS 

32  19 

102  31 

3172 

6P 

6P 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLfTON  I  H 

02S7 

01 

IRAIDRI* 

29  09 

99  2T 

27 

8A 

BA 

CITY  OF  ANCLETON 

0262 

0> 

COLLIN 

19 

33  21 

96  31 

6T4 

T4 

JESSE  T.  VAND4GRIFF 

ANSON 

0268 

02 

JONES 

32  «9 

99  9* 

1700 

9P 

9P 

C.  M.  RICE 

ANTIlOPE 

02TI 

03 

JACK 

19 

33  26 

..  i> 

1079 

TA 

MACK  V.  «OB£ATS 

ARAMStJ  PISS  I 

0)02 

07 

SAN  PATHICIO 

27  99 

97  oa 

IB 

6P 

BOetXT  L.  HERNDON      , 

AtANStS  XL  RE'UCf 

OJOJi  OT 

ARANSAS 

2a  16 

96  *8 

19 

9P 

9P 

U  S  wUDLlfE  REfUGE 

AACHEA  CITY 

0)1|.  0) 

ARCHER 

10 

33  39 

98  37 

1060 

6P 

COBUON  ELMORE           1 

ARLINGTON 

on7|  01 

TARRANT 

32  ** 

97  07 

999 

74 

CHARLES  T.  HAWKES 

AinSTRONC 

01*2'  06 

KENEOY 

26  96 

97  *B 

29 

6P 

6P 

HAUL  W.  PELH4H 

ARTHUR  CITT 

0367  01 

LANAR 

10 

33  92 

99  31 

429 

74 

INACTIVE  6/30/70 

ASPERMONT  I  SSH 

039* 

02 

STONEWALL 

13  06 

100  1* 

1790 

TA 

C.  C.  ViERTEL 

ATHENS  1  SSt 

0*0« 

HENDERSON 

19 

32  10 

99  50 

499 

7P 

OB.  OHIOMT  A.  JONES 

ATLANTA  4  HSM 

0* 

CASS 

33  06 

9*  1* 

310 

T4 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  USD            R 

0A2g 

07 

TRAVIS 

30  18 

97  »i 

997 

MID 

HID 

7A 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUSTMCLL  ML  RCFUCE 

06J7 

07 

ARANSAS 

28  16 

96  *B 

19 

9P 

9P 

CLOSED  12/15/70 

AVALON 

06*0 

03 

ELLIS 

19 

32  12 

96  47 

933 

74 

HERSCHEL  H.  SMITH 

lAIRO 

067B 

0) 

CALLAHAN 

32  2* 

99  29 

1760 

74 

9.  C.  CHRISMAN 

BAKERSFIELO 

0*B2 

09 

PECOS 

30  93 

102  IB 

2930 

94 

94 

CLTDE  CRAVES 

BALLINCER  1  $w 

0«93 

02 

RUNNELS 

31  ** 

99  98 

1979 

RADIO  STATION  KRUN 

BALMQRHEA 

0*»8 

09 

REEVES 

30  99 

103  49 

3210 

8A 

84 

REEVES  COUNTY  WTR  OlST 

BANKERJMITH 

0S09 

06 

KENDALL 

30  08 

98  49 

17*0 

ELROY  SCHNELLE 

baromell  dan 

0918 

03 

ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

6A 

84 

64 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATESVHLE 

0960 

09 

lAVALA 

28  97 

99  37 

79* 

84 

EARL  P.  KING 

BAY  CITV  HATERHORKS 

0969 

OB 

MATAGORDA 

28  99 

99  98 

4S 

SA 

8A 

CHARLES  SLATER 

BAVTOHN 

0986 

OB 

HARRIS 

1* 

29  ** 

94  58 

26 

5P 

9P 

O.B.  SMITH 

8E4UK0NT  PILTER  PLANT 

0611  OBI  JEFFERSON 

30  06 

9*  06 

20 

7A 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOUS 

0635!  0*1  GRIMES 

30  *6 

99  57 

33B 

BECVILlE  >  NE 

0639  07  BEE 

28  27 

97  42 

295 

BA 

SA 

TEXAS  aCRI  EXP  STATION 
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SERVICE 


MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

iN   f.    CURRY 
! HERBERT   L   SULLlVAN 
IROOKS   M.    SCHLEY 
lERBERT   C.    kOEHLER 


STATION  INDEX 


STATION 


COL  1*0 

COlUO   1    SE 

GONZALES 

GOROONVILLE 

GORMAN 

SRAHAM 

CRANBURY 

CRANQFALLS  3  SSE 

GRANGER 

CRAPELANO 

GRAPEVINE  OAN 
CREENVlLlE  7  NH 
6R0ESBECX 

CRQVETON  I  SE 

CRUVER 

CENTER 

C^THRlE 

HACANSPOKT 

HALL  RANCH 

HALLETTSVlLLE 


LIN 
HARLETON 
HARLINCEN 
HARPER 
HART 
HARTLEY 
HASKELL 

KINS  I  E 
HEBBRONVlLLE 


HEMI 


HITCHLAND 
HQKDO 

HOnEV  CRO^E 
H3R0S  CREEK  OAH 
HORCER 

h3ust0n  [ncont  ap 
houston  faa  airport 
houston- aoqicks 
houston-alief 
houston-barker 

hDuston-deer  park 

HOUSTON-HEICHTS 
HDUSTON-INOEP  HEIGHTS 
HOUSTON-WESTBURV 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SiN  JACINTO  OH 
HOUSTON-SATSUMA 

houston-sprinc  branch 
huckabay 

HJHBLE 


I HO t AN  CAP 

IREDELL 

JACKSBORO 

JACKSON  HiLL  GUARD 

JACKSONVILLE 

JAMES   RIVER   RANCH 

JARRE LL 

JASPER  3  SM 

JAVTON 

JEDDO  Z   NNE 

JEFFERSON 

JEhETT 

JOHNSON  CITY 

JOURDANTON 

JUNCTION 


KAUFHAN 
KENPNER 
KENEDY 

KENNEDALE  6  SSM 

KENT 

KERRVlLLE 

KILLEEN 

KINGSVILLE 

KIRBWILLE  FOR  SERVK 

KNAPP  6  SO 

PERL  SHNE 
KDUNTie  3  SE 
;R£S5 

LA  GRANGE 

>  PRVQR 

>  TUNA  1  S 
LAKE  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  DAN 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAHESA  I  SSE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

LAREDO  NO.  2 

LAVON  OAH 


LEAKEY  NO  2 


LEhISVILlE  DA< 
LEXINGTON 
LIBERTY 
LINDEN 


LIPAN 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LIVINGSTON  Z  NNE 

LLANO 

LOCKHART  Z  Nm 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONCVtEM 

LOOP 

LORAINE 

LORENIO 

LOVELAOV 

LJBBOCk  9  N 

LJBBOCK  HSO 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

LING 
LYNXHAVEN  RANCH 
MABANK  «  Sh 
HAOISONVILLE 


>isl  071  GOLlAO 

■z6  or  COLIAO 

•22    or   CONlALE! 
>02    03    SflATSON 


91  03  T*««ANT 
■73*  03  HUNT 
'70  03  IIHESTQNE 


<,b    0*.  REO  RIvER 
71  06.  KERR 
3873  07  LAVACA 


9<.i  0*1  Hfl«RISO^ 
94.3;  10  CAMERON 
9J4  06  CIlLESPIE 

972  Oi  CASTRO 
1991  01  HARTLEY 
19921  02.  HASKELL 
«020  0*'  HOOD 

05B.  09  JIM  HOGG 


4093,  03'  CL. 


»09Bi  ( 


OEA 


SMIT 


122  03'  nCLENI 
13T  03  HAMILTON 
1*0  01  LIPSCOMB 
.162  03  HILL 
*19l'  09  ATASCOSA 


»196.  01 

07  HEOIN 
.257'  03  FANNli 
02  COlEm 


ORO 


21  36  30   101 


■  31  00  '  9* 


*3'.3|  031  ERATH 


4363  06,  SUTTON 


>  29  43 
■\   29  *7 

>  29  52 


30  00 


30  22  100 

30  O*  99 

30  *3  95 

31  39  97 

30  15  98 

31  16  102 
96 


i  SN  AUGUSTINE 
■i  CHEROKEE     \ 


452Sl   I 

4538!   051   MiSQN 
•.SSfti  03'  KULUkSDN 
*563    04'   JfiSPER 

02.  KENT 
*575'  07    BASTROP 
*577l   OV    HARIDN 


459r  I 

.60s;  I 


LEQN 


.NCO 


KIHBLE 

VAL  VERGE 
DENTON 


051  03  KAUFMlN 

*5i  06,  LAMPASAS 

.752!  07  KARNES 

♦  76l'  03.  TARRANT 

*767  05'  Culberson 

.730  06  KERR 

791  03  BELL 

4B10  07  KLEBURC 

191  0*1  NEHTON 

<>ll  02,  BORDEN 


31  5B 

3  30  32 

Ij  30  '.9 

7I  30  5'. 

li  33  15 

*!  29  50 

10.  32  46 

15.  31  21 

I   3j  30  17 

,  e  28  54 


30  30 

30  09 
33  02 


31  04    9B  00 


7B|  C 


HlLl 

HARDIN 

.|  01  SmISHER 

.903.  07i  FAYETTE 
.920.  09  ZAVALA 
.931  OS  EL  PASO 

160.  02  TAYLOR 
■972.  03'  mSE 

.  02  MITCHELL 
I  DAmSQN 


12 

30  37 

3 

32  37 

I 

32  08 

30  20 

10 

34  22 

3 

29  55 

f 

2B  57 

11 

31  98 

1 

32  14 

33  13 

3 

32  20 

3 

32  42 

|.  06  I 


ASAS 


03'  HOOD 
--,,  Oil  LIPSCOMB 
.265'  Olj  LAMB 


526' 


72|  06  LLANO 

07!  calOmell 

2'  Oej  KIMBLE 
27'  0*1  ANDERSON 
41  04i  GREGG 
51  01.  GAINES 

.358  02  MITCHELL 
63  01  CRQSBV 

9a  04.  HOUSTON 
10  01  LU880CK 
11,  01  LUBBOCK 
424j  04i  ANGELINA 
.4291  07  CALDxELL 
491  06.  KERH 
61  03  HENOEHSON 
771  041  MAOISON 


29  44 

29  42 

32  18  ' 

'   1|  33  34  I 

151  33  04 

1  30  25 

19  30  03  I 

10  33  01 

1  32  31 

2  36  14 

I  33  54 
15  30  44  ' 

31  30  45  I 

4I  Z9  54  I 

3:  30  40  I 

l5l  31  39 

12!  32  28 

3  32  54 

i\   32  24 

II  33  40 

I  15  31  08 


4,  29  SB  , 

151  32  20  I 
1  15|  30  57 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


504 


1970 
1622 
1600 
3  I  2800 
3  (  3550 
1  <  556 
1 


OBSERVER 


L    H.    uEBER 

0  pere: 

i  h.  friedrkn 
s  emma  jean  cecil 


LES    W,    POTTS 

K    MACHACEK 
.    THOMAS 

CORPS    OF    ENGINEERS 
H.    ENGLISH 

.    WILSON 


SROQKS 
IE  SLOVER 

icaret  sulliv 
fhomas  c.  hall 


N.  CLYDE  RAIBOURN 
W.  C.  ROUNTREE 
MRS.  MABLE  T.  norm. 
JlMMY  L.  YOUNG 
DAYTON  0.  RAHE 
DARREL  H.  DAVIS 
homaro  E.  baker 
SAHUEL  P.  HERREN 
JAHVIS  CHRISTIAN  CI 
DON  E.  MEYER 


CIT 


OF  HEMPHIL 


AM  0.  KIMSROUGH 

SUGAR  CORP 
T  C  CHAPMAN 


CARSON  HILLIAI 
RADIO  STATION 
MAZIE  HINOES 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 


HELL  OIL  COMPANY 


ILLIE  HOFFMAN 
"IS  JOY  M,  LOHRY 
.UABETH  HEMMI 


BILI 


MADE 

IDE  ST, 


AARON  M.  TATE 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

LEVI  A.  OEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER  DIST 

LOIS  W.  BYNUM 

MRS  LA  NONA  L  BOYD 

JOHN  M.  ASH 

MRS.  MILDRED  E.  LAC 


JEWELI 


H.  JAYROE 
E  MC  DOUCAI 
I  JONES 
SQUIRES 


PENICK  BROS,  LBR.  CO. 


IRS. 


HELEN 


CHEI 


GEORGE 
MILBURI 
MRS.  JOYCE  D 
THIOkOL  CHEM 
SALGE 


S.  COLEMAN 
lERRY 
OESLEH 


.EROY 


-ILKINSQI 


klLEEN  C.  NOLA' 
J  MORGAN  PICKETT 
:iTY  OF  KENEDY 


BELI 


COLI 


,RTS  I 


JAMES  I 
MRS.  DON  FRANKLIN 
MATTHEW  BROWN 
MRS.  RUTH  REA 
CARL  LOSSON 

MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

PAUL  P.  PITTS 

FED  CORRECTIONAL  INST 

CITY  OF  ABILENE 

M.  C.  MASSINGILL 

TEXAS    ELECTRIC    SERV    CO 

RADIO  STATION  KPET 

NOLAN  R,  WORD 

JACK  R,  SKILES 

JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  OCELLIA  HC  ADAMS 
R.  5.  COX 
JOHN  A  RICKS 
GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  DUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  LEXINGTON 
MRS.  VERA  E.  GARNER 
PAUL  P.  CAHHILL 

BUTLER  B.  IVES 

W.  H.  CUNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

HAROLD  J.  HALEY 

ERWIN  M.  LIGHT 

EMU  F.  WILLMS 

JACK  C.  OAYTON 


*ILLIAM  0.  LISTQN 
.ESTER  JONES 


■HER  SERVICE 
.VIATION  AGENCY 


C.  L.  SECOR 
CITY  OF  MABA1 
ROSS  MADOLE 


lATHIS 

MAUD  I  S 
I  MAYPEARL 
I  MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  j 

MC  CAMEY 

MC  COOK 

MEDINA 

MC  GRECOR 


MEMPHIS 
j  MENARD 
I  MENTONE  2  S 

MERCEDES  6  SSE 

MERCURY 

MERIDIAN  STATE  PARI 

MERT20N 

HEXIA 
MIAMI 
MID  CITY 
IMIOLANO  WSO 
MIDLAND  4  ENE 
MINEOLA  7  SSw 
MINEOLA  B  ENE 
MINERAL  WELLS  ISSW 
MINERAL  WELLS  FAA  I 
MISSION  4  W 

MOBEETIE  2  S 

HOLINE 

MONAHANS 

MONTGOMERY 

MORGAN  3  MNW 

MORGAN  HILL 

MORSE 

MORTON 

MOUNT  LOCKE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULESHOE  3  NW 


NATALIA 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEGLEY  4  SSM 

NELSON  RANCH 

NEUVUlE 

NEM  BRAUNFELS 

NEW  CANEY  4  NH 

NEW  GULF 

NEWPORT 

NEW  SUMHERFIELD 

NEWTON 

MX  STORE  1  W 

NIXON 
'  NOHTHFIELD 
.  NOTLA  3  SE 

NOVICE  1  E 
;  NUGENT  1  ESE 

OAK  CREEK  LAKE 
'  ODESSA 
,  0  DONNELL 

OILTDN 

OLNEY 

DLNEY  5  NNW 
OLTON 

ORANGE  4  NW 
OVERTON 
OZONfl 

OZONA  e  MSH 
iDUCAH 


LACIOS  f, 
LESTINE 


fl  JUNCTION 
YSE  DAM 


ECOS 

ECOS  12  SSW 

ENWELL  1  SSE 

EP 

ERRYTON  5  NNE 
ERRVTON  10  WNW 
lERCE  1  E 
ILOT  POINT 
ITTSBURG  5  S 
LAINS 


QLAR 

■ORT  ARTHUR  WSO 

ORT  ISABEL 

ORT  LAVACA  NO  2 

ORT  MANSFIELD 

ORT  0  CONNOR 

OSSUM  KINGDOM  DAM 

OST 


HfllRlE  MOUNTAIN 
RESIOIO 
RICE  2  5X 
ROCTOR  RESERVOIR 


OUITAOUE  2  SE 


496  04|  HONTGONCRY 

579  03  BREWSTER 
■  CONCHO 
PRESIOIO 
PRESIOO 


646  03 
650  06 
656  02 


LS 
HARRISON 
TARRANT 
MASON 
MOTLEY 


)5B  021  MOTLEY 

MATAGORDA 

SAN  PATRICIO 

BOWIE 

ELLIS 

HIDALGO 

HIDALGO 

UPTON 

HIDALGO 

BANOERA 


VINC 


^^^  06  I 

128;  OSi  ■ 

136.  10  HIDALGO 

MC  CULLOCH 
7  03!  BOSQUE 
859  06  IRION 


869 


04  WOOD 
03  PALO  PINTO 
03|  PALO  PINTO 
10|  HIDALGO 


HANSFORD 
COCHRAN 
JEFF  DAVIS 
TITUS 

FRANKLIN 

COOKE 

BAILEY 


6339  I 
I  6367  ( 


.  02'  MOTLEY 

■  01  OCHlLTI 

.  02  CDLEMAI 

.  02  JONES 

.  06  COKE 
□5  ECTOR 

I  09:  WEBB 


■  06:  CROCKETT 
■■  06]  CROCKETT 
02  COTTLE 
1  6747  06  CONCHO 
;  6750  08  MATAGORDA 


6892  05  REEVES 

6893  05  REEVES 
6932  05  ECTOR 
6935.  01  HOCKLEY 
6950:  01  OCHILTREE 

1  OCHILTREE 
7020  OS;  WHARTON 
31  DENTON 


YOflKUM 

HALE 

PRESIDIO 
CALHOUN 
GARZA 

JEFFERSON 
CAMERON 
CALHOUN 
WILLACY 


j  7205  ( 

I  7206  02  GARZA 
7213  07  I 
7215  09  ATASCOSA 
7230  04  HENDERSON 
32  061  I 


724 


06  I 


LAND 
RESIDIO 


j  73611  01    BRISCOE 

I   73631   04.  WOOD 

,  73881  03    SOMERVELI 


NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES 
MORRIS 


26  11 
31  08 
26  30 


31  26 
33  12 
35  14 


01 

30  23 

32  01 

32  23 

36  04 


33  11 

33  39 

34  14 
34  15 
31  33 
33  27 
31  36 
31  37 
33  11 
29  12 

31  57 


29  16 

33  28 
31  59 

30  51 

31  07 
29  16 

34  17 
36  06 

31  59 

32  41 
32  03 

31  53 

32  58 
27  27 


26  43 


95  04 
99  31 

94  09 
9B  07 

95  15 

95  59 

96  01 
95  06 
93  46 


100  36 
100  36 
99  37 


96  15 


95  39 
32  46  ,  98  18 
35  32  100  59 
30  12  101  34 
35  21   101  23 

32  23    94  06 
29  19   103  13 

33  40    95  34 
33  52    95  31 

99  05 


33  11  ' 

34  11  : 

29  51 

28  40 
33  01 

29  S7 
26  05 


!6 

103  30 

103  36 

102  36 

102  34 


94  01 
97  12 

96  38 

97  26 
96  26 
9B  26 

101  24 

96  43 

9B  35 

95  35 


96  08 
101  02 
95  28 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ADAMS 
RLEY  S.  HQONEY 
TIE  ELLINGTON 


ORVAL  W,  SCHUMACHER 
HAZEL  M,  RACHEL 
MADISON  G.  HiLSON 
CITY  WATER  PLANT 


SO    NATURAL    GAS    CO 
HUTCHERSON 
DECKER 
I    R.     JONES 


JOSEi 
LAUfll 

MRS.  MARTHA  A.  OOWDY 
R  SERVICE 

NINC  CO 
SULLIVAN 

NDLEY 

PELINE    INC. 

VIATION  AGENC^ 

ER  PLANT 


SH  CAS 
U  S  FE 

BATES  POi 


Mi  LOUISE  EMBRY 
.  STEED 

ONALD   OeSEftVATOI 
HENCE    C.     TAYLOR 

ES  T.  BASS 

EVE  J.  MOSTER 

V.  PEELER 

F.  BLACKMAN 


GRANVILLE  HARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LULA  E.  PREWITT 
ROBERT  C.  MERRITT 
H.  D.  WARREN 
RADIO  STATION  KGNB 
NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 
TEXAS  GULF  SULPHUR  CD 
THOMAS  F.  HANSON 
MRS.  ESTHER  R.  DICKSON 
GEORGE  C.  NEAL 


AS  UTILITIES  CO 


CITY 

OF  ODESSA 

BEN  MOORE/  JR. 

ARCH 

E  C.  LONG 

JAHE 

F.  PAGE 

OLNE 

WATER  WORKS 

WAYN 

COLE 

ORANGE  SABINE  RVH  AUTH 

JEWE 

H.  TODD 

E  HOKIT 

OWENS 

0.  P 

SANDLIN 

u  s 

ED  AVIATION  AGENCY 

MRS 

IMMIE  DALE  TREZISE 

A.  C 

MCCLURE 

DARR 

fl!  J 

WEISER 

ZEB 

.  HIGHTOWER 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

TEXA 

HWY  DEPT  DIST  LAB 

U  S 

RMY  ENGINEER  OFF 

CITY 

OF  PEARSALL 

LEON 

V.  MC  CRACKEN 

PECOS  EXP  STATIO^ 

PHIL 

IPS  JUOKINS  PL 

L.  V 

HOGUE 

KERSHAW 

A.  R 

HQGHLANO 

JIM  COX 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INACTIVE  2/9/70 
L.  DEAN  HOLFORO 
WILLACY  CO  NAVIC  DIST 
BILL  H.  YOUNG 
BRAZOS  RIVER  AUTHDRIT' 

GLEN  8AI 


YTON  TURNER 
I  J.  CARSi 
IIL  CO 

ve  10/7/ 


MRS.  BESS  BRANHAM 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

J.  0.  ISENHOHER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 
CHARLEY  EARL  DUNCAN 
C.  T.  RUCKER 
ARDIS  D.  SANDERS 
JAMES  W,  GOSDIN 
U  S  AIR  CORPS 
HOMER 


RED  1 


LING 


STATION  INDEX 


UO  tl\iPr  DAM 
KID  OkK 
HID  ROCK 
MO  MOCK    1   Sn 

RIO  sPurKOs  z  esc 

HeFUSIQ 

LAM  >  NNI 

HI  NO 

RICAHOO 

RICHARDS 

R1CH«ROSO*« 

RICHcANO  IPRINCS 

richhono 

RlKCCOlO 

RIO  CRAHOE  CITV  >  1 

RIOMEOINA  I  N 

RISIHC  STiR 

R3SERT  lEI 

RaSSTOHN 


ROBT 

R3CN0Ai.e 
ROCKk^NO    : 


SIERI 


.  eLAKCji 


ROcm 

ROCKSPftlNOS 

ROCKMALL 

HOCKSVHIHOS  21  SN 

ROSCOl 

RDSEBUO   I   HSm 

ROSS 

RaSSE*    1    SE 

ROTAN 

ROUND    NOIINTAIN    *    I 
ROUND   ROCK   3   I 
RJNCC 
RJSK 

SR9INA1.    I    MSw 
SALT   FLAT    10   ENI 
I  SAH   SATBU*N   0AM 
SAN    ANGELO    OAN 


SAN  AUGUSTINE 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
!  SAN  SABA 

SANDERSON 

NDERSDN    >   NNI 
SANGER 

SANTA    ANNA 


SCHUlENBURC 

SEACY 

SIGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK   RADIO  KBVP 

SHEFFIELD 

SHERMAN  PJMP  STATION 


SLATON  5  S£ 


S9MERVILLE  DAH 

SQNORA 
SPEAKS 
SPEARHAN 

SFICENQOD  I  S 
SFRINC  BRANCH 
SFRINCTOhN 
STANFORD  1 
STANFORD  NO  2 
STEPMENVIILE  *  N 
STERLING  CITY 

STERLING  CITY  10  E 

STILLHQUSE  KOLLOH  DAN 

STINNETT 

STRATFORD 

STRANN  8  NNE 

SJCAR  LAND 

SJLPHUH  SPRINCS 

SJNRAY  4  SM 

SHAN  4  NH 

TAHOKA 

TANPICO 

TARPLEY 

TASCOSA 

TATUH 

TAYLOR 
I  TAYLOR  RANCH 
I  TEAGUE  RANCH 
,  TELEGRAPH 
'  TELEPHONE 
I  TEMPLE 


02<  MHEElER 

■■  Oil  xMeeLEH 

!  05'  PECOS 
03   GRAYSON 

■  BSOjl  05!  HUDSPETH 
B323:  01  BRISCOE 
B33S    Oo.  SDmIE 

ATRICIO 


HISE 


B373'   1 

83T8    03  1 

63621   DC  SAN    SABA 

Bi<ii'   07'  BASTROP 

6*33   02  SCURRY 

6«'>6   07.  BURLESON 

I   a'><>9\  0&  SUTTON 


6963    02    JONES 

asa^;  ozi  JONES 

I   6tZV  0>   ERATm 

.   8e>3&   Ob|  STERllNS 


8728.  Oe  FORT  BEND 


BBIB;  01  LYNN 

I  8833!  021  HALL 
j  B8«s:  06  BANOERi 
88521  01  OLDHAM 
8859:  041  RUSK 
686k  03  NILLIAI 
8803  06  SAN  SAI 
8877  06  6ILLESI 


07  ARANSAS 

1 

06;  EDWARDS        8 

03'  ROCKNALl.       l! 
06  EDWARDS        8 
02'  NOLAN         i   1 
03;  FALLS           1 

03i  KAUFMAN 
02:  FISHER 
06'  BLANCO 
03,  WILLIAMSON 

19 

I 

3 
1 

0»  CHEROKEE        7 
06  UVALDE          B 
05.  CULBERSON    .  ll 

06  TDM  GREEN      J 

06|  TOM  GREEN      3 
07  BEKAH          13 
0*'  SAN  AOCLISTIN    7 
10;  CAMERON       ,  11 

03.  TERRELL 
03:  TERRELL 
03  DENTON 
02  COLEMAN 

11 
15 

09i  KENEDY 
07'  FAYETTE 

5 
6 

lOJ  99 

•6  *• 

»T  JT 

9T  29 


40 

100  13 

2400 

96  28 

943 

100  24 

ITIC 

100  32 

236C 

97  01 

493 

97  07 

9T0 

96  26 

392 

too  2a 

192< 

96  29 

1J69 

10? 

3693 

1171 

8; 

95 

495 

101 

354( 

95 

49( 

101 

31Z0 

100 

2293 

99 

141( 

341( 

97 

338 

570 

98 

1991 
1630 

1791 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


102  24 

2600 

102  29 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-I-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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-   ,45 

1.40 
.90 

.10 
.64 

22 
22 

18 
21 

30.0 
8.0 

.0 
18.0 

20 

7 

0 

23* 
22 

5 
1 

1 
3 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

0 
0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLANO 
LIPSCOMB 

lIttlefield  no.  2 

52.3 
56.0 
57.7 
49.0 
55. 7M 

21.3 
28.0 
23.9 
16.0 
24. IM 

36.8 
42.0 
40.8 
32.5 
39. 9M 

-  3.3 

75 
76 
77 
69 
76 

16 
4 
16 
19 
16 

2 
8 
5 

0 

7 

8 
8 
8 
8 
8 

782 
638 
671 
904 
698 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
I 
2 
6 
2 

26 
17 
23 
27 
21 

0 
0 
0 

1 

0 

1.05 
,00 
.08 

1,74 
.50 

-   .61 

.55 
.00 
.07 
.80 
.40 

22 

22 
21 
21 

10.5 
.0 

22.0 
4.6 

9 

0 

4 

20 

22 

22 
22 

3 

0 
0 
4 

2 

1 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  HSO             R 

MC  LEAN  3    E 

MIAMI 

MIDLAND  WSD           //R 

MIDLAND  '.  ENE 

58.5 
51.8 
50.3 
62.3 
66.3 

26.9 
25.5 
20.* 
32.1 
31.5 

42.7 
38.7 
35.4 
47.2 
48.9 

.4 

-  3.6 

-  1.1 

74 
70 
70 
80 
81 

15* 

4 

4 
16 
16 

5 

3 

-  1 

12 

10 

8* 

8 

8 

8 

8 

618 
731 
825 
493 
442 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
0 
0 

19 
19 
26 

14 
15 

D 
0 

1 

0 
0 

.81 
1,00 
2,38 

,01 

T 

.24 

1.71 
-   .59 

.64 
.88 
.84 
.01 

T 

21 
22 
20 
22 
7 

5.2 

23.8 

.1 
T 

5 

21 

T 
0 

22 

22 
22 

2 

1 
4 
0 
0 

1 
1 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 

dlton 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

56.6 

54. e 

54.0 
49.6 
56.0 

23.7 
19.9 
22.1 
23.3 
24.4 

40.2 
37.4 
38.1 
36.5 
40.2 

-  2.8 

76 
75 
76 
72 
71 

16 
16 
16 
4 
16* 

9 
6 

2 
5 

1 

8 
22  + 

8 
8 
8 

688 
768 
747 
793 
687 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

3 
2 

26 
25 
25 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 

.40 

1.11 

2.90 

1.75 

-   .08 
2,21 

.40 
.30 

1.40 
.84 

22 

21 

21 
21 

4.0 

4.0 

5.6 

26.3 

20.0 

4 

5 
22 
16 

22 

22 
22 
22 

I 
2 

4 
3 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

1 

0 

PERRYTDN  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEM 

SEMINOLE 

SILVERTON 

48.4 
59. 6M 

59.2 
53.1 

17.3 
24, 5M 

26.8 
21.9 

32.9 
42. IM 

43.0 
37.5 

72 

76 

77 
73 

4 
16 

17 
4 

0 
10 

9 

1 

25  + 
8 

8 
8 

B95 
641 

611 
762 

0 
0 

0 
0 

5 

1 

2 
2 

28 
24 

20 
25 

3 

0 

0 
0 

1.99 

.06 
.73 

1.35 

1.16 

.03 
.55 

22 

22* 
21 

19.0 

.7 
.0 

14 

T 
0 

22 

22  + 

4 
0 

0 
2 

1 
0 

0 

1 

1 

0 

0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHQKA 
TULIA 

54,3 
50.0 
55.8 
59.5 
54.5 

23.4 
20.7 
25.5 

24.4 
23.4 

38.9 
35.4 
40.7 
42.0 
39.0 

.6 

72 
71 
74 
80 
75 

15+ 

14 

15 

17 

16 

3 

-  1 

-  1 
7 
5 

8 
8 
8 
8 
8 

728 
825 
675 
636 
723 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
2 
3 

23 
25 
19 
23 
23 

0 

1 
1 

0 
0 

1.34 

.71 

.71 

D   ,21 

.88 

.54 

.47 
.24 
.36 
.16 
.45 

21 
5 
21 
22 
21 

8.7 

3.5 
9.0 

11 
4 

2 
8 

22 
22 

22 
22 

3 
4 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

49.6 

21.3 

35.5 

-  4.0 

75 

16 

2 

8 

820 

0 

4 

25 

0 

1.06 

.47 

12.5 

9 

22 

0 

DIVISION 

39.6 

-  2.3 

.96 

.36 

9.6 

«    •    » 
LOX  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO           //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

62.6 

67.0 
60.4 
67.6 
57.6 

34.7 
35.5 
28.1 
34.4 
28.7 

48.7 
51.3 
44.3 
51.0 
43.2 

.3 

2.4 

83 
84 
80 
86 
74 

16 
16 
17 
16 
25* 

3 
6 
6 

7 
4 

8 
8 
9 
8 
8 

455 
386 
574 
392 
606 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
2 

0 

1 

13 
12 
18 
13 
19 

0 
0 
0 

I 

.57 
.66 
.64 
.42 
.56 

-  .52 

-  .47 

-  .64 

-  .32 

.35 
.40 
.35 
.32 
.36 

21 
21 
21 
21 
21 

1.2 
.0 
T 
.0 

5.2 

1 
0 
0 
0 
5 

8 
22 

3 
3 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

53.6 
67.4 
69.0 
65. OM 
62. 2M 

22.9 

34.9 
34.2 
30.6m 
32. 2M 

38.3 

51.2 
51.6 
47. 8M 
47. 2M 

.1 

73 
86 
83 
77 
80 

4 
16 
16 
11 
16 

4 
12 
7 
8 
11 

8 
8 
8 
8 
8 

741 
385 
378 
477 
493 

0 

D 
D 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

1 

26 
11 
14 

14 
14 

0 
0 

0 
0 
0 

1.61 
.90 
.26 
.19 
,15 

-   .39 

1.02 
.60 
.22 

.16 
.10 

21 
21 
21 
21 
21 

14.4 

T 
1.5 
T 

13 
0 

0 

22 

3 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
c 
t 
t 

1 

0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

66. 9M 
60.3 
61.5 
59. 4M 
58.6 

30.8 
29.1 
32.4 
27. 2M 
27.3 

48. 9M 
44.7 
47.0 
43. 3M 
43.0 

86 
80 
84 
77 
78 

17 
17 
17 
17 
4 

10 
7 
8 
7 
2 

8 

8 

8 

9* 

8 

439 
562 
498 
601 
607 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
2 
2 

14 
19 
12 
20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

,60 
.54 
,69 
.58 

.47 

-   ,80 

.57 
.40 
.48 
.50 
.32 

21 
21 
21 
22 
21 

T 
.1 

.0 

5.0 

0 

T 

0 

3 

22* 
22 

1 
1 
2 
1 
2 

1 

c 
c 
1 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
9UANAH  ;  SE 

5S,3 
65.5 
58,1 
60,2 
57,0 

25.9 
31.8 
27.9 
25.9 
25.9 

42.1 
48.7 
43.0 
43.1 
41.5 

-  .7 

-  2.4 

77 
80 
75 

77 
75 

4 
15 
26* 
17 
26 

7 
5 
8 
8 
0 

9* 

8 

8 

8 

8 

633 
451 
608 
606 
656 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 

2 

19 
16 
19 
20 
21 

0 
0 
0 
0 

1 

1.25 
.83 

1.18 
.17 
.95 

-  .51 

-  .71 

-  .05 

.80 
.61 
.48 
.12 
.64 

21 
21 
21 
21 
21 

10.0 
2.8 
7.5 

3.0 

10 

5 

0 
3 

22 
22 
22 

3 

1 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ROSCOE 

R0T4N 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

65,2 
64.8 
59,1 
59.0 
59.3 

31.5 
33.0 
28.9 
28,3 
28,3 

48.4 
48.9 
44.0 
♦  3.7 
43.8 

-  1.0 

-  1.7 

83 
82 
80 

71 
80 

16 
16 
17 
25 

17 

7 
8 
6 
3 
8 

8 
8 
8 
8 
9 

461 
448 
580 
591 
587 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 

1 

14 
14 
18 
21 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

.30 
.55 
.59 
.65 
.49 

-  .44 

-  .81 

-  .34 

.20 
.44 
.52 
.30 
.29 

21 

21 

21 

21* 

21 

1.5 
.5 

T 
9.0 

.0 

T 
0 
0 
8 
0 

21* 
22* 

2 

1 
1 
2 
2 

0 
0 

1 

0 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

IHL 

.Y  SL 

JMM 

AKi; 

iEJ 

D  I 

ill 

vrj 

Lu^ 

1  / 

^^ 

ID 

L 

)lVlb 

lON.^ 

\LD 

AT 

A 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'J 
ii 

• 

i 
•t 

|z 

1 
a 

, 

I 

« 

a 

No.  of  Day 

. 

1 

•3 
o  1 

Iz 

s. 
1 

1 

1 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

StiUon 

M 

.X. 

Mln. 

3 

is 

a 

i 

z 

1 

s 
2 

°  s 

hi 

hi 

■oJ 

TRUSCOTT 

TURKEV  2  WSW 

VERMQN 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

56.8 
62.8 
62.8 
61, 9M 
58.9 

27.0 
30.0 
31.8 
28. 4M 
30.6 

42.9 

46.4 
47.3 
45. 2M 
44.8 

-  2.0 

76 
77 
82 
75 
81 

26  + 
3 

26 

14 
16 

5 

7 
7 
2 
6 

8 
8 
8 
6 
8 

612 

314 
489 
547 
560 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

1 

20 

15 

14 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
0   .70 

1.37 

-   .01 

.45 
.38 

.40 

.95 

21 
21 
21 

21 

6.0 

T 

5 

T 

21 
22 

1 
1 

2 

3 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

WINTERS  1  NNE 

63.1 

31.4 

47.3 

85 

17 

8 

8 

490 

0 

I 

15 

0 

.29 

.27 

21 

T 

T 

22  + 

1 

0 

0 

DIVISION 

45.9 

.4 

.64 

-   .41 

2.7 

*    *    « 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBlNY 
ARCHER  CITY 
BARDWElL  OAM 
BELTON  OAM 
BENBR30K  DAM 

61.7 
62.6 
61.2 

6'..'. 
60.  1 

29.9 
34.3 
36.3 
39.8 
34.9 

45.8 
48.5 
<»8.8 
32.1 
47.5 

-  1.9 

87 
83 
78 
81 
81 

7 

4 

15 

20 

12 

9  + 

8 

8 

8 
8 

332 
461 
453 

369 
489 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

16 
12 
12 
6 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

D   .80 
1.28 
1.53 
1.35 
1.61 

-   .74 

.49 
1.05 
.51 
.87 
.61 

21 
21 
26 
26 
21 

1.0 
T 
.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 

7 

2 
2 

4 
3 

4 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

BDNHAM 

BOwIE 

BOYD  3  S 

BRECkENRIDCE 

BRIDGEPORT 

59.3 
63.2 

60. 6M 

6'..3 

61.1 

35.4 
34.9 
31. IM 
34.9 
32.3 

47.4 
49.1 
45. 9M 
49.6 
46.7 

77 
88 
83 
85 
86 

U 
8 

U 

7 

10 

8 
8 
9 
8 

8 

486 
447 
529 
429 
508 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

11 

10 
16 
14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 

1.14 

1.02 

.83 

•  75 

-  .60 

-  1.16 

1.09 
.56 
.46 
.50 
.36 

22 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWODO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

62.8 
68.') 
64.6 
63.2 

62.5 

3S.0 
41.6 
37.4 
37.0 
38.9 

46.9 
55.0 
51.0 
SO.l 
50.7 

-   .5 

1.4 
.4 
.2 

1.2 

80 
62 
83 
79 
80 

19+ 

15 
18 
10 
15 
15 

8+ 

8 

6 

9* 

8 

447 
287 
392 
420 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

12 
8 
10 
13 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.65 
1.53 
1.26 
2.52 
2.65 

-  1.06 

-  1.18 

.04 

-  .46 
.10 

.42 
.52 

.60 

.63 

1.20 

25 
19 
25 
26+ 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.5 

0 
0 
0 
0 
T 

8 

2 
5 
3 
5 

4 

0 
0 
0 
0 

I 

DENISON  OAM 
DENTON  2    SE 
DJBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

59.8 
63.2 
61.0 

63. 7M 
66.9 

35.8 
36.5 
34.2 

35. 5M 
39.4 

47.6 
49.9 
47.6 
49. 6M 
S3. 2 

.9 

-   .6 

79 
82 
82 
86 
82 

17  + 

12 

13 

9 

7 

12 

8 
8 
6 
9 
8 

472 
419 
484 
424 
336 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

10 
9 
14 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.07 
1.48 
1.28 
.87 
1.15 

-  .94 

-  .93 

.93 
.72 
.53 
.55 

.95 

21 
21 
26 
21 
26 

.0 
T 
.3 
.3 

.0 

0 
T 

T 
1 
0 

e 

8 
8 

3 
3 

4 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO           R 

GAINESVILLE 

C4TESVILLE 

GEORGETOWN 

64.7 
62.4 
58.4 
63.5 
68.6 

39.0 
36.0 
29.6 
36.0 
42.3 

51.9 
49.2 
44.0 
49.8 
55.5 

.0 

-  4.1 

79 
81 
83 
81 
62 

13 
12 
9 
15 
16 

9+ 
9  + 

374 
440 
380 
431 
274 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

9 

12 

16 

12 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
1.32 

1.21 
1.79 
1.78 

-  .92 

-  1.30 

.71 
.52 
.86 
.69 
.76 

22 

25 
22 

19 
19 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 
0 
0 
0 

8 

a 

4 
4 
4 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE  2  W 
GOlDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

68.4 
67.5 
62.4 
67.5 
60.4 

35.3 
38.2 
30.2 
36.1 
33.9 

51.9 
52.9 
46.3 
52.6 
47.2 

-  1.0 

85 
83 
87 
86 
82 

9 
9 

7 
12 
13 

8 
6 
8 
8 
9+ 

372 
347 
316 
350 
303 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

12 

10 
18 
10 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
1.70 

.89 
1.55 

.92 

-   .73 

.96 

1.45 
.52 
.74 
.27 

21 
25 
21 
21 
26 

T 

.0 

.3 

.0 
.0 

T 
0 

T 
0 
0 

21  + 
8 

3 
2 
3 
3 

4 

0 

1 

0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

58.7 
63.4 
62.  3M 
60.1 
67.4 

32.9 
38.4 

37. IM 

29.0 

36.6 

45.6 
50.9 
49. 7M 
44.6 
S2.0 

-  1.1 

-  1-5 

76 
60 
60 
62 
83 

21  + 

10 
16 
14 
6 
10 

9+ 

8 

9+ 

8 

8 

328 
398 
442 
368 
363 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

15 
11 
8 
17 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 
2.45 

1.45 
1.53 
1.41 

-  1.09 

.66 
1.09 
1.06 
1.26 

.66 

22 
26 
26 
21 
26 

.s 

.0 
.0 
.0 

1.0 

1 

0 
0 
0 

1 

8 
8 

6 
3 

2 
3 
4 

0 

1 

1 
1 

0 

HILLSBDRO 
JACKS8DR0 
KAUFMAN 
KILLEEN 

lavQn  dam 

62.6 
65.4 
61.6 

67.1 
59.6 

37.0 
36.5 
35.5 
39.9 
35.9 

»9.8 
51.0 
48.6 
53.5 

47.8 

.4 

79 
86 
78 
79 
76 

19+ 

18  + 
21  + 

13 
8 
13 
16 
15 

8 
8 

: 

9+ 

430 
390 
460 
321 
479 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

14 
11 
13 
7 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.41 

.66 

2.22 

1.32 

1.99 

-   .85 

.55 

.57 

.46 

1.02 

.51 

26 
21 
22 
26 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
6 
2 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  gregor 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

66.7 
62.9 
62.6 
62.7 
63.6 

40.2 
37.6 
35.4 
37.2 
35.0 

S3. 5 

SO. 3 

49.0 

so.o 

49.3 

.0 

84 
80 
80 
78 
86 

19  + 

16 
14 
10 
16 
11 

8 
8 
8 
8 
8 

328 
412 
443 
419 
433 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

9 

11 

10 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
1.97 
2.16 
2.67 
1.05 

-  .44 

-  .47 

1.28 
.90 
.67 

1.54 
.56 

25 

19 
22 
26 
21 

T 

.0 

.2 

T 
T 

0 
0 

T 
0 

T 

S 
8 

3 
4 
6 
S 
5 

1 

0 
0 

1 

0 

NAVARRO  MILLS  04H 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

62.1 
65.8 
57.8 
57.9 
63.2 

36.7 
32.9 
33.9 
31.4 
35.2 

49.4 
49.4 
45.9 
44.7 
49.2 

-   .2 

79 
66 
75 
80 
84 

p 

15 
6 

11 
U 
13 

8 

6 

6 

9+ 

8 

434 
433 
328 
363 
446 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

13 
13 
12 
16 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
1.62 
3.30 
1.50 
1.34 

-   .15 

1.01 

1.16 

1.05 

.52 

.53 

19 
21 
12 
19 
26 

.0 

T 

.S 

.4 

.0 

0 
T 
1 
1 
0 

21  + 
8 
8 

4 
2 

7 

4 
4 

1 

1 
1 

0 
0 

PJTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISINC  STAR 
ROSEBUD  3  WSw 

64.9 
62.6 
65. 7M 
62.4 
67.1 

35.0 
38.5 
36. 9M 
31.5 
41.3 

50.0 
50.6 
51. 3M 
47.0 
54.2 

66 
76 
86 
87 
81 

20  + 

8 

12 

7 

6 

15 

6 
6 
8 
8 
8 

421 
402 
382 
300 
312 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

11 

9 

11 

14 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
2.52 

.68 
1.23 
3.95 

-   .30 

.47 
.80 
.53 
.72 
1.88 

21 
21 

21 
21 
19 

1.0 

.0 

.s 

.0 

1 
0 

T 
0 

7 
8 

4 

4 

3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINOTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

58.4 
60.0 
63.9 
64.0 
66.1 

33.1 
32.4 
36.8 
39.3 
39.6 

45.8 
46.2 
SO. 4 
51.7 
S3.0 

-   .3 

.4 

79 
63 
63 
80 
82 

19  + 

12 

9 

8 
17 
18 

6 
8 
6 
8 
6 

331 
321 
409 
379 
342 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

14 

14 

11 

8 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.68 
1.03 
1.52 
1.75 
1.45 

-  1.49 

-  1.36 

.55 

.40 

.51 

1.02 

.87 

22 
21 
26 
26 
26 

•  1 

T 
T 
.0 
.0 

T 
0 
C 
0 
0 

8 

4 

< 
! 
3 
4 

0 
0 
0 

1 

0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  OAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

65.2 

60.1 
62.4 
65.1 
64.6 

39.4 
29.3 
37.9 
40.6 
38.5 

S2.3 

44.7 
SO. 2 
52.9 
51.6 

.8 
-  3.4 

1.4 

80 
82 
79 
81 
60 

20+ 

16 

7 
16 
19 
12 

8 
6 
8 
8 
6 

364 
362 
421 
349 
378 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

7 
17 
11 

8 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
1.28 
1.49 
1.33 

1.94 

-  .81 

-  .04 

-  1.09 

1.17 
.60 
.6C 
.5! 
.62 

26 
21 
21 
21 
22 

.0 

T 
T 
T 
.0 

c 

c 

0 
G 
0 

3 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

HEATHERFORD 
WHITNEY  OAM 

60.7 
63.3 

37.1 
35.8 

48.9 
49.6 

2.2 

83 
80 

19+ 

15 

10 

8 
8 

453 
436 

0 
0 

1 

0 

12 

13 

0 
0 

1.41 
2.08 

-  1.05 

.52 
.6- 

21 
19 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

] 

0 
0 

DIVISION 

49.6 

.7 

1.61 

-   .79 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    34    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY       1971 


Temperature 

Preci 

pitation 

•a  B 

s 

> 

< 

•a 
1  a 

n 

1 

1 

i 

a 

a 

No.  of  Day 

» 

•3 

0 
H 

Q 

« 
n 

2 
O 

a 

Sno 

w,  Sleel 

No.  oi  Days 

suan 

Max. 

Min. 

1 

11 

is 

1 

0 

s 

s 

8 

il 

^2 

5  > 

si 

■o2 

*   *   « 
EAST  TEXAS           C 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

67. OM 
65.5 
66.5 
6'.. 7 
65,0 

42. OM 

38,4 

39,4 

34.9 

37.4 

54, 5M 
52,0 
53,0 
49.8 
Si. 2 

79 
79 
79 
79 
79 

19+ 
18  + 
16 
27 
17 

19 
16 
19 
19 
18 

8 
8 
B 
10+ 
9+ 

307 
366 
334 
421 
387 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 

8 
15 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.87 
3.82 
2,78 
3,24 

1,99 
,75 

1,26 
,66 

1.51 

25 
12 
19 
5 
26 

.0 
.0 
1.0 
.3 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

8 

7 
5 
7 
5 

2 
4 
2 
2 

0 

1 

0 
2 

CLARKSVILLE  2  E 
COlDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CDNRDE 
CROCKETT 

58.'. 
66.6 
66.8 
68.4 
55.3 

30.9 
39,2 
42,7 
41,9 
36,9 

44.7 
52,9 
54,8 
35,2 

31.1 

75 
79 
Bl 
81 
79 

17 

27+ 

15 

20+ 

17 

13 
21 
21 
22 
20 

10+ 
10+ 

8 

9  + 
11  + 

563 
350 
299 
297 
390 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

12 

7 

8 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

D  3,49 
1.70 
1.98 
1.66 
2.43 

1,22 
,69 

1.37 
.57 

1,24 

12 
26 
25 
7 
26 

.3 

,0 
T 

,0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

8 

8 
4 
4 
4 
5 

3 

1 
1 
1 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

DAINGERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

63.8 
6<t,6 
60. OM 
65. y 
63. *M 

40,0 
39,7 
34, 7M 
35,3 
41, 4M 

51.9 
32,2 

47. 4M 

51.1 

S2.4M 

77 
78 
77 
80 
78 

21  + 

15 
21  + 
27 
18  + 

16 
16 
13 
19 
16 

8 
8 

9  + 

11  + 

8 

352 
357 
491 
385 
357 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

9 

9 

14 

14 
7 

0 
0 

0 
0 
0 

2.43 
3.04 
3.38 
3.83 
2.91 

.71 
1.80 

.90 
1.35 
1.39 

12 
19 
12 
26 
25 

T 

.5 

.0 

,0 

,0 

0 
T 
0 
0 
0 

9  + 

8 
5 

6 

4 

1 
1 

4 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

FRANKLIN 
GILMER  2  H 
GLADEWATER  3  HSW 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 

66. 3M 
61.1 

66.2 

64.9 

42. 2M 
34.0 

39.7 
37.3 

54. 3M 
♦  7,5 

33.0 
31.1 

80 
76 

76 
79 

16 
21  + 

26+ 
27 

17 
14 

20 
16 

8 
9+ 

8 
10+ 

305 
482 

343 
390 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

7 
15 

7 
10 

0 
0 

0 
0 

1.77 
2.54 

1.65 
2.48 

.51 
1.04 

.65 

1.10 

25 

12 

19 
26 

.0 
.5 

,0 
,0 

0 

1 

0 
0 

8 

5 
6 

4 
4 

1 
2 

1 
2 

0 

1 

0 

1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

65,4 
62,0 
56.2 
64.7 
64.0 

40.3 
35.0 
40.0 
37.1 
40,1 

53.4 
48.5 
53.1 
30.9 
52.1 

.4 

80 
78 
79 
7B 
77 

19 

18 

20+ 

27 

15 

21 
16 
20 
19 
17 

7 

9  + 
9  + 
9 
8 

334 
458 
341 
395 
359 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

13 

9 

12 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

3,00 
3,86 
1,93 
2,17 
2.99 

-  .15 

-  2,04 

1.14 
1.63 
.89 
1.09 
1.31 

5 

19 
26 
26 
19 

.0 

T 

.0 

.0 

.3 

0 
0 
0 
0 

T 

9  + 

5 
6 
4 
5 
5 

2 
2 

1 
1 
3 

1 
1 

0 

1 
1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

65.5 
64.0 
67,1 
60,0 
65, 8M 

38,9 
40.2 
40.7 
33.* 

37.8m 

32,2 

52.1 
S3. 9 

46.7 
31. 8M 

-  1.0 

80 
75 
81 
75 
80 

27 
25  + 
26 
17 
26 

19 
23 
20 
11 
20 

10+ 
10+ 
10 
9 
10+ 

352 
358 
312 
505 
383 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

8 
16 

12 

I 

0 
0 
0 

2.17 
3.83 
4.37 
3.13 
2.42 

-   .20 

1.18 
.80 

1.48 
.75 

1.16 

26 
12 
26 
12 
26 

.0 
1.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
5 
6 

5 

1 
2 
3 
2 
1 

1 

0 
2 
0 

1 

longviek 

lOvEladv 

lufkin  faa  airport 

hadisqnville 

marshall 

62. 3M 
65.3 
67.4 
57.4 

35. IM 
38.5 
39.1 
41.1 

48. 7M 
51.9 
53,3 
34,3 

-  2.1 
,5 

78 
79 
81 
79 

15 
17 
26 
25  + 

18 
20 
22 
19 

9  + 

9  + 

10  + 

8 

454 
368 
337 
307 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

14 

11 

8 

e 

0 
0 
0 
0 

3,29 
2.08 
2,30 
2,38 

-   .47 

,85 
1.15 

.73 
1.27 

12 
25 
19 
26 

.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
6 

3 
2 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

MINEDLA  6  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEHTON 

63.1 
60.1 
59.3 
64.0 

37.4 
33.5 
34.5 
38.3 

50,3 
46.8 
46.9 
31.2 

-  1.0 

-  .5 

78 
77 
76 
78 

20 
17 
17 
27 

13 
15 
11 
20 

8 

9  + 
9 
8 

410 
50'- 
503 
390 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

16 

14 

11 

0 
0 

0 
0 

3.73 
3.70 
4.25 
2,23 

-  1.98 

1.16 

1.94 

2.38 

.61 

19+ 
12 
12 
26 

.0 

1.0 

,5 

.0 

0 

1 
1 

0 

a 

8 

7 
7 
6 
5 

3 
1 
2 

1 

2 

1 
1 

0 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  0AM 

62.9 
64. IM 
69.9 
63.5 
54.9 

38,0 
40, 4M 
39.6 
37.9 
40.2 

30.5 
52. 3M 
54.8 
30.7 
52.6 

-  1.2 

78 
78 
82 
77 
78 

17 

16 

25+ 

17 

27 

16 

15 
17 
16 
21 

8 
8 

10 
8 

10 

4o7 
358 
302 
397 
347 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
9 

12 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
2.84 
1.90 
4.40 
2.55 

-  ,44 

-  2,35 

l.OB 
1,00 
1.3! 
2.50 
1,40 

19 
19 
26 
19 
26 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
3 

5 
5 

2 
2 
1 
2 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 

TOWN  Bluff  dam 

TYLER  5  NE 

52.3 

59.4 
59.0 
66.0 
51.7 

36.6 
33.3 
33.1 
38.6 
35.0 

49,5 
46.4 
46,1 
32,3 
48,9 

75 
77 
75 
79 
78 

20  + 

21 

17 

27 

17 

13 
12 
15 
20 
14 

8 
9 

9  + 

10  + 

8 

427 
518 
525 
358 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
15 

17 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
2.95 
3.06 
1.94 
3.38 

1.28 

.96 

1.04 

1.03 

.97 

12 
12 
19 
25 
12 

,0 
,2 

.0 
.0 
,3 

0 

T 

8 
8 

8 
6 
6 
3 
5 

3 
3 

2 

1 
3 

1 

0 
2 

1 
0 

WARREN 
HILLS  POINT 

67.3 
59.5 

38.3 
35.3 

32,8 

47,4 

80 

77 

26 

21  + 

19 
12 

10  + 
9  + 

343 
492 

0 
0 

0 
0 

9 
13 

0 
0 

1.98 
3.58 

1.27 
.68 

26 
12 

,0 
,5 

0 

1 

8 

5 

8 

1 
4 

1 

0 

DIVISION 

31.1 

-   .6 

2.66 

-   .95 

,1 

•    *    • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 

balmorhea 
candelaria 
chisos  basin 

66.8 

M 
68.4 
74.5 
63.3 

32.8 
34.8 
33,8 
34.5 
38.2 

49.8 

M 
51,1 
34,5 
30.8 

-   .9 

.4 

76 
80 
84 
85 
76 

17+ 

15 

19 

17 

18 

11 
10 
19 
20 
23 

B 
8 
9 
8 
8 

419 

385 
287 
392 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
11 
13 
11 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.00 

T 
,00 

T 

-  .39 

-  .58 

.06 
,00 

T 
,00 

T 

21 

23+ 

25 

.3 

,0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
T 
0 
0 

23  + 

0 
0 

c 
c 

0 

0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 
CRANE 

dryden 

el  paso  wso         r 

FABENS 

55.3 

66, 4M 
58,1 
53,7 
55,8 

26.1 

31. 2M 
34,8 
33,1 
27,7 

45.7 
48. 8M 
51.5 
48,4 
46,8 

-   .7 

78 
86 
85 
78 
78 

17 
21 
17 
15 
18 

6 
12 
15 

13 
13 

8 

9  + 
8 
8 
B 

535 

448 
373 
457 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
15 
11 
13 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 

T 

T 

.04 

T 

-   .37 

.11 
T 
T 
.03 

T 

21 

7 

25 

18 
18  + 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 

c 

0 
0 
0 

1 
c 

0 
0 

c 

c 

c 
c 
c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 

69,8 
57,0 
67,0 
65.1 
67.3 

29.1 
30.7 
26.9 
32.8 
26.5 

49,5 
48.9 
47.0 
49.5 
46.9 

79 
84 
83 
78 
79 

19+ 

15 
21  + 
16 
17 

15 
11 

8 
18 

8 

7 
B 

9  + 
8 
8 

429 

444 
497 
432 
500 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
15 
19 
15 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.04 

.00 

.00 

.00 

T 

.04 

.00 

22 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

c 
c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
M0N4HANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

67.9 

M 
70.0 
58.7 
68.5 

26.6 

M 
33.4 
32.1 

37,1 

47.3 

M 
51.7 
45.4 
32.9 

78 
82 
84 
71 
82 

17+ 
17  + 
20 
19 
IB 

6 
6 

11 
1 

19 

8 
8 
8 
21 
9+ 

495 

365 
539 

338 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
20 

13 
13 
5 

0 
0 

I 

0 

,00 
,00 
,00 
,00 
,04 

.00 

.oc 

.00 
.00 
.03 

25 

.0 
,0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 

c 

0 

c 
( 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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fTHL 

YSl 

[MM 

ARK 

^E] 

D  S 

m 

VT] 

ON 

f/ 

LI^ 

[D 

E 

►IVIS 

lONi 

VLD 

AT 

A 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

>  J 

1? 

1 

S 

a 

1 

Q 

n 

a 

1 

No.  ol  Day 

1 

« 1 

JB 
Si 

a 
1 
o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

SUUon 

Max. 

Min. 

3 

•3-0 

Z  0 

1 

i 

s 

s 

i 
s 

8 

s 

gl 

s  > 
hi 

si 

■li 

PECDS 

PENMELL  1  SSE 
PHESIDIO 
RED  BLUFF  DAM 

SALT  Flat  lo  ene 

68,3 
68,8 
76,8 
66.5 
62.3 

28,8 

31.1 
34.4 
30. IM 
30.0 

46,6 
SO.O 
55.6 
48. 3M 
46.2 

-       .3 

89 
84 
66 
60 
78 

21 

11 
17 
20+ 
16 

10 
6 
21 
11 
15 

9 
6 
5 

8 

10 

454 
414 
258 
459 
521 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 

11 

17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 

T 

,00 
T 
.11 

-       .20 

.00 

T 

.00 

T 

.11 

21  + 

22  + 

21 

.0 

T 
.0 
.3 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

22  + 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FaA  airport 

68.2 

71.2 
66,6 
67, 9M 
64.1 

32,1 

34,1 
29.4 
32.9m 
29.3 

50,2 
52.7 
46.0 
50. 4M 
46,7 

63 

65 
75 
78 
81 

17 
16 
17  + 
17 
20 

15 
11 

8 
14 

8 

9+ 
6 
8 
8 

8 

410 
339 
469 
402 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
19 
14 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.01 
T 

.00 
.00 
.00 
.01 

T 

21 
22  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I 

0 

ysleta 

65. 5M 

29, 6M 

47, 6M 

77 

16 

14 

8 

481 

0 

0 

17 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

49.3 

-  1.1 

.01 

-   .40 

T 

*    *    * 

EDWARDS  Plateau   06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

boerne 
brackettville 

70.1 
65.5 
66,3 
68.1 

40.6 
31,0 
36.9 
37,0 

55.4 
48.3 
51.6 
J2.6 

-  .1 

-  .5 

65 
87 
61 
62 

21 

15 
17 
20 

24 
10 
16 
19 

8 
6 

9  + 
9+ 

270 
464 
380 
352 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
15 

12 

11 

0 
0 
0 
0 

.57 

.13 

.99 

1,24 

-  1.55 

-  l.ll 

.50 

.09 

.46 

1.09 

25 
21 
19 
26 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

6*. 3 
67.6 
71.3 
69,6 
63.* 

32.3 
38.9 
39.0 
39.4 
30.3 

48.3 
53.3 
55.2 
54.5 
46.9 

86 
80 
84 
82 
80 

17 
16 
20 
18 
21 

8 
16 
15 
12 

9 

6 
6 
6 
6 
6 

468 
328 
287 
295 
50* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 
9 
6 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1,21 

1.57 

1,07 

.55 

.10 

1.02 

1.15 

.64 

.56 

.07 

26 
25 
24 
25 

21 

.3 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

6 

2 
2 
2 

1 

0 

1 
I 
1 
1 

e 

1 
1 

0 
0 
0 

DEL  RIO  MSO 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
HREDERICKSBURC 
JOHNSON  CITY 

71.2 
69.'. 
63.0 
66.8 
70.2 

42.4 
36.3 
31.1 
39.4 
39.0 

96.6 
52.9 
*7.1 
53.1 
54. 6 

.6 

66 
65 
83 
61 
62 

20 
16 
17 
16 
17 

21 

9 

8 

14 

12 

8 
8 
6 
6 
6 

239 
337 
495 
328 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

11 

17 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

,29 
,89 

,64 
,87 
.97 

-   .59 

.28 

.47 
.34 
.64 
.46 

25 
25 
25 
25 
19 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

69.9 
68,3 
66, 'i 
6'!. 6 
69,6 

35.7 
32.8 
34.5 
33,0 
36,4 

52.6 
50.6 
50,5 
48,6 
53.0 

.4 
-  1.7 

65 
83 
62 
81 
85 

20 
20  + 
18 
19  + 
12 

13 
11 
U 
13 
17 

6 
7 
10 
9 
6 

347 
399 
413 
451 
330 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
13 
12 
14 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 
1.34 
1.03 
1.94 
.73 

-  1.04 

-  .26 

1.01 
1.14 

.71 
1.33 

.73 

25 
25 
26 
26 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

4 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

LEAKEY  NC  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

67,3 
65, BM 
65.5 
68. 4 

34,7 
34, SM 
33.7 
32.8 

51.0 
50, 2M 
49.6 
50,6 

•  2 

84 
84 
83 
83 

17 
19+ 
17 
19+ 

14 
15 

10 

14 

8 
6 
8 

10  + 

368 
417 
423 
406 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 
12 
12 
12 

0 
0 
0 
0 

.75 
1.03 

.00 
1.45 

-  1.16 

.57 

1.00 

.00 

.66 

26 
26 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
3 

1 
I 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZQNA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

68.7 
70. 9M 
65, 6M 
70.3 
71.* 

33.8 

34. 3M 
31. IM 
35.4 
33,7 

51,3 
52, 6M 
48. 4M 
52.9 
52.6 

65 
89 
84 
87 
84 

16 
15 
16 
16 
21  + 

9 
10 
12 

9 
13 

8 
8 

7 
8 

7 

384 

344 
458 
340 
340 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

14 
13 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
.22 

.00 
.81 
.11 

.08 
-   .23 

.60 
.14 
.00 
.48 
.11 

25 
22 

25 
25 

.0 

T 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
0 

z 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  dam 

SAN  ANGELO  WSO           R 

67,3 
6*.  7 
59.7 
63.9 
68.0 

35.7 
29,8 
37.7 
32.0 
36,0 

51.5 
47.3 
53.7 
46.0 
52.0 

1.5 

63 
85 
62 
85 
87 

16 

17 
12 
17 
20+ 

11 
9 
11 
10 
12 

8 
8 
8 
6 
8 

373 
491 
314 
472 
359 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
16 
9 
16 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.42 
1.32 
.23 
.42 

-   .48 

.00 

.42 

1.23 

.15 
.24 

22 
25 

21 

21 

.0 
.0 
.0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
HATER  VALLEY 

64.4 
69.2 
64,8 
72,8 
65,9 

37,6 
34,2 
30.4 
44.5 
30.6 

51.0 
51.7 
47.6 
56.7 
46.3 

84 
83 
85 
86 
85 

17 
16 
17 
16 
17 

15 
10 

7 
21 

9 

8 
6 
6 
8 

8 

388 
367 
483 
203 
461 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

9 

12 

17 

6 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

.78 
1.59 
.20 
.39 
.15 

-   .74 

.76 
1.35 
.20 
.35 
.15 

26 
25 
22 
26 
21 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

51.5 

-  1.0 

.75 

-   .84 

T 

»    •    ♦ 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO               R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

70. 3M 

67.2 

71.7 

68.3 

68.0 

49. 7M 

42.5 

46.1 

42.0 

41.5 

60. OM 

54.9 

58.9 

55.2 

54.6 

1.1 

.4 

1.3 

82 
81 
83 
82 
81 

26 
18  + 
27 
18+ 
P 

24 
20 
23 
20 
23 

6 
6 
6 
9 
9+ 

165 
300 
201 
269 
294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 
.69 
4.06 
1.69 
1.36 

-  1.89 
2.30 

-  1.22 

.8^ 

.47 

2.70 

1.09 

.96 

26 
25 
7 
26 
26 

.0 

T 
.G 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 

3 
2 

3 
< 
2 

0 
0 
2 

1 

0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

74.3 
68.4 
72.7 
73.6 
73.1 

50.9 
39.5 

58.1 
50.1 
4J.0 

62.6 
54.0 
65.4 
62.0 
59.1 

1,6 

86 

80 
84 
86 
87 

26 

21 
26 
26+ 
15 

27 
18 
32 
28 
22 

8 

9  + 
8 
9 

10 

132 
313 
93 
151 
201 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

10 

1 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 

2.05 

.46 

.22 

1.58 

-  1.36 

-  1.48 

.05 
.62 
.46 
.21 
1.08 

26 
19 
26 
26 
26 

.0 
.C 

.c 

.0 

.0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
J 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

ELGIN 

FLATONU  2  W 
FLORESVILLE 
GOlIAO 
GONZALES 

69.2 

71.5 
73.3 
73.5 
71,1 

42.4 
44.9 
41.4 
46.8 
42.1 

55.8 
56.2 
57.4 
60.2 
56.6 

1.9 

82 
83 
86 
85 
85 

17+ 

19 

17 

19 

20 

16 
22 
19 
22 
23 

8 
8 
10  + 
6 
9+ 

271 
224 
259 
177 
265 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
11 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
1.16 
1.00 
1.45 
1.57 

-  1.62 

-  .97 

-  .75 

1.25 
.90 
.95 

1.41 
.81 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 

.c 

.a 
.c 

0 
0 
0 
0 
0 

i 
2 

i 
1 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KiNGSVILLE 

72.6 
72.6 
76.3 
76.8 

45.6 
40.9 
43.2 
48,6 

59.1 
56.8 
59.8 
62.7 

2.4 
.9 

85 
85 

84 
87 

20+ 
19 
19 
28  + 

21 
20 
20 
24 

9 
8 

9+ 
9 

207 
248 
167 
136 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 
9 
5 
3 

0 
0 
0 
0 

.81 

.62 

1.16 

.23 

-  1.23 

.58 

.58 

1.1« 

.14 

25 
26 
26 

6 

.0 
.0 
.0 

T 

c 

0 
0 

c 

2 
i 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ItiL 

-Y  bL 

JMM 

AKi; 

CE 

D  ! 

STi 

'MH 

Lu^ 

li 

^^ 

ID 

E 

)IVIS 

dONJ 

\L  D 

AT 

'A 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'J 
II 

11 

1 

< 

f! 

1 

^ 

1 

a 

a 

No.  ol  Day 

» 

3 

i 

Q 
1 

6 

1 

Sno 

w.  Sloet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■3-a 
&§ 

Q  o 
liO 

is 

Q 

s 
s 

s 

5 
2 

u 

s  * 

0  » 

5| 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

71.8 

65.6 

69.7 

7*.2M 

74.9 

44.8 
40.6 
40.4 
45. 7M 
42,2 

58,3 
53,1 
35,1 
60, OM 
58.6 

,7 

84 
80 
B2 
86 
88 

19 

17 

20* 

20 

18 

22 
19 
19 
27 
21 

8 

8 
10 

9  + 
10  + 

215 
337 
293 
189 
211 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
6 
3 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 

.80 

1,12 

1,54 

.55 

-    1.29 

1,02 
,59 
,98 

1.00 
.55 

26 
26 
26 
26 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

66.9 
72.* 
67.5 
7*.0 
73.1 

41.2 
44.5 
41.9 
46.6 
48.6 

55.1 
58,5 
54,7 
60,3 
60.9 

-  1.5 

84 
84 
80 
87 
86 

17 

19  + 

20  + 
19 
20 

23 
21 
21 
23 
28 

8 
8 
8 
9 
8 

297 
217 
293 
171 
158 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

7 
7 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.86 

1.06 

1.00 

.77 

,55 

-  1.56 

,71 
.91 
,90 
,68 
,48 

26 
26 
26 
26 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

70.5 
71.7 
68.8 
70.1 
72.0 

52.9 
43.1 
38.6 
44.8 
44.3 

61,7 
57,4 
53.7 
S7.5 
58,2 

2,0 
.3 

.8 
2.6 

85 
86 
83 
81 
85 

26 

18 
20 
17 
16 

28 
23 
22 
23 
21 

8 
8 
10+ 
8 
8 

140 
239 
320 
231 
227 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

8 

10 

5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 

.81 

1.42 

1.53 

.91 

-  .84 

-  1.30 

-  1.49 

-  1.33 

,22 

,65 

1,32 

,45 

,78 

26 
25 
26 
3 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

SINTDN 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

74.4 
62.9 
66.0 
67.6 
72.0 

50,0 
39.6 
40.0 
42.3 
46.9 

62.2 

51.3 
53.0 
55.0 
59.5 

-  3.7 

86 

75 
80 
81 
85 

19 

20  + 
20 
16 
16 

26 
21 
18 
20 
21 

8 
8 

9  + 
8 
8 

147 
382 
339 
301 
197 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

10 

9 

6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 
1.75 
1.14 
1.46 
1.50 

-  1.01 

,45 
1.41 
.60 
.57 
.88 

26 
26 
26 
26 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

37. 9 

1.2 

1.13 

-  1.24 

T 

•    *    • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

68.8 
67.6 
68.8 
69.5 
68.3 

44.3 
42.0 
44,3 
46,9 
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34,8 
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24 
26 
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10  + 
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51,6 
43,2 
46,0 
40,6 
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37.1 
55.7 
57.8 
54,6 
39,7 
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1.9 

2.0 
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1.0 
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83 
82 
81 
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26 
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23 
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228 
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0 
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POINT  COMFORT 

69.5 
64.6 
68.4 
70.7 
70. 9M 

46.0 
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2.84 
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,0 
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0 
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78.9 
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26+ 
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26 
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8 
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8 
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0 

1 

0 
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2 
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0 
0 

3 
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7 
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0 
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.31 
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-  .91 

-  .39 

.36 
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26 
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26 
26 

.0 
.0 
.0 

.0 
,0 
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0 
0 
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0 

C 

0 

1 
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CHARLOTTE  5  NNW 
CDTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

75.9 
74.1 
74.9 
73.8 
73.5 

43.8 
46.2 
45.5 
41.2 
41.6 

59,9 
60,2 
60.2 
37,5 
57,6 

.6 

.5 

88 
89 
88 
89 
89 

21  + 

18 

18 

19 

19 

21 
24 
24 
24 
23 

10 
8 
8 

9  + 
9  + 
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189 
184 
240 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
9 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

,87 
,04 
,30 
.39 
1.31 

-  1.08 
.39 

,78 
,04 
,30 
.38 
1.30 
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25 
26 
26 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

c 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

75.8 
77.9 
77.1 
76.8 
76.1 

42.2 
49.3 

45.0 
44.5 
44.5 

59,0 
63.6 
61.1 
60.7 
60.3 

.6 
-   .5 

90 
92 
90 
88 
87 

19 

1 

1 
16 
19  + 

23 
32 
23 
22 

20 

9+ 
9 
10  + 
9 
9 

205 
123 
174 
168 
176 

1 

3 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
1 
5 
6 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

.50 
.00 
.05 
.00 
.85 

-  .77 

-  1.18 

.50 
.00 
.03 
.00 
.85 

26 

25 
26 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
c 
c 
c 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 

laredo  no.  2 

oiltqn 

pearsall 

76.3 
77.5 
74.8 

46.8 
51.0 
43,2 

61.6 
64.3 
59.0 

91 
88 
87 

1 
18 
19 

25 

32 
22 

9 
9 
8 

177 
113 
195 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

1 
5 

0 
0 
0 

.74 

.38 

1.19 

.93 

.70 

.38 
.97 
.92 

26 

26 
26 
26 

.0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TUDEN 

72.9 
79.1 
74.0 

41. 5M 

46,1 

43,1 

57, 2M 

62,6 

58,6 

85 
95 

87 

19 

1 

19 

23 
25 
23 

10+ 
9 

10  + 

233 
148 
228 

0 

4 
0 

0 
0 
0 

8 
5 
8 

0 
0 
0 

1.15 

.04 

1.02 

1,12 
,04 
,98 

26 

26 
26 

,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

1 
c 
1 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA        ;^^«,,,  ,„, 


Temperature 

Precipitation 
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108 

1 
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,0 
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MC    COOK 

77.9 
76. 5M 
76.9 
77.3 
78.5 

56,* 
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50.2 

53,7 

'(7,3 

67,2 
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63.6 
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62,9 

3.2 

-       ,8 

90 
92 

94 
89 
97 

1 
26 

1 

35 
31 
32 
34 
27 

9  + 

10+ 

9 

9+ 
9 

76 
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1 

I 
1 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.30 
1.21 
.47 
.56 
.68 

-  1.18 

-  .01 

.26 

1.03 
,42 
.53 
,66 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
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0 
0 

1 

2 

0 
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0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
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79. 2M 

71.7 

77.3 

75.5 

78.1 

50. 3M 
54,5 
'.9.6 
5*, 5 
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6'i,8M 

63.1 

63.5 

65.0 

66.5 

1.6 
.3 

97 
95 
93 
90 
88 

1 
I 
1 
1 
26 

33 
32 
31 
34 
33 
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9 

9* 

8 

9+ 

116 
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85 

2 
1 
2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 
.63 
.49 
.82 
.61 

-  .62 

-  .66 

-  .42 

,36 
,35 
,36 
,73 
.58 
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26 
26 
26 
26 

,0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 
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0 
0 
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DIVISION 

64,6 

.9 

.62 

-       .57 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
DALHART  FAA  AIRPORT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
JEWETT 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
26    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
JEWETT 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FOLLETT 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HIGGINS 


97 

DATE 

01 

-       2 

DATE 

07 

6,64 

.00 

4,20 

DATE 

19 

30.0 

24 

DATE 

22 

SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


A  paralyzing  bliz/ard,  the  worst  since  the 
March  22-25,  1957,  storm,  isolated  the  Texas 
Panhandle  on  the  20th  to  22d.  Six  to  26  inches 
of  snow  was  whipped  by  winds  of  40  to  60  m.p.h. 
into  drifts  up  to  12  feet  high.  Temperatures 
were  in  the  low  twenties  and  upper  teens  during 
the  period  of  high  winds.  Three  persons  died 
as  a  direct  result  of  the  storm;  property  losses 
totalled  $100,000,  while  livestock  losses  were 
exceptionally  heavy,  and  estimated  at  $3,000,000. 
The  heaviest  snowfall  was  from  Amarillo  north- 
eastward into  Oklahoma.  The  3-day  snowfall 
totalled  26.0  inches  at  Follett,  22.0  inches  at 
Pampa,  and  21.2  inches  at  Miami.  The  greatest 
snow  depth  on  the  ground  was  24  inches  at 
Higgins  on  the  2  2d.  The  Farmers  Home  Adminis- 
tration said  a  total  of  13,000  head  of  cattle  and 
3,000  head  of  hogs  were  killed  by  the  blizzard. 
Soil   moisture  benefits  from  the  heavy  snowfall 


were  reduced  as  the  strong  winds  piled  snow  in 
high  drifts  along  fence  rows  and  ditches,  leaving 
a  light  cover  on  open  fields. 

Good  soaking  rains  covered  the  eastern  half 
of  the  State  on  the  25th.  Amounts  of  1.00 
or  more  were  numerous  in  South-central  and 
Southeast  Texas. 

For  the  month,  precipitation  was  below  normal 
except  on  the  High  Plains  and  Upper  Red  River 
Valley.  Precipitation  was  less  than  50  percent 
of  normal  from  the  Trans  Pecos  southeastward 
through  the  Coastal  Bend. 

Temperatures  were  slightly  warmer  than  normal 
In  Southern  Texas  and  in  the  Lower  Valley, 
and  near  normal  elsewhere. 


Robert  Orton 
NOAA     Climatologist    - 
Airport    Administration 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas  78723 


Texas 
Bldg. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPEARMAN 
STRATFORD 

.06 

.73 
.26 
1.34 
.71 

T 

.27 
.24 

.08 
.15 

T 
.10 

.01 

T 

.08 

.04 

.07 
.01 

,03 
,53 

,26 

,47 
,19 

.03 

.44 
.12 

SUNRAY  A  Sw 

tahoka 

TASC05A 

TULIA 
UMBARCER 

.71 
)   .21 
.83 
.88 
.62 

.14 
.10 

T 

T 

.02 

.11 
.25 
.20 

T 
.08 

T 

.OS 

T 

T 

0 

,36 
,05 
,48 
.49 
.42 

.16 

T 

.35 

VEGA 

1.06 

.15 

.13 

T 

T 

• 

.78 

lom  rolling  Plains  d2 

ABILENE  kSO            //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSH 
BALLINGER  1  SK 
BENJAMIN  *•    SSE 

.57 
.66 
.64 
.42 
.32 

.12 

T 

T 

.05 

T 

.10 
.11 

.21 

.35 

.40 
.39 
.32 
.32 

T 
T 

.19 

T 
.10 

T 
.03 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

1.02 
.56 
.61 

1.61 
.90 

.02 

T 

.02 

.02 
T 

T 

.07 

T 

T 

.15 
.18 
.02 

.24 

T 

.65 

.36 
.57 

1.02 
.60 

.28 

.20 

.01   ,29 

T 
T 

COLORADO  CITY 
CROHELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

.26 
.93 

.19 
.84 

.01 

T 

T 

T     .03 
.03 

.13 
.09 

T 

,22 

• 

,16 

,75 

I 
.60 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HOROS  CREEK  0AM 

.15 
.60 
.46 
.54 

.69 

T 
.01 

.01 

T 

.05 
.12 

.06 

.10 
.57 
.33 

.40 
.48 

.03 

T 
.01 

,06 

.07   .14 

JAYTDN 
KNAPP  6  SM 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 

.58 
.08 
.50 
.47 
.47 

.08 
.10 
.04 

T 

.04 

T 

.10 

.08 
.29 
.43 
.32 

.50 
.05 
.11 

MEMPHIS 
M06EETIE  2  S 
MUNDAY 
NORThFIElD 
NOVICE  1  E 

1.25 

1.67 
.83 
.75 

.71 

.02 
.05 
.12 

.24 

.25 

.02 
.30 

.SO 

.61 
.40 
.49 

.20 
1.43 
.06 

.04 

.10 

.08 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 

I. IB 
.06 
.17 
.95 

T 

.07 

T 

.03 

T 

.23 
.09 

!o6 
.12 
.64 

.40 

.05 
.19 
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DAILY  PRECIPITATION 


ContUiuad 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Station 

■3 
1 

Day  of  Month 

.la|3 

4  I 

5  1  6 

•n 

8  I  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23 

24 

25  1 

26  I  27 

28   29  1  30 

31 

«0«Y 

aoscoE 

XOIIN 

5eY«0J« 

SHAHRDC< 

.26 
.10 
.59 

.99 

1.99 

T 

T 
.10 

.04 

T 
.04 

.04 
.02 

.03 

.43 

.22 

.20 

.05 
.02 
.34 

.02 

T 
T 

SHAHR3C<  KAOIO  KfiVP 

SNVOE* 

STlXFDItO  1 

TAMPKO 

TESCU 

.65 

.A9 

.60 

1   .93 

.61 

.05 

T 
.04 

.30 

.03 
.02 

.20 

T 

.17 

0  !so 

T 

THENT  2  ENE 
I«U6Y  >  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  NSU 
VERNO'* 

.9> 

.91 

.69 

1   .70 

T 
.02 

T 

.25 

.05 

.18 
.05 

.01 

1  .30 

T 
T 

VQSS  1  HSM 
WELLINGTON  I  NNW 
WICHITA  FALLS  MSO       R 
WICHITA  VALLfcY  FARM  29 
WINTERS  I  NNE 

1.12 

1.37 
1.90 
.29 

T 
T 

T 
T 

.02 

.09 
.12 
.19 

T 

.22   .99 
1.29 

T 
T 

.06 

.04 

.60 

.04 

T 

T 

.02 

.02 

NORTH  CENTRAL       03 

ALtANY 
ALEOO  ♦  SE 
ANOICe  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

>  .ao 

I  1.S2 
1.B5 
1.79 
1.90 

.02 

.03   .11 

.04 
.39 

.24 

.07 

0 

.10 
.02 

.03 

.02 
.29 

.IB 

.08 
.04 

.17 
.24 

.49 
.81 
.07 

.10 
.98 

.16 

.60   T 
.01 

T 

.07 
.07 

.17 

.31 
1.46 
.23 

T 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRD 
RAROwELL  DAH 

l.iB 

i.«e 

2.72 
.42 
1.53 

.04 

.05 

T 

.94 

.08 

.28 

.09 

T 

T 

T 

.10 

.03 
.19 

.67 
.36 

1.09 
.52 

.81 

.03 

.31 

.10 

T 

.60 
.70 

.51 

.05 
.02 

BELTON  OAH 
BENBROGK  DAH 
80NHAH 
BOWIE 
BOYD  9  S 

1.39 

1.61 
2.06 
1.14 
1.02 

.04 
.01 

T 

.40 

.30 

.29 

.27 

T 

.01 
.04 
.03 

T 

.32 

.32 
.23 
.29 

.10 
.02 

.12 

.61 

.56 

.48 

T 
1.09 

.06 

.20 
.09 

.67 
.28 
.02 

.16 

.01 

BRAZOS 

SRECKENRIDCE 
BRIDGEPORT 
BROWNHOOO 
BURLESON  2  SSW 

1.29 
.93 

.79 
.69 
1.19 

.02 

T 

.12 

.09 

.04 

.08 

.03 

T 

.08 
.01 
.01 

.01 

.06 

.10 

.14 

.68 
.50 
.38 
.20 

.08 

.18 

.18 

.23 

.16 
.42 
.08 

.22 
.58 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

3.4a 
1.53 
1.14 
.97 
1.33 

T 
.01 

.01 
.18 
.16 

.16 

.09 
.08 

.23 

.10 

1.84 
.52 

.19 
.06 

.03 
.18 
.52 

.08 

.30 

7 

.41 
.05 

1.51 
.23 
.36 

.07 
.98 

T 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COHANCHE 
COOPER 

1.77 

1.26 

2.79 

.99 

2.90 

T 

.02 
T     .01 

.10 

.20 
.07 
.27 

T 

.62 

T 

.09 
.19 

.18 

.27 
.98 

.08 
.33 

.85 

.25 

.79 
.07 

.03 
.65 

.07 
.05 

.06 
.60 
.65 
.09 

.50 

.39 

.83 

T 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

.63 
2.32 

2.69 
1.61 
.97 

.01 
.08 

T 

.01 

.07 

.20 

.07 

.90 
.30 

T 
T 

.01 
.09 
.01 

.50 
.59 

.10 
.63 
.31 

.03 

.20 

.79 
.56 

.16 
.82 
.25 

T 

7 

T 
T 
.14 

.52 
.63 
.98 

.37 

T 

DALLAS  W50            //R 

DAVILLA 

OECATUR  2  SSW 

DENISON  DAH 

DENTON  2  SE 

2.69 
2.91 
1.29 

2.07 
1.4B 

.01   T 

T 
.09 

.13 
.29 
.33 

.68 
.04 

.09 

T 
T 

.03 

.66 

.38 
.29 

1.20 
.27 

1.20 

.49 
.99 
.72 

T 
.04 

.01 

.48 
.90 
.11 
.06 
.36 

.16 
.05 

.08 

T 
.02 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  HTN  LAKE  DAH 

EASTLAND 

ENNIS 

1.28 
1.00 
1.42 
.67 
2.54 

T 

.29 
■  25 

.41 

.03 

.02 
.19 
.03 

.05 
.99 

.17 
.92 
.77 
.59 

T 
.05 

T 
.55 

.23 

.14 

T 

.93 

.24 
.12 
.60 

.03 
.03 

EVANT 

fARHERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURO  »  S 

1.19 
2.32 

2.19 
1.99 

.aa 

.01 
.05 
.03 

.04 
.21 
.16 
.10 

.40 
.03 

T 

.03 

T 

.29 

.09 

.20 
1.29 
.62 
.33 

T 

.02 
.07 
.50 

T 
.71 

.20 

T 
.02 

.03 

.95 

.34 
.49 
1.00 

7 
T 

FORT  WORTH  WSO          R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATCSVILLE 

1.32 
1.17 
2.64 
1.21 
1.79 

.02   T 

T 
.02 

.02 

.12 
.24 
.21 
.12 
.23 

T 

T 

.02 

T 
T 

T 

.17 

.10 
1.37 
.11 
.69 

.41 

.12 

T 

T 

.30 

T 

.49 
.41 
.86 

.01 

.52 

.02 
T 

.12 
.03 

.18 
.63 
T 
.52 

.07 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBJRY 

1.78 
1.67 
1.70 

U59 

.09 
.01 

T 

.08 
.15 
.29 
.07 
.31 

.08 

T 

T 

.09 

T 

.05 
.04 

.76 
.10 

.06 
.96 

.52 

.74 

T 
T 

.06 

T 

.01 
.44 
1.45 
.15 
.41 

T 

.05 

T 

GRANGER 
GRAPEVINE  OAH 
GREENVILLE  7  Nw 
GROESBECk 
GUNTER 

2.31 
.92 
2.22 
2.45 
1.41 

.03 
.02 
.02 
.04 

T 

.20 

.17 

.04 

.55 

.12 
.06 

T 

.01 
.09 

.03 

.35 

1.36 
.02 
.36 
.54 
.04 

.05 

.12 
.04 
.68 

T 

.21 
.68 

.61 

.02 

.04 

.04 

.87 

.27   .05 

.39 

1.09 
.14 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  I  SE 
HICO 
HILLSBORO 

1.45 
1.93 
1.41 
1.41 
1.41 

.04 
.02 

T 

.10 

T 

.20 

.44 

.09 

.10 

T 

T 

.03 

.35 

T 

.35 

.31 
1.26 
T     .09 
.40 
.09 

T 
.04 

T 

.08 

.14 

.05 

1.06 

.84   T 

.66 

.55 

T 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

2.25 
l.i5 

1.47 

2.10 

.•6 

.05 

.45 

.10 
.27 
•  12 

T 

T 

.20 
.01 

.25 

.45 
.42 
.02 

.09 
.57 

.65 
.65 

T 

.05 

.05 
.07 
.14 

.25 
1.00 
.63   .27 

1.91 

.10 

JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDAIE  6  SSW 
KILLECN 
LAVON  DAN 

1.99 

.08 
T 

.09 
.02 

.18 
,08 
.05 
.25 

.29 

.30 

T 

.01 
.02 

.09 

.36 

.01 

.37 

T 

.50 
.45 
.65 
.05 
.51 

.01 
.05 
.19 

.10 
.46 
.17 

.46 

.01 
.09 

T 

1.30 
.36 
.52 

1.02 
.33 

lehisville  dan 

1 1  PAN 

MARLIN  3  NE 
MARYS  CREPK 
MC  GRECOR 

1.41 
1.30 
2.21 
2.23 
1.97 

.02 

T     .03 

.03 

.28 

.21 
.19 

.20 

.56   T 

.01 
.14 

.14 

.38 

T 
.64 

.90 

.34 

.66 
.07 
.86 
.14 

.IS 

T 

.02 
.15 
1.28 
.53 

.17 
.28 

T 
T 
.70 

.01 

T 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEIIA 

MID  CITY 

MINERAL  MEllS  FAA  AP 

2.16 
1.50 
2.67 
2.40 
1.09 

.04 

.19 
.03 

T 

.20 

.25 

.10 
.11 

.60 

T 

.01 

.12 

.15 
.51 

T 

.15 

.14 

.57 

.57 
.20 

.10 
.29 

.13 

T 

.56 

.67 

T 

.68 

T 
.12 

.02 

.01 
.12 

.43 
.95 

1.54 
.30 

T 

T 
T 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

FEBRUARY   1971 

ra 

Day  of  Month 

Station 

B 

16  1  17  1  18 

H 

12   3 

4  1 

5    6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11   12 

13   14   15 

19  1 

20 

21 

22  I  23   24 

25  1 

26   27 

28   29   30 

31 

MQRCa'J  3  WN« 

2.12 

T 

.25 

.40 

.08 

1,36 

.01 

MOhGflN  HILL 

1.51 

.45 

.72 

.02 

,32 

MU£NSTE« 

.97 

T 

.07 

.01 

.20 

.55 

.03 

.11 

MULLI*! 

l.»9 

1,49 

NAVARRO  MILLS  QAM 

2.23 

.05 

.31 

.07 

1.01 

.04 

.18 

,57 

NEWPORT 

1.00 

.12 

.70 

.16 

T 

OLNEy 

1.62 

.09 

T 

T 

,03 

1.16 

.08        ,21 

.05 

OLNEy  5  NNk 

1.08 

.02 

.10 

,75 

T 

.12 

.09 

PALO  PINT3 

.78 

.06 

,54 

.16 

PARIS 

3. JO 

.05 

.14 

.59 

.04 

1.05 

T 

.31 

.13 

.55 

T 

,44 

PILOT  POINT 

1.50 

.02 

.38 

.03 

.52 

T 

.36 

.06 

.13 

T 

POSSuH  KINGDOM  DAM 

.as 

.02 

T 

T 

.73 

.06 

.02 

PROCTOR  RESERVOIR 

l.JA 

.36 

.24 

.20 

.53 

.01 

PUTNAM 

.78 

.11 

.10 

.47 

T 

.10 

QUINLAN 

2.52 

T     .08 

.61 

.01 

.04 

.39 

.80 

.59 

T 

RAINBOW 

1.15 

.16 

.03 

.37 

.10 

.47 

RANGER  1  W 

.SB 

T 

.10 

.53 

.03   T     .09 

.13 

T 

T 

RED  OAK 

2.62 

T 

.42 

T 

.03 

T 

.90 

.40 

,20 

T 

.67 

RICHARDSON 

2.»e 

.10 

.20 

T 

T 

.15 

.49 

.  (1 

.08 

.14 

.56 

.05 

RINGGOLD 

1.0* 

.10 

.06 

,72 

.16 

RISING  STAR 

1.23 

T 

.09 

.01   T 

.10 

.72 

T 

.06 

,25 

ROANOKE 

1.07 

.01 

.04 

T 

.20 

.38 

,16 

.07 

,21 

T 

ROCKDALE 

1.58 

T 

.34 

.31 

.02 

,91 

ROCKWALL 

2.33 

T 

.33 

.19 

.15 

.46 

T 

,73 

T 

,47 

T 

ROSEBUD  3  WSW 

3.95 

.01 

.14 

1.66 

.08 

1.76 

,06 

ROSS 

l.»3 

.02 

.13 

.11 

.73 

.44 

ROSSER  I  SE 

1.70 

.25 

.48 

,49 

,48 

ROUND  ROC<  3  E 

2.11 

.04 

T 

.07 

T 

T 

1.11 

,10 

,79 

SANGER 

- 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

-    -    - 

-     -     _ 

- 

- 

. 

-     _     _ 

- 

- 

- 

SHERMAN  PUMP  STATION 

l.SS 

.01 

.46 

.02 

.01 

.42 

,33 

,55 

.04 

,04 

SLIOELL 

1.05 

.32 

T 

.20 

,35 

.18 

SPRINGTOWN 

1.03 

.20 

.03 

.04 

,40 

,15 

.20 

.01 

STEPMENVILLE  *  N 

1.52 

.35 

T 

.31 

,10 

,2! 

.51   T 

T 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 

1.75 

.05 

.03 

.50 

,10 

,05 

T 

1,02 

STRAWN  6  NNE 

1.18 

T 

.05 

,19 

,61 

T 

,20 

,13 

TATLUR 

1.45 

.05 

.02 

.11 

.25 

,15 

.87 

TEMPLE 

1.84 

.04 

.41 

,09 

,13 

1,17 

TERRELL 

2.51 

.08 

.04 

.26 

.03 

.20 

.39 

,75 

,76 

THORNDALE 

1.07 

T 

.30 

T 

,42 

.35 

THORNTON 

3.»5 

T 

.25 

1.06 

,58 

1,56 

THROCKMORTON 

1.28 

T 

T 

.12 

,80 

,01 

.12 

.23 

THURBER  5  NE 

.98 

.03 

.01 

.02 

,44 

.15 

.23 

TRENTON 

2.11 

T     T 

.36 

T 

.55 

T 

.26 

T 

.65        T 

,27   T 

T 

TROT 

l.«7 

.05 

.12 

T 

.48 

,24 

,58 

VALLET  VIEW 

1.64 

T 

.36 

T 

.19 

,32 

.90 

.07 

T 

T 

WACO  DAM 

1.49 

.04 

.08 

T 

.33 

,60 

T 

.44 

WACO  WSO                 R 

1.33 

T     .02 

.07 

T 

,25 

T 

.55 

T 

.44 

WAXAHACHIE 

1.94 

.01 

.23 

.03 

T 

,35 

.10 

.62 

.03 

.57 

WEATHERFORD 

1.41 

.35 

.02 

,08 

.52 

.16 

.28 

WHITNEY  0AM 

2.08 

T 

.25 

T 

.63 

.56 

.06 

.05 

.49 

WOLFE  CITT 

1.64 

T 

.32 

.09 

.36 

.02 

.40 

T 

.45 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  J  SW 

2.94 

.08 

.23 

.26 

.27 

.91 

.05 

T 

.10 

1.00   .04 

ANDERSON 

- 

.53 

.20 

. 

1.99 

ATHENS  3  S5E 

2.87 

.27 

.18 

.15 

.75 

.67 

,37 

.46 

ATLANTA  *  WSW 

3.19 

.12 

.14 

.27 

.04 

.07 

1.03 

.15 

T 

,48 

.06 

,12 

.35 

.36 

BEDIAS 

2.50 

.20 

,40 

T 

.10 

T 

1.60 

BON  hIER  2  E 

5.12 

1,22   T 

.19 

T     .75 

,43 

T 

.44 

2.09 

BOxElDER 

3.22 

.12 

.13 

.59 

.06 

.05 

.93 

.30 

.14 

.47 

.43 

BREKOND 

4.43 

.04 

.04 

.23 

2.46 

,17 

1.49 

BRONSON 

2.69 

.27 

.07 

.72 

.06 

.22 

.03 

1.30 

BUFFALO 

5.34 

.10 

.11 

.27 

3.45 

.07 

,26 

1.08 

CANTON 

2.50 

.06 

.04 

,30 

.01 

.30 

.34 

T 

,46 

.99 

CARTHAGE 

3.82 

.09 

.60 

.05 

.02 

.69 

,22 

1.26 

,26 

.63 

CENTER 

2.78 

.02 

.66 

.16 

.03 

.41 

.27 

.03 

.44 

,15 

.61 

CENTERVlLLE 

3.24 

.09 

.19 

T 

.12 

1.13 

,01 

.04 

,11 

.03 

1.51   .01 

clarksville  Z   E 

3  3.49 

.13 

.14 

.37 

0 

.03 

1.22 

,03 

,11 

.11 

,77 

.56 

COLDSPRING  5  SSW 

1.70 

.02 

.48 

.28 

T 

.20 

.03 

.69 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1.98 

.02   .16 

.10 

T 

,29 

.04 

1.37 

T 

CQNROE 

1.66 

.01 

.23 

.57 

T 

.31 

,08 

.46 

CROCKETT 

2.43 

.03 

.01 

.10 

.53 

.27 

.21 

.02 

,02 

1.24 

DACUS 

1.38 

.10 

.38 

.27 

T 

.20 

.04 

,39 

daingerfielo  9  S 

2.43 

.11 

.22 

T 

.06 

.01 

.71 

,10 

.39 

.27 

.15 

,41 

DEKALB 

4.29 

.10 

.63 

.45 

.49 

T 

1.24 

.11 

.07 

,67 

.10 

.43 

DEwEyVILlE  5  S 

5.97 

.76 

.47 

.12 

1.69 

.06 

,21 

2.64 

CIALVILLE  2  w 

3.04 

.02   .06 

.30 

.05 

.13 

1.60 

.32 

.30 

.04 

EOOM  2  NW 

2.59 

T     .14 

.16 

T 

T 

T     .56 

T 

.64 

,53        T 

.54 

EMORT 

3.38 

.14 

.03 

.36 

.90 

.63 

• 

.82 

.50 

EVADALE 

3.83 

.70 

.62 

.01 

.92 

.10 

.01 

.11 

1.35   .01 

FAIRFIELD 

2.91 

.26 

.03 

.75 

.40 

1.39 

.06 

FRANKLIN 

1.77 

.07 

.30 

.37 

.32 

.51 

.20 

GILMER  2  W 

2.64 

.12 

.04 

.26 

• 

.05 

1.04 

,15 

.27 

T 

.04 

.65 

GLADEWATER  3  WSW 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

-     -     _ 

_ 

. 

. 

-     _     _ 

_ 

. 

. 

GRAPELAND 

3.10 

T    .11 

.22 

T 

.04 

T 

1.63 

T 

.17 

,93 

T 

GROVETON  1  SE 

1.65 

.06 

.31 

.65 

,20 

,41 

HAGANSPORT 

2.76 

.10 

.08 

.25 

.03 

.70 

.35 

.13 

,70 

,42 

HARLETDN 

3.29 

.16 

.01 

.43 

.16 

.65 

,31 

.72 

.07 

,25 

,53 

HAWKINS  I  E 

2.11 

.13 

.08 

.06 

.60 

.25 

,16 

,61 

HEMPHILL 

2.48 

.32 

.06 

.59 

.30 

.07 

,04 

1,10 

HEMPSTEAD 

3.0O 

.42 

.44 

1.14 

.13 

,87 

HENDERSON 

3.86 

.18 

.35 

.02 

.90 

,05 

1.63 

,40 

,33 

HORGER 

2.53 

T 

,31 

.23 

.12 

.32 

.11 

,02 

1,42 

huntsville 

1.93 

.05 

.32 

.28 

T 

.29 

.03 

.07 

,89 

JACKSON  HIlL  guard  STA 

2.17 

.37 

.11 

.31 

.29 

1,09 

JACKSONVILLE 

2.99 

.10 

.03 

,52 

.01 

.20 

,01 

1.31 

T 

T 

.17 

,64 

JASPER  3  Sw 

2.17 

.03 

,26 

.08 

.07 

T 

.30 

T 

.25 

1.16 

JEFFERSON 

3.66 

.17 

.57 

.70 

,42 

1.02 

.23 

.13 

.42 

JEWETT 

6.64 

.OB 

.10 

.25 

4.20 

.43 

1.58 

KARNACk 

3.83 

.18 

.02 

.30 

.05 

.01        .80 

,38 

.26   .02 

.76 

.06 

.49 

.48 

KIRBTVILLE  FOR  SERVICE 

4.37 

T 

T 

1.19 

.29 

.70 

.02 

.49 

.04 

.16 

1.48 

LINDEN 

3.13 

.14 

.03 

.30 

.04 

.03 

.75 

,37 

.02 

.56 

.03 

.15 

.27 

.44 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.42 

T 

.47 

.21 

T 

.03 

.33 

.06 

.16 

1.16 

LONG  LAKE  5  Sw 

3.89 

T 

.25 

T 

2.60 

,24 

.80 

LONGVIEW 

3.29 

.13 

.34 

.01 

.02   .85 

,12 

.76 

.03 

•  30 

,73 

lovelaot 

2.08 

.08 

.10 

.50 

.20 

,05 

1.15 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

2.30 

.06   .02 

.52 

.41 

T 

.01 

.73 

.03 

.17 

.03 

.32 

MADISONVILlE 

2.38 

.10 

.10 

.14 

.22 

.48 

,07 

1.27 

MAGNOLIA 

2.54 

.25 

.42 

1.32 

.25 

.05 

.25 

MARSHALL 

. 

... 

- 

_ 

-     -     - 

.     .     - 

-     -     _ 

_ 

- 

_ 

MAUD  1  S 

3.56 

.14 

.36 

,04 

.05 

1.19 

,17 

.82 

.11 

.36 

.30 

MINEOLA  7  SSw 

2.93 

.16 

T 

T 

.54 

.77 

T 

.44 

1.02 

DAILY  PRECIPITATION 
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TEXAS 
FEBRUARV 

1971 

1 

Day  of  Month 

Station 

1 1 

1^ 

I  1  2  1  3 

4  1 

5  1  6 

7  1 

8  1  9 

10  1  U  1  12 

13   14   IS 

16  I  17  I  18 

19  1 

20  { 

21 

22  1  23 

1  ^ 

25  I 

26  1  27 

28   29  1  30 

31 

nINIOLt  •  ENE 

J. 73 

.19 

.18 

.02 

l.H 

.19 

1.18 

.30 

.51 

.04 

MONTGONEKV 

2.27 

.06 

.01 

.23 

1.19 

.02 

.21 

.10 

.49 

HOUNT  Pl.e«S4NT 

3.70 

.16 

.11 

.29 

.07 

1.94 

.02 

.20 

.04 

.39 

.48 

MOUNT  VERNON 

A. 29 

.14 

.07 

.32 

.01 

2.3> 

.20 

.07 

.63 

T 

.43   T 

NACOCOOCHES 

2.23 

.06 

.28 

T 

.49 

.21 

.32 

.26 

.61 

NiPlES  1  SB 

«.95 

.20 

2.75 

.10 

.60 

.45 

.35 

.90 

NECLEY  «  SSW 

t.U 

.14 

.12 

.42 

.03 

.76 

.29 

T 

.84 

1.51 

neuvule 

2.7» 

.52 

.20 

.01 

.27 

.02 

.69 

.20 

.87 

NEW  CANEY  *  NW 

l.6» 

.17 

.32 

T 

.06 

.08 

1.05 

NEWTON 

- 

- 

" 

• 

■ 

* 

-     -     - 

.    .    - 

... 

" 

" 

- 

■ 

- 

" 

- 

- 

OVERTON 

4.12 

.10 

T 

.32 

.99 

.07 

1.72 

T 

.05 

.20 

T 

.71 

PALESTINE 

2.77 

.09 

.10 

.17 

T 

.43 

l.OP 

T 

.20 

.70 

PITTS«U«0  S  S 

3.92 

.26 

.95 

1.25 

.42 

.07 

.97 

POYNOR  1  NE 

2.B» 

T     .19 

.16 

T 

.43 

1.00 

.14 

.92 

PRICE  2  S« 

3.03 

.1* 

.15 

T 

.54 

.01   T 

1.44 

.33 

.42 

QUITMAN  2  S 

3.10 

.10 

.10 

1.40 

.04 

.37 

.05 

.54 

.50 

REKLAK  J  NNE 

9.19 

.04 

.52 

.94 

.48 

.03 

2.30 

.31 

.53 

RICHARDS 

1.63 

.04 

.21 

.25 

.14 

.22 

.27 

T 

.50 

ROCKLAND  I  H 

l.»D 

.01 

T 

.20 

.05 

.06 

.11 

.05 

.07 

1.35 

RUSK 

«.«0 

T 

.32 

T 

.40 

2.50 

7 

.26 

.92 

SAM  RAYBURN  OAH 

2.59 

T 

T 

.25 

.21 

.10 

.51 

.03 

.05 

1,40 

SIMMS  2  NNk 

3.66 

.19 

.07 

.25 

.17 

1.28 

.51 

.15 

.42 

.66 

SULPHUR  SPRINGS 

2.95 

.10 

.05 

.27 

.02 

.96 

.23 

.80 

.52 

TEXARKANA 

3.06 

.10 

.03 

.31 

1.00 

.03 

1.04 

.27 

.28 

TEXARKANA  DAM 

3.B9 

.11 

.03 

.41 

.91 

.47 

.03 

.68 

.15 

.53 

T 

.37 

TOWN  8LUFF  DAM 

1.94 

.17 

.07 

.07 

T 

.47 

.09 

.04 

1.03 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.56 

.05 

.02 

.22 

T 

.18 

.28 

.34 

.49 

TYLER  5  NE 

3. 38 

.10 

.03 

.28 

.02 

.97 

.01 

.84 

.02 

.18 

.93 

VALLEY  JUNCTION 

1.43 

.03 

T 

.42 

T 

.32 

.13 

.53 

WALLER  3  SSW 

2.20 

.22 

•  10 

.20 

1.29 

.23 

.16 

WARREN 

1.9S 

T     .02 

.19 

.14 

.04 

.12 

T 

.16 

.04 

1.27 

WILLS  POINT 

3.68 

.10 

T 

.38 

.10 

.88 

.86 

.12 

.67 

T 

.57 

W1NNS90R0  6  SW 

2.97 

.16 

.33 

.70 

.24 

.52 

.62 

•    •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.06 

.06 

BAKERSFIELD 

.00 

BALNORHEA 

T 

T     7 

BLOYS  CAMPGROUND 

.07 

.07 

T 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.02 

.02 

CANDELARIA 

.00 

CHISOS  BASIN 

T 

T 

CORNUDaS  service  STA 

.11 

.11 

CRANE 

T 

T 

ORYDEN 

T 

T 

EL  PASO  WSO              R 

.04 

.03 

.01 

FABENS 

T 

T     T 

FORT  DAVIS 

.03 

.03 

FORT  HANCOCK 

.00 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.00 

GIRVIN 

T 

T 

GRANOFALLS  3  SSE 

T 

T 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

- 

.     .     - 

- 

. 

- 

. 

... 

... 

... 

, 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

LA  TUNA  I  S 

.04 

.04 

MARATHON 

.00 

MARFA  NO.  2 

.00 

MENTONE  2  S 

.00 

MONAHANS 

.00 

MOUNT  LOCKE 

.00 

ODESSA 

T 

T 

T 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.04 

.01 

.03 

PECOS 

.00 

PENWELL  I  SSE 

T 

T 

T 

PLATA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PRESIDIO 

.00 

RED  BLUFF  DAM 

T 

T 

T 

SALT  Flat  id  ene 

.11 

.11 

SANDERSON 

.00 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA  BLANCA 

.00 

toyah 

.00 

VALENTINE  13  WSW 

.02 

T 

.02 

VAN  HORN 

.01 

.01 

WINK  FAA  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

VSLETA 

.00 

•    •    • 

EONARos  Plateau    o& 

adamsville 

1.60 

T 

.70 

.10 

.80 

AMISTAO  DAM 

.97 

.01   .01 

.50 

.05 

BERTRAM  I  ENE 

1.29 

.01 

.12 

.18 

.11 

T 

.87 

BIG  LAKE  NO  2 

.13 

T 

T 

.09 

.04 

BLANCO 

.99 

.04 

.03 

.46 

.04 

.01 

.41 

BLEWETT  3  Nw 

.31 

.31 

BOERNE 

1.24 

.03 

T 

T 

.02 

.03 

.07 

1.09 

BRACKETTVlLLE 

- 

.     *     . 

- 

. 

_ 

_ 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

BRADY  2MNW 

1.21 

T 

T 

.09 

.13 

T 

.01 

1.02 

BURNET 

1.57 

T     .04 

.05 

.02 

.25 

.03 

1.15 

.03 

CAMP  WOOD 

1.07 

.64 

.43 

CARTA  VALLEY 

.96 

.56 

T     T 

CASE  RANCH  3  S 

.00 

CASTELL 

.99 

.59 

COPE  RANCH 

.10 

.03 

.07 

T 

COTTONWOOD 

1.20 

1.20 

CRIOER  RANCH 

1.46 

1.46 

DEL  RIO  WSO 

.29 

.01 

T 

.28 

DOOLE  6  NNE 

1.49 

T 

.50 

T 

.25 

.70 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.25 

.21 

.69 

.15 

EOEN  1 

.69 

.02 

.40 

T 

.47 

ELDORADO  11  Nw 

.64 

.08 

.22 

.34 

ELDORADO  1«  SW 

.75 

.30 

.45 

FIFE 

.99 

.29 

.70 

FREDERICKSBURG 

.67 

T 

.03 

.06 

.02 

.64 

.10 

FUNK  RANCH 

.07 

.04 

.03 

COLD 

1.02 

.12 

.90 

HARPER 

1.J5 

.02 

1.33 

HUMlLl  PUMP  STA  5  WNw 

.65 

.12 

.73 

HUNT 

1.22 

.04 

.24 

.66   .08 

HVE 

1.03 

.01 

T 

.21 

.81 

JAMES  RivER  RANCH 

.64 

.04 

.60 

DAILY  PRECIPITATION 
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FEBRUARY   1971 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

e2 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10  1  U  1  12 

13   14   15 

16  1  17   18 

19  1 

20  1 

21 

22   23 

24 

25 

26    27 

28   29   30 

31 

jaHNSDN  CITY 

.97 

.48 

,05 

,01 

.43 

JUNCTION 

1.17 

T 

,13 

,03 

1,01 

T 

JUND 

LJ* 

,18 

1,14 

.02 

KENPNER 

1.36 

.30 

1.06 

KERKVlLLE 

1.03 

T 

.06 

.11 

.15 

,71 

LAHPsSAS 

1.94 

.01 

.21 

,20 

.08 

.11 

1.33 

LANGiay 

.73 

.73 

LEAKEY  NO  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

.       .       - 

_    _    . 

-   -   . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LLANJ 

.75 

T 

.04 

.11 

.03 

,57 

LVNXHAVEN  RANCH 

1.02 

T 

.18 

,84 

MARCO 

1.22 

.13 

1,09 

MASON 

1.03 

•  02 

.01 

1,00 

MC  CAtEY 

.00 

MEDINA 

1.4S 

.02 

.32 

.03 

,22 

.86 

MENARO 

1.25 

.44 

T 

,80 

.01 

MERT20N 

.22 

T 

.06 

.14 

,02 

NSlSCj-*  RANCM 

1.22 

T 

T 

T 

,02 

1.20 

T 

NIX  STO«E  1  W 

1.69 

.15 

.75 

.11 

.08 

,80 

OAK  CREEK  LAKE 

.26 

T 

,26 

DZONA 

.00 

PAINT  ROCK 

.Bl 

T 

,33 

T 

.48 

PANOALE 

.11 

.11 

RANKIN 

.00 

REO  ELLIPF  CROSSING 

.SB 

.05 

T 

.07 

.76 

RICHLANO  SPRINGS 

1.20 

.10 

1.10 

ROBERT  LEE 

.42 

■  42 

ROCKSPRINCS 

1.32 

,09 

1.23 

R0CKSPRIN5S  21  Sw 

- 

-    - 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-       -       - 

-    -    . 

-     -     - 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

ROUND  MOUNTAIN  *  WNK 

1.03 

.07 

,06 

,68 

.22 

SABINAL  I  WSW 

.63 

.63 

SAN  angelo  DAH 

.23 

T 

,13 

,08 

T 

SAN  ANCElO  HSO           R 

.42 

T 

T 

.02 

,24 

T 

,16 

SAN  SABA 

.7B 

,02 

,76 

SLOAN 

1.40 

T 

T     T 

T 

T 

T 

1,40 

SONORA 

1.59 

T 

,22 

T 

1,35 

.02 

SPlCEi'OOD  1  S 

1.23 

.02 

.03 

T 

.53 

,03 

T 

,02 

,60 

T 

STERLING  CITY 

.20 

.20 

TAYLOR  RANCH 

1.04 

,03 

1,01 

TEAGUE  RANCH 

1.01 

T 

.02 

.02 

.07 

,11 

T 

,10 

,69 

TELEGRAPH 

1.63 

,13 

T 

T 

1,05 

,45   T 

T 

UVALDE 

.39 

T     T 

.04 

,35 

MATER  VALLEY 

.15 

.15 

T 

WATER  VALLEY  10  ,MNt 

- 

- 

WATSON 

1.30 

T 

.12 

.18 

.20 

T 

,80 

•    «    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARAN3AS  PASS  2 

.40 

.02 

,10 

,28 

ARANSAS  WL  REFUGE 

1.17 

.12 

,17 

.05 

,83 

AUSTIN  HSD               R 

.69 

.02 

T 

.05 

T 

T 

.15 

T 

T 

.47 

T 

BEEVILLE  5  N£ 

4.06 

2.70 

.13 

1,23 

BLUE 

.75 

.02 

T 

.10 

.02 

,04 

.05 

.52 

BRENHAM 

1.89 

.17 

.09 

.04 

.13 

.27 

.03 

,04 

.03 

1.09 

6ULVERDE 

1.01 

.06 

T 

.12 

.05 

.05 

.73 

CALDWELL 

1.36 

.08 

.03 

.11 

.04 

.04 

.03 

.04 

.99 

CANYON  DAM 

1.36 

.05 

.04 

.23 

,05 

.03 

.96 

CHAPMAN  RANCH 

.05 

T 

T 

.05 

cibolo  creek 

1.20 

1.20 

CLASSENS  RANCH 

.85 

.02 

.03 

.04 

.07 

,05 

.05 

.59   T 

COLUMBUS 

2.05 

.15 

.03 

.20 

.38 

.62 

.02 

.05 

.60 

CORPUS  CHRISTI 

.46 

.46 

CORPUS  CHRISTI  WSD       R 

.22 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.21 

CUERO  3  E 

1.58 

,08 

.12 

.30 

1.08 

DIME  BOX 

2.41 

.11 

.12 

.19 

,08 

1,91 

DRYER  1  NW 

.89 

.03 

.08 

.02 

T 

.05 

,01 

T 

,70 

ELGIN 

1.45 

T 

.10 

.02 

,08 

1,25 

FAIR  DAKS  RANCH 

1.35 

.04 

T 

.11 

,03 

.08 

1,09 

FALLS  CITY  4  WSW 

I.IO 

T 

.03 

1,07   T 

FEDOR 

2.58 

2,58 

FISCHERS  STORE 

.80 

T 

.03 

T 

.12 

T 

,65 

FLATONIA  2  w 

1.16 

.06 

.08 

.12 

,90 

FLORESVILLE 

1.00 

.05 

,95 

GIDOINCS 

2.31 

.03 

.13 

.10 

,03 

2,02 

GOLIAD 

1.46 

T 

.02 

.03 

T 

T 

1,41 

GOLIAD  1  SE 

1.45 

.25 

1,20 

GONZALES 

1.J7 

T 

.02 

.69 

.04 

,01 

,81 

HALLETTSVlLLE 

.81 

.02 

.13 

.02 

.04 

,02 

,58 

HONDO 

.62 

T 

T 

T 

T 

,01 

.01 

.02 

,58 

JEODO  2  NNE 

1.39 

.02 

.03 

.10 

,04 

T 

1,20 

KARNES  CITY 

.92 

,92 

KENEDY 

1.16 

T 

T 

1.16 

kincsville 

.23 

.14 

T     T 

.05 

,04 

LA  GRANGE 

1.18 

T 

.02 

.04 

.05 

.05 

1,02 

LEXINGTON 

.80 

.07 

,07 

,07 

T 

,59 

LOCKHART  2  NW 

1.13 

.02 

.02 

.01 

,02 

.02 

.05 

,99 

LULING 

1.12 

.02 

T     T     .04 

.05 

.03 

,98 

MATH15 

1.64 

.54   .02   T 

.02 

.01 

,05 

1,00 

NATALIA 

.65 

.05 

.02 

.01 

T 

,02 

,55 

NEW  BRAJNFELS 

.86 

.06 

.01 

.03 

.02 

,03 

T 

,71 

NIXON 

1.06 

.02 

.01 

.02 

.07 

.03 

,91 

POST  OAK  SCHOOL 

1.03 

.02 

.05 

.16 

.04 

,76 

RED  ROCK 

1.00 

T 

T 

.10 

T 

,90 

REFUGIO 

.77 

.04 

T 

.03 

T 

,02 

T 

.68 

RICARDO 

.00 

RIOMEDINA  2  N 

.65 

.65 

R08ST3WN 

.55 

,05 

T 

.02 

.48 

ROCKPDRT 

.45 

.08 

.03 

T 

,10 

,02 

T 

.22 

RUNGE 

2.53 

.81 

T 

T 

.02 

T 

1.70 

SAN  ANTONIO  WSO          R 

.81 

.04 

.03 

T 

T     .01   T 

,03 

T 

.04 

.01 

.65 

T 

SAN  CARCOS 

1.42 

.04 

.02 

,02 

,02 

1,32 

schulenburg 

1.39 

.06 

.17 

1,16 

SEALY 

1.63 

.01 

.45 

.34 

.40 

,10 

.03 

,30 

SEGUIN 

.91 

.01 

.02 

.01 

.03 

,03 

,03 

,78 

SINTON 

.49 

.04 

T 

T 

,45 

smithvule 

1.75 

.02 

.29 

T 

.03 

1,41 

SDMEflvILLE  DAM 

1.14 

.05 

.08 

.16 

.10 

,11 

.04 

T 

,60 

SPEAKS 

4.41 

T     .02 

.13 

.24 

T 

2.93 

T 

.13 

,96 

T 

SPRING  BRANCH 

2.06 

.06 

,10 

,05 

1.85 

WAELDER  7  SSw 

1.60 

T 

.45 

.11 

,04 

T 

1.00 

WASHINGTON  STATE  PARK 

1.46 

.29 

.21 

.34 

,05 

,57 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

.51 

.51 

YOAKUM 

1.50 

.02 

.04 

.52 

.03 

,01 

.88 

DAILY  PRECIPITATION 
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TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1 

3 

^1 

H 

6 

"7  1 

8  I  9 

10   U  I  12 

13]  M  1  15 

16  I  17  {  18 

.91 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25   26  I  27 

28  1  29  I  30 

31 

»0«KTO»H 

1.12 

1.12 

UPPEK  cotsT      oa 

INAHUIC  T>CD 

«NCI.ETON  2  K 

BAY  CITY  WATERWORKS 

tAYTOHN 

1.5T 

3.00 
3.«9 

2.39 

3.07 

.01 

.02 

.30 
.26 

.30 

.32 
.42 

.17 

I.IB 
.92 
.39 

.86 
1.36 

.16 

.90 
.20 

.06 
.48 
.30 

,10   .09 

.13 

.09 
.21 
.20 

.14 

T 
.01 

.78 
.97 

2.30 
.72 

1.13 

eEAUHDNT  FILTER  PLAtT 

CLEVELAND 

ClODINE 

CYPRESS  I  Sw 

OANEVANC  2  SE 

3.66 
l.Bl 
3.37 
.96 
2.01 

.06 

T 

.09 

.06 

T 

T 
.30 

.01 
.07 

.32 

.28 

.07 

.42 

.21 

2.03 

.74 

.10 

.93 

T 
T 

T 

.01 
.06 

.02 
.29 
.19 

T 
T 

.02 
.02 
.02 

.03 

.08 
.12 

1.72 
.91 

1.05 
.56 
.69 

.01 

EONA  HWY  99  BRIDGE 

EL  CAHPO 

FREEPDRT  2  NH 

CALVESTCIN  MSO            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

1.22 
2.19 
3.AA 
A. 12 
2.U 

.02 

.«0 

T 

.07 
.19 

T 

.10 

.03 
.02 

.06 

.73 
.71 

.02 
.42 

.44 
.20 

.22   T 

.29 

T     .04 
.01 

T 

.01 
.20 

T 
.05 

.04 
.08 

T 

.01 

T 

.03 

.02 

.o^ 

T 

.93 
1.17 
2.20 
3.09 
.95   .35 

HOUSTON  FAA  AIRPQHT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

1.9A 
3.14 
Z.AO 
♦  .15 
3.AA 

.03 
.03 

T 

.10 

.02 

.09 
.08 
.29 

.06 

.36 

.19 

.54 

T 
1.63 
1.20 
2.16 
2.16 

T     .04 
.06   .02 

.09 
.10 

.03 
.10 

.23 
.11 

T 

.02 

.08 

.22   .50 
1.27 

.02   .70 
1.30 
.88 

HOUSION-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

3.74 
2.A7 
3.09 
2.67 
2.A9 

.19 

.04 

.01 
.03 

1.00 
.05 
.37 

.07 

T 
.08 

.87 
1.30 

.90 
1.91 

.82 

.03 

T          T 

.04 

T 

T 

.02 

.10 
.10 
.23 
.14 
.24 

.09 

.02 

1.68 

1.00 
1.49 
.51 

1.17 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  Nw 

.60 
2.6A 
2.9B 
l.»» 
9.99 

.04 
.32 
.02 

.28 
.09 

.10 

.03 

T 
•  01 

.18 

.47 

.20 
.72 

T 

.67 
.08 
.99 
1.07 

T     .04 
.18 

.28 

T 

.94 

.01 

.07 

T 

.05 

.06 
.23 

.06 

.02 

.06 
.23 

.24 
.93 

1. 80 
.39 

2.33 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  USD          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.73 
2.BA 
1.A3 
•  .31 
1.95 

.46 
.02 
.10 

.01 
.09 

.10 
.24 
.20 

T 
.09 

.03 

.10 
.32 
.13 

.10 
.01 

.09 

.03 
.70 
.17 

.04 
.77 
.12 
.14 
.13 

.12 

.03   .70 

.02 

.13 

T 
.06 

.31 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

T    1. 01 

1.37 

.75 

.06  2.32 

1.11 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3    WSW 
TOMBALL 

3.10 
2.3B 
2.31 
1.70 
1.23 

.05 

.69 

.08 
.06 
.01 

T 

T 

T 

.21 
.08 
.19 

1.63 
.74 
.63 
.60 
.30 

T 
.02 

T 
T 

.08 
.29 
.23 
.17 

T 
.01 

.10 

.04 

.74 
1.30 
1.12 
.79 
.64 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

1.10 
2.71 

T 

.02 
.37 

T 
T 

.01 

.11 

T 
.94 

.12 

T 
.37 

T 

.34   .51 
1.02 

SOUTHERN            09 

ALICE 

armstrong 
batesville 
benavioes  no.  z 
big  wells 

.46 
.91 

.6A 
.69 

.30 

T 

.02 

.07 

.03   .36 
.31 
.44 

T     .65 
.26 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

C0TUL1.A  FAA  AIRPORT 

.64 
.03 
.87 
.09 
.OA 

.03 

.03 

T 

T 

T 

.03 

T 

.01   .62   .01 

.03 
T     .79 

.05 
.04 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

.to 

.19 

l.tl 

.50 
.00 

T 

T 

T     .30 
.01   .38 
T    1.30   .01 
.50 

FALFURRIAS 
FOWIERTON 
FREER 

FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.09 
.00 
.89 

1.13 

.02 

.03 

.85 
1.13 

ME8BR0NVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.7* 
.92 

.16 

:    : 

; 

.04 

: 

■_ 

- 

-    - 

:    :    : 

I     '.           I 

I     :     : 

.01 

- 

; 

:    :    : 

.04   .70 
.02   .85 

.38 

'. 

OUTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

1.19 
.93 

1.19 
.OA 

.IB 

T 

.03 

T 

.22 

T 

.01 

.97 
.92 
1.12 
.04 
T     .IB 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHIT5ETT  2  SW 
ZAPATA 

1.02 
1.10 
1.29 

T 

.02 

T 

.16 

.02 

.33 

.9B 

1.10 
1.29 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARIINCEN 

nC  ALLEN 

NC  ALIEN  FAA  AP 

HC  COOK 

.30 
1.21 
.A7 
.96 
.68 

.04   T 

.15 

T     T 

T 
.03 

T 

T 

T 

T 

T    T 

.02 

T 

T 

T     .26 
1.03 
.03   .42 
.03   .53 
.02   .66 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  A  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

1.98 
.38 

.63 

.»9 
.82 

.04 
.01 
.28 
.04 
.09 

T 

T 
.09 

T 
.01 

1.94 
T     .36   T 
.35 
.36 
.73 

■ESLACO  2  E 

.61 

.03 

.58 

VI 

\1L 

Y 

Th 

MJ 

-'hJ 

tiA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Slallon 

Day 

oi  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•     «     • 
HIGH  PLAINS         01 

AM4RILL0  MSQ 

MAX 
MIN 

37 
18 

56 
25 

71 
31 

37 
21 

61 
20 

29 

20 

21 

0 

41 
5 

53 
17 

65 
24 

63 

31 

56 

30 

71 
26 

61 
35 

76 
30 

62 
41 

66 
35 

65 

47 

60 
33 

39 
25 

25 

20 

35 
20 

41 
19 

58 
25 

67 
34 

51 
26 

49 
21 

52 
26 

52.4 
25.2 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

21 

11 

73 
43 

66 
37 

66 
29 

64 
23 

43 
24 

56 
14 

56 
18 

67 
35 

73 
36 

61 
33 

70 
21 

71 
31 

76 
24 

78 
43 

70 
47 

67 
59 

67 
42 

78 
30 

65 
24 

50 
22 

65 
30 

59 
36 

72 
32 

68 

34 

67 
29 

63 

34 

65.0 

31.4 

SIC  SPRING 

MAX 

MIN 

26 

35 

25 

62 
25 

74 
39 

50 
32 

70 
24 

42 

20 

28 
10 

56 
13 

51 
20 

66 
29 

76 
38 

62 
31 

73 
36 

69 
32 

76 
35 

61 
42 

74 
42 

68 

42 

69 
38 

40 
30 

33 
23 

60 
24 

68 

37 

58 
42 

75 
42 

60 
34 

65 
35 

60.0 
30.9 

BORCER  3  H 

MAX 

MIN 

36 
16 

56 
25 

73 
38 

63 
20 

56 
21 

41 
16 

26 

11 

43 

1 

53 
16 

65 
29 

69 
30 

66 
33 

71 
28 

61 
36 

77 
37 

67 
41 

70 
36 

66 
50 

61 
40 

51 
27 

27 
18 

36 
18 

40 
13 

53 

21 

65 
32 

54 
30 

48 
26 

52 

27 

54.5 
26.4 

BRAVO 

MAX 

MIN 

IT 

63 

17 

66 
32 

62 

20 

60 
21 

42 
19 

24 
11 

42 
6 

54 

16 

69 
24 

62 
33 

56 
27 

66 
23 

63 
38 

76 
28 

67 
40 

69 
32 

65 

45 

56 
26 

31 
18 

40 
15 

46 
11 

59 

24 

66 
19 

65 

19 

47 

14 

44 
20 

95. S 

22. B 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

IS 

36 
16 

59 
29 

73 
28 

50 
27 

68 
16 

44 
12 

26 
9 

56 
13 

54 

15 

71 
24 

73 
31 

60 
27 

72 
34 

66 
28 

76 
33 

77 
33 

67 

34 

65 

40 

69 
33 

57 
23 

27 
15 

47 
15 

61 
26 

62 
29 

71 
37 

57 
25 

60 
24 

99.1 

24.9 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

37 
15 

51 
25 

70 
35 

66 

20 

56 
13 

31 
17 

24 
12 

45 
3 

64 
15 

69 
26 

67 
34 

52 
31 

60 
22 

66 
40 

66 
25 

63 

43 

69 
36 

69 
50 

62 

41 

49 
29 

30 
19 

34 
18 

40 
6 

51 
15 

62 
39 

58 
33 

46 
23 

51 
26 

93.2 
25.5 

CANYON 

MAX 

Mm 

15 

55 

24 

70 
30 

70 
20 

61 
26 

61 
19 

28 
11 

55 
20 

68 
26 

66 

32 

55 

28 

70 
25 

70 
35 

75 
34 

75 

47 

70 
36 

66 
49 

62 
31 

62 
29 

35 
16 

35 

12 

45 
20 

56 
24 

65 
35 

65 
30 

49 
2  4 

50 

27 

98. B 
27.0 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

46 
15 

35 

16 

63 
22 

67 
19 

41 
20 

59 

20 

26 

10 

25 

3 

43 
9 

50 
16 

64 
28 

55 

30 

5S 

32 

66 
34 

64 
32 

75 
33 

62 
36 

65 
37 

64 
34 

56 
26 

36 
16 

21 
12 

39 

14 

45 
16 

65 
28 

65 

27 

50 
25 

47 
22 

91.5 
22.6 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

I* 

37 
15 

54 
23 

71 
20 

39 
19 

61 
18 

32 
11 

22 

4 

45 
10 

54 
18 

68 

27 

64 
28 

57 
26 

71 
27 

71 
27 

77 
33 

64 
32 

62 

32 

65 

32 

62 
28 

40 
17 

26 
16 

35 

13 

43 
16 

56 
27 

65 
29 

50 
24 

50 
25 

93.4 
21.8 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

41 
16 

37 
18 

51 
31 

72 
28 

45 
28 

65 
19 

37 
13 

23 

7 

51 
14 

62 
17 

69 

30 

70 
31 

69 
26 

72 
30 

62 
28 

72 
30 

73 
37 

67 
37 

65 

41 

66 
35 

51 
21 

25 
15 

42 
17 

61 
27 

62 

27 

72 
31 

54 
26 

60 
28 

56. A 
25.4 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

38 

18 

63 

20 

66 
26 

41 
20 

57 
19 

25 

15 

22 
-  2 

41 
-  1 

53 

17 

67 
21 

56 
33 

69 
27 

69 
25 

63 
34 

76 
28 

59 
36 

65 
35 

61 

42 

57 
32 

34 
21 

22 

18 

41 
18 

45 
11 

69 
23 

66 
23 

49 
22 

45 
14 

49 
19 

91.7 
21.9 

DIMHITT 

MAX 

Mm 

45 
15 

37 
15 

57 
19 

70 
20 

57 
20 

63 
15 

33 

10 

21 

1 

44 
10 

53 

15 

70 
20 

64 
25 

57 
28 

71 
33 

59 
29 

75 
32 

62 
35 

70 
35 

60 
33 

64 
29 

43 
25 

25 

10 

41 
10 

62 

20 

61 
27 

66 

30 

50 
22 

52 

20 

54.4 
21.5 

DUMAS 

MAX 

Mm 

39 

17 

35 

18 

60 
24 

68 
18 

39 
18 

57 
18 

24 
12 

20 
3 

40 
12 

50 
20 

64 
29 

58 
29 

56 
29 

68 
31 

59 
36 

73 
37 

61 
39 

67 
40 

64 

36 

69 
26 

35 

17 

20 

17 

37 

11 

41 
11 

55 
28 

63 
28 

49 
21 

47 
22 

90.6 
23.1 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

40 
16 

36 

16 

55 

28 

72 
26 

43 
18 

64 

15 

31 
13 

23 
13 

49 
12 

54 
20 

68 
25 

70 
27 

66 

30 

71 
29 

60 
31 

71 
32 

71 
36 

67 
38 

64 
32 

64 
20 

43 
20 

23 

16 

42 
17 

66 
22 

59 
28 

70 
29 

52 
28 

54 
23 

55.4 
23.6 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

37 

14 

35 

15 

48 
23 

66 

18 

39 
13 

66 
11 

22 

10 

21 

4 

42 
10 

51 

13 

65 
35 

59 

30 

60 
25 

64 
30 

69 
33 

64 
35 

64 
34 

67 
34 

67 
36 

68 
38 

41 

17 

38 
5 

46 

14 

54 

20 

48 
27 

50 
27 

48 
24 

44 
24 

50. B 
22,1 

FRIONA 

MAX 

Mm 

48 
16 

36 
16 

58 
21 

68 
22 

46 
22 

60 
18 

32 
12 

21 

7 

45 
13 

51 
16 

66 
25 

62 
26 

56 
27 

70 
34 

60 
35 

74 
37 

63 

35 

69 
35 

59 
35 

64 
iO 

42 
18 

22 

11 

38 
11 

61 
26 

58 
27 

61 
31 

48 
22 

50 
21 

52.9 
23.3 

GARCIA  LAKE  U  ENE 

MAX 

Mm 

46 
14 

40 
14 

59 
20 

67 
20 

45 
22 

60 
19 

31 
10 

19 

0 

40 
13 

63 

16 

66 
28 

62 

24 

64 
24 

70 
27 

60 
28 

76 
36 

62 

31 

70 
33 

61 
28 

61 
29 

35 
17 

32 
12 

41 
13 

42 
26 

54 
21 

63 
30 

47 
18 

47 
20 

52.3 
21.3 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

50 
26 

36 
30 

61 
35 

76 
36 

53 
25 

71 
24 

51 
14 

35 

5 

56 
8 

52 
U 

61 
25 

78 
35 

64 
25 

72 
25 

78 
28 

77 
26 

75 
40 

69 
27 

70 
38 

60 
30 

38 
22 

38 
22 

62 
22 

66 
32 

75 
32 

75 
32 

62 
32 

66 

34 

61.3 
26.5 

GRUVER 

MAX 

Mm 

42 

15 

58 
25 

71 
30 

64 
17 

55 

10 

32 

15 

22 

12 

42 
19 

52 
17 

71 
27 

66 
35 

56 
30 

70 
25 

61 
33 

74 
30 

65 

40 

71 
30 

69 

47 

57 
38 

49 
26 

28 
19 

35 

17 

42 
4 

54 

15 

60 
23 

56 
28 

47 
17 

49 
23 

53.9 
23.8 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

46 
16 

38 

17 

58 
22 

69 

21 

45 
21 

61 
16 

29 

12 

19 

2 

41 
10 

53 

18 

66 
21 

62 
29 

65 

25 

70 
25 

58 
26 

75 
29 

63 

34 

70 
34 

60 
32 

60 
30 

39 
16 

21 
10 

37 
10 

49 

19 

57 
23 

65 
32 

49 
21 

49 
20 

52.3 

21.3 

LAMBSA  1  S5E 

MAX 

Mm 

48 
20 

33 
22 

62 
26 

76 
33 

46 
26 

68 
22 

46 
23 

26 
6 

62 

10 

66 
18 

68 
35 

62 
33 

68 
33 

61 
33 

65 
38 

60 
36 

57 
35 

63 
35 

51 
32 

50 
32 

52 

31 

37 
22 

48 
28 

70 
28 

73 
32 

68 

34 

47 
34 

49 
23 

96.0 
2B.0 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

48 

18 

36 

17 

56 
28 

73 
26 

46 
26 

65 
19 

42 

14 

24 
5 

52 

a 

53 

70 
24 

70 
29 

59 
27 

74 
30 

65 
27 

77 
27 

71 
36 

67 
36 

65 
38 

69 

34 

50 
21 

26 

13 

42 
14 

62 
21 

63 
27 

73 
37 

58 
25 

S3 

25 

97.7 
23.9 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

36 

11 

36 

11 

50 
22 

67 
20 

31 
9 

58 
8 

25 

12 

21 
0 

46 
10 

64 
12 

64 
12 

63 

11 

61 
18 

65 

18 

59 

20 

66 
23 

63 

20 

68 
23 

69 

36 

55 

27 

32 

18 

25 

17 

32 
8 

42 
6 

52 

1* 

54 
18 

46 
19 

42 

20 

49.0 
16.0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 
MIN 

47 
15 

39 
16 

57 
27 

70 
25 

47 
24 

63 

17 

40 
12 

24 

7 

50 
14 

62 
18 

69 
21 

68 
29 

57 
29 

72 
34 

64 
31 

76 
34 

69 
33 

69 
36 

72 
41 

66 
34 

45 
19 

24 
12 

40 
12 

56 
26 

61 
30 

53 
28 

53 

25 

55.7 
24.1 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

40 
16 

58 
26 

73 
38 

54 
28 

66 
28 

42 
19 

27 
5 

53 

5 

54 

15 

70 
21 

74 
34 

60 
29 

73 
26 

66 
33 

74 
26 

71 
42 

69 
35 

66 

50 

66 
38 

62 
28 

29 

18 

42 
13 

58 
23 

59 

30 

72 
33 

65 
35 

55 
27 

60 
32 

58.5 

26.9 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

37 
20 

37 
20 

51 
29 

70 
22 

38 
20 

61 
17 

32 
13 

21 

3 

46 
14 

52 

21 

65 

37 

65 
28 

53 

30 

64 
34 

57 
34 

65 

36 

66 
34 

69 

44 

61 
39 

60 
28 

46 
18 

39 

12 

33 

18 

41 
23 

55 
33 

67 
33 

49 
26 

50 
29 

51. S 
25.5 

HIAHl 

MAX 

Mm 

38 

16 

39 

15 

50 
24 

70 
24 

35 

14 

60 

15 

29 
11 

20 

-  1 

45 

14 

52 
12 

67 
27 

63 
29 

53 
23 

67 
26 

67 
29 

65 
29 

63 
28 

67 

34 

68 

41 

59 
29 

37 
18 

22 

20 

35 
4 

39 

55 

15 

62 
26 

48 
20 

43 
20 

50.3 
20.4 

MIDLAND  HSO 

MAX 

Mm 

35 

28 

61 
32 

71 
35 

52 

34 

70 
30 

45 
24 

33 

15 

56 
12 

51 
19 

66 
24 

75 
37 

61 
35 

71 
30 

72 
37 

77 
32 

80 
46 

72 
45 

66 
51 

69 

41 

78 
34 

37 
27 

50 
23 

66 
28 

63 

37 

74 
36 

60 
36 

62 
32 

69 
38 

62.3 
32.1 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

46 
25 

60 
29 

70 
36 

68 

30 

69 

30 

62 
22 

40 
23 

57 
10 

51 
18 

68 

21 

76 
38 

65 
36 

70 
25 

73 
38 

76 
29 

81 
44 

77 
44 

66 
53 

69 

43 

78 
36 

76 
28 

61 
23 

67 
25 

64 
38 

75 
34 

68 
33 

64 
31 

68 
40 

66.3 
31.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

46 
16 

49 
16 

59 
27 

70 
25 

47 
26 

63 
19 

42 
14 

24 
9 

52 

13 

51 
16 

70 
20 

67 
27 

66 
27 

71 
32 

64 
32 

76 
32 

70 
32 

67 
32 

69 
42 

65 
29 

47 
20 

26 
10 

39 
14 

57 
21 

61 
28 

69 

34 

51 
27 

53 

24 

56.6 
23.7 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

48 
15 

36 
15 

59 

20 

68 
14 

47 
24 

63 

16 

38 
9 

23 
6 

50 
9 

51 
13 

69 
13 

65 
25 

57 
25 

70 
27 

62 

27 

75 
24 

65 
29 

68 
29 

60 
38 

65 
33 

43 
19 

24 
6 

39 

7 

54 
13 

61 
25 

68 
34 

51 
23 

54 
20 

54. B 
19.9 

ULTQN 

MAX 
MIN 

45 

14 

37 

15 

57 
25 

58 
25 

38 
24 

57 
25 

35 
10 

23 

2 

35 
8 

52 

13 

54 
24 

52 
23 

65 
24 

64 
24 

72 
25 

76 
30 

66 
33 

68 
38 

63 

38 

65 
30 

38 
20 

21 
12 

48 
12 

55 

15 

63 
22 

66 
28 

68 
30 

69 
31 

54.0 
22.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

38 

16 

36 
16 

50 
25 

72 
22 

36 
21 

59 

17 

32 

9 

19 

5 

44 
14 

50 
15 

66 
29 

61 
29 

63 

26 

71 
30 

57 
34 

63 
34 

61 

37 

65 
37 

65 
39 

68 
27 

35 
17 

19 
16 

33 

13 

36 
14 

53 
23 

61 
32 

47 
26 

46 
28 

49.6 
23.3 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

38 

14 

54 
22 

71 
32 

66 
U 

61 
19 

56 
18 

28 
10 

42 

1 

52 
16 

67 
23 

62 
31 

55 

26 

71 
25 

66 
35 

71 
30 

71 
44 

65 
36 

68 
61 

60 
33 

67 
26 

29 

16 

37 
16 

41 
13 

54 
21 

64 

31 

61 
28 

49 
23 

51 
25 

56.0 
24.4 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

36 
12 

37 
12 

54 

20 

72 
18 

32 
18 

64 
8 

20 
10 

20 
3 

42 
9 

62 

11 

65 
27 

54 
27 

63 
23 

69 
24 

56 

68 

32 

63 
23 

66 
29 

67 
31 

61 
25 

30 

15 

19 
16 

35 

0 

36 

46 

0 

50 
23 

46 
19 

40 
20 

48. 4 
17.3 

28 

PLAINS 

MAX 

Mm 

92 

20 

38 
22 

60 
26 

72 
26 

50 
26 

64 
17 

46 
14 

24 
10 

54 
12 

50 
14 

70 
26 

69 
24 

69 
23 

71 
25 

68 
25 

76 
28 

71 
35 

68 
38 

64 
36 

62 
28 

64 
30 

72 
30 

53 
24 

94 
24 

59. 6 

24.5 

S««  R«f«ienc«  Notes  FoUowlDg  SUtion  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

f EBRUARY 


DayolMonlh 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


PL4INVIEH 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEAkMUN 

STRATFORD 

SUNR4V  4  SW 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

•     •     • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  KSO 
ANSON 

ASPERHONT  2  SSW 
BALLlNCER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 
CUTHRIE 

haskEll 

hords  creek  dam 

JAVTON 

MATADJR 

MEMPHIS 

MONDAY 

PADUCAH 

POST 

QUANAH  5  SE 

ROSCOE 

RDTAN 

SEYMOJR 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

SNYDER 

TROSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


51   37 
19   19 


39   36 
15   21 


40   5! 

24   38 


47   38 
22   22 


41   58 
29   37 


51   51 
29   37 


46   62 
29   35 


45   57 
19   29 


38   60 
23   2« 


42   57   74 


45   40 
21   22 


52   38 
27   27 


44   38 
20   20 


52   42 

IB   IB 


41   55 
19   35 


42   41 
19   20 


46   35 
19   19 


41   43 
IB   20 


40   59 
21   35 


44  1,1, 
22   22 


39   51 
16   30 


4!   36 
22   22 


43   43 
19   19 


39   57 
18   25 


73   42 
24   22 


43   63 
19   17 


66   38   58 


60   68   51 
29   30   26 


70   70 
29   25 


50   69 
28   21 


67   71   60 


21   22 

41   63 


70   61 
29   26 


69   65 
26   21 


69   60 
34   23 


70   65 
26   23 


47   69 
31   23 


55   68 
30   26 


47 

31 


55   63 
23   22 


68   64 
26   21 


44   63 
27   21 


42   60 
21   21 


68   62 
30   21 


64   70   65 
35   34   23 


43   65 
28   24 


62   59 
2B   19 


49   6B 
28   23 


44   65 
25   22 


66   64 
27   21 


60   60 
26   29 


23   46 

5   12 


26   53 
16    3 


40   53   52 


39   25   55 


38   57 
21    7 


36   22 

14    4 


41   55 
22   12 


40   56 
20    7 


32   58 

18   11 


35   55 
17   10 


39   25 
22    7 


46   30   53 


40   24 

17    7 


36   26 

17    7 


39   25 

18    8 


35   24   54 


35  53 

18  7 

35  55 

20  8 

38  26 

23  6 

34  48 

13  3 

40  25 

IB  15 


35   53 

12    7 


35   54 

20    7 


50   69 
17   21 


54   65 
17   21 


66   63 
27   35 


54   67 
15   27 


67   66 
30   30 


54   69 
13   26 


54   66 
20   23 


51   64 
19   28 


74   60 
45   35 


72   66 
45   40 


69   71 
32   37 


70   59 
32   33 


66   67 
32   32 


80   63 
39   (,0 


77   70 
41   35 


75   62 
41   37 


65   79 
34   40 


68   74 
28   38 


72   71 
37   33 


69   69 
34   34 


67   70 
34   33 


70   71 
34   36 


69   75 
26   35 


74   63 
42   37 


69   63 
26   34 


55   71 

27   27 


70   72 
26   46 


71   70   76 


62   74 
26   26 


73   78   76 
24   33   32 


72   64 
27   35 


79   74 
39   38 


74   73   76 


73   70 
27   41 


60   72 
28   31 


62   74   65 
28   28   30 


60   75   65 
26   34   28 


57   67 
26   26 


74   80 
43   41 


73   69 
22   43 


70   75 
42   32 


77   69 
39   39 


67   67 
35   35 


67   68 
32   50 


61   65 
36   39 


68   66 

35   51 


80   67 
40   41 


65   71 
33   34 


62   68 
35   35 


76   80   78 


66   81 
42   41 


7*   70 
44   33 


69   69 
27   27 


86   82 
39   44 


83   79 
50   43 


75   72   70 
43   42   55 


80   72   66 


7J   77 
30   36 


72   75 
41   30 


70   72 
31   35 


77   75 
37   55 


71   75 
33   37 


76   77 
33   36 


70   74 
33   32 


23   25   27 

64   60   68 


61   73   65 
26   27   29 


82   76 
55   40 


69   70 
47   34 


74   60   74 
35   35   40 


67   64 
31   30 


67   64 
26   34 


69   69 
33   36 


70   70 
38   35 


67   65   62   63   69   75   75   75 
40   36   22   34   29 
R«(*r«nc»  Not**  ToUowing  SUUoD  Indax 
-  46  - 


24   28   27 
72 


76   73 
27   35 


33 


72   75 
29   38 


49 


63   67   53 


63   63   39 
34   30   18 


62   54 
38   27 


64   64   33 


78   40 
40   28 


80   76 
35   28 


71   67 
35   29 


84   73 
32   31 


47   33 
32   22 


64   41 
30   20 


80   73 
37   29 


82   77 
37   27 


67   60 
37   22 


67   42 
35   24 


63 

35   23 


72   74 
39   31 


72   80 
37   33 


68   50 
29   23 


65   55 
33   22 


72   62 
40   23 


69   52 
35   26 


72   58 
35   24 


6B   54 
2B   2B 


80   60 
42   25 


70   57 
32   25 


73   65 
3!   32 


61   40 
30   19 


70   60 
29   22 


70   60 
33   28 


42   32   24 


66   50 
34   25 


37   54 
12   23 


48   63 
17   25 


48   65 
27   26 


30   46 
23   23 


51   68 
26   27 


48   65 
20   25 


21   24   31 


31   45 
22   24 


37   50 
24   25 


28   46 
20   20 


25   44 
20   23 


52   39 

22   20 


43   64 
19   26 


27   40 
20   20 


27   47 
18   17 


28   40 
21   22 


48   66 
20   23 


47   62 
20   27 


33   43 
22   23 


39   55 

13   20 


37   46 
24   26 


30   42 
22   22 


36   56 
20   22 


40   63 
22   28 


61   71 
34   35 


56   67 
22   32 


54   52 

24   21 


57   6! 
22   23 


65   63 
33   30 


60   72 

31   33 


62   69 
29   35 


50   61 
30   31 


71   70   65 
50   42   37 


74   72   60 


54   76 
33   »4 


60   73 
27   35 


75   73 
37   39 


59   75 
34   47 


42   43   30 


Continued 

Di 

\1L 

Y 

It 

MJ 

t'hJ 

rtA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 

February 

1971 

Station 

Day 

olM 

onth 

D) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HELLINCTDN  1  NNW 

MAX 

MIN 

40 
19 

53 

28 

72 
32 

70 
25 

60 
21 

59 
22 

34 
16 

52 

2 

57 
16 

69 
24 

69 

38 

59 
33 

75 
33 

69 

27 

72 
43 

70 
33 

69 
57 

67 

40 

63 

30 

40 
19 

52 

20 

73 

34 

73 
38 

64 
25 

67 
34 

61.9 
28.4 

WICHITA  Falls  hso 

MAX 

MIN 

44 
20 

46 
32 

68 
40 

60 
28 

62 
23 

37 
24 

29 

11 

49 
6 

46 
13 

67 
29 

70 
44 

55 

26 

56 
22 

65 

34 

69 

30 

81 
44 

73 
37 

74 
55 

71 
42 

66 
35 

39 
24 

42 
24 

61 
26 

61 
31 

71 
50 

60 
36 

57 
30 

65 

38 

56.9 
30.6 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 
MIN 

50 
28 

39 
28 

57 
37 

70 
45 

54 
25 

70 
25 

45 
21 

29 

8 

55 
14 

51 
22 

67 
27 

79 
36 

62 
25 

72 
30 

77 
35 

75 
36 

85 
43 

77 
43 

75 
43 

72 
36 

81 
30 

46 
23 

51 
25 

67 
34 

61 
47 

71 
46 

68 
27 

61 

37 

63,1 

31.4 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

42 
22 

40 
22 

54 
38 

77 
39 

50 
26 

71 
25 

43 
24 

27 

7 

54 

7 

53 

15 

66 
37 

75 
39 

59 
23 

71 
25 

75 
33 

77 
35 

67 
40 

60 
43 

76 
52 

73 
37 

82 
32 

32 
25 

37 
21 

67 
22 

56 

39 

74 
60 

67 
30 

61 
30 

61.7 
29.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

45 
21 

48 
36 

71 
41 

64 
39 

66 
25 

48 
25 

35 
22 

50 
4 

50 
16 

67 
29 

73 
46 

61 
37 

60 
23 

66 
43 

71 
31 

83 
51 

77 
36 

76 
56 

72 
50 

73 
36 

63 
34 

44 
25 

65 
25 

62 
35 

71 
51 

66 
48 

57 
31 

68 
38 

62.6 
34.3 

bardwell  oam 

MAX 

Mm 

50 
28 

45 
30 

46 
35 

68 
39 

59 
27 

63 

30 

54 
32 

33 
15 

45 
17 

42 
20 

62 

33 

73 

44 

55 
27 

53 
29 

73 
44 

74 
46 

77 
55 

77 
56 

76 
55 

74 
42 

77 
44 

60 
26 

50 
30 

62 
34 

70 
45 

60 
63 

68 
37 

65 
42 

61.2 
36.3 

BELTON  OAM 

MAX 

Mm 

54 
36 

45 
36 

45 
37 

70 
39 

69 
34 

71 
34 

55 
33 

42 
20 

50 

21 

50 
25 

67 
30 

75 
47 

56 

36 

62 
36 

77 
41 

75 
SO 

61 
58 

60 
60 

80 
59 

79 
46 

76 

47 

54 
26 

54 
29 

66 
34 

65 
53 

63 
55 

70 
42 

69 
46 

64.4 
39.6 

BENBRQOK  DAM 

MAX 

Mm 

46 
26 

41 
27 

47 
36 

68 
37 

56 
29 

66 
32 

46 
29 

33 

12 

46 
16 

44 
19 

64 
32 

74 
42 

55 

26 

56 
29 

75 
38 

70 
44 

81 
55 

75 
59 

60 
54 

73 
40 

75 
40 

43 
26 

46 
29 

62 

30 

65 

45 

62 
63 

66 
35 

61 
36 

60.1 
34.9 

BONHAM 

MAX 

Mm 

45 
25 

42 
35 

53 
34 

64 
39 

56 
24 

45 
33 

38 
27 

39 
11 

37 
14 

62 

27 

71 
45 

67 
41 

48 
24 

71 
35 

68 

37 

77 

51 

72 
50 

72 
69 

71 
64 

73 
40 

66 
31 

44 
24 

59 

30 

69 
37 

63 
50 

61 
36 

60 
30 

66 
46 

59.3 

35.4 

BOWIE 

MAX 

Mm 

45 
23 

47 
34 

66 
36 

60 
35 

65 

27 

46 
26 

98 
20 

50 
6 

50 

15 

67 
29 

77 
43 

64 
37 

58 

24 

72 
36 

74 
36 

B8 
48 

75 
45 

74 
60 

75 
51 

74 
41 

69 
34 

44 
24 

63 
26 

67 
41 

67 
50 

64 
47 

64 
37 

66 

41 

63.2 
34.9 

BOYD  3  S 

MAX 

Mm 

47 
26 

48 
25 

47 
29 

69 
35 

58 
27 

67 
29 

43 
26 

33 
16 

49 
11 

46 
16 

65 
25 

76 
40 

56 
24 

54 
26 

74 
35 

71 
35 

63 
42 

76 

41 

77 
50 

74 

43 

76 
36 

43 
26 

47 
26 

63 
26 

67 
35 

62 
53 

65 
32 

60.6 
31.1 

BRECKENRIOCE 

MAX 

Mm 

44 
21 

51 
38 

72 
42 

64 
30 

70 
31 

47 
26 

32 

14 

53 
7 

50 
16 

67 
30 

75 
46 

59 
37 

67 
24 

75 
46 

73 
31 

65 
53 

76 
54 

76 
54 

73 
49 

78 

43 

66 
25 

46 
25 

66 
24 

58 
42 

71 
52 

67 
43 

60 
30 

76 
43 

64.3 
34.9 

bridsepdrt 

MAX 

Mm 

49 
25 

49 
27 

47 
37 

70 
36 

50 
25 

71 
30 

41 
27 

32 
10 

50 
11 

47 
19 

67 
36 

77 
40 

56 
26 

57 
27 

74 
35 

73 
35 

86 
42 

76 
43 

76 
55 

74 
42 

76 
38 

43 
25 

47 
27 

65 
26 

69 
36 

66 
52 

64 
29 

56 
37 

61.1 
32.3 

BROWNMOOO 

MAX 

Mm 

43 
33 

52 
40 

54 
45 

60 
26 

70 
28 

68 
26 

52 
15 

32 

15 

50 
24 

47 
27 

68 
33 

79 
29 

67 
29 

68 
39 

71 
41 

75 
43 

76 
59 

78 
51 

74 
38 

80 
36 

71 
26 

50 
27 

49 
26 

58 

34 

56 
49 

69 
60 

65 

40 

76 

44 

62.8 
35.0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

51 
39 

46 
37 

69 
36 

73 
56 

72 
31 

58 

41 

54 
30 

48 
18 

46 
25 

67 
23 

79 
38 

72 
47 

63 
32 

78 
34 

78 
65 

82 

51 

80 
65 

80 
53 

80 
57 

79 
52 

74 
48 

57 
26 

70 
26 

69 
51 

66 
56 

76 
66 

73 
40 

74 
60 

66,4 
41.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

4* 
27 

47 
39 

68 
36 

65 

46 

68 
25 

58 
32 

37 
26 

50 
10 

46 
19 

66 
22 

76 
42 

69 
42 

60 
28 

77 
37 

73 
42 

83 

44 

75 

57 

80 
63 

78 

51 

75 
46 

69 
34 

52 
26 

65 
25 

65 

41 

61 
52 

68 
53 

63 
35 

72 
46 

64.6 
37.4 

CDRSICANA 

MAX 

Mm 

50 
30 

45 
30 

44 
39 

69 
39 

68 
30 

64 
30 

58 
26 

35 
15 

45 
15 

45 
20 

63 
27 

74 
45 

61 
39 

74 
29 

69 
36 

72 
52 

79 
55 

76 
57 

79 
60 

75 
47 

76 
47 

63 
27 

51 
27 

62 
32 

72 
46 

62 
56 

70 
39 

66 
39 

63.2 

37.0 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

46 
29 

47 
37 

63 
37 

69 

37 

65 
31 

52 
34 

35 
23 

47 
15 

42 
19 

65 
29 

76 
48 

56 

37 

66 
26 

76 
43 

70 
40 

80 
52 

76 
61 

79 
59 

74 
55 

78 
50 

63 
29 

49 
26 

62 

34 

66 
44 

61 

56 

66 

47 

62 

39 

66 

49 

62.5 
36.9 

OENISDN  CAM 

MAX 

Mm 

43 
25 

43 
34 

53 
34 

65 
38 

58 
25 

58 
31 

36 
26 

38 
12 

38 
15 

62 

28 

71 
45 

70 
42 

49 
26 

67 
34 

66 
39 

79 

44 

79 

44 

75 
52 

66 
55 

71 
40 

72 

41 

43 
26 

58 
29 

68 
36 

67 
50 

61 
62 

57 
33 

62 

45 

59.6 
35.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

47 
36 

45 
37 

57 
36 

67 

44 

65 
26 

66 
32 

39 
28 

44 
13 

45 
16 

66 
27 

76 
44 

73 
38 

63 
25 

72 
37 

71 
38 

62 

42 

61 
44 

78 
56 

73 
57 

76 
41 

75 
36 

46 
26 

62 

30 

60 
37 

60 
50 

63 
46 

60 
34 

67 
45 

63.2 
36.5 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

46 
28 

42 

27 

47 
37 

71 
40 

56 
30 

70 
26 

47 
27 

32 
9 

52 

10 

50 
20 

66 
31 

76 
40 

56 
29 

63 
30 

76 
38 

72 
40 

82 
52 

74 
56 

78 
53 

75 
42 

75 
36 

36 
25 

48 
25 

65 

31 

61 
44 

61 
52 

66 
37 

60 
36 

61.0 
34.? 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

56 
29 

41 
31 

44 
37 

66 
39 

69 

41 

71 
44 

47 
30 

54 
7 

56 
19 

64 
29 

71 
36 

63 
30 

70 
38 

76 
38 

77 
39 

86 
46 

79 

47 

76 
44 

74 
45 

76 
46 

50 
23 

42 
24 

61 
26 

64 
29 

57 

41 

64 
50 

66 
51 

63.7 
35.5 

EVANT 

MAX 

Mm 

48 
32 

45 
36 

71 
37 

68 
46 

73 
26 

64 

31 

46 
29 

52 

12 

52 
22 

66 

30 

60 

47 

71 
43 

64 
28 

76 
38 

76 
42 

62 
51 

77 
60 

61 
63 

76 
53 

77 
45 

73 
36 

54 
26 

67 
26 

63 

47 

63 
54 

71 
52 

66 
36 

71 
46 

66.9 
39.4 

FERRIS 

MAX 

Mm 

51 
29 

46 
40 

65 

37 

68 

50 

63 
27 

62 
36 

43 
31 

46 
13 

46 
18 

65 
26 

74 
42 

73 
46 

54 
26 

75 
38 

73 
45 

76 
48 

77 
56 

79 
62 

74 
54 

78 
46 

74 
36 

50 
26 

63 
29 

69 
36 

62 
52 

67 
63 

65 
35 

71 
46 

64.7 
39.0 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

46 
28 

47 
36 

66 
37 

66 
31 

65 
26 

52 
34 

35 
22 

46 
12 

43 
19 

65 
27 

75 
46 

57 
35 

53 
26 

75 
40 

69 
39 

81 
46 

75 
57 

80 
59 

74 
47 

77 
42 

62 
29 

50 
26 

62 
26 

69 
36 

61 
52 

65 
43 

62 
32 

66 
46 

62.4 
36.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

46 
25 

46 
25 

44 
35 

65 
37 

56 
23 

61 
27 

39 

27 

29 
9 

44 
9 

42 
14 

64 
26 

72 
40 

63 
21 

53 
23 

70 
36 

70 
34 

83 

42 

74 
41 

74 
37 

72 

41 

73 

40 

47 
24 

43 
16 

65 
25 

68 
39 

64 
63 

60 
29 

57 
29 

58.4 
29.6 

CATESVILLE 

MAX 

Mm 

53 
35 

44 
34 

45 
37 

71 
38 

66 
25 

70 
26 

53 
30 

36 

15 

52 

15 

48 
24 

67 

30 

77 
46 

60 
29 

62 

30 

76 
44 

75 
42 

81 
56 

78 
58 

60 
56 

77 
41 

75 
41 

49 
28 

53 
25 

61 
25 

64 
50 

64 
62 

71 
37 

67 
39 

63.5 
36.0 

CEDRGETDWN 

MAX 

Mm 

50 
39 

44 
39 

68 

37 

70 
56 

72 
28 

66 

45 

55 
32 

51 

16 

51 
25 

66 
27 

75 
46 

76 
47 

65 
32 

78 

41 

77 
48 

62 

49 

81 
57 

81 
64 

78 
58 

79 
48 

76 
45 

56 
29 

69 
26 

67 
49 

66 
57 

75 

64 

72 
38 

70 
46 

68.6 
42.3 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

48 
24 

49 
40 

75 
37 

71 
49 

70 
20 

66 
32 

45 
29 

53 
9 

52 

16 

66 
20 

80 
47 

77 
44 

63 
26 

60 
38 

78 
33 

85 

41 

81 

50 

84 
64 

78 
46 

78 
31 

73 
34 

52 

26 

66 
21 

66 
39 

64 
50 

70 
52 

66 
29 

75 
40 

66.4 
35.3 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

48 
32 

47 
37 

71 
38 

66 
32 

72 
33 

69 
26 

48 
28 

53 
9 

53 
23 

66 
27 

76 
42 

77 
42 

66 
30 

78 
42 

75 
40 

83 
52 

81 
56 

80 
60 

77 
53 

78 
50 

71 
34 

62 

24 

66 

30 

64 

44 

62 
52 

68 
48 

69 
39 

72 
45 

67.5 
36.2 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

45 
25 

48 
25 

49 
32 

73 
40 

52 
25 

72 
i7 

41 
25 

40 

7 

45 
6 

41 
20 

69 
25 

77 
40 

58 
23 

63 
26 

74 
32 

74 
34 

87 
42 

60 
42 

78 
50 

76 
40 

77 
36 

46 
25 

47 
22 

66 
26 

63 
42 

71 
49 

66 
28 

66 
28 

62.4 
30.2 

GRANBURV 

MAX 

Mm 

49 
27 

47 
40 

70 
37 

70 
50 

70 
30 

69 
31 

45 
30 

52 

12 

53 

21 

66 
29 

76 

46 

77 
43 

69 

27 

78 
39 

78 
36 

84 
47 

66 
53 

81 
62 

79 
54 

77 
41 

74 
36 

60 
27 

65 
26 

65 
41 

61 
51 

67 

51 

67 
34 

73 
46 

67.5 
38.1 

GRAPEVINE  DAN 

MAX 

Mm 

47 
27 

48 
27 

45 
36 

68 
38 

59 
26 

65 
26 

42 
30 

32 
13 

45 
13 

42 
19 

66 

27 

75 
43 

64 
30 

54 
31 

75 
30 

70 

41 

62 

54 

76 
59 

80 
55 

74 
40 

77 
35 

46 
26 

48 
26 

63 
32 

70 
42 

61 
53 

65 
32 

61 
35 

60.4 
33.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

50 
26 

47 
26 

43 
34 

65 
38 

58 
23 

60 
27 

49 
30 

31 

10 

40 
10 

39 
15 

62 
27 

73 
42 

51 
24 

50 
25 

71 
40 

70 
40 

76 
53 

74 
63 

74 
53 

72 

44 

76 
44 

55 
26 

46 
26 

66 
30 

69 
36 

60 
53 

65 
30 

60 
34 

56.7 
32.9 

groesbeck 

MAX 

Mm 

51 
35 

44 
36 

42 
37 

70 
42 

69 
31 

66 
32 

56 
32 

37 
16 

45 
17 

43 
22 

63 

30 

75 
46 

66 
28 

64 
31 

75 
43 

73 
51 

60 
55 

78 
57 

76 
60 

76 
46 

74 
44 

66 
26 

63 
29 

65 

36 

70 
51 

64 
55 

73 

41 

68 
43 

63.4 
36.4 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

50 
33 

42 
33 

46 
34 

71 
39 

63 
35 

72 
34 

51 
30 

35 
14 

51 
14 

48 
25 

65 
33 

78 

45 

68 
29 

66 

30 

77 
36 

76 
40 

80 
57 

76 
62 

79 
57 

75 

38 

44 
28 

50 
28 

65 
33 

61 

46 

61 
54 

67 
45 

71 
47 

62.3 
37.1 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

56 
22 

46 
22 

47 
36 

66 

41 

49 
25 

65 
27 

49 
24 

36 
6 

46 
6 

47 
14 

66 

34 

71 
37 

55 
22 

57 
22 

69 
29 

71 
29 

62 

37 

75 
38 

75 

51 

71 
35 

69 
34 

60 
24 

43 
25 

63 
25 

64 
34 

71 
49 

59 
30 

59 
31 

60.1 
29.0 

S«e  Referaacs  NotsB  roUowlcg  StaUon  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29  30 

31 

1 

HICO 

MAX 

MIN 

26 

46 
39 

74 
36 

70 
49 

70 
26 

71 
29 

49 
29 

52 

10 

52 
20 

66 
30 

79 

44 

76 
42 

62 
27 

76 
39 

77 
36 

83 
46 

81 
54 

80 
49 

60 
53 

75 
36 

70 
34 

50 
26 

66 
23 

63 

41 

62 

50 

68 

61 

65 
35 

73 
46 

67.4 
36.6 

hillsbcjro 

MAX 
MIN 

50 
29 

45 
30 

52 
36 

68 

40 

64 
30 

67 
32 

54 

32 

35 

13 

47 
15 

45 
22 

64 
30 

70 
44 

56 
26 

56 
30 

75 
40 

7! 

47 

79 
59 

77 
60 

79 
57 

76 

41 

76 
49 

60 
27 

52 

27 

62 
30 

67 
50 

63 
53 

70 
41 

63 

47 

62.6 
37.0 

jacksboro 

MAX 

MIN 

46 
22 

46 
36 

70 
38 

69 
36 

70 
33 

69 
26 

39 
23 

50 
8 

50 
18 

65 
36 

75 
52 

74 
39 

66 
26 

71 
43 

72 
32 

66 
45 

77 
42 

76 
57 

77 
54 

75 
42 

74 
30 

45 
26 

66 
28 

66 
42 

67 
52 

66 
50 

61 
31 

67 
54 

69.6 
36.5 

KAUFMIN 

MAX 
MIN 

50 
29 

47 
29 

45 
35 

68 

39 

66 
26 

63 
26 

60 
33 

34 

14 

43 
13 

42 
16 

63 
26 

74 
44 

55 

27 

51 
27 

74 
40 

73 
49 

79 
56 

76 
56 

77 
57 

75 
47 

77 
47 

56 

26 

50 
27 

63 
30 

71 
47 

60 
53 

68 
35 

64 
35 

61.6 
35.5 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

49 
36 

43 
39 

66 
38 

68 
53 

68 
23 

67 
36 

56 

36 

51 

16 

50 
24 

67 
25 

77 
45 

79 
48 

70 
30 

77 
43 

73 
45 

73 
58 

79 
43 

79 

46 

76 
57 

76 
40 

72 
40 

55 

29 

67 
23 

64 

60 

64 

67 

73 
53 

67 
35 

70 
46 

67.1 
39.9 

L4V0N  D4M 

MAX 

MIN 

50 
29 

47 
30 

44 
36 

67 
39 

59 
27 

61 
30 

49 
31 

32 

15 

43 
15 

40 
18 

64 
31 

73 
44 

51 
27 

61 
28 

73 
41 

69 

42 

76 
55 

74 
57 

76 
55 

72 
46 

76 

47 

61 
27 

47 
27 

60 
32 

69 
42 

60 
54 

64 
39 

62 

♦0 

99.6 
39.9 

MARLlN  3  NE 

MAX 
MUi 

50 
36 

47 
38 

65 
39 

70 
54 

66 
24 

66 
40 

53 
34 

46 
16 

45 
24 

64 

20 

77 
44 

73 
36 

60 
30 

76 
35 

75 
49 

84 
46 

79 
54 

79 
64 

76 
59 

76 
46 

71 
42 

55 

26 

65 

26 

69 

43 

65 
56 

73 
59 

70 
39 

71 
48 

66. T 
40.2 

MC  CRECOn 

MAX 

MIN 

50 
35 

43 
35 

48 
37 

68 
39 

66 
30 

70 
34 

53 

32 

39 
14 

50 
15 

47 
23 

65 
35 

76 
46 

57 
29 

62 
39 

76 
45 

74 
50 

79 
60 

76 
46 

80 
46 

74 
45 

73 
43 

50 
29 

63 

28 

65 
31 

66 
52 

62 
55 

73 
38 

67 
42 

62.9 

37. 6 

HC  KINNEY 

MAX 

MIN 

47 
26 

45 
37 

57 
35 

67 
43 

61 
23 

59 
32 

36 
29 

42 

10 

50 
15 

64 
22 

74 
43 

70 
41 

52 
22 

72 
35 

71 
39 

80 
45 

77 
53 

77 
55 

72 
53 

76 
41 

74 
35 

47 
25 

69 
29 

69 
34 

61 
51 

65 
54 

60 
29 

66 
35 

62.6 
35.4 

"EXIA 

MAX 

MIN 

50 
33 

44 
33 

45 
36 

68 
40 

66 
30 

64 
33 

58 
33 

37 
16 

44 
18 

48 
20 

63 
30 

74 
44 

58 
26 

54 
29 

72 
39 

73 
50 

78 
53 

77 
60 

76 
57 

76 
47 

76 

47 

55 

27 

52 

29 

66 
31 

70 
45 

64 

54 

74 
39 

68 

41 

62.7 
37.2 

MINERAL  HELLS  FAA  iP 

MAX 

MIN 

47 
^5 

48 
38 

70 
37 

66 
31 

71 
26 

45 
31 

34 
19 

51 

11 

47 
20 

67 
28 

76 
42 

57 
36 

60 
27 

77 
37 

72 

37 

86 

46 

76 
46 

79 
57 

75 
49 

75 
48 

65 
27 

48 
27 

65 
26 

63 
42 

64 
51 

65 
41 

59 

30 

71 
44 

63.6 
39.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

56 
29 

44 
29 

45 
35 

68 
39 

63 
27 

65 
31 

56 
32 

35 

15 

44 
16 

42 
21 

62 
31 

74 
45 

57 
27 

55 
29 

75 
40 

74 
49 

77 
54 

76 
55 

79 
58 

73 
46 

76 
47 

62 
26 

61 
29 

63 
33 

69 

50 

62 
55 

70 
35 

65 
42 

62.1 
36.7 

olnev 

MAX 

MIN 

50 
22 

49 
36 

75 
40 

68 
34 

69 
26 

59 
25 

34 
21 

56 
6 

52 
19 

68 
26 

90 
43 

73 
39 

64 
23 

75 
41 

72 
31 

86 
43 

78 
36 

76 
55 

75 
49 

77 
35 

66 
25 

46 
23 

65 
25 

60 
36 

70 
52 

65 

40 

61 
30 

70 
37 

65. S 
32.9 

PARIS 

MAX 

MIN 

49 
25 

45 
26 

40 
33 

64 
35 

64 
27 

59 
29 

43 
33 

34 
11 

37 
12 

37 
15 

61 
30 

70 
42 

49 
24 

49 
25 

69 
34 

70 
43 

75 
53 

72 
57 

71 
56 

71 
42 

74 
45 

56 
27 

41 
26 

59 

33 

71 
41 

60 
54 

65 

34 

62 
36 

57.6 
33.9 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

46 
25 

45 
25 

44 
35 

65 
37 

58 
26 

61 
29 

39 
26 

30 
11 

42 
U 

41 
15 

58 
28 

73 
30 

52 
21 

51 
22 

70 
36 

68 
36 

80 
45 

73 
43 

74 
55 

71 
40 

74 
40 

51 
25 

45 
25 

61 
30 

69 
40 

60 
53 

62 
31 

58 

34 

S7.9 
31.4 

Proctor  reservoir 

MAX 
MIN 

56 
31 

43 
31 

59 
39 

73 
43 

59 
29 

70 
30 

49 
29 

39 
13 

53 

14 

50 
23 

67 

31 

78 
42 

59 
29 

65 
30 

78 
38 

72 
38 

84 
53 

74 
61 

80 
53 

75 
39 

77 
37 

39 
27 

50 
26 

67 
30 

61 
45 

63 

50 

67 
36 

63 
39 

63.2 
39.2 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

40 
20 

55 
37 

71 
45 

64 
39 

70 
30 

62 
24 

35 

20 

53 
9 

51 
14 

67 
29 

77 
40 

62 
34 

66 
25 

75 
46 

73 
33 

66 
54 

76 
41 

75 
53 

73 
49 

76 
41 

70 
26 

47 
23 

65 
26 

59 

43 

69 
51 

65 
52 

59 
35 

74 
42 

64.9 
39.0 

ajINLAN 

MAX 

MIN 

47 
27 

43 
26 

59 
34 

64 

47 

60 
28 

59 
39 

48 
29 

41 
12 

39 

17 

62 
29 

73 
44 

70 
43 

62 
25 

71 
36 

71 
45 

76 
46 

76 
57 

76 
60 

72 
56 

76 

45 

71 
39 

47 
33 

66 

30 

69 
38 

62 
53 

65 
67 

61 
35 

66 
43 

62.6 
36.9 

RANGER  1  W 

MAX 

MIN 

42 
25 

49 
37 

72 
39 

66 
40 

56 

7 

49 
17 

66 

30 

76 
46 

65 
39 

64 
26 

77 
39 

71 
33 

96 
48 

76 
46 

76 
56 

73 
50 

76 
43 

67 
27 

46 
24 

65 
28 

60 
42 

67 
53 

64 

47 

60 
37 

74 
44 

69.7 
36.9 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

45 

27 

41 
29 

50 
38 

72 
45 

57 
27 

71 
27 

45 
25 

30 
6 

55 

7 

52 

19 

68 
24 

80 
39 

59 
24 

66 
26 

80 
36 

74 
37 

97 
42 

75 
63 

77 
49 

75 
36 

79 
34 

35 
25 

49 
24 

67 
25 

59 
39 

68 
46 

68 
36 

63 
38 

62.4 
31.9 

ROSEBUD  3  WSi* 

MAX 
MIN 

51 
37 

46 
38 

67 
37 

70 
52 

70 
26 

66 
36 

54 
30 

47 
15 

46 
23 

65 
25 

78 
46 

76 
48 

59 
27 

78 
35 

75 
51 

61 
54 

90 
53 

80 
63 

76 
58 

75 
49 

72 

47 

55 
27 

66 
30 

67 
50 

65 
55 

73 
56 

68 

40 

71 
47 

67.1 

41.3 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

49 
25 

46 
27 

43 
34 

64 
37 

65 
26 

61 

31 

39 
28 

29 
12 

38 

13 

40 
17 

64 
30 

72 
41 

61 
23 

50 
26 

70 
36 

70 
40 

79 
46 

73 
50 

73 
53 

71 
42 

72 
43 

52 
25 

44 
26 

56 
33 

69 
43 

62 
54 

64 

30 

68 
36 

96.4 

33.1 

sprinctdkn 

MAX 
MIN 

46 
25 

47 
27 

47 
36 

68 

40 

57 
25 

66 
26 

44 

26 

32 
9 

49 
11 

46 

20 

65 
36 

75 
41 

55 

26 

58 
28 

64 
33 

71 
34 

93 
39 

76 
43 

76 
57 

73 
36 

76 
41 

42 
25 

46 
27 

63 
31 

67 
38 

64 
57 

64 
26 

58 
33 

60.0 
32.4 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

44 
25 

47 
36 

70 
35 

65 
45 

68 
26 

60 
27 

37 
22 

50 
8 

50 
17 

65 
32 

75 
45 

70 
39 

60 
25 

76 
38 

70 
45 

83 

45 

75 
53 

80 
63 

74 
53 

75 
42 

69 
28 

45 
28 

65 
28 

60 
41 

60 
50 

65 

51 

60 
38 

70 
43 

63.9 

36.a 

STILLHOUSE  HOLLDH  0AM 

MAX 

MDJ 

56 

37 

44 
36 

45 
36 

68 
39 

66 

30 

69 

36 

55 

31 

42 

17 

50 
19 

49 
25 

65 
36 

75 
46 

61 
32 

61 
34 

77 
40 

75 
49 

90 
69 

60 
69 

60 
57 

77 
47 

77 
46 

54 
29 

54 
28 

62 
3? 

65 
52 

62 
55 

73 
41 

67 
45 

64.0 
39.3 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

55 
40 

45 
40 

45 
39 

69 
42 

70 
28 

70 
35 

58 

31 

46 
18 

51 
19 

49 
26 

66 
33 

77 
47 

63 

30 

64 
37 

78 
46 

76 
52 

82 
56 

61 
57 

80 
56 

78 
61 

81 
49 

69 

27 

56 
27 

70 
31 

68 
53 

65 
66 

74 
38 

73 
47 

66.1 
39.9 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

52 

39 

44 
36 

45 
36 

69 
36 

69 
35 

70 
34 

59 

31 

41 
16 

50 
17 

48 
25 

65 
32 

75 
47 

65 

33 

63 
35 

77 
50 

77 
53 

90 
59 

80 
69 

79 
60 

80 
53 

77 
46 

66 
29 

66 
29 

67 
34 

66 
42 

63 

47 

68 
47 

75 
43 

65.2 

39.4 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

44 
20 

44 
20 

52 
36 

75 
34 

48 
25 

68 
23 

41 
22 

27 
7 

53 
9 

52 

18 

67 
37 

71 
36 

56 
22 

67 
30 

70 
29 

71 
32 

82 

36 

77 
40 

74 
48 

72 
36 

75 
31 

32 
22 

44 
25 

66 
26 

56 
34 

73 
50 

66 
29 

57 
36 

60.1 
29.3 

HACO  DAM 

MAX 

Mm 

50 
34 

44 
34 

46 
37 

67 
40 

67 
28 

66 

30 

54 
32 

37 
16 

48 
18 

45 
23 

62 
34 

72 
46 

59 
30 

57 
31 

73 
42 

74 
49 

76 
59 

79 
59 

77 
57 

76 
43 

76 
46 

51 
27 

53 

31 

64 
31 

69 
49 

60 
53 

74 
40 

68 
42 

62.4 
37.9 

NACD  WSO 

MAX 

Mm 

45 
37 

46 
40 

67 
39 

70 
35 

70 
29 

55 
37 

39 
26 

50 

19 

46 
24 

66 
30 

76 
46 

60 

40 

58 
31 

77 
42 

74 
50 

81 
57 

79 
60 

79 
61 

76 
51 

76 
45 

67 
33 

54 
30 

6! 

30 

69 

51 

61 
57 

72 
46 

67 
39 

73 
49 

69.1 
40.6 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

50 
27 

46 
38 

65 
36 

66 
50 

65 
26 

63 
31 

43 
31 

47 
12 

45 
19 

65 
27 

75 
45 

73 
43 

55 

28 

76 
37 

74 
42 

80 
46 

76 
66 

79 
60 

76 
56 

77 
45 

74 
37 

50 
26 

61 
30 

67 

41 

60 
51 

66 
53 

62 

34 

70 
45 

64.6 
36. 9 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

47 
29 

47 
29 

49 
39 

67 
41 

59 
31 

66 
34 

44 
32 

32 

15 

48 
16 

45 
23 

68 
36 

75 
45 

68 
30 

58 

31 

74 
42 

72 
43 

83 
60 

75 
68 

80 
58 

72 

47 

77 
42 

46 
30 

47 
30 

64 
32 

64 
50 

62 
55 

62 
35 

57 
35 

60.7 
37.1 

WHITNEY  DAM 

•     *     • 

MAX 

Mm 

54 
32 

45 
32 

46 
32 

69 
36 

63 
25 

68 
27 

53 

33 

43 

10 

50 
11 

45 
23 

65 
26 

76 
46 

58 
32 

56 
34 

76 
39 

73 
45 

60 
56 

76 
57 

80 
57 

76 
42 

76 
44 

61 
26 

61 
26 

64 
29 

66 

47 

63 
53 

70 
39 

64 

40 

63.3 
39.1 

EAST  TEXAS          0<i 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

52 

41 

75 
39 

74 
49 

65 
32 

60 
40 

54 
34 

47 
24 

62 
27 

75 
48 

60 
30 

75 

40 

79 
56 

79 
57 

78 
56 

76 
61 

79 
59 

73 
54 

71 
51 

57 
27 

68 
30 

70 
36 

73 
45 

74 
46 

67.0 
42.0 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

49 
32 

70 
48 

66 

25 

59 
39 

48 
31 

49 
21 

65 
26 

76 
44 

65 

44 

52 

26 

74 
30 

74 
56 

79 
47 

77 
51 

79 
60 

71 
56 

78 
45 

70 
40 

66 
31 

66 

26 

67 
25 

67 
53 

73 
34 

70 
42 

69.9 
39.4 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

49 
31 

74 
51 

64 
26 

69 
34 

63 

40 

42 
22 

63 

20 

70 
41 

66 

49 

54 
28 

71 
26 

70 
51 

79 
52 

77 
51 

76 
55 

76 
52 

73 
43 

71 
53 

54 
30 

63 
33 

72 
36 

78 

77 
46 

78 
34 

75 
51 

66.9 
19.4 

CENTER 

MAX 

Mm 

46 
32 

32 

69 

48 

75 
24 

65 
24 

69 
30 

52 
20 

46 
19 

44 
19 

60 
22 

67 
42 

59 
27 

55 
26 

70 
29 

71 
50 

75 
58 

76 
55 

74 
56 

76 

41 

73 
43 

73 
27 

53 

27 

67 
31 

40 

76 
53 

79 
31 

72 
36 

64.7 
34.9 

S««  R«J«r«ac«  Notas  FoUowing  Sutioo  Ind*x 
-  48    - 


Continued 

Dl 

ML 

Y 

It 

MJ 

-"LJ 

rtA 

lU 

Kh 

;b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Station 

Day 

oi  Monlli 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29   30 

31 

< 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

50 
39 

44 
38 

44 
36 

70 
43 

70 

24 

66 
26 

64 
32 

44 
18 

45 
18 

43 
19 

64 
29 

76 
48 

59 
29 

68 
29 

75 
50 

76 
48 

79 
49 

77 
57 

77 
59 

77 
42 

75 
51 

70 
26 

64 

24 

66 

31 

71 
47 

72 
54 

75 
36 

70 
42 

65.0 
37.4 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

51 
25 

45 
25 

40 
31 

62 
32 

64 
22 

57 
21 

43 
32 

38 
13 

37 
13 

36 
13 

61 
19 

69 
40 

50 
24 

58 
23 

69 
31 

71 
41 

75 
51 

72 
51 

71 
55 

72 
39 

74 

40 

56 
26 

41 
18 

57 
28 

70 
35 

62 
53 

69 
33 

63 
32 

58.4 
30.9 

COLOSPRING  5  5SM 

MAX 

MIN 

68 
(.2 

44 

40 

56 
38 

75 
55 

76 
28 

65 
29 

72 
37 

51 
23 

45 
21 

45 
21 

62 
26 

68 
51 

59 
29 

58 
28 

72 
28 

77 

50 

79 
60 

78 
62 

76 
64 

79 

46 

70 
54 

73 
26 

52 
25 

66 
25 

70 
48 

74 
54 

79 
44 

75 
41 

66.6 
39.2 

COLLEGE  STATION  F44  4P 

MAX 

MIN 

48 
42 

44 
39 

72 
40 

73 
42 

65 
34 

64 

40 

47 
31 

45 
21 

47 
24 

63 
27 

77 
49 

65 

42 

59 
30 

75 

40 

76 
56 

81 
58 

78 
55 

78 
63 

79 
57 

74 
57 

71 
35 

57 
29 

68 
29 

69 
51 

74 
56 

77 
64 

73 
45 

72 

60 

66.8 
42.7 

CONROE 

MAX 

MIN 

63 
43 

46 
41 

59 

41 

76 
58 

77 
33 

68 
35 

75 
42 

51 
22 

47 
22 

46 
24 

64 
26 

74 
50 

62 
33 

59 
31 

75 
33 

80 
54 

81 

60 

78 
62 

79 
65 

81 
53 

71 
57 

72 

30 

58 
28 

70 
30 

70 
51 

75 
57 

80 
47 

77 
45 

68.4 
41.9 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

56 
36 

44 
36 

44 
37 

69 
43 

73 
26 

65 
26 

69 
35 

48 
20 

44 
20 

44 
20 

62 

20 

74 
45 

58 
29 

66 
29 

73 
31 

76 
53 

79 
56 

78 
56 

76 
55 

77 
47 

76 
49 

70 
27 

55 
27 

65 
27 

73 
45 

76 
63 

76 
42 

71 
43 

65.3 
36.9 

OAINCERFIELO  9  S 

MAX 

Mat 

52 
31 

44 
35 

60 
35 

71 
53 

59 
29 

59 
38 

47 
36 

40 
16 

40 
19 

63 
26 

71 
44 

70 
44 

50 
28 

69 
32 

72 
51 

77 
52 

76 
58 

74 
57 

73 
67 

77 
42 

77 
41 

54 

31 

62 
32 

70 
38 

70 
54 

70 
68 

67 
34 

72 
49 

63.8 

40.0 

DIALVILlE  2  W 

MAX 

Mm 

46 
31 

43 
36 

65 
35 

70 
51 

69 
28 

65 
37 

50 
34 

42 
16 

39 
22 

61 
24 

72 
44 

64 
45 

51 
27 

71 
32 

74 
61 

78 
53 

74 
56 

75 
59 

74 
56 

75 
45 

74 
43 

50 
26 

64 

30 

72 
42 

74 
53 

74 
56 

67 

37 

75 
43 

64.6 
39.7 

EMORY 

MAX 

Mm 

49 
29 

47 
29 

43 
34 

67 
37 

68 
25 

61 
27 

55 

33 

35 

13 

39 

13 

39 

17 

61 
31 

77 
44 

62 
26 

49 
26 

70 
36 

71 
48 

75 
54 

73 
5! 

75 
57 

70 
42 

77 
47 

56 
27 

47 
27 

70 
42 

61 
55 

67 

31 

64 
33 

60.0 
34.7 

EVADALE 

MAX 

Mm 

61 
40 

48 
37 

54 

37 

69 
51 

74 
28 

71 
28 

70 
28 

52 
29 

47 
20 

49 
19 

60 
19 

60 
26 

65 
26 

56 
26 

69 
27 

74 
44 

77 
48 

76 
48 

75 
59 

74 
55 

72 
66 

73 
29 

68 
25 

66 
25 

72 
42 

68 
52 

80 
47 

74 
42 

65.9 
36.3 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

46 
33 

44 
39 

61 
36 

69 
54 

64 
28 

43 
16 

41 
20 

62 
25 

73 
44 

73 

47 

78 
54 

76 
55 

78 
62 

77 
58 

52 
27 

62 

28 

70 
49 

67 
54 

69 
58 

63.4 
41.4 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

49 
39 

45 
36 

64 
36 

70 
53 

66 
29 

64 

42 

56 
31 

36 

17 

48 
23 

76 
48 

69 
46 

60 
28 

77 
38 

76 
55 

80 
52 

78 
52 

78 
63 

76 
58 

75 
51 

69 

45 

55 

27 

67 
27 

68 

49 

66 
64 

75 
55 

72 
39 

73 
46 

66.3 
42.2 

OILMER  2  W 

MAX 

Mm 

47 
28 

46 
29 

42 
34 

68 
37 

70 
23 

60 
25 

65 

34 

40 

14 

41 
14 

38 
18 

60 
29 

71 
44 

52 
24 

50 
25 

71 

40 

71 
50 

73 
56 

76 
67 

75 
57 

75 

38 

76 
40 

65 
27 

49 
28 

61 
29 

71 
40 

66 
54 

74 
29 

66 

30 

61.1 

34.0 

CL4DEH4TER  3  WSW 

MAX 

Mm 

OROVETON  1  SE 

MAX 

MM 

66 
39 

44 
38 

70 
37 

71 
36 

68 
36 

55 
31 

72 
34 

45 
20 

44 
26 

41 
24 

70 
34 

66 

50 

70 
37 

68 
32 

76 
46 

76 
64 

76 
60 

76 
63 

76 
57 

75 
47 

68 
32 

53 
33 

66 
24 

70 
36 

74 
46 

76 
50 

71 
40 

70 
50 

66.2 
39.7 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

50 

34 

46 
34 

52 
36 

71 
50 

76 
25 

64 
29 

70 
40 

52 
22 

45 
18 

44 
18 

60 
31 

68 

45 

59 
26 

54 
26 

70 
38 

73 
60 

77 
61 

76 
55 

77 
64 

70 
45 

74 
55 

75 
28 

52 

26 

65 
33 

71 
43 

76 
52 

79 
33 

70 
38 

64.9 
37.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

I>Iffl 

47 
43 

55 

40 

69 
39 

74 
35 

67 
36 

71 
37 

50 
21 

47 
22 

48 
27 

50 
31 

75 
30 

61 
34 

60 
35 

74 
32 

77 
53 

79 
66 

78 
60 

77 
59 

80 

57 

75 
60 

71 
30 

58 
32 

57 
37 

70 
32 

71 
67 

76 
47 

74 
47 

69 

40 

66.4 
40.3 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

48 
29 

43 
30 

42 
34 

70 
35 

68 
27 

62 
29 

63 
34 

43 
16 

41 
16 

40 
20 

62 
25 

69 

43 

63 
27 

54 
28 

69 

36 

70 
48 

74 
54 

78 
66 

75 
55 

74 
42 

73 
43 

69 
27 

49 
28 

60 
32 

70 
43 

74 
53 

75 
35 

67 
34 

62.0 
35.0 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

55 

42 

45 
40 

58 
39 

73 
56 

73 
33 

67 
33 

72 
34 

45 
20 

45 
20 

44 
25 

62 

29 

73 
49 

59 
22 

56 
23 

75 
32 

78 
63 

79 
59 

78 
60 

78 
62 

79 

53 

71 
55 

69 
28 

65 

26 

68 
34 

69 
50 

75 
57 

78 

44 

75 
41 

66.2 

40.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

55 

36 

46 
36 

51 
36 

69 
51 

76 
26 

63 
26 

69 
34 

49 
22 

45 
19 

43 
20 

61 
22 

67 
49 

67 
29 

54 
28 

70 
29 

75 
49 

77 
49 

76 
67 

75 
60 

72 
66 

74 
66 

75 
29 

54 
26 

65 
27 

72 
44 

73 
50 

78 
34 

70 
34 

64,7 
37.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

47 
30 

42 
36 

64 
35 

70 
50 

64 
28 

60 
38 

54 
34 

43 

17 

40 
22 

61 
25 

71 
45 

66 
45 

52 
27 

71 
35 

72 
51 

77 
55 

73 
56 

74 
60 

74 
55 

74 
47 

69 

45 

61 
26 

64 
29 

72 
41 

73 
54 

73 
55 

66 

37 

74 
45 

64.0 
40.1 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

58 

40 

47 
38 

52 
38 

70 
49 

75 
28 

65 
30 

71 
40 

49 
27 

45 
19 

45 
19 

61 
33 

67 
47 

59 
32 

55 

27 

71 
42 

77 
52 

78 
52 

78 
63 

76 
55 

72 
48 

71 
58 

72 
29 

55 
26 

66 
35 

73 
43 

73 

51 

80 
39 

74 
39 

65.5 
38.9 

karnack 

MAX 

Mm 

48 
32 

44 
37 

66 
38 

73 
53 

60 
28 

64 
34 

63 

42 

42 
23 

41 
24 

62 
23 

67 

44 

64 
49 

SO 
30 

67 
29 

67 
48 

75 
47 

76 
52 

74 
56 

74 
57 

73 
42 

70 
52 

52 
32 

60 
32 

70 
34 

74 
52 

75 
58 

70 
35 

72 
42 

64.0 
40.2 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

49 
39 

48 
38 

65 

41 

73 
49 

65 
28 

70 
33 

65 

47 

50 
30 

48 
22 

61 
20 

67 
35 

64 
49 

57 
30 

67 
28 

75 
42 

75 

51 

77 
53 

75 
64 

74 
55 

70 
60 

74 
63 

65 
31 

68 
27 

71 
36 

72 
45 

81 
58 

79 
43 

75 
42 

67.1 
40.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

49 
28 

45 
28 

42 
32 

65 
36 

69 
24 

58 
24 

61 
33 

41 
16 

39 

11 

37 
18 

61 
24 

67 
42 

51 
26 

49 
25 

68 
34 

64 
51 

75 
55 

73 
65 

71 
55 

73 
41 

74 

41 

65 
27 

46 
27 

60 
28 

70 
36 

69 
62 

74 
32 

65 
32 

60.0 
33.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

65 
42 

46 
39 

55 
39 

75 
53 

76 
27 

65 
27 

65 
34 

52 

24 

47 
20 

47 
20 

62 

21 

70 
50 

61 
30 

52 
28 

71 
32 

77 
54 

78 
60 

78 
65 

77 
51 

74 
50 

72 
32 

55 
26 

66 
26 

72 
36 

73 
56 

80 

75 
41 

65.8 
37.8 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

47 
29 

46 
30 

43 
34 

69 

37 

71 
27 

62 
27 

62 
37 

43 

18 

41 
18 

40 
21 

63 
26 

70 
46 

52 
27 

51 
27 

71 
31 

78 
55 

76 
55 

76 
56 

76 
43 

76 
46 

68 
26 

49 
26 

64 
31 

71 
43 

74 
55 

75 
35 

67 
35 

62.3 
35.1 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

57 
39 

43 
38 

48 
36 

70 
47 

72 
28 

66 
30 

70 
35 

45 
20 

45 
20 

43 
22 

63 
27 

73 
44 

68 
29 

73 
30 

73 
51 

74 
52 

79 
68 

76 
60 

76 
58 

72 
45 

74 

51 

70 
26 

55 
26 

65 
29 

70 
47 

72 
52 

76 
38 

70 
39 

65.3 
38.5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
39 

43 
37 

73 
42 

76 
44 

66 
26 

71 
35 

48 
33 

45 
22 

45 
22 

63 
22 

70 
46 

67 
41 

57 
28 

74 
31 

76 
50 

79 
55 

77 
60 

78 
63 

77 
47 

77 
44 

77 
35 

55 
29 

66 
27 

75 
37 

75 
47 

81 

51 

74 
36 

75 
45 

67.4 
39.1 

HADISONVlLLE 

MAX 

Mm 

49 
39 

46 
36 

72 
36 

72 
52 

67 
32 

69 
32 

58 
33 

45 
19 

44 
24 

61 
25 

75 
44 

71 

43 

58 
28 

74 
35 

75 
53 

79 
53 

78 
53 

78 
61 

77 
58 

75 
49 

71 
52 

65 
27 

66 

27 

69 

60 

79 
49 

78 
56 

72 

40 

73 
46 

67.4 
41.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

HINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

49 
28 

44 
36 

56 
34 

69 

43 

62 

24 

60 
36 

50 
32 

41 
13 

39 
18 

62 
21 

73 
45 

70 
45 

50 
26 

71 
29 

73 
51 

75 
48 

77 
49 

76 
60 

73 
58 

78 
39 

63 
33 

49 
27 

61 
26 

71 
40 

66 
55 

71 
54 

66 
29 

72 
49 

63.1 
37.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

50 
29 

46 
29 

42 
34 

66 
35 

67 
23 

60 
23 

49 
37 

40 
15 

38 
15 

37 
18 

62 
25 

72 
45 

50 
27 

48 
27 

70 
32 

73 
61 

77 
50 

74 
54 

74 
59 

72 

38 

76 
38 

62 
29 

45 
27 

59 
28 

72 
37 

66 
54 

71 
29 

64 
29 

60.1 
33.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

51 
27 

45 
27 

41 
34 

65 
35 

68 
25 

59 
27 

45 
36 

39 
12 

38 
11 

37 
16 

61 
31 

72 
43 

50 
24 

47 
27 

68 
38 

72 
50 

76 
55 

74 
55 

74 
57 

72 
44 

75 
45 

61 

27 

45 
28 

60 
30 

71 
41 

61 
54 

70 
32 

63 
35 

59.3 
34.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

51 
35 

45 
35 

52 
37 

70 
52 

73 
27 

65 
29 

66 
35 

45 
20 

43 
22 

42 
22 

61 

27 

67 

47 

55 

29 

52 

30 

70 
40 

72 
51 

77 
68 

75 
59 

75 
57 

77 
47 

77 
43 

68 
28 

51 
28 

65 
31 

72 
50 

75 
55 

78 
37 

71 
40 

64.0 
38.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

47 
33 

44 
33 

44 
35 

68 
41 

69 

30 

64 

30 

58 
33 

41 
16 

42 

17 

42 
22 

62 

31 

74 
45 

54 
27 

62 
28 

71 
45 

74 
53 

78 
68 

74 
58 

76 
56 

74 
48 

74 
48 

68 
26 

51 
27 

63 
36 

72 
48 

72 
55 

73 

41 

69 

43 

62.9 

38.0 

PDYNOR  1  nE 

MAX 

Mm 

51 
34 

46 
37 

61 
35 

69 
52 

65 
28 

59 
42 

54 
31 

43 
15 

40 
21 

63 

27 

75 
45 

66 

47 

53 
25 

72 
36 

73 
52 

78 
55 

75 
59 

76 
60 

75 
57 

71 
46 

69 

40 

50 

64 
30 

72 
45 

68 
54 

69 
41 

74 
49 

64.1 
40.4 

ROCKLAND  1  M 

MAX 

Mm 

50 
39 

48 
39 

70 
39 

72 
56 

69 
26 

76 
29 

70 
44 

48 
24 

46 
18 

65 

17 

72 
42 

69 
53 

59 
27 

76 
25 

80 
46 

82 
56 

80 
55 

80 
56 

77 
58 

76 

45 

77 
57 

65 
26 

68 
25 

76 
34 

70 
42 

82 
69 

76 
33 

77 
35 

69.9 
39.6 

Sea  RefercDCs  Notes  rollowrlng  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Station 

Day 

o(M 

jnth 

o 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.... 
22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

RUSK 

MAX 

MIN 

70 
30 

43 
32 

45 
33 

68 

43 

69 

30 

64 
32 

67 
35 

43 

16 

43 
19 

40 
24 

61 

28 

70 
44 

62 

26 

70 
39 

73 
50 

77 
57 

73 
69 

75 
55 

75 

51 

75 
49 

69 

27 

SO 
29 

64 
36 

73 
46 

74 
53 

74 
43 

67 
44 

63.5 
37.9 

S4M  RiVBURN  D4M 

MAX 

MIN 

56 
39 

46 
36 

53 
38 

70 
52 

75 
32 

66 
32 

71 
40 

49 
26 

44 
22 

43 
21 

61 
27 

67 
49 

53 

34 

70 
40 

74 
52 

77 
54 

76 
57 

76 
61 

70 
49 

74 
55 

75 
26 

54 
28 

62 
35 

73 

48 

73 
52 

78 

44 

77 
43 

64.9 
«0.2 

SIMMS  Z    Km 

MAX 

MIN 

50 
30 

43 
33 

59 
32 

69 
49 

57 
22 

57 
34 

46 
33 

37 
13 

36 
16 

61 
20 

69 
42 

67 

34 

68 
29 

68 
49 

75 

49 

75 
52 

72 
52 

73 
58 

75 
37 

73 
50 

50 
20 

58 
25 

70 
31 

72 
57 

72 
67 

66 
29 

68 

48 

62.3 
36.6 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

49 
26 

47 
27 

41 
35 

65 
35 

65 
26 

61 
25 

61 

34 

34 
14 

39 

12 

36 
13 

62 
26 

73 
43 

48 
25 

71 
36 

72 

48 

75 
55 

75 
50 

75 
50 

71 

41 

77 

41 

53 

27 

45 
27 

60 
31 

71 
40 

61 
53 

68 
32 

64 
32 

59.4 
33.3 

T6X4KK4N4 

MAX 

MIN 

57 
29 

44 
26 

41 
32 

65 
35 

66 
26 

56 
27 

52 
27 

40 

15 

36 
15 

34 
17 

63 
23 

66 
43 

48 
24 

66 
33 

63 
51 

75 
52 

72 

54 

70 
54 

73 
41 

61 
31 

62 
29 

42 
29 

57 
30 

69 
37 

68 
54 

74 
32 

63 
33 

99.0 
33.1 

TOWN  BLUFF  D4M 

MAX 

MIN 

66 

<.o 

54 
36 

52 
36 

70 
46 

75 
29 

72 
32 

70 
40 

46 
24 

46 
20 

46 
20 

62 
26 

67 
33 

56 
30 

69 
37 

76 
50 

71 
53 

76 
56 

76 
56 

73 
49 

70 
59 

73 
29 

50 
28 

66 
34 

71 
45 

72 
52 

79 

44 

73 
43 

66.0 
3S.6 

TYLEk  5  NE 

MAX 
MIN 

46 
29 

45 
32 

43 
34 

66 
37 

69 
24 

63 
29 

57 
36 

41 
14 

41 
16 

39 
20 

63 
33 

72 
44 

51 
29 

72 
40 

73 
50 

78 
58 

73 
68 

76 
57 

73 
41 

75 
46 

66 
26 

49 
26 

62 

34 

71 
44 

67 
53 

73 
31 

65 
40 

61.7 
36.0 

HARREN 

MAX 
MIN 

49 
40 

45 
39 

71 
40 

74 
50 

66 
27 

71 
30 

69 
45 

49 
25 

47 
19 

62 

19 

67 
34 

63 
39 

71 
26 

77 
43 

77 
49 

78 
50 

76 
57 

73 
58 

67 
47 

74 
46 

57 
26 

67 
25 

73 
34 

66 
43 

80 
J7 

78 
40 

74 
37 

67.3 
36.3 

WILLS  POINT 

«     *     * 

MAX 

MIN 

49 
29 

46 
30 

43 
35 

56 
37 

60 
27 

62 
28 

58 

34 

34 
12 

42 
12 

50 
18 

62 
32 

73 

43 

60 
25 

53 

25 

67 
42 

70 
48 

77 
55 

66 

47 

76 
57 

72 
45 

77 
47 

66 
27 

49 
27 

61 
29 

62 

45 

61 
54 

67 
35 

62 
42 

59.3 
33.3 

TRANS  PtCOS        05 

ALPINE 

MAX 
MIN 

63 
23 

69 
26 

67 
47 

66 
34 

67 
34 

66 

30 

62 
27 

56 
11 

49 
22 

64 
23 

7  3 
45 

69 
32 

66 

30 

73 
44 

75 
31 

76 
40 

76 
36 

65 
45 

66 

41 

73 
43 

71 
26 

56 
15 

64 
29 

65 
35 

71 
40 

66 

44 

64 
30 

69 

31 

66.6 

32. a 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

60 
26 

53 

32 

61 
40 

76 
41 

57 
35 

75 
26 

50 
16 

43 
10 

61 
22 

54 
29 

74 
32 

79 
39 

60 
33 

77 
44 

60 
33 

31 

47 

54 

47 

33 

35 

19 

30 

46 

42 

43 

38 

46 

34.8 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

52 

75 
24 

59 
23 

64 
25 

77 
41 

60 
43 

72 
28 

51 
22 

44 
19 

62 
21 

60 
24 

72 
29 

77 
33 

62 

34 

79 
43 

76 
36 

63 

40 

61 

40 

84 

41 

66 

45 

74 
46 

81 
29 

42 

21 

60 
23 

66 
30 

60 
46 

75 
46 

67 
37 

68. 4 
33.8 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

79 
43 

67 
36 

77 
38 

73 
41 

73 
23 

74 
31 

69 
31 

61 
20 

62 
26 

70 
21 

80 
28 

73 
45 

76 
29 

81 
32 

83 
33 

83 
37 

85 
34 

60 
41 

73 
36 

63 
32 

76 
38 

66 
27 

71 
33 

70 
42 

75 
43 

74 
46 

73 
42 

78 
33 

74.3 
34.9 

CHtSQS  BASIN 

MAX 

MIN 

70 
42 

58 
35 

68 
38 

69 
34 

51 
34 

63 
41 

64 
42 

60 
23 

51 

24 

48 
30 

60 
34 

69 
36 

56 
36 

65 

37 

71 
39 

71 
46 

73 
50 

76 

67 
39 

64 
40 

74 
31 

46 
30 

55 
35 

63 
41 

66 
43 

63 
47 

65 
46 

67 
46 

63.3 
38.2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

60 
27 

73 
25 

66 
28 

54 
30 

65 
24 

65 
28 

67 
29 

57 
6 

52 
20 

65 
13 

71 
31 

65 
29 

73 
23 

75 
30 

77 
25 

76 
36 

78 
36 

65 
36 

62 
27 

75 
23 

52 
24 

57 
12 

69 
15 

65 
29 

68 
32 

63 
43 

64 
24 

60 
27 

63.3 

26.1 

CRANE 

MAX 

MIN 

69 

25 

49 
25 

64 
32 

74 
36 

56 
31 

45 
18 

45 
12 

60 
12 

55 

23 

71 
25 

77 
36 

65 
30 

76 
30 

78 
32 

61 
33 

83 

42 

74 
43 

66 
45 

72 
40 

66 
34 

44 
25 

53 

23 

70 
42 

70 
36 

76 
36 

68 
35 

65 
35 

66.4 
31.2 

ORVDtN 

MAX 

MIN 

79 
33 

54 
37 

59 
31 

62 
37 

66 
27 

73 
33 

60 
27 

53 
15 

59 
25 

53 

19 

65 
26 

63 
35 

•65 
32 

72 
31 

79 
34 

76 
36 

65 

45 

67 
53 

78 
42 

75 
36 

83 

41 

♦  4 
26 

60 
31 

65 

36 

67 
45 

78 
46 

76 
42 

68 

50 

68.1 

34.8 

FL  PASO  WSO 

MAX 

Mm 

64 
36 

66 
26 

70 
44 

53 
32 

64 

40 

64 
41 

59 
27 

54 
13 

55 
26 

64 
17 

75 

31 

62 
37 

69 
26 

75 
36 

76 
35 

74 
46 

76 
40 

62 
42 

63 

41 

66 
33 

50 
31 

52 
25 

62 
23 

61 
37 

66 
30 

62 

44 

56 

31 

59 

38 

63.7 
33.1 

FABENS 

MAX 

MIN 

74 
29 

66 
26 

68 
26 

73 
23 

53 
25 

65 
30 

65 
36 

60 
13 

55 
21 

55 

16 

63 
27 

73 
31 

66 
26 

72 
30 

74 
30 

77 
37 

74 
35 

78 
28 

60 
35 

67 
34 

72 
26 

52 

21 

67 
21 

65 

30 

69 
40 

68 
24 

64 
30 

38 

23 

65.8 

27.7 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MD) 

72 
32 

74 
28 

73 
31 

66 
26 

75 
24 

69 
23 

66 
15 

57 
21 

62 
19 

67 
28 

74 
39 

73 
31 

66 
26 

78 
32 

71 
33 

79 
35 

78 
33 

73 
35 

79 
33 

74 
31 

69 
28 

51 
23 

70 
25 

68 

40 

69 

40 

65 
32 

63 
30 

69 
23 

69.8 
29.1 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

66 
27 

50 
27 

76 
30 

76 
41 

56 
37 

72 
30 

51 

14 

49 
11 

62 
13 

52 

16 

74 
20 

76 
38 

61 
30 

76 
32 

74 
32 

84 
33 

61 
42 

75 
46 

70 
37 

74 
41 

77 
32 

51 
18 

55 

20 

66 
36 

64 
40 

76 
42 

65 
40 

62 
33 

67.0 
30.7 

SRANbFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

66 

24 

56 
24 

67 
32 

76 
36 

58 
25 

73 
22 

49 
19 

41 
6 

59 
6 

53 
14 

73 
13 

79 
24 

63 

24 

78 
25 

76 
30 

83 
29 

S3 

33 

73 
38 

70 
46 

73 
35 

83 
34 

44 
22 

65 

21 

66 
31 

65 
34 

77 
J4 

67 
39 

65 
30 

67.0 
26.9 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

70 
38 

69 
32 

66 
46 

56 
30 

68 
28 

64 
30 

56 
29 

56 
18 

56 
32 

67 
23 

77 
32 

70 
36 

72 
32 

76 
34 

76 
38 

78 
42 

75 
39 

71 
37 

64 

36 

65 
34 

64 
26 

66 

24 

65 
26 

65 
35 

66 

34 

65 

40 

60 
30 

60 
32 

66.1 
32.8 

MARATHON 

MAX 

Mm 

78 
27 

63 
27 

62 
29 

71 
29 

63 
29 

70 
30 

70 
27 

61 
8 

58 
9 

50 
15 

66 
16 

75 
39 

61 
25 

67 
26 

75 
26 

75 
29 

79 
31 

72 
36 

68 
35 

67 
31 

76 
23 

57 

56 
15 

65 
30 

68 
32 

72 
39 

70 
32 

66 
30 

67.3 
26.5 

MARFA  NO,  2 

MAX 

Mm 

68 
30 

65 
23 

67 
35 

67 
31 

66 
16 

66 
23 

65 

30 

56 
6 

56 

20 

64 
12 

71 
28 

68 
34 

70 
22 

74 
26 

78 
26 

76 
26 

76 
30 

69 
33 

67 
36 

73 
26 

69 
27 

57 
15 

67 
27 

69 
35 

66 
29 

67 

37 

70 
26 

69 

27 

67.9 
26.6 

MENTBNF  2  S 

MAX 

MIN 

57 
13 

71 
27 

53 
16 

42 
6 

62 
17 

65 
11 

73 
25 

79 
30 

82 
36 

82 
26 

79 
40 

60 
18 

66 
25 

63 
34 

74 
42 

HQNAHANS 

MAX 

MDi 

55 

26 

64 
33 

76 
37 

70 
42 

72 
28 

71 
28 

49 
20 

60 
11 

55 

25 

72 
19 

78 
29 

70 
36 

74 
27 

77 
35 

81 
32 

82 

40 

79 
47 

69 
50 

72 
42 

84 
41 

76 
32 

54 
23 

67 
32 

65 
42 

76 
34 

74 
50 

65 
41 

72 
34 

70.0 
33.4 

MOUNT  lOCkE 

MAX 

Mm 

56 
39 

66 

30 

59 
44 

57 
23 

56 
32 

54 
32 

49 
18 

45 
12 

46 
15 

55 

30 

59 

44 

56 
27 

62 
36 

61 
46 

67 
40 

66 

47 

68 
47 

65 
42 

71 
26 

68 
26 

'\ 

46 
19 

56 
36 

55 

40 

57 
37 

57 
35 

62 
38 

57 
36 

S8.7 

32.1 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

77 
33 

52 
33 

65 
33 

76 
42 

56 
34 

70 
40 

71 
40 

67 
19 

67 
19 

51 
29 

65 
29 

76 
40 

61 
36 

70 
37 

76 
43 

75 
45 

79 
49 

62 
55 

73 
42 

69 
46 

80 
38 

54 

26 

60 
29 

67 
35 

73 
36 

71 
46 

71 
40 

70 

41 

68.6 
37.1 

PECOS 

MAX 

Mm 

62 

26 

50 
27 

64 
27 

62 
34 

60 
33 

74 
26 

61 
21 

43 
12 

63 
10 

52 

74 
16 

60 
39 

66 
26 

80 
30 

75 
31 

86 
33 

63 
35 

65 
37 

69 

44 

73 
31 

89 
33 

44 
22 

56 
21 

71 
25 

70 
40 

76 
39 

69 

37 

62 
29 

68.3 
28.8 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

5! 

26 

61 
31 

70 
37 

70 
40 

70 
25 

70 
25 

47 
20 

57 
6 

57 
26 

69 
21 

84 
29 

72 
39 

72 
26 

74 
33 

79 
32 

76 
28 

72 
31 

66 
36 

69 
39 

82 
44 

76 
28 

50 
17 

67 
35 

66 
43 

75 
36 

73 
36 

74 
37 

68 
36 

68.6 
31.1 

PRESIOln 

MAX 

Mm 

60 
45 

61 
39 

80 
37 

77 
32 

74 
21 

75 
29 

74 
29 

73 
23 

63 
25 

70 
24 

63 
26 

75 
41 

76 
32 

85 
31 

85 

41 

63 
33 

68 
34 

61 
43 

77 
43 

85 
33 

64 
41 

65 
26 

74 
36 

76 
44 

77 
36 

76 
42 

75 
40 

79 
34 

76.8 
34.4 

RED  BLUFF  0AM 

MAX 

Mm 

54 
27 

61 
24 

70 
32 

71 
37 

70 
37 

56 
29 

45 
19 

61 
11 

54 
26 

73 
16 

76 
33 

64 
35 

75 
26 

73 
30 

60 
34 

77 
39 

76 
36 

69 
38 

70 
42 

60 
30 

59 
28 

52 

19 

67 
22 

63 
32 

73 
33 

66 
46 

59 

30 

65 

66.5 

30.1 

SALT  FLIT  10  ENE 

MAX 

Mm 

73 
29 

44 
25 

62 
28 

70 
35 

56 
17 

63 
32 

62 
32 

55 

17 

53 
17 

53 
15 

63 
35 

75 
41 

60 
29 

70 
29 

71 
36 

73 
37 

72 
43 

76 
43 

54 

38 

61 
35 

76 
29 

41 
25 

64 

18 

60 
30 

63 

30 

67 
30 

68 

38 

58 

26 

62.3 

30.0 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

82 
32 

52 
32 

56 
32 

65 
36 

64 
24 

75 
32 

66 
28 

57 
15 

60 
15 

51 
17 

66 
18 

61 
37 

64 
27 

73 
26 

82 
33 

77 
34 

63 
36 

65 
53 

76 
38 

74 
35 

80 
36 

47 
25 

87 
27 

64 
33 

70 
41 

76 
43 

77 
43 

67 
48 

68.2 
32.1 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

61 
32 

60 
30 

69 

40 

63 

47 

72 

24 

71 
31 

64 
25 

60 
11 

58 
23 

65 

18 

80 
32 

77 
45 

72 
25 

80 
30 

79 
30 

65 

43 

84 
44 

75 
44 

76 
43 

84 
44 

76 
38 

56 
27 

66 
27 

67 
50 

77 
40 

76 
42 

68 
34 

60 
35 

71.2 
34.1 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

69 

30 

68 
23 

71 
39 

69 
33 

60 
29 

64 
26 

60 
26 

51 
8 

54 
21 

60 
15 

68 

40 

66 
28 

69 
29 

70 
27 

75 
26 

73 
37 

75 
29 

72 
38 

65 
35 

74 
34 

60 
30 

71 
26 

70 
19 

71 
32 

70 
36 

64 
41 

63 
32 

61 
29 

66.6 
29.4 

S«*  It«l*r«nc*  Note*  Following  SuUod  Indax 
-  50   - 


Continued 

Ul 

ML 

Y 

It 

MJ 

-"LJ 

■tA 

lU 

Kh 

.b 

TEXAS 

FEBRU4RY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

< 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

66 
29 

6B 
25 

75 
42 

71 
32 

65 
31 

61 
32 

56 

14 

54 
26 

65 

21 

73 
39 

70 
37 

71 
30 

77 
37 

77 
33 

77 
36 

78 
35 

70 
43 

71 
39 

76 
32 

58 
31 

58 
21 

68 
27 

66 
40 

67 
43 

65 
43 

63 
35 

67 
32 

67.9 
32.9 

NINK  F44  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
24 

64 
31 

77 
31 

54 
40 

71 
28 

47 
26 

35 

18 

59 
8 

50 
20 

71 
12 

76 
27 

61 
35 

74 
24 

73 
28 

80 
29 

79 
31 

74 
45 

65 

48 

70 
38 

61 
36 

42 
28 

52 

17 

67 
21 

60 
38 

74 
33 

64 
43 

60 
32 

69 
29 

54.1 
29.3 

YSLET4 

«     «     * 

MAX 

MIN 

75 
30 

63 

27 

71 
30 

72 
35 

53 
27 

64 
33 

65 
38 

60 
14 

56 
19 

56 
IT 

64 
27 

74 
31 

65 
28 

71 
32 

76 
30 

77 
35 

75 
33 

76 
40 

59 
38 

67 
29 

52 
23 

66 
23 

66 

30 

66 
30 

66 

33 

62 
34 

59 
33 

65.5 
29.6 

E0H4I>DS  PLATE4U     06 

AMIST4D  04M 

MAX 

MIN 

80 
39 

54 
39 

58 
39 

67 
42 

69 
36 

72 
28 

63 
35 

59 
24 

55 
25 

58 
31 

67 
33 

78 
40 

67 
36 

74 
37 

76 
46 

61 
48 

82 
50 

73 
59 

64 
52 

79 
53 

85 

44 

55 
33 

61 
33 

69 
37 

72 
52 

72 
49 

79 
46 

73 
50 

70.1 
40.6 

SIC  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

63 
26 

49 
29 

60 
30 

73 
37 

54 
35 

69 
25 

51 
14 

54 

10 

56 

14 

54 
23 

65 
24 

77 
34 

62 

30 

7n 
30 

67 
31 

78 
30 

84 
46 

75 
40 

70 
40 

70 
42 

80 
31 

49 
26 

60 
26 

67 
35 

65 
39 

73 
45 

63 
37 

66 
39 

65.5 

31.0 

BL4NC0 

MAX 

MIN 

60 
39 

45 
38 

48 
36 

65 

47 

70 
25 

69 
25 

62 

32 

47 
16 

65 

16 

52 
31 

63 

31 

76 
46 

63 
29 

70 
29 

75 
41 

79 
41 

81 
56 

78 
60 

80 
52 

80 
45 

77 
43 

61 
26 

68 
25 

67 
25 

63 
51 

66 

49 

75 
37 

71 
37 

66.3 
36.9 

BOERNE 

MAX 

Mm 

66 
42 

50 
39 

50 
39 

65 
48 

72 
25 

70 
25 

72 
34 

53 
19 

56 

19 

55 

21 

66 

25 

72 

47 

66 
29 

70 
29 

75 
38 

80 
36 

80 
58 

78 
61 

61 
54 

82 

42 

77 
44 

63 
27 

61 
24 

65 

24 

65 
52 

66 
52 

77 
41 

73 
42 

68,1 

37.0 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

BRADV  2NNM 

MAX 

MIN 

50 
33 

40 
33 

52 
37 

71 
50 

61 
21 

74 
27 

51 
24 

35 
8 

66 
10 

52 

20 

67 
29 

80 
42 

62 

21 

73 
22 

79 
35 

74 
33 

86 
50 

74 
61 

80 
52 

75 
32 

82 
33 

47 
25 

62 
20 

69 
20 

58 
48 

65 
46 

68 
36 

66 
36 

54.3 
32.3 

BURNET 

MAX 

Mm 

52 
36 

43 
39 

66 
38 

67 
43 

72 
24 

70 
39 

55 

30 

52 
16 

62 
22 

65 
20 

76 
48 

75 
45 

66 
27 

75 
41 

75 
38 

80 
44 

78 
58 

79 
47 

78 
55 

77 
39 

72 
45 

54 
29 

67 
23 

64 
48 

61 
56 

73 
46 

75 
42 

75 
48 

67.6 
36.9 

CAMP  HOOn 

MAX 

Mm 

69 
39 

52 

41 

67 
44 

68 
50 

71 
24 

71 
33 

65 
31 

58 

15 

58 
22 

66 
19 

61 
50 

76 
48 

71 
27 

77 
31 

82 
36 

81 
41 

76 
57 

63 
64 

61 
56 

84 

43 

77 
41 

57 
27 

65 
25 

69 

51 

70 
56 

77 
43 

71 
38 

72 
39 

71.3 

39.0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

61 
36 

54 
41 

66 

41 

66 
51 

69 
26 

65 
39 

56 
30 

57 
12 

56 
27 

64 
23 

79 
45 

74 
44 

70 
28 

75 
42 

60 
37 

79 
51 

77 
57 

82 
60 

77 
49 

81 
40 

72 
36 

60 
26 

65 
26 

66 
50 

70 
55 

75 
42 

75 
35 

75 
54 

69.6 
39.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

52 
26 

41 
29 

61 
36 

77 
37 

52 
26 

69 
25 

46 
16 

34 
9 

65 
U 

62 
19 

66 
26 

76 
36 

62 
25 

71 
25 

76 
30 

77 
29 

78 
46 

76 
47 

70 
42 

70 
38 

80 
31 

37 
24 

50 
26 

67 
34 

68 
37 

73 
43 

62 
34 

67 
35 

63.4 
30.3 

DEL  RIO  WSD 

MAX 

Mm 

54 
37 

56 

43 

67 
38 

69 
43 

73 
34 

66 
39 

61 
30 

55 
21 

59 
32 

66 
29 

79 

40 

67 

47 

75 
36 

80 
42 

82 
43 

84 
49 

74 
59 

85 
64 

SO 
49 

66 
53 

68 
40 

62 
31 

68 
34 

74 
52 

74 
55 

61 
46 

74 
46 

73 
55 

71.2 
42.4 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

49 
30 

53 
37 

67 
47 

63 

40 

72 
28 

70 
26 

48 
22 

54 
9 

57 
19 

66 
27 

80 
44 

78 
41 

73 
24 

79 
47 

81 
32 

85 
52 

83 

45 

77 
52 

78 
47 

63 
35 

61 
33 

53 
24 

68 
27 

65 
43 

69 
53 

69 
48 

66 
37 

76 
46 

69.4 

36,3 

ELDORADO  11  NU 

MAX 

Mm 

51 
2B 

44 
31 

52 

32 

54 
38 

58 
25 

68 
26 

51 
20 

38 
8 

56 
11 

52 
21 

62 
26 

78 
40 

62 
28 

66 
32 

78 
30 

78 

34 

83 
46 

75 
45 

75 
42 

76 
41 

80 
31 

42 
21 

61 
25 

60 
32 

66 

45 

70 
41 

65 
34 

70 
36 

63.0 

31.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

5B 
39 

45 
38 

61 
40 

58 
41 

70 
25 

60 
43 

53 
31 

58 

14 

54 
25 

63 
25 

78 
48 

69 
45 

71 
30 

75 
44 

76 
43 

81 

47 

80 
50 

80 
53 

79 
53 

75 
45 

70 
40 

67 
26 

67 
24 

56 

44 

64 
53 

70 
49 

63 

40 

71 
49 

66.8 
39.4 

jnHNSDN  CITr 

MAX 

Mm 

60 
37 

66 

40 

68 
50 

68 
58 

69 

26 

68 
26 

58 
26 

70 
12 

53 

24 

65 
34 

71 

19 

76 
33 

60 
35 

80 
40 

81 
50 

81 
55 

82 
60 

81 
67 

80 
55 

76 
45 

77 
40 

58 
25 

65 
25 

67 
32 

62 
52 

73 
36 

73 
40 

73 
60 

70.2 
39.0 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

50 
36 

54 
38 

66 
47 

65 
51 

72 
20 

63 
19 

49 
24 

60 
13 

65 
19 

65 
16 

60 
44 

78 
44 

72 
22 

79 
38 

61 
31 

63 
39 

75 
48 

62 
64 

83 
49 

85 
35 

74 
37 

66 
26 

70 
20 

63 
36 

69 
52 

72 
43 

74 
39 

83 
50 

69.9 
35.7 

JUNO 

MAX 

Mm 

49 
34 

58 
41 

62 
39 

65 

20 

70 
22 

62 

16 

45 
11 

47 
12 

58 
16 

64 
21 

62 
41 

68 
25 

72 
25 

77 
30 

60 
36 

63 
52 

77 
55 

62 

43 

78 
37 

83 
34 

82 
25 

59 
24 

68 
29 

70 
46 

70 
44 

75 
40 

70 
45 

77 

53 

68.3 
32.8 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

62 

40 

48 
38 

48 
39 

63 
46 

65 
20 

64 
21 

65 
32 

48 

15 

67 
16 

55 

11 

63 
16 

77 
45 

62 
26 

70 
27 

76 
35 

78 
39 

80 
57 

62 

61 

80 
53 

76 
40 

77 
41 

56 
26 

55 
21 

66 
25 

75 
51 

66 
43 

72 
36 

72 
42 

65.4 
34.5 

LAHPAS4S 

MAX 

Mm 

54 
36 

43 
35 

45 
38 

70 
40 

66 
23 

72 
24 

55 
29 

42 
14 

62 
13 

51 
21 

66 
21 

78 
40 

62 
24 

67 
25 

77 
41 

75 
38 

61 

53 

78 
56 

81 
50 

78 
37 

76 
39 

54 
27 

65 
21 

66 
21 

59 
48 

64 
49 

73 
30 

68 
31 

64.6 
33.0 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

78 
32 

52 
35 

59 

40 

64 
41 

70 
24 

70 
25 

63 
31 

57 
17 

54 
22 

57 
22 

69 
25 

85 
32 

67 
31 

74 
35 

75 
38 

79 

41 

61 
46 

70 
56 

83 

47 

78 
47 

84 
41 

55 
27 

62 

30 

66 
42 

71 
51 

74 
43 

79 
43 

71 
53 

69.6 
36.4 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

58 
3B 

45 
40 

47 
38 

72 
42 

68 
23 

74 
30 

74 
30 

44 
14 

55 
20 

53 
19 

68 
22 

82 
43 

68 
25 

69 
26 

78 
39 

76 
39 

84 
42 

78 
54 

82 

50 

78 

40 

79 
40 

56 
29 

56 
22 

72 
31 

59 

46 

65 
43 

74 
38 

70 
45 

67,3 
34,7 

MASON 

MAX 

Mm 

56 
37 

44 
37 

53 

39 

69 
47 

65 
23 

73 
27 

57 
26 

43 
15 

66 

18 

64 
18 

67 
29 

79 
45 

65 
24 

72 
32 

79 
37 

84 
44 

75 
62 

84 
49 

77 
36 

83 
36 

63 
28 

65 
22 

71 
32 

60 
48 

64 
48 

72 
35 

65,3 
34.5 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

5B 
28 

51 
28 

60 
36 

75 
38 

56 

27 

72 
26 

54 
22 

40 
10 

57 
13 

52 
23 

71 
28 

78 
37 

62 
31 

75 
37 

77 
38 

60 
42 

83 
46 

71 
56 

70 
39 

72 
43 

82 
35 

45 
23 

53 
25 

65 
43 

69 

42 

76 
45 

65 
38 

65 
42 

65.5 
33.7 

MEDINA 

MAX 

Mm 

70 
38 

50 
38 

49 
37 

64 
40 

68 
20 

70 
23 

73 
32 

55 

14 

56 
16 

58 

14 

65 

17 

76 
42 

65 
23 

70 
27 

77 
33 

63 
35 

82 
42 

83 
55 

83 
52 

79 
38 

78 
39 

56 
30 

58 
20 

65 

24 

65 
55 

65 
45 

76 
33 

73 
37 

68.4 
32.8 

MENARD 

MAX 

Mm 

48 
29 

54 
36 

66 
46 

63 
46 

74 
18 

66 
27 

47 
21 

58 
9 

55 

16 

65 

15 

80 
43 

71 
42 

73 
20 

80 
42 

76 
30 

85 
36 

79 
47 

80 
62 

76 
43 

83 

31 

72 
34 

64 
25 

69 
20 

64 
35 

68 
53 

69 
42 

69 
32 

77 
45 

68.7 
33.8 

MERT20N 

MAX 

Mm 

58 
25 

60 
36 

69 

41 

61 
47 

79 
26 

64 
26 

70 
18 

58 
10 

64 
18 

66 
26 

79 
41 

70 
41 

71 
24 

80 
42 

89 
27 

85 
49 

80 
39 

73 
52 

80 
49 

82 
32 

71 
32 

52 
24 

67 
26 

65 
46 

77 
47 

80 
51 

65 

30 

70.9 
34.3 

OZONA 

MAX 

Mm 

58 
35 

42 
39 

60 
41 

59 
20 

69 
26 

56 
19 

43 
12 

56 
20 

54 
15 

63 
29 

79 

40 

6! 
24 

70 
37 

79 
31 

77 
39 

84 
41 

72 
56 

76 
40 

74 
35 

75 
23 

54 
23 

65 

20 

65 
33 

75 
27 

69 

34 

67 
49 

65.6 

31.1 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

52 

30 

57 
38 

71 
47 

64 
45 

71 
22 

70 
26 

51 
27 

57 
9 

56 
20 

67 
21 

61 
38 

75 
40 

73 
30 

80 
42 

80 
34 

87 
33 

85 
48 

78 
66 

75 
41 

63 
35 

61 
33 

53 
26 

63 
27 

67 
45 

72 
51 

71 
46 

69 
35 

78 
46 

70.3 
35.4 

PAND4LE 

MAX 

Mm 

84 
34 

50 
40 

65 
42 

80 
32 

70 
29 

74 
21 

70 
13 

72 
15 

60 
15 

57 
18 

60 
29 

79 
30 

63 
30 

79 
34 

80 
35 

79 
34 

84 
45 

74 
60 

80 
45 

76 
38 

64 
40 

53 
28 

60 
28 

67 
49 

70 
45 

75 
36 

75 
34 

70 
43 

71.4 
33.7 

RANKIN 

MAX 

Mm 

50 
23 

59 
36 

75 
39 

64 
41 

72 
29 

60 
26 

36 
19 

55 
U 

63 
22 

72 
24 

78 
34 

63 
40 

71 
30 

76 
40 

79 
32 

83 
61 

74 
50 

70 
59 

70 
43 

81 

46 

72 
32 

50 
22 

67 
35 

71 
42 

76 
40 

65 
46 

67 
35 

74 
50 

67.3 
35.7 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

53 
31 

39 
31 

62 
38 

75 
44 

52 

27 

71 
27 

63 

21 

35 
9 

62 

10 

56 
25 

68 
26 

80 
39 

63 
24 

75 
24 

77 
35 

76 
38 

85 
40 

76 
40 

74 
38 

79 
28 

78 
28 

43 
12 

53 

14 

67 
29 

59 

43 

75 
44 

65 
34 

68 
34 

64.7 
29.8 

ROCKSPRINCS 

MAX 

Mm 

61 
32 

56 
37 

64 
40 

65 
4! 

65 
29 

59 
26 

58 
27 

58 

U 

56 
24 

63 
27 

78 
44 

82 

41 

69 

35 

76 
41 

80 
37 

77 
40 

72 
53 

81 
59 

77 
46 

80 
48 

68 
33 

62 

20 

63 
27 

70 
44 

76 
53 

73 
47 

68 

40 

73 

50 

69.7 
37,7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

51 

30 

42 

30 

60 
34 

67 
39 

55 
27 

70 
25 

50 

18 

35 

10 

67 

16 

51 
25 

66 

30 

79 
35 

62 
26 

73 
26 

80 
32 

78 
34 

85 

47 

78 
51 

75 

45 

73 
34 

83 
32 

41 
25 

52 

26 

66 
31 

57 
46 

73 
49 

66 
35 

64 
37 

63.9 
32.0 

S««  Reierence  Notes  Followlag  Slatioo  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

0 
2 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

i 

SAN  iNOELO  WSO 

MAX 

MIN 

<>6 
31 

62 
39 

68 

44 

61 
32 

73 
28 

51 
30 

38 

21 

59 
12 

54 
25 

81 
44 

64 
35 

83 
45 

60 
35 

67 
50 

81 

44 

76 
49 

7J 
44 

87 
38 

65 
29 

54 
28 

69 

30 

60 
45 

75 
47 

66 

45 

65 
35 

68,0 
36.0 

San  Saba 

MAX 

MIN 

3! 

42 
35 

50 
40 

71 
49 

63 
26 

73 
30 

52 

30 

38 
15 

55 

21 

68 

42 

78 

49 

68 
39 

72 

40 

76 
49 

84 
39 

75 
51 

81 
54 

77 
37 

78 
36 

49 
27 

70 
36 

60 
55 

65 
55 

70 
39 

64,4 
37.6 

SONDRA 

MAX 

MIN 

62 
32 

55 

38 

63 

42 

63 

45 

69 
20 

65 
27 

51 
22 

57 
10 

55 

20 

80 
45 

It 
43 

77 
25 

78 
30 

63 
42 

79 
50 

76 
57 

76 
42 

82 

37 

80 
33 

54 
26 

67 
39 

70 
45 

69 

43 

69 

40 

69.2 
34,2 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

50 
30 

40 
30 

64 
36 

79 
39 

51 
24 

70 
24 

45 
17 

32 

7 

58 
9 

68 
28 

78 
36 

73 
31 

75 
29 

79 
29 

85 

37 

76 
42 

71 
41 

82 

47 

80 
49 

54 

30 

67 

31 

59 
35 

75 
44 

65 
28 

64.8 
30.4 

UVALDE 

MAX 

MIN 

67 
'i6 

51 
43 

68 
42 

72 
51 

72 
29 

74 
44 

70 
40 

55 

21 

59 
26 

80 
48 

74 
51 

80 
40 

82 
43 

83 
50 

79 
56 

86 
66 

81 
57 

80 
52 

73 
48 

63 
31 

77 
55 

81 
62 

61 
51 

75 
46 

72.8 
44.5 

iiniK    VAIlEY 

*     *      * 

MAX 

MIN 

52 

32 

41 
30 

60 
38 

75 
23 

68 
23 

71 
24 

48 
18 

30 
9 

58 
11 

55 
18 

67 
30 

78 
38 

75 
43 

80 
30 

76 
30 

65 
36 

78 

45 

76 

45 

74 
34 

62 
33 

40 
24 

67 
26 

72 
39 

78 
39 

65 
35 

65.9 
30.6 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  V.L  REFUGE 

MAX 
MIN 

37 

67 
46 

78 
61 

54 
43 

24 

51 
25 

62 

30 

69 
54 

60 
34 

71 
46 

72 
56 

74 
60 

74 
64 

76 
67 

73 
65 

66 
35 

79 
59 

72 
61 

62 
59 

61 
56 

74 
62 

70.3 

AUSTIN  WSQ 

MAX 

MIN 

49 

44 
39 

68 
38 

73 
41 

70 
32 

57 
40 

48 
28 

51 
20 

49 

28 

66 
28 

77 
48 

64 
42 

63 
33 

78 
36 

75 
53 

81 

81 
57 

81 
66 

79 
56 

80 
52 

69 
37 

58 
31 

68 
29 

68 
52 

66 
58 

77 
53 

72 
44 

69 
52 

BEEVlLLE  5  NE 

MAX 

MIN 

76 
119 

59 
44 

52 

45 

78 
52 

79 
32 

74 
47 

74 
43 

56 
23 

52 
28 

54 
28 

68 
36 

82 

52 

72 

37 

71 

37 

77 
51 

80 
56 

78 
67 

77 
66 

82 
54 

75 
65 

74 
32 

62 
34 

66 

41 

73 
62 

79 
57 

83 
49 

BRENHAH 

MAX 

MIN 

60 
46 

48 
42 

48 
40 

74 
48 

74 
34 

69 
34 

74 
35 

49 

21 

48 
20 

51 
28 

65 
30 

77 
49 

63 
34 

63 
34 

75 
42 

82 
58 

62 
60 

79 
60 

81 
55 

72 
58 

71 
31 

60 
31 

69 
32 

72 
53 

75 
56 

79 
46 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

63 
42 

49 
40 

50 
38 

68 
48 

70 
32 

70 
32 

63 
35 

52 
23 

55 
23 

64 
29 

65 
32 

78 
48 

64 
35 

70 
39 

77 
47 

81 
58 

60 
61 

60 
55 

80 
49 

80 
48 

61 
33 

58 
29 

68 
37 

68 
47 

71 
55 

77 
47 

CHAPMAN  Ranch 

MAX 

MIN 

71 
52 

57 
45 

77 
49 

81 
64 

77 
44 

76 
54 

73 
49 

53 

27 

62 
28 

66 
32 

77 
51 

72 
53 

69 
35 

76 
46 

81 
53 

79 
61 

78 
67 

83 
66 

75 
54 

75 
67 

70 
35 

66 
37 

11 

81 
64 

86 
59 

82 
55 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

60 
45 

57 
41 

53 

42 

74 
49 

73 
33 

74 
34 

76 
32 

48 
18 

49 
18 

51 
20 

67 
20 

77 
42 

65 
30 

63 

32 

71 
34 

75 
53 

76 
62 

75 
59 

78 
56 

80 
57 

75 
29 

60 
25 

69 
26 

71 
50 

74 
53 

76 
47 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

62 
56 

56 
51 

76 
54 

82 
67 

69 
66 

76 
61 

61 

41 

52 
32 

62 
40 

68 
46 

76 
60 

72 
60 

67 
64 

76 
58 

78 
63 

79 
68 

78 
69 

80 
67 

74 
67 

77 
56 

67 
48 

70 
48 

77 
66 

80 
67 

84 
65 

75 
66 

CORPUS  CHRISTI  USD 

MAX 

MIN 

58 
52 

54 
47 

79 
51 

82 
57 

71 
47 

77 
58 

59 

40 

53 
30 

62 
28 

71 
32 

81 
50 

73 
46 

69 
34 

77 
43 

84 
54 

79 
64 

80 
67 

86 
57 

77 
59 

76 
50 

67 
37 

68 
37 

78 
64 

81 
65 

86 
60 

74 
59 

CUERQ  3  E 

MAX 

MIN 

63 

4B 

62 

43 

75 
44 

75 
67 

72 
29 

64 

44 

60 

42 

49 
24 

55 

24 

67 
22 

79 
43 

76 
54 

69 
33 

78 
34 

87 
56 

81 
49 

61 
56 

83 
51 

79 
63 

78 
63 

69 
24 

73 
24 

74 
56 

79 
54 

80 
53 

76 
52 

ELGIN 

MAX 
MIN 

58 
40 

45 
40 

67 
39 

72 
38 

70 
32 

66 
43 

57 
36 

49 
18 

49 
24 

65 
28 

78 
47 

77 
48 

■62 
32 

77 
37 

77 
50 

62 
56 

80 
64 

79 
56 

60 
52 

75 
35 

62 
29 

71 
28 

70 
50 

70 
57 

76 
57 

u 

70 
52 

FLATONIA  2  W 

MAX 

MIN 

53 
46 

49 
40 

73 
41 

78 
62 

72 
30 

75 
46 

65 
38 

50 
22 

53 

25 

68 
26 

80 
50 

66 

44 

68 
33 

78 
38 

80 
53 

61 
60 

79 
65 

83 
58 

61 
55 

74 
53 

64 
26 

70 
27 

73 

51 

79 
59 

79 

57 

76 
45 

FLDRESVULE 

MAX 

MIN 

78 
46 

54 
42 

46 
41 

72 
46 

78 
26 

75 
28 

74 
40 

68 
19 

54 
19 

56 
19 

69 
21 

83 
50 

69 
28 

71 
31 

61 
40 

86 
59 

84 
65 

84 
62 

85 
48 

82 
58 

69 
30 

66 

28 

69 
30 

76 
5! 

80 
56 

63 
58 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

66 

48 

53 

40 

75 
45 

79 
67 

77 
33 

71 
48 

7C 
42 

53 
22 

55 

26 

70 
26 

81 
48 

75 
52 

71 
36 

75 
37 

82 
55 

79 
62 

78 
64 

85 
60 

83 
55 

75 
56 

64 
29 

70 
34 

75 
56 

77 
59 

64 
55 

76 
49 

GONZALES 

MAX 
MIN 

64 
48 

53 

43 

47 
41 

73 
44 

78 
32 

74 
32 

73 
38 

53 
23 

51 
23 

54 
24 

69 

26 

81 
50 

68 
35 

70 
35 

78 
44 

84 
60 

62 
64 

79 
57 

66 
54 

62 
58 

69 
30 

64 
29 

69 
31 

73 
52 

60 
57 

82 

47 

hallettsville 

MAX 
MIN 

58 
46 

46 
41 

75 
41 

78 
63 

72 
35 

75 
46 

55 

42 

52 
22 

55 
21 

69 
28 

81 
46 

74 
48 

70 
34 

77 
42 

81 
55 

83 

63 

78 
63 

84 
57 

65 
54 

72 
60 

63 
28 

71 
27 

75 
52 

80 
56 

63 

57 

77 
47 

HONDO 

MAX 

MIN 

80 
45 

54 
42 

50 
42 

63 
46 

74 
30 

73 
31 

79 
39 

63 
20 

57 
22 

61 
24 

68 
26 

80 
50 

70 
32 

72 
35 

60 

44 

84 
56 

81 
61 

85 
58 

84 
50 

81 
48 

65 
32 

64 

30 

68 
33 

74 
66 

82 
55 

82 

45 

KENEDY 

MAX 

Mm 

80 
40 

79 
38 

75 
48 

79 
69 

76 
34 

78 
49 

73 
39 

58 
20 

68 
20 

69 
21 

83 
42 

82 
41 

72 
40 

73 
40 

75 
41 

81 
49 

80 
50 

84 
61 

83 
51 

80 
55 

64 
27 

68 

27 

76 
58 

76 
51 

81 
59 

80 
48 

KINCSVILLE 

MAX 

MIN 

71 
51 

60 

47 

84 

49 

61 
68 

75 
35 

78 
53 

71 
47 

56 
28 

60 
24 

66 
28 

85 
53 

81 
50 

72 
47 

81 
51 

65 
47 

81 
51 

86 
62 

86 
65 

80 
52 

74 
39 

67 
34 

68 
37 

60 
62 

86 
62 

87 
58 

79 
47 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

52 
46 

52 

42 

71 
42 

77 
58 

71 
32 

71 
45 

65 

38 

51 
22 

51 
28 

79 
25 

79 
48 

73 
49 

67 
32 

81 
36 

80 
53 

82 

58 

82 
68 

84 
58 

79 
56 

74 
52 

61 
30 

70 
28 

73 
53 

80 
55 

60 
58 

74 
47 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

53 

42 

47 
42 

45 
38 

70 
43 

71 
29 

68 
35 

58 
34 

45 
19 

47 
21 

47 
21 

64 
32 

77 
49 

63 
31 

61 
37 

76 
48 

60 
52 

79 
57 

77 
58 

76 
50 

76 
50 

61 
26 

56 
26 

66 
35 

70 
54 

74 
57 

76 
43 

LULING 

MAX 

MIN 

61 

43 

52 

42 

46 

40 

71 
44 

77 
27 

73 
31 

70 
38 

53 
20 

51 
22 

53 
19 

67 
22 

80 
50 

66 

33 

68 
32 

78 
36 

82 
55 

79 
56 

82 
58 

82 
50 

80 
58 

67 
32 

62 
35 

70 
34 

73 
52 

78 
56 

78 
44 

MATHlS 

MAX 

MIN 

82 

50 

60 

45 

61 
45 

78 

50 

80 
38 

75 
39 

55 
27 

55 
27 

58 
31 

71 
33 

85 
49 

71 
37 

72 
40 

79 
41 

84 
52 

83 
65 

82 

66 

86 
55 

77 
62 

74 
35 

64 
35 

68 
38 

77 
63 

62 
57 

84 

50 

NATALIA 

MAX 

MIN 

67 
43 

50 
37 

69 
38 

76 
58 

74 
27 

78 
46 

71 
38 

57 
28 

58 
21 

68 
21 

82 

45 

78 
48 

72 
29 

81 
30 

81 
43 

84 
64 

68 
64 

86 
55 

82 

46 

79 
47 

65 
25 

67 
27 

79 
49 

83 

60 

82 

54 

78 
46 

NEW  braunfels 

MAX 

MIN 

61 
41 

45 
40 

42 
41 

69 

42 

74 
31 

72 
34 

65 
33 

50 
23 

50 
24 

52 

28 

66 
28 

80 
49 

66 
36 

71 
34 

78 
38 

84 
59 

81 
59 

80 
58 

82 
51 

61 
51 

66 

31 

61 

31 

70 
31 

70 
53 

77 
57 

80 
46 

NIXQN 

MAX 

MIN 

56 
44 

48 
42 

76 
41 

78 
64 

75 
32 

75 

43 

58 
39 

52 
21 

54 
26 

69 
26 

82 
50 

70 
50 

71 
35 

60 
36 

61 
49 

62 
68 

60 
57 

84 
62 

81 
52 

72 
47 

65 

30 

69 
30 

68 
48 

80 
65 

83 
56 

77 
44 

RED  ROCK 

MAX 

MIN 

57 
42 

49 
42 

45 
40 

71 
45 

74 
28 

71 
40 

64 
37 

49 
21 

49 
23 

51 
22 

66 

42 

79 
49 

63 
28 

66 
35 

77 
52 

60 
57 

60 
63 

78 
56 

80 
46 

79 
60 

63 
26 

59 
24 

69 

45 

70 
55 

76 
55 

76 
44 

REFUGIO 

MAX 

MIN 

65 

50 

55 

44 

74 
47 

83 
65 

75 
32 

76 
49 

70 
45 

54 
25 

57 
23 

69 
25 

79 
48 

72 
53 

73 

30 

75 
35 

62 
56 

50 

77 
60 

76 

50 

87 

65 

84 
59 

76 
67 

69 
29 

71 
32 

76 
58 

75 
58 

81 
59 

80 
49 

ROBSTOMN 

MAX 

SO 
50 

57 
47 

55 

47 

79 
53 

80 
43 

73 
44 

77 
47 

55 
28 

55 
29 

61 
33 

69 
40 

84 
54 

72 
39 

75 
43 

75 
54 

60 
61 

80 
63 

79 
66 

86 
55 

71 
61 

74 

37 

66 
38 

67 
46 

75 
64 

81 
59 

80 
49 

rockport 

MAX 

MIN 

66 
51 

54 
47 

69 
49 

80 
63 

74 
51 

71 
57 

67 
47 

52 
28 

59 

30 

65 
33 

71 
56 

69 

54 

67 
41 

70 
49 

73 
60 

73 
62 

74 
65 

76 
66 

71 
63 

75 
67 

70 
36 

67 
42 

73 
61 

72 
63 

85 
61 

62 
59 

SAN  ANTONIO  «S0 

MAX 

MIN 

53 

44 

44 
41 

67 

42 

77 
40 

72 
29 

74 
43 

58 
30 

56 
23 

60 
27 

67 
24 

80 
55 

69 

41 

71 
32 

79 
34 

83 
53 

61 
58 

66 
62 

83 
52 

62 

48 

69 

40 

62 
30 

70 
29 

71 
56 

76 
60 

62 
55 

76 
48 

72 
55 

>  R»(«r«QC«  No(»t  Following  SUUon  Ind*x 
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FEBRUARY 

1971 

StaUon 

Dav 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

San  harcos 

MAX 

MIH 

6<> 

49 
42 

45 
40 

63 
41 

75 
26 

71 
27 

63 
33 

54 
22 

52 
23 

53 
22 

67 
23 

76 
49 

67 
31 

67 
32 

76 
37 

79 
48 

82 
52 

81 
55 

82 
57 

83 
45 

80 
50 

55 

27 

61 
26 

70 
34 

70 
49 

74 
64 

60 
46 

73 
47 

56.6 
38.5 

SE4LV 

MAX 

MIN 

55 

47 

48 
42 

73 

43 

75 
54 

71 
36 

76 
42 

62 
39 

46 
23 

49 
27 

65 
26 

75 
45 

70 
50 

62 
34 

75 
36 

79 
53 

80 
52 

81 
62 

79 
60 

79 
59 

77 
57 

75 
56 

70 
30 

69 
30 

72 
52 

75 
53 

60 
57 

74 
45 

71 
42 

70.1 
44.6 

SECUIN 

MAX 

MIN 

53 

46 
41 

71 
41 

76 
63 

74 
29 

69 

44 

60 
36 

53 
21 

54 
28 

66 
24 

Bl 
49 

76 
50 

71 
33 

80 
25 

61 
53 

65 
58 

82 

56 

81 
66 

84 
57 

82 
52 

75 
51 

62 
31 

70 
29 

71 
48 

79 
58 

80 
55 

77 
43 

75 
51 

72.0 
44.3 

sinton 

MAX 

MIN 

65 

50 

55 

45 

75 
48 

81 
64 

75 
36 

78 
61 

70 
47 

54 
26 

62 
27 

69 
30 

83 
52 

73 
54 

72 
35 

77 
42 

83 

57 

81 
57 

79 
61 

80 
67 

85 
51 

77 
58 

75 
62 

66 
34 

68 
36 

78 
61 

76 
68 

85 
59 

75 

51 

83 
52 

74.4 
50.0 

SMITMVlLLE 

MAX 

MIN 

52 

4ii 

44 
43 

44 
40 

65 
40 

69 
31 

62 
31 

53 

38 

44 
21 

43 
23 

45 
23 

63 
25 

72 

45 

66 

34 

62 
32 

70 
37 

72 
52 

75 
54 

75 
61 

72 
56 

75 
51 

74 
51 

70 
30 

64 
26 

64 
30 

65 
52 

70 
65 

72 
41 

66 
42 

62.9 
39.6 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

57 
1,5 

47 
41 

44 
38 

70 
42 

72 
29 

66 
29 

68 
33 

47 
18 

46 
18 

46 
26 

63 
33 

73 
46 

62 

32 

62 

37 

73 

44 

77 
54 

77 
55 

77 
57 

75 
58 

60 
50 

77 
57 

59 

31 

68 

24 

66 
25 

70 
52 

72 
55 

77 
43 

73 

44 

66.0 
40.0 

HASHINCTdN  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

50 

44 

40 

47 
39 

74 

47 

70 
34 

72 

41 

51 
36 

45 
20 

47 
23 

56 
26 

76 

41 

71 
35 

60 
31 

75 
38 

78 
53 

81 
54 

60 
60 

78 
62 

80 
59 

72 
56 

79 
50 

70 
22 

71 
23 

71 
41 

74 
54 

75 
57 

74 
44 

71 
45 

67.6 
42.3 

YOAKUM 

•     *     • 

MAX 

MIN 

5« 
-.7 

49 
40 

73 
42 

78 
63 

72 
35 

75 
46 

55 

43 

51 
21 

54 
29 

68 
29 

80 
46 

73 
50 

71 
37 

77 
43 

BO 
64 

66 
57 

82 
62 

77 
65 

83 
58 

64 
55 

74 
60 

64 
30 

66 
35 

73 
52 

80 
56 

84 
56 

75 
47 

76 
52 

72.0 
46.9 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

76 

51 
40 

63 

41 

77 
62 

77 
36 

65 
39 

73 
46 

55 
26 

53 
26 

65 

29 

64 
29 

71 
49 

64 
32 

63 
33 

71 
52 

77 
57 

77 
58 

76 
59 

75 
62 

75 
62 

72 
64 

75 
29 

60 
30 

67 
33 

69 
55 

72 
59 

82 
47 

70 

41 

68.8 
44,3 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

76 
42 

48 
44 

69 

43 

80 
48 

74 
32 

62 

34 

57 
36 

50 
28 

52 
30 

48 
26 

54 
27 

71 
30 

73 
37 

66 
39 

78 
53 

79 
59 

60 
62 

80 
62 

70 
47 

68 

44 

71 
45 

68 
34 

60 
32 

61 
33 

75 
45 

74 
53 

76 
54 

72 
56 

57.6 
42.0 

ANSLETDN  2  W 

MAX 

MIN 

76 

50 
42 

6S 
43 

76 
65 

77 
35 

65 

41 

74 
47 

54 
25 

48 
24 

51 
24 

64 
32 

72 
51 

65 
33 

61 
33 

70 
38 

76 
49 

77 
54 

76 
60 

76 
63 

75 
60 

74 
65 

75 
30 

59 
29 

65 
46 

70 
50 

75 
59 

81 
45 

72 
54 

68.8 

44.3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

73 
17 

54 
43 

65 
43 

74 
65 

77 
39 

69 
41 

75 
44 

50 
28 

49 
26 

5* 
30 

64 
35 

72 
52 

65 
37 

65 
36 

72 
45 

77 
55 

76 
59 

73 
60 

77 
65 

78 
63 

74 
65 

77 
34 

61 
37 

69 

41 

73 
58 

75 
60 

81 
49 

74 
52 

69.5 
46.9 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

60 

49 
39 

74 
44 

76 
55 

68 
35 

71 
43 

69 
46 

52 

27 

52 
27 

60 
28 

66 
50 

67 
52 

62 
35 

67 
38 

73 
51 

74 
58 

74 
57 

73 
60 

72 
63 

70 
58 

73 
50 

75 
34 

65 
34 

67 
45 

69 
54 

62 
50 

61 
48 

71 
47 

58.3 
45.1 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

70 
IJ 

46 
41 

55 

41 

75 
55 

77 
29 

66 
29 

72 
40 

55 

24 

47 
20 

50 

20 

63 
21 

66 
46 

62 

31 

60 
29 

72 
29 

76 
50 

76 
58 

78 
61 

74 
50 

70 
48 

72 
58 

72 
28 

57 
27 

69 
27 

70 
49 

73 
55 

81 
45 

75 
40 

57.4 
39.4 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

60 
47 

52 

43 

74 
46 

77 
62 

69 
36 

75 
45 

64 
42 

48 
26 

51 
29 

66 
27 

75 
48 

68 
52 

63 
36 

74 
39 

78 
62 

80 
52 

76 
61 

79 
63 

79 
51 

74 
60 

79 
62 

62 
32 

70 
35 

;; 

76 
56 

79 
61 

75 
45 

77 
46 

70.6 
47.2 

EDNA  HMY  59  BRIDDE 

MAX 

Mm 

70 
46 

55 

40 

55 

40 

74 
51 

79 
29 

70 
31 

74 
40 

53 
22 

51 
21 

55 

22 

67 
24 

75 
50 

67 
31 

68 
32 

75 
37 

79 
47 

80 
49 

79 
60 

77 
52 

83 
57 

74 
61 

75 
27 

63 
27 

71 

31 

74 
50 

75 
65 

82 
42 

78 
44 

70.7 
40.3 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

56 
47 

60 
41 

75 
52 

77 
65 

72 
35 

70 
46 

67 
41 

49 
24 

53 
26 

66 
30 

75 
49 

70 

51 

65 
34 

75 
40 

80 

52 

90 
53 

80 
59 

79 

61 

80 
52 

75 
50 

74 
51 

54 
30 

74 
34 

75 
59 

75 
55 

61 
59 

77 
47 

75 
50 

71.5 
47.3 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

75 
47 

50 
46 

66 
45 

76 
64 

75 
42 

63 
41 

69 
52 

54 
31 

46 
27 

54 
30 

63 
32 

69 

57 

69 

41 

63 
39 

70 
52 

7! 
59 

76 
60 

76 
62 

75 
63 

75 
54 

74 
55 

76 
37 

50 
34 

64 

40 

70 
57 

72 
59 

62 
51 

67 
51 

68.1 
48.1 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

49 
45 

59 
45 

69 
59 

68 
56 

60 
45 

63 
56 

58 
38 

46 
30 

49 
41 

57 
41 

64 
57 

65 
51 

55 

41 

63 
52 

67 
60 

68 
60 

67 
60 

67 
61 

68 
62 

57 
62 

70 
46 

56 
36 

56 
60 

63 
58 

65 
50 

79 
60 

53 

54 

66 
56 

62.5 
51.5 

HOUSTON  INCDNT  AP 

MAX 

Mm 

4B 
44 

53 

41 

78 
53 

78 
49 

66 
34 

72 
40 

53 
34 

48 
25 

50 
25 

63 
25 

71 
48 

66 
47 

60 
33 

74 
32 

76 
50 

81 
54 

76 
60 

78 
65 

75 
53 

71 
55 

74 
40 

68 
30 

68 
28 

70 
45 

71 
52 

60 
69 

75 
47 

72 
42 

68.1 
43.2 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
46 

56 

41 

78 
56 

80 
51 

65 
37 

74 
44 

58 
36 

49 
26 

53 
26 

65 
29 

74 
49 

66 

48 

63 
36 

74 
36 

80 
52 

BO 
56 

80 
55 

78 
64 

78 
59 

72 
64 

75 

42 

59 
32 

70 
34 

65 

51 

74 
52 

83 
61 

73 
51 

74 
50 

69.5 

46.0 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

78 
42 

63 

40 

55 

39 

75 
55 

72 
33 

70 
35 

73 
32 

57 
25 

50 
23 

53 
23 

60 
24 

64 
52 

67 
33 

64 
32 

69 
32 

78 
51 

76 
57 

79 
57 

75 
53 

75 
50 

71 
54 

74 
31 

55 
28 

75 
28 

70 
49 

70 
59 

58 
57 

62 
43 

66,5 
40.5 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

66 

47 

56 

47 

74 
51 

11 

72 
39 

67 

47 

64 

45 

49 
25 

53 

28 

64 
29 

72 
52 

63 
53 

64 
33 

71 

45 

76 
55 

77 
60 

74 
62 

75 
53 

75 
55 

73 
62 

77 
67 

72 
34 

65 
35 

69 
56 

74 
57 

61 

61 

78 
52 

71 
51 

69.7 
49.6 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

71 
47 

53 

42 

66 
42 

76 
65 

76 
39 

70 
42 

73 
42 

51 
25 

49 
26 

52 
29 

65 
34 

73 
52 

65 
38 

63 
42 

72 
46 

77 
55 

76 
55 

78 
61 

76 
53 

79 
52 

70 
55 

77 
34 

62 

34 

71 
38 

73 

54 

75 
60 

80 
48 

73 
49 

69.5 

46.0 

ORANGE  <•  NW 

MAX 

Mm 

72 

41 

48 
40 

53 

39 

67 
51 

72 
35 

61 
35 

67 
41 

55 
30 

46 
26 

50 
26 

56 
27 

67 
48 

61 
32 

56 
32 

62 
37 

70 
49 

72 
51 

74 
57 

73 
59 

73 
63 

71 
64 

72 
32 

57 

31 

67 
32 

67 
43 

68 
52 

79 
49 

72 

47 

64.6 
41.6 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
47 

53 

44 

73 
51 

76 
48 

65 
39 

72 
49 

54 
35 

47 
24 

52 
29 

63 
29 

72 
53 

66 
41 

64 
31 

71 
45 

74 
57 

76 
58 

77 
61 

76 
63 

79 
63 

72 
62 

75 
47 

61 
32 

66 
36 

72 
55 

76 
50 

61 
57 

72 
48 

75 
51 

68.4 
47.0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

69 

47 

53 

41 

64 
42 

76 
63 

77 
34 

72 
38 

75 
41 

56 
24 

48 
25 

52 

24 

66 
30 

76 
51 

66 
31 

66 

34 

74 

45 

79 
51 

80 
59 

81 
61 

79 
53 

80 
60 

75 
58 

74 
29 

62 
30 

72 
42 

76 
53 

77 
69 

60 
45 

75 
47 

70.7 
43.8 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

69 

51 

54 

45 

68 

48 

82 
54 

79 
38 

68 
48 

66 
39 

57 
25 

58 
29 

64 
34 

76 
43 

71 
65 

66 
34 

73 
49 

62 
55 

72 
61 

60 
52 

70 

66 
37 

72 
59 

72 
50 

62 
65 

61 
47 

73 
51 

70.9 
46.9 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

49 

45 

52 

42 

67 
51 

75 
51 

63 
36 

70 
43 

58 
41 

49 
32 

52 

28 

59 

28 

71 
49 

64 

47 

69 

36 

68 
38 

75 
50 

78 
56 

77 
57 

76 
62 

75 
65 

72 
65 

74 
46 

59 
34 

66 
33 

69 

42 

59 
53 

60 
61 

74 
50 

74 
49 

67.0 
46.1 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

64 
50 

53 
45 

74 
49 

80 
64 

77 
49 

65 
55 

63 

45 

49 
24 

55 
26 

67 
30 

74 
58 

69 
67 

67 
36 

74 
55 

77 
58 

79 
60 

75 
60 

76 
64 

78 
66 

74 
64 

75 
67 

70 
34 

65 

43 

73 
59 

75 
45 

85 
62 

59 
54 

72 
55 

70.6 
51.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

73 
42 

54 
42 

60 
50 

70 
60 

78 
30 

64 
45 

68 
50 

53 
27 

46 
28 

54 
36 

64 
32 

70 
53 

70 
44 

63 
38 

71 
47 

74 
60 

74 
63 

74 
65 

73 
55 

75 
64 

70 
65 

79 
34 

64 
42 

66 
65 

59 
63 

73 
62 

84 
56 

68 
60 

66.0 
49.3 

Sugar  land 

MAX 

Mm 

70 
45 

51 
43 

65 
40 

76 
64 

76 
39 

67 
39 

73 
42 

52 
24 

46 
24 

51 
30 

65 
34 

73 
50 

63 
32 

62 
35 

72 
44 

77 
55 

79 
57 

77 
61 

77 
53 

76 
51 

73 
54 

75 
30 

58 
33 

69 
37 

71 
55 

70 
60 

78 
48 

72 
45 

68.9 

44.8 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

72 

45 

51 

40 

64 

37 

77 
61 

79 
37 

67 
41 

75 
43 

51 
25 

45 
25 

50 
23 

65 
34 

75 
42 

62 

38 

61 
37 

74 
47 

79 
53 

79 
57 

79 
59 

78 
52 

75 
58 

75 
53 

75 
35 

59 
29 

70 
39 

71 
53 

70 
59 

78 
46 

72 
44 

66.9 
44.0 

VICTORIA  WSO 

•     >     • 

MAX 

Mm 

55 

47 

48 
44 

75 
47 

80 
45 

68 
35 

73 
47 

55 
34 

49 
22 

55 
26 

66 
31 

77 
50 

69 
36 

66 
33 

75 
36 

80 
53 

60 
53 

80 
64 

79 
64 

83 
58 

75 
50 

75 
43 

63 
32 

70 
34 

76 
53 

76 
59 

83 
56 

75 
44 

76 
50 

71.0 
45.0 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

86 
50 

58 
48 

55 

44 

83 
51 

Bl 

40 

77 
44 

79 
46 

59 
27 

57 

30 

62 
32 

67 
34 

85 
49 

74 
38 

63 

40 

63 
48 

63 
56 

66 
53 

86 
53 

87 
54 

79 

60 

74 
35 

67 
39 

67 
45 

67 
63 

85 

56 

87 
49 

79 
63 

75.4 
45.8 

S««  R«f»r«DC9  Notes  FoUowlng  Statloo  Indei 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1971 

Station 

Day  of  Month 

« 
2 

' 

2 

3 

4 

5 

B 

.  7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

2B 

29 

30 

31 

> 
< 

iRHSTRDNC 

MAX 

MIN 

88 
i8 

72 

41 

65 
60 

84 
53 

84 
38 

76 
52 

70 
52 

60 
23 

62 
24 

66 
31 

85 
49 

83 
53 

75 
30 

76 
41 

81 
61 

85 
57 

86 
56 

64 
67 

83 
67 

87 
54 

85 
49 

76 
34 

67 
36 

81 
63 

86 
67 

90 
57 

64 
49 

68 

57 

78.9 
49.3 

BENIVIOES  ND.  2 

MAX 

MIN 

60 
26 

66 
36 

86 
51 

73 
32 

74 
36 

82 

47 

86 
54 

87 
59 

66 
66 

84 
64 

86 
48 

62 
56 

73 
32 

67 
93 

67 
49 

89 
64 

67 
57 

CABRIZO  SpRINOS 

MAX 
MIN 

87 
".9 

55 
43 

52 

49 

71 
50 

77 
30 

76 
55 

77 
48 

77 
26 

67 
25 

55 

25 

68 
40 

86 
51 

73 
32 

75 
40 

84 

45 

81 
49 

67 
59 

84 
67 

69 

57 

86 
55 

66 
47 

69 
32 

66 
30 

67 
56 

89 
65 

88 
52 

85 
49 

82 

96 

76.0 
45.8 

CATARIN6 

MAX 

MIN 

78 

55 

43 

69 
45 

77 
52 

76 
36 

76 

51 

66 
47 

66 
26 

58 
28 

68 
31 

87 
39 

71 
53 

75 
39 

64 
42 

82 
45 

69 
S6 

85 
60 

90 
68 

88 
56 

83 
49 

63 

34 

67 
3» 

84 
58 

90 
66 

85 
53 

85 
48 

63 
55 

77.0 
46.8 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

7". 
«8 

53 

41 

63 

43 

77 

54 

74 
26 

75 
50 

69 

43 

63 
22 

57 
22 

69 
21 

84 

41 

83 
52 

70 
26 

80 
34 

81 

44 

64 
54 

65 
56 

87 

67 

86 
61 

68 
47 

88 
49 

66 
26 

66 
29 

77 
53 

82 

62 

63 

54 

82 

42 

76 
54 

75.9 

43.8 

CDTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
48 

50 
44 

67 
47 

77 
49 

78 
33 

76 
52 

64 
35 

57 
24 

59 
27 

66 
27 

84 
43 

72 
46 

73 
34 

62 
45 

81 
50 

86 
55 

85 
61 

69 
68 

84 
63 

79 
55 

69 
42 

64 
31 

67 
37 

81 
57 

89 
63 

85 

54 

80 
47 

61 
57 

74.1 
46.2 

CRYSTAL  CITV 

MAX 
MIN 

bb 
50 

52 

44 

69 

45 

77 
49 

74 
31 

74 
49 

66 

47 

55 
24 

56 
29 

68 
28 

84 
40 

72 
47 

73 
34 

81 
39 

83 
42 

87 
50 

83 
60 

88 
68 

84 
57 

84 
54 

75 
48 

65 

31 

66 

34 

82 
58 

87 
64 

66 
50 

60 
45 

79 
96 

74.9 
45.5 

oilley 

MAX 
MIN 

82 

55 

43 

50 
43 

65 

48 

77 
31 

74 
31 

78 

43 

65 
24 

55 

24 

55 
25 

69 
26 

84 
44 

71 
35 

72 
34 

62 
36 

82 

47 

86 
58 

80 
59 

89 

60 

85 
51 

80 

51 

68 
32 

69 
31 

67 
32 

62 
60 

86 
54 

83 

44 

60 

49 

73.8 
41.2 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

88 
1,5 

55 

45 

55 

42 

72 
48 

73 
32 

77 
32 

70 
39 

62 
23 

56 
23 

56 
30 

68 

30 

62 
35 

68 
37 

75 
39 

82 

40 

64 
49 

66 
50 

60 
62 

89 
54 

83 
51 

68 
43 

66 
35 

60 
34 

65 
35 

78 
56 

79 
51 

81 
51 

79 
93 

73.5 
41.6 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

86 

55 

43 

52 

45 

73 

50 

78 
23 

78 
48 

82 

48 

66 
25 

58 
23 

60 
26 

62 
34 

88 
50 

73 

30 

75 
32 

82 
42 

84 
42 

88 

54 

86 
66 

90 
60 

87 

48 

84 
48 

70 
29 

64 
31 

72 
34 

70 
60 

86 
51 

86 
45 

85 

45 

75.8 
42.2 

EALCON  3AM 

MAX 
MIN 

92 
53 

59 
48 

58 
48 

79 
55 

80 
45 

79 

46 

80 
56 

70 
35 

58 
32 

65 

34 

60 
43 

87 

45 

73 
42 

75 
43 

63 

41 

80 
51 

88 
59 

90 
63 

91 
61 

63 
59 

88 
59 

77 
45 

63 

43 

72 

49 

85 

54 

89 
56 

89 

57 

88 
56 

77.9 
49.3 

f  ALFLIRRIAS 

MAX 

MIN 

90 
",5 

60 
43 

60 
48 

83 
50 

83 
56 

85 
50 

83 
50 

56 
28 

51 
23 

57 
23 

69 
40 

83 
41 

70 
35 

75 
35 

79 
35 

65 
44 

87 
54 

87 
57 

85 
64 

79 
58 

86 
58 

76 
32 

76 
32 

76 
33 

81 
62 

86 
54 

87 
54 

80 
55 

77,1 
45.0 

fowlerton 

MAX 

MIN 

74 
49 

62 

41 

67 
45 

79 
54 

78 
38 

87 

46 

75 
45 

61 
24 

56 
22 

69 
23 

76 
34 

85 

51 

73 
30 

81 
38 

83 
45 

88 
50 

81 
57 

80 
60 

85 
60 

81 
50 

79 
50 

60 
31 

68 

30 

82 
56 

86 
62 

85 

54 

85 
45 

84 
55 

76.8 

44.5 

FREEP 

MAX 
MIN 

85 
49 

85 

41 

54 
44 

73 
40 

78 
50 

79 
40 

78 
44 

78 
22 

62 
20 

58 
23 

56 
26 

86 
28 

85 
38 

74 
43 

78 

51 

84 
58 

87 
59 

86 
63 

87 
60 

85 
55 

60 
54 

70 
33 

65 
34 

68 

50 

64 
62 

86 
54 

83 

50 

76 
55 

76.1 
44.5 

HEBBROMVILLE 

MAX 

MIN 

91 
51 

58 
45 

53 

45 

81 
52 

79 
36 

78 
40 

62 
52 

62 
26 

57 
25 

59 
29 

64 
38 

86 
50 

72 
34 

75 
38 

82 
50 

86 
56 

85 
59 

85 
63 

87 
64 

69 
53 

64 
57 

73 
37 

66 
34 

65 

49 

65 
63 

88 
57 

85 
55 

84 

97 

76.3 
46.8 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

79 
50 

55 

46 

74 
47 

78 
59 

76 
39 

82 
56 

78 
52 

61 
38 

61 
32 

63 
33 

85 
49 

79 
55 

74 
36 

81 
50 

82 
39 

86 
60 

65 
63 

88 
69 

85 
61 

85 
60 

79 
54 

63 
38 

66 
41 

83 
62 

87 
69 

86 
56 

63 

51 

66 

61 

77.9 
51.0 

OILTON 

MAX 

MIN 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

80 
45 

53 
42 

60 
40 

84 
45 

76 
32 

75 
46 

79 

41 

64 
22 

56 
26 

58 
27 

69 

34 

84 
49 

71 
35 

73 
38 

82 

45 

82 
51 

83 
52 

85 
57 

87 
60 

84 
52 

60 
50 

65 
30 

65 

34 

79 
49 

76 
57 

85 
J5 

84 

48 

77 
47 

74.8 

43.2 

POTEET 

MAX 

MIN 

72 
40 

62 

43 

63 
40 

66 
45 

77 
29 

73 
29 

74 
41 

61 
23 

55 
24 

55 
23 

67 
31 

82 

40 

69 

71 
35 

79 
51 

79 
54 

84 
54 

61 
60 

85 
60 

83 
50 

79 
51 

82 
30 

65 
29 

64 

37 

74 
49 

82 
55 

61 
46 

77 
49 

72.9 

41.5 

MO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

95 

43 

67 

48 

60 

48 

81 

56 

82 
35 

79 
36 

85 
52 

71 
30 

57 
25 

67 
26 

59 

38 

87 

41 

75 
31 

76 
31 

65 

45 

85 

49 

88 
59 

67 
61 

90 
60 

86 
56 

91 
59 

76 

42 

67 
39 

71 
53 

84 
65 

90 
56 

89 

54 

96 
96 

79.1 
46.1 

TILDEN 

MAX 

MIN 

80 
50 

55 
43 

50 
42 

69 
48 

79 
30 

78 
33 

79 
44 

62 
23 

56 
23 

55 

23 

67 
24 

84 

43 

71 
31 

73 
35 

61 
50 

85 
56 

86 
60 

85 
65 

87 
64 

85 
51 

60 
57 

70 
29 

64 
32 

67 
36 

76 
64 

95 
57 

84 

47 

78 
46 

74.0 
43.1 

ZAPATA 

*     «     * 

MAX 

MIN 

78 
45 

61 
41 

79 
46 

83 

60 

77 
42 

85 
60 

79 
57 

63 
31 

65 
31 

60 
36 

85 

48 

74 
49 

74 
40 

77 
48 

79 
60 

62 
60 

82 
62 

89 
66 

89 
60 

89 
59 

65 
58 

70 
37 

72 
42 

84 
63 

86 
70 

98 
91 

89 
46 

91 
60 

79.1 
51.1 

lomer  valley      10 

BROWNSVILLE  aSO 

MAX 

MIN 

67 

60 

64 
56 

83 
61 

88 
60 

78 
55 

86 
66 

71 
49 

57 
35 

68 
35 

68 
46 

61 
54 

77 
44 

72 
42 

80 
49 

64 
57 

82 

60 

82 
63 

83 
69 

84 
65 

64 
65 

82 
61 

69 

45 

71 
48 

81 
69 

83 

72 

90 
64 

81 
62 

84 
66 

77.9 
56.4 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

92 
58 

75 
50 

58 

48 

80 

44 

78 
63 

64 
32 

56 
31 

56 
31 

61 
35 

80 

54 

61 
49 

78 
42 

84 
47 

84 
57 

84 
62 

82 
68 

80 
70 

78 

79 

40 

73 
40 

75 

50 

80 
69 

84 
62 

86 
51 

64 
59 

76.9 

50.5 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

94 
54 

60 
49 

60 
49 

83 
50 

84 

41 

77 
41 

85 
58 

66 
34 

57 
32 

68 
33 

63 
42 

82 
50 

74 
40 

74 
38 

80 
47 

85 
56 

81 
61 

82 

65 

63 
66 

82 
59 

85 
64 

77 
43 

68 

41 

70 
52 

84 
61 

80 
61 

66 
58 

63 

60 

76.9 
90.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

64 
52 

61 
49 

83 
56 

85 
58 

77 
44 

84 
64 

68 
48 

58 
34 

66 

34 

63 

43 

87 
49 

76 
55 

73 
41 

79 

47 

86 
56 

81 
62 

82 

64 

64 
67 

80 
62 

85 
59 

78 
54 

69 

40 

70 
48 

80 
63 

65 
69 

89 

61 

63 

57 

87 
65 

77.3 
93.7 

KC  COOK 

MAX 
MIN 

97 
48 

60 
49 

59 
49 

85 
56 

84 
38 

79 
39 

86 
55 

66 
30 

57 
27 

66 
30 

63 
35 

88 
46 

77 
35 

76 
36 

62 

40 

87 
54 

83 
55 

84 
63 

86 
64 

88 
59 

87 
61 

80 
37 

68 

37 

69 
49 

60 
64 

86 
59 

90 
55 

84 
57 

78.5 
47.3 

flSSION  «  H 

MAX 

MIN 

97 
51 

60 
49 

60 
49 

86 
58 

85 
45 

79 
45 

85 
57 

66 
33 

57 
33 

68 
34 

64 

44 

68 
47 

73 

40 

74 
39 

89 
47 

65 
55 

65 
60 

86 
54 

87 
67 

83 
60 

86 
62 

79 
43 

70 
42 

83 
65 

68 
61 

90 
57 

85 

60 

79.2 
50.3 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

95 
59 

65 

45 

62 
49 

73 
62 

85 

40 

69 

50 

74 
59 

59 
33 

50 
32 

60 
37 

62 

54 

78 
57 

73 

40 

63 
42 

71 
58 

75 
63 

75 
65 

76 
66 

76 
69 

78 
69 

78 
68 

77 

44 

61 

45 

66 
59 

74 
66 

77 
64 

82 
67 

74 
66 

71.7 
54.5 

RAYMONDVILLE 

MAX 
MIN 

93 
56 

60 
48 

65 

47 

81 
56 

87 
43 

76 
43 

83 

57 

63 

31 

56 
31 

64 
32 

65 
39 

83 
52 

75 
41 

72 
41 

78 
44 

85 
49 

62 

59 

65 
61 

83 
67 

83 
58 

86 
66 

83 
42 

68 

41 

67 
42 

83 
67 

86 
63 

90 
56 

62 
58 

77.3 
49.6 

SAN  8ENITQ 

MAX 

Mm 

90 
60 

60 
51 

63 

51 

80 
60 

86 
52 

77 
53 

83 
59 

65 
34 

57 
35 

64 

41 

64 

48 

78 
56 

74 
46 

72 
46 

71 
50 

72 
58 

82 

60 

80 
63 

80 
68 

83 
68 

85 
68 

78 

44 

69 
45 

68 
54 

60 
67 

82 

64 

88 
62 

82 
62 

75.5 
54.5 

WESLACn  2  E 

MAX 

Mm 

79 
55 

62 

48 

81 
57 

86 
68 

80 
44 

84 
62 

80 
57 

60 
33 

66 

33 

63 
39 

83 
52 

74 
55 

74 
39 

76 
48 

64 
55 

80 
61 

82 
62 

81 
67 

81 
68 

66 

59 

78 
68 

72 

41 

69 

48 

82 
65 

85 
69 

88 
62 

66 
58 

86 
62 

78.1 
54.6 

S««  R«f*r«DC«  Note!  Following  Sialion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
FEBRUARY  1971 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


*  • - 


c 

2-0 
^  * 

4)   0. 
QfOO 


0) 
C3) 
O 

O 
> 
< 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


S   ^ 


0}    -Z 

5^ 


0)  0) 

o 


Standord  of  Time 

CENTRAL 

00   06   12   18 


Number  of  days  with 
precipitation 


« 
> 

o 

CM  O 


k.  V) 

0)  O 
0.0. 


I-  O 
0>  >  « 

^    in   M 


ABILENE  WSO 
AMARILLD  WSO 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSD 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
DALLAS  WSO 
DEL  RID  WSO 
EL  PASO  WSO 
FORT  WORTH  WSD 
GALVESTON  WSD 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  wSO 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSD 
SAN  ANCELD  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSD 
%    PEAK  GUST 


23 
27 
23 
13 
11 
16 

e 

26 

21 

13 
29 
24 
13 
23 
2 
12 
19 
30 


3.5 
3.2 
0.7 
5.6 
5.4 
2.1 
3.0 
5.7 
2.2 

2.0 
3.3 
3.1 
2.6 
4.3 
1.0 
2.8 
3.1 
0.6 


14.2 
16.6 
11.2 
13.2 
14.7 
13.6 
11.5 
10.3 
12.6 

9.7 
13.7 
13.2 
12.0 
13.8 
11.5 
12.4 
13.2 
15.2 


43 

43 

43 

36 

44 

34 

35++I 

56 

32++ 

37 

29++ 

33++ 

36++ 

33 

36++i 

33 

45  % 

35++ 

38++ 


SW 
N 
NW 
N 
SE 
W 
31 
SW 
17 
NW 
30 
25 
32 
NW 
28 
NW 
NW 
30 
31 


18 

21 

21 

21 

18 

22+] 

04 

03 

18 

21 

21 

18 

21+1 

12 

21 

25 

21 

21 

21 


57 
59 
62 
76 
76 
56 
49 
37 
67 

77 
55 
44 
75 
53 
59 
75 
63 
72 


63 

67 

7 

8 

81 

6 

61 

2 

7 

80 
65 
54 
81 
60 
68 
82 
72 
79 


45 
45 
47 
51 


35 
36 
41 
59 
561  58 
48  43 
43  30 
19  29 
51   48 


53 
42 
31 
59 
37 
46 
52 
48 
48 


53 
33 
25 
65 
31 
38 
53 
44 
43 


73 
74 
61 
61 
63 
66 

95 

63 

58 


58 


64 


4.2 
4.4 
4.4 
4.9 
4.8 
4.8 
3.6 
3.4 
4.8 

5.4 
4.2 
3.9 
5.3 
3.6 
4.5 
5.4 
4.2 
5.3 
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£, 

V^ 

ifK 

jn 

Al 

lU 

IN 

Ar 

iu 

w 

UN  J 

u 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

StaUon 

Day 

Of  Month 

3  „  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g°5 

*   •   ■* 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HDROS  CREEK  DAM 

EVAP 

WIND 

* 
1S3 

* 
101 

.37 
141 

.09 

2O0 

.24 

160 

• 
149 

* 
139 

• 
168 

* 
94 

* 
71 

.89 

176 

.36 

283 

• 
118 

.53 

97 

.26 

143 

.29 

70 

.21 

88 

.22 

223 

.43 
198 

.31 
87 

.48 
224 

« 
243 

* 
112 

.50 
98 

.09 
76 

.06 

112 

.31 
92 

.30 
61 

5.94 
3893 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  DAN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
176 

.30 
116 
47 
30 

.07 
117 
42 
36 

.06 
156 
58 
39 

.22 

137 
60 
31 

.22 
132 
97 
30 

.19 
148 
56 
33 

211 

* 
104 

* 
73 

.42 

201 

54 

30 

.29 

250 
66 

41 

* 
205 

.45 
86 
56 
30 

.21 
133 
75 
35 

.18 
80 
73 
36 

.22 

173 
72 
92 

.24 

204 

70 

99 

.28 

209 

68 

93 

.25!  .24 
93,  170 

72   71 

451  45 

* 
266 

* 
146 

.60I  .12 
56   77 

64;  61 
30   41 

.03  .28'  .24 
94  108  101 
57,  69,  65 

51      37|  37 

5.07 
4044 
62.5 
38.7 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
1!9 

.12 
69 

.01 
98 

.00 
103 

.32 

101 

.21 
92 

.14 
99 

158 

» 
69 

* 
97 

.47 
106 

.26 

164 

.28 

137 

.18 

61 

,24 
118 

.13 
65 

.27 
139 

.22  .17 
l7l!  146 

.27  .12 
S3'  103 

•   .41 
198!  73 

.17  .21 
54   83 

.09' .28  ,23 
49   63|  46 

9.00 
27S6 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

• 
128 

.29 

106 

.07 
131 

.09 
137 

• 
153 

.43 

114 

* 
150 

• 
141 

* 
66 

* 
68 

.44 
139 

.26 

168 

* 
123 

.37 
97 

,18 
69 

.15  ,22 

74i  96 

.20'  .2ol  .29  .42   •   • 
184  126   67  196'  31j'  146 

,42  .07I  .04  .29  .16 
96:  4SI  91'  96l  74 

4.91 
3394 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.IS 
U8 
<i2 
32 

.12 
106 
42 
33 

.02 
126 
47 
39 

.10 

237 

59 

41 

.18 
113 
61 
32 

.05 
104 
52 

34 

* 
171 

.18 
140 

* 
82 

.17 
138 
49 
31 

.15 

240 

65 

40 

.19 
213 

65 
40 

.16 
139 
53 
32 

.12 
82 
64 
35 

.15 
68 
65 

40 

.21  ,16  .12  .12  .17  .19  .12  .10 
141   76  219l  155   95  127l  278   94 
72   72   65|  70   68   55:  46,  60 
47   48l  58   50   44   45   32,  33 

.14  .07J  .07!  ,07  .14 
63'  961  153'  91   97 
69|  69:  68,  681  58 
40   92   5Sl  39   42 

3.42 
3682 

99.7 
40.4 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 
US 

.33 

109 
50 
36 

.07 
147 
44 
37 

.07 
167 
61 
37 

• 
149 

.41 
125 
58 
35 

.10 
148 
45 
34 

• 
175 

* 
78 

67 

.36 
166 
53 

31 

.24 
186 
69 
32 

* 
176 

.46 
81 
63 
35 

.15 
92 
67 
37 

.16  .23 

59  131 
70   76 
42   48 

.25  .18  .24  .32   •    * 

201  168   69  173  266  146 
70   75   72   80   - 

95,  56,  44,  34j  -  j  - 

.40! .09  .04  .33' .14 
52   65  108  101   73 
62   64   60   71   62 
31   38   50   38,  36 

4i97 
3623 
61.6 

39.4 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

132 

.27 
86 

.11 
122 

,08 
156 

* 
127 

.28 
123 

.13 
124 

161 

* 
73 

• 
100 

.40 
213 

,29 

234 

* 
160 

.43 

137 

.18 
HI 

.19  .19 

51  180 

.191  ,21  ,28  .20 
I74i  186l  64  134 

* 
223 

* 
138 

.48  .I4I  .02  ,23  .16 
49   86  119   90l  43 

4,42 
3996 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
167 

.32 

114 

51 
31 

.07 
96 
45 
40 

.09 
168 
65 
40 

* 
142 

.47 
123 
63 
40 

.16 
137 
61 
35 

• 
187 

« 
81 

67 

.49 
196 
60 
34 

.29 

252 
71 
45 

.32 

176 
60 
35 

.17 
77 
60 
33 

.23 
152 
71 
39 

.18 
64 
78 
51 

.22 

162 
77 
97 

.23|  ,48'  .201  .22 
180,  217'  79,  155 
72i  74   75   80 
97:   58   50   50 

314 

* 
148 

.52  .18'  .03  .26  .25 
36,  93   81  114.  94f 
67   69|  60,  72   68 

34!  47'  9SI  42   42 

9.38 
3868 

66.4 
42.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
13* 
52 
32 

.12 
107 
41 
30 

.10 
130 
45 
41 

.32 

185 
63 
39 

.31 

139 

57 

31 

.18 
115 
60 
30 

* 
147 

170 

* 
92 

* 
99 

.67 
51 
60 
30 

.38 

314 
67 
40 

.21 
124 
57 
34 

.19 
62 
61 
33 

.27 
102 
69 
36 

.25 

48 
68 
39 

.24 
103 
75 

46 

.26  .40  .30  .38   •  ,  • 
213'  181   82  188  260'  116 

72t  72|  69i  70,  -  1  - 

94   45|  41,  40!  -  1  - 

.48:  .09  .14!  .33'  .19 
63   641  94   91   77 
60   S3l  62   65,  56; 
29   41   49   39   39! 

5.96 
3911 
61.6 
39.1 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 
126 

.12 
111 

.03 
66 

.02 
123 

.38 

100 

.21 
96 

.25 

66 

• 
107 

* 
56 

.18 
72 

.21 

124 

.28 
160 

.30 
81 

.21 

62 

.12 

124 

.30  .26  .23]  .27,  .25,  .19  .33,  .17 

7l|  137  I78l  197   45  Hi    189;  76 

.20!  .10   -   .16  .34 

561  66   66   74   67 

5.486 
2791 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
179 
«9 
33 

.15 
120 
40 
31 

.05 
81 
41 
35 

.05 
149 
60 
37 

131 

.49 

132 

62 

36 

.16 
136 
59 

34 

* 
207 

• 
92 

* 
96 

.50 
181 
60 
30 

.27 

229 
68 
42 

* 
176 

.49 
97 
59 
35 

.20 
127 
74 
36 

.18  .27i  ,23i  .28,  .28,  .30   •   .35 
88  151  196  202'  70,  117  258  124 
72   74   72   72   72   72   -    46 
45   54   56   56i  46   46   -    32 

.19  .12  .01  .37  ,25 
70   94   70  111   71 
62   61   58   71   65 
32   44   52,  37   36 

9.42 

3799 
62.0 
40.2 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.17 
160 
79 
40 

.15 
90 
41 
34 

.21 
76 
42 
35 

.12 

143 
60 
36 

.34 
140 
60 
33 

.18 

89 
67 
34 

.13 

106 
56 
33 

• 
131 

* 

83 
60 
29 

.27 
62 
52 

31 

.21 
131 
60 
32 

.32 

168 
68 

41 

.22 
98 
61 
35 

.16 
99 
61 
36 

.24 
96 
73 
38 

.24 
57 
72 
36 

.26 
133 
74 
53 

.23 
166 
71 
58 

.43 
184 
72 
54 

.27 
86 

11 

.20   »   .39 
97|  267:  145 
79,  72   51 
42i  29   30 

.16 
42 
57 
33 

.03  .03 

551  66 
621  58 
431  52 

) 

.23 

73 
71 

41 

.20 
51 
68 

41 

9.41 
3094 
63.9 
38.7 

*    «    « 
EAST  TEXAS          O*. 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.l* 
116 
56 
40 

.14 
131 
55 
39 

.00 
103 
50 
38 

.08 
159 
65 
49 

.21 
134 
59 
38 

.09 
107 
58 
40 

.07 
78 
53 
41 

.04 
120 
47 
25 

.19 
88 
47 
39 

.02 
100 
56 
36 

.12 

125 
62 
43 

.29 

175 
62 
49 

.14 
107 
55 
39 

.11 
72 
64 
40 

.10 
51 
72 
53 

I 
.24'  .06'  ,2l'  .16 
113   95   89  172 

761  75   73,  68 

52!  58   57   60 

.18'  .16 
66  147 

72!  70 
49   43 

.22  .12 

263   93 

62   63 

34'   40 

.12 
54 
66 
43 

.15 
61 
72 
54 

.25 
134 
73 
59 

.29 

S8 
73 
42 

.14 
119 
71 
46 

4.04 
3130 
63.9 

44.4 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
137 
63 
40 

.13 
89 
48 
39 

.06 
58 
45 
39 

.04 
HI 
65 
45 

« 
107 
71 
39 

.37 
25 
65 
38 

.12 

46 
68 

41 

.11 
141 

» 
53 

« 
75 

.35 

102 
59 
34 

.07 
103 
58 
44 

* 
169 

.50 
50 
62 
38 

.07 
99 
66 
38 

.23 
62 

70 
SO 

.16  .12 
75   92 

75   72 
57!  57 

.19 
192 

72 

97 

.10 
28 
67 
57 

.07 
69 
70 
58 

.211  .14 
150l  89 
72   57 
36   35 

.08 
15 
68 
36 

.23   - 
93   90 

71   72 

46   51 

.29 

45 

.20 
47 
71 
45 

4.208 

2369 

66.0 

44.4 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
37 
63 
40 

.08 
30 
63 
37 

.07 
44 
44 
37 

.02 
92 

64 
44 

.08 
97 
70 
37 

.14 
28 
74 
36 

.06 
40 
69 
37 

* 
112 
52 
31 

« 

32 
56 
22 

• 

40 
55 
32 

.40 
73 
61 
32 

.01 
95 
60 
39 

127 

.36 
26 
55 

36 

.15 
81 
68 
36 

.13 
73 
73 
47 

.16 
74 
76 
59 

.13 
62 
74 
56 

.16 
160 
72 
56 

.08 
34 
67 
99 

.02 
47 
66 
56 

.21 
148 
72 
35 

.15 
90 
72 
35 

.11 
13 
70 
36 

.16 
44 
76 
49 

.091 .25 
59;  76 
67'  78 
sol  49 

.16 
15 
76 
45 

3.28 

1849 
66.4 
41.3 

•    *    • 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
35 

57 
40 

.02 
64 
56 
38 

.37 
105 
55 

40 

.28 
218 

.13 
98 
52 
32 

.19 
99 
55 

39 

.12 

181 
49 
34 

.18 
66 

45 
31 

.23 
62 
46 
32 

.01 
102 
50 
35 

.39 

188 
57 
39 

.20 
56 
55 

37 

.14 
47 
60 
38 

.26 

107 
60 
39 

.16 
46 
58 
39 

.14 
97 
63 
40 

.33 

73 
62 
40 

167 
51 
35 

.22 

153 

56 
30 

.11 

299 

54 

24 

* 
11 

.24 
117 

.16 
52 

58 
32 

.11 
46 
50 
39 

,24 
109 
60 
36 

.20 
192 
60 
33 

.17 
43 
62 
37 

86 
58 
38 

5.288 
2919 
99.6 
39.9 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
10 
57 
33 

.11 
13 
55 
31 

.24 
73 
63 
34 

.32 
1S9 
60 
35 

.29 
70 
59 
39 

.13 
48 
53 
32 

.09 
39 
51 
30 

.08 

1 

50 

28 

.10 
38 
56 
35 

.19 
40 
62 
33 

.36 
60 
67 
46 

.22 

28 
62 
40 

.20 
47 
64 
35 

.24 
23 
66 
38 

.26 
87 
67 
38 

.23 
12 
66 

41 

.21 
27 
70 
41 

.33 

84 
66 
46 

.34  .25 

220|  62 

65   65 

42   37 

.20 

306 

60 

31 

.04 
53 
55 

30 

.17 
26 
61 
32 

.13 
64 
60 
39 

,29 
111 
66 
41 

.36'  .16 

226,  90 

69   98 

44!  33 

.30 
168 
59 

31 

5.96 
2X87 
61.0 
36.1 

VSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.49 
36 
65 

34 

.15 
50 
57 
35 

.21 
33 
58 
35 

.36 
198 
60 
34 

.17 
85 
52 
33 

.31 
85 
62 
33 

.35 
72 
98 
35 

* 
111 

* 
7 

• 
19 

.55 
24 
59 
32 

.32 

83 
64 
37 

.18 
11 
66 
36 

.27 
12 
66 
35 

.21 
13 
69 
39 

.18 
52 

68 
40 

.20 

67 

40 

.28 
85 
69 

40 

.30   • 
125   * 
66   - 

361  - 

.43 
187 
62 
35 

.11 
106 
55 
35 

.15 
8 

57 
36 

63 
36 

.22 

23 
64 
38 

.20 
146 
65 
37 

.29 

75 
63 
37 

.28 
58 

60 

35 

6.36 
1745 
62.4 
36.0 

*    «    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

99 

65 

34 

.13 
87 
42 
33 

.16 
130 
52 
33 

.17 
91 
98 
33 

.34 

103 
60 
31 

.24 
88 
61 
31 

.22 
91 
58 

30 

.14 
159 
55 

24 

.20 
72 
49 
24 

.17 
64 
53 

27 

.22 

118 
57 
29 

.21 
85 

64 
35 

,23 

73 
62 
35 

.35 

124 
62 
33 

.22 

66 
65 
33 

.27 
66 

68 

38 

.18 
85 

72 
40 

.08 
146 
60 
51 

.36 
80 
77 
45 

.33 

60 
69 
42 

.44 
196 
71 
37 

.35  .17 

1991  63 
541  57 
28   28 

.23 

117 
62 
30 

.13 
99 

63 
44 

.07 
42 
64 
44 

.31 
76 

68 
41 

.23 

134 
61 
40 

6.90 
2769 
61.0 
34.8 

SAN  ANGELO  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

• 
171 

.40 
136 
56 
35 

.16 
1*5 
55 

37 

.22 

182 
63 
43 

• 
173 

* 
144 

• 
104 

♦ 
133 

* 
87 

•  1.3o'  .40  ,23  .33  .34 
54  221  214   80  137  123 

-  1  65   65   77   65   69 

-  '  3l!  40   38   36,  38 

'III 

.28 
99 
70 
38 

.35 

103 
76 
46 

.27 
174 
73 
49 

.42  .33  .42   •   .37 

221  121  201  259  120 

69,  69   73   -    57 

43   40   36   -    31 

1    1 

.23 
63 
63 
37 

.03' .19; .30 
56  110  106 
55   72   66 

46   47   40 

1 

.22 
89 
62 
40 

6.79 
3868 

66.0 
39.6 

•    «    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.23 
222 
62 
40 

.23 

137 

.03 
43 
42 
38 

.04 
116 
64 
42 

.441 
137| 
66 
38 

.13 
83 

69 

36 

.12 
140 
59 

37 

* 
219 

« 
59 

• 
66 

.62 

142. 
64 
32 

.37 

218 

72 

44 

.27 
175 
62 

37 

.15 
46 
69 
35 

.24 
134 
73 
38 

.20 

11 

.12 

114 
60 
58 

.33 

147 
76 
58 

.19 
152 
76 
98 

.18 
S3 

79 
51 

.20 

96 
76 

- 
279 

ill 

43 
69 
33 

.17 
70 
61 
4, 

.00 
76 
63 
57 

.33 

127 
74 
43 

.30 
62 
72 
42 

5.466 
3356 
67.3 
43.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


FEBRUARY 

1971 

Day 

0<  Montll 

3uA 

Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s   < 

*   *   • 
SOUTH  CENTR4L       07 

eEEVlLlE  i    NE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.26 

199 
72 
46 

.39 

108 
57 

41 

.11 

166 

50 
41 

.06 
196 
69 
48 

.28 

104 
74 
39 

.19 
65 
71 
52 

164 
74 
42 

.32 

210 
68 
30 

.12 
40 
55 

29 

.11 

56 
54 
35 

.12 
99 

74 
37 

.19 
195 
86 
49 

.29 

133 
77 
37 

.14 
50 
70 
35 

.18 
157 
74 
53 

.11 
57 
80 
54 

.13 

134 
80 
56 

.15 

266 

77 

62 

.23 
243 

76 
64 

.14 
62 
81 
61 

.04 
171 
72 
63 

.31 
206 

72 
37 

.22 

69 

76 
31 

.14 
101 
60 
40 

.03 
150 
67 
36 

.04 
132 
75 
59 

.25 

100 
81 
49 

.19 
123 
75 
48 

5.148 
3761 
71.3 
46.2 

CANYON  DiH 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.22 

96 

67 

.17 
47 
47 
41 

.00 

7 

52 

47 

.00 
74 
61 
41 

.34 
87 
70 
34 

.22 
32 

76 

34 

.12 
68 
61 
35 

• 
164 

• 
38 

* 
28 

.58 
65 
62 
29 

.30 
134 
72 

44 

.38 
96 
63 
37 

.22 
39 

37 

.24 

67 
73 
41 

.19 
32 
77 
52 

.38 
106 
76 
56 

.17 
165 
72 
59 

.25 

123 
76 
56 

.22 

21 
77 
50 

.14 
97 
72 
51 

* 
213 

.54 
55 

64 
30 

.16 
42 
60 
33 

.02 
66 

11 

49 

.32 

69 
74 

43 

.28 
58 

64 
44 

5.668 
2148 
67.6 
43.2 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WINO 

.IS 

87 

.10 
52 

.05 
30 

.03 
123 

.32 

89 

.18 

71 

.14 
87 

* 
148 

* 
58 

* 
76 

.50 
107 

.20 
162 

.28 
118 

.18 
53 

.20 

101 

.10 
58 

.20 

108 

.23 

164 

.27 
200 

.20 

37 

.12 

113 

« 
ISO 

« 
64 

.65 

47 

.17 
96 

.21 

113 

.32 

76 

.21 

34 

5.01 
2674 

UPPER  COAST         08 

POINT  CDHFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
160 

6a 

42 

.10 
85 

48 
38 

U5 

64 
43 

.23 

170 
74 
58 

.17 
121 
72 
35 

.00 
78 
64 
46 

59 

42 

.10 

205 

49 

26 

.17 
106 
47 
27 

.12 

77 
63 
30 

.10 
134 
72 
48 

.44 

248 

68 

45 

.19 
124 
62 
32 

.22 

146 
72 
40 

« 
* 

* 
« 

* 
• 

* 
• 

.73 

691 

77 

49 

.01 
94 
64 
58 

.21 

173 
70 
60 

.31 

223 

63 

30 

.40 
33 
65 
34 

.19 

133 
68 

48 

.14 
127 
67 
33 

.23 

130 
76 
56 

.23 

120 
73 
42 

•  25 

110 
72 
47 

5.22B 
3790 
69.9 
43.0 

THOMPSONS  3  wSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
114 
73 
40 

.15 

107 
58 
38 

.02 
HO 
58 
39 

.07 
114 
73 
55 

.23 

143 
74 
36 

.14 
68 
67 
45 

.19 

130 
72 

44 

.19 

289 

52 

29 

.07 
74 
52 
29 

.12 
90 
55 

33 

.12 
53 

64 
34 

.10 
176 
78 

46 

.40 

273 

61 

44 

.15 

69 
64 
36 

.14 
73 
74 
38 

.14 
53 

78 

51 

.14 
73 
78 
52 

.12 
110 
78 
36 

.13 

111 
77 
58 

.12 

40 
64 
39 

.05 
97 
75 
60 

.31 

222 

70 

36 

.21 
96 
61 
34 

.16 
56 
71 
35 

.14 
96 
69 
50 

.08 
73 
69 
44 

.28 

114 
79 
46 

.13 
72 

72 
44 

4.29 
3098 
68.4 
43.4 

•    *    • 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.30 
71 
76 
49 

.14 
60 
55 

43 

.07 
22 
51 
42 

.01 
31 
63 
48 

.30 
51 
73 
35 

.16 

19 
70 
38 

.16 
32 

75 

42 

* 
77 

* 
13 

- 

« 
10 

.53 

50 
66 
34 

.27 
61 
77 
47 

.22 
36 

72 
42 

.18 

17 
71 
46 

.20 
38 
77 
42 

.16 

15 
80 
51 

.12 

11 

57 

.33 

105 
79 
64 

.23 
63 
83 

64 

.28 
24 
83 
55 

.17 
71 
79 

54 

.37 
91 
72 
36 

.16 
19 
69 
36 

.10 
41 
61 
39 

.14 
74 
79 
57 

.18 
46 
84 
60 

.21 
26 
65 

51 

.24 
63 
62 

50 

3.23 

1288 
73.9 
47.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
47 
74 
52 

.07 
30 
59 
48 

.05 
33 

67 
50 

.16 
37 
79 
59 

.17 
77 
72 
44 

.09 

4 

83 

57 

.13 

6 

75 

54 

.16 
19 
67 
38 

.11 
28 
60 
39 

.10 
39 
60 
40 

.11 
38 
80 
48 

.20 
22 
77 
53 

.16 
18 
74 
46 

.20 
63 
78 
48 

.12 
20 
79 
55 

.23 
56 

84 
57 

.22 

93 
81 
63 

.22 

116 
86 
65 

.18 
38 
80 
64 

.27 
41 
86 
59 

.19 
65 
80 
57 

.17 
21 
72 
42 

.07 
29 
67 
46 

.12 
81 
80 
56 

.16 
73 
86 
68 

.19 
20 
90 
60 

.22 

36 

84 
58 

.15 
48 
87 
63 

4.40 
1198 
76.8 
31.3 

RID  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 
WIND 

.23 
52 

.06 
51 

.12 
32 

.09 
24 

.25 
48 

.16 
20 

.13 
22 

.20 
86 

.17 
25 

.16 
24 

.01 
8 

.17 
29 

.35 
77 

.18 
24 

.14 
31 

.17 
24 

.16 
33 

.28 
90 

.06 
57 

.43 
39 

.23 
49 

.36 

110 

.15 
29 

.06 
68 

.15 
66 

.19 
49 

.29 

28 

.24 
69 

5.25 

1284 

*    •    • 
LOWER  VALLEY        10 

HC  COOK 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.33 

96 
86 
52 

.12 

120 
58 
47 

.08 
56 
59 

45 

.13 

131 
78 
53 

.35 

75 
83 
39 

.10 
67 
77 
37 

.16 
46 
83 

58 

.16 

124 
70 
34 

.16 
40 
65 
32 

.20 
62 

65 
34 

.04 
62 
58 
38 

.22 

69 
81 
49 

.34 
106 
75 
40 

.23 
52 

75 
39 

.28 

131 
77 
41 

.15 

72 
86 

54 

.18 
153 
81 
53 

.36 
222 

84 
60 

.36 

177 
84 
62 

.36 
59 
81 
56 

.17 
118 
62 
59 

.45 

136 
74 
40 

.20 
33 

73 
37 

.06 
135 
64 
45 

.13 

144 
76 
61 

.29 

113 
84 
60 

.26 
35 

86 
60 

.25 

122 
84 
59 

6.16 
2756 
76.1 
48.1 

HESLACD  2  6 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.15 
129 
80 
56 

.05 
74 
63 
50 

.17 
105 
82 
58 

.16 

80 
87 
69 

.09 
42 
82 
48 

.13 
59 
83 
62 

.10 
51 
81 
60 

.11 
81 
65 
38 

.13 
37 
67 
40 

.07 
38 
65 
44 

.23 
91 
83 
54 

.15 

89 
73 
54 

.32 
32 
74 
46 

.24 
67 
75 
50 

.22 
49 
84 
56 

.28 

78 
81 
60 

.22 

154 
79 
61 

.28 

212 
81 
66 

.22 

80 
82 
69 

.22 

50 
86 
64 

.25 

101 
75 
67 

.33 

29 
73 
47 

.08 
101 
68 
50 

.13 
119 
76 
64 

.16 
70 
82 
69 

.23 

66 
67 
64 

.20 
35 
85 

62 

.23 
30 
89 
63 

5.13 
2130 
78.2 
56.8 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICO  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

^ 

Day  of  month 

Station 

Si 
(U 

> 

Q 

E-^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

84^ 

35 

34 

36 

36 

34 

33 

31 

30 

30 

32 

34 

34 

34 

37 

36 

40 

38 

44 

41 

40 

36 

36 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

35.1 

6 

8Ar 

36 

35 

35 

36 

34 

33 

31 

30 

30 

30 

32 

34 

34 

35 

35 

38 

38 

41 

40 

39 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

31 

34.3 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

44 

48 

53 

47 

51 

46 

40 

41 

44 

48 

50 

51 

54 

54 

56 

58 

57 

58 

61 

52 

44 

37 

48 

50 

56 

54 

51 

54 

50.3 

MI^ 

36 

39 

39 

41 

37 

36 

29 

36 

30 

32 

39 

39 

38 

43 

41 

46 

44 

52 

47 

44 

35 

32 

30 

35 

39 

43 

39 

39 

36.6 

8 

MAX 

43 

45 

49 

46 

47 

44 

42 

39 

41 

44 

47 

48 

50 

50 

52 

54 

53 

55 

56 

53 

48 

40 

44 

47 

51 

50 

48 

50 

47.7 

MU 

40 

39 

"•l 

43 

41 

3* 

34 

33 

34 

36 

41 

41 

41 

45 

44 

48 

47 

53 

50 

48 

40 

36 

35 

39 

41 

45 

42 

43 

41.4 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

90 

70 

60 

B9 

86 

86 

64 

77 

77 

72 

72 

70 

75 

77 

84 

64 

83 

84 

84 

89 

83 

82 

75 

63 

86 

85 

85 

90 

81.5 

MU 

68 

62 

64 

70 

60 

68 

69 

34 

57 

56 

56 

56 

48 

53 

58 

62 

64 

68 

69 

66 

70 

57 

56 

65 

70 

66 

64 

65 

62.3 

4 

MAX 

86 

71 

76 

82 

81 

81 

80 

75 

71 

70 

68 

67 

66 

71 

76 

78 

77 

79 

79 

82 

Bl 

76 

75 

77 

80 

80 

79 

83 

76.8 

MU 

71 

65 

66 

70 

65 

70 

71 

61 

57 

60 

59 

60 

54 

57 

61 

64 

66 

68 

70 

69 

72 

63 

62 

66 

71 

69 

67 

68 

65.1 

8 

MAX 

83 

71 

73 

78 

79 

76 

78 

74 

69 

68 

67 

67 

66 

67 

73 

75 

75 

76 

77 

79 

79 

77 

74 

75 

76 

76 

76 

80 

74.6 

MIN 

71 

65 

66 

70 

6S 

70 

71 

61 

58 

60 

5^ 

60 

54 

57 

61 

64 

66 

68 

70 

69 

72 

63 

62 

66 

71 

69 

67 

68 

65.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


;  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

:  TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS 
UNKNOWN. 

:  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.      TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  UNKNOWN. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ft 

JX^ 

V-'  I 

T  X 

r\i. 

■Ij 

nj. 

lA^ 

ux 

^\^ 

»» 

\^ 

x^ 

V^IX 

i^^ 

k^xi 

A^ 

TEXAS 
FEBRUARY 

1971 

Statten 

Day  ol  month 

1 

2   3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   * 

HIGH  PL4INS         01 

AMIRILLO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.8 
T 
.1 

T 

T 

l.'i 

T 

T 

1 

T 
T 

2.1 

5 

.7 

.6 

14 

1.3 

10 
.8 

s 

.5 

1 

T 

DALH4RT  F44  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

2.0 

4.0 
3 

4 

1 

T 

6.0 

T 
6 

2 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

2 

1 

1 

8.0 
8 

14.0 
20 

4.0 
20 

14 

10 

8 

6 

4 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3.0 
3 

9.5 

9 

7 

4 

T 

LuaeocK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

T 

.9 

4.2 
3 

5 

.4 

2 

T 

T 

MUHt 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

.4 
T 

1.5 
2 

.7 

T 

8 

8.0 
16 

4.8 
21 

20 

15 

10 

3 

T 

MIDLAND  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.1 

T 

MULBSHOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

1.0 

- 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.3 

T 

.3 

T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

T 

4.4 

6.8 

U 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

1 

2.5 

3 

2 

T 

T 

1.5 
2 

2.5 

4 

3 

2 

T 

T 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

4.0 

4 

4.0 
8 

3 

T 

T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2.0 
2 

« 
4 

9.0 
9 

7 

4 

3 

T 

T 

T 

•    •    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.2 

1 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

5.0 
2 

5 

2 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

2.0 

10 

9 

4 

WICHITA  FALLS  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

*    •    • 
NORTH  CENTRAL      03 

DALLAS  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 

T 

T 

T 

FORT  WORTH  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

MINERAL  WELLS  FaA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

I 

T 

WACO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

*    *    • 
TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 
T 

•    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

SAN  ANGELO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

•    •    t 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABEKN&THV 
ABILENE  hSO 
ACKERLV  3  SE 
AOAMSVILLE 

,LBtNY 

,LEOO  «.  SE 
LICE 


VIN 

ALVORD  4  He 
ftMAKILLO  WSO 
,»«1STA0  0AM 
ANAHUAC  T8CD 
ANDERSON 
ANDICE  1.  MNM 
ANDREHS 
ANCLETON  2    M 

ANsa^i 

ANTELOPE 

ARANSAS  PASS  2 

ARANSAS  HL  REPI 
'  ARCHER  CITV 
I  ARLINGTON 
;  ARHSTRONC 
I  ARTHUR  CITy 
I  ASPERMONT  2  SSI 
'  ATHENS  3  SSE 

ATLANTA  •  MSM 

AJSTIN  USD 

AVALON 

SAIRD 

BAKEASPIELO 

BALLINCEK  1  SH 

BALHORHEA 

IKERSHITM 
BAROHELL  OAH 
BATESVILLE 

■    CITY    M4TER1 

BATTQMN 

BEAUHONT    FUTEI 
BEDUS 
BEEVILLE    9   NE 

8ELT0N   0A« 
VIOES 

vioes  NO.  ; 

I   BENBROOx 


^ 


OOJQ    06 

oizd  oa 

0129{   031 

01**1   09 

oitJ  OS 

0190   0*^ 
0204]  Olj 

ozoej  031 

8    021L   OL 
0225  Od 

I  023S  oa 

I  02**1  0*1 
I   02*tj  031 

I  025?  0« 
I  0262  031 
I  OZbS;  0£ 


LAMPASAS 

SHACKELFORD 

PARKER 

gin  HELLS 

6RE"ST£R 

CHEROKEE 

BRAZORIA 


NISE 
POTTER 
VAL  VEROE 
CHAMBERS 
CRIMES 


I  ONES 


SAS 


I  0271,'  0> 

,  0302  071 

,  030S  07' 
03i3>  03>  ARCHER 
033T  01  TARBAN 

,  03*21  09  KENED* 

'  0361!  03  LAMAR 


1  0*08  0*  CASS 


i  0*821  OS  PECOS 

0*93  02  RUNSElS 

:  0*9a  OS  REEVES 

'  0S09  00  KENDALL 

051^  03  ELLIS 

0560  09  ZAVALA 

0569  oa  NATACOROA 


05ae|  oa 


LANT   I  0611]  oa 


HARRIS 

JEFFERSON 
GRIMES 


I  8ENJ, 
I  BERTRAI 


MN  *  SSE 


BIG  LAKE  NO  2 

BIC  SPRING  FIELD  STj 

BIG  SPRING 

BIC  MElLS 

BLANCO 

BLEWETT  !  NW 

BLPVS  CAMPGROUND 

BLUE 

BOERNE 

I    BON    HiER    2    E 
!    BONHAH 
I    BONITA 

BOOKER 
i    BOOUILLAS    RANGER    STi 
I   BORDER   3   H 

BOMIE 

BOxElOER 

BOVO  : 


>   0639    07   BEE 


069d    09    OUVAL 
069ll    oa    T»«RANT 
070*1    02    KNOX 
073a|    06    BURNET 

i  077cl  06  REAGAN 
0779^  06|'  REAGAN 
078*1  01  HOHARO 
I  07eH  OL  HOWARD 
I  0787^  09|  DIMMIT 
--(  BLANCO 


I    OBSa    04 


■    09£3(    03l    fa: 


0926. 


33    M0^ 


iLOE 


■AGUE 


:   BRACKET 


i/lLLE 


BRADY    2NNW 

BtAVO 

BRAZOS 

BftECKENRIDGE 

BREMOND 
I  BRENHAN 
'  BRICE 

BRIDGEPORT 

BRICCS 

BRIXTON 

BRONSON 

BROHNFIELD  NO  Z 
BROMNSVILLE  WSO 
BROMNHODD 
BUFFALO 
BULER  2  NE 
BJLVERDE 
BUNKER  HILL  9  N 
BURKETT 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  HSH 

BURNET 

BUSHLAND  t  HSW 

CALDMElL 

CAMERON 

CAMP    HOOD 

CANADIAN  I  ENE 

CANOELARIA 

CANTON 

CANVON  DAM 

CANYON 

CANYON  0AM  NO  1 

CANYON  DAM  NO  2 
I  CANYON  0AM  NO  3 
I  CANYON  0AM  NO  * 

CANYON  DAM  NO  5 


lYON  I 


I  NO  ( 


CANYON  D»l 
CARRIZO  SPRINGS 
CARROLLTON 

CARTA  WALLEY 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 
;  CENTER 
,   CENTER    CITY 
;  CENTERVILLE 


,   CHANNINC 

CHANNINC  NO.  2 
I  CHAPMAN  RANCH 
;    CHARLOTTE    3    NNM 

CHEAPSIDE 
I  CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHILDRESS    FAA    All 

CHILLICOTHE 

CHISDS    SASIN 

CtBOLO  CREEK 
'  CLARENDON 

CLARKSvlLLE  2  E 
I  CLARKSvlLLE  1  U 
{  CLASSENS  RANCH 
1  CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

CLIFTON  10  E 

CLODINE 


oi|  i 

07  HASHlNCTDN 

Oi  HALL 

oa  WISE 

068  06|  BURNET 

081;  03|  ELLIS 

09*j   0*1  SABINE 

OL  TERRY 

iq  CAMERON 

03  BROWN 

0*^  LEON 

203|  QU  OCHlLTHEE 

21S    07l  COMAL 

22*1   Oil  DALLAM 

2391   02  COLEHAN 

2*3|   03  JOHNSON 


BURNET 
POTTER 

BURLESON 


PRESIDIO 
VAN  ZANOT 

COMAL 


-31  OT  CDMAi 
■3i  07"  COMAl 
.33i   071   COMAl 


*92^  oa  EDWARDS 
9oq  0*1  Panola 

511^  Oti  STERlINC 
521^  oa  LLANO 
52*  09  DIMMITT 
57d  03  COLLIN 
5781  0*i  SHELBY 
580j  03l  MILLS 


HARTLEY 
HARTLEY 
NUECES 
ATASCOSA 
GONZALES 
SAN  SABA 
i   02  CHILDRESS 
i   02:  CHILDRESS 
I  02  HARDEMAN 
J  0$  BREWSTEA 


07|  BEXAR 
_  Oil  ARmSTRONI 
800  03|  JOHNSON 


30  93   102  18  . 


I  1*  29  ** 

'   7  30  06 

I  15  30  *6 

5  2B  27 


3  31  12   101  28 
3  31  12  '  lOl 


3  32  U 

3^  32  1! 

81  28  39 

*  30  06 


LIPSCOMB 
0950  05  BREWSTER 
0958  01  HUTCHINSON 
098*  03i  MONTAGUE 

RIVER 
099«  03i  WISE 
lOO'n  Ob  KINNEY 


Oe|  MCCULLOCH 
on  HARTLEY 

PALO  PINTO 
STEPHENS 


li  32  *0    98  07 


1  31  DO    97  02 


100  *0 
9*  21 

101  02 
98  57 


19 

31 

16 

1 

32 

09 

P 

35 

35 

*1 

1 

t 

28 

56 

31  30 

19 

10 
10 

\: 

" 

11  29  16   103  18 


35  07 

32  20 
30  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


29  28  I  101  02  1 


1139 

266ol 
26901   8A 
2*80| 
25001   SA 

SlOl 


8  25    1350   7A 

970 


915   TA   TA 


55*1 
68B| 


1370 
330   BA 

1189 


0.  HOOD 

L  HEATHER  SERVICE 
i  LEONaHD  COLEMAN 
;  BEN  L.  LONG 
JOHN  0.  WILLETT,  jR. 
CHESTER  WILEY 
GILBERT  H.  GORDON 
WILLIAM  H.  HUDCINS 


CIT 


OF  . 


VIN 


U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
INT  BOUNORY  *  WTR  COHH 
ANAHUAC  TBCD 
WILLIAM  J.  BAftCER 
LAWRENCE  1.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITV  OF  ANCLETON 
JESSE  T.  VANOACRIFF 
C.  M.  RICE 

MACK  V.  ROBERTS 
ROBERT  L.  HERNDON 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
CORDON  ELMORE 
CHARLES  T.  HAHKES 
HAZEL  H.  PELHAM 
INACTIVE  6/30/70 
C.  G.  VIERTEL 
DR.  OWICHT  A.  JONES 
LAWRENCE  H.  CAVER 


e.  C.  CHRISMAN 
CLVDE  GRAVES 
BADIO  STATION  KftUN 
BEEVES  COUNTY  WTR  DIST 
ELROV  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  P.  KING 
CHARLES  SLATER 

O.B.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

RICHARD  fi.  PVLE 

TEXAS  A6RI  EXP  STATION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUBERTA  R.  BAZAN 

TRIUNFO  P.TORRES 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEAGUE  RANCH 

MILSON  KlOSE 


CIT 


OF  BIC  I 


DNAIN  CARH 

U  S  0  A  elG  SPRG  F  STA 

CITY  OF  81C  SPRING 

HERBERT  T.  STANFIELD 

W.  A.  eVAftS 

MRS  LLOYD  «1RKPATRICK 

CeORCE  P.  KNIGHT      ' 

CLVDE  L.  ftUTHVEN 

EDGAR  SCHHAR2/  JR, 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 
R.  M.  CANTRELL 
R.  D.  TOMPKINS 
MELVIN  E.  SLOVACEK 

eiG  BEND  NATL  PARK  SERV 
ARTHUR  H.  MORGAN 
ORAN  C.  STOVALL 
OTIS  L.  OANIEL 

JACK  E.  HATAWAY 
FRANK  0,  SANCHEZ 

THOMAS  A.  PARSER 
JOSEPH  £.  HUGHS 
MRS.  LORENE  B,  FORO 
ECTOR  8.  FIELDS 
MISS  JEAN  M.  KOTCH 
W.  C.  STEIN 
CHARLES  V.  MURFF 
MRS.  BETTY  HEMBREE 
CARL  A.  STEWART 
ODIS  A.  LANCASTER 


LAURA  0.  WOOD 
ROBERT  L.  LAMBERCER 
>1ERBEL  F.  BURKETT 
<i,    RUSSELL  LACE 


ALVIN    HEFFT 

.VALTER    C.     ANDERSON 

MiLSON    CRAWFORD 

>IISS    FRANCES    E    HOWARD 

J    HARRISON    TAYLOR 

J    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

nOBERT    D.    SAWVELL 


HUNOERLICH 
IEHLFING 
HALM 

KELLOGG 


AUDREY  W  VARCA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HOOOES 
WILLARO  E.  OALCH. 


G.  E.  CARCILL 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

ELMER  £  BOOTH 

EARL  L.  FREEMAN 

MORRIS  HICLEV 

U  S  FED  AVIATION  ACEN 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

icnat:  l.  muti,  jr. 

TOMMIE  C.  SAVE 

RADIO  STATION  KCAR 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

J.  P.  CLASSEN 

L.C.  TIMS 

OLIN  T.  SMYTH/  JR. 

CHESTER  V.  ELLISOR 

e.F.  THIELE 

FRANK  M.  HATKINS 

DSPRING  9  SSW 


DMMERCE 
ONCORD 
ONLEN 


OPPERAS    COVE 


OCKET 

RQSBYTi 
ROSS  P 


lERO  3  E 
PRESS  1  SW 

DACUS 

DAINGERFIElD  ' 


DANEVANG  2  SE 


DECATUR  2  SSW 
DEKALB 
DEL  RIO  HSO 
OENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 

DEHEVVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  H 

DICKENS 


DRYER  1  NH 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNCAN  WILSON  RAI 

DUNDEE  6  NNH 

EAGLE  LAKE 

EAGLE  MTN  LAKE  0 

EAGLE  PASS 

EASTLAND 

EDEN  1 

EDEN  NO  2 

EDNA  HWY  99  BRIDi 

EDOM  2  NN 

CAMPO 

PASO  WSO 
DORADO  1  N 
DORADO  11  NW 
DORADO  19  SH 
ECTRA 
GIN 
EMORY 

encinal  3  nh 
encelhan  gardens 


llcon  dam 
ilfurrias 

iLLS    CITY    ■ 
iRMERSVILLI 


ischers  store 
latonia  2  h 

LOMOT    1    N 
lORENCE    3   SE 
LORESVILLE 


LOYOAUA    9    SE 
OLLETT 

orestburc  *  s 

ORSAN 

ORT  DAVIS 

ORT  HANCOCK 

ORT    MCKAVETT    7    N 

ORT    STOCKTON    35    SSH 

T    STOCKTON    kFST    radio 

ORT    WORTH    HSO  I 


212B  03 


COUNTY 


SAN    JACINl 

COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORADO 
COMANCHE 
HUNT 
0^  RUSK 
DALLAM 


STEALING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 

NAVARRO 

CORYELL 

GILLESPIE 


CRANE 

BOSQUE 

HOOD 

REAL 

HOUSTON 

CROSBY 

CALLAHAN 

LAHAN 


03  CA 
02{  FOARO 
09  ZAVALA 

07  OEWlTT 

08  HARRIS 
0*  MONTCOMEI 
0*  MORRIS 

22*QJ  01  HARTLEY 


I  2262  01;  LIPSCOMB 


2633  03 


LEE 

CASTRO 

CASTRO 

I  MCCULLOCH 
I  TERRELL 
\   GONZALES 
I  ERATH 
MOORE 

t  SCHLEICHER 


HER 


COLORADO 

TARRANT 

26791    0S<   MAVERICK 

03j   EASTLAND 

06    CONCHO 

27**1   oaj   CONCHO 

:KSON 


SCHLEICHER 


2925  0 

300D  0' 

3005  0. 

3033  05 


3060  09 

30631  09 

30651  07 

3O80J  0 


ORT    WORTH 


1EACH 


DERICKSSURC 


;DEN   CITY   20   E 


ORCETOHN 
ORGE    WEST 
DOINGS 
LMER    2    H 

aviN 

iDEWATER    3    WSW 
:N    ROSE    2    H 

COLD 

GOLDTHWAITE 

GOLIAD 


SCHLEICHER 

WICHITA 

BASTROP 

RAINS 

LA  SALLE 


CORYELL 

EL  PASO 

COMAL 

FREESTONE 

STARR 

BROOKS 

KARNES 

COLLIN 


MCCULLOCH 

COMAL 

CORYELL 

FAYETTE 

MOTLEY 

HlLLIAMSON 

WILSON 

FLOYD 


IPSCOMB 
Oi   MONTAGUE 
HOWARD 

051  JEFF  DAVIS 

5  HUDAPETH 

6  MENARD 
OSl    PECOS 

ECOS 
03  TARRANT 


„^  -OBERTSON 
06l  GILLESPIE 
OBI  BRAZORIA 
09|  OUVAl 


BORDEN 

COOKE 

8|  CALVES' 


LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 

MILLS 

COLlAD 


31  50 
l|  30  35 

32  23 
29  *3 


30  19 
33  22 

31  3* 


32  05 
31  33 
30  10 


81  30  0* 
19J  31  18 


32  10 

33  59 

Bl  28  *1 


3D  26 

32  35 

36  01 

32  51 


a  36  2b 
ij  30  *7 
19^  33  12 


31 

29 

23 

i? 

06 

35 

52 

30 

*8 

J3 

*9 

35 

32 

53 

26  *2 

32  2* 

31  13 

31  13 

28  58 

32  23 

29  12 


30  21 

32  52 

28  05 

26  20 


30  56 
9|  30  23 
9  30  52 

32  50 


98  09 

106  09 

98  38 

96  10 


101  22 
103  53 

105  50 

100  07 

103  02 

102  5* 
97  03 

97  21 


96  29 

98  32 

95  23 

98  37 


100 

48 

2070 

100 

21 

269C 

101 

27 

Z53C 

" 

08 

798 

10? 

** 

*130 

101 

28 

Z63< 

101 

08 

2380 

30  11 

96  36 

31  05 

102  2* 

3i  27 

98  3* 

28  *0 

97  24 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


Mia 

7a 


630| 


leroy  S.  DABNEV 

FRANKLIN  CHAPMAN 

MRS  mElBA  B.  STE\ 

ENS 

U  S  FED  AVIATION 

AGENCY 

COLORADO  CITY  FII 

E  DEPT 

ERHIN  J.  KNIPPEL 

ELTON  K,  MC  CULLOUCH 

MRS.  MELVA  LEMON 

JAMES  G.  TAYLOR 

JESSE  C.  DAVIS 

C.H.  FULLEN 

OOIE  L.  BRIDGES 

LlNDON  L.  CLICK 

A.R.  THOMPSON 

LEE  R.  TINNIN 

CHAMBER  OF  COMHEI 

ce 

NATL  HEATHER  SER' 

ICE 

RADIO  STATION  KAND 

ERVIN  C.  MUELLER 

EDGAR  A.  AHRENS 

MRS.  SALLY  S.  JEN 

NINGS 

U  S  FED  AVIATION 

AGENCI 

VALLIE  SUE  SORREI 

LS 

J.C.  nehlano 

MRS  ELSIE  LEE  Ph: 

LLIPS 

MRS.  ORA  YORK 

MRS.  VELMA  CRIOEI 

CITY  OF  CROSBYTO^ 

F.  C.  NEWTON 

CHESTER  CLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN  B.  HOLDSWOH' 

RADIO  STATION  KCI 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

PAUL  WEST 

LONE  STAR  STEEL 

U  S  FED  AVIATION 

ACENO 

NATL  WEATHER  SER' 

ICE 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

M.  H.  ALTMILLER 

ETOILE  H.  MOORE 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL  WEATHER  SER' 

KE 

U  S  CORPS  OF  ENG 

NEERS 

JACKSON  B.  NrxON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 
JOHN  W.  THOMASON 

SAM  L.  PORTER 
KATHRYN  S.  DEHOODY 
J.  A.  POlANSKY 
EDUIN  RAMEV 
HOWARD  V.  COOK 
MRS.  LELA  F.  BROWN 
H.  E.  TEN  EYCK 
JOHN  r.    HENKHAUS 
MRS.  ARRA  L.  NELSON 
RADIO  STATION  KDDD 

DUNCAN  WILSON 

JAMES  W.  CLUBB 

C.  E.  DOWDY 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

F.  JAMES  DABNEV 

C.  H.  SPISER 

GLENN  Y.  MC  CORD 

MRS    IDA   BERRVHILL 

MRS.  ODESSA  M.  JAMES 


OREL 


.A  C.  SPAHKNAN 
WEATHER  SERVICE 
MITTEL 


S.  L.  BftuNSON 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  HACIAS 
PETE  SUTTON 
TEXAS  HIGHWAY  DEPT 
INTNL  BNDRV  -WTR  COHM 
HILLIAM  S,  BRINK 
BONNIE  SkLOSS 
CHARLES  J.  RIKE 

MRS  lORINE  R  JENKE 

JAMES  FINLAY,  JR. 
EDDIE  FISCHER 
BERNARD  B.  BOTKIN 

F.  F,  PECHACEKf  JR. 
MR  GEORGE  D  POPE 
MRS  BETTIE  LEFNER 


INSON 
iCERS  COOl 


ELEV, 


KENNETH  V.  SHARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  GILMORE 
BARRY    SCOBEE 


I4ATL    WEATHER    SERVICE 
iJATL    WEATHER    SERVICE 


DOh    CHEMICAI 


HISS   MAGGIE    REVNOi 


HERBERT  L  SJLLIV 
3R0OKS  M.  SCHLEY 
HERBERT    G.    KDEHL' 


KOENNECKE 
>LLEN 
HEBER 


STATION  INDEX 


4-* 

g 

OBSERVATION 

§     SE 

U 

bl 

g 

TIME  AMD 

X 

0 

9 

6 

P 

p 

TABLES 

STATION 

a 

1     COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

" 

1 

3 

i 

1 

i 

1 

i 

ii 

coiuo  I  se 

»i< 

07  COLlAD 

2B  9B 

•  T  23 

•  1 

TA 

polo  pere: 

GONZALES 

1622 

07  GONIALES 

29  30 

97  27 

112 

7A 

TA 

CARL  H.  FRIEDRICH 

CaROaNvULE 

)6A2 

03  GRAYSON 

33  48 

96  91 

710 

c 

MISS  EKHA  JEAN  CECIL 

COHHiN 

Ibht, 

03  EASTLAND 

32  13 

•a  40 

UOO 

c 

OAlSv  L.  SLATON 

C«»H*H 

)»ba 

03  YOUNG 

33  06 

9B  19 

1049 

7A 

TA 

DAVID  H.  8AKER 

CRANBURV 

36TS 

03  HOOD 

32  27 

97  4S 

740 

9P 

9P 

JOHN  G.  LITTLE*  M.O. 

CHANDFALlS  3  SSE 

36801  0)1  HARD 

31  IB 

102  90 

2440 

7A 

TA 

CHARLES  W.  POTTS 

CRANCER 

3609  Olj  HULIAHSON 

30  43 

97  26 

577 

TA 

FRANK  NACHACEK 

CRAPeLANO 

]<IB9  0*1  HOUSTON 

31  29 

95  29 

480 

4P 

F.  M.  THOMAS 

CRAOEVINE  DAN 

369l|  03^  TARRANT 

32  98 

97  03 

989 

8A 

6A 

BA 

t 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OREENVILtE  7  NH 

J7  3*l  031  HUNT 

33  12 

96  13 

610 

7A 

TA 

HAL  W.  ENGLISH 

CROESBECK 

37701  Oil  LIMESTONE 
377i  O*!  TRINITY 

31  31 

96  32 

474 

8A 

BA 

J.  0.  MILSON 

CROVETON  I  SE 

31  03 

95  07 

305 

6P 

TA 

MELBURN  E.  MINTER 

CRUVER 

3787*  01,  HANSFORD 

36  H 

101  24 

3169 

6P 

6P 

ARTHUR  W.  EVANS 

CUNTER 

38221  01  GRAYSON 

33  27 

723 

TA 

FRANK  BROOKS 

CUTHRIE 

}e;a  02  KING 

100  20 

1770 

6P 

TA 

KATIE  SLDVER 

hacansport 

3B*a|  0*]  RED  RIVER 

33  23 

95  14 

315 

TA 

HRS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANCH 

38Tt  06i  KERR 

39T3I  07^  LAVACA 

30  OS 

99  36 

2260 

c 

THOMAS  C.  HALL 

MALLETTSVlLLE 

29  27 

96  56 

235 

7P 

AA 

LEO  BRIER 

MAMILTQN  2SSE 

3884]  03|  HAMILTON 

98  07 

1268 

7A 

TA 

W.  CLYDE  RAIBOURN 

MAHLIN 

3B90|  02j  JONES 
J**!!  0*  HARRISON 

32  93 

100  08 

1720 

9P 

M.  G.  ROUNTREE 

HAKLETQN 

32  40 

94  34 

395 

TA 

MRS.  MABLE  T.  NORMAN 

HARLINCEN 

39431  id  CAMERON 

26  13 

36 

7A 

TA 

JIMMY  L.  YOUNG 

HARPER 

)9S*J  0«l  GILLESPIE 

30  18 

99  19 

2080 

TA 

DAYTON  0.  RAHE 

HART 

1972J  01  CASTRO 
398?  Oil  HARTLEY 

34  23 

102  07 

3690 

BA 

DARREL  M.  OAVIS 

HARTLEY 

39  93 

102  24 

3915 

6A 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

399a  02^  HASKELL 
«02CJ  0«<  MOOD 

33  10 

99  44 

8A 

BA 

SAMUEL  P.  HERREN 

HtMKINS  I  E 

32  39 

99  11 

335 

TA 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HEeenoNviLLE 

AOSBI  0«  JIM  HOGG 
".076J  0*  SABINE 

27  IB 

98  40 

599 

6A 

DON  E.  MEYER 

HEMPHILL 

31  20 

93  92 

273 

8A 

BA 

CITY  Of  HEMPHILL 

HEHPSTEAD 

«Oaq  OM   WALLER 

30  06 

96  09 

291 

8A 

6A 

J.  0.  SAHTAIN 

HE NOG R SON 

*08L  0*1  RUSK 
A09]  Ol|  CLAY 

32  11 

94  48 

496 

7A 

TA 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

33  49 

98  12 

900 

7A 

TA 

WILLIAM  0.  KIHBROUGH 

HEREFORD 

*09(  01  DEAF  SMITH 

34  48 

102  28 

3640 

C  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HENITT  1  SE 

*12;  0-  MCLENNAN 

97  11 

642 

TA 

DEWITT  C  CHAPMAN 

HICQ 

<>137  03  HAMILTON 

31  99 

98  02 

1099 

W.  R.  HAMPTON 

HIGCINS 

A1»C  01  LIPSCOMB 

36  07 

100  01 

2970 

CARSON  WILLIAMS 

HILLSBORO 

41821  03l  HILL 

32  01 

97  07 

99D 

7A 

TA 

RADIO  STATION  XHBR 

HINOES 

4191  OS!  ATASCOSA 

ZB  43 

9B  4B 

360 

: 

HAZIE  HINOES 

HITCHLANO 

4196  Oil  HANSFORD 

36  30 

101  19 

3100 

6A 

H.  J.  OONOLINCER 

HDNOO 

425«(  071  MEDINA 

29  21 

99  oa 

901 

7A 

TA 

HRS.  IRENE  H.  KNORR 

honet  grove 

42571  03  FANNIN 
4278^  0^  COLEMAN 

33  35 

99  94 

670 

TA 

t 

RICHARD  H.  MCCLEARY 

HOROS  CREEK  OAM 

31  91 

99  34 

1962 

SA 

6A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOBCER 

42801  OH    JASPER 

31  00 

94  ;o 

110 

MRS.  JEAN  DATES 

HOUSTON  INCDNT  AP 

4300  OSI  HARRIS 
430T  Oel  HARRIS 

29  99 

95  22 

96 

MlO 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

29  39 

95  17 

90 

HlO 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HOUSTDN-ADDICKS 

43091  Oa|  HARRIS 

29  46 

95  39 

91 

E 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HDUSTON-ALIEF 

43U(  08]  HARRIS 
•.31»  Ofl  HARRIS 

29  43 

99  36 

71 

: 

FRED  L.  HALE 

HOUSTON-BARKER 

29  49 

95  44 

130 

TA 

LILLIE  H.  FRY 

HOUSTON-OEER  PARK 

43151  °^  KARRIS 

29  43 

95  oa 

39 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

houston-hEichts 

43zi;  oa  HARRIS 

29  47 

99  26 

65 

TA 

WILLIE  KOFFHAH 

HOUSTON-IMOEP  HEIGHTS 

43231  081  HARRIS 
432!^  Od  HARRIS 

29  52 

95  29 

93 

MRS  JOY  H.  LOWRY 

houstgn-westbury 

29  40 

99  28 

63 

TA 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTON-NORTM  HOUSTON 

43271  0S|  HARRIS 

29  53 

99  31 

III 

ANDREW  F.  CRANOALL 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 

4328J  081  HARRIS 

29  9S 

99  09 

SB 

TA 

JAMES  0.  CRANBERRY     1 

HOUSTON-SATSUHA 

43291  DH  HARRIS 

29  95 

99  37 

lie 

JOHNNIE  U.  DOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331,  oa  HARRIS 
4343I  Oi  ERATH 

29  48 

99  30 

92 

TA 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAT 

32  21 

9a  la 

1451 

TA 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HJNBlE 

4302J  oa  HARRIS 

30  00 

95  19 

96 

TA 

HOWARD  H.  BROWNING 

HUH8LE  PUMP  ST*  S  MNM 

4363  Oe^  SUTTON 

30  22 

100  16 

2200 

6A 

BILL  WADE 

HUNT 

437J  0(J  KERR 

30  04 

99  20 

1763 

TA 

CLAUDE  STARK 

huntsvkle 

4382J  0*^  MALKER 

30  43 

99  33 

494 

6A 

AARON  M,  TATE 

HURST  SPRINGS 

439d  03^  CORYELL 
4402^  Od  BLANCO 

31  39 

97  43 

107<^ 

7A 

LYMDN  L  HOLLINGSWORTH 

HVE 

30  19 

98  34 

1496 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

442S  oS  PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

9P 

PECOS  COUNTY  WATER  OIST 

INDIAN  GAP 

44401  031  HAMILTON 

31  40 

98  29 

1375 

TA 

LOIS  W.  BVNUH 

IREDELL 

*47tt  oa  BOSQUE 
45H  03I  JACK 

31  59 

97  93 

906 

MRS  LA  NONA  L  BOYD 

JACKSBORQ 

33  14 

96  09 

1096 

9P 

7A 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4523^  0^  SN  AUGUSTINE 

31  19 

94  17 

271 

7A 

7A 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

452d  04j  CHEROKEE 
453^  Ob  MASON 

31  58 

95  17 

920 

9P 

7A 

JEWELL  H.  JAYROE 

JAMES  RiVER  RANCH 

30  32 

99  23 

1532 

TA 

CLARENCE  KC  OOUGALL 

JARRELL 

459CJ  oa  NILLIAMSON 
*56i  0<J  JASPER 

30  49 

97  36 

865 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SM 

30  54 

94  02 

290 

BA 

BA 

LYLE  P.  SQUIRES 

JAYTON 

4570|  02i  KENT 

33  19 

100  34 

201D 

7A 

TA 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  Z   NNE 

457S  07  BASTROP 

29  90 

97  18 

4T2 

6A 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

457^  0*^  MARION 

32  46 

94  20 

199 

7A 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEMETT 

4991  04|  LEON 
460^  06l  BLANCO 

31  21 

96  09 

906 

7* 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CITV 

30  17 

98  24 

1194 

8A 

6A 

PENICK  BROS.  L8R.  CO. 

JOURDANTDH 

4b47^  04  ATASCOSA 

28  54 

96  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNCERMAN 

JUNCTION 

467d  Oti   KIMBLE 

30  30 

1760 

6P 

6P 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

46721  oJ  VAL  VERDE 
4679i  031  DENTON 

30  09 

lOl  07 

1600 

7A 

TA 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  *  S 

33  02 

97  19 

720 

WILBURN  G.  ROESLER 

KAFFIE  RANCH 

46821  09  JIM  HOGG 
4693  04^  HARRISON 
469«i  07  KARNES 

27  09 

98  35 

480 

6A 

MRS.  JOYCE  D.  ORAWE 

KARNACk 

32  41 

94  09 

230 

5P 

TA 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITr 

28  53 

97  54 

393 

9P 

ALVIN  SALCE 

KATV  HOLF  HILL 

47041  08  HARRIS 

29  54 

95  50 

171 

8* 

LEROV  WILKINSON 

KAUFMAN 

47051  03  KAUFMAN 
47<.5^  04  LAMPASAS 

32  39 

96  19 

438 

7A 

TA 

MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 

KEHPNEft 

31  04 

96  DO 

666 

TA 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEOV 

47521  07  KARNES 
4761^  03  TARRANT 

28  49 

97  51 

283 

9P 

9P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  b    SSW 

32  34 

97  14 

752 

TA 

F.  E.  UMPHRESS/  JR. 

KENT 

476^  D9  CULBERSON 

31  04 

104  14 

4220 

BA 

R.  L.  JONES 

KERHVILIE 

47ad  at    KERR 

30  03 

99  09 

1642 

6A 

BA 

ROY  L.  SEYMOUR 

KiLLEEN 

4792  02  BELL 

31  07 

97  42 

796 

5P 

TA 

BELL  CNTY.  WTR.  CONTROL 

kingsville 

4eid  otI  kleburc 

27  32 

97  93 

62 

6P 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  INO 

kirbtvillE  fob  service 

46191  0<^  NEHTON 

ij 

30  37 

175 

9P 

BA 

JAMES  R.  HARPER<  SO. 

KNBPP  b  SH 

4B4L  021  BORDEN 
4B66I  03  HILL 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

HRS.  DON  FRANKLIN 

KOPPERl  5NNE 

32  08 

97  29 

630 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTIE  3  SE 

487^  04  HAROIN 

30  20 

94  16 

61 

MRS,  RUTH  R£A 

KRESS 

488d  01  SWISMER 
4903  Oli  FAYETTE 

34  22 

101  45 

3477 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

29  59 

96  92 

307 

6P 

TA 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PRVOB 

49£a|  09t  lAVALA 

28  97 

99  50 

741 

8A 

BA 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUN*  I  S 

493^  051  EL  PASO 
4960  02(  TAYLOR 

i: 

31  98 

106  36 

3600 

6P 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

32  14 

99  54 

1765 

BA 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  OAH 

4972i  031  WISE 

33  13 

97  50 

661 

W.  C.  MASSINGILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

497*.  02!  MITCHELL 

32  20 

IDO  59 

2100 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAHESA  I  SSE 

S013  OL  DAMSON 

32  42 

101  96 

2969 

7A 

TA 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

9018  061  LAMPASAS 

31  03 

98  11 

1024 

7A 

TA 

NOLAN  R,  WORD 

LANCTRY 

5048  06  VAL  VERDE 

29  48 

101  34 

1290 

8A 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

506C  09  HEBB 

27  31 

99  26 

JOHN  LEACH 

LAVON  DAM 

5094I  03  COLLIN 

33  02 

96  29 

504 

8A 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAMN 

5097  02  TAYLOR 

32  09 

99  49 

1970 

BA 

MRS.  DCELLIA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

5U3  06  REAL 

99  46 

1622 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  Z 

5U4  06  REAL 

29  42 

99  50 

1660 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5158  01  MARTIN 

32  18 

101  53 

2600 

7P 

CROVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

9183  01  HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3990 

7A 

TA 

LOUIS  L,  OUNLAP 

LENISVILLE  DAH 

5192  oi   DENTON 

33  04 

97  01 

996 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193  07;  LEE 

30  29 

97  01 

469 

8A 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196  08{  LIBERTY 

30  03 

39 

8A 

61 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

9229  04 

CASS 

33  01 

94  22 

403 

7A 

TA 

PAUL  F.  CAMMILL 

LIPAN 

5243  03 

HOOD 

32  31 

98  03 

930 

TA 

BUTLER  B.  IVES 

LIPSC0H6 

5247  01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  16 

2490 

7A 

TA 

W.  W.  GUNN 

LITTLEFIELD  NO.  2 

5269  OL 

LAMB 

33  54 

102  20 

3900 

BA 

6A 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

9271  04 

POLK 

30  44 

94  96 

1TB 

6A 

6A 

HAROLD  J.  HALEY 

1  LLANO 

5272|  06j  LLANO 
5284  ot!  CALDhELL 

30  45 

96  41 

1040 

BA 

BA 

ERWIN  w.  LIGHT 

LOCKHART  2    NM 

29  54 

97  42 

S18 

TA 

EMU  f.    WtLLHS 

LONDON 

53121  0*  KIMBLE 

30  40 

1699 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE  9  SH 

532T  C4i  FfiEESTONE 

31  37 

95  51 

309 

7A 

NOYL  ANDERS 

LONCVIEH 

534l|  04]  GREGG 
9351!  Oil  GAINES 

32  26 

94  44 

330 

7A 

7A 

LONCVIEW  FIRE  D£PT 

LOOP 

32  54 

102  25 

3249 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

5358!  02  MITCHELL 

32  24 

100  43 

2269 

JOHN  M.  KING 

LORENZO 

53631  01  CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

BA 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADV 

939i  04|  HOUSTON 

31  oa 

95  27 

296 

6A 

6A 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

54io{  01,  LUBBOCK 

33  42 

101  49 

3290 

:g 

MSD  FOR  AGRICULTURE 

LUBBOCK  HSO           R 

9411  01;  LUBBOCK 

33  39 

101  49 

3254 

MIO 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

54241  041  ANGELINA 

31  14 

261 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

542?  oT  CalDKElL 

97  40 

405 

6A 

aA 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNXHAVEN  RANCH 

544.9>  061  KERR 

29  98 

99  27 

1996 

TA 

C.  L.  SECOR 

MABANK  4  Sm 

5461  0^  HENDERSON 

32  20 

96  09 

342 

CITY  OF  MABANK 

NADISONVlLLE 

54T?<  04i  MADISON 

30  9T 

95  99 

230 

9P 

BA 

ROSS  NaDOLE 

MAGNOLIA 

>1  °* 

MONTGOMERY 

30  13 

95  49 

279 

TA 

GRADY  E.  ADAMS 

^ 

U 

OBSERVATION 

0   z 

U 

(d 

^ 

TIME  AND 

Z   0 

2 

R 

P 

c 

TABLES 

STATION 

a  1  COUNTY 

< 

< 

OBSERVER 

3 

1 

i 

1 

^ 

& 

If 

MARATHON 

5979  0!  IREHSTER 

30  12 

103  14 

4060 

6A 

BA 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONEY 

HARCO 

9983  0«  CONCHO 

31  07 

99  33 

1999 

TA 

MRS.  KITTIE  CLLINGTON 

HARFA  NO.  2 

999a  09  PRESIDIO 

30  18 

104  01 

9P 

9P 

C 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

MARFA  16  SSE 

5600  OS  PRESIDO 

30  06 

103  93 

4660 

c 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 

MARLIN  3  NE 

MAflSHALt 

9611  03  FALLS 
56181  04  HARRISON 

31  20 

32  32 

96  51 
94  21 

372 
192 

7A 

6P 

LEON  D.  AFlNOwrCZ 
CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

5646  03  TARRANT 

32  44 

97  29 

760 

IDA 

KENNETH  H.  OAVIS 

MASON 

965CJ  06  MASON 

30  44 

99  15 

1966 

6A 

8A 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5696,  02  MOTLEY 

34  01 

100  90 

2390 

c 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

9698  OJ  MOTLEY 

34  01 

100  90 

2280 

8A 

BA 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659  08  MATACDROA 

26  42 

99  96 

ID 

6P 

*P 

R.  R,  THAYLOR 

MATHIS 

5661  07  SAN  PATRICIO 

97  49 

60 

7A 

TA 

ORVAL  W.  SCHUHACHER 

MAUO  1  S 

9667  04  BOWIE 

33  19 

94  20 

309 

TA 

HAZEL  M.  RACHEL 

MAYPEARL 

569^  03{  ELLIS 

32  19 

97  01 

932 

t 

MADISON  G.  WILSON 

MC  ALLEN 

5701  la  HIDALGO 

26  12 

98  13 

122 

7A 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  4P 

97021  id  HIDALGO 
97011  oel  UPTON 

26  11 

98  14 

100 

MID 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

31  08 

102  12 

2494 

8A 

WEST  TEXAS  OTIL  CO 

MC  COOK 

972L  Ifl  HIDALGO 

26  30 

98  23 

229 

TA 

TA 

7A 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

97*^  oei  BANOERA 

29  46 

99  15 

1629 

BA 

8A 

ALLEN  A.  KEE9E 

MC  CREGOR 

9757^  031  MCLENNAN 

31  26 

97  25 

718 

8A 

6A 

OLIN  J.  TIPPIT 

MC  KINNEY 

57661  oi   COLLIN 

33  12 

96  37 

.n 

6P 

TA 

ROY  t.    HALL 

MC  LEAN  3  E 

977d  OU  GRAY 

39  14 

100  33 

2680 

9A 

9A 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CO 

MEMPHIS 

5821^  oa  HALL 

34  44 

100  33 

2100 

»A 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 

MENARD 

982^  oel  MENARD 

30  59 

99  47 

1991 

kP 

OENNIS  C.  DECKER 

MENTONt  2  S 

98281  09l  LOViNC 

31  41 

103  36 

2700 

9A 

9A 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

98361  lOJ  HIOALCO 

26  04 

97  94 

79 

TA 

C.  Q.  WILLIAMS 

MERCURY 

984d  06^  MC  CULLOCH 

31  25 

99  10 

1440 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

9847]  0)j  BOSQUE 

31  53 

97  42 

102B 

TA 

MRS.  WANDA  M.  KLOSe 

MERTZON 

56591  061  IRION 

31  16 

100  49 

2180 

8A 

8A 

R.  £.  KEY 

MEXIA 

5669^  oi  LIMESTONE 

31  41 

96  29 

929 

6A 

8A 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

587d  oJ  ROBERTS 

35  42 

100  )8 

2744 

7A 

7A 

H 

LAURENCE  R.  BfRRY 

MID  CITY 

987e!  03^  LAMAR 

33  50 

99  >t 

919 

TA 

MRS.  MARTHA  A.  DOWDY 

KMIOLANO  WSO            R 

56901  OU  MIDLAND 
989l|  01  MIDLAND 

31  96 

102  12 

2891 

HID 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIDLAND  *  EN£ 

32  01 

102  01 

2740 

T* 

GULF  REFINING  CO 

MINEOLA  7  SSm 

59S4<  0^  SMITH 

32  39 

99  31 

469 

7A 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  8  ENE 

5956,  04|  WOOD 

32  43 

99  22 

387 

kP 

DAN  H.  LINDLEY 

MINERAL  WELLS  ISSW 

5957  031  PALO  PINTO 

32  47 

690 

SH  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5956  oi  PALO  PINTO 

32  47 

96  04 

934 

Hia 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION  4  H 

5972  id  HIDALGO 

26  13 

98  24 

133 

7A 

TA 

BATES  POWER  PLANT 

MOBEETIE  2  S 

59B7J  oa  WHEELER 

39  31 

too  26 

3615 

*P 

E.  E.  CRAY 

MOLINE 

999J  oJ  LAMPASAS 

31  23 

96  19 

1400 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

9999|  05  WARD 

31  34 

102  94 

2640 

9P 

9P 

OEE  ROOK 

MONTGOMERY 

6024  04|  MONTGOMERY 
6098  oal  BOSQUE 

30  23 

95  42 

332 

TA 

NORMAN  0.  BRANCH 

MORGAN  3  HNW 

32  01 

97  39 

796 

TA 

MRS.  SUE  WHEELER 

6060  031  ERaTh 

32  23 

98  10 

1090 

7A 

MRS  H  MAXINE  KNICKT 

MORSE 

6O70  01 

HANSFORD 

36  04 

101  29 

3160 

BA 

VELMA  LOUISE  EMBRY 

MORTON 

6074  01 

COCHRAN 

33  43 

102  45 

3740 

7A 

TA 

N.H.  STEEO 

MOUNT  LOCKE 

6104  OS 

JEFF  DAVIS 

30  40 

104  00 

6790 

6P 

6P 

6P 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6108  04 

TITUS 

33  10 

99  00 

416 

7A 

TA 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

M3UNT  VERNON 

6119  04 

FRANKLIN 

33  11 

95  14 

476 

7A 

TA 

JAMES  T.  lASS 

MJENSTER 

6130  03  COOKE 
6139  01^  BAILEY 

33  39 

97  22 

1009 

BA 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESMOE  1 

34  14 

102  43 

3760 

BA 

BA 

J.  V.  PEELER 

MJLESHOE  3  NW 

6136  Oil  BAILEY 

34  19 

102  46 

3620 

M.  F.  BLACKHAN 

MULLIN 

6140l  oa  MILLS 

31  33 

96  40 

1430 

TA 

I.  V.  KIMMONS 

MJNOAY 

6l46(  02  KNOX 

33  27 

99  38 

1461 

6P 

TA 

GLYNN  D.  WEAVER 

NACOGDOCHES 

61761  041  NACOGDOCHES 

31  36 

94  39 

30B 

BA 

BA 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

61771  041  NACOGDOCHES 
619cl  04   MORRIS 

31  37 

94  36 

439 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SM 

33  11 

362 

BA 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

62091  OT  MEDINA 

29  12 

96  92 

700 

SP 

9P 

GRANVILLE  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  OAH 

62101  oa  NAVAftno 

31  97 

96  42 

454 

6A 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  4  SSW 

6247  041  RED  RIVER 

33  42 

95  04 

400 

7A 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6257!  Oft  KERR 

29  97 

99  31 

2120 

ROBERT  C.  MERRITT 

NEUVILLE 

6269!  04j  SHELBY 

31  40 

324 

BA 

M.  D.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

62761  OTJ  COMAL 
6260  OM   MONTGOMERY 

29  42 

98  07 

718 

7A 

TA 

RADIO  STATION  KCNB 

NEW  CANEY  4  NW 

30  12 

99  15 

290 

TA 

NAT  CAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

62861  08i  WHARTON 

ll  29  16 

95  59 

72 

BA 

BA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331,  031  CLAY 

19|  33  28 

96  01 

1090 

TA 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUHMERFIELD 

6333^  O-J  CHEROKEE 

7  31  99 

95  06 

476 

MRS.  ESTHER  R.  OICKSON 

NEWTON 

63391  04]  NEWTON 

12  30  91 

93  46 

193 

BA 

GEORGE  C.  NEAl 

NIX  STORE  1  W 

6367<  OC^  LAMPASAS 

3  31  07 

98  22 

1360 

TA 

JAMES  8.  FERGUSON 

NIXON 

636el  OtI  GONZALES 

4  29  16 

97  45 

6P 

TA 

DONALD  CHESSHER 

northfield 

6433  0^  MOTLEY 

10  34  17 

100  36 

2010 

6A 

J.  M.  DOBBINS 

NOTLA  3  SE 

6477(  Oil  OCHILTREE 

Z  36  06 

100  36 

2906 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  I  E 

64B41  02]  COLEMAN 

3|  31  S9 

99  37 

1975 

TA 

DUCAN  BARNETT 

NUGENT  1  ESE 

6494  021  JONES 

I  32  41 

1990 

MACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6499  06  COKE 
6502  oa  ECTOR 

3  32  03 

100  16 

2029 

TA 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

i   31  53 

102  24 

29U 

BA 

CITY  OF  ODESSA 

1  0  DONNELL 

6504  Oil  '•^f'" 
6948  09l  WEBB 

101  49 

3046 

BEN  MOORE/  JR. 

OILTON 

98  55 

601 

BA 

BA 

ARCHIE  G.  LONG 

QLNEY 

6636  031  YOUNG 
6641  03!  ARCHER 

98  46 

1197 

6P 

6P 

JAMES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNw 

96  47 

1164 

BA 

DLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

664*  01,  LAMB 

102  08 

3610 

6A 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  NW 

6664,  08|  ORANGE 
67221  O-J  RUSK 
673..  Oti    CROCKETT 

93  47 

7A 

TA 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTM 

OVERTON 

94  99 

907 

BA 

JEWEL  R.  TODO 

OZONA 

101  12 

2348 

7A 

TA 

OZONA  6  WSW 

6736  06  CROCKETT 

101  20 

299D 

J.  V.  OWENS 

67*d  02  COTTLE 

100  16 

1690 

7A 

0.  P.  SANDLIN 

67^7^  061  CONCHO 
6750  oaj  MATAGORDA 

99  99 

1626 

9P 

9P 

WILLIAM  L.  WARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

96  19 

12 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

67571  04 

ANDERSON 

95  39 

600 

TA 

MRS  JIMMIE  DALE  TRE2ISE 

PALO  PINTO 

6766^  03 

PALO  PINTO 

96  16 

805 

TA 

A.  C.  MCCLURE 

PAMPA  NO,  2 

GRAY 

100  99 

3290 

7A 

DARRELL  SEHORN 

PANDALE 

67e3  06 

VAL  VERDE 

101  34 

1664 

9A 

9A 

A.  F.  MILLS 

PANHANDLE 

6785  01 

CARSON 

101  23 

3440 

TA 

A.  J.  WEISER 

PANOLA  2  NNW 

67B8!  04 

HARRISON 

94  06 

306 

ZEB  V.  HIGHTOWER 

PANTHER  JUNCTION 

6792  oS  BREWSTER 

103  13 

3740 

BIG  BENO  NATL  PARK  SERV 

PARIS 

03  LAMAR 

95  34 

942 

BA 

BA 

H 

TEXAS  HWV  DEPT  DIST  lAB 

PAT  MAYSE  DAM 

031  LAMAR 

95  31 

499 

U  5  ARMY  ENGINEER  OFF 

PEARSALL 

09   FRIO 

99  03 

639 

5P 

9P 

CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
FEBRUARY  1971 

Additional  information  regardlHK  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  wrttlnR  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist ,  Nntlonal  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PREGI PITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SS^F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  ob.servation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

S   Storage  precipitation  station.   Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00,    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D .  C.  20402 . 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

\/   l\- 

Temperature 

Precipitation 

UNivtKbi  1  r 

U(-  IL 

.niJ-flA 

«  ^ 

• 

s 

< 

•3 

Ij 

a  P 

J 

s 

1 

i 

3 

Q 

5. 

a 

I 

No.  ol  Days 

1 

3,8 

& 
1 

Q 

Sno 

w.  S]e«l 

No.  ol  Days 

sua. 

M 

„. 

Min. 

3 

a  0 

11 

1 

i 

1 

8 

i 

1 

A  < 

3  > 

°  t 
hi 

•=5 

«   •   * 

tlIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WSO            //R 

ANDREMS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  H 

BRAVO 

b',.9 
7".. 5 
70,7 
68.1 
66.6 

31.7 
36.6 
37.8 
33.4 
27.5 

48.3 
55.6 
54.3 
30.8 
48.1 

.7 

94 
94 
97 
95 
90 

27 

27 
26 
27 
26 

10 
15 
15 

11 
9 

3 
3 
3 
3 

7 

524 
298 
346 
452 
524 

1 

2 

I 
2 

1 

1 
0 
0 
0 
0 

17 

9 

6 

15 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
,00 
.00 
.08 
.03 

-       .72 

.10 
.00 
.00 
.06 
.03 

2 

2 
2 

1.0 
.0 
.0 

1.5 
.0 

T 
0 
0 

T 
0 

3  + 
17  + 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRDWNFIELO  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

69.3 

67.0 
69.9 
62.9 

62. IH 

30,6 
32,6 

33.4 
27.9 
28.0 

SO. I 
49.8 
51.7 
45.4 
45. IM 

97 
95 
92 
92 
84 

26 

27 

28+ 

28 

14 

11 
15 
10 
10 
10 

4  + 

3 

3 

3 

3 

467 
462 
424 
601 
611 

I 
2 

2 
1 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

15 
17 
16 
21 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.04 

T 

.16 

.06 

.00 

-   .55 

.04 

T 

.18 

.06 

.00 

3 

14* 
2 
3 

1.0 
.0 

1.5 
.8 
.0 

T 
0 
2 

1 
0 

3+ 

2 
3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CROSBVTON 

DAlHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

66.5 
63.3 
6'.. 5 
62.2 
64.'. 

30.8 
28.0 
25.6 
27.2 
30.9 

48.7 
45.7 
*6.1 
44.7 
47.7 

-   .6 

96 
90 
91 
92 
93 

28 
27 
28 
28 
28 

9 
10 

5 
13 
11 

3 

3 

3 

4+ 

3 

505 
600 
509 
624 
537 

1 
I 
I 
1 
I 

1 
1 
1 

1 
1 

17 
20 
23 
23 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

.08 
.16 
.12 
.11 
.10 

-  .54 

-  ,50 

.08 
.10 
.12 
.11 
.10 

3 
2 
3 
3 
3 

1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
.0 

1 
2 
1 
1 
0 

3 
2 
3 
3 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

FOlLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  U  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

59.6 
63.7 
65. 7M 
72,8 
57,5 

30.2 
28.7 
28. 4M 
33.0 
29.3 

44.9 
46.2 
47. IH 
52.9 
48.4 

88 
87 
89 
97 
93 

28 
28 
28 
28 
27 

12 
6 

10 
12 

3 
3 

4* 
3 

615 
574 
551 
374 
515 

0 
0 
0 

I 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

20 
21 
23 
11 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.04 
.05 
.00 

T 

-   .55 

T 

.02 
.05 
.00 

T 

25+ 
3+ 
21 

29+ 

T 
2.0 
.0 
.0 
.0 

0 
2 

0 
0 
0 

3+ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

hereford 
lahesa  i  sse 
levelland 
lipscomb 

LITTlEFIELD  ND.  2 

63.5 
69, "(M 
67,7 
61.8 
66.3 

25.5 
32.9 
29.1 
27.7 
31.5 

44.5 
51. 2M 
48.4 
44.8 
48.9 

-   ,7 

88 
82 
95 
91 
92 

28 
25 
26 
28 
28 

5 

14 
7 

U 
9 

4  + 

3+ 

3 

3 

3 

630 
417 
517 
633 
498 

0 
0 

1 
1 

1 

I 

0 

1 
1 
1 

23 

12 
19 
24 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.15 
.00 
.01 
T 
D   .18 

-   ,51 

.10 
.00 
.01 

T 
.15 

2 

3 
2 
3 

.0 
.0 

T 
2.1 

0 
0 
3 

T 
0 

3 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LJBBOCK  HSO              R 

MC  LEAN  3  E 

MIAHI 

MIDLAND  HSO            //R 

MIDLAND  <.  ENE 

68.2 
63.0 
62,6 
73.5 
77,0 

33.8 
32.9 
29.0 
38.0 
36.3 

51.0 
48.0 
45.8 
55.8 

56.7 

1.4 

.0 
.6 

94 
96 
97 
95 
96 

27 
28 
28 
27 
28* 

9 
14 
12 

15 

11 

3 

4+ 

3 

3 

3 

438 
525 
595 
297 
277 

I 
1 
1 
1 

2 

1 

1 
1 

0 
0 

13 
15 
21 

7 
10 

0 
0 

I 

0 

.21 

.00 

.02 

T 

.00 

-  ,52 

-  ,95 

-  .36 

.21 

.00 

.02 

T 

.00 

2 

3 
2 

2.1 
.0 

T 
T 
.0 

1 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MDRTDN 

muleshde  I 

OLTON 

PAMPA  ND.  2 
PANHANDLE 

68.5 
65,5 
66.5 
61,7 
67,5 

30,3 
26.0 
26.1 
30.6 
31.1 

49.4 
45.8 
46.3 
46.2 
49.3 

-   .8 

91 
90 
86 
93 
92 

28  + 

28 

28 

28 

27 

12 
5 
6 

12 
6 

4+ 
4+ 

3 
3 
3 

483 
591 
571 
583 
493 

2 

I 
0 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

0 

18 
23 
23 

19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.05 
.08 
.07 
.14 

-  .57 

-  .72 

.00 
.05 
.08 
.07 
.14 

3 
2 
3 

3 

.0 

T 
1.0 
1.5 
2.0 

0 

0 

1 

2 
2 

2 

3 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PERRYTDN  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

60,1 
68.2 
65,8 
69,9 
63,3 

22.3 
29.5 
33.5 
32,3 
27,2 

*1.2 
48.9 
49.7 
Sl.l 
45,3 

.5 

89 
95 
92 
95 

93 

28 
26 
26 
28 
26 

1 
8 
12 
U 
4 

1 
3 
3 

4  + 
3 

729 
500 
477 
436 
609 

0 

1 

1 
1 
1 

0 

1 
1 

I 
1 

24 
18 
13 
15 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 

T 

.03 

.02 

.10 

-  1.00 

-  .55 

.05 

T 

.03 

.02 

.10 

13 
3 
2 
3 

3 

T 

.0 
1.0 

,3 
2.0 

T 
0 
1 

T 
2 

3+ 

2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SN 
TAHOKA 
TULIA 

66,5 
61.2 

69,0 
64,5 

30.6 
25.6 

30.9 
29,6 

48.6 
43.4 

50.0 
'.7,1 

4.0 

95 

91 

96 
92 

27 
28 

28 
26 

13 
10 

9 
9 

3 

7 

3 

3 

521 
664 

468 
555 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 
1 

19 
24 

17 
20 

0 
0 

0 
0 

.02 
.15 

.02 
.14 

-  1.17 

.02 
.15 

.02 
.14 

7 
29 

3 

3 

T 

:, 

1.5 

T 
T 

1 
2 

7 
6+ 

3 
3 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

VEGA 

61,5 

27.5 

*4.5 

-  1,1 

69 

28 

8 

3 

529 

0 

1 

23 

0 

.17 

-   .72 

2.0 

2 

3 

0 

0 

DIVISION 

46.3 

-   .1 

,06 

-   .66 

,7 

•    *    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  HSO            119. 
ANSON 

A5PERM0NT  2  SSH 
BALLINGER  I  SH 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

70,1 
76,2 
70.2 
76,1 
68.4 

40.0 
42.4 
34.8 
40.2 
35. 5 

55.1 
S9.3 
52.5 
36.2 
52.0 

.1 
2.8 

92 

100 
lOl 
92 

100 

27 

27 
28 
27 
27 

19 
17 
14 
17 
IB 

3 

3 

4t 

3 

3 

325 

237 
399 

251 

412 

2 
4 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

12 
9 

U 

0 
0 
0 
0 

0 

.04 
.03 
.09 
.00 

T 

-  1.00 

-  .74 

-  1.03 

-  1.01 

.04 
.03 
.05 
.00 

T 

2 
3 
3 

2 

.4 
.0 
.0 
.0 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 

d 

0 
0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COlEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

64,6 
75.7 
75. IM 
72. 5M 
72. SM 

31.0 
41.1 
39. 2M 
37. 3M 
40. 5M 

47.8 
56.4 
57. 2H 
94. 9M 
56. 7M 

l.O 

96 
93 

98 
98 

28 

27* 

27 
27 

15 
21 
13 
15 
13 

3 
3 
3 
3 
3 

534 
238 
260 
328 
283 

I 
3 

1 
2 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

18 

7 
7 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

T 

.00 

.00 

-  1.25 

.00 

T 

T 

.00 

.00 

2 
2 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 

T 

d 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

75.4 
69.9 
69.8 
69.1 
67,8 

36.5 
36.8 
39.5 
33.7 
34,5 

56.0 
53.4 
94.7 
51.4 
51.2 

103 
99 
91 
99 

100 

27 

28 
14 
28 
28 

15 
15 
20 
12 
13 

3 
3 
3 
4 
3 

311 
375 
333 
431 
438 

5 

2 
2 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

1 

11 
8 
4 
12 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.03 

T 

.05 

.06 

-   ,89 

.00 

.02 

T 

.05 

.06 

3 

25  + 

3 

3 

.0 
.2 

T 

2.0 

0 

T 
0 

1 

4  + 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNOAY 
PADUCAH 
POST 
OUANAH  9  SE 

67,6 
75,1 
68,3 
69,7 
68.1 

32.7 
37.2 
35.4 
33,7 
33,8 

90.2 
56.2 

51.9 
91.7 
51.0 

.7 
-   .2 

99 

101 
101 
99 
102 

26 

27 
28 
28 
28 

19 
14 
15 
12 
13 

4+ 

3 

3 

3 

3 

465 
311 
422 
419 
450 

2 
5 

2 
2 

2 

0 
0 

1 
1 
1 

17 
12 
11 
13 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

.00 

.07 
.22 
.03 
.05 

-  1.06 

-  .55 

-  1.23 

.00 
.05 
.22 

.03 
.05 

3 
3 
3 
3 

.0 

.0 

2.0 

2.0 

0 
0 

1 

2 

3 
3 

0 
0 

1 

0 

° 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROSCOE 

RDTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

73,5 
74.9 
68,3 
70,8 
68,4 

38,1 
36,4 
35.8 
34.1 
36.0 

55.8 
96.7 
92.1 
52.5 
92.2 

-  ,2 

-  .2 

97 
100 
99 
97 
99 

27 
27 
28 
27 
28 

12 
12 
16 
15 

14 

3 

3 
3 

3 
4  + 

311 
293 
411 
402 
404 

4 
4 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

7 

9 

14 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.03 

.43 

T 

T 

-  .84 

-  .96 

-  .76 

T 

.03 

.38 

T 
T 

2 
3 
3 
2 

3 

.0 

.0 

2.5 

T 
T 

0 
0 
3 

0 

T 

3 

3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

( 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  FoUowing  Stalion  Index 
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TEXAS 
MARCH 


Temperature 

Precipitation 

II 

|| 

O 

3 

< 

ll 

•a 

2 

IS 

1 
2 

1 

a 

Z 

1 

No.  ol  Days 

■3 

1. 
Q 

1 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

tttfOB 

Max. 

Mln. 

1 

1| 

ii 

a 

• 
o 

° 

8 

z 
s 
s 

:  * 

.^5 

•:l 

si 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO        R 

68. 5 
72.6 

Tir.lM 
72. '•M 
68.6 

33.1 
34.7 
36. 5M 
34. 2M 
36.3 

SO. 8 
53.7 
55. 3M 
53. 3M 
52.5 

-  1.3 

102 
98 
103 
100 
100 

28 

27 
27 
27 
27 

15 
15 
17 
17 
16 

3 
3 
3 

3 

3 

447 
374 
319 
388 
395 

2 
4 
4 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
16 
9 
12 

11 

0 

0 
0 
0 
0 

.05 
.00 
.10 
.00 
.12 

-    1.42 

.05 
.00 
.10 
.00 
.08 

3 
3 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
3.0 

0 
0 
0 
0 
3 

3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

71.5 

36.9 

54.2 

94 

28 

16 

3 

340 

2 

0 

7 

0 

T 

T 

3 

T 

T 

3 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.8 

.6 

.05 

-  1.00 

.4 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
bardwEll  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

70.9 
71.8 
68.9 
72.5 
68.9 

36.7 
40.1 
41.8 
45.3 
40.2 

53. e 

56.0 
J5.4 
58.9 
54.6 

-   .4 

97 
99 
91 
97 
91 

28 
27 
29 
29 

14 

18 
15 
23 
25 
22 

4  + 

3 

3 

4 

3 

365 
312 
313 
237 
338 

2 
3 

1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 

4 
4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.09 
.15 
.62 
.20 
.12 

-  1.14 

.08 
.09 
.58 
.16 
.08 

3 
3 

3 

13 

3 

1.5 
3.0 

.0 
.0 
.0 

1 
2 
0 
0 
0 

3 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BtJNHAM 
BOWIE 
BOYD  3  S 

breckenridoe 
bridgeport 

67.9 
72.2 
69.1 

70. 'tM 
70.3 

41.4 
40.6 
35.8 
39. 7M 
37.9 

54.7 
56.4 
52.5 

55. IM 
54.1 

86 
95 
93 
93 
95 

14  + 
27  + 
14 
13 
14 

20 
15 
20 
18 
20 

3 

3 

4+ 
3 
4+ 

329 
295 
399 
315 
356 

0 
2 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

11 

5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 
.87 
.04 
.19 
.38 

-  1.16 

-  1.72 

.40 
.66 
.04 
.18 
.19 

3 
3 
25 
2 
2 

1.3 

2.0 

.0 

.0 

1.0 

1 

0 
0 

1 

3 
3 

2 

3 

0 

1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BROWNWOOD 
CAMERON 

cleburne 

corsicana 

dallas  wso         //r 

73.7 
77.0 
72.9 
69.3 
70.5 

39.7 
45.4 
42.0 
42.1 
44.6 

56.7 
61.2 
57.5 
55.7 
57.6 

.7 
1.4 

.0 

-   .7 

1.5 

95 
98 
93 
94 
92 

28 
28 
13 
29 
13 

23 
22 

21 
25 
24 

3 
4 
3 
4+ 

3 

260 
188 
265 
309 
257 

4 
3 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

5 

5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.07 

.43 

.25 

.28 

-  1.75 

-  2.38 

-  1.92 

-  2.63 

-  2.57 

T 

.07 

.40 

.12 

.26 

25  + 
25 

2 

3 

2 

.0 
.0 
.0 

.8 

0 
0 
0 
0 

1 

3 

0 
0 

I 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

denison  dam 

DENTON  2  5E 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

68.7 
71. 3M 
70.0 
71.5 
74.3 

41.3 
42.8 
39.5 
38.7 
43.5 

55.0 
57. IM 
54.8 
55.1 
58.9 

1.5 
.2 

86 
92 
91 
93 
95 

14+ 

13 

14 

28 

28 

22 

20 
20 
19 
23 

3 
3 

4+ 
4  + 
3 

316 
271 
336 
310 
219 

0 
2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
.66 
.05 

T 

.00 

-  1.85 

-  1.74 

.28 
.56 

.03 

T 

.00 

2 
2 

25 
25 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

3 

2 

2 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSD            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

72.8 
69.9 
66.5 
71.7 
78.0 

43.3 
41.2 
35.1 
40.2 
46.5 

58.1 
55.6 
50.8 
56.0 
62.3 

-  .3 

-  4.1 

91 
91 
90 
96 
97 

13 
13 
14 
29 
28 

23 

22 
18 
25 
26 

3 

3 

4+ 

4 

4 

248 
307 
434 
312 
161 

2 

1 
1 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
11 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 
.34 
.39 
.02 
.57 

-  2.17 

-  2.25 

.25 

.26 
.30 
.02 
.52 

3 

2 

3 

25 

13 

3.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

1 

2 

0 
0 
0 

3 
3 

1 
1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

glen  rose  2  w 
gdldthwaite 

GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAN 

75.3 
7',.8 
71.0 
74.8 
69.9 

40.1 
44.0 
36.9 
43.1 
38.3 

57. 7 
59.4 
54.0 
59.0 
54.1 

-   .3 

95 
92 
98 
93 
92 

13 
28  + 
28 
13 
14 

22 
22 
18 
23 
23 

4+ 
3 

4  + 
3 
3 

270 
213 
356 
228 
350 

3 

2 

3 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 

11 
3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.00 
.44 
.14 
.23 

-  1.35 

.02 
.00 
.34 

.11 
.10 

2 

3 

2 
3 

1.0 
.0 

2.0 
T 
.0 

0 
2 

0 
0 

3 

0 
0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GR0ES8ECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICD 

66.7 
70.1 
69.6 
68.2 
74.1 

37.0 
42.7 
40.6 
35.9 
42.1 

51.9 
56.4 
55.1 
52.1 
58.1 

-  2.0 

-  .8 

87 
93 
88 
96 
91 

15  + 

29 

29+ 

28 

13 

22 
26 

24 
10 
21 

4+ 
3 

4+ 
3 

3 

408 
284 
329 
413 
253 

0 
1 
0 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
4 

11 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 
.16 
.61 
.77 
.07 

-  3.01 

.48 
.09 
.61 
.68 
.04 

3 

25 

13 
3 

3 

.5 

.0 

T 

3.0 

T 

1 

0 
T 
3 
0 

3 

3 
3 

1 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HULSBORD 
JACKSBDRO 
KAUFMAN 
KiLLEEN 
LAVON  DAM 

70.5 
74.1 
69.0 
74,3 
67.5 

40.5 
42.9 
40.1 
43.8 
40.4 

55.5 
58.5 
.  54.6 
59.1 
54.0 

-   .4 

93 
95 
93 

100 
90 

29 
27 
29 
28 

14 

24 
16 
23 
27 
23 

3 
3 

4 
3 
4+ 

313 
255 
339 
230 
348 

2 

4 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 
.16 
.60 
.39 
.61 

-  2.36 

.15 
.07 
.36 
.35 

.40 

13 
25  + 

3 
12 

3 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

3 

2 
0 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

74.8 
72.3 
70.7 
70.5 
71.8 

46.3 
42.1 

40. 3M 

41.8 

41.0 

60.6 
57.2 
55. 5M 
56.2 
56.4 

-   .2 

95 
98 
90 
91 
93 

28 
29 

13 
29 

27+ 

24 
26 
19 
25 
21 

4 
3 
3 

4  + 
3 

199 
283 
317 
292 
291 

3 
2 

1 
1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.13 
.06 
.53 

.74 
.43 

-  2.23 

-  2.16 

.09 
.06 
.36 
.20 
.39 

25 
25 

3 
12 

2 

.0 
.0 

1.5 
.0 

2.0 

0 
0 
2 
0 
2 

3 
3 

0 
0 
2 

4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

69.6 
74. 4M 
65.3 
67.3 
70.7 

42.0 
39. 8M 
40.1 
37.4 
40.6 

55.8 

57. IM 
52.7 
52. 4 
55.7 

-   .1 

93 
98 
87 
90 
90 

29 
27 
29 

14 
14 

24 
18 
23 
19 
23 

3 

3 

3 

4+ 

3 

305 
278 
382 
392 

308 

2 
3 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
9 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 
.23 

1.05 
.60 
.03 

-  2.42 

.11 
.16 
.47 
.22 
.03 

25+ 
2 
3 

2 

25 

.0 
.5 

.5 

2.5 

.0 

0 
1 
1 
0 

0 

2 

3 

3 
I 
3 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

73.6 
70. IM 
73.3 
71.0 
76.3 

41.2 
41. 8M 
41.5 
37.5 
46.3 

57.4 
56. OM 
57.4 
54.3 
61.3 

94 
87 
94 
92 
97 

27 
13 
27 
28  + 
28 

18 
22 
19 
20 
25 

3 
3 
3 

4  + 
4 

277 
283 
270 
348 
183 

2 
0 
2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
6 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.09 
.27 
.16 
.01 
.19 

-  1.10 

.09 
.25 

.11 
.01 
.08 

2 
IB 

2 

3 
25  + 

1.0 
.0 
.0 
.3 
.0 

1 

0 
0 

T 
0 

2 
3 

• 

0 

a 
c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
5PRINGTDWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

66.5 
69.2 
71.6 
72.4 
73.6 

39.3 
38.0 
41.5 
43.8 
44.5 

52.9 
53.6 
56.6 
58.1 
59.1 

-   .3 

.2 

87 
93 
91 
97 
97 

14 
14 
13 
29 
29 

20 
19 
IB 
27 
27 

3 
3 
3 

4  + 
4 

376 
364 
286 
242 
229 

0 
1 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
6 
3 
5 

0 
0 
0 

I 

1.20 
.49 
.03 
.17 

1.05 

-  1.79 

-  1.15 

.73 
.32 
.02 
.12 
.96 

13 
3 
2 
3 

13 

.0 

2.0 

1.0 

.0 

.0 

0 
2 
0 
0 
0 

3 

3 
2 

0 
1 

1 

1 
c 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

72.8 
69.7 

70.7 
74.5 
73.0 

45.1 
36.5 
43.0 
47.1 
43.4 

59.0 
53.1 
56.9 
60.8 
58.2 

1.1 
-  1.8 

2.9 

98 

99 

96 

100 

91 

29 
28 
29 
28 
28+ 

27 
15 
26 
29 
22 

3 

3 
3 

231 
389 
277 
188 
245 

3 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

10 
4 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.08 
.09 
.86 
.64 
.67 

-  2.16 

-  1.18 

-  1.71 

.04 
.04 
.52 
.46 
.65 

25 
2 

13 
12 

3 

.0 

.1 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

69.7 
70.5 

41.5 
41.7 

55.6 
56.1 

2.3 

92 
93 

14 
29 

26 
25 

4  + 
4 

316 
294 

1 
2 

0 
0 

5 
5 

0 
0 

.52 

.54 

-  1.64 

.24 
.23 

3 
19 

.0 
.0 

0 
0 

2 

3 

0 

0 

0 
0 

DIVISION 

56.3 

.6 

.35 

-  1.86 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MUIN 

LtiL 

I  bL 

JMM 

AKli 

^.iL 

J  ^ 

jli 

\1J 

UJN 

f 

^XN 

u 

JJ 

IVib 

K)Nf 

\\.       J 

Al 

A 

TEX 

AS 

Continued 

MARCH 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'4 

<2 

►1 

<2 

1 

> 
< 

■3 
o  2 

1 

1 

S 
a 

O 

& 

a 

No.  o 

Day3 

3 
H 

•1 

Iz 

>- 

Q 

» 

s 

o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mill. 

3 

■3-n 
&l 

o 

s 

1 

s 

1 

s 

S  t 

.=1 

•:i 

s  S 

»   «   • 
EAST  TEXAS          C 

ANDERSON 

7<,.6M 

45. 2M 

J9.9M 

86 

29  + 

26 

4 

175 

0 

0 

2 

0 

.50 

-    2.27 

.50 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

ATHENS  3  SSE 

72.1 

43,1 

57.6 

95 

14 

20 

4 

274 

2 

0 

6 

0 

.61 

.30 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARTHAGE 

70.9 

43.5 

57.2 

87 

14 

21 

4 

270 

0 

0 

3 

0 

.87 

.53 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

CENTER 

69.0 

38. 7 

53.9 

85 

23 

19 

5  + 

352 

0 

0 

8 

0 

1.34 

.42 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

CENTERVILLE 

71.4 

41.6 

55. 5 

90 

29 

18 

4 

289 

1 

0 

7 

0 

.85 

.45 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSH 

71,4 

42.1 

55.8 

90 

23 

20 

4 

282 

1 

0 

7 

0 

.55 

.25 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

73,5 

47.5 

60.5 

94 

22 

28 

4 

201 

2 

0 

3 

0 

.29 

.20 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CONROE 

71,6 

42.5 

57.1 

87 

15  + 

23 

4 

256 

0 

0 

7 

0 

.83 

.50 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CROCKETT 

71.5 

40.9 

56.2 

89 

29 

20 

5  + 

293 

0 

0 

5 

0 

.73 

.44 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAINGERPIELD  9  S 

70.7 

43.9 

57.3 

85 

13 

23 

4 

258 

0 

0 

3 

0 

2.90 

1.47 

13 

T 

0 

7 

1 

I 

DlALVlLLE  2  W 

71.7 

44.2 

58.0 

88 

28 

22 

4 

255 

0 

0 

4 

0 

.87 

.38 

10 

1.2 

T 

3 

3 

0 

0 

EMORY 

67.0 

38.2 

52.6 

88 

29 

23 

4  + 

394 

0 

0 

8 

0 

1.03 

.34 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

EVADALE 

69.3 

42.3 

55.8 

84 

23 

23 

4 

292 

0 

0 

6 

0 

1.73 

.57 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

FAIRFIELD  3  ESE 

72, 8M 

44. IM 

58. 5M 

92 

28 

24 

4 

235 

1 

0 

3 

0 

.37 

.17 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRANKLIN 

75,1 

45.8 

60.5 

93 

28 

24 

4 

197 

3 

0 

4 

0 

.11 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILMER  2  W 

66.5 

38.1 

52.3 

85 

29 

19 

4 

398 

0 

0 

9 

0 

1.43 

.50 

3 

1.3 

1 

3 

5 

1 

0 

GLADEWATER  3  WSW 

65. 6M 

38, 6M 

52. IM 

24 

5 

394 

0 

0 

5 

0 

1.67 

.70 

10 

,0 

0 

4 

1 

0 

GROVETDN  1  SE 

70. 9M 

42.9m 

56. 9M 

88 

23 

22 

7  + 

293 

0 

0 

5 

0 

.30 

.21 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEMPHILL 

69. IM 

41. 3M 

55. 2M 

82 

15 

19 

4 

312 

0 

0 

5 

0 

2.99 

1.12 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

HEMPSTEAD 

73. 4M 

45, IM 

59. 8M 

92 

23 

28 

4 

203 

1 

0 

3 

0 

.06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENDERSON 

67,5 

39.4 

53.5 

86 

29 

22 

4 

366 

0 

0 

7 

0 

1.35 

-  2.66 

1.05 

29 

1.0 

0 

2 

1 

1 

HUNTSVILlE 

71.7 

45.8 

58.8 

-       .6 

91 

23 

28 

4 

229 

1 

0 

4 

0 

1.34 

-  1.94 

1.16 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

JACKSON  HILL  GU4RD  STA 

68,5 

39.4 

54.0 

85 

23 

19 

4 

351 

0 

0 

9 

0 

1.04 

.51 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE 

71,1 

44,6 

57.9 

87 

28 

23 

4 

250 

0 

0 

4 

0 

1.16 

.43 

29 

1.0 

1 

3 

4 

0 

0 

JASPER  3  SH 

69.4 

43.6 

56.5 

66 

23 

21 

4 

284 

0 

0 

5 

0 

2.23 

.98 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

KARNACK 

69.8 

42.9 

56.4 

85 

14 

23 

4 

281 

0 

0 

3 

0 

1.76 

.80 

29 

T 

0 

4 

1 

0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

71.8 

45.4 

58.5 

-  1.1 

84 

22 

23 

4 

228 

0 

0 

4 

0 

2,54 

-  1.51 

.97 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

LINDEN 

65.3 

37.6 

51.5 

83 

15  + 

20 

4 

417 

0 

0 

7 

0 

1.86 

.48 

13+ 

.0 

0 

5 

0 

0 

LIVINGSTON  2  NNE 

71.4 

41.3 

56.4 

88 

23 

20 

5  + 

298 

0 

0 

7 

0 

.90 

.56 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

LONGVIEW 

67.8 

39.7 

53.8 

-  3.2 

85 

29  + 

23 

4 

356 

0 

0 

5 

0 

1.87 

-  1.97 

.52 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

loveladv 

71.6 

41.7 

55.7 

90 

29 

20 

4 

284 

1 

0 

6 

0 

.55 

.50 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

71.8 

44,0 

57.9 

-   .7 

88 

22 

19 

4 

258 

0 

0 

5 

0 

1.05 

.53 

9 

T 

0 

2 

1 

0 

madisdnville 

74,6 

46.6 

60.1 

91 

22 

25 

4 

205 

1 

0 

4 

0 

.57 

.21 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARSHALL 

66.7 

39.6 

53.2 

-  3.5 

85 

15 

20 

4 

368 

0 

0 

5 

0 

1.43 

-  2.97 

.56 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

MINEOLA  8  ENE 

70.5 

41.7 

56.1 

88 

28 

19 

4 

302 

0 

0 

7 

0 

.74 

.30 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOUNT  PLEASANT 

66.3 

36.5 

51.4 

-  2.8 

87 

14 

20 

5  + 

422 

0 

0 

10 

0 

1.67 

1.10 

3 

1.3 

1 

3 

3 

1 

1 

MOUNT  VERNON 

65. 8M 

38. 9M 

52. 4M 

84 

14 

23 

4  + 

396 

0 

0 

5 

0 

1.22 

.51 

3 

2.3 

2 

3 

3 

1 

0 

NACOGDOCHES 

69.6 

42.9 

55.3 

-  1.1 

88 

23 

22 

4 

289 

0 

0 

4 

0 

.55 

-  3.18 

.29 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWTON 

69.3 

42.8 

55.1 

83 

23 

26 

5  + 

280 

0 

0 

5 

0 

4.11 

1.92 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

PALESTINE 

69.2 

42.6 

55.9 

-  1.8 

88 

29 

25 

4+ 

295 

0 

0 

3 

0 

,75 

-  2.65 

.24 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

PDYNQR  1  NE 

72.1 

45.2 

58.7 

91 

28 

24 

4 

241 

1 

0 

3 

0 

.44 

.20 

2 

0 

1 

0 

0 

ROCKLAND  1  M 

71, 3M 

42.5 

55. 9M 

38 

22 

19 

4 

291 

0 

0 

6 

0 

.99 

-  2.49 

.49 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

RUSK 

68,7 

42.7 

55.7 

85 

29 

25 

3 

300 

0 

0 

3 

0 

.41 

.13 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAM  RAYBURN  0AM 

68,8 

45.0 

55.9 

87 

23 

23 

4 

269 

0 

0 

3 

0 

1.56 

.76 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

SIMMS  2  NNW 

68.7 

40.1 

54.4 

84 

14 

19 

4 

335 

0 

0 

5 

0 

1.88 

1.07 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

SULPHUR  SPRINGS 

56.3 

35.8 

51.6 

86 

14 

21 

5  + 

417 

0 

0 

10 

0 

1.04 

.66 

3 

8.8 

8 

3 

3 

1 

0 

TEXARKANA 

65. 2M 

38, 3M 

51. 8M 

84 

15 

23 

5  + 

404 

0 

0 

8 

0 

1.64 

.65 

3 

,5 

1 

3 

3 

1 

0 

TOWN  BLUFF  DAM 

68.9 

43.3 

55.1 

85 

23 

22 

4 

292 

0 

0 

5 

0 

1.41 

.88 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

TYLER  5  NE 

68.2 

40.9 

54.5 

88 

29 

20 

4 

336 

0 

0 

5 

0 

1.91 

.71 

19 

1.0 

5 

' 

4 

2 

0 

WARREN 

72.1 

43.6 

57.9 

87 

22 

19 

4 

257 

0 

0 

4 

0 

1.38 

.80 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

WILLS  POINT 

67.3 

40.3 

53.8 

90 

29 

22 

4  + 

351 

1 

0 

7 

0 

,66 

.55 

3 

l.O 

5 

3 

I 

1 

0 

DIVISION 

56.0 

-  1.8 

1.22 

-  2.36 

.4 

*   *   • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

76.2 

40.7 

58.5 

2.8 

91 

27 

12 

3 

232 

2 

0 

6 

0 

,00 

-   .28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

71.1 

46.8 

59.0 

1.4 

92 

29 

28 

7 

239 

3 

0 

4 

0 

.00 

-   .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANDELARIA 

84.0 

39.2 

61.5 

97 

27+ 

20 

3 

149 

9 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

70,9 

44.0 

57.5 

85 

29  + 

19 

3 

248 

0 

0 

3 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

76,8 

32.5 

54.7 

90 

27  + 

7 

3 

323 

2 

0 

15 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRANE 

76.8 

37.0 

56.9 

95 

28 

13 

3 

267 

5 

0 

7 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ORYOEN 

78.9 

40.5 

59.8 

98 

29 

20 

3 

203 

5 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  PASO  WSO               R 

73.6 

42.6 

58.1 

3.2 

88 

27 

14 

3 

254 

0 

0 

7 

0 

,00 

-   .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

fabens 

74.0 

35.3 

55.2 

87 

28 

14 

3 

311 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

76.2 

37.0 

56.6 

90 

26 

22 

2 

273 

1 

0 

9 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

77.7 

38.0 

57.9 

96 

28 

13 

3 

248 

5 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

M 

M 

M 

98 

28 

11 

4+ 

4 

0 

14 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

76.2 

41.0 

38.6 

89 

27 

25 

4  + 

223 

0 

0 

7 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

74.9 

32.1 

53.5 

92 

28 

10 

4  + 

358 

2 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARFA  NO.  2 

75.6 

31.5 

53.6 

90 

27 

6 

3 

352 

1 

0 

17 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MENTDNE  2  S 

78. IM 

32. 7M 

55. 4M 

96 

29 

7 

3 

297 

4 

0 

13 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONAHANS 

79.8 

39.5 

59.7 

97 

27 

12 

3 

202 

6 

0 

5 

0 

T 

T 

2 

T 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

66. 3M 

38. 9M 

52. 6M 

79 

27 

11 

3 

388 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

76.7 

45.0 

60.9 

94 

28 

20 

3 

178 

4 

0 

3 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
MARCH 


1971 


Temperature 

Precipitation 

^1 

■IS 

•  9 

H 

>  a 

8, 
i 

•< 

h 

1 
1 

S 
a 

S 

• 

1 

a 

h 

o.  of  Day 

■3 
o 
H 

J 

|z 

£ 

(5 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

ataHea 

Max. 

Mln. 

3 

Is 

Q 

s 

i 

s 

s 
s 

8 

S  ! 

hi 

si 

•=l 

PECOS 

PENMELL  1  SSE 

PRESIOIO 

RED  BLJFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

79.6 
77.8 
86.3 
77.5 
71.6 

35,5 

38,* 
39,5 
37,0 
39,9 

57. 6 
SB.l 
62.9 
57.3 
55.8 

.8 

98 
95 
98 
94 
87 

28 
28  + 

27 
27 
27 

12 

12 
21 
12 

19 

4  + 
3 
3 
3 
3  + 

255 
236 
125 
257 
294 

7 
4 
11 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
5 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-       .15 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  8LANCA 

VAN  HORN 

WINK  FaA  airport 

77.1 
79,8 
74. 6M 
76. 5M 
76.3 

37,2 
39,9 

33. IM 
39, OM 
36,1 

J7.2 
39.9 

33. 9M 
57. 8M 
36.2 

95 
95 
85 
89 
94 

29* 
28 
27  + 
27 
27 

19 
19 
6 
14 
10 

4+ 
3 
3 
3 

3 

263 
191 
345 
238 
286 

6 
4 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
15 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
,00 

T 

.00 

.00 

.00 
.00 

T 

2 

.0 
.0 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ysleta 

74. OM 

37. 5M 

55. 8M 

89 

28 

15 

3 

308 

0 

0 

7 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57.3 

1.0 

T 

-   .46 

T 

•    *    * 
EDWARDS  PLATEAU    06 

AMISTAO  DAM 
BIC  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

78.7 
74.2 
75.3 
77.4 
78.7 

47.9 
38.9 
41.1 
41.2 

46. SM 

63.3 
56.4 
58. 2 
39.3 

62. 6M 

.5 
.5 

100 
94 

100 
99 

101 

29 
28 
29 
29 
28 

31 
18 
22 
22 
21 

3 
3 
3+ 

4 
3 

125 

279 
250 
220 
138 

5 

3 
3 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

7 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

,00 

,18 

,11 

.00 

-  2.01 

-  1.77 

T 

.00 

.16 

.08 

.00 

1 

2 

2 

.0 
.0 

.0 
■  0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

73.3 
76.7 
81.3 

73.1 

36.5 

44.1 
46.1 

34.6 

34.9 
60.4 
63.7 

53,9 

92 

100 
101 

95 

14 
28 
28 

28 

22 

25 
27 

12 

4+ 
4+ 
4  + 

3 

326 
187 
121 

353 

2 
3 

4 

2 

0 
0 
0 

0 

11 
5 
5 

11 

0 
0 
0 

0 

.05 
,59 
,12 

.00 

.04 
.58 
.12 

.00 

2 

12 

I 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

80.5 
77.8 
74.3 
78.2 
77.5 

49.3 
42.9 
38.4 
45.2 
43.9 

64.9 
60.4 
36.4 
61.7 
60.7 

1,9 

101 
92 
92 

101 
102 

26 
28  + 
29 
28 
29 

26 
IS 
14 
23 

13 

3 

3 

3 

4+ 

3 

107 
195 
284 
170 
181 

6 

4 
1 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
7 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

,00 

.05 

,70 

-   .82 

T 

.00 

.00 

.04 

.70 

30+ 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVlLLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

79.3 
78. 3M 
76.0 
73.5 
80. 2M 

42.0 
40, IM 
39,4 
36,1 
45. 4M 

60.7 
39. 2M 
57.7 
34. B 
62. BM 

1,5 
-  2.1 

99 

100 
100 
100 

100 

27 
29 
29 
29 
29 

22 

21 
22 
21 
26 

20  + 
3 
4 

5  + 
3 

193 
204 
249 
345 

128 

4 
4 
3 
3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

7 

13 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

,35 
,00 
.21 
,12 

.00 

-  1.81 

-  1.77 

.35 

.00 
.18 
.08 
.00 

1 

2 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

75. 8M 
75.6 
75.6 
78.5 

39, BM 
39,3 
40,8 
39,2 

57. 8M 
57.5 
58.2 
38.9 

.0 

100 
98 
97 

100 

29 
29 
28 
29 

24 
20 
13 
18 

4 
4 
3 
4 

251 
260 
236 
224 

3 

3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 

7 

0 
0 
0 
0 

.08 
,18 
,00 
,28 

-  1.37 

.08 
.18 
.00 
.28 

13 
2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

77.4 
78. 5M 
75.6 
78.8 
77.7 

39.5 

41. 3M 
39,1 
42,4 
42,3 

38.5 
39. 9M 
57.4 
60.6 
60.0 

95 
95 
96 
94 
94 

28 

29+ 

29 

27 

23+ 

19 
18 
17 
18 
23 

7 

8  + 
3 
3 
3 

233 

210 
258 
191 
187 

2 
5 

2 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
9 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
,00 
,00 
,00 

-  .95 

-  1.09 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO           R 

77.3 
74,2 
78.5 
74.7 
77,0 

42,0 
36,2 
43.7 
39,6 

42.1 

59.7 
55.2 
61.1 
57.2 
59.6 

2.5 

96 
93 
98 
94 
96 

27 
27 
28 
28 
27 

15 
18 
19 
16 
18 

3 

4+ 

3 

3 

3 

196 
311 
157 
269 
211 

3 

2 
5 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
3 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 
.00 
.16 
,00 

T 

-   .93 

.00 
.00 
.18 

.00 

T 

1 
2 

,0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

73,7 
78,2 
75,0 
82,7 
75,5 

43,1 
42.2 
35.2 
48.8 
34.8 

58.4 
60.2 
55.1 
65.8 
55.2 

94 
96 
98 
102 
97 

29 
28 
28 
28 

27 

24 
21 
14 
29 

15 

3 

7  + 
3 
3 

4  + 

237 

180 

312 

93 

314 

2 

2 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

10 
3 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 
,00 
,00 
,02 
,00 

-  1.02 

.00 
.00 
.00 
.02 
.00 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

39.2 

.7 

,06 

-  1.38 

T 

•    •    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

76.3 
80.4 
74.5 
77.1 

47.8 
51.1 
45.9 
47.0 

62.1 
65.6 
60.2 
62.1 

2.4 

1.5 

.4 

98 
96 
94 
98 

28 
29  + 
23 
29 

26 
31 
28 
30 

4 
4 

5  + 
4  + 

171 
101 
197 
157 

4 
7 
3 
3 

0 
0 

3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

,00 
.79 
,04 
,25 
,19 

-  1.34 

-  1.74 

-  2.49 

.00 
.74 
.04 
.11 
.12 

12 
2 

10 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

80.4 
76.9 
75.8 
80.8 
81.4 

57.0 
44.3 
62.6 
S6.6 

50.1 

68.7 
60.6 
69.2 
68.7 
65.8 

3.5 

90 
92 
90 
97 
98 

25+ 

23 

22 

25 

28 

32 
22 

40 
33 
26 

4 
4 
3 
4 
3 

62 

187 
36 
64 
98 

3 

4 
1 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
0 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.19 

,00 

T 

.37 

-  2.59 

-  1.44 

.00 

.08 

,00 

T 

,32 

19 

26  + 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

c 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FLDRESVILLE 
COLlAD 
GONZALES 

79.3 

80.1 
81.7 
81,7 
78.9 

48.0 
49.2 
48,6 
52,4 
45.6 

63.7 
64.7 
65.2 
67.1 
62.3 

2.5 

96 
98 

101 

97 

100 

28 
28 
29 
28  + 
29 

28 
29 
28 
30 
26 

20+ 
4 
5  + 

131 
118 
125 
88 
171 

3 

3 
7 
9 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
5 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

,33 

1.18 
,00 
,05 
.05 

-  1.01 

-  2.02 

-  1.91 

,33 

1,18 
,00 
.04 
.03 

13 
U 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

1 
a 

0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

79,8 
81,0 
84,1 
85.2 

49.2 
46.1 

48.6 
S6.3 

64.5 
63.6 
66.4 
70.8 

2.2 

1.7 

96 

102 

96 

99 

28 
29 
23+ 
22 

25 
26 

29 

27 

4 
4 
4 
4 

123 

142 

81 

63 

6 
8 
9 
8 

0 
0 
0 
0 

4 
6 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

1.15 

.07 

T 

,00 

-  1.52 

1. 10 
.03 

T 
.00 

13 
3 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

c 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

THL 

,Y  bL 

JMM 

AKL 

CiL.\ 

D  i 

su 

VIJ 

UiN 
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UN 

u 

u 

•IVIS 

iUNI 

\L  D 

Al 

A 

TEXAS 
MARCH 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'J 

>  ji 

1 
< 

i 

1 

1 

1 

• 
a 

1 

a 

No.  o 

Days 

■3 

H 

•1 

li 

a 

-s 
• 

n 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutlon 

Max. 

Min. 

3 

fl 

Q  0 

To 

a 

o 

o 

s 

o 

° 

8 

2 

■;l 

hi 

=  1 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

76.9 
73,2 
77.1 
81.9 
85.5 

48.7 
45,5 
45.7 
52,6 
47,8 

63.6 
59.4 
61,4 
67.3 
66.7 

.6 

97 
94 

100 
96 

102 

23 
23 
29 
14 
28 

27 
27 
23 
32 
23 

137 

215 

185 

78 

89 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 

1 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 

.09 
.21 
T 
.00 

-  1.75 

.25 

.09 
.13 
T 
.00 

29 

13 
13 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

78.1 
81.6 
75.2 
80.1 
Sl.l 

46,2 
49,3 
46,5 
54.5 
S3. 5 

62.2 
65.5 
60.9 
67.3 
67,3 

-   .7 

100 

100 

97 

95 

96 

29 
28 
29 
22 

15 

26 

27 
25 
30 
34 

20 

170 

104 

189 

79 

76 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 
.11 
.55 

.03 
.00 

-  2.06 

.07 
.11 
.55 

.03 
.00 

1 
29 
13 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSQ          R 

SAN  MARCOS 

SBALY 

SBCUIN 

75.9 

80.5 
77.3 
77.5 
80.6 

57.6 
48.6 
42.8 
49.7 
49.5 

66,6 
64,6 
60,1 
63.6 
65.1 

3.6 
.3 

1.4 
3.1 

90 

100 

99 

93 

100 

28 
28 
29 
22 
26 

33 
25 
23 
26 
29 

4+ 

71 
134 
206 
13! 
116 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
6 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.04 

.10 

.10 

.04 

-  1.63 

-  2.04 

-  2.70 

-  1.89 

T 

.03 

.06 

.10 

.02 

29+ 

2 
25 

le 

25  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOHERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

82.2 

70. 7M 
73,1 
76. ■» 
79.5 

55.9 

45.9 
43.5 
47,0 
50,7 

69,1 
56, 3M 
56.3 

61.7 
65.1 

-  2.7 

97 
92 
91 
94 
99 

25 
29 
23 
23 
28 

33 
25 

23 
27 
29 

5+ 

63 

255 
239 
171 
113 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
5 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.56 
.12 
.68 
.57 

-  1.76 

.00 
.36 
.09 
.39 
.50 

29 

13 
10 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

64.4 

2.1 

.21 

-  1.69 

.0 

•    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

A>(AHL'AC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTDWN 

72.5 
73.'. 
73.5 
7<V.6 
72.1 

47.7 
51.2 
47,0 
51.2 

JO.O 

60.1 
62.3 
60.3 
62.9 

61,1 

-  1.5 

88 
84 
84 
86 
86 

23 

17 

26+ 

17 

22 

27 
28 
24 
32 

27 

4 
4 
4 
4 
4 

176 
126 
169 
117 
163 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.08 

2.05 

.66 

.35 

1.09 

-  2.32 

-  2.16 

.43 
.98 
.28 
.22 

.44 

19 

7 

3 

19 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
2 
4 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

72.1 
76.'! 
77.0 
77.5 
72.1 

42.6 

50.5 
45.1 
49.7 
50,4 

57.4 
63.5 
61.1 
63.6 
61.3 

.4 

88 
87 
90 
92 
84 

23 

25* 

29 

22 

26 

20 
27 
23 
29 

34 

4 
4 
4 
4 

255 
125 
167 
118 
149 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
1 
7 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.73 
.27 
.45 
.26 
.31 

-  2.36 

-  1.96 

.44 
.07 
.21 
.22 
.12 

19 

6+ 
19 

1 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
3 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

66.3 
72.2 
75.1 
71. 8M 
73.5 

54.9 
46.6 
50.0 
44.3 
53.1 

60.6 
59.4 
62.6 

56. IM 
63.3 

-  .8 

-  .4 
1.3 

-  3.5 

.3 

77 
88 
90 
85 
86 

25 
22 
22 

23 
22 

36 
25 

28 

24 
30 

3 

4 
4 
4 
4 

143 
219 

149 
257 
114 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 

1 
4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.64 
1.21 
1.36 
1.24 

.27 

-  2.22 

-  1.59 

-  1.31 

-  1.69 

-  2.10 

.25 
.51 
.66 
.52 

.14 

IB 
16 
18 
19 
2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 

4 

1 

0 
2 
2 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  *  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

75.1 
68.4 
72.3 
75,0 
77.2 

49.3 
44.7 
51,8 
47.9 
54.2 

62.2 
56.6 
62.1 
62.0 
65,7 

.9 

87 
81 
80 
90 
88 

17+ 
26 
29 
23 
25  + 

30 
27 
31 
26 
32 

4 

5  + 
4 
4 
3 

136 
269 

134 

149 

85 

I 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 

1 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 

2,41 

1.07 

.23 

.24 

-  2.38 

.19 
1.47 
.71 
.11 
.14 

19 

19 
16 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

0 

2 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WSO           R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

71.7 

73.2 
73.7 

M 

49.7 

55,7 
48.2 

46. 6M 

60.7 

64.5 
61.0 

M 

-  .4 

-  .4 

85 

82 
88 

25 

30 
23 

30 

30 
28 
22 

4 

4 
4 
4 

167 

94 
155 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 
2 
4 

0 

0 
0 
0 

1.15 

.32 

1.44 
1.14 

-  2.29 

-  1.11 

.44 

.24 
.98 
.65 

18 

3 

19 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

1 
2 

3 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

VICTORIA  WSO              R 

77.7 

50.7 

64.2 

1.0 

95 

22 

30 

4 

120 

4 

0 

2 

0 

.16 

-  2.14 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

61,5 

-   .4 

.83 

-  2.00 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  NO,  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

83,8 
86.5 
84. 6M 
83.9 
87.3 

54,6 
54.4 
50, 2M 
52,8 
53,3 

69.2 

70.5 
67, 4M 
66.4 
70.3 

3.9 

100 
101 
100 
103 
104 

23 
25 

23 
29 
26 

32 
24 
27 
27 
32 

4 
4 

5  + 
4 
4 

71 
60 
109 
80 
57 

10 

11 

10 
10 

u 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.03 
.00 

-  1.30 

-  .77 

.00 
.00 
.00 
.03 
.00 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

85.8 
82.9 
84.7 
82.5 
81.3 

50,7 
53.0 
51.6 
47.2 
49.5 

68.3 
66.0 
66.2 
64.9 
65.4 

1.5 
1.2 

100 
101 
103 
102 
100 

29+ 

28 

28 

29 

29 

27 
32 
30 
26 
32 

4 
4 
4 

9  + 
5  + 

76 

77 

65 

120 

100 

11 
e 

9 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
2 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 
T 
,00 

T 

-  .90 

-  .70 

.00 

T 
T 
.00 

T 

24 
25 

2 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAl  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FDWLERTON 
FREER 

85.3 
86.4 
85.5 
85.9 
83.8 

47.6 
55.2 
49.7 
52.4 
51.1 

66.5 
70.6 
67.6 
69.2 
67.5 

1.5 
.4 

102 
100 
100 
101 
98 

29  + 

15 

15 

26 

29+ 

25 
33 
23 
26 
32 

4 

5  + 
5  + 
4 
3 

94 
57 
86 
69 
71 

u 

10 
9 
9 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
,00 
.05 
.00 
.00 

-  .94 

-  .97 

,00 
.00 
.05 
.00 
.00 

IS 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTQN 
PEARSALL 

85.5 
83.0 
85.6 

M 
84.4 

53,9 
47.5 
56,2 

M 
48.9 

69.7 
65.3 
70.9 

M 
66.7 

100 
102 
98 
100 
102 

23 
29 
14 
23 
29 

33 
31 
33 

26 

4 

10 

4 

3 

66 
76 
51 

79 

10 
6 
9 

7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

.03 

.00 

T 

.00 

.00 

.03 
.00 

T 

.00 

.00 

28 
26  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

TiLDEN 

79.7 
87.3 
82.3 

48. 5 
50.9 
51.0 

64.1 
69.1 
66.7 

100 

102 
100 

29 
15 
29 

26 
25 

30 

4 
5  + 

4 

128 
60 
98 

5 

13 

B 

0 
0 
0 

2 

2 
3 

0 
0 
0 

.00 
.01 
T 

.00 
.01 

T 

18 
25  + 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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,  ,    ,                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Conlinued 

TEXAS 
MARCH 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'J 

'4 
11 

< 

■a 

li 

i 

1 

1 

a 

.3 

No.  o(  Dayii 

1 

i! 

Qu: 

>- 
a 

1 

S 
o 

£ 
a 

g 

now.  Sleel 

No.  ol  Days 

StaUon 

Max. 

Mln. 

H 

■Stj 
2  0 

Q 

E 

1 

a 

i 
s 

« 
8 

s 

s 
g 

S  S 

hi 

s » 

ZAPATA 

8B.7 

56.9 

72.8 

105 

14 

34 

4 

37 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.2 

2.6 

.01 

-       .94 

.0 

*         •         • 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WSQ                          R 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

63.0 

B4.6 
B<,.7 
65.6 

61.1 

55.8 
56.6 
53.7 

72.1 

70.2 
71.8 
69.7 

'..2 

93 

100 
101 
102 

14+ 

15 
14 
15 

38 

33 
36 
32 

4 

4 
4 
4 

38 

56 
43 
67 

6 

9 
8 
9 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

T 

.00 

T 

.06 

-    1.04 

T 

.00 

T 

.05 

29* 
29  + 

la 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

MISSION    <(    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACO    2    E 

66.3 

H 
64.6 
62.5 
66. 9 

55.7 
60. 3M 
55.1 
59.9 
59.5 

71.0 

M 

69.9 
71.2 
73.2 

2.4 
1.7 

100 
100 
101 
95 
101 

26  + 

15 
15 
15 
14 

36 
40 
33 

40 
34 

5  + 

i* 
4 
4 
4 

51 

64 
34 
36 

11 
4 
9 
6 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.00 

.01 

•       .68 

-  1.30 

-  1.06 

T 

.00 
.01 

28 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

71.1 

2.7 

.01 

-    1.08 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ZAPATA 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRVTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
146    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
NEWTON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SULPHUR  SPRINGS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SULPHUR  SPRINGS 


105 

DATE 

14 

1 

DATE 

01 

4.11 

.00 

1.92 

DATE 

19 

8.8 

6 

DATE 

03 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


In  Texas,  the  month  of  March  is  normally  a  dry 
one,  but  March  of  this  year  was  one  of  the 
driest  of  record.  In  most  sections  of  the  State 
precipitation  was  less  than  30  percent  of  normal, 
and  little  or  no  measurable  rain  fell  south  of 
a  line  from  southeastern  New  Mexico  to  the 
Texas  Coastal  Bend.  Major  cities  reporting  no 
measurable  precipitation  included  Brownsville, 
Corpus  Christi,  Del  Rio,  El  Paso,  Midland,  and 
San  Angelo.  Old  military  records  at  Fort  Brown 
near  Brownsville  reveal  that  only  on  two  other 
occasions,  1901  and  1902,  did  the  Brownsville 
area  go  without  measurable  rain  in  March.  This 
was  only  the  second  March  of  record  without 
measurable  rain  at  Corpus  Christi.  It  was  also 
the    second   driest   March   of   record  at  Dallas. 

For  much  of  Texas,  this  was  the  fifth  consecutive 
month  of  abnormally  dry  weather.  Parts  of  the 
Trans  Pecos  have  had  no  measurable  rainfall  in 
100  days. 


Meteorologically,  the  drought  was  severe  in  the 
Low  Plains,  North  Central  Texas,  the  Edwards 
Plateau,  South  Central  and  Southern  Texas,  as 
measured  by  the  Palmer  Drought  Severity  Index. 
The  drought  was  classified  as  moderate  in  the 
High  Plains,  East  Texas,  and  the  Upper  Coast. 

According  to  U.  S.  Department  of  Agriculture 
reports,  the  Texas  range  condition,  at  60  per- 
cent, was  the  lowest  range  condition  ever  re- 
ported for  the  end  of  March  since  records  were 
begun  in  1923.  The  cattle  condition,  at  73  percent, 
was  the  lowest  reported  cattle  condition  for  the 
end  of  March  since  1935.  The  sheep  condition,  at 
72  percent,  was  the  lowest  condition  reported 
since  the  drought  conditions  of  1955. 

The  average  monthly  temperature  for  March  was 
above  normal.  Recordbreaking  afternoon  tem- 
peratures occurred  on  the  28th  at  a  number  of 
weather  stations  which  registered  100°  or  higher. 

Robert  Orton 

NOAA  Climatologist    -     Texas 

Airport    Administration    Bldg. 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   70   - 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

O 
H 

12 

3 

4  1  S   6 

7    8    9 

10   U  I  12 

13   14   15 

16  1  17   18 

19  I  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26   27 

28   29  I  30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS          01 

»8E«N1THV 

.20 

.10 

.10 

ACKERLY  1  WS« 

.01 

.01 

AMARILL^  ^Sl                           //R 

.10 

.10 

T 

T 

ANDRi'rfS 

.00 

81G  SSRINO 

.00 

BOOKER 

.00 

BOROER  3  " 

.08 

.08 

T 

T 

BRAVn 

.03 

.03 

T 

T 

BROWUFIELO  NO  2 

.04 

T 

.04 

BUIER  2  NE 

.00 

eUNKER  HILL  5  N 

.04 

.04 

CANADIAN  1  ENE 

T 

T 

T 

CANVQN 

.18 

.18 

CHANNING  NO.  2 

.06 

.06 

CLAUOE 

.00 

COLOWATER  3  M 

.29 

T 

.29 

CONLEN 

.10 

T 

T 

.10 

CROSBYTON 

.OS 

.08 

T     .01 

OALHART  FAA  AtRPQRT 

.16 

.10 

T 

.05 

OARRDLtZETT 

.01 

.01 

OIKNITT  i    E 

.28 

.28 

DIMNITT 

.12 

.12 

DUMAS 

.11 

.11 

FLDYIAOA 

.10 

.10 

FIDYDAOS  '  S£ 

T 

FQLLETT 

T 

T     T 

T 

T 

T 

FORSAN 

.00 

FRIONA 

.04 

.02 

.02 

.05 

GARCIA  LAKE  U  ENE 

.OS 

GARDEN  CITY  1  £ 

.00 

CRUVER 

T 

T 

T 

T 

HART 

.06 

.01 

.05 

HARTLEY 

.00 

HEREFORD 

.15 

.10 

.05 

HIGGINS 

.00 

HITCHLANO 

.00 

LAHESA  1  SSE 

.00 

LENORAH 

.06 

.06 

levellano 

.01 

T 

.01 

LIPSCOHR 

T 

T 

LITTtEFIELD  NO.  2 

D   .IB 

D  .03 

.15 

LOOP 

T 

T 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK  WSO              R 

.21 

.21 

HC  LEAN  3  E 

.00 

Bltni 

.02 

T 

.02 

T 

T 

MIDLAND  HSO            //R 

T 

T 

HIOLANO  ♦  ENE 

.00 

HORSE 

.00 

HORTON 

.00 

NULESHOE  1 

.05 

.05 

NOTLA  3  SE 

T 

T     T 

T 

T 

OLTON 

.OB 

.OS 

PAHPA  NQ.  2 

.07 

.07 

T 

T 

PANHANDLE 

.14 

.14 

T 

T 

PEBRYTON  5  NNE 

.05 

T 

T 

.05 

T 
T 

PEBRYTON  10  HNM 

.10 

T 

.10 

PLAINS 

T 

T 

PLAINVIEH 

.03 

.03 

OUITJJUE  2  SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   -   - 

*     ■     ■ 

... 

... 

... 

" 

SEMN3LE 

.02 

.02 

SILVERTON 

.10 

.10 

SLATJN  5  SE 

.05 

.05 

SPEA<MAN 

.02 

.02 

STRATFORD 

.15 

T 

T 

T 

.15 

EUNR4Y  4  Sw 

_ 

. 

. 

-     .     - 

-     .     - 

-    -    - 

-     -     - 

- 

- 

... 

... 

. 

- 

tahOka 

.02 

T 

.02 

TASCllSA 

T 

T 

TULIA 

.14 

.14 

UHBARCER 

.00 

VEGA 

.17 

• 

.17 

T 

• 

•    •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  aSO            //R 

.04 

.04 

T 

ANSON 

.03 

T 

.03 

T 

A5PERN0NT  2  SSW 

.09 

.05 

.03   .01 

BALLINCER  1  SH 

.00 

BENJ5HIN  4  SSE 

.01 

.01 

BURKETT 

.00 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

T 

T 

T 

CHILLICOTHE 

.06 

.06 

CLARENDON 

.00 

COLEliAN 

T 

T 

COLOKAon  CITY 

T 

T 

CROiltLL 

.23 

.23 

DICKENS 

.00 

ElECTRA 

- 

- 

- 

-     -     - 

_     _     . 

_    _    - 

_    -    - 

-   -   _ 

-     -     - 

-   -   . 

-    -    - 

... 

. 

FLOHOT  1  N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GAIL 

.00 

CUTHf IE 

.00 

HAHLIN 

.03 

T 

.03 

T 

HASKELL 

.03 

.02 

.01 

HOROS  CREEK  DAH 

T 

T 

T 

JAYTDN 

.05 

.05 

KNAPP  6  SW 

.00 

LAKE  ABILENE 

.00 

LAWN 

T 

T 

HATADOR 

.06 

.06 

HEHPHIS 

.00 

HDBEtllE  2  S 

.00 

HUNOtY 

.07 

T 

.05 

.02 

NORTHFIElO 

T 

T 

NOVICE  1  E 

.00 

NUGENT  1  esE 

T 

T     T 

PADUCAH 

.22 

T 

.22 

POLAR 

.00 

POST 

.03 

.03 

QUANAH  S  SE 

.05 

T 

.05 

T 
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- 

Day  of  Month 

Station 

& 

1  1 

^1 

3 

4   5  1  6. 

7  1  8  1  9 

10  I  U  1  12 

13   14  I  IS 

16  1  17  1  le 

19  I  20  1  21 

22  I  23  I  24 

25  1 

26  1  27 

28  I  29   30 

31 

Hoev 

. 

, 

. 

-   -   - 

. 

- 

.   .   > 

. 

- 

- 

. 

R0SCU6 

T 

OOTaN 

.03 

.03 

T 

SEVHOUR 

.»3 

.02 

.38 

.03 

SHSM«OCK 

.01 

.01 

SHAMROCK  RADIO  KflYP 

T 

SNYOER 

T 

T 

STANFORD  1 

T 

T 

TANPICO 

.00 

TESCO 

.00 

TRENT  2  CNE 

.00 

TRUBY  i    ESE 

.02 

.02 

TRUSCOTT 

.05 

.05 

TURKEY  2    WSM 

.00 

VERNON 

.10 

.10 

VOSS  1  MS" 

.00 

WELLINGTON  1  NNW 

.00 

WICHITA  FALLS  WSU        R 

.12 

.08 

T 

.04 

T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.20 

.19 

T 

.01 

WINTERS  1  NNE 

T 

T 

*    *    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

.09 

T 

.08 

T 

.01 

ALEDO  4  SE 

.36 

.13 

.03 

.18 

.01 

.01 

ANDICE  1  WNW 

.23 

T 

,03   .20 

T 

ANNA 

.64 

.04 

.60 

ANTELOPE 

.SB 

.04 

.44 

.10 

ARCHER  CITY 

.15 

.01 

.09 

.05 

ARLINOTON 

.74 

T 

.12 

.62 

AVALON 

1.57 

1.57 

T 

BAIRO 

.00 

barowEll  dam 

.62 

.58 

.02 

.02 

beltdn  dam 

.20 

.16 

.04 

T 

BENBROQK  DAM 

.12 

.03 

.01 

.08 

T 

T 

BONHAM 

.87 

.06 

.04 

.40 

.37 

BOWIE 

.B7 

.10 

.66 

.11 

BOYD  3  S 

.04 

.04 

BRAZOS 

.20 

.07 

.07 

.06 

BRECKENRIOCE 

.19 

.18 

.01 

BRIDGEPORT 

.3S 

.19 

.14 

.05 

BRQWNWODD 

T 

T 

T 

BURLESON  2  SSW 

.34 

T 

.20 

.06 

.OS 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

.08 

.03 

.01 

T 

.04 

CAMERON 

.07 

.07 

CARROLLTON 

.74 

.36 

.34 

.04 

CELINA 

.23 

.23 

CENTER  CITY 

.05 

.05 

CHALK  MOUNTAIN 

.08 

.01 

.01 

.04 

T 

T 

.02 

CLEBURNE 

.43 

.40 

.01 

.02 

CLIFTON  10  E 

.39 

.27 

.08 

.05 

.02 

COMANCHE 

.03 

.03 

COOPER 

.77 

.77 

T 

T 

T 

COPPERAS  COVE 

.62 

.06 

.53   T 

.03 

CORSICANA 

.25 

.12 

.02 

T 

.04 

.05 

.02 

CRANOALL 

.59 

.49 

.10 

T 

CRESSON 

.10 

T 

.08 

.02 

T 

CROSS  PLAINS 

T 

T 

DALLAS  WSO             //R 

.28 

.26 

T 

.01 

.01 

DAVILLA 

T 

T 

T 

DECATJR  2  SSW 

.58 

.05 

.47 

.06 

DENISON  DAM 

.45 

.28 

T 

.17 

T 

DENTON  2  SE 

.66 

.56 

.10 

T 

T 

DUBLIN 

.05 

T 

.01 

T 

.03 

.01 

DUNDEE  6  NNW 

.04 

.04 

EAGLE  MTN  LAKE  OAH 

.48 

.38 

.05 

.03 

.02 

EASTLAND 

T 

T 

ENNIS 

.72 

T 

.72 

T 

T 

T 

EVANT 

.00 

FARMERSVILLE 

.66 

.08 

.52 

.06 

FERRIS 

.35 

.03 

.25 

.06 

.01 

FLORENCE  3  SE 

.22 

.17 

.05 

FQRESTBURC  4  S 

.46 

.38 

.03 

T 

.05 

FORT  WORTH  WSO           R 

.34 

.26 

T 

.06 

.02 

FRISCO 

.28 

.07 

.03 

.16 

.01 

.01 

FROST 

.19 

.10 

.09 

T 

T 

GAINESVILLE 

.39 

.03 

.04 

.30 

.02 

CATESVILLE 

.02 

.02 

T 

GEORGETOWN 

.57 

.52 

.05 

CLEN  ROSE  2  W 

.03 

.02 

.01 

GOLDTHwAITE 

.00 

GRAHAM 

.44 

T 

.34 

.10 

T 

GRANBURY 

.14 

.11 

.02 

T 

T 

.01 

GRANGER 

.19 

.15 

.04 

T 

GRAPEVINE  DAM 

.23 

.09 

.02 

.10 

T 

.02 

T 

GREENVILLE  T  NW 

.55 

.04 

.46 

.03 

T 

GROESBECK 

.16 

.04 

T 

.09 

.03 

GUNTER 

.71 

.25 

.35 

.11 

T 

T 

HAMILTON  2SSE 

.61 

T 

.61 

T 

HENRIETTA 

.77 

.06 

T 

.68 

T 

.03 

HEWITT  1  SE 

.34 

.15 

T 

.12 

T 

.05 

.02 

T    '. 

HICO 

.07 

.03 

.04 

T 

T 

T 

T 

HILLSBORO 

.26 

.16 

.11 

HONEY  GROVE 

I.IO 

.50 

.10 

T 

.50 

T 

HUCKABAY 

.07 

T 

.07 

HURST  SPRINGS 

.65 

.62 

.03 

INDIAN  GAP 

.12 

.05 

.07 

JACKSBORO 

.16 

.02 

.07 

.07 

JARRELL 

.60 

.30 

.30 

KAUFMAN 

.60 

.01 

.36 

.21 

.01 

.01 

KENNEDALE  6  SSW 

.53 

.05 

.10 

.17 

.21 

KILLEEN 

.39 

.35 

.04 

LAVON  DAM 

.61 

.03 

T 

.40 

.16 

.02 

LEWISVILLE  DAM 

.36 

.08 

.12 

.14 

T 

.02 

LIPAN 

.07 

.07 

MARLIN  3  NE 

.13 

T 

.01   .03 

T 

.09 

MARYS  CREEK 

1.75 

.36 

1.27 

.10 

.02 

MC  GREGOR 

.06 

.06 

MC  KINNEY 

.53 

.12 

.36 

.05 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.30 

.15 

.15 

MEXIA 

.74 

.05 

.10 

.15 

.20 

.05 

.09 

.10 

MIO  CITY 

1.65 

.30 

T 

.49 

T 

.74 

.12 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.43 

.39 

.04 
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Station 

.2 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1  S  1  6 

7  {  8    9 

10   1 

I  12 

13    14    IS 

16  I  17   18 

19  1  20  I  21 

22   23   24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MORGAN  3  HUM 

M0RC4N  **1LL 

mjENSTER 

hULllN 

N»va«RO  "lilS  OiM 

.00 
.36 
.07 
.35 

T 

.02 

.30 
.10 

.07 
.03 

T 
.11 

.04 
.11 

NEWRORT 
OLNEY 

CLNEV  5  NNK 
OiLO  RI1T0 
PARIS 

.70 
.23 
.08 
.25 
1.05 

.02 

.16 
.16 

.70 
.03 
.02 
.25 

.47 

T 

.33 

T 

.02 

T 

.04 
.06 

.05 

T 

PILOT  pniNT 
POSSU"  <INODaM  Oil 
PROCTOR  RESERVQIK 
PUTNAM 
aUlNLAN 

.60 
.20 
.03 
.09 
.27 

T 
T 

.22 

.19 

T 
.09 

.15 

.02 

.17 

.29 

.06 
.01 
.03 

T 

T 

T 

RAINROW 
RAN06R  1  » 
R60  OAK 
RICHARDSON 
RINCCOLD 

.05 
.16 
.43 
.36 
.06 

T 

.05 
.11 
T 
.31 

.01 
.30 

.06 

T 

.13 

.04 
.05 

7 

T 

RISINC  STAR 
ROANOKE 
ROCK^AtE 
ROCKWALL 
ROSEBLPO  3  aSk 

.01 
.5A 
.22 
.82 
.19 

.03 
.02 

.23 

T 
.08 

.01 
.24 

.53 

.15 
T 

.03 

.26 

.04 
.05 
.03 
.08 

T 

ROSS 

ROSSER  1  SE 
ROUND  ROCK  3  E 
SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.2A 
.Al 
.66 
.25 

1.20 

T 

.12 
.38 

.08 
.12 

.02 

T 

.03 

.35 

.05 

T 

.55 

.73 

.03 

.05 

.04 
.14 

.01 

.06 

SLIOELL 
SPRINGTOmN 
ST£PHEN»ILLP  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
STRAHN  8  NNE 

.31 

.49 
.03 
.17 
.25 

T 

.08 
.10 
.02 

.11 

.23 

.32 

.12 

.11 

T 

T 

.01 

.07 
.05 

T 
.03 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNOllE 

THORNTON 

1.05 
.08 
.53 
.23 

.15 

.02 

.01 

T 
.33 

T 

T 

.01 

T 

.96 

T 

.23 

.07 

.10 

.02 

.10 

.07 
.04 

.08 

THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROT 
VALLEY  VIEn 

.09 
.23 
.44 
.35 
.55 

T 

.04 
.19 

T 

.04 

.03 

!o3 

.47 

T 

.25 

T 

.02 

.04 

.07 
.04 

MACO  Dam 

WACO  KSI                 R 

MAXAHACHIE 

MEATHERPDRD 

WHITNEY  DAM 

.86 
.64 
.67 
.52 
.54 

T 

.13 

.22 

T 

.28 

T 

.65 

.24 

.16 

.46 

.92 

.13 

T 

.02 

T 

.23 

T 

.06 
.05 

.06 
.02 

T 
T 

jolpe  city 

.46 

.10 

.36 

- 

EAST  TEXAS          DA 

C 

ALTO  5  Sh 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  MSK 
8E0IAS 

.59 
.50 
.61 
1.21 
.40 

.01 
.30 

.06 
.52 

T 

.23 

.35 
.50 

.09 
.40   T 

.02 

.10 

.02 
.21 

T 

.08 
.25 

T 

.09 
.09 

T 

.07 

SON  WIER  J  E 

BOxElDER 

8REMDND 

8RDNS0N 

9UFPAL0 

3.09 
1.43 

.40 
2.16 

.43 

.05 

.50 
.12 

1.10 
.68 

.15 
.02 

■  IB 
T     T 

.15 

.20 
.10 

.28   T 
.11   .03 
.12 

.06 
.20 

.01 

.72 

.37 
.03 

.09 

.04 
.12   T 

.05 

.42 
.97 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVlLLE 
CLARKSVILLE  2  E 

.58 
.87 
1.34 
.96 

.01 

T 

.44 
.12 

.14 

.01 

T 
.01 

.03 
.07 
.42 
.45   T 

T 

.18 

.07 
.05 

.27 
.13 

.03 

!d5 
.06 

.01 

.10 
.01 

.63 
.36 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  fAA  AP 

CONRPE 

CROCKETT 

DACUS 

.56 
.29 
.83 
.73 
.78 

T 

T 
.07 

T 
.07 

.14 

T 

.02 

.06 

T 

T 
.02 

.17 

.20   .04 
.16        ,10 
.IB 
.26        .32 

T 

.44 

.05 

.01 

T 

.25 

.50 
.03 

T          T 

T 

.04 

•  04 

T 

daincerfielo  9  S 

DEKALB 

OEkEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  u 
EDOM  I    NH 

2.90 
1.55 

3.02 
.87 
.92 

T 

.47 
.13 
.43 
.01 
.40 

.12 
.65 

1.03 
.12 

.18 

.15 
.01 

.09 

.17 

.35 

T     T 

.38 

.16 

T 

.10 

1.47 
.52 

.22 

.03 

1.41 
.20 

.01 

T     .04 

.03 
.09 

.02 

T 

.11 
.01 

.06 
.09 

EMORY 
EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

1.03 
1.73 
.37 
.11 
1.43 

.03 

.IB 
.54 

.34 

.47 

.50 

.01 
.10 

.16 
.15 

.37 

.26 

T 

.17 
.02 

.32 
.67 

.13 

.03 
.01 
.09 

.05 
.02 

.05 

.04 

T 

GLADEmATER  3  USM 
GRAPELANO 
GROVETON  1  SE 
HAGAKSPORT 
HARLETON 

1.67 
1.09 
.30 
.67 
1.93 

T 
.04 

.01 

.57 
.35 

.09 

T 

.04 

T 

.70 

.28   T 
.21 
.05 
.30 

.14 
.41 

.28 

.05 
.03 

T     .40 

.41 

T 

.02 
.77 

.05 
.05 

.28 
.13 

HAKKINS  I  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

.56 
2.99 

.06 
1.35 
2.11 

.60 
.16 

.33 
.13 

.15 

.08 

.14 

.05 
.23 
.06 

.56 

T 

.80 

.07 
1.15 

.18 
.03 

T 

.08 
.03 

1.12 

1.05 
.07 

huntsville 

jackson  hill  guarp  sta 

jacksonville 

JASPEA  3  Sk 
)EFFE<S3N 

1.34 
1.04 
1.16 
2.23 
2.07 

T 

.11 
.01 
.47 

.14 
.12 
.24 
.40 

T 

.10 

.05 
.09 

1.16   T 
.12 
.38 
.33 
.OB 

.46 

T 

T 

.08 
.51 
.06 
.98 
.25 

T 
.02 

.05 

T 

.04 

.03 

.10 

.16 
.43 
.09 

.78 

je»eit 

KARNACk 

KIRBYVILlE  for  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

.12 
1.76 
2.54 
1.96 

.90 

!o2 
.06 

T 
.12 

.97 
.48 
.04 

.04 
.06 

.21 

.05 

."32 
.22 
.56 

.32 

.32 

.03 

T 
.48 

.02 

.45        T 

.20 

.24 

T 

.01 

.05 
.03 

T 

.80 
T     .10 
T     .10 

T 

LONG  LAKE  5  SH 
LONGVIEK 

lovelady 

lufkin  faa  airport 

madisonville 

.42 
1.87 

.65 
1.05 

.57 

T 
.03 

.04 

.23 

.04 

T 

.03 
.05 
.01 
.08 

.53 

.27 
.52   T 

.21 

.47 
.07 

.15 

T 
.50 

.08 

T 
T 

.31 

T 
.10 

.18 

T 

T 
T 

.02 

T 
.12 

T 

.02 

.47 
T     .03 

MAGNOLIA 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEOLA  7  SSW 

.50 
1.43 
1.26 
1.21 

7 

.59 
.33 

T 
.01 

T 

.10 
.56 
.26 

T 

.27 
.07 
.67 

.40 

.23 
.21 

.11 

T 

.14 

T 

.45 

T 

t  to  Uo  wing  Si  all  on   Ind«x. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
MARCH 

1971 

_ 

Day  of  Month 

Station 

■S 

.2 

I  1 

2  1 

3 

4  1  5 

6- 

7  1  8   9 

10  1  11 

\n 

13  I  14   IS 

16   17  I  18 

19   20  1  21 

22  I  23   24 

25 

26  1  27 

28   29  {  30 

31 

nINEOLA  6  ENE 

.74 

.30 

.10 

.04 

T 

.13 

.04 

.11 

.02 

MONT&OMERV 

.94 

.17 

.34 

.32 

.02 

.09 

BOUNI  PLEASANT 

1.67 

.06 

I.IO 

.15 

.01 

.27 

.03 

.05 

nOUNI  VERNON 

1.22 

.05 

.51 

.36 

.26 

.04 

NACOCOOCHES 

.35 

.01 

.08 

T 

.29 

T 

.05 

.01 

.09 

.02 

NAPLES  I  SM 

1.01 

.63 

.10 

.24 

.04 

NEGLEV  4  SSW 

2.51 

.75 

.16 

.09 

1.51 

T 

T 

NEUVILLE 

1.62 

.03 

.08 

.10 

.09 

.40 

.07 

.08 

.77 

NEW  CANEY  t>    NW 

1.31 

.05 

T 

.31 

T 

.95 

NEWTOH 

4.11 

.58 

.37 

.90 

1.92 

.34 

OVERTON 

.61 

.12 

.16 

.04 

.05 

T 

.05 

.06 

.13 

PALESTINE 

.75 

T 

T 

T 

.07 

.15 

.01 

.16 

.05 

.03 

.04 

.24 

PITTSSURC  5  S 

1.62 

.49 

.50 

.47 

.16 

POYNOR  1  NE 

.44 

.20 

.09 

T 

.06 

.01 

.02 

.06 

PRICE  2  S» 

.92 

.08 

.11 

.16 

7 

.03 

.01 

.53 

QUITMAN  2  S 

.90 

.60 

.15 

.1! 

REKLAM  i    NNE 

1.30 

.15 

.25 

.90 

RICHARDS 

.47 

.18 

.13 

.16 

T 

ROCKLAND  1  H 

.99 

.16 

.06 

.02 

.49 

.21 

.02 

.03 

RUSK 

.41 

.13 

.10 

T 

.06 

.10 

.02 

SAM  RAVBURN  OAH 

1.56 

.23 

.13 

.30 

T 

.76 

T 

.02 

.12 

SIMMS  2  NNW 

i.es 

1.07 

.52 

.21 

.08 

SULPHUR  SPRINGS 

1.04 

.66 

.12 

.26 

T 

TEXARKANA 

1.64 

.65 

T 

.35   T 

.49 

.08 

.02 

.05 

T 

TEXARKANA  DAM 

.66 

T 

.33 

.19   T 

T 

.03 

.07 

.02 

.02 

TOWN  Bluff  dam 

1.41 

T 

.33 

.09 

.03 

.03 

.68 

.01 

.04 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

.91 

.62 

T 

.07 

.07 

.09 

T 

.06 

TVLER  5  NE 

1.91 

.24 

T 

.33 

.52 

.01 

.71 

.04 

.02 

.04 

VALLEY  JUNCTION 

.07 

.03 

T 

T 

.02 

T 

.02 

WALLER  3  SSW 

.55 

.12 

.18 

.25 

WARREN 

1.38 

.32 

.06 

.16 

.80 

.02 

.02 

WILLS  POINT 

.66 

T 

.56 

.08 

.02 

WINNSBORO  6  SW 

.65 

.55 

.10 

•    •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.00 

BAKERSFIELO 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

-     -     . 

-     -     . 

-     -     . 

-    -    . 

. 

. 

... 

- 

BALMORHEA 

.00 

BLOYS  CAMPGROUND 

.00 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.00 

CANOELARIA 

.00 

CHISOS  BASIN 

.00 

CDRNUOAS  service  STA 

.00 

CRANE 

.00 

DRYOEN 

.00 

EL  PASO  WSO              R 

.00 

FABENS 

.00 

FORT  DAVIS 

.00 

FORT  HANCOCK 

.00 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.00 

GIRVIN 

.00 

ORANOFALLS  3  SSE 

.00 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

.00 

LA  TUNA  1  S 

.00 

MARATHON 

.00 

MARFa  no.  2 

.00 

MENTDNE  2  S 

.00 

MDNAhANS 

T 

T 

MOUNT  LOCKE 

.00 

ODESSA 

.00 

PANTHER  JUNCTION 

.00 

PECOS 

.00 

PENWELL  I  SSE 

.00 

PLATA 

.00 

PRESIDIO 

.00 

RED  BLUFF  DAM 

.00 

SALT  Flat  id  ene 

.00 

SANDERSON 

.00 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA  BLANCA 

.00 

tovah 

.00 

VALENTINE  10  WSW 

.00 

VAN  HORN 

.00 

WINK  FAA  AIRPORT 

T 

T 

YSIETA 

.00 

•    «    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

adamsville 

T 

T 

AMISTAD  DAH 

T 

T 

BERTRAM  3  ENE 

.68 

T 

T 

T 

,6B 

T 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.00 

BLANCO 

.18 

.16 

.02 

BLEWETT  3  NW 

.00 

BOERNE 

.11 

.01 

.08 

.02 

T 

BRACKETTVILLE 

.00 

BRADY  2NNW 

.05 

T 

.04 

T 

T 

.01 

BURNET 

.59 

.58 

.01 

CAMP  WOOD 

.12 

.12 

CARTA  VALLEY 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

-     -     . 

- 

- 

... 

-     -     _ 

-     -     . 

-     _     _ 

- 

- 

-     -     - 

- 

CASE  RANCH  3  S 

- 

~ 

. 

- 

- 

- 

.     -     - 

. 

- 

•    -    . 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

... 

- 

CASTELL 

- 

- 

. 

- 

* 

- 

-     -     - 

- 

- 

... 

-     -     - 

-     -     . 

-     -     - 

- 

- 

... 

- 

COPE  RANCH 

.00 

COTTONWOOD 

.00 

CRIDER  RANCH 

.10 

.10 

DEL  RIO  WSO 

T 

T 

T 

T 

OOOLE  6  NNE 

T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.00 

EDEN  1 

.00 

ELDORADO  11  NW 

.00 

ELDORADO  19  5W 

.00 

FIFE 

.00 

FREDERICKSBURG 

.05 

.04 

T 

T 

.01 

FUNK  RANCH 

.00 

GOLD 

.00 

HARPER 

.05 

.05 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

.00 

HUNT 

.04 

.04 

T 

HYE 

.00 

JAMES  RIVER  RANCH 

" 

■ 

• 

" 

' 

_     _     - 

" 

■ 

-    -    - 

-     -     - 

-     -     - 

" 

. 
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DAILY  PRECIPITATION 


JDHNSIN  ClTV 
JUNCTION     ' 
JUNO 
KEMPNEft 
KERRvlLLE 


HARCO 
HASON 
MC  CA»1EY 
MEDINA 

MENARO 

MEHTZ3N 
NELSON  RA^CM 
NIX  STORE  i  M 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 

PANDAI.E 

RANKI'4 

BED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 
ROCKSORINGS 
ROCKSPRINGS  21  Sw 
RCUNO  MOUNTAIN  4  MNl 
SABINAL  I  HSH 

SAN  ANICEL3  OAH 
SAN  A>1CElO  fSO 
SAN  SABA 
SLOAN 
SONORA 

SPICE4Q0D  1  S 
STERLING  CITV 
TAYLOR  RANCH 
TEACU?  RANCH 
TELEGRAPH 


UVALDE 

WATER  VALLEY 
WATER  VALLEY 
HATSQN 


ARANSAS  PASS  2 
ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  HSO 
BEEVILLB  5  \F 
BLUE 

BRENHAM 

eULVEROE 
CALOwEll 

canyon  0am 
chapman  ranch 

CIBOlO  cree< 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRI5TI 
CORPUS  CHRISTI  HSD 

CUSRO  3  E 

DIME  BOX 

DRfER  1  NH 

ELGIN 

FAIR  □a<S  ranch 

FALLS  CITY  t.    WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  M 
FLDRESvlLLE 

ciddings 

golIad 

GOlIAD  1  SE 

GONZALES 

MALLETTSvlLLE 

HONDO 

JEOOU  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINCSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LDCKHART  2  Nm 
LULING 
MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAJNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REfUCIO 
RICARDO 
RIOMEOINA  2  N 

ROBSTDWN 
ROCKPDRT 

RUNCE 

San  ANTONIO  WSO 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURr, 

SEaly 

SEGUIN 
SINTON 
SMITMVILLE 
SOhERVULE    DAM 
SPEAKS 

SPRING    BRANCH 
riAELDER    7    SSW 
•WASHINGTON    STATE    PARK 
ilELDER    WILDLIFE    FNQTN 
YOAKUM 


12        3 


Day  o{  Month 


TEX«S 

"'KCH  1971 


4  5  6 


7        8        9 


.28 
.02 
.10 


.00 
.23 


1.15 
.07 


.10 
.12 

.10 

.04 


.OB 
.86 
.68 


10       1'       12       13       14       15       16       17       18 


19      20      21 


1.10 
l.>2 


22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


.03 

T  T 


.86 
.17 

.50 
noiBf  following  Sidlio 


DAILY  PRECIPITATION 


Conlinusd 

TEXAS 

Station 

& 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1  5  1  6- 

7  1  8 

I  9 

ID  I  11 

I  12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17  I  18 

19  I  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29  I  30 

31 

YQRKTOWN 

.O'l 

.04 



. 

•    •    » 

UPP6«  C0»5T         0> 

ALVIN 

ANAHUtC  TtCD 

ANCLETON  2  w 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

l.OB 

2.05 

.B6 

.39 

1.09 

.28 

.20 
.12 
.14 
.13 
.17 

.33 

.43 
.28 

.10 
.98 

.44 

.20 

.43 
.42 
.24 
.22 

.02 
.20 

.10 

SEAUnONT  fRTER  PLAUT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANC  2  SE 

2.23 

.73 
1.09 
.92 
.27 

.03 

.20 

.14 
.19 

.07 

.93 

T 
.03 

T 

T 
T          T 

.07 

.01 
.52   T 

.20 
.12 
.10 

.03 

T 

.05 

1.26 
.77 
.05 

.03 

T 

EONA  MHY  99  BRIOCE 

EL  CAMPO 

FREEPapT  2  NH 

GALVESTON  WSO            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

.26 
.31 

.64 
1.21 

.22 

.03 

.14 

.12 

.10 
.19 
.03 

.04 

T 

.08 

T 

.01 
.09 

.05 
.50 

.03 

J3   T 

.11 

T 

.25 

.91 

.21 
.12 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
.01 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

1.36 
.91 
.91 

1.23 
.94 

.12 
.IB 

.97 

.43 
.18 
.19 

.01 
.10 
.03 

T 
T 

.  10 

.01 

T 

T 

126 
.OS 

.66 
.29 

T 

.65 

.80 
.72 

T 
T 

T 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.84 
.72 

1.97 
.84 
.9B 

.07 

.47 

.31 
.28 

.07 

.92 

.17 

T 

T 

.09 
.28 

.26 

T 

.02 

.65 

.63 

.78   .01 

.56 

.56 

T 

T 

KATY  WOLF  HiLL 
LIBERTY 

HATAOOROA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  *  NW 

.32 

1.24 
.27 
.45 

2.41 

.05 

.03 
.40 
.14 
.16 

.17 

.21 

.06 
.67 

T 
T 

.04 
.08 

.11 
T 

T 

.08 

T 

.29 
.52 

T 

.19 
1.47 

T 

.02 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COHFORT 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.07 
.23 
.24 

1.15 

.03 

.02 
.24 

.33 

.10 
.03 
.36 

T 

T 

.10 

T 

.71 

.05 
.44 

.11 
.14 

T 

T 

T     T 

.02 

.01 

PORT  0  CONNOR 
RKHHONO 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOHBALL 

.32 

.76 
1.44 
1.14 

.36 

.03 
.24 

.41 
.27 

.24 
.01 
.02 
.17 

T 

.05 

.08 

T 
.01 
.03 

T 

T 

.02 

T 
T 

T 

T 

.50 

.96 

.69 

.26 

T 

.03 

T 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

.IB 
1.91 

.02 

.02 
.13 

.03 

.92 

T 

.11 

.46 

T 

T 

•    •    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 

armstrong 
batesville 
benavides  no.  2 
big  wells 

.00 
.00 
.00 
.00 
.03 

T 

.03   T 

CARRIIO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.03 

.00 
.00 
.00 

T 

T 

T 

T 

.03 

CRYSTAL  CITY 
OILIEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAH 

T 

.00 

T 

.00 

.00 

T 

T 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.09 
.00 
.00 
.00 

.o: 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.03 
.00 

.00 

T 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     - 

- 

-     - 

- 

-     -     - 

-   -   - 

-     - 

- 

T 

.     .     - 

.03 

T 

-  \ 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.00 
.00 
.00 
.01 

T 

T 

.01 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

.00 
T 

.00 
.00 

T 

T 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINCEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

T 

.00 

T 

.06 

T 

- 

- 

-     -     - 

-     - 

- 

I 

- 

-     -     - 

■   .05 

-     - 

T 

T 

T 

T     T 

.01 

T 

T 
T          T 

-      • 

MERCEDES  t    SSE 
MISSION  *  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 

.01 

.00 
.00 
.00 

.01 

T 

WESLACO  2  E 

.01 

.01 

S««  ratatanc*  n 


n  loUowmg  Slit 
76    - 


DAILY  TEMPERATURES 


T6X4S 
M4RCH 


Day  of  Month 


10      II      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      23      30      31 


M!OH    PLAINS 
AKIRILLO    HSO 
ANDREWS 
BIC    SPRING 
BORCER    3    H 
BRAVO 

brdhnfield  no  2 

CANADUN  1  ENb 

CANYON 

CHANNING  NO.  2 

CLAUDE 

CRDSEYTDN 

BALHART  FAA  4IRP3RT 

DIKMITT 

0UNA5 

flpvdada 
fdllett 

FRIQNA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  6 

GRUVER 

HEREFORD 

lAHESA  1  SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOHB 

LITTLEFIElD  no.  2 

LUBBIICK  MSD 

NC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO 

MIDLAND  A  ENE 

MORTON 

MULESHQE  1 

OLTQN 

PAMP4  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 


MAX 

Mm 


53   53 

27   15 


63   36 
30   15 


39   A9 
20   U 


41   A3 
19   10 


60   31 
24   11 


35   49 

23   15 


53   *5 
21   10 


52  26 

20  10 

60  28 

25  9 

27  46 

15  10 

53  26 

l«  5 

49  29 

20  13 

55  28 

21  11 

41  26 

20  12 

50  27 
IS  9 


66   39 
30   10 


34   50 
21   12 


64   33 
14   14 


56   27 
22    7 


42   27 
19   U 


54   28 
21    9 


52   27 
23   14 


50   27 
24   12 


53  27 

16  5 

55  21 

19  6 

49  26 

22  12 

39  47 

20  8 

42  35 


58   29 
20    8 


70   72 
26   34 


70   79   75 


66   67 
22   32 


56   70 
11   26 


68   68 
24   38 


68   72   72 


42   68   68 


51   69 

10   30 


67   67   44 
IS   29   18 


47   69 
10   27 


47   68 
13   27 


49   68 
13   28 


43   57 
13   25 


46   66   70 
11   32   22 


71   59 
22   32 


67   73 
29   22 


54   70   80 


53  70  79 

9  27  28 

46  63  67 

12  24  26 

50  69  75 

15  30  26 

70  78  50 


47   70   65 
13   24   25 


70   80 
33   34 


70   82 
30   33 


49   76   79 
12   30   24 


70   73 
30   23 


53   69   75 
11   20   20 


13   26   22 


63   61 
16   19 


52   70 
11   25 


54   73 

15   27 


57   72 
23   34 


52   98 

26   26 


52   71 
9   19 


54   74 
22   30 


53   72 
17   32 


45   54 
14   17 


49   55 

17   17 


47   54 
11   U 


48   52 
27   28 


46   48 
20   28 


45   55 
15   29 


55   74 

15   21 


44   56 
13   13 


56   57 
JO   27 


48   55 
18   28 


55   72 
16   29 


45   52 
19   29 


45   53 
18   20 


60   72 
24   32 


66   78 
23   22 


46   55 
13   14 


44   68 
17   15 


45   49 
19   18 


76  77 

41  41 

78  79 

42  46 

74  76 

40  42 

70  74 

35  34 

78  78 

36  41 

73  75 
35  42 

72  72 

37  48 

70  70 

27  36 

72  71 

28  36 

74  77 
30  38 


73   74 
28   35 


69   70 
22   33 


68   70 
33   39 


70   72 
34   35 


77   80 
35   33 


73   76 
30   41 


72   74 
28   35 


78   76 
35   42 


77   77 
32   37 


70   72 
30   34 


79   74 
37   43 


76   78 
36   41 


73   72 
39   47 


73   72 
28   35 


77   79 
39   43 


78   79 
37   49 


72   73 
25   32 


71   71 
33   35 


71   75 
33   44 


58   63 
32   28 


85   85   73 
44   30   31 


80   88   67 
41   55   34 


84   76   62 
46   39   26 


76   80 
32   37 


80   85   66 
44   45   33 


86   75 
36   42 


72   82 
43   45 


73   61 
40   44 


83   79 
33   36 


87   64 
43   34 


88   70 
42   43 


76   83 
43   47 


84   64   65 


75   61 
36   45 


84   59 
41   27 


88   62 
46   33 


60   56   61 
38   27   23 


76   63 
40   40 


72   81 

39   44 


45   45   31 


81   89   76 
39   40   29 


74   73 
36   36 


68   60 
40   27 


85   59 
35   23 


41   46   34 


76   65   63 


75   6!   61 
39   45   24 


68   81   74 


79   69 

44   34 


85   68   65 
25   28   38 


63   79   64 
36   39   26 


72   62 
34   35 


64   75   59 
31   37   27 


79   74 
48   46 


74   70 
36   32 


61   74 
25   22 


73   79 
29   36 


75   75 
34   30 


63   75 
33   29 


60   60   74 
27   30   26 


69   68 
24   24 


24   27   29 


69   68 
31   31 


32   35   33 


66   66   75 
26   27   30 


64   64 
23   28 


78   78 
26   33 


65   64 
25   24 


72   77 
36   39 


71   77 
30   35 


63   64 
30   32 


69   69   76 


76   62 
37   33 


34   40   36 


64   65 
24   30 


79   65 
42   42 


78   80   73 
38   39   46 


68   67   76 
25   26   33 


66   66   66 
30   31   28 


63   63 
27   31 


66   72 
24   42 


57  69  60 

24  36  44 

61  57  70 

31  35  37 

57  66  72 

22  24  44 

57  67  70 

15  20  41 

55  60  67 

20  20  33 

57  66  69 

25  18  41 

52  64  70 

20  26  40 


55   63 

20   26 


66   66 
22   31 


66   67 
18   39 


50   56 
15   15 


55   67 

16   26 


23   21   29 


46   54   65 
17   19   30 


63   69 
27   26 


69   68 
18   38 


54   66 
K   23 


57   61 
26   24 


59   66 
19   28 


53   65 
21   24 


56   66 
20   31 


50   56 
25   24 


56   66 
18   26 


56   69   82 
27   34   47 


60   70 
25   30 


65   65 
19   33 


56   65 
18   23 


65   70 
32   17 


54   62 
23   33 


53   66 
32   26 


82   64 
36   34 


64   56 
30   24 


65   63 
27   20 


70   72 
32   28 


70   60 
29   23 


70   53 

30   24 


77   55 

34   28 


43   55 

28   22 


73   52 
32   25 


68   48 
29   25 


66   46 
29   24 


72   55 
33   24 


70   90 
32   20 


62   61 
29   22 


70   53 
32   26 


60   64 
32   33 


67   48 
30   22 


75   59 
40   27 


59   60 
33   28 


70   52 
31   25 


70   60 
31   25 


78   69 

43   37 


34   34   36 


60   65 
44   28 


74   55 

33   26 


74   70 
28   29 


68   50 
31   26 


64   48 
28   20 


75   65   62 


S««  R«I«T«DC«  NotM  Following  SiaUc 


30   31 


70   80 
37 


53   58   66 
18   19   33 


71   94 
39   52 


84   94 
35   49 


65   62 

41   44 


72   95 
35   54 


90   65 
48   44 


74   80 
37   38 


68   95 
32   47 


73   92 
36   54 


70   78 
33   36 


66   67 
30   35 


65   73 
35   36 


80   90 
33   48 


72   73 
27   37 


69   75 
30   38 


64   70 
31   39 


60   79 
28   41 


72   66 
30   36 


71   87 
30   36 


78   65 
41   45 


74   93 
32   49 


70   77 
27   39 


75   76 
42   45 


74   60 
37   39 


62   78 
28   32 


72   79 
34   39 


77   94 
40   52 


62   70 
37   30 


63   67 
V      35 


87   95 

40   51 


68   96 
39   53 


72   91 
31   38 


74   86 
32   31 


71   71 
35   38 


64   73 
30   36 


67   92 
35   48 


61   68 
25   28 


79   62 
33   37 


66   69 
48   37 


64   69 

50   43 


86   66 
43   36 


97   75 
90   37 


86   69 
52   44 


92  65 
45  39 

74  65 

42  42 

96  67 

44  41 

62  68 

41  38 

91  64 

39  37 

9?  65 

45  40 

93  64 
47  39 

86  65 

43  38 

67  66 

46  39 

69  66 

44  38 

97  67 

45  46 

82  70 

46  40 

86  65 

45  39 

81  79 

49  42 

95  71 
53  41 

91  66 
51  43 

92  69 

50  40 

70  68 

47  41 

96  67 
36  44 

97  66 
45  45 


70   76 
50   44 


71   79 
37   41 


76   83 

44   50 


69   78 
42   43 


69   77 
37   40 


67   75 
39   42 


68   62 

42   50 


66   76 
39   43 


72   77 
42   43 


74   72 
40   40 


68   64 
38   55 


66   76 
45   43 


69   60 
43   52 


56   44   41   51 


96   71 
53   42 


90   69 

44   37 


88   ?0 
38   38 


93   65 
49   43 


89   65 
34   38 


95   76 
52   39 


76   66 
39   40 


72   76 
38   40 


68   79 
43   47 


79   86 
40   50 


69   62 
34   37 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 
M4RCH 


Stalion 

Day 

of  Month 

« 

I 

2 

3 

4 

S 

e 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PLilNVIEW 

MAX 
MIN 

5! 

27 

55 

22 

29 
12 

50 
15 

70 
29 

76 
2» 

49 
19 

66 
24 

71 
31 

65 
35 

76 
39 

74 
43 

76 
47 

65 
48 

69 
31 

69 
35 

68 
37 

76 
34 

51 
23 

57 
29 

64 
39 

74 
37 

56 
28 

61 
35 

59 
35 

67 
38 

76 
42 

92 

49 

70 
42 

68 

40 

77 
48 

66.8 
33.5 

SEflNDLE 

MAX 

MIN 

61 

2* 

32 

11 

53 

11 

69 

24 

76 
29 

52 
25 

57 
26 

73 
27 

65 
37 

76 
37 

75 
39 

76 
42 

85 

50 

64 
29 

72 
33 

73 
34 

81 
30 

57 
19 

56 

24 

69 

41 

78 
34 

72 
32 

70 
32 

81 
36 

76 
36 

84 
38 

95 
52 

80 
42 

69 
37 

79 

44 

69.9 
32.3 

SUUERTON 

MAX 
MIN 

5« 
21 

25 

4 

47 
6 

68 
27 

77 
24 

46 
14 

52 
19 

70 
25 

60 
28 

74 
30 

72 
38 

75 
37 

85 
43 

63 
23 

65 
25 

65 
27 

74 
33 

50 

15 

56 
16 

62 
29 

72 
27 

53 

25 

55 

26 

52 
32 

63 

31 

70 
36 

93 

45 

65 
38 

69 

38 

76 
39 

63.3 
27.2 

SPE4^M4N 

MAX 

MIN 

47 
21 

47 
13 

67 
21 

62 

34 

47 
23 

52 

17 

69 
24 

65 
36 

72 
28 

72 
32 

76 
41 

83 
33 

77 
36 

65 
23 

64 
30 

74 
35 

73 
31 

65 
21 

69 
21 

67 
37 

51 
29 

56 
22 

54 
32 

65 
27 

70 
32 

95 
48 

87 
47 

71 
41 

82 
39 

90 
53 

66.5 
30.6 

stpatfgrd 

MAX 

MIN 

47 
16 

44 
20 

30 
11 

50 

13 

69 
23 

64 
19 

42 
10 

52 

19 

69 
20 

56 
21 

69 
21 

69 
30 

71 
33 

81 
40 

51 
20 

60 
25 

61 
30 

75 
30 

44 
16 

52 

18 

67 
26 

65 
28 

47 
22 

55 

24 

62 
26 

67 
32 

75 
35 

91 
46 

63 
39 

67 
38 

81 
42 

61.2 
25.6 

SUNR4V  4  SW 

MAX 
MIN 

TAHOKi 

MAX 

MIN 

63 
25 

63 
25 

30 
9 

51 
10 

70 
27 

76 
30 

53 
16 

55 
23 

72 

24 

66 
33 

79 

41 

79 
39 

81 
39 

87 
43 

63 

30 

75 
32 

76 
32 

77 
33 

57 

19 

60 
21 

66 
32 

81 
36 

61 
30 

62 
31 

71 
35 

6B 
38 

79 
38 

96 

50 

74 
40 

72 
38 

78 
40 

69.0 
30.9 

TULIi 

MAX 

MIN 

55 
24 

53 

21 

26 
9 

49 
11 

71 
27 

76 
24 

46 
18 

54 
18 

71 
31 

60 
33 

75 
34 

75 
39 

74 
43 

86 
45 

60 
28 

68 
30 

66 
30 

75 
33 

50 
20 

56 
20 

64 
28 

72 
30 

54 
26 

60 
25 

57 
32 

69 
32 

73 
41 

92 

48 

65 
39 

69 

40 

77 
40 

64.5 
29.6 

VEC4 

«      »      * 

MAX 
MIN 

47 
20 

46 
18 

24 
8 

43 
13 

65 
34 

66 

20 

43 

15 

53 
21 

70 
31 

59 

27 

69 

31 

70 
31 

71 
41 

80 

44 

55 

28 

62 
25 

61 
27 

73 
27 

47 
12 

53 

23 

65 

24 

69 
28 

49 
23 

57 
26 

64 
27 

68 
31 

78 
37 

69 

43 

65 
35 

66 
39 

79 
45 

61.5 
27.5 

LPH  RILLING  PL4IN5  02 

ABILENE  mSO 

MAX 

MIN 

64 
35 

43 
26 

47 
19 

67 
34 

83 
46 

52 
32 

55 
22 

69 
36 

67 
41 

74 
38 

78 
46 

63 
49 

91 
48 

74 
41 

72 
35 

71 
36 

81 

46 

65 

46 

69 

31 

70 
33 

85 
53 

61 
38 

65 

40 

58 
43 

74 
36 

92 
56 

73 
53 

70 
44 

80 
43 

87 
56 

70.1 
40.0 

ANSON 

MAX 

MIN 

69 

36 

6? 
30 

48 

17 

68 
39 

83 
46 

81 
38 

57 
24 

70 
35 

73 
52 

76 
39 

80 
50 

89 

51 

92 
50 

89 
56 

75 
37 

80 

40 

82 
48 

80 
52 

59 
32 

71 
33 

66 
53 

83 
35 

64 
39 

61 
40 

76 
36 

100 
60 

99 

64 

71 
43 

81 
46 

91 
60 

76.2 
42.4 

4SPEPM0NT  2  SSW 

MAX 

MIN 

71 
30 

62 
30 

33 

14 

50 

14 

70 
33 

82 
35 

55 

22 

56 

22 

75 
35 

69 
37 

77 
37 

79 
48 

82 
45 

93 

45 

72 

40 

76 
36 

72 
36 

62 

47 

62 

27 

60 
25 

70 
25 

85 
32 

63 
31 

63 
37 

53 

36 

76 
36 

101 
59 

71 
45 

70 
45 

82 

45 

70.2 
34.8 

9ALLINCER  1  5W 

MAX 

MIN 

73 
36 

66 
32 

50 

17 

69 
27 

83 

37 

79 
39 

57 
23 

71 
27 

72 
50 

74 
31 

81 
43 

84 
39 

91 
41 

86 
63 

77 
30 

76 
41 

63 
43 

78 
59 

60 
32 

70 
30 

89 
49 

83 
3'4 

73 
41 

67 
51 

78 
39 

92 
55 

89 
64 

72 
50 

81 
34 

87 
53 

76.1 
40.2 

CHILL/RESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

58 
27 

33 
25 

49 
18 

70 
25 

83 
38 

50 
32 

56 
23 

73 
28 

64 
40 

75 
35 

73 

41 

80 

41 

91 
40 

70 
39 

65 
34 

68 
36 

80 
37 

67 
38 

59 
27 

69 
27 

76 

40 

58 
36 

52 

38 

61 
39 

72 
32 

100 
46 

70 
53 

66 
46 

81 

41 

92 

50 

68.4 
35.5 

CLARtNOON 

MAX 

MIN 

55 
23 

53 
25 

28 
15 

47 
16 

72 
25 

77 
27 

46 
16 

53 
26 

72 
36 

61 
28 

75 
38 

73 
40 

77 
36 

87 
39 

64 
27 

66 
28 

67 
30 

76 
35 

51 
23 

57 
2* 

65 

27 

73 
33 

28 

55 

27 

49 
32 

63 
33 

69 
34 

98 
51 

68 
46 

71 
44 

79 
45 

64.6 

31.0 

COLEKAN 

MAX 
MIN 

70 
36 

65 
32 

50 
21 

67 
25 

84 
41 

80 
38 

58 
26 

70 
30 

75 
49 

72 
32 

84 
43 

87 
46 

93 

47 

89 
60 

77 
38 

78 
46 

86 
43 

76 
58 

60 
32 

69 
33 

87 
46 

77 
43 

68 
35 

65 

40 

58 

49 

75 
36 

93 

40 

92 

64 

73 
48 

79 
44 

88 
50 

75.7 
41.1 

CnLORAOO  CITY 

MAX 
MIN 

71 
32 

65 

30 

52 
13 

71 
36 

84 
40 

82 
35 

58 
26 

71 
31 

71 
49 

79 
40 

76 
42 

82 
55 

90 
49 

89 
55 

76 
29 

7! 
44 

83 
51 

60 
53 

59 
30 

69 
36 

84 
42 

82 
40 

74 
39 

79 
44 

75.1 
39.2 

OICKfNS 

MAX 

MIN 

65 

34 

58 
26 

50 
15 

69 

26 

90 
39 

78 
31 

72 
24 

70 
43 

77 
36 

80 
41 

60 
44 

85 

54 

70 
35 

73 
40 

81 
38 

78 
41 

58 
24 

60 
33 

79 
44 

75 
39 

59 

31 

60 
36 

61 

37 

74 
38 

98 
51 

70 
45 

80 
46 

90 

54 

72.5 
37.3 

GAIL 

MAX 

MIN 

62 
35 

52 

25 

54 
13 

69 
30 

80 
50 

74 
33 

57 
25 

72 
32 

67 
46 

78 
44 

78 

47 

78 
52 

89 
54 

80 
51 

73 
33 

72 
40 

82 
58 

72 
52 

60 
29 

70 
36 

81 
49 

69 
43 

64 
32 

73 
35 

64 
38 

78 
38 

98 
50 

70 
46 

78 
45 

90 
55 

72.8 
40.5 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

64 
32 

56 
26 

50 

15 

70 
25 

80 
49 

81 
34 

60 
21 

70 
26 

70 
40 

76 
44 

80 
35 

91 
39 

90 

41 

87 
52 

72 
32 

75 
35 

87 
39 

79 
44 

60 
26 

68 
25 

l\ 

73 
37 

64 
29 

62 
36 

65 
38 

78 
32 

103 
49 

96 
55 

75 
43 

83 
43 

93 
56 

75.4 
36.5 

haskEll 

MAX 

MIN 

72 
34 

62 
33 

35 

15 

48 
18 

69 
35 

81 
35 

54 
23 

57 
26 

73 
38 

69 
32 

76 

41 

79 

47 

85 
47 

93 
50 

74 
37 

76 
38 

74 
43 

82 

50 

62 
27 

61 
30 

70 
35 

85 
40 

63 
32 

62 

35 

60 
39 

53 

34 

75 
37 

99 
59 

66 

43 

70 
40 

82 
49 

69.9 
36.8 

HDRdS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

75 
41 

67 
33 

35 

20 

48 
23 

66 
34 

81 
37 

54 
28 

55 

34 

68 

40 

72 
37 

71 
44 

80 
41 

80 
50 

91 
56 

75 

45 

75 
45 

77 
42 

73 
39 

65 
32 

56 
33 

63 
39 

84 
3' 

72 
35 

65 

38 

66 

41 

58 
37 

74 
40 

90 
60 

60 

47 

70 
44 

78 
52 

69.8 
39.5 

JAVTDN 

MAX 

MIN 

68 
29 

62 

28 

31 
13 

50 
12 

68 
35 

79 
35 

53 
20 

55 
20 

73 
31 

66 
35 

78 
36 

78 
42 

80 
45 

89 
45 

69 
33 

75 
33 

71 
35 

82 
42 

65 
25 

59 
25 

68 
30 

31 
36 

61 
30 

61 

30 

65 
36 

57 
33 

76 
38 

99 

57 

72 
45 

69 

45 

80 
45 

69.1 
33.7 

MATADOR 

MAX 

MH) 

66 
27 

60 
28 

29 

13 

51 

18 

70 
37 

80 
31 

51 
20 

55 

25 

72 
43 

64 

30 

77 
39 

77 
38 

82 

44 

90 

44 

70 
36 

70 
32 

70 
43 

80 

40 

55 

25 

60 
27 

66 
35 

78 
35 

58 
29 

60 
33 

56 
38 

63 
31 

73 
39 

.00 
54 

69 

37 

71 
45 

80 
55 

67.8 
34.5 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

5B 
34 

56 
28 

39 

19 

50 
19 

72 
22 

80 
30 

52 
25 

55 
25 

73 
27 

63 
31 

77 
34 

75 
41 

80 
40 

90 
40 

69 
32 

66 
32 

67 
39 

79 
38 

63 
28 

59 
27 

66 
27 

75 
36 

56 
29 

55 

29 

61 
29 

61 
35 

71 
35 

99 

47 

69 

48 

70 
44 

89 

44 

67.6 
32.7 

MuroAV 

MAX 

MIN 

65 
32 

58 
26 

47 

14 

69 
27 

83 

41 

82 
35 

54 
23 

73 
32 

72 
45 

77 
31 

76 
41 

86 

40 

94 
42 

90 
55 

77 
31 

73 
37 

82 
43 

79 

47 

61 
26 

71 
26 

85 
44 

76 
39 

60 
31 

58 
36 

57 
39 

74 
32 

101 
52 

LOO 
56 

70 
43 

83 
35 

94 
53 

75.1 
37.2 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

67 
31 

61 
3(1 

31 

15 

49 
16 

69 
30 

62 
33 

52 
25 

55 

25 

73 
31 

65 
33 

76 

34 

77 
42 

82 
42 

90 
53 

71 
39 

70 
38 

71 
38 

81 

41 

57 
28 

59 
28 

69 
32 

77 

40 

60 
33 

60 

34 

55 

39 

61 
35 

74 
38 

101 
51 

69 

45 

70 
45 

82 

54 

68.3 
35.4 

POST 

MAX 
MIN 

66 
32 

61 
28 

31 
12 

55 

13 

71 
30 

78 
26 

S3 

19 

56 
27 

74 
31 

67 
31 

80 
33 

78 
42 

82 

46 

90 
52 

65 
34 

76 
39 

72 
37 

81 
37 

59 
24 

59 
30 

69 
34 

82 
36 

60 
30 

61 
34 

69 
36 

65 
34 

76 
37 

99 

49 

73 
41 

70 
43 

80 
45 

69.7 
33.7 

OUANAH  S  SE 

MAX 

MIN 

61 
26 

61 
25 

31 
13 

47 
18 

68 
32 

82 
34 

52 
23 

53 
26 

73 
36 

65 
26 

76 
38 

76 
39 

79 
35 

92 

50 

73 
29 

68 
35 

80 
38 

79 
43 

58 
23 

60 

21 

70 
31 

76 
37 

65 
33 

59 
36 

52 

37 

60 
33 

71 
39 

i02 
56 

70 
46 

66 
39 

83 

50 

68.1 
33.8 

RDSCCE 

MAX 

Mm 

65 
31 

56 
27 

50 
12 

68 
36 

82 

40 

78 
35 

56 
20 

70 
35 

71 
42 

76 
42 

75 
44 

81 
50 

90 
46 

65 

50 

74 
33 

71 
33 

79 
41 

70 
40 

5J 

28 

70 
30 

83 

40 

80 
36 

62 

31 

68 
46 

66 

40 

71 
29 

97 
48 

91 
57 

68 

44 

79 
40 

90 
54 

73.5 
38.1 

RDTAN 

MAX 

Mm 

63 
33 

59 
27 

50 
12 

70 
34 

81 
33 

78 
35 

56 
23 

71 
32 

69 

48 

77 
32 

79 

44 

89 
42 

91 
49 

85 
51 

74 
36 

72 
35 

83 
36 

76 
46 

66 
27 

68 
31 

85 

49 

78 
38 

61 

34 

67 
37 

62 

40 

75 
36 

100 
57 

95 
62 

70 
45 

80 
41 

92 

46 

74.9 
38.4 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

70 
33 

61 
34 

35 

16 

43 
IB 

67 
32 

82 
38 

53 
23 

55 
27 

71 
37 

66 
30 

75 
34 

73 
46 

85 
45 

92 
46 

75 
34 

74 
35 

72 
40 

80 
49 

60 
2B 

60 
28 

70 
31 

82 

40 

61 
34 

58 
35 

55 

39 

56 
36 

72 
39 

99 
56 

67 
43 

68 
41 

80 
44 

68.3 
35.8 

SHAMROCK  RADIO  KBY" 

MAX 

Mm 

54 
21 

52 
26 

48 
15 

74 
21 

76 
33 

68 
28 

52 

19 

73 
27 

71 
37 

75 
27 

75 
37 

77 
44 

87 
43 

84 
39 

66 

27 

68 
32 

76 

44 

75 
36 

60 
26 

66 
27 

73 
43 

71 
33 

56 
28 

54 
35 

62 
30 

69 
36 

97 
45 

96 
53 

70 
47 

81 
49 

90 
49 

70. S 
34.1 

SNYOFR 

MAX 

Mm 

60 
35 

62 

30 

37 
14 

52 

14 

40 
32 

81 
35 

53 
24 

57 
24 

71 
38 

67 
34 

78 
35 

76 
41 

87 
45 

90 
35 

72 
37 

72 
42 

82 
47 

60 
28 

56 
28 

58 
30 

67 
42 

82 
37 

61 
32 

62 
35 

61 
40 

58 

38 

75 
43 

99 

60 

78 
48 

69 

41 

78 
51 

68.4 

36.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

70 
30 

62 
32 

33 
15 

48 
16 

68 
27 

82 
35 

53 

23 

55 

29 

73 
31 

66 
29 

76 
29 

76 
38 

BO 

40 

96 
36 

72 
36 

70 
37 

70 
37 

82 
36 

60 
28 

60 
26 

61 

30 

79 
35 

60 
32 

61 
33 

51 
39 

56 
32 

80 
36 

102 
50 

70 
44 

69 

40 

83 

44 

68.5 
33.1 

TURKEY  2  mSw 

MAX 

Mm 

57 
26 

51 
25 

51 
15 

72 
26 

80 
40 

75 
29 

56 
22 

73 
30 

71 
41 

78 
32 

76 
43 

80 
40 

90 
45 

88 
36 

67 
34 

69 

37 

79 
30 

75 
26 

60 
26 

66 
26 

77 
46 

73 
37 

58 

31 

61 
32 

62 
2^ 

71 
32 

98 
53 

94 
53 

70 
42 

80 
43 

92 

50 

72.6 
34.7 

VERNON 

MAX 

Mm 

65 
29 

62 
27 

45 
17 

67 
27 

84 
38 

80 
37 

54 
26 

72 
28 

72 
44 

75 
32 

76 
43 

79 

40 

92 
39 

92 

44 

70 
33 

71 
37 

80 
36 

76 
44 

61 
30 

71 
30 

69 
41 

76 
41 

71 
34 

56 
39 

61 
40 

71 
35 

103 
49 

100 
49 

70 
46 

82 
40 

74.1 
36.5 
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\1L 

I 

It 

IVIJ 

ft.  J 

ttA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 

MARCH 

1971 

Slalion 

Day 

ofM 

onth 

g- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

HELLINCTDN  I  NNK 

MAX 

NUN 

5« 
25 

52 
27 

47 
17 

72 
23 

79 
32 

78 
30 

52 

20 

72 
22 

70 
38 

74 
27 

74 
41 

79 
41 

90 
38 

89 
50 

65 
30 

67 
35 

78 
37 

62 
28 

69 
34 

56 
28 

63 
34 

73 
33 

100 
43 

99 
56 

69 

48 

62 
38 

91 
49 

72.4 
34.2 

WICHITS  FALLS  WS1 

MAX 

MIN 

61 
32 

35 

25 

41 
16 

62 
25 

78 
40 

55 

30 

53 
26 

69 
32 

66 

41 

73 
32 

74 
45 

83 
39 

92 
30 

77 

44 

72 
36 

70 
38 

78 
38 

66 

40 

60 
30 

70 
25 

62 
44 

60 
38 

55 

32 

53 

36 

60 

40 

69 
33 

100 
48 

73 
48 

69 

44 

82 

41 

38 
52 

68.6 
36.3 

WINTERS  1  NNE 

*      *      • 

MAX 

Mm 

77 
36 

69 
33 

39 

16 

50 
20 

62 
35 

85 
25 

57 
29 

61 
34 

70 
36 

71 
34 

75 
39 

81 
40 

84 
39 

91 
49 

75 
30 

77 
42 

75 
44 

82 
43 

64 
31 

60 

31 

69 
43 

87 
39 

66 

35 

65 
35 

70 
43 

55 
38 

76 

40 

94 
57 

80 
47 

72 
34 

30 
48 

71.5 
36.9 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

77 
37 

64 
32 

34 
18 

47 
18 

69 
34 

85 
37 

53 
36 

57 
26 

73 
31 

69 
30 

76 
31 

82 

40 

86 
49 

94 
64 

77 
40 

76 
42 

74 
37 

63 
42 

63 
32 

61 
27 

72 
30 

88 

41 

63 
34 

64 
35 

63 
39 

52 
36 

76 
37 

97 
52 

71 
46 

69 

40 

32 

45 

70.9 
36,7 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

6* 
35 

51 
28 

41 
15 

64 
29 

82 
46 

72 
39 

54 
27 

69 
3J 

66 

49 

73 
35 

70 
48 

85 

40 

93 
41 

84 
59 

75 
37 

72 
40 

79 

45 

75 
50 

60 
31 

70 
28 

65 
49 

79 
42 

57 
33 

54 
38 

57 

41 

70 
35 

99 
53 

91 
59 

68 
45 

81 
37 

68 
56 

71.8 
40.1 

BARDI>ELL  OiM 

MAX 

Mm 

70 
50 

70 
41 

42 
23 

43 

24 

60 
29 

74 
42 

55 

30 

55 
33 

66 

37 

75 
38 

66 

41 

82 
53 

78 
58 

87 
62 

85 

43 

74 
44 

75 
40 

78 
46 

71 
38 

59 
33 

64 
39 

77 
52 

74 
49 

66 
44 

58 
44 

65 
36 

69 
39 

73 

53 

91 
50 

71 
40 

74 
47 

68.9 
41.8 

BELTON  04M 

MAX 

Mm 

71 
52 

78 

43 

45 
29 

49 
25 

64 
32 

77 
43 

57 
36 

58 
32 

69 
39 

69 

49 

69 
49 

86 
59 

64 
62 

91 
65 

68 

46 

77 
45 

79 
49 

81 
55 

80 
41 

62 

40 

69 

44 

82 
51 

87 
49 

70 
42 

56 

46 

55 

39 

71 

41 

79 
56 

97 
55 

72 
42 

77 
49 

72.5 
45.3 

BENSI>0OK  DAM 

MAX 

Mm 

69 
36 

65 
36 

39 
22 

43 
24 

61 
31 

79 
39 

54 
30 

54 
33 

67 
39 

74 
38 

68 

40 

82 
49 

83 
57 

91 
60 

82 

40 

75 
43 

75 
42 

78 
48 

66 

34 

60 
32 

65 
38 

82 
44 

66 

43 

64 
40 

55 

42 

69 
36 

69 
41 

80 
51 

86 
49 

69 
42 

76 
48 

68.9 
40.2 

bonhah 

MAX 

Mm 

65 

55 

35 

40 
20 

56 
23 

75 
41 

69 
42 

50 
30 

66 
29 

71 
46 

69 
30 

79 
46 

76 
39 

86 
54 

86 
5! 

70 
41 

70 
43 

74 

41 

73 
59 

68 
35 

62 
29 

74 
46 

77 
52 

58 
42 

53 
36 

52 
39 

64 

31 

73 
61 

79 

57 

65 
49 

75 
36 

76 
49 

67.9 
41,4 

BOWIE 

MAX 

Mm 

65 

37 

56 

28 

39 
15 

60 
26 

60 
41 

74 
39 

55 

27 

71 
35 

70 
49 

71 
39 

73 
48 

76 
46 

95 
43 

88 

60 

78 

40 

77 
45 

78 

41 

72 
49 

62 
31 

71 
29 

86 
48 

79 
45 

60 
38 

54 
37 

60 
41 

70 
36 

95 
51 

88 
62 

68 

44 

63 
45 

85 
45 

72.2 

40.6 

BOYD  3  S 

MAX 

Mm 

68 

30 

63 
36 

37 
20 

40 
20 

60 
28 

75 
29 

60 
28 

54 
31 

67 
36 

76 
31 

69 
32 

80 
39 

87 
46 

93 
62 

86 
34 

75 
37 

73 
39 

78 

44 

65 

34 

60 
27 

66 
29 

82 

44 

65 
42 

63 

38 

55 

40 

56 
33 

69 
34 

87 
55 

65 
49 

70 
34 

78 
39 

69.1 
35.9 

BRECKENRIOOE 

MAX 

MIN 

6« 

to 

53 
25 

45 
18 

65 

30 

73 
47 

64 
33 

56 
31 

70 
37 

70 
46 

73 
33 

91 
48 

85 

40 

93 

49 

78 

45 

76 
35 

75 
38 

80 
49 

66 

47 

61 
33 

70 
29 

81 
38 

66 

40 

58 
43 

53 
41 

59 
34 

75 
36 

75 
57 

80 
45 

80 
44 

36 
59 

70.4 
39.7 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

70 
39 

63 

34 

38 

20 

42 

20 

63 
33 

31 
39 

55 

27 

54 
31 

71 

40 

74 
32 

72 
39 

78 
41 

90 
45 

95 

66 

84 
39 

78 
44 

76 
39 

79 

46 

65 
33 

60 
29 

69 

34 

85 
46 

62 

41 

65 

37 

54 
42 

60 
34 

69 
35 

93 
55 

83 

47 

69 

37 

82 

42 

70.3 
37.9 

BRdwNwDOO 

MAX 

Mm 

76 
33 

67 
37 

37 
23 

48 
27 

67 
33 

92 

40 

53 

30 

59 
31 

70 
35 

78 
38 

»1 
43 

85 

45 

88 
48 

93 

41 

80 
36 

77 
46 

76 
44 

84 
44 

70 
38 

61 
32 

70 
42 

89 
42 

93 
44 

68 
42 

60 
46 

95 

29 

74 
46 

95 
55 

89 
52 

72 
38 

79 
52 

73.7 
39.7 

camekon 

MAX 

Mm 

82 
56 

70 
40 

50 
28 

64 
22 

79 
38 

79 
44 

60 
32 

70 
32 

80 

45 

75 
39 

B5 
49 

86 
62 

93 

61 

92 

64 

85 
43 

81 
47 

81 
50 

85 
58 

65 

41 

71 
32 

84 
48 

82 
60 

72 
48 

63 

42 

59 
42 

74 
41 

77 

61 

99 
61 

87 
56 

77 
34 

32 
42 

77.0 
45,4 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

69 

^9 

63 
35 

45 
21 

63 

25 

79 
42 

71 
39 

57 
29 

69 
28 

81 
49 

68 
34 

96 

45 

82 
52 

93 

54 

88 
63 

77 
36 

74 
41 

79 
40 

7! 
59 

61 
33 

67 
31 

63 
48 

79 

41 

67 
45 

61 
40 

53 
45 

69 
33 

79 

50 

92 
62 

69 
50 

78 

37 

82 
48 

72.9 
42.0 

CDRSICANA 

MAX 

Mm 

71 
50 

73 
44 

44 
25 

43 
25 

60 
26 

76 
42 

55 
31 

55 
31 

66 
35 

75 
43 

65 
43 

80 
53 

81 
62 

88 
61 

89 
45 

73 
45 

75 
44 

78 

44 

70 
38 

60 
37 

64 
37 

78 
61 

75 
62 

66 
41 

56 

41 

64 

40 

69 

40 

73 
45 

94 
52 

70 
41 

73 
41 

69.3 

42,1 

DALLAS  WSO 

MAX 

MIN 

6S 
45 

45 
29 

41 
24 

60 
31 

79 
44 

66 
38 

55 
30 

70 
37 

78 
51 

67 

40 

84 
49 

82 
51 

92 
61 

89 
53 

74 
46 

75 
52 

79 
49 

68 
49 

61 

37 

6! 
35 

82 
52 

67 
49 

64 
46 

56 
43 

59 
44 

69 
37 

78 
61 

88 
61 

70 
50 

76 
47 

31 
53 

70,! 
44,6 

D6NIS0N  PAM 

MAX 

Mm 

65 
42 

57 
35 

39 
22 

56 
24 

77 
42 

77 
41 

52 

35 

67 
28 

72 

47 

67 
33 

77 
45 

90 
40 

96 

51 

86 

61 

80 
40 

69 

45 

75 
35 

75 
56 

60 
37 

61 
32 

73 
48 

75 
48 

68 
42 

65 
35 

56 
40 

65 
33 

76 

47 

76 
60 

63 
49 

76 
37 

78 

50 

68,7 
41.3 

DENTJN  2  SE 

MAX 

Mm 

67 

to 

62 

35 

40 
20 

59 
36 

80 
48 

40 

54 
31 

67 
33 

76 
48 

69 
34 

81 
48 

82 
42 

92 

54 

90 
61 

77 
42 

73 
45 

77 
43 

76 
57 

64 
34 

65 

31 

60 
49 

79 
49 

62 

44 

58 
36 

56 

41 

67 
35 

79 
49 

63 
62 

69 
49 

76 
40 

80 
52 

71,3 
42,8 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

73 
44 

67 
34 

35 

20 

46 
20 

63 
28 

79 
37 

53 
32 

56 
32 

67 
35 

78 
38 

67 

40 

83 
50 

86 
52 

91 
55 

82 

41 

76 
41 

74 
44 

76 

47 

68 
32 

61 
34 

69 
38 

85 
49 

70 
41 

66 
38 

54 
37 

50 
34 

70 
37 

88 
57 

87 
49 

71 
43 

78 
47 

70,0 
39,5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

70 
44 

71 
48 

56 
19 

44 
19 

67 
30 

76 
34 

59 
27 

56 
29 

66 
35 

74 
39 

79 
42 

88 

45 

79 
51 

92 
51 

78 
34 

77 
36 

78 

41 

76 

44 

78 
39 

67 
40 

69 
38 

72 
39 

76 
37 

69 
37 

57 
39 

47 
44 

71 
45 

93 

45 

81 
46 

74 

41 

76 
42 

71,5 
33,7 

EVANT 

MAX 

MDJ 

68 
53 

64 
34 

50 
23 

64 
28 

78 
47 

75 
31 

66 
32 

68 
35 

80 
52 

69 
37 

85 
51 

93 
50 

91 
60 

84 
65 

77 
37 

60 
50 

79 
46 

76 
59 

63 
36 

67 
31 

66 
43 

83 
49 

71 
42 

62 
39 

55 

47 

74 
34 

78 
45 

95 

51 

75 
51 

77 

50 

62 

41 

74,3 
43,5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

70 
52 

67 
37 

43 
23 

60 
24 

76 
43 

75 
44 

55 

30 

67 
30 

77 
48 

68 
35 

95 
45 

83 
48 

91 
57 

88 
64 

77 
39 

75 
46 

78 
38 

77 
61 

63 
36 

66 
32 

79 
48 

79 
85 

66 

47 

62 
39 

55 

43 

72 
36 

77 
42 

90 
64 

79 
51 

76 
37 

79 
48 

72,8 
43,3 

FORT  MORTH  WSO 

MAX 

Mm 

67 
43 

43 
30 

43 
22 

59 
25 

79 

45 

65 
37 

55 
31 

68 
32 

78 
47 

68 
35 

84 
46 

82 

42 

91 
53 

67 
50 

74 
37 

74 
45 

77 
46 

69 

47 

60 
35 

65 
32 

61 

61 

66 

44 

63 

44 

54 
43 

57 
41 

67 
35 

77 
51 

87 
59 

70 
42 

76 
37 

81 

51 

69,9 
41,2 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

63 

37 

60 
35 

36 
19 

38 
18 

58 
26 

79 
40 

54 
29 

62 
30 

67 
30 

72 
30 

68 
31 

76 
38 

80 
41 

90 
45 

84 
37 

72 
39 

72 
39 

75 
42 

65 
33 

59 
25 

63 
26 

75 
48 

63 

40 

59 
36 

53 

40 

59 
31 

67 
33 

79 
52 

80 
47 

68 

34 

77 
40 

66,5 
35,1 

GATE5VILL6 

MAX 

Mm 

70 
46 

71 
41 

42 
26 

49 
25 

64 
27 

79 
41 

56 
30 

58 
29 

68 
30 

79 
36 

67 
36 

87 
58 

82 
60 

92 

60 

87 
39 

77 
40 

77 
43 

80 
45 

80 
39 

61 
33 

69 
39 

83 
45 

75 
43 

70 
40 

54 
42 

54 
37 

69 
38 

79 
56 

96 
53 

72 
34 

77 
34 

71,7 
40,2 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

BO 
56 

78 
39 

51 
28 

66 
26 

79 
46 

77 
44 

59 
30 

70 
30 

80 
48 

79 
39 

65 
52 

85 
62 

92 

64 

92 

64 

82 

43 

60 
44 

81 
43 

84 
61 

70 
46 

70 
33 

83 
49 

83 
64 

76 
47 

71 
44 

60 
52 

75 
40 

79 

61 

97 
66 

95 

57 

77 
36 

33 
49 

76,0 
46,5 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

70 
45 

61 
35 

47 
22 

61 
22 

82 
42 

77 

40 

67 
24 

70 
28 

82 

50 

71 
30 

97 
41 

86 
39 

95 
59 

90 
64 

78 
32 

79 
38 

82 

31 

77 
60 

63 
33 

70 
24 

66 
93 

84 

41 

70 
39 

66 
39 

5! 

39 

70 
30 

66 

49 

91 
61 

76 
52 

80 
31 

36 
52 

75,3 
40,1 

GDIOTHNAITE 

MAX 

Mm 

69 

47 

63 
34 

48 
22 

63 
29 

79 
43 

76 
37 

57 
30 

67 
34 

77 
46 

74 
43 

83 
52 

93 
54 

92 
55 

69 
62 

77 
40 

78 
45 

81 

47 

77 
57 

64 
36 

68 
35 

86 

50 

85 
45 

70 
41 

66 

40 

68 

48 

72 
35 

34 
55 

92 

61 

74 
50 

77 
43 

62 
50 

74,9 

44,0 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

72 
35 

64 
33 

35 

18 

45 
19 

65 

30 

83 
35 

65 

24 

56 
30 

71 
32 

72 
31 

74 
32 

80 
45 

90 
40 

95 
45 

82 
32 

78 
39 

77 
43 

80 
54 

65 
32 

62 
28 

70 
36 

87 
38 

62 

38 

66 
39 

50 
43 

57 
34 

72 
43 

98 

60 

65 
46 

70 
46 

62 
46 

71,0 
36,9 

GRANEURY 

MAX 

Mm 

72 
46 

63 
36 

45 
23 

63 
29 

Bl 
42 

79 
40 

56 
30 

68 
33 

80 
50 

70 
35 

85 

47 

86 

44 

93 
53 

91 
61 

77 
37 

77 
40 

79 
45 

78 
62 

65 
37 

67 
33 

85 

51 

85 
41 

67 
45 

67 

41 

54 
45 

72 

34 

66 
52 

97 
61 

79 

51 

79 
39 

83 
63 

74,9 
43,1 

GRAPEVINE  DAH 

MAX 

Mm 

63 
35 

69 
35 

39 
23 

50 
24 

60 
29 

79 
41 

58 
30 

54 
30 

68 
35 

78 
37 

69 
37 

85 

43 

83 
49 

92 

59 

87 

40 

75 
42 

74 

41 

78 
42 

68 

37 

59 
31 

66 
38 

83 

43 

65 

4-1 

64 
39 

56 

41 

59 
26 

69 
32 

98 
45 

85 
50 

69 

41 

77 
47 

69,9 
39.3 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

66 

46 

68 
37 

39 
22 

41 
22 

55 
30 

75 

41 

54 
28 

53 

26 

65 
32 

74 
33 

65 

40 

81 
42 

77 
47 

87 
69 

67 
36 

71 
42 

73 
37 

75 
37 

68 
33 

59 
26 

61 
27 

73 
49 

67 
44 

67 
35 

54 
37 

61 
32 

64 
39 

73 
49 

85 
47 

67 
32 

73 
38 

66.7 
37.0 

GR0ES6ECK 

MAX 

Mm 

67 
44 

79 
29 

43 
26 

41 
27 

55 

33 

68 
34 

57 
35 

62 
39 

62 

41 

66 

44 

71 
44 

80 
42 

63 

47 

68 
61 

69 
44 

75 
46 

79 
48 

80 
54 

79 
39 

62 
38 

67 
37 

79 
54 

61 
60 

69 
42 

55 
44 

55 

42 

70 
42 

73 
54 

93 
54 

73 
42 

75 
49 

70.1 
42.7 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

70 
52 

64 
40 

40 
24 

46 
24 

62 
29 

77 
39 

59 
27 

55 
34 

61 
36 

79 
39 

69 
38 

84 
50 

87 
57 

68 
57 

82 
41 

75 
41 

74 
43 

78 
45 

72 
36 

66 
35 

67 
35 

85 
49 

75 
43 

67 
39 

53 
40 

51 
35 

69 
36 

80 
61 

88 
51 

70 
42 

76 
45 

69,6 
40,6 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

67 
34 

62 
31 

39 

10 

40 
12 

62 
32 

80 
38 

54 
27 

52 

30 

69 
39 

65 

30 

71 
34 

73 
39 

65 
41 

91 
46 

79 
39 

73 
39 

73 
42 

77 
51 

61 
31 

60 
26 

68 
35 

32 
42 

62 

32 

56 
36 

55 
39 

60 
32 

69 
39 

96 
59 

84 
44 

69 
39 

30 

46 

68.2 

35.9 

S««  HsfftiflDC*  NolvB  Following  Sutlon  Inds) 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXIS 
M4RCM 


Slallon 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 


HICO 

HIiLSBORO 

JtCKSBORO 

KAUF.UN 

KILlEEN 

L4VC1N  nsM 

HARLIN  3  NE 

MC  GREOnR 

MC  KINNEY 

MEXIS 

MINERAL  WELLS  FAA  4P 

NAVARRO  HILLS  DAH 

ULNEY 

PARIS 

PHOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

9UINLAN 

RANGER  1  H 

RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSV 

SHERKAN  pump  STATION 

SPRINGTOWN 

STEPHENVlLLE  ">  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

hACO  0AM 

WACO  MSO 

WAKAHACHIE 

HEATHERFORD 

HHIT'tEY  0AM 

•      •      • 
EAST  TEXAS  04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


69   46 
35   21 


71   41 
40   24 


60   40 
31   16 


70   71   42 


64   49 
38   27 


66   41 
40   23 


70   47 
41   28 


7!   42 
41   26 


77   44 
43   25 


42   44 
27   21 


72   42 
42   2'- 


54   46 
27   19 


65   39 
36   23 


66   37 
35   23 


59   46 
28   18 


6'.   "il 
35   22 


57   44 
30   19 


67   35 
33   20 


76   48 
39   27 


63   37 
35   20 


62   36 
35   19 


78   44 
43   27 


80   46 
46   29 


80   46 
45   27 


74   42 
42   26 


59   50 

35   29 


67   43 
36   22 


63   41 
38   26 


69   43 
39   26 


75   72   46 


74   72   64 


63   78 
26   42 


46   61 
25   29 


63   91 
28   49 


43   59 
23   26 


72   72 
36   36 


41   57 
23   29 


62   78   74 
24   45   44 


46   63 
27   29 


45   70 
25   29 


44   59 
25   27 


65   92 
29   49 


40   5P 
19   29 


46   65 
25   35 


69   82 

34   44 


4S   65 
20   30 


63   78 

25   43 


41   57 
23   32 


42   60 
21   32 


60   80 
25   43 


50   64 
27   35 


51   64 
27   32 


51   63 
27   32 


47   62 
28   31 


64   78 
33   46 


63   77 
26   44 


42   60 
26  ■>•> 


60   77   70 
20   42   44 


59   73   70 
21   44   50 


67   90 
31   49 


59   67 
27   34 


69   72 
35   54 


55   66 

30   32 


53   66 

30   31 


68   78 
28   50 


52   69 
34   36 


66   76 
29   43 


58   66 
33   33 


58   68 
32   36 


51   65 
32   39 


52   67 
30   32 


56   67 
32   41 


65   72 
34   47 


57   68 
33   36 


68   79 
32   55 


52   66 
34   38 


65   67 
31   43 


59   68 
35   42 


59   70 
32   36 


60   69 
35   39 


54   74 
28   36 


57   66 
34   40 


70   82 
39   53 


60   68 
30   40 


56   67 
32   38 


95   82 
47   42 


67   95 
37   53 


77   99 
49   46 


74   66 
36   37 


76   66 
36   39 


73   82 
35   51 


90   68 
36   40 


75   68 
36   42 


72   92 
35   44 


75   67   82 
39   43   55 


74   78   96 
33   45   41 


70   68 
36   39 


74   68   78 
35   37   40 


68   83 
43   43 


75   81 
37   47 


78   79 
44   45 


70   81   97 


70   84 
39   46 


78   93 
40   48 


68   79 
39   44 


75   79 
29   31 


77   66 

40   48 


90   68 
39   42 


74   77 
43   41 


80   67 
39   43 


70   88 
38   53 


69   95 
35   48 


75   68   91 
39   40   46 


90   67 
40   43 


70   92 
43   50 


70   92   92 
36   40   55 


91   90 
56  t\ 


78   90 
60   61 


93   93 
53   68 


90   87 

60   60 


9R   97 
58   57 


79   90 
48   60 


90   90 
60   60 


95   92 
61   63 


90   97 
55   59 


82   96 
60   63 


93   94 
49   47 


80   90 
59   59 


93   87 
46   62 


77   85 
51   59 


81   90 
45   53 


88   90 
60   60 


92   88 
56   62 


87   84 
56   48 


92   86 

49   57 


98   92 

48   48 


90   90 
61   65 


79   97 
49   96 


78   93 
50   58 


91   81 
51   57 


83   90 
62   64 


87   89 
61   64 


84   92 
63   69 


85   94 
47   55 


79   90 
58   60 


92   99 

60   59 


91   88 
58   63 


85   92 
57   59 


78   90 
56   60 


62   65   37 


83   97   93 
64   64   43 


76   79 
42   42 


75   77 
43   46 


76   79 
42   47 


74   75 
42   41 


7-»   73 
42   45 


92   90 
42   40 


76   91 
43   42 


43   40   49 


78   79 
39   4  1 


70   70 
46   46 


72   72   76 
40   43   46 

76   75   79 


73   91 
39   40 


75   79 
46   43 


77   76 
35   42 


78   81 
45   51 


71   76 
44   44 


75   73 
38   40 


73   90 
45   45 


77   90 
46   46 


78   91 
44   50 


75   72 
38   40 


75   79 
42   47 


75   78 
41   41 


75   76 
42   41 


67   96 
32   52 


61   66 
33   J5 


69   96 

30   50 


60   63 
34   34 


68   94 
31   46 


58   62 
35   38 


68   80 
35   51 


60   73 
36   37 


70   78 
28   45 


61   66 
26   36 


68   90 
33   50 


60   68 
34   40 


70   96 
27   45 


57   60 
30   35 


59   63 
30   32 


60   68 
36   40 


69   87 
30   49 


62   72 
30   47 


68   96 

31   48 


60   70 
29   35 


69   61 
33   52 


60   63 
29   }9 


60   64 
26   28 


67   84 
30   51 


60   69 
38   42 


65   71 
37   44 


65   69 
41   41 


60   69 
26   38 


62   67 
36   39 


70   82 
38   55 


66   81 
32   47 


59   66 
34   36 


60   67 
39   40 


66   67   74   79   80   9* 
37   36   38   63   63   42 
S«*  R»f«r«QC«  Not*!  FoUowlag  Sudoo  lDd*x 
-  80  - 


82 
58 

75 
42 

74 
46 

78 
42 

73 
58 

67 
31 

75 
41 

72 
56 

62 
33 

90 
39 

74 
42 

61 
32 

69   66 
43   38 


74   67 
47   39 


62   61 
37   38 


75   64 
48   39 


72   69 

42   42 


66   62 
46   39 


69   65 

49   41 


90   70 
49   41 


62   56 
43   39 


79   67 
49   40 


69   54 
43   43 


75   67 
51   40 


63   55 

32   36 


65   56 
44   35 


62   60 
43   39 


76   67 
44   39 


69   62 
38   39 


67   67 
37   39 


69   67 
48   40 


76  60  57 

52  41  37 

83  69  64 

46  42  40 

90  65  60 

43  40  38 


80   70 
48   41 


75   73 
43   44 


90   70 
49   44 


62   60 
31   39 


80   70 
47   40 


69   62 
46   38 


64   64 

46   46 


73   69 
47   39 


92   90   60 
57   49   40 


52   70 
45   33 


55   57 

42   33 


56   68 
42   37 


55   91 

44   37 


55   66 

40   32 


59   53 

42   39 


59   70 
41   35 


90 
J3 


56   52 

43   36 


55   74 
45   34 


57   72 
50   40 


98 

34 


69 
39 


56   60 
45   38 


57   60 
48   39 


55   56 

42   40 


90 
36 


69 
35 


65 

*0 


76   77   83 
49   36   58 


93   71   75 
50   39   44 


73   81   99 
46   46   53 


93   70   74 
50   37   42 


81   76   82 
95   33   51 


96   67   73 
50   39   49 


86   75   80 
56   36   53 


98   72   76 
53   40   50 


68   79   78 
49   34 


91   72   73 
52   41   47 


72   80   95 
49   40   54 


93   70   73 
52   39   49 


73   90   98 
41   39   52 


87   65   74 
48   41   47 


84   68   78 
47   42   45 


85   71   78 
46   39   51 


69   79   86 
44   42   53 


78   76 

44   48 


71   78   93 
46   44   52 


81   71   79 
47   37   45 


94   77   92 
55   39   53 


80   69   76 
49   38   51 


84   70   79 
46   38   48 


70   78   93 
42   39   91 


97   74   76 
39   38   47 


97   76   79 
56   37   47 


99   75   77 
54   45   49 


86   68   80 
42   36   53 


96   72   74 
54   42   48 


75   77   84 
52   41   53 


80   76   90 
49   39   49 


83   69   78 
92   43   51 


93   70   76 
93   40   48 


91   92   79 
63   54   36 


ConliBu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 
HtRCH 


Day  of  Month 


Station 


10      II      12      13      14      15      16       17      18 


19      20      21 


22      23      24 


28      29      30      31 


centsrville 

CLtRKSVILLE  2  E 

COl'DSPRINO  5  SSh 

COLLEGE  STATION  FAC  »P 

CONROE 

CROCKETT 

OAINGERflELD  9  S 

OIAlVULE  2  W 

EMORV 

EVAOALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 

GILHER  2  W 

GLADEWATER  3  MSU 

GRDVETON  1  SE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

livingston  2  nne 

longview 

loveladv 

lufkin  faa  airport 

madisonville 

marshall 

MINEOlA  8  ENE 
MOUNT  pleasant 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 
POVNOR  I  NE 
ROCKLAND  1  W 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


75   5! 

52   27 


66   65 
59   32 


61   50 
36   31 


69   65 
60   32 


50  1,1      27 


70  ifi< 
43   26 


70   «4 
41   23 


65   65 
57   35 


75   48 
40   27 


75   47 
44   25 


66   4S 

41   31 


64   62 
56 


69   61 
60   31 


66   58 
47   26 


70   61 
57   29 


66   63 
57   32 


70   45 
43   26 


63   65 

57   34 


72   46 
44   32 


68   58 
56   33 


70   52 

49   27 


66   65 
59   33 


73   60 
55   29 


63   51 
39   27 


70   46 
44   27 


69   43 
43   23 


65   66 
59   35 


76   53 
49   25 


54   40   25 


47   60   76 
16   25   45 


49   59 
20   21 


61   77   67 
28   48   42 


51   61 
23   26 


47   62   75 


75   75 
42   44 


59   75 
22   41 


49   56 
23   25 


53   58 
23   25 


24   43   36 


61   78   73 


43   57   74 
19   23   43 


55   58 
26   24 


66   71   70 


51   59 
19   37 


38   53 

71 


50   62 
28   30 


45   58 

25 


49   61 

28   31 


49   59 
19   22 


57   57 
28   23 


59   69 
31   35 


76   67 
24   33 


54   66 
33   30 


55   67 
32   30 


53   53 
30   28 


73   60 
31   26 


58   68 
29   31 


53   54 
27   26 


52   55 

30   29 


62   68 
22   24 


67   58 
26   24 


65   59 
35   33 


55   56 
33   32 


23   43   44 


58   72 
23   40 


23   40   55 


44   56 
20   21 


51   59   73 
20   20   49 

75 


44   59 
23   24 


44  35 

75  72 

25   41  44 

43   56  73 

20   21  46 

58   75  72 

19  43  44 

42   57  74 

20  20  41 


60   69 
31   48 


66   53 

47   32 


52   56 
26   26 


69   76 
24   42 


63   78 
19   39 


65   58   65 
25   25   26 


55   67 
30   30 


70   57 
27   25 


34   28   43 


59   66 
29   26 


52   52 
28   24 


67   59 
29   24 


54   55   61 


57   56 
29   25 


56   68 
29   30 


60   53 
34   25 


53   66 
24   23 


53   51 
30   23 


65   56 
36   26 


79   59 
38   28 


55   55 

33   34 


55   67 
34   32 


61 

25   22 


75   67   80 
34   40   51 


70   67 
37   37 


67   S3 
41   52 


70   73 
30   30 


73   66 
38   38 


67   74 
39   41 


71   65 
35   37 


67   67 

41   41 


74   79 
38   47 


76   61 
37   49 


67   64 
32   34 


68   65 
37   35 


68   76 
34   41 


68   65 
35   37 


75   66 
41   43 


71   69 

45   31 


75   67 
42   43 


68   64 
36   36 


67   76 
40   46 


67   66 
42   42 


66   72 
40   36 


67   71 

38   45 


69   68 
35   35 


69   66 
34   36 


72   67 
36   38 


67   77 
36   42 


73   80 
38   46 


65   66 
40   35 


69   79 
31   40 


67   67 
31   33 


68   66 
34   36 


69   66 
39   41 


67   65 
38   36 


72   65 
39   41 


66   79 
42   47 


35   33   38 
S««  Refsrc 


82   87   86 
57   65   38 


62   85   86 
64   65   44 


86   89   76 

64   67   48 


81   85   87 
53   65   45 


81   83   85 
62   64   41 


85   84 
54   65 


83   85   82 
63   64   40 


78   85   85 
55   64   39 


71   81   79 
64   65   51 


90   90   83 
64   64   42 


77   83 
56   57 


70   78   85 
51   55   39 


82   85   83 
65   62   43 


62   62   43 


84   87   87 
63   66   49 


78   33   74 
62   63   39 


80   85   87 
65   65   47 


78   78   62 
64   63   42 


64   63 
64   40 


62   85   83 
54   64   44 


81   60   62 
63   65   49 


75   83 
55   56 


83   83   77 
66   67   39 


79   85   66 
56   63   43 


82   84   86 
64   65   42 


76   82 
54   61 


86   88   67 
64   62   42 


58   65   35 


79   84   63 
55   60   41 


BO   81   65 
54   67   45 


72   78   82 
64   63   48 


60   85   66 
59   64   43 


86   87   81 
62   65   41 


75   79   78 
41   41   56 


84   77 
44   50 


78   66 
52   56 


60   64 
42   44 


82   76 
41   52 


75   74 
50   59 


77   72 
47   54 


74   74 
37   40 


82   75 
45   54 


76   77 
47   58 


78   73 
47   59 


74   73 
39   44 


74   75 
42   47 


68   68 
42   50 


79   76 
39   52 


84   76 
50   57 


77   75 
42   45 


63   79 
49   53 


78   75 
40   49 


76   72 

46   57 


82   76 
45   56 


73   72 
40   53 


60   73 
45   54 


73   71 
40   43 


82   82 
48   52 


75   76 
42   47 


63   77 
43   53 


79   73 
50   54 


79   79 
49   58 


75   73 
44   46 


75   69 
40   59 


73   74 
36   44 


72   72 

42   45 


60   76 
47   55 


61   76 
40   52 


77   77 
46   50 


77   74 
48   57 


80   60   68 
39   30   41 


74  62 

42  31 

64  66 

38  36 


76   65 
44   34 


67   57 
35   29 


66   64 
49   39 


67   69 
39   33 


66   57 
36   29 


66   61 

38   30 


82   63   69 


68   58 
37   32 


79   61 
41   31 


63   65 

37   34 


68   68 
41   32 


64   56 
35   30 


60 
34 


63   68 
40   34 


67   56 
38   36 


64   63   69 
47   28   38 


67   57 
37   28 


69   59 

39   34 


74   86   68 
58   50   40 


90   68 
57   42 


66   57 
49   45 


69   71 
53   56 


88   69 

51   40 


71   60 
45   36 


70   68 
47   39 


46   47   36 


84   62 
49   42 


69   61 
48   39 


73   65 
48   40 


77   57 
46   37 


77   60 
46   39 


88   67 
59   40 


67   81   72 


92   67 
49   50 


91   68 
56   42 


66   64 
55   44 


47 

79  74  60 

53  48  41 

84  82  62 

59  54  43 

63  76  53 

47  44  35 


68   68 
58   40 


69   76 
54   40 


68   60 
52   43 


80   66 
52   41 


45   46   37 

77   68   57 
59   48   34 


73   55 
44   35 


83   61 
55   46 


57   70 
42   42 


57   66 
46   41 


59   72 
46   44 


67   59 
47   49 


59   55 

40   40 


36   39   42 


51   67 
40   36 


63 

65       65       43       37 
a  Notes  Following  Station  Indi 
-    81     - 


77   72 
36   53 


70   65 
40   27 


84   63 
57   39 


59   46 
36   35 


59   59 
42   38 


54   69 

44   40 


57   72 
50   42 


57   44 
38   36 


66   54 
41   39 


56   69 

45   40 


60   56 
44   40 


62   72 
51   43 


58   46 
37   38 


58   5" 
43   41 


61   57 
42   40 


55   66 
40   39 


66   58 
42   42 


56   62 

40   42 


73   70 
48   41 


59   43 
36   36 


59   64 

40   42 


58   47 
40   37 


56   56 

43   41 


58   70 
44   41 


56   71 

48   41 


56   47 
37   36 


55   66 
36   33 


57   44 
36   33 


56   45 
37   33 


60   53 
44   40 


62   63 

41   41 


55   51 
40   39 


59   67 
45   42 


90   74   75 
56   33   39 


67   76   75 
58   37   38 


76   75 
55   38 


73   75 

50   49 


72 
50 

91 
66 

73 
43 

73  89  76 

43  55  41 

80  79  74 

63  52  36 

88  33  75 

6?  54  37 

73  88  66 

45  46  34 

70  74  75 

42  53  34 

9?  89  73 

62  54  39 


56   34 

85   69 
51   31 


76   72 
54   34 


83   77 
60   39 


86   71 
53   36 


88   75 
58   43 


81   73 
49   32 


84   74 
54   38 


75   74 
56   37 


76   73 
50   36 


76   76 
57   42 


77   66 
50   33 


85   77 
56   38 


66   71 
52   36 


90   75 
56   38 


76   76 

50   40 


37   77 
58   36 


32   69 
52   34 


80   75 
50   31 


82   68 
49   32 


81   68 
48   36 


85   74 
53   35 


72   72 

47   47 


86   71 
54   45 


35   76 
53   37 


77   75 
51   30 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 
MtUCH 


Day  of  Month 


9       10      11       12      13      14      IS      IG       17      IS      19      20      21       22      23 


28   29   30   31 


RUSK 

S4H  RAVBURN  04H 
SIMMS  2  MNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEX4RK4NA 
TUWN  BLUFF  OSM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
«     * 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSFIElO 

BALMCRHEA 

CAN0EL4RIA 

ChlSCiS    BASIN 

C0RNU04S  SERVICE  ST4 

CRANE 

DRVDEN 

EL  PASO  VSO 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

5RANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  N0>  2 

MENTONE  2  S 

MUNAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  I  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIFlO 

SIERRA  BLANCA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


75   51 
50   25 


6'.   63 
57   34 


67   *6 
'.6   25 


6»   *5 
<,0      22 


66   53 
52   33 


71   '.2 
41   22 


67   56 
25   12 


6S   '(5 
32   29 


76   62 
39   20 


69   't7 
39   19 


5a   57 
29    7 


69   58 

30   13 


75   53 
31   20 


-(6   54 
26   14 


69   46 
21   14 


61   58 
22   23 


66   43 
31   13 


65   44 
20       11 


54   59 
26   27 


70   55 

35   10 


64   56 
26    6 


63   59 
30   12 


59   48 
20   11 


67   56 
38   20 


66   41 
31   12 


64   55 

28   U 


BO   62 
36   21 


56   60 
33   12 


65   40 
32   19 


73   46 
37   19 


73   59 
36   19 


63   63 

27    6 


44   59   73 

26   34   47 


49   59   73 
23   30   52 


50   62   72 
19   38   42 


41   57 
21   21 


46   56  n 
23   23   41 


44   58   71 
22   28   49 


43   59   76 
20   33   44 


60   74   69 
19   36   54 


43   68   74 
22   30   41 


70   78 
34   42 


76   86 
21   27 


50   69 
22   43 


72   74 
16   31 


68   75 
21   53 


59   77   84 


70   74   68 
26   48   32 


57   68   78 


II   24   36 


61   71 
21   25 


72   84 
32   35 


55   72 
21   36 


12   28   34 


67   83 
35   35 


77   69 
23   29 


54   71 
21   19 


19   26   33 


64   77 
10   15 


54   62 
34   32 


68   58 
40   25 


52   63 
30   23 


63   52 

27   27 


69   59 
29   27 


54   55 
30   25 


59   68 
28   25 


55   55 

29   29 


73   72 
34   44 


61   63 
32   36 


79   79 
30   35 


57   69 
35   39 


77   70 
20   33 


63   73 
22   41 


62   70 
29   35 


73   70 
31   45 


54   75 
26   41 


71   73 
28   32 


63   79 
30   32 


63   76 
29   29 


75   73 
30   43 


58   69 
23   23 


75   71 
23   28 


75   74 
32   40 


05   60 
35   28 


60   72 
35   38 


67   81 
25   25 


73   73 
37   36 


BO   83 
34   35 


79   71 
23   31 


61   72 
31   32 


59   64 
27   30 


68   77 
32   47 


73   71 
25   40 


75   75 
46   52 


66   76 
43   43 


66   72 

36   44 


65   71 
47   51 


65   77 
39   51 


66   79 
42   54 


74   75   75 
41   42   42 


76   76 
32   30 


74   91 

40   40 


B2   75 
45   38 


74   74 
36   46 


77   71 
37   34 


74   85 
39   42 


79   81 
37   31 


76   75 
40   42 


73   72 
23   33 


79 
34 


77  74 

45  50 

7!  85 

37  37 

76  78 

37  32 

63  63 

42  36 

79  79 

35  37 

67  72 

37  38 

78  72 
35  31 

78  84 

42  38 

71  72 

31  34 
S«*  Ratvri 


79   83 
59   63 


60   Bo 
63   64 


63   64 
55   64 


78   66 
46   61 


79   80 
63   64 


78   86 
63   64 


80   85 
60   60 


83   80   75 
51   49   34 


74   7! 
58   60 


91   87   61 
37   51   31 


71   78 
50   51 


63  73  73 

31  42  26 

61  90  74 

40  46  33 

68  92  82 

50  47  36 


62   68 
52   45 


63   67 
37   36 


69   86 
33   31 


88   95   76 
48   52   34 


92   75 
36   26 


75   75 
42   36 


82   75 
38   29 


B2   69 
39   39 


39   54   36 


74   67   64 
43   35   40 


79   86   75 
51   55   45 


44   44   33 


68   76   74 


93   68 
38   54 


87   73 
41   46 


51   45   42 


90   79 
42   33 


92   88   79 


76   77 
49   52 


77   76 
49   56 


71   71 
41   53 


73   74 
41   43 


72   72 
42   46 


82   75 
43   53 


74   76 
37   53 


60   76 
40   46 


73   75 
44   47 


80   80 
50   52 


83   90 
35   35 


72   70   77 


76   85 
26   25 


78   78 
33   42 


61   61 
40   39 


73   63 
40   35 


72   76 
29   33 


79   77   75 


78   75 
36   38 


77   80   74 
36   40   44 


78   78 
30   35 


77   78 
32   31 


66   70 
41   40 


78   77 
48   53 


75   82 
35   46 


64   93 
35   37 


74   87 
38   29 


71   75 
36   37 


76   79 
37   39 


79   81   76 


30   27   49 


68   56 

37   34 


65   59 
35   28 


66   57 
33   30 


65   56 
36   31 


69   61 
41   39 


69   58 
36   30 


69   67 
46   29 


59   68 
28   34 


73   73 
50   51 


72   64 
43   36 


58   65 
37   40 


75   80 
35   35 


62   72 

31   40 


83 
39 

63 
33 

71   67   78 
34   42   42 


62   73 
32   39 


73   77 
41   45 


66   76 
38   36 


60   72 

33   40 


61   75 
28   35 


64   76 
28   30 


62   66 
34   41 


62   70 

37   43 


66   81 

34   36 


70 
35 


75   63 
3!   33 


58   71 
37   45 


61   70 
30   38 


70   87 
30   43 


68   74 
37   39 


67   65 

43   47 


67   87 
50   56 


79   78 
50   41 


70   71 
45   45 


63   74 
46   42 


66   85 
44   56 


70   80 
49   47 


87   64 
58   57 


72   72 
55   48 


65   86 
43   49 


75   61 
54   57 


87   91 
3'5   38 


72   76 
50   52 


62   67 
35   38 


84   66 
40   37 


89   91 
45   39 


80   65 
45   50 


76   80   85 
38   38   41 


86   87 
34   39 


82   67 
49   37 


63   87 
39   46 


79   83 
35   35 


60   83 
27   30 


8!   90 
32   32 


87   78 
40   40 


70   74 
50   53 


80   83 
50   51 


68   90 
37   37 


83   75   90 


89   92 
36   36 


86   66 
46   40 


76   78 
46   48 


87   90 
42   34 


51   67 
37   36 


61   60   65 
47   41   42 


46   64 
32   33 


44   61 
35   37 


60  65  67 

46  41  39 

56  44  65 

42  37  41 

69  66  70 

50  42  37 

56  48  68 

40  37  39 


83   90   91 
61   49   56 


76   «1 
31   30 


90   90 
65   65 


97   97 
60   46 


81   65 
56   57 


90   90 
50   47 


63   92 

43   51 


93   63 
50   51 


66   66 
56   56 


63   66 
45   52 


90   65 
58   45 


61   92 

54   49 


66   69 
52   56 


84   68 
42   43 


66   90 
42   42 


92   97 

47   51 


78   79 
56   60 


88   90 
52   56 


67   97 
43   46 


90   95 

47   54 


96   96 
49   46 


92   94 

46   31 


79   67 
50   55 


90   65 

48   45 


85   90 
42   56 


85   65 
44   47 


73   86 
45   53 


74   78 
48   56 


79   75 
55   46 


72   64 
43   46 


72   78 
37   46 


69   76 
46   56 


75   68 
46   52 


77   75 
63   54 


72   90 
48   48 


68   74 
35   35 


66   62   77   62 
56   39   45   64 


89   92 

51   54 


95   86 

51   60 


65   85 

57   44 


69   77 
45   49 


95   93 

51   48 


92   98 
55   53 


84   76 
62   52 


67   85 
52   47 


69   80 

51   46 


96   91 

45   40 


98   93 

51   46 


66   60 

58   44 


92   90 
47   46 


87   79 
43   46 


95   83 
52   50 


76   69 
57   37 


94   92 
59   52 


98   94 
55   49 


95   87 
46   47 


96   92 

50   61 


99   60 
56   54 


85   83 
55   46 


95   95 
52   53 


95   91 

51   54 


64   60 
50   47 


73   71 
53   48 


87   90 
46   49 


75   74 
44   52 


66   82 
35   48 


77   79 
44   43 


76   78 
44   52 


83   64 
47   62 


77   86 
44   48 


79   63 

53   45 


71   61 

42   49 


73   82 
38   38 


86   62 

48   56 


69   75 
42   44 


76   62 
34   42 


74   65 

34   44 


64   90 
44   54 


74   60 
48   53 


74   69 
42   45 


68   93 
52   53 


62   86 
39   48 


76   83 
46   52 


72   77 
51   52 


76   61 
42   55 


60   79 
39   55 


>  NoI«i  Following  SUUon  lnd*x 
-    82    - 


Continued 

Ul 

'ilL 

I 

It 

.IVIJ 

ftJ 

ttA 

iU 

tit. 

-t> 

TEXAS 

MARCH 

1971 

Slallon 

Da) 

oiM 

onlh 

0 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

71 
26 

68 
32 

56 

14 

74 
27 

76 
35 

72 
34 

65 
23 

72 
34 

72 

44 

76 
41 

76 
39 

75 
40 

83 
40 

81 
47 

72 
31 

74 
33 

93 
40 

79 
49 

65 
34 

67 
36 

77 
44 

79 
39 

84 
39 

85 
43 

64 
54 

88 
49 

69 
49 

87 
56 

92 

45 

B2 
49 

76.5 
39.0 

UISK  fa    AIRCORT 

MAX 

Mm 

63 
28 

50 
22 

59 
10 

75 
27 

82 
29 

64 
34 

62 
20 

76 
32 

71 
36 

79 
35 

78 
36 

60 
42 

67 
40 

72 

43 

74 
26 

75 
34 

99 
43 

63 

41 

58 
29 

72 
35 

83 
34 

95 
38 

81 
36 

86 
36 

82 

43 

92 

42 

94 
49 

90 
51 

71 
46 

93 

46 

68 

54 

76.3 
36,1 

YSLET4 

•      •      • 

MAX 

MD< 

62 
22 

66 
29 

48 
15 

56 
22 

73 
29 

58 
25 

65 
28 

74 
38 

71 
36 

74 
36 

76 

41 

75 
40 

83 
45 

69 

35 

72 
37 

77 
34 

63 

47 

72 
33 

67 
40 

82 
42 

76 
35 

40 

66 
42 

62 

50 

82 

88 
47 

89 

50 

65 
53 

79 
45 

51 

74.0 
37.5 

EDMARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

MIN 

73 
5". 

80 
52 

57 

31 

56 
32 

68 
34 

78 
44 

65 
39 

63 
37 

71 
39 

64 
54 

74 
54 

85 
54 

90 
51 

92 

59 

84 

47 

60 
46 

95 
42 

84 
55 

37 
49 

66 
39 

74 
40 

90 

50 

94 
49 

85 
51 

75 
60 

82 
42 

78 
55 

80 
62 

100 
60 

90 
60 

80 
53 

76.7 
47.9 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIM 

71 
32 

68 
32 

53 
18 

63 
35 

62 

35 

82 
35 

60 
24 

71 
27 

67 
37 

73 
40 

75 
40 

79 

44 

80 

41 

90 
45 

70 
35 

77 
36 

75 
45 

78 
60 

66 
33 

60 

30 

60 

40 

82 

48 

91 
37 

78 
39 

62 

45 

78 
41 

67 
44 

94 
56 

90 
49 

70 

41 

77 
38 

74.2 
38.5 

BLANCO 

MAX 

MIN 

70 
49 

60 
46 

47 
26 

51 
22 

64 
22 

76 
47 

58 
27 

60 
27 

68 
35 

60 
39 

67 

40 

64 
59 

64 
60 

92 

61 

97 
40 

62 

40 

93 
43 

82 
43 

87 
42 

63 
28 

71 
29 

84 
42 

95 

43 

75 

47 

60 

4n 

77 
39 

75 
40 

76 
59 

100 
56 

75 

35 

78 
37 

75.3 
41.1 

BQERNE 

MAX 

MIN 

70 

80 
51 

52 
27 

54 
22 

64 
27 

78 
49 

62 
26 

64 
26 

67 
30 

81 
39 

81 
40 

84 
55 

84 
58 

91 
58 

90 
45 

81 

41 

97 
39 

81 
40 

91 

41 

65 
27 

71 
28 

84 
40 

95 

45 

62 

60 

60 

5P 

87 

40 

77 
40 

79 
59 

99 
58 

79 
39 

76 
40 

77.4 
41.2 

8RACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

79 

59 
26 

56 

21 

70 
39 

81 
49 

66 
32 

66 
39 

62 
38 

73 
48 

77 
48 

88 
56 

90 
50 

94 

61 

87 
45 

87 
45 

89 
47 

90 
45 

79 
39 

76 
49 

69 
35 

74 
49 

89 
49 

64 
47 

70 
59 

73 
50 

79 
56 

63 
60 

LOl 
60 

81 
51 

83 
55 

85 
56 

78.7 
46.5 

BRADY  2NNH 

MAX 

MIN 

76 
48 

69 
39 

40 
22 

48 
22 

65 
32 

81 
38 

55 
24 

56 
24 

68 
31 

78 
34 

73 
42 

83 
42 

68 
41 

92 

46 

76 
31 

79 
31 

76 
42 

91 
47 

75 
36 

60 
25 

70 
32 

88 
34 

81 
34 

70 
42 

68 
46 

66 
35 

76 
36 

68 
60 

91 

50 

72 
32 

79 
33 

73.3 
36.6 

BURNET 

MAX 

MIN 

74 
52 

73 
37 

50 
25 

64 
25 

77 
48 

76 
40 

60 
29 

67 
27 

79 
49 

78 
42 

65 
53 

81 
51 

90 
51 

89 
64 

76 
37 

79 
43 

79 
61 

81 
59 

67 
39 

70 
28 

94 
52 

90 
40 

75 
45 

70 
43 

72 
5? 

71 
39 

79 
56 

100 
64 

86 

54 

76 
34 

80 
52 

76.7 
44.1 

CAHP  WOOD 

MAX 

Mm 

79 
48 

76 
45 

55 

27 

67 
27 

79 
39 

79 
47 

63 
28 

70 
30 

62 
53 

77 
44 

88 
53 

91 
43 

86 
62 

86 
53 

79 

45 

87 
38 

84 
60 

87 
62 

74 
44 

74 
29 

87 

51 

94 
40 

90 
48 

85 
55 

84 
60 

84 
48 

81 
59 

101 
57 

86 
59 

61 

41 

84 
55 

61.3 
46.1 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

75 
34 

69 
31 

41 
12 

53 
13 

67 
30 

62 
35 

54 
17 

60 
18 

66 

37 

70 
33 

75 
40 

79 
41 

81 
45 

90 
47 

73 
26 

76 
26 

76 
40 

79 
46 

64 
30 

59 
25 

69 
28 

84 
35 

76 
34 

72 
34 

84 
44 

75 
42 

64 
43 

95 

52 

88 
46 

72 

39 

77 
45 

73.1 
34.6 

DEL  RIO  HSO 

MAX 

Mm 

82 
52 

67 
38 

57 
26 

68 
32 

79 
44 

66 

46 

64 
35 

70 
38 

84 
55 

75 
52 

88 
55 

91 
55 

92 
51 

86 
56 

81 

43 

87 

47 

84 
56 

89 
56 

68 

4! 

74 
41 

92 

SI 

95 

50 

87 
46 

73 
60 

93 
61 

78 
53 

61 
60 

101 
60 

31 
58 

79 
50 

82 
65 

80.5 
49.3 

E06N  1 

MAX 

Mm 

73 
46 

63 
34 

54 
18 

67 
29 

82 
45 

80 
37 

58 
23 

66 
33 

77 
50 

75 
34 

84 
55 

87 
45 

92 
48 

90 
63 

76 
31 

80 
46 

82 
46 

79 
59 

64 
32 

70 
29 

89 

50 

85 

42 

73 
36 

77 
41 

77 
55 

63 
38 

90 
58 

92 

67 

80 
49 

80 
36 

83 
54 

77.6 
42.9 

Eldorado  u  nh 

MAX 

Mm 

72 
42 

74 
34 

44 

14 

52 

20 

63 
34 

78 
33 

54 
21 

60 
29 

74 
36 

76 
39 

71 

45 

81 
44 

83 
48 

89 
53 

74 
32 

78 
35 

78 

44 

80 
46 

71 
31 

60 
30 

69 

33 

85 

43 

60 
36 

84 
42 

60 

50 

90 
38 

65 
42 

69 
58 

92 

46 

70 
36 

78 
53 

74.3 
36.4 

FREOERICKSBURC 

MAX 

MIN 

77 
49 

68 
39 

50 
25 

63 
25 

75 
47 

72 

41 

62 

27 

67 
29 

80 
51 

72 
43 

65 
55 

66 
56 

91 
57 

87 

51 

60 
39 

82 
49 

81 
46 

85 
59 

67 
40 

70 
29 

88 
51 

95 

44 

99 

45 

70 
46 

78 
54 

79 
41 

77 
59 

LOl 
61 

62 
55 

76 
38 

80 
52 

76.2 
45.2 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

73 
58 

80 
45 

46 

15 

50 
25 

67 
38 

78 
45 

60 
32 

60 
31 

80 
48 

81 
52 

61 
55 

63 
56 

65 
60 

90 
58 

67 
36 

93 
49 

78 
42 

81 
41 

85 

40 

60 
31 

72 
40 

85 
43 

94 

44 

75 
46 

73 

40 

80 

45 

80 
50 

88 
60 

102 
53 

88 
35 

77 
45 

77.5 
43.9 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

74 
45 

67 
38 

53 
22 

65 
23 

64 
40 

70 
41 

64 
28 

68 
24 

81 
51 

61 
37 

67 
61 

69 
41 

91 
37 

95 
64 

60 
32 

63 
37 

61 
44 

93 
61 

54 
36 

72 
22 

87 
50 

92 

35 

83 
38 

76 
46 

80 
61 

83 

40 

99 
59 

98 

54 

79 
45 

79 
36 

81 
55 

79.3 
42.0 

JUNO 

MAX 

Mm 

79 
45 

53 

21 

54 
27 

66 
37 

76 
46 

62 

26 

63 
33 

68 

43 

82 
45 

73 
46 

33 
42 

90 
36 

91 
37 

82 

37 

79 
36 

84 
40 

92 
52 

83 

41 

69 
29 

71 
30 

86 
32 

92 

34 

79 
45 

89 
48 

64 
47 

84 
56 

85 
54 

100 
56 

78 
39 

78 
43 

78.3 
40.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

73 
46 

77 
46 

47 
25 

51 
22 

64 
33 

77 
43 

56 
24 

68 
28 

62 
25 

80 
32 

69 
42 

87 
47 

80 
46 

90 
63 

94 
36 

80 
35 

83 
37 

91 
43 

86 

39 

64 
25 

71 
39 

86 
37 

92 
39 

64 

48 

65 

51 

81 
39 

82 
45 

80 
60 

100 
57 

76 
34 

77 
44 

76.0 
39.4 

lahpasas 

MAX 
MIN 

72 
49 

70 
42 

44 
25 

51 
21 

65 
21 

76 
40 

68 
22 

60 
22 

68 
22 

81 
31 

66 
32 

88 

45 

83 

65 

91 
61 

86 
32 

78 
33 

79 
33 

80 
34 

84 
38 

64 
27 

69 
26 

86 
37 

90 
37 

70 
41 

56 

44 

59 
34 

72 
38 

61 
59 

100 
64 

74 
30 

77 
31 

73.5 
36.1 

langtry 

MAX 

Mm 

77 
54 

80 
47 

56 
26 

60 
30 

68 
37 

77 
43 

65 
29 

64 
40 

70 
43 

64 
49 

75 
46 

66 

45 

91 
42 

92 

42 

81 
40 

85 

44 

83 
55 

87 

45 

67 
39 

74 
47 

92 
39 

96 
43 

66 
53 

78 
59 

93 
53 

93 

53 

65 
57 

100 
66 

81 
49 

80 
66 

80.2 
45.4 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

73 
41 

48 
26 

52 
24 

67 
32 

80 
42 

59 
26 

60 
27 

70 
32 

61 
38 

71 
40 

87 
47 

87 

47 

93 

50 

84 

37 

81 
39 

60 
44 

63 
52 

82 
40 

65 
28 

74 
42 

68 

40 

93 

43 

74 
43 

60 
49 

70 
35 

75 

45 

83 

54 

100 
55 

75 
34 

79 
41 

75,8 
39.8 

HASQN 

MAX 

Mm 

76 
46 

68 

40 

43 
25 

51 
20 

67 
31 

80 
40 

56 
24 

60 
23 

69 
37 

80 
36 

73 
42 

67 
46 

89 
43 

91 
56 

82 

33 

80 
40 

80 
36 

83 
62 

82 
36 

63 
25 

72 
42 

87 
43 

92 
37 

75 
45 

71 
46 

74 
34 

78 
44 

62 
57 

98 

64 

75 
31 

79 

51 

75.6 
39.3 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

74 
39 

67 
32 

44 
13 

57 

17 

66 
35 

85 
38 

56 

27 

61 
35 

70 
43 

74 
43 

61 
37 

82 

44 

81 
42 

91 
52 

75 
38 

77 
38 

76 

40 

60 

47 

65 
35 

62 

38 

70 
45 

85 
42 

86 
39 

63 
46 

66 
48 

83 
47 

67 
53 

97 
57 

92 
52 

74 
47 

77 
55 

75.6 
40.8 

MEDINA 

MAX 

Mm 

72 
43 

76 
46 

50 
23 

54 
18 

68 
22 

78 
44 

61 
24 

64 
24 

76 
39 

77 

45 

86 
58 

86 
58 

86 
46 

90 

60 

86 
37 

61 
32 

87 
35 

82 

46 

86 
39 

65 
24 

72 
34 

67 

34 

94 
39 

66 
46 

66 

60 

80 
41 

67 
37 

61 
55 

100 
55 

79 
34 

67 
35 

78.5 
39.2 

MENARD 

MAX 

Mm 

73 
43 

67 
35 

51 

21 

65 
23 

81 
39 

77 
37 

61 

19 

66 
28 

79 
50 

72 
34 

84 
48 

68 
39 

92 
37 

85 
50 

79 
29 

80 
35 

81 
38 

78 
59 

63 
32 

71 
21 

68 
49 

67 
33 

78 
34 

76 
43 

74 
59 

62 

37 

67 
58 

95 

60 

75 
50 

79 
34 

62 
53 

77.4 
39.5 

MERTZON 

MAX 

MIN 

77 
36 

64 
34 

54 
18 

59 
33 

80 
43 

70 
18 

75 
49 

75 
34 

82 

50 

64 

47 

95 

46 

95 

57 

78 
29 

79 
41 

81 
44 

75 
55 

05 
30 

70 
25 

67 
48 

63 
38 

63 
32 

76 
50 

85 

41 

94 
57 

94 
57 

95 

50 

78 
39 

86 
65 

78.5 
41.3 

□  ZONA 

MAX 

Mm 

75 
39 

75 
35 

49 
17 

55 
25 

63 

40 

61 
36 

59 
19 

60 
31 

65 

50 

78 
39 

72 
44 

81 

45 

84 
34 

90 
55 

75 
28 

78 
32 

81 
43 

79 
49 

75 
31 

62 

24 

69 
46 

86 
32 

89 
36 

86 
39 

79 
55 

82 

42 

83 
48 

66 
56 

96 

50 

75 
37 

75 
53 

75.6 
39.1 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

75 
41 

69 
35 

51 

18 

69 

31 

81 
45 

80 
36 

64 
22 

70 
32 

76 

53 

75 
36 

64 
44 

86 
40 

93 

60 

91 

54 

79 
32 

78 

45 

82 

44 

80 
60 

6? 
34 

77 
29 

68 
49 

96 
38 

69 

34 

79 
42 

77 
52 

91 
39 

94 
55 

93 

65 

84 
51 

61 
40 

66 
56 

78.8 
42.4 

PANDALE 

MAX 

Mm 

72 

44 

80 
44 

53 
23 

52 
33 

56 
35 

76 
40 

57 
25 

62 
33 

67 
49 

62 

45 

75 
53 

65 

40 

89 
38 

94 

45 

81 
36 

81 
37 

82 

40 

82 
39 

65 
40 

65 
36 

72 
42 

90 
35 

94 

45 

90 
52 

79 
59 

99 
46 

90 
50 

96 
54 

90 
50 

75 

44 

76 

56 

77.7 
42.3 

RANKIN 

MAX 

Mm 

70 
37 

60 
31 

52 
15 

68 
36 

84 
42 

70 
36 

59 
27 

69 

41 

75 
47 

79 
43 

79 
42 

61 
42 

91 
46 

81 
61 

77 
35 

76 
38 

80 
50 

72 
53 

62 
32 

70 
39 

63 
46 

64 
41 

80 
35 

85 
46 

80 
45 

87 

47 

96 
53 

93 
58 

87 

46 

77 
46 

86 
53 

77.3 
42.0 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

76 
40 

79 
34 

37 
18 

52 
18 

69 
36 

84 
39 

56 
26 

59 
26 

69 
30 

70 
32 

74 
36 

82 
42 

66 

44 

91 
45 

74 
32 

76 
34 

79 

42 

82 

44 

65 
33 

59 
27 

79 
27 

79 
37 

71 
35 

70 
3T 

6' 
42 

80 
44 

93 

46 

85 
49 

95 
48 

75 
38 

60 

40 

74.2 
36.2 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

76 
50 

70 
38 

57 
19 

61 
28 

77 
42 

73 
46 

68 
30 

65 
34 

80 
49 

77 
46 

84 
54 

83 
56 

84 

46 

80 
54 

77 
38 

83 
38 

73 
40 

65 
56 

68 

40 

60 
37 

86 

46 

91 
40 

91 
42 

90 
40 

85 
46 

83 

40 

90 
55 

98 
52 

82 
52 

76 
53 

77 
45 

76.5 
43.7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

77 
41 

70 
34 

40 
16 

51 
21 

67 
38 

81 
37 

65 
27 

59 

30 

69 

40 

73 
37 

75 

41 

81 

43 

84 
47 

91 
52 

75 
32 

79 

44 

77 
41 

82 
55 

66 
32 

60 
31 

71 
35 

66 
42 

76 
39 

69 
40 

62 
45 

89 
41 

85 
45 

94 
62 

90 
50 

73 
39 

79 
53 

74.7 
39.6 

See  Reteieoce  Notes  Following  Station  Indei 
-  83    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


SIN  ANGELO  WSQ 
SAW  SAPt 
SOMQtA 

STERLING  CITY 
UVAlOE 
bATB«  VALLEY 

«     •     * 
SOUTH  CENTRAL 
ARANSAS  WL  PEFUCF 
AUSTIN  wSO 
BEEVlLLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPKAN  RANCH 
CDLUfBUS 
CORPUS  CHRIST! 
CDRPtS  CHRISTI  HSO 
CUERU  3  E 
ElGU 

FLATtNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLtTTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVULE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEW  BRAUNFElS 
NIXON 
RED  f'OCK 
REFUGIO 
^DBSTQWN 
RQCkPORT 
San  ANTONIO  WSD 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


72   52 
'>'•      28 


75   66 
49   37 


76   7« 
45   37 


75   70 
31   31 


76   70 
33   35 


64   52 

35   30 


80   79 
66   32 


75   56 
5*   30 


60   50 
<>B      30 


66   59 

5<.   34 


7!   62 
57   28 


86   62 
46   40 


86  87  61 

67  45  37 

79  77  58 

59  32  26 


75   51 
40   29 


83   56 
55   31 


73   57 
47   31 


73   60   55 


69   56 
41   32 


83   60 
59   29 


77   65 
46   30 


78   49 
49   29 


73  77  51 

53  50  31 

63  65  79 

56  66  34 


63   58 
46   28 


80   50 
SO   31 


70   57 
44   31 


77   45 
44   30 


71   60 
52   32 


85   82 
68   35 


78   56 
52   35 


66   56 
35   30 


69   64   67 
32   47   36 


50   65 
32   43 


65   79 

33   43 


55   63 

19   28 


61   79 
42   43 


66   79 
28   45 


57   67 
31   32 


53   64 
28   26 


53   65 
30   33 


67   77 
32   56 


52   63 

22   24 


68   77 
44   63 


70   79 
33   53 


66   77 
33   42 


65   76 
28   45 


66   78 
32   48 


67   70 
26   36 


65   75 
30   46 


56   68 
26   26 


65   78 
25   43 


58   68 
26   27 


68   60 
29   51 


71   64 
27   55 


65   78 
27   42 


50   63 
27   33 


55   67 
23   32 


59   70 
32   34 


70   64 
23   43 


55   67 
26   27 


69   81 

27   45 


51   70 
30   42 


65   76 
32   55 


60   69 
34   35 


64   72 
47   59 


68   62 
25   45 


62   71   76 
22   34   46 


56   59 
26   34 


60   67   78 
21   37   50 


55   68   70 

22   30   35 


65   71 
32   35 


56   64 
20   21 


69   61 
35   50 


64   70 
35   41 


61   70 
32   38 


70   79 
41   57 


60   67 
34   37 


72   79 

51   65 


66   73   81 
42   40   59 


45   52 
70   60 


70   60 
32   52 


65   73 
31   35 


69   60 

37   55 


64   72 
30   30 


70   60 
28   52 


66   85 
32   53 


71   86 
34   57 


58   68 
32   40 


65   62   70 
29   28   34 


74   63 
29   51 


36   33   33 


60  '0 
23   47 


70   79 
34   59 


67   75 
33   61 


72   63 
29   55 


76   84 
37   63 


60   69   65 
38   53   47 


71   61 

40   51 


76   78 
38   40 


75   69   69 
47   59   50 


72   76 
30   35 


66   65 

42   53 


77   66 
66   66 


66   63 
44   56 


60   60   63 


76   62 
56   66 


74   77   67 
36   44   51 


75   77   60 
6«   68   70 


76   65   6S 


64   64 
62   67 


42  62  62 

74  86  86 

40  63  66 

65  66  87 

53  57  63 

77  64  85 

51  67  66 

63  74  87 

43  43  57 

76  87  66 

43  52  64 

82  76  68 

46  51  62 

84  86  67 

44  57  64 


60   67 
56   66 


40   50   67 


82   72 
42   46 


67   79 
66   68 


61   69   93 
46   57   61 


72   64 
48   61 


84   87   86 
42   49   65 


81   66   65 
35   47   60 


78   63   83 
56   60   68 


83   75   67 
60   64   66 


71   77   77 
62   63   66 


63   90 

36   40 


69   61 

60   48 


69   92 
42   52 


91   77 
65   46 


64   93   94 
66   67   54 


65   66   90 
64   65   46 


65   63   46 


67   66   65 


64   91   90 
63   63   49 


61   82   70 
72   68   63 


90   95   76 
69   63   53 


90   93   67 


91   91   66 
63   65   47 


89   93 
69   62 


89   94 
68   64 


93   95 
67   67 


63   67   50 


91   92   64 
65   67   52 


90   95   91 
63   61   48 


64   64   95 
63   63   45 


95   96   89 
68   66   64 


91   93   69 
65   65   47 


82   90 
62   64 


85   94   95 
63   66   49 


67  96   95 

68  66   46 


95   93 
63   61 


94   90 
66   49 


95   95 
66   64 


65   90   90 
63   63   42 


91   91   64 

66   69   56 


85   92 
68   68 


67   68   61 


76   65   88 
45   61   67 


76   64 
42   45 


77   62 
47   61 


79   80 
33   50 


76   83 
42   40 


89   84 
44   42 


79   76   62 
31   38   40 


63   61 
47   50 


61   90 

45   50 


79   86 
49   51 


80   66 
61   63 


62   78 
44   58 


86   88 

46   47 


75   72 
59   67 


90   90 
52   44 


65   80 
48   64 


86   83 
45   49 


63   90 
38   51 


69   61 
45   50 


62   89 
44   44 


90   84 
43   50 


92   90 
45   36 


69   62 
43   48 


86   62 
42   52 


78   62 
42   52 


60   87 
42   45 


90   81 
47   54 


92   87 
40   49 


62   91 
46   50 


90   84 
42   48 


79   63 
45   45 


68   79 
42   49 


78   87 
47   53 


77   74 
49   57 


93   93   62 
67   56   47 
S««  R«f«T«DC«  Nolea  FoUewlng  SuUoa  lodi 
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92   67 
45   52 


61   73   69 
36   31   50 


71   62 
37   49 


68   73 

34   49 


65   71 
36   40 


72   73 
38   42 


72   82 
35   58 


67   70 
30   31 


71   74 
53   S6 


74   85 
36   56 


75   65 
26   60 


73   61 
38   49 


72   62 
33   49 


68   77 
26   38 


75   65 
32   47 


67   77 
31   33 


74   62 
37   48 


71   75 
33   40 


67   90 
33   46 


75   86 
37   56 


73   62 
32   48 


63   69 
36   42 


66   73 
30   39 


77   88 
40   65 


78   67 
30   48 


63   74 
32   33 


75   85 
35   47 


64   72 

30   47 


75   82 
30   54 


70   81 
40   47 


70   76 
40   52 


75   64 
33   55 


60   72   84 
40   34   44 


68   63 
39   41 


67   63 
39   50 


66   70 
35   34 


95   69 

45   48 


78   69   85 

37   40   44 


96   74 
54   51 


84   96 
57   56 


79   94 
49   50 


83   94 
53   49 


76   92 

48   49 


90   62 

70   70 


95   66 
65   63 


95   90 
64   53 


66   96 
51   51 


97   95 
62   67 


65   97 
57   48 


97   65 
65   47 


67   96 
46   48 


96   96   83 
56   47   48 


99   94 
64   65 


96   65 

64   49 


63   46   46 


63   97 
54   49 


89   66 
61   62 


98   95 
53   49 


66   96 
49   49 


96   62 
64   48 


62   95 

60   49 


95   67 
65   60 


67   95 
55   69 


68   77 
65   66 


96   92 
47   52 


67 
40 


84   94   86   77 
62   47   35   55 


74   79 
41   53 


95   77 

46   51 


66   75 
43   43 


80   74 
40   41 


63   61 
55   60 


72   61 
41   41 


69   73 
59   63 


66   63 
55   64 


75   77 
46   47 


75   77 
41   61 


78   79 
44   53 


91   80 
45   47 


64   76 
46   56 


61   77 
45   46 


77   81 
45   52 


97   76 
44   45 


64   64 
48   40 


64   62 
54   61 


76   79 
44   51 


61   73 
42   43 


76   76 
43   46 


73   76 
61   64 


61   67 
42   55 


78   76 
40   41 


62   85 
45   51 


67   75 
42   48 


80   78 

50   56 


77   77 
53   55 


76   74 
54   59 


76   64 
43   60 


98   76 
68   55 


62  96 

63  65 


76   93 
55   60 


81   98 
56   60 


87   62 
69   67 


76   90 
53   56 


64   78 
72   71 


90   66 

71   66 


96   62 

67   64 


96   95 
62   57 


98   86 
68   60 


67  101 
66   62 


97   90 
67   64 


62  100 
56   62 


98   62 
66   62 


65  102 

62   62 


90   95 
66   62 


96   65 
71   67 


97   86 
68   61 


77   63 
52   59 


60  100 
59   60 


85   91 
64   66 


102   96 
60   59 


64  100 
58   63 


100   92 
66   60 


76   97 
60   60 


90   64 
68   67 


86   93 

59   68 


90   82 
71   66 


LOO   62 
70   55 


77   62 

44   51 


83   79 
46   61 


76   77 
43   45 


76   79 
44   62 


76   79 
55   63 


63   85 
48   49 


71   73 
64   66 


74   61 
67   69 


82   80 

46   47 


76   61 
42   50 


79   61 
44   52 


60   82 
60   51 


79   76 
49   53 


61   60 
43   44 


63   62 

46   47 


86   64 
46   49 


62   64 
50   59 


78   61 
45   45 


75   75 

41   46 


79   76 
37   46 


80   63 
50   58 


83   67 

47   48 


76   81 
47   46 


79   82 

43   49 


77   76 
34   50 


78   77 
53   61 


63   75 
52   58 


60   75 
57   63 


DAILY  TEMPERATURES 


T6X4S 
MARCH 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18 


19      20      21       22      23      24 


25      26      27      28 


SIN   MARCOS 

SEALV 

SECUIN 

SINTDN 

SHITHVILLE 

50HERVILLE  DAH 

W4SHINCT0N  STATE  PARK 

YOAKUM 

•  0      * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANSlETDN  2  W 

BAY  CITY  wATERHOPKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 

OANEVANC  2  SE 

EONA  HWY  il    BRIDGE 

EL  CAMPQ 

FREEPORT  2  NK 

CALVESTON  WSO 

HOUSTON  INCDNT  AP 

HOUSTON  paa  airport 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

orange  4  nh 
paLacids  faa  airport 

PIERCE  1  E 

Point  comfort 

port  ARTHUR  HSO 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  lin 
VICTORIA  USO 

*  •     • 
SOUTHERN  09 

ALICE 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


80   52 

49   30 


70   67   53 

60  t,i      31 


60   69   55 

56   43   29 


85   80 
59   58 


65   70 
53   51 


76   66   62 


66   70 
61   33 


66   5<. 
47   35 


70   5". 
46   34 


77   68   66 


65   67 
59   36 


71   5! 

41   34 


67 
62 


55   67 

23   26 


68   77 
26   46 


55   81 
29   49 


67   78 
34   56 


48   58 
25   30 


50   60 
23   28 


51   76 
28   27 


65   77 
31   45 


54   60 
27   33 


48   59 
28   29 


53   65 
24   39 


55   62 
32   38 


55   70 

27   49 


52   59 
20   21 


63   75 
27   49 


55   63 
23   24 


65   76 
29   46 


54   62 
34   34 


59   66 
39   59 


60   74 
25   4B 


60   73 
28   45 


53   62 

24   30 


62   74 
30   56 


55   61 

30   36 


52   56 
27   27 


68 
54 

61   74   69 
31   57   46 

54   64   70 
26   37   42 


62   76 
37   55 


57   73 
30   55 


52   61   74 


65   76   69 
30   45   41 


60   70   85 


63   71 
26   29 


72   63 
30   55 


71   81 
37   60 


55   63 

29   33 


60   67 
30   40 


69   76 
31   48 


66   79 
37   53 


70   61 
33   35 


70   61 
49   53 


62   65 

28   42 


69   63 

37   39 


62   63 
35   35 


65   60 
30   25 


62   69 
34   33 


69   63 
31   29 


63   71 
31   35 


70   62 
43   42 


58   58 
46   49 


60   66 
30   27 


62   68 
38   36 


63   66 
36   39 


69   62 
36   35 


72   58 
34   30 


76   62 
30   32 


67   66 
36   43 


61   65 
36   35 


78   64   65 
47   48   54 


64   69 
35   36 


81   7! 

36   40 


60   85 
51   67 


75   67 
46   53 


77   84 
59   65 


73   60 

41   41 


74   65 
38   40 


76   81 
41   51 


73   66 
48   53 


70   76 
45   58 


71   71   76 


73   77 
51   62 


71   79 
55   63 


67   77 
37   48 


80   84 
55   67 


77   82 
47   57 


74   82   85 
49   54   66 


69   75 
52   62 


67   71 
58   61 


79   84 
52   66 


76   79 
60   65 


67   69 

44   54 


76   79 
61   66 


74   81 
53   65 


72   77 
55   65 


87   93   94 
60   64   46 


88   88 
67   67 


94   93 
65   69 


92   99   90 
67   66   56 


64   85 
66   47 


81   67 
62   64 


66   88 
64   65 


93   95 
65   66 


89   82 

64   63 


60   82 
62   59 


84   60 
64   48 


64  62 

65  51 


78   77 
64   52 


85   84 
62   45 


86   82 
68   49 


89   85 
64   49 


85   62 

68   50 


62   76 
61   56 


71   70 
63   59 


84   79 
67   46 


85   79 
67   54 


54   63   62 


79   78   73 
63   67   50 


84   87   84 
63   66   50 


73   78 
62   62 


79   78   76 
64   58   50 


84   67   64 
60   67   48 


87   66   80 
66   68   53 


82   81   78 
64   65   53 


63   6!   49 


80  88  63 

4!  45  54 

85  82  64 

45  5?  58 

84  65  92 

50  49  62 

92 


90  66  74 

44  31  34 

70  71  78 

44  35  45 


89   80 
44   51 


60   76 
46   53 


83   79 
45   48 


71   77 
46   33 


79   77 
54   35 


63   60 
45   34 


63   77 
43   50 


87   62 
47   52 


76   84 
45   49 


60   84 
52   53 


75   62 
37   43 


60   66 
47   50 


81   73 
44   49 


80   85 
39   40 


86   81 
43   47 


81   87 
39   40 


67   61 
44   50 


72   78 
49   50 


75   67 
59   60 


82   75 

41   51 


95   85 
48   51 


77   72 
45   50 


81   87 
45   48 


74   76 
43   43 


79   76 
45   49 


61   66 
42   46 


61   81 
49   49 


80   75 
47   50 


64   70 
43   33 


72   74 
43   37 


65   71 
36   45 


62   74 
49   53 


64   70 

28   39 


65   74 
40   45 


69   65 
39   48 


65   70 
32   33 


72   78 
33   47 


83   66   74 


74   79 
33   45 


69   66 
40   40 


60   63 

50   58 


69   69 
32   42 


69   69 
40   39 


74   71 
36   34 


70   75 
38   55 


66   72 
35   46 


63   66 
37   38 


70   74 
37   59 


64   73 
32   40 


70   80 
42   58 


68   68 
37   47 


43   47   58 


87   80   84 
44   47   60 


48   50   61 


75   64   69 


47   33   33 


67   75   81 
44   37   48 


93   77 
50   50 


91   66 
50   53 


75   68   78 
58   49   53 


91   68 
48   44 


94   63 

49   46 


88   70 
49   54 


69   88 

61   54 


73   72 
54   52 


72   62 

60   54 


74   82 
62   57 


68   76 
62   57 


67  ee 

50   58 


87   84 
61   54 


72  81 

56  61 

71  71 

62  56 

68  66 

64  56 

90  89 

61  58 

68  65 


86   78 
63   59 


74   86 
58   5! 


64   78 
43   56 


79   76 
65   57 


79   90 
60   51 


87   80 
65   59 


61   67 
63   54 


75   76   76 
65   60   60 


59   55   52 


95   82 
65   56 


87  100 
59   69 


60   73 
50   41 


60   75 
56   45 


60   80 
57   43 


97   63 
67   52 


61 
51   44 


59   61 
45   42 


63   72   78 
51   43   47 


84   76   80 
56   45   53 


85   69 
46   41 


77   79 
54   54 


64   74 
45   44 


64   75 
46   48 


74   72 

43   43 


75   78 
47   49 


69   77 
44   45 


73   79 
46   50 


62   65 
46   60 


73   71 
45   47 


73   73 
47   61 


82   72 
44   43 


76   75 

47   56 


63   75 
45   47 


66   76 
46   46 


63   45   57 


71   72 

45   45 


60   60   66 
62   54   54 


68   83   73 


91   76   79 
53   48   60 


99   80   79 
60   39   40 


80   60 
62   43 


90 
59 


63   63 
42   53 


90   78 
60   36 


77   79 
38   55 


84   82 
63   47 


71   76 
55   55 


81   62 
58   44 


74   78 
62   63 


75   79 
62   66 


76   80 
55   62 


72   86 
50   59 


85   62 
69   66 


78   90 
57   64 


88   82 
58   64 


72   80 
57   66 


69   75 
64   62 


62   79 
68   52 


81   81 
68   60 


76   79 

46   43 


78   81 
67   65 


76   81 
60   65 


68   74 
47   59 


77   80 
67   56 


76   66 
56   64 


87   83 
67   61 


77   79 
66   53 


79   70 

40   43 


60   79 
39   41 


80   80 

41   41 


82   74 
45   49 


78   72 
41   55 


79   75 
35   38 


76   78 
43   47 


78   79 
45   46 


61   70 
48   47 


64   68 
53   59 


72   75 
35   41 


60   76 
47   45 


60   74 
39   38 


78   75 
43   58 


61   76 
45   48 


74   70 
40   40 


71   75 
46   58 


60   77 
41   44 


61   76 
50   60 


71   79 
43   48 


74  62       79 
56   63   42 


57   64   4'!   43 


92   83   76   78 
7o   55   46   52 


83   98   85   80 
6fl   66   50   66 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MARCH 

1971 

Slallon 

Day 

ol  Month 

(71 

1     2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SRMSTdnNC 

MAX 

MIN 

86 

92 

57 

60 

40 

73 
24 

66 

48 

82 
62 

76 
46 

77 
38 

85 

43 

62 
53 

86 
59 

86 
65 

95 
64 

100 
70 

92 

54 

86 
38 

60 

41 

98 
67 

94 
59 

76 
33 

98 
52 

66 
59 

94 
62 

86 
64 

101 
69 

90 
57 

87 
62 

82 
65 

60 
48 

86 
52 

66.5 
64,4 

IEN4VII)ES  NO.  2 

MAX 

MIN 

86 
57 

87 
60 

70 
30 

68 
27 

73 
27 

H6 

3  1 

76 
40 

67 
33 

73 
37 

88 
57 

83 
57 

90 
66 

91 
66 

97 
66 

96 
52 

85 
42 

91 
46 

87 
59 

94 
55 

71 
34 

76 
35 

69 
57 

100 
60 

95 

64 

84 
62 

97 
53 

76 
54 

99 
55 

84 
49 

64.6 
50.2 

CARBIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

86 
64 

67 
62 

73 
33 

62 

27 

72 
40 

85 
53 

73 
35 

68 
35 

73 
51 

86 
55 

82 
65 

92 

61 

93 
67 

96 
65 

93 
49 

84 
44 

69 
51 

87 
67 

91 
50 

71 
37 

77 
52 

91 
48 

100 
54 

87 
62 

69 
62 

97 
51 

72 
64 

103 
65 

84 
50 

82 
60 

83.9 

52.8 

CAT4RIN4 

MAX 

MIN 

es 

62 

85 
62 

62 

34 

72 
32 

66 
42 

84 
52 

69 
36 

74 
42 

86 
52 

64 
52 

90 
65 

96 
62 

96 
67 

96 
65 

68 
53 

90 
46 

88 
49 

95 

66 

89 
49 

74 
40 

69 
50 

100 
54 

88 

54 

60 
60 

97 
61 

96 
51 

86 
61 

104 

98 
66 

64 
51 

89 
59 

67.3 
53.3 

CHABLOTTE  5  NNM 

MAX 

MIN 

SJ 

61 

83 
51 

63 

30 

69 
27 

64 

47 

63 
53 

67 

30 

73 
32 

84 
55 

83 
50 

68 
59 

90 
64 

95 
66 

94 
63 

91 
54 

69 
39 

68 
49 

92 
64 

92 

50 

75 
30 

65 
51 

97 
45 

96 
52 

62 
57 

93 

61 

86 

45 

85 
59 

100 

100 
62 

81 
49 

86 
52 

65.8 
50.7 

COTULLS  FA4  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
63 

77 
43 

56 
33 

71 
32 

66 

46 

73 
i.9 

66 

37 

7<, 
39 

85 
53 

79 
55 

68 
65 

95 
65 

94 
65 

95 
63 

83 
54 

91 
47 

67 
53 

93 
63 

66 

51 

75 

40 

87 
52 

97 
52 

65 

54 

69 

60 

96 
59 

73 
50 

84 
64 

101 

82 
64 

62 

50 

68 
58 

82.9 

53.0 

CRYSTAL  CITV 

MAX 
MIN 

85 
61 

83 
54 

60 
32 

72 
30 

64 
42 

74 
55 

68 
35 

74 
37 

84 
52 

80 
53 

90 
62 

94 

60 

96 
54 

93 

61 

83 
49 

90 
48 

67 
53 

95 
66 

61 
50 

77 
37 

89 
51 

99 

47 

87 
62 

76 
57 

97 
62 

60 
50 

85 
61 

103 

86 
61 

84 
49 

67 
57 

84.7 
51,6 

OILLEV 

MAX 
MIN 

81 
55 

85 
60 

73 
3? 

59 
26 

70 
26 

85 
42 

73 
37 

67 
32 

74 
26 

66 
48 

79 
56 

89 
60 

94 
64 

96 
59 

94 
53 

63 

43 

90 
46 

87 
46 

84 
49 

70 
35 

76 
40 

69 
49 

99 

50 

67 
61 

68 
67 

97 
47 

72 
47 

102 
61 

64 
49 

81 
54 

62.5 
47.2 

EACLt  PASS 

MAX 
MIN 

78 
56 

81 
55 

63 
33 

56 
32 

70 
32 

62 
42 

68 

35 

67 
36 

72 
41 

62 

54 

79 
53 

89 
60 

69 
49 

95 

50 

90 
50 

82 
50 

87 
50 

87 
55 

91 
49 

71 
43 

75 
46 

89 
52 

9! 
64 

69 
55 

70 
61 

95 
55 

78 
55 

100 
63 

62 
63 

81 
51 

81.3 

49.5 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

87 
5' 

90 
65 

78 
32 

61 
25 

73 
39 

85 

43 

75 
34 

68 
35 

73 
40 

63 
53 

83 

66 

93 
64 

96 
64 

97 
58 

96 
47 

65 
40 

90 
40 

87 
42 

93 

50 

70 
32 

87 
34 

93 

50 

102 
56 

69 
55 

78 
68 

96 

43 

76 
63 

102 
66 

62 

45 

84 
45 

85.3 

47.6 

FALCCjN  dam 

MAX 
MIN 

87 

88 
65 

69 
41 

60 
33 

75 
33 

88 
48 

82 
46 

70 
41 

72 
42 

68 
62 

88 
58 

88 
62 

93 
65 

95 
64 

100 
59 

64 
46 

86 
57 

89 
63 

96 
60 

72 
45 

77 
45 

87 
58 

99 
60 

93 

65 

91 
66 

98 
63 

80 

60 

96 
68 

62 
55 

65 
55 

86.4 
55.2 

FALFURRUS 

MAX 

MIN 

89 

85 
64 

86 
35 

57 
23 

74 
23 

61 
46 

63 
45 

78 
33 

78 
33 

87 
50 

86 
62 

90 
65 

69 
63 

95 

62 

100 
50 

85 
41 

90 
42 

84 
53 

•lb 
54 

70 
34 

82 
35 

86 
53 

96 
61 

95 
64 

89 
65 

97 
55 

72 
55 

94 
67 

64 
49 

80 
49 

85.5 

49.7 

FOWLERTON 

MAX 
MIN 

87 
63 

82 
55 

57 
32 

70 
26 

65 
45 

83 
55 

69 
32 

74 
33 

86 

50 

63 
50 

89 
62 

94 
64 

95 
66 

90 
60 

64 
55 

84 
46 

85 
58 

88 
61 

69 
62 

65 
40 

95 
64 

100 
50 

96 
62 

67 
60 

68 
60 

86 

64 

84 
42 

101 

95 
59 

62 
42 

90 
52 

65.9 
52.4 

FRFER 

MAX 

MIN 

8". 

60 

87 
62 

78 
32 

58 
34 

71 
42 

85 
51 

74 
38 

68 

41 

74 
43 

87 
54 

66 
55 

69 
55 

94 
66 

95 
53 

94 

53 

78 
40 

85 
42 

68 
56 

92 
52 

85 

54 

78 
50 

88 
45 

98 
55 

68 
60 

79 
60 

95 
52 

75 
52 

98 
64 

84 
52 

78 
55 

83.6 
51.1 

iEBBRONVlLLE 

MAX 

MIN 

86 
61 

90 
67 

67 
35 

59 
33 

72 
45 

85 

51 

76 
42 

67 
36 

70 
47 

68 
54 

63 
64 

88 
66 

92 
67 

97 
69 

96 
55 

84 
42 

69 
45 

87 
60 

95 
51 

71 
39 

77 
50 

69 
55 

100 
64 

97 
67 

93 
64 

98 
65 

76 
56 

97 
67 

84 
52 

83 
58 

85.5 
53,9 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

80 
38 

61 
39 

79 
35 

55 
43 

80 
43 

82 

40 

8C 
36 

79 
37 

78 
35 

78 
31 

80 
45 

92 
52 

91 
63 

90 
52 

89 
51 

88 
50 

85 
49 

61 
48 

80 
49 

82 

50 

11 

64 

56 

92 
52 

81 
51 

72 
61 

97 
60 

75 
52 

102 
59 

87 
52 

62 
61 

83.0 
47.5 

LARE!)0  NO.  2 

MAX 

MIN 

86 
66 

63 
60 

61 
37 

72 
33 

83 

51 

79 
54 

73 
43 

71 
43 

84 
53 

60 
52 

88 

67 

92 
64 

93 
65 

98 
66 

64 
54 

89 
48 

86 
51 

95 
66 

87 
56 

74 
40 

69 
66 

97 
60 

89 
59 

87 
68 

96 
59 

90 
55 

86 
65 

92 

68 

63 
60 

89 
60 

65.6 
56.2 

OILTON 

MAX 

MIN 

85 
62 

88 
6' 

66 
43 

70 
46 

96 
65 

97 
52 

69 

47 

86 
55 

95 
54 

75 
37 

73 
39 

88 
57 

100 
60 

95 

64 

90 
63 

68 
57 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

78 
5<. 

85 
52 

60 
26 

70 
30 

69 
39 

64 
54 

70 
35 

66 
35 

63 
45 

85 
52 

78 
55 

86 
60 

94 
62 

95 
58 

93 
46 

85 
44 

89 
49 

87 
62 

92 

47 

72 
36 

96 
49 

88 
48 

98 

50 

62 
55 

69 

54 

97 
45 

71 
51 

69 
61 

102 
60 

62 

46 

80 
61 

64.4 
46.9 

PDTEET 

MAX 
MIN 

77 
54 

60 
56 

57 
30 

57 
28 

66 
36 

S3 
52 

67 
33 

62 
34 

71 
36 

63 
51 

78 
58 

85 
63 

89 
66 

94 
64 

93 
64 

61 
41 

89 
50 

84 
54 

91 
49 

68 
33 

75 

47 

65 
46 

96 
46 

80 
50 

64 
56 

87 

45 

82 

46 

65 
62 

100 
62 

80 
48 

80 
46 

79.7 
46.5 

Rin  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

90 
63 

88 
64 

92 

41 

61 
25 

75 
25 

69 
44 

83 
35 

73 
37 

72 
38 

90 
48 

68 
53 

69 
63 

91 
63 

98 
65 

102 
60 

85 

45 

89 
45 

68 
47 

97 
61 

74 
38 

76 
38 

89 
53 

99 

54 

95 
61 

95 

67 

98 
62 

79 
62 

95 
66 

99 

67 

84 
50 

64 
49 

87.3 
50.9 

TKD6N 

MAX 
MIN 

82 

56 

85 
67 

70 
32 

59 
30 

70 
38 

85 
51 

72 
34 

67 
36 

73 
42 

85 
53 

80 
57 

68 
62 

91 
69 

93 
64 

95 
54 

83 

41 

90 
46 

66 
54 

92 
53 

70 
32 

76 

51 

88 
50 

97 
54 

85 
67 

71 
60 

95 

46 

70 
53 

85 

65 

100 
65 

84 
47 

61 
67 

82.3 
51.0 

ZAPATA 

»     •     « 

MAX 

MIN 

88 
6* 

91 
66 

66 
39 

74 
34 

84 

50 

81 

48 

74 
47 

75 
42 

87 
53 

66 
56 

69 
66 

93 
65 

96 
65 

105 
66 

92 

55 

92 

49 

68 
53 

102 
68 

91 
58 

76 
44 

93 

55 

99 
58 

95 

64 

89 
66 

99 

64 

96 
60 

85 
59 

100 
67 

89 
69 

85 
53 

69 
62 

86.7 
66.9 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  USD 

MAX 

MIN 

88 

71 

93 
55 

64 
41 

72 
38 

61 
65 

86 

61 

69 
48 

74 
45 

62 
65 

86 
60 

84 

70 

88 
67 

91 
66 

93 

67 

61 
56 

83 
52 

84 

61 

91 

70 

74 
54 

76 
45 

84 
65 

89 
65 

89 
70 

65 
72 

91 
74 

79 

71 

65 
73 

90 
75 

79 
59 

79 
56 

84 
66 

83.0 
61.1 

HARLlNGCN 

MAX 

MIN 

MC  ALLEN 

MAX 
MIN 

82 
64 

67 
69 

91 
38 

61 
33 

71 
35 

81 
54 

83 
49 

69 
41 

70 
48 

86 
55 

86 
62 

88 
67 

89 
66 

94 
66 

100 
56 

84 

51 

66 
50 

86 
51 

95 
61 

71 
46 

76 
46 

87 
61 

92 
62 

94 
64 

69 

71 

99 
62 

77 
58 

94 

67 

93 
68 

60 
54 

82 

64 

64,6 
55,8 

MC  ALLeS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

88 
69 

95 
52 

62 
42 

71 
36 

84 
50 

85 
58 

66 
49 

69 
48 

88 
57 

85 
63 

87 
69 

69 
68 

95 
66 

101 
69 

62 
56 

87 
51 

86 
51 

99 
72 

74 
52 

75 
46 

87 
59 

94 
63 

86 

70 

100 
71 

74 
60 

65 
66 

94 
70 

78 
60 

81 
54 

63 

61 

84.7 
66.8 

hc  cnoK 

MAX 

MIN 

89 
65 

87 
69 

85 
36 

61 
32 

71 
35 

85 
49 

65 

47 

69 

40 

69 
43 

86 
50 

65 
59 

87 
66 

89 
63 

96 
66 

102 
63 

63 
45 

68 
45 

87 
51 

100 
60 

73 

41 

77 

41 

91 
54 

97 
65 

92 
69 

101 
59 

70 
69 

68 
67 

97 
69 

83 

51 

83 
53 

65.6 
63.7 

MSSIQN  4  4 

MAX 

MIN 

89 
65 

69 
68 

95 

41 

62 
36 

74 
36 

86 
53 

85 

49 

70 
45 

72 
45 

89 
56 

68 
61 

90 
67 

90 
67 

96 

67 

100 
55 

65 
47 

87 

47 

87 

51 

98 
61 

72 
42 

77 
44 

86 
61 

98 
66 

92 

71 

100 
61 

70 
59 

86 
69 

97 
70 

79 
62 

84 
55 

86.3 

55.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

77 
69 

79 
71 

90 
40 

66 

65 
40 

82 
61 

80 
55 

62 

54 

67 

58 

77 
60 

74 
64 

79 
69 

60 
69 

94 

70 

100 
67 

50 

59 

58 

60 

41 

49 

65 

70 

71 

92 

66 

73 
66 

79 
68 

66 
59 

73 
59 

73 
65 

60.3 

RAYMUNDVILLE 

MAX 

MIN 

88 
63 

89 
69 

95 
39 

61 
33 

73 
34 

63 
63 

87 
48 

67 
42 

71 

40 

65 
53 

83 
55 

88 
65 

69 
64 

99 

67 

101 
64 

82 

48 

85 

47 

83 
49 

96 
59 

70 
42 

75 
43 

89 
61 

94 

70 

91 

70 

98 
62 

70 
63 

86 
68 

92 

69 

78 
50 

60 
52 

84.6 
55.1 

SAN  BEMTQ 

MAX 

MIN 

85 
65 

86 
70 

94 

41 

61 
40 

71 
41 

60 
65 

80 
50 

75 
50 

69 
60 

60 
60 

63 
62 

84 
67 

84 
66 

94 
70 

95 

64 

63 
53 

85 
54 

65 
58 

92 
61 

69 
48 

76 
48 

85 
65 

89 

70 

86 
72 

93 
67 

74 
68 

85 
69 

86 
72 

75 
55 

62 

68 

62.5 
59.9 

fESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

88 
67 

93 
72 

74 

40 

70 
34 

80 
52 

85 
63 

77 
47 

71 
44 

83 
55 

85 
62 

67 
68 

88 
68 

95 
65 

101 

68 

96 
56 

67 

50 

87 
49 

97 
70 

96 

60 

77 
43 

89 
60 

93 

65 

65 

89 

70 

96 
71 

90 
63 

65 
66 

91 
71 

66 
68 

82 
52 

63 
61 

86.9 
59.5 

»  NoIas  Following  SuUon  Indax 


SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
MARCH  1971 


Wind 
(Speed  —  m.p.h. 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


=    0) 

»   - 


Q£00 


.11 


2 


0)    ~ 

o 


v-  E 

I/) 
4)  0) 

O 


Standard  of  Time 
CENTRAL 


_Q0. 


06  .   12      IS 


Number  of  days  with 
precipitation 


o 
o 
o 

CN  o 


o  " 

(U  O 


V) 

1-  O 
<0  <i>  — 
O)  >  4) 

<.    in   in 


ABILENE  WSD 
AMARILLD  WSD 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSD 
CORPUS  CHRIST!  WSD 
DALLAS  WSO 
DEL  RID  WSD 
EL  PASD  WSD 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSD 
HOUSTON  INCDNT  AP 
LUBBOCK  wSD 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSD 
SAN  ANGElD  WSO 
SAN  ANTONIO  WSD 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSO 
%  PEAK  GUST 


21 
22 
14 
14 
13 
16 
10 
28 
19 

13 
25 

21 
15 
21 
12 
14 
18 
15 


3.8 
5.9 
0.7 
8.1 
7.8 
2.6 
3.9 
6.3 
2.8 

2.2 

3.0 
3.2 
2.8 
4.3 
1.8 
3.7 
2.5 
1.3 


15.5 
17.6 
12.4 
14.7 
15.3 
14.5 
11.4 
11.6 
14.0 

9.2 

13.4 
14.1 
12.0 
14.9 
11.9 
12.8 
14.7 
15.7 


41 

43 

34 

45 

36 

35 

39  +  +I 

48 

35+-H 

37 

28  +  + 

40++ 

35++ 

30 

35++ 

33 

45  'A 

30++ 

46++ 


S 
NW 
NW 

N 
SE 
NW 
33 

W 
25 
NW 
33 
29 
31 
SW 
27 
NW 

N 
24 
30 


17 

18  + 

03+ 

02 

31 

06 

02 

05 

14 

03+1 

03 

14 

14 

25+1 

14 

02 

02 

14 

14 


45 

40 
59 
74 
75 
53 
38 
18 
61 

77 
43 
33 
81 
40 
59 
75 
54 
58 


57 
54 
70 
74 
82 
64 
55 
23 
73 

80 
56 
46 
82 
52 
69 
80 
63 
70 


36 


30   19 


42 


47   55 


49 
42 
32 

16 
44 

53 
33 
20 
58 
25 
38 
47 
41 
38 


28 


33 


56 
32 

18 
12 
36 

53 
22 
14 
66 
21 
28 
52 
33 
30 


2 
3 

7 
4 
4 
4 
3 
0 
4 
8 

11 
1 
1 

10 
1 
8 
7 
6 
4 


86 
85 
70 
73 
68 
80 

99 

50 
55 


53 


81 


3.2 

4.2 
4.2 
4.9 
4.9 
4.2 
3.1 
2,4 
4.1 

5.8 
3.9 
3.0 
6.0 
2.8 
3.8 
5.3 
3.4 
4.4 


87  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

MARCH 


Day  Oi  Month 


10     n      12      13      U      IS      16      17      18      19     20     21      22     23      24     25     26      27      28     29     30     31 


3  w  01 


•  •     * 

LDW  ROLLING  PLAINS  02 
HDROS  CRE6K  DAM 

*  •    • 

north  central     03 
barowell  0am 

belton  dam 
benbrook  0am 
denison  0am 

srapevine  0am 

LAVON  0AM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

RRDCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HncLOH  0AM 
HACO  DAM 

WHITNE'r'  DAM 

«    «    * 
EAST  TEXAS  04 

DAINGERFIELO  9  S 
SAM  RAVBJRN  DAM 
TOWN  BLUFF  DAM 

TRANS  PECOS         05 
MOUNT  LOCKE 

RED  Bluff  dam 


EDWARDS  Plateau    06 
amistad  dam 


SAN  ANCELO  DAM 


*    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
NINO 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
WIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


.40  .3; 

200  130 


.22  .!«  ,ia 

93l 1S3  103 


.09 
169 
63  62 
46   35 


EVAP 

.13 

WIND 

60 

MAX 

75 

HIN 

54 

EVAP 

.12 

WIND 

30 

MAX 

71 

MIN 

46 

EVAP 

.07 

WIND 

31 

MAX 

71 

MIN 

47 

.58  .32  .29 

194  300  164 

57   70  5B 

30,  40  32 

.43  .28  ,27 
144'  183|  124 

.35  .29'  *  [ 

1871 201' 105 

.28! .28  .19 

257i  27l|  127 
70!  69  52 
39   42|  35 


10.54 
4662 


,20  .33  .24  .20  .25  .17  .34  .50  .28  .32  .46  .39  .311.29  .26  .34  .27  .14  .09. 24  .12  .41  ,40  .40  8.44 

65  195  169  94  119  147  166  196'  71   95  245  228  132  100  161  176  131  151  109  115  230  206  140  136  4861 

60  63  66  61  76   72  82  781  75|  73   71,  66   62,  67,  71  76,  69  52  56   69   67  68  70   73  68.3 

30  31  40  40  44   55  56  42   41   40!  40   35,  34i  36   44  44   38  38  37   37,  47  38  4o'  40  39.7 


.24  .19 


18  .26 

31  151 


.38  .211  ,38l  .23 
74  161  112  107 


.20  ,16  ,37  ,43 
91   93  116  115 


,33  .15  .36  ,44 
71  122  129  153 


.321  ,43l  .22.  .3ll  .24  .35. 24  .061  .06 1  . 19 ', 10  I ,39  ,31 
184'  H6|  72'  89'  99   94   64   74,  65   61' 139:  136   76 


.49|  ,35,  .30i  .271  .76i  .21 1 .231  .12 1  ,09|  ,22 ; ,20 : ,40  ,27 
217  175  109' 109'  60  120   96' 159'  58 1 132  169  167 i  64 


,35  ,34 

209  321 


186 


.22  .22  .24  .22  .13  .21  .38  .39 

97  204  102  106  61  95  269  139 

64   64   62   77  76  79  79  72 

37-  43i  40,  45  47  51  60  40| 

.39  ,32  ,2*1  .25  .27  .23  .38  .49,' 

72j 162! I44i  97  81  146  151  1661 

60l  66!  701  68  77  83  63  60^ 

35   36   40   41  45  49  58  37 


7.32 
3129 


3817 


23  .42  .28  .31  .24  .34  .17  .21  .14  .10  .12  .21  .14  .30  .351.51  7.31 

60   98;  239  193  112  202  117  134  84  104   52  161  153  165  116  272|  4S68 

73   72   68   67  64  72l  72  64  53  61   68   70   73   70   72   72  67.9 

481  44l  52,  35  36  42   53  42  39  41   40|  451  60,  49,  42   46  43.4 


•  J  ,53 

68l 200 


25,  .33  .50  .39  .38  .33  .27  ,18  .25  .14  . 10:  .24 1  .22 1  .38 , ,33  ,44 

50   82I  269'  196  128  1071123  131  116  146  72' 121  206  154 ' 103 ' 169 

75   73   73   67  66  70   75  65  70   54  60   69i  84   66   71   75 

41   43I  42   37  37  42i  45  42  40   39  40   39   44   47   43   43 


,22l ,24, .24  .20  .38  ,46 

1691 113,  91  174  167  163 


.46  .36 

180  301' 164 
61,  74:  - 

33 1  46,  - 


.22]  .27 

49   71 


.26  .08  .15  .23  .26;  ,28 

69  128   51  148  185 


,431 .23 
216! 126 

721  56 
38   35 


,33  .41  .30  .16  .26  .12  .37  .49 

76  183  185  79  134  136  170  196 

65  67  72  63   60  78  65  82 

38  38  46  45<  50  60  62  45 

.19i  .321 .38' .25' .30' .24! .45  .54 
54| 176  130  102'  84  93  126  159 
761  77|  78  71 
46'  47;  51  39 
I  I 
.18' ,13l ,39  .46 
791 I02I 116' 114 


.40  .40  .29  .29  .23  .22  .20  .14  .10  .23  .13  .301, 32', 40 
243  220  133  108  164  119   80  127   64  115  237  1*9   9j'200' 


.21  .32!  .33  .57  .32  .27  .20  .37  .28  .10  .06  .29  .13  .36  .37  .35 

44  85  245  219  126  101  191  159  131  131  102  106  218  202  119,130 

60  75   73  70  65  60  75   80   74   !2   58  74   75   93  72   75 

46  46,  46  40  36  40  48   50   43.  41   42  43,  45   52  46   45 


1461 
42 
29 


54   65 
35   35 

70 
41 

61 
41 

15  .33 

37  151 

.22 

109 

.21 

71 

50  .38 

.24 

.23 

.321  .33  .49  .52  .17  .33  .49  .31  .24  .11 

681  66  216  220   81  129  108  118  60'  153 

75   73  7l|  69j  61  69  76|  72  7l|  53 

39   41  41   36   39  36  44   44  39   39) 


205  277,  173 
59|  70l  - 
29   41,  - 


.32!  .11'  .35  .50'  .27!  .34 


,02i ,25  ,38  .46  .33' .42 
55| 117  166  189   82. 154 

52|  70l  78'  8l|  71   73 
39   40   41   46   41   41 


.40  .39'  .24  .35  .30'  .36  .29 
1881  117i  59  105  no:  871  92 


.09  .18  ,10  .42 
64   93  149  115 


,33  .37 

1|  ISO 


85  209  142  103  124  105  153  175 
60  65  74  62  77  75  61  83 
35   33   40   39   47   56   56   42 


42  .45  .33  .36  .25  .32  .29  .03 

71   90  227  205  144  151  141  126  115  105 

75   74   70   72   62   68   74   77  72   50 

42   44   46   36   34   34   46   45  39   39 


,08  .26  .12' .43| .381 .31 

90  119  9l' 273, 110  1991 

54   70  69!  69   72]  74 

38   37  50   46   41   4l' 


.10  ,10  ,15  .18  .21]  .17 

92  153   64  149  2O2I  104 

74  55!  60|  71!  7l!  61 

47  35   39   46   5l'  41 


54! 166 
64  64 
35 


26  .18  .25  .23  .36  .47  .26  .32  .42  ,36  .26  .31  .30 

54,  561  178  139|  69   95  105 

75  75;  72   71   641  69  76 

42'  45   59,  37;  37   42  37, 


129  66  80  110  117  168 
71  61,  76  78  89  81 
43   56   53   56   42 


,02  .131  •  .31 

13  1431 120  81 

64  62'  -  62 

56  38l  •  36 


.181 .23 
1381 151 
70 1  65 

451  40 


.18; .26  .12  .10  .11   -  .19  .42 

59  132  107  78  100  119  164  139 

67   67  65  75   76   82  83   81 

40,  46  44  47   56   58  65   49 


.191 ,101 .°8l ,11  ,19  ,31 

119,  12,  93|  79  84  1301 

6II  65j  70i  78  BO  82 

63  63  52l 


25  .24  .08 
84,  79  93 
77  73,  51 
48   42   42 


.21' .37  .26  .48  .11  ,28 

45  127  170  222  84  111 

76   75  74  63  72  69 

51   47  62  38  41  46 


.05  .22  .12  .66 

63   63  162  106 

55I  71  78  89 

40!  40  45  90 

I 


.28  .451 

79  118 


8.32 

4343 
70.8 
41.3 

7.39 
4545 

8.14 
4660 
72.6 
45.2 

9.33 
3910 
67.6 
40,0 

7,98 
3102 

6,60 
4538 

70.4 
41.4 

8.08 
3285 
69.8 
42.5 


,13  .341.16  .12  .13  ,23  .12' .32  .2»1 ,34  6.546 

98  157  153  142  113  147  lisll08  64  1331  3731 

79   76   61   58  66  72  76   78  78   77,  71.6 

56   50   40   44  42  46  64   57  46   49  48.3 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.01  .06  .14 

8  103   65 

61   62,  59 

36   35 


EVAP 

wind'  ♦  76 
55 
34 


MAX 

MIN 

11 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
81 
59 
34 

EVAP 
WIND 

.11 
53 

.23  ,09 
85  78 
99 
31 


.161.141  • 
68  146   93 
63 
35 


w 

76 

79 

64 

73 

35 

34 

.37 
42 

.18 
69 

1      I 

,05  .10  ,08 

99  17   94 

71   71   59  68   67 

37   36   41  45I  55 


,211 ,21  ,29  ,25 
171  36   991  139 

81   80I  771  69 
49   49'  49   42 


.10  .39  .76  .21  .15  .30  .21 
1791 201  314' 120'  49'  74'  90 
56!  69,  69'  61  61  67  68 
29   36   42   37   30   32,  38 


38 


,12  .14  .23 

83  93  120 

73  78  79 

63  62  50 


.26  .60'  .19 
146  213  76 
68  69  65 
4li  37,  38 


.16' 

ll3i 
69! 
38 


24  .41 

661 243 
MAX  65;  74|  56 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

WIND!  47, 105: 281 

MAX  65   82   - 

MIN  52   60   30 


,33  .38  .35  .57  .50  .22 

65  115  115  176  260   62 

70   66   73   75  66   70 

39   40,  43,  43  47   36 

.30| .28  ,34l ,26  ,34  ,38 

43;  53   77;  95  114  125 

70l  7ll  71|  71,  7»|  70 

4l|  39'  40   42  42,  39 


,191  ,20'  ,25  .14  .24 
25I  24'  75'  106  86 
79  79  75  65  66 
47   53'  49   40!  37 


48 

47 

25 

» 

,37| ,33 

* 

.29 

112 

172 

174 

73 

72 

70 

S5 

41 
.04 

37 

18 

* 

31 

15  .35  .28' .34  .30  .30  .28 

721 156,  84  128, 102  170   57 

96l  56   69   61   60  62   74 

27,  35:  30j  31  31,  4* 

.40, .461 .271 ,Zl- .37! ,39 


234  206, 116 
63,  73:  78 

36;  39   35 


25 

.26 

82 

34 

56 

76 

44 

46 

34 

.36 

84 

80 

65 

76 

42 

45 

.06,  .33 
49  63 
61  62 
36   38 


,08 


,23| .191 ,03' .17 
94,  69  1061  93 
66'  59  56l  75 
49,  49   43|  42 


,03  .22  .14  .08 
72  76  30  47 
60  85  69  57 
45 


.081 '14 
88  111 
681  76 
45  I  98 


39 


.41 

.50 

.59 

136 

121 

82 

69 

76 

84 

42 

46 

49 

.48 

.34 

.53 

11,1  .07  .091.28 

22'  89  82l  511 
65  66  74'  81  I 
42   44,  58  I  44  I 


.131 .09 
133  56 
79  72 
46   44 

,1 


5,158 
2969 

70.3 
46.2 

4.33 
2033 
69.4 
45.9 


6.978 
3326n 
66.1 
38.9 


,35  .39  .241.24  .44  .29  .33  ,43  .46  .34  .53  .42'. 28  .29  .58  11.016 

60,119  71;  58,119  65  621126  142  71  120  111:113!  57184:  3508 

73   66  64   66'  75  79  75 1  66  77  80   79 1  63'  76  1  76   72'  69.8 

42   48  37   39   40  44  42   49  50  48   50   52   50   47   49;  41.3 


,19 


,44 


.39  .42  .52  .421 .38  .60  ,54 

51  79  107,  61   76  181  130 

82  76  69   67   72  67  75 

45  45  39|  39   40  42  37 

.52  .64  .63: .44  .42  .64  .50 


.63  9.30 

114  2269 

81  72.9 

41  40.9 


I 

,25  .51  .34  .45  .37  .20  .46  .31  .241.51  .39  .55  11.14 
49  169  52  01  84  141  103  145  91  104  62  165  3178 
66  62  76  751  77  67  76  71  76  82,  79  1  67,  69.3 
33   31   38   44   44   48   47   44   51   51,  42;  42;  39.6 


253; 148  184   80  138  192  223,106   90 


.26  .42  .54  .42  .35  .29  .33  .35  .50  .54  .48,. 57 

57  172  140  129  118' 175  130  143;207|233  106  195 

67,  72  761  74   68;  7* ,  76   78   65   93,  7S   79 

36;  37  45   411  43   44   45   49   58   9*1  49 |  45 


.58  .33  .22' .17  .34  .26  .18  .14  .31  .35  .31  .23  .44  .37  .90 

95  139  205  186,  40  123  126  57  94  116  106  158  42  113  163  199 

65   74   65'  66  70  75  60  82  85  67  85  79  -  76  79 

45   45   37   39  39  44  44  50  61  61  45  46  45  47  40 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  88   - 


12.63 
4828 
73.2 
41.8 


31  .24  .34  .41  .21  .02  .10  .18  .11  .39. 33'. 39  7.98 

98  73  103  150  128   71  130  89  146  191  129]  79  3784 

65  72   79   94  78   55  69  75  74  91   75;  80 1  79.1 

38  38   46,  49  46^  45  43  43  55  59   42;  42,  49.8 


I 


i 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
H4RCH 


Day  Ol  Month 

lut 

Station 

1 

0  oi 

1 

2 

3 

4 

s 

6  I  7 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  •< 

•   •   • 
SOUTH  CENTRlL       07 

1 

1 

BEEVKlE  5  Nf 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.04  .10 
90  T> 
77   80 
53   66 

.35 

270 
72 
34 

.201 .20  .06  .39 
lOll 122  213  188 
61[  69   76   69 
34   37   46   36 

.19  ,20 
65! 159 
7li  72 
36   43 

.14 
126 
77 
53 

.17 
94 
70 
53 

.12 
129 
82 
61 

.13 

140 
84 
56 

.20  .4* 
126  145 

9l'  90 
57   49 

.24 
54 
83 
49 

.15 

50 
84 
50 

.26 
190 
79 
55 

,36 
197 
83 
45 

.35 

94 
68 
42 

.27 
89 
74 
42 

.13 

109 
81 
42 

.26 
95 
88 
57 

.21 
135 

84 
56 

.11 
134 
72 
59 

.25 

156 
91 
49 

.25 

92 
75 
48 

.12 
90 
76 
60 

.27 

229 

92 

62 

.44 

162 

60 

47 

.30 
92 
79 
46 

6.92 
4010 
78.5 
49.4 

CANYON  04M 

EVAP 
WIND 
MAX 

HIN 

.06'  .isl  • 
13   *7i2»3 
70   80'  - 
49   53   - 

1 

• 
67 

.59  .10  .34 

96  104  110 
63   -    - 

30   -    - 

.22  .26 

7  100 

.24 
58 

.16 
39 

,16 

66 

.23  .40  .47 

68   74   79 

.33 

42 

.37 
59 

.33 

131 

.42 

134 

.26 
53 

.36 
86 

.26 
52 

60 
49 

.50 
29 
62 
50 

.251 .04 

01   9 
80   62 
46   49 

.22 

80 
42 

.16 

74 
42 

.15 

79 
62 

.39 

9S 
58 

.35 

74 
47 

.49 

76 
46 

8.32 

21906 

SOMERVULE  04M 

EVAP 
WIND 

.09  .10 
40 1  43 

.;= 

* 
66 

.53  ,22 

155  166 

,28 

94 

.17  .23 

39  170 

.15 

73 

.15 
58 

.15 
86 

.18  .26  .33 

76  113   87 

.21 

41 

.40 
54 

.14 
195 

.24 
126 

.27 
86 

.25 
89 

.20 

118 

.43 
78 

.14  ,09 
46   66 

.05 
62 

.19 

T4 

.11 
131 

.31 
68 

.32 
62 

.37 

112 

6.56 
2875 

UPPER  COAST         06 

' 

1 

POINT  COHFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.07  .08  .25 
70  120  280 
65   651  58 
56   50i  34 

.12  ,22  ,31  .30 
126  190  162  154 
64   66   67   64 
36   46   52   34 

.27  ,20 
HI  177 
67   74 
39   52 

.21 

116 
69 
50 

.10 
122 
75 
53 

.23 

110 
80 
60 

.20  .25  .34  .30  .25 
130  190  130   95  115 
85   83   75   77   73 

60   62   55   45   46 

.16  .31 

200  168 

75   73 

57   42 

.29 

60 
74 
34 

.21 
176 
73 
47 

.31 

174 

84 

56 

.30 
113 
62 
54 

.19  .22 
159  148 
65   85 
62   56 

.25 
150 
82 
44 

.15 
150 
72 
53 

.20 

175 

86 

61 

.55 

200 
64 
60 

.35 

135 

76 
40 

.25 

200 
76 

50 

7.44 
4630 

74.1 
50.2 

THOMPSONS  3  WSU 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
52 
68 
52 

.131 .14 
50  344 
66   64 
60   32 

,25  ,13 
172   71 
56   65 
26   35 

.02 
115 
74 
41 

,47 
197 
70 
43 

.13 

87 
64 
36 

.18 
73 
71 
36 

.15 

89 

71 
49 

.15 
60 
68 
49 

.12 
73 
79 
52 

.17  .20   - 
56   92  117 
64   86   86 
52   60   50 

.22 

42 
79 
48 

.23 

39 

83 
50 

.271  .16 
133  135 
77   73 
51   43 

.30  .17 
119   46 
66   74 
36   40 

.08 
80 
71 
48 

.26 

102 
87 
56 

.20 

107 
80 
51 

.07 
117 
63 
51 

.19 

115 
82 
47 

.24 
64 
76 
45 

.05'. 13 
93  122 
72   82 
67   61 

.12 
105 
80 

46 

.29 

59 
79 
43 

5.556 
3125 
74.1 
47.1 

SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.11 
25 

83 
58 

.19 
33 

91 
66 

.28 
116 

: 

.15 
32 
72 
36 

.26 
62 

72 
36 

.23 
52 

62 
46 

,36 

76 
73 
41 

.20 
39 

.24 
82 
84 

41 

.27 
33 
86 
53 

.18 
54 

75 
52 

.20 
22 

91 
63 

.26  ,31 

40!  45 
92   94 
63   65 

.43  .25  .26 

52   18   13 

90   85,  87 

52   50l  49 

.38 

64 
63 
55 

.48 
89 
92 
49 

.23 
29 

76 
45 

.35  .25 

64   21 

77   89 

44|  51 

.35 

40 
92 
54 

.30 
59 
86 
54 

.07 
43 
72 
63 

.33 
62 
92 
53 

.13 
36 

73 
52 

,06 
47 
65 
62 

.49 

60 
97 
63 

.43 
68 
84 
53 

.34 

47 
84 
51 

8.41 
1523 
83.9 
52.1 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.is'  ,28  ,24 

38   45   46 
89   88   73 

67'  70   41 

,22 

46 
71 
40 

,20 

71 
82 
50 

,19 
65 
79 
55 

,21 
22 

71 
44 

.29 

51 
73 
45 

.14 
56 
85 
53 

.18 
29 

83 
58 

.23 

54 
93 
66 

.22 

39 
94 
67 

.16 
18 
94 
67 

,30 
47 
94 
66 

.20'  .21  .36'  .23 
17   20   60   68 
64|  87   81   93 
55   55,  57|  66 

.34 
40 
87 
56 

.27  .24  .21 

40   54   16 
77   89   95 

50   54   61 

.20 
20 
91 
62 

,13 

38 
85 
68 

.18' .22 
13   48 

95|  85 
63   61 

.15 
61 
87 
66 

.22 

29 
98 
70 

.31 
36 
93 
70 

.31 
37 
84 
57 

.29 

76 
89 
58 

7.10 
1302 
86,1 
58.6 

RIO  CRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.25 

34 

.12 
26 

140 

.30 
77 

.24 
90 

.31 
65 

.39 

97 

,25 

36 

.13 
66 

.24 
35 

.26 
56 

.18 

41 

.25 
42 

■  26 

41 

,49 
65 

.311  .24 
36   29 

.34 
100 

.48 

103 

,29 

46 

.10 
77 

.16 
25 

.39 

37 

.26 
49 

.25 

51 

.43 
61 

.14 
55 

.33 
61 

47 

.18 
93 

.18 
68 

6.286 
1811 

•    •    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COUK 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.21 
63 
90 
63 

.16 
58 
66 
67 

.46 

169 

69 

35 

.22 
83 
67 
33 

.30 
126 

■'0 

36 

.29 

142 
62 
49 

,47 

125 

81 

44 

.30 

'A 

41 

.16 
106 
65 

41 

.26 
86 
85 

50 

.22 

128 
84 
60 

.23 

64 
67 
65 

.23 

76 
90 
65 

.30 
92 
95 
66 

.60 
97 
96 
49 

.26  .35,  .35 

58   57I  176 
76   85I  82 
49   48'  52 

.55 

127 
94 
50 

.20 
63 
7* 
42 

III 

76 
42 

.29 

51 
86 
53 

.31 
70 
92 
60 

.35 

104 
96 
64 

.34 
123 

91 

67 

.43 
94 
96 

60 

.06 
127 
70 
59 

.18 
57 
87 
63 

.30 
91 
97 
68 

.31 

61 
77 
52 

.41 

113 

62 

50 

9.45 
3046 
63.9 
53.0 

HESLACO  2  E 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

,28 
80 
38 
66 

.21 
52 
88 
71 

.42 

127 
79 
46 

,12 

78 

7L 
41 

,35 
102 
80 
56 

,32 

136 
87 
65 

,16 
40 
79 
48 

.20 

64 
74 
47 

.26 

103 
84 
57 

.20 
53 
S4 
62 

.13 
43 
87 
67 

,35 
79 
87 
67 

.22 
52 
91 
69 

.38 
86 
94 
67 

.42 
39 
90 
55 

.19 
13 
65 
55 

.15 
72 
87 
55 

,21 
104 
91 
69 

.43 
95 
90 
59 

.34 
62 
80 
47 

.25 

70 
86 
60 

.37 

129 

86 

66 

.19 
67 
92 
66 

.33 

114 

11 

.32 

69 
92 

70 

.14 
60 
90 
68 

.20 
69 

85 
67 

.15 
64 
92 
70 

.22 

38 

It 

.16 
66 
80 
55 

.18 
73 
83 
61 

7.65 
2299 
69.4 
61.0 

BEEVILLE  5  NE   :  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER 
POINT  COMFORT   :  ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

a 

Day  of  month 

g 

Station 

2 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

<: 

BUSHLANO  1  W5W 

2 

8AM 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

33 

34 

36 

36 

40 

41 

42 

44 

38 

40 

40 

40 

36 

37 

40 

41 

39 

41 

41 

44 

47 

5U 

48 

46 

50 

39.4 

6 

SAM 

31 

30 

30 

30 

31 

33 

33 

32 

34 

34 

37 

38 

40 

41 

37 

39 

40 

39 

36 

36 

38 

40 

39 

40 

40 

42 

44 

47 

46 

46 

48 

37,8 

LUBenCK  9  N 

4 

MAX 

55 

44 

46 

52 

58 

52 

52 

57 

58 

62 

64 

66 

68 

61 

62 

66 

60 

58 

58 

55 

64 

61 

61 

57 

64 

64 

73 

69 

69 

67 

73 

60.5 

MIN 

36 

37 

29 

34 

41 

41 

35 

38 

44 

42 

46 

49 

50 

51 

45 

46 

48 

49 

42 

44 

46 

46 

46 

47 

46 

50 

53 

58 

55 

54 

57 

45.4 

8 

MAX 

50 

47 

42 

47 

52 

50 

48 

32 

53 

56 

57 

59 

62 

60 

57 

60 

57 

55 

54 

53 

59 

57 

57 

55 

58 

59 

66 

64 

64 

63 

67 

56.1 

MIN 

41 

37 

34 

38 

42 

44 

40 

41 

46 

46 

49 

51 

52 

54 

48 

50 

51 

50 

46 

48 

49 

50 

49 

50 

49 

52 

55 

50 

56 

57 

59 

47.9 

WESlACO  2  E 

2 

MAX 

89 

95 

66 

ei 

85 

88 

86 

76 

86 

86 

89 

85 

87 

90 

87 

90 

89 

96 

91 

86 

91 

95 

96 

96 

99 

95 

88 

96 

93 

91 

90 

89.7 

MIN 

70 

73 

56 

52 

60 

66 

59 

56 

60 

66 

70 

71 

66 

68 

61 

60 

61 

72 

69 

58 

65 

70 

71 

75 

75 

74 

70 

73 

75 

64 

66 

66.3 

4 

MAX 

83 

87 

85 

75 

78 

81 

80 

74 

79 

81 

83 

82 

81 

83 

81 

82 

82 

88 

87 

80 

84 

87 

89 

89 

92 

91 

83 

89 

89 

85 

65 

83.7 

MIN 

72 

73 

64 

58 

63 

66 

64 

61 

63 

68 

71 

72 

70 

71 

66 

65 

65 

73 

72 

64 

68 

72 

73 

76 

77 

77 

73 

75 

77 

66 

71 

69.4 

8 

MAX 

81 

84 

84 

72 

76 

79 

79 

73 

77 

76 

81 

81 

79 

80 

80 

79 

79 

84 

85 

77 

81 

83 

86 

87 

90 

90 

81 

87 

87 

62 

62 

81.5 

MIN 

72 

73 

64 

58 

63 

68 

64 

61 

63 

66 

71 

72 

70 

71 

66 

65 

66 

73 

72 

64 

66 

72 

73 

76 

77 

77 

73 

75 

77 

69 

71 

69.4 

BUSHLANO  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL;   OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
8ESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 
SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.  BELFORT  DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   89    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
MARCH 


1 i *- 

HIGH  PLAINS 

AMARlLLD  HSD 


OALHART  FAA  AIRPORT 
FOLLETT 

LUBBOCK  vsa 

MIAMI 

MIDLAND  HSO 

MULESHDE  1 

SEMINOLE 

SREaRMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEOA 

•    •    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNYDER 

HICHITA  FALLS  WSO 


•    »    • 
NORTH  CENTRAL       03 


FORT  WORTH  WSO 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

PARIS 

WACO  WSO 

■    •    * 
EAST  TEXAS  0* 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 


•    *    * 
TRANS  PECOS         05 


WINK  FAA  AIRPORT 


•    •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 


Day  of  month 


12       3       4       5 


10      11      12      13      14      IS     16      17      18      19     20      21     22     23     24     2S     26 


27  28   28  30   31 


SAN  ANGELO  WSD 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  BND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


4BEKNATHV 
ABILENE  HSO 
ACKERLV  1  It! 
AOAHSVILLE 


ALICE 
ALPINE 
ALTO   9    SM 
ALVIft 

ALVORD  ••  NE 
AMAAILLO  MSQ 
ANISTAO  0AM 
ANAHUAC  TBCO 
ASOEASON 
A*IOKE  I  MNW 
kHOtmts 

ANCLETQN  Z    W 

ANSON 

ANTELOPE 
AAANSAS  PASS  Z 
ARANSAS  ML  REFUGE 
IRCHER  CITy 

ARLINGTON 
ARMSTRONG 
4RTHUR  CITY 
ASPERMQNT  Z    5S« 
ATHENS  3  SSE 
I  ATLANTA  «  MSm 

AUSTIN  MSO 
AVALQN 
ftAIRO 

BAKEHSFIELD 
j  BALLINCER  1  Sh 

ilmorhea 

inkersmith 
baromell  dam 
batesville 

.Y  CITT  WATERKORtS 

VTOyN 
BEAUMONT  FILTER  PLAN' 
BEOIAS 
SEEVILLE  )  NE 

BELTDN    DAM 

AVIDES 

AVIDES  NO.  2 
BENBROOK  DAM 
BENJAMIN  «  SSE 
BERTRAM  3  ENE 

BIG  LAKE 

LAKE  NO  2 
BIG  SPRING  FIELD  STA 
BIG  SPRING 


SLEHETT  5  NH 

BLOVS  CANPCfiOUNO 

SLUE 

BOERNE 

BON  HIER  2  E 

BONHAH 
(  BONITA 
BOOKER 

SOQUILLAS  RANGER  ! 
80RCER  3  M 
BOblE 
SOXELOER 
BOVD  3  S 
•RACKETTVILLE 


bra:os 
breckenrioce 

BIEMONO 
BRENHAM 
BRICE 

BRIDGEPORT 

BRIGCS 

BUTTON 

BRONSON 

BROWNFIELD  no  2 
BROMNSvlLLE  hSO 

BROWNUOOO 
BUFFALO 
BJlER  2  NE 
BJLVERDE 

ItER  HILL  9  H 
BURRETT 
BURLESON  2  SSH 

BJRLtNCTQN    3    MSW 

BURNET 

aUSHLANO  1  USM 
CALOttELL 
CAMERON 
CAMP  MOOD 
CANADIAN  1  ENE 
CANOELARIA 
CANTON 
CANYON  DAM 

CANVQN 

CANYON  DAN  NO  1 
CANVON  DAN  NO  2 
CANVQN  DAN  NO  3 
CANVON  DAN  NO  t, 
CANVON  DAN  NO  9 
CANVON  DAN  NO  6 
CANVON  DAN  NO  7 
CARRIZO  SPRINGS 
CARROLLTQN 


005C 
012Q 


33   SHACKELFORD 


BREWSTER 

\  CHEROKEE 
I  BRAIORIA 


1]  S3  90 

l(  32  26 

31   32  31 

ij    31  18 


'  0206,   0>  DlSE 

,  021i;   Ol!  PDTTEI 

I  022S   06  VAL    VI 

.  023S   Oi  CHAMBl 


.   03   WILLIAMSON 
01,   ANDREMS 
Oa  BRAZORIA 
031  COLLIN 

i   02   JONES 


02711   03    JACK 


STONEMALL 
HENDERSON 
CASS 


0%B?i 

05 

PECOS 

OoflSJ 

l^ 

RUNNELS 

REEVES 

0!09i 

oa 

KENDALL 

0919 

03 

ELLIS 

0560 

09 

ZAVALA 

0« 

MATAGORDA 

0>»J 

oa 

HARRIS 

06  IL 

0B| 

JEFFERSON 

CRIMES 

0633 
066ji 

11 

BELL 

0689 

DUV*L 

0690 

09 

DUVAL 

0691) 

03 

TARRANT 

OTO-J 
073d 

0*5 

KNOK 
BURNET 

0776( 

Ott 

REAGAN 

077* 

oa 

REAGAN 

lV.i 

01 

HOWARD 

S3 

HDhARO 

0797 

DIMMIT 

083?; 

06 

BLANCO 

oBsa 

06 

UVALDE 

0862 

OSj 

JEFF  DAVIS 

ie6«   of,    LEE 
<90i   Oti   KENDALL 


0923   03 


nemton 

NIN 


CARTA    ViLLEV 

CARTHAGE 

CASE    RANCM    3    S 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

CENTER   CITY 

CENTERvlLLE 

CHALK    MOUNTAIN 


CNANNING 
CMANNING 
CHAPMAN  I 
CHARLOTTE    9 

"    PSIDE 
CHEROKEE 
CHILDRESS 
CHILDRESS   F 
CHlLLlCOTHE 
CHISQS   BASE 


NCH 


i  MONTAGUE 
09**'  OL  LIPSCOMB 
095a  OS  8REMSTER 
09Sft  Oi;  HUTCHINSON 
0984>i  03  MONTAGUE 
0991J  Q'.  RED  RIVER 
09961   03   HISE 


Oli,   oa   MCCULLOCH 
033  01-  HARTLEY 
""-03  PALO  PINTO 


08U  03  Ellis 

1  I 

09^   04   SABINE 
12a   OL   TERRY 
136    10   CAMERON 
13ll  03  BROMN 
1881  OM   LEON 
2031  01   OChIlTREE 
2151    071   COMAL 
22*'   OL   DALLAM 


2*61   03   MILAN 
29q   06   8URNET 
26T   OL   POTTER 
314   07|   BURLESON 
3*d    0^   MILAM 
398'   06i   REAL 
*U   Ol!  HEMPHILL 
*IS    OS   PRESIDIO 
*25|   01^   VAN    ZANOT 
'.29^  07)  COMAL 

*30^  Oil  RANDALL 
*31  071  COMAL 
*3a  07i  COMAL 
*33^  07"  COMAL 
*3*i  071  COMAL 
*39|   07^   COMAL 


••92|   06    EDMARDS 

5oq  o*>\   Panola 
SU  on   STERLING 

llano 
92e|  09  OlMMITT 
3  COLLIN 


64H  01  HARTLEY 

4'.9^  OL  HARTLEY 

65l!  07(  NUECES 

663|  09  ATASCOSA 

67l|  07^  GONZALES 

6ed  oe^  SAN  saba 

696  02  CHILDRESS 

698|  02;  CHILDRESS 

70ll  02i  HARDEMAN 

715;  051  BREWSTER 


CIBOlO  CREEK 

CLARENDON 
CLARKSVlLLE  2  I 
CLARKSVlLLE  1  I 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIPTON  ID  E 
CLOOINE 


0*{  RED  RIVER 
OM  RED  RIVER 
OtI  8EXAR 


26  56 

33  52 

33  06 

32  10 

33  06 

30  18 

i  32  12 

32  2A 

30  S3 


3  32  15   10, 


27 

11 

Ift 

29 

02 

19 

09 

39 

40 

10 

09 

13 

53 

33 

21 

5* 

?B 

to 

4! 

12 

00 

31 

00 

a 

32 

91 

40 

99 

iO 

09 

32 

33 

29  4B 
32  10 
31  38 


0  34  26   100 
0  3<.  26   100 


3  29  01 
0  3*  56 
0|  33  37 

0  33  37 
3  29  39 

01  35  07 
32  20 
30  22 


29  A2 


201   BA   BA 


350   SP   9P 


17QD   5P   9P 


lObO   6P   6P 


1730   7a|   TA 
455   7P|   TP 


1     SA     BA    ba: 


664       8A      8A       eA[ 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


110  HlO 

BA   8A 
BAJ   BA 


ID  MIO  7a: 


1390 
970 
9760 


566   6P   TA 


722   7A   7A 


815   7A|   7A 


14T0 
2335 
2879 
904 
1000   BA   BAJ  BA 


1898   5P   9P 


994   9P   TA 


330   8A   BA 


H.  0.  HOOD 
NATL  HEATHER  SER1 
WARREN  ZANT 
BEN  L.  LONG 
JOHN  0.  WlLI  """ 
CHESTER  WREV 
GILBERT  H.  GORDON 
HUOGINS 


OF  . 


VBELI 


VIN 


U  S  FOREST  SERV 
NATL  HEATHER  SE 
INT  BOUNDRV  *  H 
ANAHUAC  TBCO 
WILLIAM  J.  BARG 
LAWRENCE  I.  DUN 
ANDREWS  COUNTY 
CITY  OF  ANGLETDN 
JESSE  T.  VANOAGRI 
C.  N.  RICE 


HACK  V.  ROBERTS 
ROBERT  I,    HERNDON 
U  S  HlLOLlFE  REFUGE 

GORDON  Elmore 


CE 


OP 


LES  ■ 


IKES 


HAZEL  W,  PELHAN 
INACTIVE  6/30/70 
C.  G.  VIERTEL 
DR.  DHIUKT  A.  JONES 
LAHRENCE  H.  CAVER 


lATL 


reeve; 

ELRDV 
CORPS 


lEATHER  SERVICE 
lEL  H.  SMITH 
CHRISMAN 
CRAVES 

STATION  KRUN 
S  COUNTY  HTR 
SCHNELLE 
OF  ENGINEERS 


DIST 


LES  : 


KING 


TER 


O.e.  SMITH 
BEAUMONT  FILTER  PL. 
RICHARD  R,  PYLE 
TEXAS  ACRI  EXP  STA' 

u  s  corps  of  engini 
RUBERTA  r.  sazan 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINI 
LEAGUE  RANCH 
HlLSON  KLDSE 

CITY  OF  elG  LAKE 

DWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F 


MRS  LLOYD  KIHKPATRICK 
GEORGE  P.  KNIGHT 
CLYDE  L.  AUTHVEN 
EDGAR  SCHHARZ,  JR. 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 
R.  H.  CANTBELL 
R.  D.  TOMPKINS 
MELVIN  E.  SLOVACEK 
BIG  BEND  NATL  PARK  S£R^ 
ARTHUR  H.  MORGAN 
ORAN  C.  ST0V4LL 
OTIS  L.  DANIEL 
JACK  E.  HATAWAY 
FRANK  D.  SANCHEZ 

THOMAS  A.  PARKER 
JOSEPH  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  8.  FORD 
ECTOR  8.  FIELDS 


LESTER  E.  SISK 
LEWIS  SlHMONOS 
>4ATL  WEATHER  SERVICE 
i(ADID  STATION  KSWO 
CHARLIE  A.  SOUYRES 
•ENE  MCCARTOB 


LAURA  0, 
ROBERT  L. 
MERREL  F. 

H.    RUSSELI 


riOOD 


LACE 


MRS.    ANNIE    G.    KLEIN 

CITY  OF  BURNET 

USDA/  ARS 

CHALMERS  E.  TgRftV 

ALVIN  HEFFT 

WALTER  C.  ANDERSON 

WILSON  CRAWFORD 

KISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROBERT  0.  SAWVELL 
ARTHUR  W.  NEY 
RUDOLPH  PQGGENPOHL 
RALPH  StHAEFERKOETER 


DAN  mOSLEY 

AUDREY  W  VARGA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HDDGES 
WiLLARO  E.  OALCHAU 
MARGUERITE  BURNS 
SAMUEL  W.  KERR 
JAMES  W.  FORBES 
OARREL  HEAD 
J.  E.  DKKEY 
MRS  BESSIE  L.  OLSON 

G.  E.  CARCILL 
FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

ELMER  E  SOOTH 

EARL  L.  FREEMAN 

DUDLEY  BATTLE 

MORRIS  HIGLEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

ARTHUR  £.  H£BC> 


U  S  I 


J.  P.  ' 


ASSEN 


VICE 


MILTON 


OLI 


TIMS 

T.  SMVTH,  JR. 
HESTER  V.  EILISOR 
THIELE 
H.  HATKIN5 


DSPRING 

7 

ss 

0 

0HAT6R 

0 

LEGE  ST 

TI 

HN 

n 

ORADO  C 

TY 

0 

UHBUS 
ANCHE 

OMNERCE 

n 

CORD 

LEN 

ODPER 
OPE    RANCH 
DPPERAS    COVE 
DRNUDaS    service    ST) 
ORPUS    CHRISTI 
DRPUS    CHRISTI    HSO 
OfiSICAl 


GRYEl 


CIT' 


OTTONwOOO 


870  04  SAN  JACINTO 


075  COLORADO 


04|  MONTGOMERY 
03|  DELTA 
Oft  STERLING 
03  CORYELL 
05  HUDSPETH 
oi   NUECES 
07^  NUECES 


DANEVANC  2  SE 


SSi 


DEL  RlO  WSO 

oenison  dam 
denton  z  se 

DEPORT 

DEHEYVRLE  5  S 
DIALVlLLE  2  W 

DICKENS 


DUNCAN  WILSON  RANCH 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  LAKE 

EAGLE  MTN  lake  dam 

EAGLE  PASS 

EASTI 


Oli  CASTRO 
Oi,  CASTRO 
06  MCCULLOCH 
05j  TERRELL 
07^  GONZALES 
03  ERATH 
OL  MOORE 


2630  06  SCHi 


DEN  1 


.DORADO  1  N 
.DORADO  11  NW 
.DORADO  19  5W 


IGELHAN  GARDENS 


VADALE 

VANT 

ABENS 

air  daks  ranch 
airfield  3  ese 
alcon  dam 

ALFUftRIAS 

ALLS  CITY  4  HSN 

ARMERSVILLE 

EDOfl 


I5CHERS  STORE 


LONOT  1  N 
LORENCE  3  SE 
LORESVKLE 
LOYDADA 


ort  worth  MEACH, 
ort  worth  FEDER, 
owlerton 


07"  COLORADO 
J  03i  TARftANT 
I  09"  MAVERICK 
oa  EASTLAND 
06  CONCHO 
06l  CONCHO 
oa  JACKSON 
04l  VAN  ZANOT 


oa  V 


RTON 


06  SCHLEICHER 
06  SCHLEICHER 
06  SCHLEICHER 
021   WICHITA 


03   ELLIS 
04|   JASPER 
03  CORYELL 
09    EL    PASO 


09^  BROOKS 
07^  KARNES 
03^  COLLIN 


CORYELL 
3183|  071  FAYETTE 
Oil  MOTLEY 


06    MENARD 
05    PECOS 
280|   05    PECOS 
Rj    3283    03    TARRANT 


GEORGETOHI 
GEORGE  HE' 
GIQOINGS 


04   ROBERTSON 


33'.0  08  BRAZORIA 


3370  031  CDLL 


Ob  IRION 


3410  01  HEM 


MILL 


eOROEN 

COOKE 
061  GALVESTON 
01,  DEAF  SMITH 
01  GLASSCOCK 
06  STERLING 
03  CORYELL 

03  WILLIAMSON 


■  PECOS 
'  GRECC 

I'  SOMERVELL 
i   GILLESPIE 


31  94 

10  33  I! 

"  31  95 

36  14 


32  05 

31  33 

3|  30  10 

Ze  26 

Bj  28  27 

15  32  38 


28  41 

29  09 

29  98 

30  26 
32  95 
36  01 
32  51 
29  03 


99  50 

97  1 
95  43 


36  26 


31  5Z  j  95  li 


100  50 
99  10 

96  49 
102  13 
lOZ  19 

99  34 

102  D7 

97  16 
9B  20 

101  98 

100  10 

98  96 

96  20 

97  2B 
100  29 


33  49 
29  39 
32  53 


31  13 
2B  58 

32  23 


34  02 

30  21 

3Z  92 

28  09 

26  20 

32  19 

30  20 

31  29 
31  30 


30  19 
32  32 

31  23 


30  48 

29  08 
33  59 

33  52 

36  26 

33  29 

32  06 

30  36 

31  18 
30  56 
30  23 
30  52 

32  50 


30  16 

28  59 

27  93 

29  01 


33  38 

29  18 

34  95 


30  11 
32  44 

31  09 

32  31 
32  14 

30  21 

31  27 
28  40 


96  17 
106  24 
100  36 


99  22 

98  16 
97  3S 


103  93 

105  50 
100  07 
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MRS  MELBA  R.  STEVENS 

U  S  FED  AVIATION  ACENC* 

COLORADO  CITY  FIRE  DEPl 

ELTON  K.  MC  CULLOUCH 

MRS.  NELVA  LEMON 

JAMES  G.  TAYLOR 

JESSE  C.  DAVIS 

G.H.  FULlEN 

DOIE  L.  BRIDGES 

LINODN  L.  CLICK 

A.fl.  THOMPSON 

LEE  R.  TINNIN 

CHAMBER  OP  COMMERCE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  KAND 

ERVIN  C.  MUELLER 

EDGAR  A,  AHRENS 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

U  S  FED  AVIATION  AGENC1 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

J.C.  NEMLAND 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

MRS.  OHA  YORK 

MRS.  VELMA  CRIOEB 

JAMES  H.  GIBSS 

CITY  OF  CROSBYTON 

F.  C.  nEhTON 

CHESTER  CLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN  B.  HOLDSHORTH 

RADIO  STATION  KCFH 

JOHNNIE  H,  DOLEN 

PAUL  HEST 

LONE  STAB  STEEL 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCl 

NATL  HEATHER  SERVICE 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

ETOlLE  H.  MOORE 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

B.  NIXDN 
RIVER  AUTHORIT' 
THOMASON 


£.  TEN  EYCK 


RADIO  STATION  KOOD 

DUNC 

AN  HlLSON 

JAMES  W.  CLUBB 

C.  E 

.  DOHDY 

iNT  CO  WTft  CONTR 

R.  ESOUIVEL 

P.  J 

iMES  DA6NEY 

.  SPISER 

^  Y.  MC  CORD 

OA  BERRYHILL 

MRS. 

ODESSA  M.  JAMES 

0RF1 

LA  C.  SPARKMAN 

WEATHER  SERVICE 

GAIl 

MITTEL 

HADE 

.  WALKER 

MRS 

lUSY  E.  COATS 

EOHl 

-1  0.  LUNDCBEN,  J 

5ISh 

just 

'H  buhkholder 

INACTIVE  4/8/70 

S.  t 

.  QRUNSON 

Mfll. 

ARRIS  0.  ROBERT 

JAME 

S  L  INABNET 

E.  f 

iCIAS 

PtTfc 

SUTTON 

S  MULLEN 

INTN 

L  BNDRY  -wTR  COM 

BONNIE  SKLOSS 

CHAR 

LES  J.  RIKE 

MR  GEORGE  0  POPE 
MRS  BETTI6  LEFNER 
R.  W.  JOHNSON 
PRODUCERS  COOP  ELEVATOI 


KENNETH  V.  SHARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  GILMORE 
BAHRV  SCOBEE 


HEATHER  SERVICE 
HEATHER  SERVICE 


MRS.  MAR 

Y  LINA  MC 

CRAH 

HERYN  F. 

FIELDS 

JACK  MEE 
KIMBALL 
TEXAS  PW 

T.  HEDDEL 
a    AND  Lie 

HT  CO 

NATL  HEi 

THER  SER' 

ICE 

PHILLIP 

llLLER 

BRYANT  1 

.  HARRIS 

MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

FERMAN  F 

.  CURRY 

HERBERT 

L  SULLIVA 

N 

BROOKS  1 

.  SCHLEY 

HERBERT 

C.  KOEHLE 

H 

IND  KOENNECKE 
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1 

SI 

GDLUO  1  sc 

>62Q 

"oT 

COLlAD 

IS 

SI 

•T 

2> 

.. 

POLO  PEMEt 

GONZALES 

itii 

GONZALES 

so 

97 

27 

SU 

7f 

CARL  H.  PRlEDRtCH 

ooRoaNviiie 

>642 

CRAVSON 

96 

»1 

710 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

COR NAN 

EASTLAND 

9B 

1400 

DAISY  I.  SlATON 

GRAHAM 

YOyNC 

•B 

>9 

1049 

7A 

DAVID  H,  BAKER 

GRANIURV 

J673 

HOOD 

41 

740 

9P 

JOHN  C.  UTTIE.  M.D. 

GRANOFALLS  >  SSE 

5^3  s; 

WARD 

102 

90 

2440 

7A 

CHARLES  W.  POTTS 

CIANCEft 

WILLIAMSON 

26 

977 

FRANK  MACHACfK 

GRAPELANO 

GRaVEUINE  0AM 

u"  OJ 

HOUSTON 
TARRANT 

97 

29 

03 

460 
989 

BA 

6A 

F.  M.  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRtENVluE  7  NW 

37)^  0> 

HUNT 

j2 

96 

IS 

610 

7A 

HAL  w.  ENGLISH 

GRDESeeCK 

LIMESTONE 

«ft 

SI 

474 

BA 

J.  D.  WILSON 

GIOVETOM  1  SE 

TRINITY 

li 

07 

309 

6P 

MELBURN  E.  HINTER 

CRUVER 

HANSFORD 

101 

24 

3169 

6P 

ARTHUR  W.  EVANS 

CJNTER 

38221  OS 

GRAYSON 

i; 

96 

49 

723 

FBANM  BROOKS 

GUTHRIE 

3S2BI  02 

KING 

10 

100 

20 

1770 

KATIE  SLOVER 

HACANSPORT 

3e<.b.  0* 

RED  RIVIR 

10 

99 

319 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANCH 

3871^  Oft 

KERR 

36 

2280 

THOMAS  C.  HALL 

HALLETTSVILLE 

387^  OT 

LAVACA 

96 

96 

239 

LEO  BRIER 

HAMILTON  ISSE 

38S«  OJ 

HAMILTON 

98 

07 

1266 

TA 

W.  CIVDE  HAIBOUttN 

HAHLIN 

ie<>a  oe  JONES 

100 

OB 

1720 

w.  G.  ROUNTREE 

HARLETQN 

39*1,  0*i  HARRISON 
>9*j|  10  CAMERON 

10 

34 

395 

MRS.  MABLE  T.  NORMAN 

MABLINGEN 

1] 

38 

7a 

JIMMY  L.  YOUNG 

HARPER 

395*.  OM  GILLESPIE 
39721  Oil  CASTRO 
39er  OU  HARTLEY 

19 

2080 

DAYTON  0.  RAHE 

10 

102 

07 

3650 

OABREL  W.  OAVIS 

2 

24 

3915 

HOWARD  t.  BAKER 

HASKELL 
HAWKINS  I  E 

39921  02  HASKELL 

*020j  0*^  WOOD 

95 

U 

1609 
335 

BA 

SAMUEL  P.  HERREN 
JARViS  CHRISTIAN  COL 

MEB6RDNVULE 

som  o«  JIN  Hoco 

98 

599 

8A 

DON  E.  MEYER 

HEMPHILL 

fc07ti|  0*1  SABINE 

iz 

93 

92 

273 

BA 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

*0B( 

04  WALLER 

96 

09 

291 

SA 

J.  0.  SARTAIN 

HENDERSON 

"■OBL 

04  RUSK 

94 

48 

496 

TA 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

*09i 

OSl  CLAY 

10 

98 

12 

900 

7A 

WILLIAM  0.  KIMBROUCH 

HEREfORO 

*09« 

Oil  oeaf  smith 

10 

102 

28 

3840 

74 

HOLLY  SUGAR  CQRP 

HEWITT  1  SE 

A12] 

03  MCLENNAN 

U 

64? 

DEWITT  C  CHAPMAN 

HUO 

*137 

03  HAMILTON 

96 

02 

1099 

9P 

W.  R.  HAMPTON 

HICCINS 

AUG 

01  LIPSCOMB 

100 

01 

2970 

CARSON  WILLIAMS 

HlLLSaOHO 

Mii 

03  HILL 

07 

990 

7A 

RADIO  STATION  KH6R 

HINDES 

*19l 

Of  ATASCOSA 

98 

48 

360 

MAZIE  HINOES 

MITCHLAND 

*196 

01  HANSFORD 

101 

19 

SIOC^ 

H.  J.  DONDIINGER 

HONDO 

*25* 

07  MEDINA 

99 

08 

901 

7A 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

HONEY  CROWE 

*.257l  03)  FANNIN 

It 

95 

5* 

670 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

HORDS  CREEK  DAH 

*278i  Oi  COLEMAN 

99 

34 

1962 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOHCEB 

42801  O*!  JASPER 

10 

110 

MRS.  JEAN  DATES 

HOUSTON  INCONT  AP 

*30C(  OBJ  HARRIS 
•.JOT  oai  HABfllS 

1* 

99 

22 

9b 

MID 

Hl[ 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AIRPQAT 

1* 

99 

17 

90 

NIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON-AOOKKS 

«iJ09l  Oei  HARRIS 
«3Ili  OBJ  HARRIS 

99 

39 

91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

H0UST0N-4L1EF 

I* 

S6 

71 

FRED  L.  HALE 

HOUSTON-BARKER 

«313l  OBI  HABBIS 

I* 

99 

130 

LILLIE  H.  PRV 

HOUSTON-DEED  PARK 

*3iS  08|  HARRIS 

99 

08 

» 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

'.32L  Oaj  HABRIS 

l*- 

99 

26 

69 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

".323  Ofl  HARRIS 

99 

29 

93 

MRS  JOY  M.  lOWRY 

HOuSTON-hESTBuRT 

'.32:  OS  HARRIS 

I* 

95 

28 

89 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

-.327  Oa   HARRIS 

99 

31 

111 

ANDREW  F.  CHANDALL 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 

•.3281  08  HARRIS 

99 

09 

96 

JAMES  0.  ORANBERRY 

hOuston-satsuma 

'•iZII   01  HARRIS 
433L  Oe  HARRIS 
^S*!  03  ERATH 

1* 

99 

37 

116 

JOHNNIE  u.  DOLEN 

HOUSTON-SPRING  8RANCH 

99 

SO 

92 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAY 

98 

18 

1*91 

MRS.  RUTH  LAWSON 

hjhble 

43621  0(  HARRIS 
'.36li  0^  SUTTON 

19 

91 

HOWARD  U.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  ST4  5  UHM 

100 

IB 

2200 

BILL  WAOE 

HJNT 

«37«  08  KERR 
A3S2J  0*  WALKER 

09 

20 

1763 

CLAUDE  STARK 

huntsvule 

If 

93 

0A 

AARON  M.  TATE 

HJBST  SPRINGS 

•39d  OJ  CORVELL 

43 

1074 

LYMON  L  HOLLINCSWDRIH 

HYE 

*'.02  081  BLANCO 

S4 

1496 

LEVI  A.  OEIKE 

MPERIAL 

•.-Zi    OSj  PECOS 
***0  OjI  HAMILTON 

42 

2360 

PECOS  COUNTY  WATER  DIST 

29 

1975 

LOIS  W.  BYNUM 

IREDELL 

'•'■Ttt  031  BOSQUE 
*517l  03  JACK 

93 

908 
109ft 

MRS  LA  MONA  L  BQVD 

JACKSBORO 

I! 

09 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HiLl  GUARD  SlA 

'•Hi   OM    SN  AUGUSTINE 

17 

271 

7* 

MRS.  MILDRED  £.  LACY 

JACKSONVILLE 

«S2!^  04   CHEROKEE 

1' 

520 

9P 

JEWELL  H.  JAVROE 

JAMES  RIVER  RANCH 
JARRELL 

45381  Oej  MASON 
*95d  031  WILLIAMSON 

23 

36 

1552 
669 

CLARENCE  HC  OOUGALL 
JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SU 

4563  OM   JASPER 

02 

290 

BA 

LYLE  P.  SaulRES 

JAYTON 

4570  Oa  KENT 
457S  OTJ  6ASTRQP 

100 

34 

2010 

7A 

TRAVIS  R  SMITH 

JEOOO  Z    NNE 

18 

BUD  JOHNSON 

JEFPERSON 

4591^  o3  LEON 

K 

20 

199 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEWETT 

l! 

09 

506 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CITY 

46DS  Ott  BLANCO 

24 

1194 

6A 

PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

JOURDANTQN 

4647  09  ATASCOSA 

i 

33 

497 

ALBERT  H.  JUN6ERMAN 

JUNCTION 

467c|  ori  KIMBLE 

47 

1760 

6P 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JJNO 

4672[  Oti  VAL  VERDE 

il 

101 

07 

1600 

7* 

GEORGE  A.  CHERRY 

JJSTIN  *  S 

4679"  Oi  DESTQN 

720 

WiLBURN  G.  HOESLER 

KAPPIE  RANCH 

468?  09    JIM  HOGG 
46931  04]  HARBISON 

13 

39 

4  80 
230 

5P 

MRS.  JOYCE  0.  ORAWE 
THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

94 

393 

ALVIN  SALGE 

4704,  08!  HARRIS 

14 

90 

171 

LEROY  WILKINSON 

KAUfHAN 

47051  03i  KAUFMAN 
47*5i  06i  LAMPASAS 
4752  OT!  KARNES 

19 

436 

7^ 

MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 

KEMPNER 

00 

886 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

i: 

91 

283 

9P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  b  SSH 

" 

14 

792 

F.  £,  UMPHBESS/  JR. 

KENT 

4767|  OS  Culberson 

104 

1* 

4220 

R.  L.  JONES 

KERRVlLLE 

478d  06^  KERR 

' 

09 

1642 

8A 

HOY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

479l!  Di  BELL 
48101  07^  KLEBURC 

42 

790 

5P 

BELL  CNTY.  WTR.  CONTROL 

KINCSVILlE 

53 

62 

6P 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  INO 

KIR6YVILLE  FOR  SERVICE 

KNAPP  6  SK 

4819-  041  NEWTON 
4B*li  02i  BOROEN 

^\ 

101 

IS 

175 
2610 

9P 

li 

JAMES  0.  HARPER/  SB. 
MRS.  DON  FRANKLIN 

KOPPERL  9NNE 

4866i  031  HILL 

29 

630 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTZE  3  SE 

48781  0*-  HARDIN 

81 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

48801  01  SWISMER 

lO 

101 

49 

3477 

' 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

49031  071  FAYETTE 

52 

307 

6P 

'» 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PHYQB 

4920  091  ZAVALA 

J, 

50 

741 

Bi^ 

*A 

. 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  1  S 

49311  OS  El  PASO 

106 

36 

S800 

6P 

FEO  CORRECTIONAL  INST 

4960  02  TAYLOB 

94 

1769 

«« 

CITY  OF  ABILENE 

LAME  BRIDGEPORT  DAM 

4972!  OS  WISE 

50 

BBl 

W.  G.  MASSINCILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

497*  02;  MITCHELL 

59 

2100 

TEXAS  ELECTRIC  SEBV  CD  1 

LAMESA  1  SSE 

»013i  01,  DAWSON 

101 

96 

2969 

7A 

TA 

RADIO  STATION  KPET 

LAHPASAS 

SDlSj  06|  LAMPASAS 

U 

1024 

7A 

T 

NOLAN  R.  WORD 

LANCTRY 

5048  Qti    VAL  VERDE 

3* 

1290 

BA 

" 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

506O  09  HEBB 

28 

A91 

6P 

6P 

JOHN  LEACH 

LAVON  DAM 

909^  031  COLLIN 

15 

02 

29 

504 

BA 

S> 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWN 

5097i  02!  TAYLOR 
5113|  oS  REAL 

09 

49 

1970 

H 

MRS.  OCELLIA  NC  ADAMS 

LEAKEY 

1622 

R.  S.  CPX 

LEAKEY  NO  2 

SU?  Ot,   REAL 

50 

1600 

9P 

5P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAM 

SlSai  od  MARTIN 

lOl 

53 

2800 

?P 

CftOVER  SPRINGER 

LEvElLANO 

918S  oil  HOCKLEY 

102 

23 

3990 

7A 

'« 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEWISVUlE  0am 

31921  03|  DENTON 
5193]  ot    LEE 

01 

996 

•» 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

01 

469 

» 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

9196.  08^  LIBERTY 

35 

a& 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 
LIPAN 

9229(  oJ  CASS 
92431  03i  HOOO 

10 

9B 

22 

DS 

403 
930 

7A 

;i 

PAUL  F.  CAMMRL 
BUTLER  B.  IVES 

LIPSCOHB 

5247'  01]  LIPSCOMB 

36 

100 

16 

2490 

7A 

tJ 

W.  W.  GUNN 

LtTTLEFrELO  NO.  2 

92651  01!  LAMB 

20 

3500 

BA 

BA 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271.  04^  POLK 

i; 

30 

56 

176 

AA 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

92721  061  LLANO 

41 

10*0 

BA 

BA 

ERWIN  W.  LIGHT 

LOCKHAHT  2  N« 

9284.  OT  CALDWELL 

516 

It 

EMIL  F.  WILLMS 

LONDON 

5312  06,  KIMBLE 

30 

35 

169S 

JACK  C.  OAYTON 

LONG  LAKE  J  SW 

5327  04.  FREESTONE 

i: 

99 

91 

309 

T« 

NOYL  ANDERS 

LONGVIEW 

5341,  0*  GREGG 

330 

7A 

Tl 

LONCVIEW  FIRE  DEPT 

LOOP 

9351  01,  GAINES 

102 

29 

32*5 

6» 

FRANCIS  e    MILLS 

LORAINE 

535a  02  MITCHELL 

100 

2289 

JOHN  W.  KING 

LORENZO 

93631  Oil  CROSBY 

101 

S2 

3170 

.. 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELAOY 

539B  0*  HOUSTON 

i: 

27 

296 

BA 

■1 

_ 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  mSO           R 

9419  01:  LUBBOCK 

101 

3290 

:6 

WSD  FOR  AGBieOLTURE 

i'-ll    01  LUBBOCK 

101 

329* 

MID 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LJFKIN  PAA  AIRPORT 

942*  04.  AN&ELINA 

49 

281 

MID 

KID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

5*29  OT  CALDWELL 

409 

"\ 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNKHAVEN  RANCH 

544W  06>  KERR 

* 

27 

1996 

7« 

C.  L.  SECOR 

NASANK  «  Sw 

946L  03t  HENDERSON 

15 

09 

S*Z 

CITY  OF  MA6ANK 

HADISONVlLLE 

S477 

04|  MADISON 

15 

99 

23C 

5P 

«A 

ROSS  MAQOLE 

MAGNOLIA 

549ft 

M0NT60HCRY 

I* 

•5 

»8 

273 
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-  1 

xiN  i^uyv 
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MARCH      1971 
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i 

i 

i 

Is 

MARATHON 

9971  09  IREMSTER 

11 

so  12 

10s  1* 

4080 

BA 

BA 

' 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONEV 

HARCO 

9961  Od  CONCHO 

: 

St  07 

99  >1 

1999 

^^^ 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

NARPA  NO.  2 

999ai  09(  PRESIDIO 

11 

30  IB 

to*  01 

4710 

9P 

9ri 

c 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

HARPA  16  SSE 

9600 

OS  PRESIOO 

11 

30  06 

103  93 

4660 

; 

RADIO  ASTRONOMY  06S 

MARL  IN  3  NE 

9611 

I 

31  20 

96  91 

372 

ftp 

LEON  0.  AFINOWICI 

9616 

OM   HARRISON 

12 

32  32 

94  21 

392 

CITY  OF  MARSHALL 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Clinatolo- 
Rlst,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  V.'eather  Service  Office  near  you. 
Addillonul  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   Durinji  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day  1 igh I  sav inn  t Ime .   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  obscrva  t  ion. 

EVAPQItATlON  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wi  nd  tal)lc.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
tunc  ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  at)Ove  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t, 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+■¥  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Piecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STOHM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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78. 9M 
74.5 

41.9 
39.9 

43. OM 
40.3 

96.1 
55.4 

61. OM 
97.4 

89 
90 

92 

92 

1 
13 

27 

12 

23 

22 

27 
20 

6 
6 

7 
6 

263 
291 

167 
242 

0 

1 

3 
2 

0 
0 

0 

0 

5 
6 

5 
6 

0 
0 

0 
0 

1.28 
1.22 

2.54 
,68 

1.27 

.54 
.69 

1.51 
.19 

23  + 
15 

16 
19+ 

T 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 

2 

3 
4 

2 
2 

2 

0 

0 
0 

1 

0 

HEREFORD 
LAMES*  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  ND.  2 

70.5 
77. IM 
74.8 
71.3 
73.1 

36.5 
44.6 
41.3 
38.7 
42.5 

53.5 

60. 9H 
98.1 
55.0 
57.8 

-   .3 

91 
92 
91 
92 
93 

13 
26 

1 

1 

13 

20 
28 
26 
18 
29 

6 
4 
5 
6 
6 

349 
158 
224 
309 
231 

1 
2 
3 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
6 
10 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 

1,01 
.99 
.66 
.86 

-   .03 

.75 
.59 
.48 
.35 

.40 

16 
15 
16 
20 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  WSQ              R 

HC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  HSO            //R 

MIDLAND  4  ENE 

74.2 
72. 2M 
71.9 
77.0 
80.1 

45.2 
44. 5M 
39.9 

48.5 

47.6 

59.7 
98. 4H 
95.9 
62.8 
63.9 

.2 

-  .5 

-  2.1 

90 
92 
94 
89 
91 

11 

13 

13 

26+ 

26+ 

29 
26 
22 

30 
28 

6+ 
6 

6+ 
5 

5 

186 
216 
288 
119 
92 

1 
1 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
7 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.36 
.79 
.77 
.81 
.72 

.21 

-  .84 

-  .02 

.88 
.26 
.35 
.53 
.56 

15 
15 
20 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 
2 
2 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 

mulesmoe  1 

OLTON 

PAmPA  no.  2 
PANHANDLE 

73.1 
71.8 

70.8 
73.9 

40.1 
38.3 

41.5 
41.7 

96.6 
95.1 

56.2 
57.8 

-  1.5 

91 
92 

95 
94 

13 
13 

13 
12 

27 
25 

24 
22 

6+ 
6 

6 
6 

256 
303 

277 
234 

1 
1 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

6 
6 

5 
4 

0 
0 

0 

0 

.79 
1.35 

,66 
,85 

.33 

-   .84 

.43 
.82 

.22 
.41 

15 
16 

15 
16 

.0 
.0 

.0 
1.0 

0 
0 

0 
0 

2 
2 

3 

3 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

70.0 
74.7 

75.8 
71.3 

36.0 
41.6 

44.1 
40.7 

93.0 
98.2 

60.0 
96.0 

90 
89 

91 
90 

12 
12 

12 
13+ 

17 
26 

29 

20 

6 
5 

6+ 
6 

359 
218 

178 
277 

I 
0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

8 
5 

3 
5 

0 
0 

0 
0 

,71 
.40 

.39 

.91 

-   .62 

.37 
.40 

.34 
.65 

20 
16 

16 
16 

.9 

.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 

1 

1 
2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  «  SW 
TAHDKA 
TULIA 

73.5 
69.1 
72.6 
75.3 
72.1 

40.6 
37.5 
42.3 
44.1 
39.9 

97.1 
93.3 
97.5 
99.7 
96.0 

2.0 

93 
90 
92 
90 
93 

11 

13 
11 
12  + 
13 

20 
21 
27 
28 
24 

6 
6 
6 
5 

7 

248 
347 
236 
194 
282 

1 
1 
2 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
3 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 
1.39 

1.36 
1.17 
1,07 

-  1.20 

.25 

.74 

1.19 

.70 

.48 

16 
15 
15 
17 
15 

.0 
T 
.0 
.0 

T 

0 

T 
0 
0 

T 

4 
6 

3 

3 
2 
2 
3 

0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

VEGA 

69.4 

37.7 

93.6 

-  1.6 

90 

13 

21 

6 

340 

1 

0 

7 

0 

,68 

-   .69 

.49 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

97.4 

-   .7 

1.00 

-   .35 

T 

*    *    * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSM 
BALLINGER  1  SH 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

77.4 
81.4 
79.0 
81.0 
75.9 

51.6 
52.0 
47.4 
51.4 
47.4 

64.5 
66.7 
63.2 
66.2 
61.7 

.2 

.6 

96 
96 
96 
95 
94 

26 
26 
27  + 
27+ 
25 

30 
32 
31 
24 
27 

7 
5 

7+ 

7 

6 

96 
74 
129 

86 
147 

2 
5 
6 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

2,44 
4,05 
1,30 
2.37 
1.31 

.17 

-  .75 

-  .09 

-  .83 

1.73 
3.01 

.62 
2.03 

.96 

16 
16 
17 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
3 

3 

2 

2 

1 

2 
0 

1 

0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

73.5 
79. 3M 
M 
79. 4H 
78.5 

42.0 
51. 4M 
49.0 
48. 3M 
51.2 

97.8 
65. 4M 
M 
63. 9» 
64.9 

-   .9 

93 
95 
95 
93 
93 

13 

26 

29+ 

25 

25 

24 
33 
23 
30 
33 

2 
7 
7 
6 
5 

243 
86 

100 
93 

3 
3 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
0 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.78 
1.37 
1.14 

,30 
1.07 

-  1.93 

.52 

.43 
.94 
.14 
.95 

16 
16 
15 

17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

76. BM 
79.2 
77.0 
78. IM 
76.5 

47.4 

50.0 

50.8 

46.9m 

47.6 

63. IM 
64.6 
63.9 
62. 5M 
62.1 

93 
95 
94 
95 
94 

26+ 
27 
27 
27  + 
26 

31 
31 
30 
30 
28 

7+ 
5+ 
7 

8  + 
6+ 

122 
108 
116 
151 
147 

4 
5 
1 
6 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

2 
1 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.31 
1.66 
1.27 

.65 
1.15 

-   .25 

.31 
.86 
.62 
.25 
.50 

16 
15 
16 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADJCAH 
POST 
QUANAH  9  SE 

74.6 
83.1 
76.7 
77.7 
77.8 

45.4 
46.2 
48.0 
45.6 
47.7 

60.0 
65.7 
62.4 
61.7 
62.8 

-   .1 
.6 

91 
99 
94 
93 
96 

26+ 

26 

27 

26 

27+ 

30 
26 
29 
29 
26 

7+ 

7 

6 

2 
7+ 

182 
87 
133 
147 
142 

7 
8 
5 

5 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

4 
1 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
.80 

1.86 
.64 

1.23 

-  1.55 

-  .87 

-  1.47 

.55 

.56 

1.38 

.48 

.72 

17 
16 
17 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

78.0 
80.4 
78.5 
76.5 
77.6 

49.7 
48.5 
49.7 
45.7 
48.4 

63.9 
64.5 
64.1 
62.1 
63.0 

1.1 
.2 

92 
95 
97 
92 
94 

26 

26 
27 
25+ 
26 

30 
30 
29 
24 
34 

7 
2 

5 
6 

7 

113 
95 
119 
143 
119 

3 
4 
5 

4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,75 

1.94 
.43 
.82 
.56 

.14 

-  1.70 

-  .83 

2.30 

1.06 

.26 

.45 

.20 

15 
16 
16 
16 
18  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

0 

n 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  102 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipilalion 

if 

►1 

1 

|z 

k 

■a 

e 

1 

• 

& 

No.  o)  Day 

3 

•a 
Iz 

Q 

1 

£ 

• 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Day. 

SUtlOD 

Max. 

Mln. 

•3 
3 

S  0 

e 
Q 

o 
o 

1 

i 

'%< 

s  ► 

TKUSCOTT 

TJRKEY  2  MSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNH 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

7B,8M 
78.6 
81.6 
78. 2M 
77.6 

48. 6M 
46.3 
49.5 
46. 2M 
48.4 

63. 7M 
62.5 
65.6 
62. 2M 
63.0 

-    1.0 

97 
93 
96 
93 
93 

26 

11 

27+ 

25 

26 

30 
26 
29 
27 
28 

5 
6 
7 
6 
6 

128 
129 
81 
132 
131 

6 
6 
6 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 
1.29 
.97 
.83 
.74 

-  1.79 

.41 
.65 
.40 
.44 
.50 

17 
16 
18 
16 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

3 
2 
2 

0 
2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

78.2 

50.1 

64.2 

95 

27 

28 

7 

118 

4 

0 

2 

0 

2.51 

2.17 

16 

.0 

0 

3 

I 

1 

DIVISION 

63.4 

.0 

1.32 

-   .60 

.0 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWElL  DAM 
BElTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

79.5 
80.1 
76.5 
78.6 
76.0 

49.4 
52.0 
52.0 
54.3 
52.1 

64.5 
66.1 
64.3 
66.5 
64.1 

■  1 

98 
96 
87 
93 
86 

27 
26 
28 
28 

26* 

29 

31 
37 
39 
33 

2 

7 
7 
6  + 

7 

115 
62 
94 
69 

104 

6 
5 

0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.01 
.66 
2.17 
1.95 
3.41 

-  1.39 

.25 

.26 

1.02 
1.57 
1.63 

18+ 

16 

16 

17 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
3 
5 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 

BONHAM 

BDWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDCE 

BRID6EP0RT 

76.3 
77.8 
76. SM 
79.5 
78.1 

52.1 
52.7 
48. 5M 
52.5 
50.3 

64.2 
65.3 
62. 7M 
66.0 
64.2 

85 
89 
88 
97 
92 

12 
26  + 
13 
26 
27 

33 

31 
24 
29 
28 

2 

6 

7 
7 
7 

78 
84 

136 
87 

102 

0 
0 
0 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
1.11 
1.96 

.76 
1.67 

-  1.67 

-  1.55 

.52 

.79 

1.00 

.23 

.60 

16 
17 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
3 
4 
4 

0 
0 
1 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

79.0 
80.8 
77.5 
75.9 
76.9 

51.3 
53.9 
51.7 
52.3 

55.4 

65.2 
67.4 
64.6 
64.6 
66.2 

.1 

-  .3 

-  1.5 

-  .6 
1.2 

94 
95 
87 
92 
89 

27 
27 
27  + 
28 
12 

29 
29 

30 
38 
36 

7 

7 
7 
7 
7  + 

94 
58 
92 
94 
71 

3 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
1.51 
4.65 

2.10 
2.79 

-  1.65 

-  2.40 

.66 

-  2.22 

-  1.21 

.43 
1.11 
2.39 
1.16 
1.06 

16 
17 
18 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
5 

5 

0 

1 

2 

1 
1 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

77.2 
78.1 
77.0 
77.2 
79.1 

51.4 
52.2 
51.6 
47.9 
51.9 

64.3 
65.2 
64.3 
62.6 
65.5 

.7 
.4 

86 
88 
90 
94 
95 

12 
12 
28 
27 

27 

31 
31 
36 
29 

30 

7 

7 

6+ 

3+ 

2 

84 
79 
101 
123 
69 

0 
0 

1 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.83 
1.85 
2.46 
1.57 
1.93 

-  1.84 

-  1.03 

2.03 
.73 
.90 
.52 

1.17 

18 
18 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

4 
4 
3 

1 
0 
0 
0 

1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSD            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

79.3 
75.4 
75.9 

77.7 
81.4 

53.2 
52.5 
48.4 
50.4 
54.7 

66.3 
64.0 
61.2 
64.1 
68.1 

-  .8 

-  3.1 

87 
87 
86 
92 
95 

27+ 

12 

13 

28 

27 

35 

31 
26 
26 
31 

7 
7 
7 
7 
7 

67 

97 

126 

101 

57 

0 
0 

0 

I 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
2.76 
1.60 
1.92 
1.46 

-  2.15 

1.33 
1.40 
1.20 
1.16 
1.40 

29 

17 
18 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
4 
1 

2 

1 

1 
1 
1 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBJRY 
GRAPEVINE  DAM 

80.8 

79. 6M 

80.4 

76.2 

51.8 

51. DM 

53.4 

51.6 

66.3 

65. 3M 

66.9 

63.9 

1.4 

92 

95 

91 
87 

28  + 

27 
27 
28  + 

25 

25 
28 
33 

7 

7 
7 
7 

82 

106 
66 

106 

4 

5 

1 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
2 
0 

0 

0 
0 
0 

2.58 

1.43 
1.66 
3.02 

-  1.41 

.97 

.95 

.58 

2.13 

IB 

20 
16 
18 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
4 
5 

0 

0 
0 

1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICCI 

74.8 
78.4 
76.5 
76.7 
79.3 

49.2 
53.5 
51.7 
50.2 
52.6 

62.0 
66.0 
64.1 
63.5 
66.0 

-  1.5 

-  .1 

85 
93 
88 
90 
90 

26  + 
28 
28 

27  + 
27 

31 
35 
38 
26 
27 

7* 

7 
7 
7 
7 

132 
73 
92 

121 
76 

0 
2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.68 
1.11 
2.66 
.61 
2.81 

-  2.87 

.92 

.50 
1.08 

.39 
1.00 

18 
17 
18 
20 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

5 
2 
4 

0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 

killeen 
lavon  dam 

76.7 
79.5 
76.9 
80.0 
75.0 

51.1 
54.7 
50.8 
53.1 
52.2 

63.9 
67.1 
63.9 
66.6 
63.6 

-   .1 

90 
91 
89 
92 
85 

28 
26  + 
26 
28+ 
27 

27 
34 
34 
30 
38 

7 
6  + 

7 
7 
7 

103 
71 

102 
66 

102 

1 
3 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 

I 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,32 
.83 
1.72 
1.57 
1.22 

-  2.75 

2.37 
.36 
.49 

1.30 
.57 

IB 
17 
18 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
5 
2 
5 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

HEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

79.1 
78.0 
77.2 
76.5 
78.2 

54.4 
53.2 

50.8 
53.1 
52.8 

66.8 
65.6 
64.0 
64.8 
65.5 

-   .5 

92 
93 
85 
92 
91 

27 
26 
26  + 
28 
26+ 

31 
34 
28 
38 
30 

7 
7 
7 
2 

7 

61 
81 
92 
85 
84 

1 
I 
0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.88 
2.41 
2.36 
1.93 
1.53 

-  1.69 

-  2.04 

3.61 

1.37 

1.55 

.61 

.47 

IB 
17 
18 
21 
20+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
4 

4 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

76.8 
80,6 
75.4 
76.0 
77.1 

51.7 
50.3 
51.9 
50.2 
52.3 

64.3 
65.5 
63.7 
63.1 
64.7 

1.1 

89 
95 
65 
88 
90 

28 
26 
13 
13 
27 

36 

28 
35 
32 
30 

7 
7 
7 
7 
7 

95 

83 
99 
105 
97 

0 

5 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
4 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,25 

1,02 
1.39 
1.58 
3.31 

-  3.80 

1.46 

.44 

.75 

1.16 

1.14 

18 
29 
18 
16 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
4 
4 
5 

2 
0 
1 
1 
3 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSw 

79.3 

77. 2M 
78. 3M 
78.7 
80.0 

51.6 
52. 9M 

51. 7M 

49.8 

54.2 

65.5 

65. IM 
65. OM 
64.3 
67.1 

96 

66 
90 
94 
93 

27+ 

27 

27+ 

27 

27 

30 
31 
32 
26 
36 

7 
6 

7 
7+ 

7 

90 
72 
95 
117 
58 

3 
0 
2 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
2.11 
1.81 
1.72 
2.87 

-  1.78 

.41 

1.00 

.61 

.71 

1.09 

17 
18 
16 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 
4 
5 

0 
2 
2 
1 
2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGT3WN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

75.9 
76.8 
77.4 
78.4 
79.7 

51.3 
49.8 
52.3 
53.8 
53.5 

63.6 
63.3 
64.9 
66.1 
66.6 

.3 

-   .7 

86 
89 
88 
95 
93 

13+ 

27+ 

26 

28 

28 

29 
27 
35 
34 
35 

7 
2 

7 
7 
7 

102 

115 

93 

71 

67 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
1.62 
2.00 
2.14 
1.34 

-  1.48 

-  2.16 

2.23 
.86 
.63 

1.60 

1.17 

18 
17 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
3 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

temPle 
throckmorton 

WACO  DAM 

WACO  WSO                 R 

WAXAHACHIE 

79.2 
78.  3 
77.0 
76.8 
78.7 

53.8 
49.1 
54.5 
56.7 
52.8 

66.5 
63.7 
65.8 
67.6 
65.8 

.1 
-  1.2 

1.2 

95 
97 
92 
94 
87 

28 
27 
28 
27 

27  + 

39 
27 
37 
35 
36 

8  + 

7 
7  + 

7 
7 

66 

124 
72 
50 
70 

1 

4 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.09 

.81 

2.75 

2.79 

4,07 

-  1.72 

-  1.63 

-  1.09 

1.34 
.22 

1.89 
1.86 
1.46 

17 
17 
17 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
5 

1 
0 
1 
2 
3 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

76.7 
76.8 

53.4 
52.2 

65.1 
64.5 

2.1 

89 
89 

27 
28 

28 
35 

7 
7 

96 

67 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

1.17 
4.06 

-  2.41 

.44 

1.41 

17 
17 

.0 
.0 

0 
0 

3 
5 

0 

3 

0 
2 

DIVISION 

65.0 

.2 

2.13 

-  1.56 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  98    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

•1 

is 

8,1 

•a  Q 

iJ 

e 
< 

■3 

li 

-3 

1 

• 
1 

* 
Q 

a 
1 

No.  of  Day 

■3 
o 
H 

■3 

II 

s 

0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

StaOoB 

Mix. 

Min. 

H 

Q 

£ 
2 

o 
o 

1 

o 

o 

0 

2 

u 

5  » 

S  ft 

.  ft 

«   *   * 

East  texas       c 

ANDERSDM 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

79. 2M 

SO.SM 

79.0 

77.9 

78.'* 

54.8m 
51. 5M 
51.9 
47,6 
51,0 

67. OM 
66, OM 
65,5 
62.8 
64,7 

87 
89 
87 
90 
90 

26 
25 
28 
29 
28 

32 

30 
30 
26 
26 

7 
3 
3 
3 

7 

57 

59 

82 

130 

106 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

5,09 
2.59 
1.93 
.66 
2.17 

.82 

.82 
1,15 

,40 
1.36 

17 
18 
21 

17 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
2 

3 
2 
0 
2 

0 

1 

0 

1 

CLARKSVILLE  2  E 
COlDSPRING  5  SSM 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

7^.5 
78.8 
79.3 
79.1 
78.5 

46,7 
52.6 
56,4 
54.3 
49.6 

60.6 
65.7 
67.9 
66.7 
64.1 

86 

87 
88 
89 
90 

28 
28  + 
27+ 
30 
29 

32 
32 

37 
33 
31 

3+ 
7* 

7 
7 
3 

154 
84 
49 
77 

106 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1,61 
2.05 
1.18 
1.94 
4.86 

.96 
1.64 

.60 
1.80 
2.61 

18 
17 
16 
17 
18 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
3 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
3 

0 

1 

0 

1 

2 

DAINGERPIElD  9  S 
DIALVILLE  2  H 
EMQRY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

79.6 
78.7 
75.5 
78.3 
78.1 

53.3 
52.8 
48.4 
48,6 
53,4 

66.5 
65.6 
62.0 
63.5 
65.8 

92 

88 
89 
86 
91 

26 
27 
28 
24 
27 

35 
36 
31 
27 
36 

7 
7 
2 
7 
7  + 

63 

72 

142 

122 

71 

1 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
2.69 
3.02 
.71 
1.35 

.74 

2.04 

1.05 

,56 

.73 

18 
17 
23 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 
2 
4 

2 

1 
2 

1 
1 

0 

1 

1 

0 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLAOEWATER  3  WSW 
GROVETDN  1  SE 
HEMPHILL 

79.9 
75.'. 

M 
77.9 

53,5 
46,5 

M 
51,3 

66,7 
62.0 

M 
64,6 

92 

67 

89 
89 

27 
28 

28 
26 

31 
27 

26 
29 

7 
7 

7 
7 

63 
136 

107 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

1.19 
2.51 

1.87 
.50 

.56 
.93 

1.41 
.30 

17 
23 

17 
17 

,0 
,0 

,0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 
5 

3 
3 

1 
2 

1 
0 

0 
0 

1 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

79.0 
76.3 
79.2 
77.9 
77.8 

55,7 
49,2 
54.5 
50.0 
53,3 

67.4 
62.6 
66.9 
64.0 
65.6 

-   .3 

89 
87 
68 
88 
86 

27 
28 
28  + 
29+ 
27 

37 
33 
39 
28 
36 

7 
7 
7  + 

7 
7 

65 
121 

65 
123 

71 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 
1.89 
2.17 
.52 
3.01 

-  2.53 

-  2.23 

.77 
.97 

1.90 
.52 

1.15 

17 
18 
17 
17 
29 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

4 
2 

1 

4 

I 
1 
1 
1 
3 

0 
0 

1 

0 
2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

78.4 
77.5 
79.7 
74.9 
78.9 

52,0 
51,1 
53,5 
48.3 
51.3 

65.2 
64.3 
66,6 
61,6 
65.1 

-   .3 

86 
65 
90 
65 
66 

29  + 
26 
23 
28 
29  + 

29 
33 
29 
29 
29 

7 
7 
7 

7  + 
6  + 

110 

89 

80 

138 

108 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.66 
2.62 

.71 
4.00 
2.22 

-  3,95 

.54 
1.10 

.41 
1,04 
1.63 

17 
23 
17 
23 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
3 

7 
2 

1 
2 
0 
3 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

ldngview 

lOveladv 

ljfkin  faa  airport 

maoisonville 

marshall 

77.0 
77.9 
80.1 
80.3 
75.1 

49.8 
51.6 
53,5 
53.5 
48.7 

63.4 
64.6 
66.8 
66.9 
61,9 

-  2.3 

.2 

-  3.6 

87 
86 
91 
89 
65 

28 
29 
28 
28 
28  + 

32 

30 
30 
32 

31 

7 
3 
3 
7 
7  + 

113 
89 
75 
63 

137 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 
4.55 
.85 
1.43 
2.00 

-  3,29 

-  2.43 

1.15 

3.30 

.40 

.61 

1,12 

18 

18 
17 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 
3 
3 

1 
2 
0 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

1 

HINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

77, 'i 
76.1 
7;*. 6 
78.0 

49.0 
46.7 
49.1 
51.6 

63,2 

61,4 
61,9 
64.6 

-  2.0 
.4 

85 
88 
88 
67 

19 
28 
28 
23 

25 

27 
29 
30 

7 
7 
7 
3 

104 

153 

137 

86 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1.84 

2.14 

2.12 

.62 

-  4.06 

.61 
.80 
.78 
.26 

20 
18 
30 
17 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 

2 

1 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

77.3 
78. 7M 
80.1 
76,'. 
77.8 

52.7 
53. 6M 
51.7 
52,0 
54,4 

65.0 
66. 2M 
65.9 
64.2 
66.1 

-   .9 

89 
69 
86 
88 
67 

29 
27 
28 
29 
29 

39 

34 
27 
36 
30 

7 
7 

7+ 
6  + 
3 

84 
64 
97 
92 
85 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 
2.19 

.76 
2.57 

.74 

-  2.03 

-  3,81 

.74 
1.07 

.63 
1.70 

.55 

17 
17 
17 
18 
17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
1 
3 

2 

1 
2 
1 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

simms  2  nnw 
sulphur  springs 
texarkana 
tomn  Bluff  dam 

TYLER  5  NE 

76,3 
75,4 
75,3 
78,1 
76,6 

49.5 
46.8 
48.5 
52,7 
50,6 

62,9 

61,1 
61,9 
65,4 
63,6 

83 
67 
66 
86 
89 

19 
28 
28 
29  + 
28 

25 
31 
31 
29 
13 

7 

8+ 

7 

7 

2 

110 
149 
132 
101 
121 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
2.91 
1.90 
.95 
1.54 

.74 
1.30 
.50 
.69 
.76 

18 
18 
IS 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 
1 
5 

4 
2 
I 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

WARREN 
WILLS  POINT 

79,1 
76.0 

51,5 
50.7 

65.3 
63,4 

67 
68 

23  + 
28 

28 

34 

7+ 

7 

96 
105 

0 
0 

0 
0 

4 
0 

n 
0 

.98 
2.49 

.67 
1.02 

16 
23 

.0 
.0 

0 
0 

1 
6 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

64,6 

-  1.2 

1.96 

-  2.60 

.0 

*    *    • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 
balmorhea 
canoelaria 
CHisos  basin 

78.3 

B2.7 

87. 4M 
74,5 

45.2 

53.7 

47. IM 
46.9 

61,8 

66,2 

67, 3M 
61,7 

-  1.5 
2,3 

86 

93 
99 
86 

25 

30 
25 
29  + 

27 

43 
34 
26 

5 

4 

20 

6 

131 

20 
36 

143 

0 

5 

14 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

.00 

T 
T 
T 

-  .51 

-  .71 

.00 

T 
T 
T 

16 
19 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WSO             R 

FABENS 

79.1 
80.2 
81.2 
77.1 
76.0 

36.7 
47.0 
50.4 
48.0 
43.3 

56,9 
63.6 
65,8 
62,6 
60.7 

-   .8 

95 
95 
98 
89 
92 

11 
26 
28  + 
11  + 
12 

27 
31 
34 
36 
34 

7 

6+ 

7+ 

7 

21  + 

190 

110 

65 

110 
142 

2 

5 
6 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

1.11 

1.16 
.42 
.05 

.13 

.00 

1.10 

1.05 

.34 

.05 

16 
16 

14 
19 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

1 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

82.6 
80.5 
81.4 
78.9 

40.5 
44.8 
44.8 
47.8 

61.6 
62.7 
63.1 
63.4 

96 
95 
95 
91 

12 
27 
27 
11 

34 
27 
29 

35 

21 
6 

e 

20 

105 

133 

123 

98 

3 

8 

10 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
4 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

.05 
.16 
.15 

T 

.05 
.16 
.15 

T 

18 
17 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  5 

monahans 
mount  locke 
panther  junction 

79.1 

M 
83.1 
71.3 
81.6 

40.7 

M 
50.4 
42.7 
52.2 

59.9 

M 
66.8 
57.0 
66.9 

90 
97 
100 
81 
94 

25 
13 
26 
12 
29  + 

27 
26 
31 
20 
35 

7 
7 
5 

6 
6 

165 

63 

238 
74 

I 
2 
9 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.03 
.62 
.00 
T 

.00 
.03 
.62 

.00 

T 

15 
15 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  99    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

4 

IJ 

< 

la 

i 

• 

• 

« 
a 

1 

No.  o! 

Day 

3 

•3 

|z 
U 

1 
1 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

sunon 

Max. 

Mln. 

■a 

0 
H 

if 

• 

•s, 

S 

2 

Si 

.'1 

PECDS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

80.2 
89.1 
81.0 
76.3 

45.6 
49,7 
JO. 8 

46. 3M 
46.0 

65.1 
65.0 
70.0 
63. 7M 
61.2 

-   ,3 

102 
91 
97 
95 
92 

12 
27  + 
25  + 
11 
12 

30 
31 
34 
31 
23 

3 

6 

20 

6 

7 

104 
66 
25 
94 

131 

12 

4 

18 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.76 
.02 
.10 
.55 

-       .32 

.01 
,78 
,02 
,10 
,50 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FaA  AIRPORT 

79.5 
81.5 
78. 2M 
80. 7M 
79.3 

48.7 
50.7 
40. 4M 
46. 3M 
46.7 

64,1 
66,1 
59, 3M 
63. 5H 
63,0 

97 
97 
88 
90 
93 

29+ 
26 

11 
11 
12 

30 
24 
22 
32 
28 

7 
7 
7 
6 
7+ 

106 
72 

176 
99 

123 

5 

5 
0 
1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
6 

I 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 

1.83 

.00 

.10 

.11 

1,01 

1,83 

,00 

,10 

,11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
u 

0 
0 

ysleta 

79.1 

43.5 

61,3 

92 

12 

34 

20 

127 

2 

0 

0 

0 

.40 

,30 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

63,4 

-  1.0 

.30 

-   .26 

T 

*    •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

82.5 

77.* 
79.3 
79.4 
85.0 

56.5 
46.7 
50.2 
49,4 
55.6 

69,5 
63,1 

64,6 
64,4 
70,3 

-  .9 

-  1.5 

97 
94 
93 
92 
96 

29 

27 
26 
26 
26 

41 
30 
29 
27 
35 

7 
7 

8  + 
7 
6 

41 

121 

102 

98 

35 

6 
3 

2 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 
2.17 
2.23 
2.93 

1.30 

-  1.29 
.21 

1.78 
1.35 
1,70 
1.34 
,60 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

3 
3 

1 
1 
1 

2 

0 

BRADY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

78.7 
79.2 
82.6 

81.5 
77.5 

49.0 
52.9 
53.7 

54.4 
47.6 

63.9 
66.1 
66.2 
66.0 
62,6 

95 
91 
92 
95 
93 

27 
27 
28  + 
28  + 
27 

27 
27 
27 
27 
23 

7 
7 
7 
7 
7 

115 
84 
56 
47 

134 

3 
2 

6 

5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
1.96 
1.01 
.73 
2.25 

,60 

1,57 

,60 

,61 

1,13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

83.3 
82.2 
78.5 
79.8 
79.3 

S7.1 
51.3 
49.8 
53.5 

51.3 

70,2 
66,6 
64,2 
66,7 
65,3 

-  1.4 

97 
97 
94 
92 
92 

28 
26 

29+ 

27 
28 

38 
29 

30 
28 
32 

7 
7 
7 
7 
3 

35 

76 

HI 

75 

63 

8 

5 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 
1.65 
3.37 
1.17 
2.50 

.80 

1,31 
1.05 
2.80 
.65 
1.95 

.0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
3 

2 
4 

1 
1 
1 

0 

1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVlLLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

81.6 
81.7 
78.5 
76.2 
83.2 

50.3 
51.4 
49.6 

47.6 
54.7 

66,0 
66,6 
64,1 
62,9 

69,0 

.1 
-  2.3 

96 
98 
92 
92 
98 

28  + 

28 

28 

28 

29 

21 
27 
27 
24 
32 

7 
6 

7 
7 
7 

90 
78 
lO* 
125 
51 

6 
6 
2 

1 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

2 
5 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.70 
1.42 
1.36 
2.52 

.34 

-  1.69 

-  .84 

1.32 
1.17 
1.06 
1,65 
.25 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

3 

1 

1 
1 
1 
1 

0 

LEAKEY  NO  2 
LLANO 

MASON 

MC  CAHEY 

MEDINA 

80.3 
79.6 
79.0 
80.0 

52.2 

49,8 
51.5 
47.1 

66.3 
64,7 
65,3 
63,6 

-   .3 

92 
93 
96 
93 

26 
27 
27 
29 

27 
27 
34 
22 

7 

7+ 

6 

7 

93 

107 

81 

109 

1 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

2.60 
2.76 

1.31 
2.17 

-   .35 

1,86 

,87 

1.01 

1.10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 
3 

1 

0 

1 

1 

MENARD 

mertzon 

OZONA 

paint  rock 
pandale 

60.9 
80. 2M 
78.3 
83.9 
81.4 

48.7 
49. 7M 
48,9 
51,5 
52.3 

64,8 
65, OM 
63,6 
67,7 
66,9 

97 
95 
94 
98 
98 

26 
25 
29 
26 
29 

20 
22 
22 

27 
30 

7 
7 
7 
7 
7 

101 
92 

122 
73 
74 

5 
4 
2 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
2 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
.00 
4.29 
1.89 
1.52 

.99 

-   .47 

1.75 
.00 
4.04 
1.25 
1,29 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
2 
3 
2 

2 

0 

1 

1 
1 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO            R 

79.3 
79.5 

79.0 
78.'. 
80.7 

51.1 
49.2 
52.0 
51.0 
52.7 

65,2 

64,4 
65,5 
64,7 
66,7 

-   .4 

94 
96 
92 
95 
96 

26 
27 
26 
27 
26 

30 
26 
34 
27 
29 

5 

7 
6 

7 
7 

74 
118 

77 
112 

81 

4 
5 
3 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.85 
3.72 
1.84 
3.73 
3.89 

1.88 

,75 
3.00 
1.55 
3.30 
3,06 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 

4 
4 

0 

1 
1 

1 

1 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

78.9 
81.3 
78.2 
e'1.3 
78.9 

52.8 
50,6 
46,8 
56.5 

47.7 

65.9 
66.0 
63,5 
70.4 
63.3 

91 
97 
94 
93 
95 

28 

26 

27 

29+ 

27 

26 
21 
21 
35 

24 

7 
7 
7 
7 
7 

94 

79 

127 

35 

132 

1 
4 
3 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

i 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 
1.76 
2.69 
1.81 
4.03 

1.03 

,66 
1,05 
1,93 
1,01 
3,55 

.0 
.0 
•  0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
3 
3 

0 

1 
I 
1 
1 

DIVISION 

65.8 

-   .9 

2.14 

-   ,26 

,0 

*   *   • 
SOUTH  CENTRAL      07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

79.7 
80.8 
80.5 
79.9 

56.7 
56.3 
55.1 

54.2 

66.2 
69.6 
67.8 
67.1 

.5 

-  1.6 
.1 

95 
92 
89 
93 

27 
26  + 
28 
28 

37 
38 
39 
40 

7 
7 
7 
7  + 

52 
33 

58 
63 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.07 
1.15 
1.10 
2.53 

-  2.48 

-  1.29 

-  2.48 

1.02 
.63 
.66 

2.30 

16 
5 

17 
17 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
4 
1 

1 

2 

1 
1 

1 

0 
0 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  MSO       R 

CUERO  3  E 

80.1 
80.3 
76.4 
80.6 
81.6 

61,1 
55,3 

66,4 
61,1 
56.2 

70.6 
67.8 
71.4 
70.9 
68,9 

-   .8 

94 
90 
94 
95 
91 

23 

26 
23 
23 
25 

40 
32 
48 
39 
32 

7 
7 
7 
7 
7 

28 
58 
25 

26 
37 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
1.40 
1.04 
2.29 
2.25 

-  2.89 
.15 

,66 
,80 
,85 
,94 

1,10 

17 

17 

4 

4 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
4 
3 

1 

1 
1 

2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLQRESVILLE 
COLIAD 
GONZALES 

61.1 
82.0 
82. 9M 
81.4 
81.4 

56.0 
56.1 
55. 8M 
56.4 
54.4 

66.6 
69.1 
69. 4M 
69.9 
67.9 

-   .1 

92 
91 
94 
90 
92 

27 
27 
28 
23 
28 

35 

31 
32 

37 
34 

6 

7 
7 
7 
7 

52 

50 
43 
34 
67 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 
1.52 
.00 
1,99 
1.44 

-  2.53 

-  .61 

-  2.11 

,72 
,97 
,00 
.83 
,78 

17 
17 

4 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
0 
3 

4 

1 
1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

82.5 
83.8 
83.1 
62.2 

56.5 
53.6 
55.4 
59.9 

69.5 
66.7 
69.3 

71.1 

.3 

-   .7 

92 

97 
91 
94 

29+ 
28 
24 
23 

31 
35 
37 
36 

7 

7 
5 
7 

47 
52 
37 
30 

* 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.96 

1.61 
1.59 
1.93 

-   .95 

.55 

1,10 

1.13 

,63 

17 
20 
17 
16 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 

2 
4 

} 
1 
2 

0 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

APRIL  1971 


Temperature 

Precipitation 

^1 

^1 

1 

< 

|z 

■s 

• 
Q 

s 

s 

S 

• 

& 

t 

& 
a 

No.  of  Days 

3 

J 

Is 

h 

a 

t 
1 
J 

1 

Sno 

w.  Sloel 

No.  of  Days 

SUIlon 

Mix. 

Mln. 

1 

a  2 

• 

n 

a 

s 

o 

H 

°  1 

•si 

s5 

y 

si 

LA  CRANSE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

81.0 
79.1 
80.3 
81.9 
85.0 

56.2 
55.2 
53.5 
56.9 
55.2 

66.6 
67.2 
66.9 
69.* 

70.1 

-    1.6 

90 
90 
92 
92 

97 

27 
28 
28 
28  + 
28 

33 
37 
26 
39 
36 

7 
7 
7 
6 
3 

48 
65 
77 
36 
42 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.78 
1.43 
1.74 
1.65 
.85 

-    1.85 

2.02 

1.26 

1.36 

.93 

.69 

17 
17 
17 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

1 

0 
0 
0 
0 

17 

~3 
2 
2 
3 

2 

2   I 
1   1 

1  1 

2  0 
1   0 

NEW  BRAJNFELS 

NIXtlN 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RDBSTOWN 

81.6 
82.7 
79.  <. 
79.9 
80.5 

53.5 

56.9 
5*. 3 
58.7 
60.5 

67.6 
69.8 
66.9 
69.3 
70.5 

-  2.3 

95 
92 
90 
93 
97 

28 
27 
28 
23 
29 

35 

38 
28 

30 
*1 

6  + 

7  + 

7 
7 
7 

68 
41 
80 
40 
29 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.92 

1.99 

.95 

2,03 

1.62 

•  2.23 

.82 

.98 

.70 

1.30 

.90 

17 
16 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

2 
3 
3 

1  0 

2  0 
1   0 
1   1 
1   0 

RQC<PDRT 

SAN  ANT3NI0  WSO           R 

SAN  NARCOS 

SCALY 

SEGUIN 

77.0 
82.5 
81.2 
81.5 
83.6 

63.1 
56.2 

51.0 
57.0 
57.0 

70.1 
69.* 
66.1 
69.3 

70.3 

1.2 

-  1.* 

-  .3 
1.2 

93 
95 
9* 
89 
96 

23 
27 
28 
27 
27 

39 
35 
30 
38 
33 

7 

7+ 
7 
8  + 

7 

32 
52 

60 
47 
35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 
1.39 
1.44 
1.50 
.73 

-  1.43 

-  1.87 

-  2.37 

-  2.44 

.62 

1.28 

1.19 

1.45 

.65 

17 
16 
17 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

2 

1 
1 

1   0 

1    1 
1  1 
1  1 

1   0 

SINTON 

smithvule 
somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

80.9 
79.* 
78.* 
79.5 
81.8 

60.4 
5*. 5 
53.7 
55.2 

57.2 

70.7 
67.0 
66.1 
67.* 
69.5 

-  1.6 

95 
89 
86 
89 
91 

23 
27 
26 
26 
28 

32 
35 
33 

3* 
37 

7 

7 

7 

7+ 

7+ 

31 
68 
73 
62 

45 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
1.91 
1.08 
1.69 
1,40 

-  1.97 

.75 
1.27 
.81 
.92 
.87 

16 

17 
17 
IB 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
2 
3 
2 

1   0 

1  1 

1   0 

1  0 

2  0 

DIVISION 

68.9 

.7 

1.51 

-  1.53 

.0 

«    *    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

AMAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

77.7 
79.0 
77.2 
78.2 
77.7 

56.3 
55.2 
55.0 
59.2 
59.2 

67.0 
67.1 
66.1 
68.7 
66.5 

-  2.* 

87 
86 
88 
86 
90 

24 
29 
2* 
24 
23 

35 

37 
32 
*0 
39 

7 
7 
7 
7 
3 

66 
42 
67 
42 

45 

0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
3.56 
1.73 
2.1* 
.60 

-  1.47 

-  3,20 

1.68 
3.48 
1.73 
1.85 
.60 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 
1 
2 
1 

1   1 

1   1 
1   I 

1   1 
1   0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

78.7 
79.5 
79.5 

81.6 
76.7 

5*.l 
58.1 
53.0 
57.2 
59.2 

66.* 
68.6 
66.3 

69.* 
66.0 

-  1.0 

90 
86 
89 
90 
90 

28 
23 
29  + 
28 
2* 

29 
36 

31 
35 
43 

7 
7 
7 
7 
7 

75 
47 
76 
41 
46 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 
2.46 

2.14 
1.91 
1.59 

-  .67 

-  1.04 

2.08 
2.05 
1.33 
1.53 
1.55 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
3 

I 

1  1 

1  1 

2  1 
1   1 
1   1 

GALVESTON  WSO             R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

72.'. 
78.5 
76.2 
78.* 
77. 5M 

63.7 
5*. 7 
58.0 
5*.* 
60.2 

68.1 
66.6 
68.1 
66.* 

66. 9M 

.* 

-  .9 
.* 

-  1.9 

-  .6 

86 
86 
87 
89 
88 

23 
26 
23 
26 
23 

50 
32 
41 
32 
39 

7 
7 
7 
7 
7 

30 
72 
40 
80 
37 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

8 
0 
0 

1.77 
2.14 
1.80 
2.12 
1.63 

-  .62 

-  1.20 

-  1.4* 

-  2.21 

-  1.59 

.98 
1.82 
1.21 
1.92 
1.55 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
2 

1 

2   0 

1   1 
1   1 

1   1 
X      1 

NEW  GULF 

ORANGE  I,    NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

79.2 

75.5 
76.7 
79.8 
78.0 

56.5 
53.7 
59.* 
56.8 

61.0 

68.9 
6*. 6 
68.1 
66.3 
69.5 

-   .1 

88 
87 
89 
89 
90 

29+ 

24 

23 

29 

23 

37 
34 
38 
33 

40 

7 
6 

7 
7 

7 

43 
101 
*5 
54 
33 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
1.54 
1.53 
2,60 
1.63 

-   .24 

1.45 
.89 
1.14 
2.31 
1.29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

I 
3 
3 

1  1 

2  0 

1   1 
1   1 
1   I 

PORT  ARTHUR  WSO          R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

79.0 

76.5 
78.2 

M 

58.9 

63.7 
57.5 
56.2 

69.0 

70.1 
67.9 

M 

.8 
-   .9 

89 

92 
88 
88 

23 

2* 
28 
28 

37 

46 
39 
35 

7 

6  + 

7 
7 

43 

30 
55 

0 

I 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

1.76 

2.36 
2.33 
1.55 

-  2,18 

-  1.3* 

.75 

2.00 
2.20 
1.50 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

2 

1 

I 

1   0 

1   1 
1   1 
I   1 

VICTORIA  WSO              R 

80.2 

57.9 

69.1 

-   .9 

69 

23 

36 

7 

45 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-   .87 

1.20 

16 

.0 

0 

3 

1   1 

DIVISION 

67.9 

-  l.O 

1.93 

-  1,*2 

.0 

•   *   • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVlDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

82.6 
85.* 
8*.  8 
86.8 

88. 8M 

58.9 
59.3 
58.1 
59.6 
59. OM 

70.8 
72.* 
71.5 
73.2 

73. 9M 

.9 

95 
96 

96 

96 

101 

30 
28 
29 
19 
29  + 

41 
39 
37 
34 
40 

7 
7 
7 
7 
7 

32 
17 
33 
27 
22 

* 

10 

9 

12 

1* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 

6.90 

2.22 

.22 

.11 

-  ,51 

-  l.*6 

.66 
4.50 
.80 
.07 
.11 

17 
4 

17 
5 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
0 

1 

2  0 

3  2 

3   0 
0   0 
0   0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

8*. 6 
85.2 
86.1 
85.9 
85.8 

57.2 
59.5 
59.1 
5*. 8 
57.9 

70.9 
72.* 
72.6 

70.* 
71.9 

-  .8 

-  .9 

9* 
99 
96 
96 
100 

28 
28 
29  + 
19 
29 

39 
43 
39 

37 
42 

8  + 

7 
7 
7 
8+ 

28 
25 

18 
42 
30 

6 

10 
10 

11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.72 

1.70 

1.23 

.62 

.12 

-  l.*8 

-  1.75 

.57 
1.02 
.76 
.34 
.10 

16 

19 
20 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

1 

1  0 

2  1 
1   0 
0   0 
0   0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

87.5 
88.6 
83.5 
87.0 
85.0 

5*. 7 
61.2 
57.1 
57.2 
S6.3 

71.1 
7*. 9 
70.3 
72.1 
70.7 

-  1.8 

-  3.6 

101 

101 

9* 

96 

98 

29 
29 
29 
28  + 
29 

30 
45 
43 
39 
40 

7 
7 

7  + 
3 

7 

47 
16 
27 
25 
36 

1* 

17 

7 
11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.38 

3.31 
.30 

1.11 

-  1.63 
1.38 

.00 
.36 
1.68 
.30 
.60 

5 
5 

16 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
3 
1 
2 

0   0 
0   0 
2   2 

0  0 

1  0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
DILTON 
PEARSALL 

85.* 
88.0 
85.2 

59.6 

61.1 
55.6 

72.5 

7*. 6 
70.* 

98 
98 
95 

29 
28  + 
28 

42 
42 
36 

7 
7 
7 

29 

13 
31 

10 

15 

7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.95 

.03 
1.03 

.60 
.02 
.88 

5 
5 

17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

0 
1 

1   0 

0  0 

1  0 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

83.0 
86.3 
8*.0 

56.1 
61.6 
57.5 

69.6 
75.0 
70.8 

92 

102 
95 

28 
28 
29 

39 
42 

34 

7 
6  + 

7 

33 

14 
41 

2 

1* 

7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.98 
.56 

.71 

.47 
.53 
.56 

17 
5 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 

1 
1 

0  0 

1  0 
1   0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


iPRiL 


Temperature 

Precipitation 

rl 

'4 

> 

< 

ll 

1 
1 

• 

a 

.3 

£ 
a 

t 
a 

& 
a 

No.  ol 

D.y. 

1 

la 

>• 
& 
s 
s 

J 

a 

Sno 

«.  Sleel 

No.  of  Days 

SUUon 

Mdx. 

Min. 

3 
H 

11 

Q 

i 

o 

s 

z 

1 

■ll 

s  k 

"1 

0  » 

24P4TA 

91.0 

61.6 

76.3 

104 

29 

45 

7+ 

7 

17 

0 

0 

0 

.50 

.26 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

72.2 

-   .6 

1.15 

-       .75 

.0 

*    •    « 
LOWER  VALLEY         10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HtRLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

83.1 
65, 'iM 
83.7 
84.0 
86.0 

65.5 
61. '.M 
61.2 
63.6 
60.4 

74.3 
73. 4M 
72.5 
73.8 
73.2 

.4 
-  1.5 

96 
95 
98 
98 
100 

29 
29 
28 
29 
30+ 

46 
43 
45 
46 
43 

7 
B 

7 
7 
7 

6 
18 
15 

8 
18 

5 

U 

9 

10 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.82 
.93 
1.33 
1.29 
1.56 

.27 
-   .73 

1.54 
.83 
.87 
.93 
.98 

4 
5 
S 

4 
S 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
2 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

MISSION  '.  M 
PORT  MANSFIELD 
RAVMDNOVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

85.9 
76.9 
84.9 
83.5 
84.0 

62.4 
66.1 
60.6 
64.4 
63.3 

74.2 
71.5 
72.8 
74.0 
73.7 

-  1.2 

-  1.8 

100 
86 

100 
97 
96 

30 
30 
24 
30 
23 

43 
46 

44 
50 
45 

8* 

7 
7 
7 
7 

14 
18 

15 
5 
7 

12 
0 

10 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.79 

.65 

1.58 

1.32 

2.53 

-   .82 

.13 
1.00 

.50 
.54 

1.20 
.72 

1.56 

5 
S 
5 
5 

4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
2 

4 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

73.3 

-  1.5 

1.38 

-   .18 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ZAPATA 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ARMSTRONG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
10    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ARMSTRONG 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PANHANDLE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LA  GRANGE 


104 

DATE 

29 

17 

DATE 

06 

6.90 

.00 

4.50 

DATE 

04 

1.0 

1 

DATE 

17 

SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


The  month  began  with  all  sections  of  the  state 
experiencing  drought  and  with  the  more  central 
portions,  beginning  with  the  Low  Plains  and  ex- 
tending southward  through  southern  Texas,  ex- 
periencing severe  meteorological  drought.  De- 
spite a  few  heavy,  but  localized  rains,  conditions 
worsened  by  the  end  of  the  month.  The  northern 
Low  Plains  and  portions  of  South  Central  Texas 
were  experiencing  extreme  drought. 

Rains   of    2    inches  or  more  fell  in  parts  of  the 


Lower  Rio  Grande  Valley  on  the  4th,  while 
rains  of  1  inch  to  more  than  3  inches  covered 
most  of  the  state  between  the  15th  and  17th.  Few 
significant  amounts  were  received  thereafter  so 
that  benefits  from  these  mid-month  rains  grad- 
ually slipped  away. 

April  temperatures  were  near  their  long-term 
average. 


Robert  Orton 

NOAA  Climatologist  -  Texas 

Airport  Administration  Bldg. 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14       15 


25      26      27      28      29      30      31 


llEltNtTHV 
ICKEDLV  1  MSW 
inlRULO  HSO 
ANDKEMS 
SIC  SPUING 

BOOKEK 
tOUCEl  3  N 
BRAVO 

BIQHNFIElO  no  2 
BULER  2  NE 

BUNKER  HKL  9  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANVON 

CHANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

COLDMATER  3  M 

CDNLEN 

CROSBYTDN 

DAIHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

DIMMITT  6  E 
OIMNITT 
DUMAS 
FLOVDADA 
FIOYDADA  »  5E 

FOUETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  I  E 

GRUVER 

HART 

HUTIEV 

HEREFORD 

HtGCINS 

HITCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
lEVELLAND 
LIFSCOHB 

LITTlEFIELO  no.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  VSO 

HC  LEAN  3  E 

nlAHI 

MIDLAND  HSO 
MIDLAND  A  ENE 
MORSE 
NORTON 

nULESHOE  1 
HOTLA  3  SE 
OLTON 

PAHPA  NO,  2 
PANHANDLE 

PERRTTDN  »  NNE 
PERRVTON  ID  WNH 
PLAINS 
PLAINVIEh 
DUITADUE  2  SE 

SENINDlE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

SUNRAY  ^  Sw 

TAHOkA 

TASCOSA 

TULIA 

UM8ARGER 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  HSO 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSH 
BALLINGER  1  SH 
BENJAMIN  *  SSE 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 

CROHELL 

OICKEHS 

DUMONT 

ELECTRa 

FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

MAMLIM 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 
JAYTON 
KNAPP  6  SH 
LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 

LAMN 
MATADOR 
MEMPHIS 
MD8EET1E  2  S 
MUNOAY 

NORTHFIElD 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
PADUCAH 
PAOUCAH  n  SSE 


1.28 
2.B1 
1.22 


1.02 
1.28 
1.22 
1.39 


.99 

1.31 

.78 
1.37 


1.27 
.69 
1.36 


.73    1.11       .08 


.70 

T 

.04 

.63 

T 

.94 

.27 

.02 

.06 

^ 

.10 

.46 

T 

.39 

.69 

.02 

.99 

.33 

.69 

.75 

.48 

.02 

.09 

T 

.40 

.18 

.46 

.10 

1.52 

.29 

.33 

.26 

.16 

.33 

.27 

.01 

.44 

.70 

.03 

.80 

T 

.12 

.48 

.14 

.09 

.35 

1.73       .66 
3.01    1.04 
.48       .62 
2.03       .21       ,01 


.03 


.76  .23 

.96  .16 

.20  .17 

.52  .09 

.43  .40       .39 

.94  .18 


.62       .33      .22 

.20       .29 

.19    1.17 

.10       .3* 

.88 


1.29  .17 

.87  1.38 

.10  1.38 

.08  1.34 


T  T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11 


13      14 


15 


IE      17      la 


19      20      21 


28      29      30 


POLAn 
POST 

QUINAH  i    SE 
IIOBV 
ROSCOP 

DOSS  KINCH 

KOTAN 

5EVH0UR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

SOUTH  CAMP  (6666) 

STAMFORD  1 

TAMPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRUST  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURRET  2  fSH 
VERNON 

VOSS  1  HSH 
WELLINGTON  I  NNW 
WICHITA  FALLS  WSO 
WICHITA  VALLEY  FARM 
WINTERS  I  NME 


ALBANY 
ALEOO  *  SE 
ANDICE  1  UNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRD 
BARDWELL  DAM 

BELTON  DAM 
BENBROQ<  DAM 
BONHAM 
BOWIE 
BOYD  3  S 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  W 
CAMERON 

carrollton 

CELINA 
CENTER  CITv 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 


DALLAS  WSO 
OAVILLA 
DECATUR 
DENISON  DAM 
DENTON 


SSW 


DUBLIN 

DUNDEE  b    NNW 

EAGLE  MTN  lake  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARHERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  >    S 

FORT  WORTH  WSO 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GRDESBECk 

CUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILLSeORO 

HONEY  GROVE 
HUCKA6AV 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 

lavon  dam 
lehisville  dam 

LIPAN 

MARLIN  3  NE 
MARYS  CREEK 
MC  CREGOR 


.36 
.22 

2.74 
l.»3 


2.22 
1.76 
2.17 

1.95 
3.41 
1.31 
1.11 
1.96 

2.21 

.7B 
1.67 
1.30 
9. 06 


2. S3 
4.69 
2.89 


.92 

2.79 
2.57 
1.97 
2.83 
1.83 

2.46 


1.74 
3.02 
1.B6 


1.69 
1.07 
5.B6 


T 

.07 

.48 

.01 

.OB 

.30 

.72 

1.39 

.68 

.01 

2.30 

.40 

.05 

. 

.70 

T 

.73 

.06 

.15 

.20 

.02 

.11 

1.17 

.50 

.50 

.93 

.20 

.23 

1.79 

.45 

2.28 

.67 

.44  .22 

.13  T 
.13 

2.17  .11       .17 


.57 

.12 

.32 

1.63 

.05 

.52 

.79 

1.00 

.68 

.36 

.57 

.20 

.23 

.80 

.22 

.43 

.25 

.23 

1.69 

.99 

.00 

1.71 

.11 

.14 

.65 

I.IC 

.20 

.83 

.57 

.42 

T 

.72 

.30 

1.25 

.22 

2.39 

1.04 

.83 

.04 


.54       .25 


.87    1.06 
.52      .31 

1.04  .31 

.22  2.03 

T           .72  .73 

.90  .86 


1.22 
.92 

.07 


.10 


1.40  .02 

.41  1.36 

.95  1 

.10  1.20 

1.16  ,19 


.12       .01 

T 
.01 


.90 

.26 

.27    2 

.10 

.95    1 

.08 

.20 

1.62 

.54 

1.00 

.54 

1.84    2 

.37 

.15   1 

.05 

1.49 

.77    1 

.11 

1.04    1 

.OC 

.36 

.06 

I.JO 

.95 

.01 

.49 

1.65    1 

.91 

1.30 

.03 

.10 

.97 

.15 
.48 
.16 
.17 

.17 

.07 

.11 


.17 
.22 
.25 
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Day  of  Month 


13   14   IS 


22   23   24 


»TE  PARK 


HCKINNEV 

HERIOUX  ST 

HEXU 

HIO  CITY 

HINEKAL  WELLS  FAA  Al> 

MORGAN  3  WNW 

NQRCAS  HILL 

HUENSTER 

BULLIM 

NAVARRO  HILLS  DAM 

NEaRORT 
OCNEV 

DLNEV  9  NMh 
PALO  RINTD 
PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  DAM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
QUINLAN 

RAINIOH 
RANCER  1  V 

•EO  OAK 

richardson 
rinccolo 

rising  star 

ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKmALL 
ROSEftUO  3 


sa 


ROSS 

ROSSER  1  SE 
ROUND  ROCK  3  E 
SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLlDELL 
SPRINGTObN 
STEPHEHVILLE  4  N 
5TILLMQUSE  HOLLOn  DAH 
STRAHN  8  NNE 

TAYLOR 
TENPIE 
TIRItElL 
THORNDALC 

THORNTON 

THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEM 

■ACO  0AM 
■ACO  'SO 
HAXAHACHIE 
DEATHERFORD 
WHITNEY  0AM 

WOLFE  CITY 


ALTO  J  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  WSw 
BEDIAJ 

eON  WIER  2  E 

tOKELDER 

IREHOND 

■RDNSON 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVlLLE  2  E 

COLDSPRING  S  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

OACUS 

oaincerfielo  «  s 

OEKALB 

DEWEYVILLE  S  S 
DIALVILLE  2  W 
EDOH  2  NW 

EMORY 
EVADAUE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

CLADEWATER  3  WSW 
CRARELAND 
CROVETON  1  SE 
HA6ANSP0RT 
HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORCER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  Sw 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE  9  SH 
LDNGVIEW 

lovelady 

lufkin  faa  airport 


1.36 
1.D2 
.93 


i.e» 

1.62 
2.00 


1.34 
2.09 
2.54 

i.oe 


2.79 
4.07 
1.17 
4.06 


9.09 
2.59 
3.27 


1.3B 
.41 
1.74 


I.IS 
1.94 

A.aa 

2.93 


1.96 

2.40 
2.69 
l.BO 

3.02 

.71 
1.35 


1.29 
1.50 
4.55 


.05 
.03 


T 

.10    1 

.00 

.49    1 

.32 

.61 

.21 

.02 

.33    1 

.72 

.30    1 

.46 

.47 

.05 

.71 

.22 

1.24 

.16 

.16    2 

.42 

.05 

.94 

1.09 

.44 

.77 

2.00 

.34    1 

.48 
.58 

.00 

.0] 

.50 

.5S 

.19    2 

.23 

.60 

.33 

.51 

.33 

.17 

.34 

.44 

.08 

.02 

.B6 

.65 

.67 

.57 

.78 

.44 

.55 

.89 

.39 

1.86 

.54 

.52 

.46 

.44 

.31 

.13 

1.41 

.27 

.70 

1.7S 

* 

4.7; 

.82 

.65 

T 

.59 

.60 

.80 

.38 

T 

.05 

.66 

1.80 
1.47    2.61 
2.30      ,55 


.40 
.02 
.14 
.17 


.52 

.03       .22 


.42 

.18       .25 

.23 

.40 
.01 

.07       .15 

.09 
.27      T 

.14 

.64       .11 

.08      T 


1.75 
1.41 
.01 


.2B 
.02 


1.90 

.15 

.52 

.51 

.OS 

.94 

.08 

.17 

.40 

.89 

.06 

.92 

.41 

.IC 

.01 

.92 

.52 

.63 

.75 

.22 

.09 

.15 

.85 

>.30 

1.02 

.06 
.03 


.08 
.12 
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Continued 

TeXAS 

APRIL 

1971 

Station 

1 

.2 

Day  of  Month 

1  I  2  I  3 

4lsls. 

7    8  1  9 

10  I  11   12 

13  I  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19  1  20 

21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29   30 

31 

K10IS0NV1UL6 
HlCNOLIl 
MARSHALL 
HAUO  I    S 
MINEQLA  T  SSH 

1.A3 
2.D7 
2.00 
3.D5 
1.75 

.09 

T 

.81 
1.82 
.05 

.18 

.43 
.25 
1.12 
.87 
.32 

.17 

.29 

.07 

.02 

.43 
.20 
.22 

.02 

.22 

.84 

.09   .07 
.55  1.05 
.12   T 

HINEOLA  a  ill 
MONTCOMEftY 
NOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNOM 
NACOGDOCHES 

l.BA 
2.6A 
2.14 
2.12 
.62 

.04 

.01 
.02 

T 

.41 
2.08 
.04 
.01 
.26 

.06 
.52 
.80 
.91 

.14 

.61 

.04 

.12 
.11 
.01 

.34 
.61 
.20 

.02 

.06 
.02 
.01 

.55 

.02 
.03 

.15 

.26   .49 
.03   .78 

T 

NAPLES  1  Sm 

NECLEV  «  SSW 

NEUVILLE 

NEW  CANEY  *  NW 

NEWTON 

2.33 

1.72 
.A3 
1.B3 

.08 
.05 

.07   .05 
.26 

.04 

.26 

1.7D 

.65 

.77 
.01 

.24 
.48 

T 

.09 
.08 
.08 

.21 
.12 

.32 

T 

.22   .53 

OVERTON 
PALESTINE 
PITTSSURO  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 

2.25 

1.7a 

3.6D 
2.19 
1.S3 

T 

T 

.16 
.74 
.70 
1.07 
.69 

.96 
.46 
.74 
.29 
.99 

.07 
.14 
.29 
.18 
.09 

.10 
.16 

.02 
.35 

.07 

.80 
.13 

.96   T 
.18   .08 
•     .72 
.65 
■  12 

aUITMAN  2  S 
REKLAH  3  NNE 
RICHARDS 
ROCKLAND  1  W 
RUSK 

1.93 
2.29 

4.17 

.78 

2.57 

.02 

.06 
T 

.03 

.12 

.2a 

1.19 
.63 
.60 

.35 

1.10 
1.97 

T 
1.70 

.19 
.79 
.33 

.20 

.09 
.02 
.09 

.07 

.17 

T 

T 
T 

.70 

.37   .0* 
.09 

T 
T     T     T 

SAM  RAY6URN  DAM 
SIMMS  2  NNw 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 

.7A 
2.96 
2.91 
1.90 
2.08 

.12 

T     .01 
T     T 

.02 

T     .03 

.14 

T 

.55 

.49 
.09 
.01 

.74 
1.30 
.90 
.29 

.60 
.20 
T 
T     .05 

.07 
.21 
.17 
.27 
.23 

.17 

.15 

.08 

.01 
.07 

T 
.96   .66 
.05   .70 
.34   .44 
.43   .92 

TOWN  BLUFF  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 

.95 

1.52 
1.54 
.95 
1.64 

.04 

T 
.02 

T 

.89 

.39 

.13 
.80 
1.52 

.50 
.76 
.10 
.12 

.22 

.13 

T     .03 

T 

.25 

.41 

T 

T 

.02 

.10 
.11   T 

T 

WARREN 
WILLS  POINT 
WINNSaoRO  6  SW 

.98 
2.49 
2.59 

.02 

T     .05 

.87 

.13 
.23 

.46 
.30 

.09 
.38 
.2S 

.20 
.30 

T 

1.02 
.93 

.20   .09 
.12   .41 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

boouillas  ranger  STA 

.00 

T 
T 
.02 

-     -     - 

-     -     - 

-    -    - 

-   -   - 

T 

T 

.02 

- 

-     - 

- 

- 

-     - 

-    -    - 

-     -     - 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CDRNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

T 

T 

.00 
1.11 
1.16 

T 

I.ID 
1.05 

.01 
.11 

T 

EL  PASO  WSO              R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.42 
.05 
.00 
.05 
.16 

.16 

.04 
.05 

.04 
.05   T 

CIRVIN 

GRANDFALlS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

1.07 
.15 

T 

:     :     : 

:    :    : 

:     :     : 

:     :     : 

.87 

.20 
.15 

: 

T 

:     : 

: 

; 

-     - 

:     :     : 

:    :    : 

MARATHON 
MARFA  no,  2 
MENTONE  2  S 
MONAHAnS 
MOUNT  LOCKE 

.00 
.03 
.62 
.00 

.03 
.62 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 

.69 

T 

.01 

.78 

.52 

.7a 

T 
.01 

.17 

T 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.02 

.10 

.55 

1.09 

1.63 

.02 
.10 
.50 

1.01 
1.83 

.08 

.05 

SIERRA  PLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.00 
.17 
.09 
.10 
.11 

.05 

.12 

.04 
.10 
T 

T 
.11 

.05 

ySlETA 

.40 

.30 

.10 

. 

EDWARDS  Plateau    ds 

aoamsville 
amistad  dam 
bertram  3  ene 
big  lake  no  z 

BLANCO 

2.11 
2.32 
2.51 
2.17 
2.23 

T 

T     .05 

1.78 

T 
1.35 

.06 

1.39 
.21 

1.90 
.76 
1.70 

T 

.02 
.03 
.25 

.24 

.33 

.29 

T     .03 
.17 

.03 

.92 

.27 

BLEWETT  5  NW 
BOERNE 

BRACKETTVlLLE 
BRADY  2  NNw 
BURNET 

.68 
2.93 
1.30 
2.41 
1.96 

.06 

T 

.68 
.31 
.80 
.80 
1.57 

1.34 
.30 
.76 
.03 

.04 
.02 

1.22 
.20 
.53 
.32 

.01 

T 

.27 
.02 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

1.01 

.73 

2.72 

2.25 

.     .     . 

.     .     - 

.     .     . 

.    -    - 

.     -     . 

.80 
.61 
1.85 

1.13 

.12 
.63 

.87 

.16 
.23 

.21 
.08 
.02 

- 

- 

-     - 

.   .   . 

.     .     . 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.65 
2.35 
2.16 
1.46 
2.59 

T 

1.31 

1.45 

2.13 

.74 

.35 

1.30 

.60 
.20 

.16 
.23 

.20 
.22 
T     .11 
.32 
.15 

.03 

.71 

EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
ELDORADO  19  SW 
FIFE 
FREDERICKSBURG 

1.65 
3.37 
2.24 

1.70 
1.17 

.03 

1.05 
2.80 
1.89 

.85 

.31 
.40 
.02 
1.19 

.10 
.03 

.23 

.17 

.33 

.26 

.06 

.13 

.12 

FUNK  Ranch 

COLD 

5.36 

2.06 

4.46 

.49 
1.40 

.23 

.16 

.la 

.50 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


16  17  le 


25   26   27   28   29   30   31 


HARPER 

HOUSl!  'UXP  ST«  5  WNW 

HUNT 

HYE 

JAMES  RtVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 

KERRVILLE 

LAMPASAS 
LANCTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LVNXHAVEN  RANCH 

MARCO 
MASON 
MC  CAMEY 
HEOINA 
MENARD 

MERT20N 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  U 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  HOCK 

PANDALE 

RANKIN 

RED  BLUPF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROtERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINCS  21  S» 
ROUND  MOUNTAIN  *  MNH 
SABINAL  1  HSM 

SAK  ANCELO  OAH 
SAN  ANCELO  WSO 
SAN  SABA 

SLOAN 
SONORA 

SPICEUOOD  1  S 
STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAOue  RANCH 
TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 
ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO 
BEEVILlE  5  IE 
BLUE 

BRENHAM 
4ULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CIBOLO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  »  WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATQNIA  2  w 
FLDRESVILUE 

CIDDINCS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILUE 

HONDO 

JEDDO  2  NNE 
KARNES  CITY 

KENEDY 

kinosvillE 

la  grange 
lexington 
lockhart  2  nw 

LULIKG 
MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 
PICARDO 
RIQMEOINA  2  N 
POBSTOWN 
ROCKPORT 

PUNGE 

SAN  ANTONIO  WSO 

SAN  MARCOS 

SCHUlENBURC 

SBALY 

SEGUIN 
SINTOH 
SMITHVILLE 
SOMCRVILLE  DAM 
SPEAKS 


2.50 
1.70 
l.«2 


1.16 
1.40 
1.04 
2.29 


1.50 
1.15 
1.6S 
1.52 


1.99 
2.60 

1.44 
.96 

1.61 
1.46 
1.91 
1.59 
1.93 

2. 78 


.95 

2.03 
1.02 
1.33 
1.62 
1.55 


.12 

.95 

.13 

1.32 

.0! 

1.17 

.05 

.67 

.U 

.12 

.06 

.65 

.06 

.25 

.03 

T 

.B6 

T 

.17 

.01 

1.27 

.11 

.74 

.87 

.06 

1. 01 

.30 

.20 

.10 

1.89 
1.52 
.85 


1.B4 
2.36 
1.90 


3.73 
3.89 
1.93 
2.59 


4.03 
3.30 
1.87 


1.72 
2.73  .37 
4.04       .05 

1.25       .53 

1.29       .05 

.75       .10 

1.31 


.01 

2.07 

1.93 

.60 

1.33 

T 

.06 

1.24 

1.15 

.69 

.10 

1.01 

3.55 

.28 

2.67 

.38 

1.65 

.65 

.02 


T  T 


1.49 

.46 

2.30 


T  T 


1.10 
.64 


1.15 
1.25 
.97 


.14  .34 

T  1.04 
1.21 

.05  1.13 

.83  .15 

.53    2.02 

1.28 

.82 

T         1.36 

.02       .93 

.69 

.02       .82 

.98       .03 

.65 

.70 

.03    1.30 

.75 

.02       .90 
.82 

1.20 
1.28 

1.19 
.82 

1.45 
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Continued 

TEXAS 
iPtIL 

1971 

Station 

1 

Day  ol  Month 

1  1 

2  1 

3 

U 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  U   12 

13  1  U  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  {  20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SPKINO  8KANCH 
HtELDEK  7  SSu 
WASHINGTON  STATE  PAiiK 
WELOE«  WUOLIFE  FNOTN 
YQAKUN 

1.62 
l.Bl 
1.69 
2.1» 
1.40 

T 

.05 
.36 

1.62 

1.49 

.49 

.19  1.38 

T     .»7 

.92 

.27 
.28 
.19 
.53 

7 

vooktohn 

2. OB 

.45 

.01   .97 

.65 

. 

UPPEH  COAST         08 

alvin 

ANAHUAC  TfiCO 

ANCLETDN  2  H 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAVTDMN 

1.79 
3.56 
1.73 
2.14 
.60 

.08 

.03 
.60 

.04 

.04 
.24 

1.68 
3.48 
1.73 
1.65 

.01 

.02 

.02 

beaunont  filter  plant 
Cleveland 

ClOOINE 
CYPRESS  I  SW 
OANEVANC  2    SE 

.94 
2.19 
1.72 
2.92 
2.46 

.10 

.06 
.02 
.10 
.32 

T 

.28 

.79 

2.08 

1.94 

1.90 

T    2.05 

.08 
.03 

T 

.01 

T 
.02 

.06 
.06 
.70 

T 

T 
T 

T     .01   T 

EONA  HWY  59  BRIDGE 

El  CABPO 

FREEPORT  Z    NW 

GALVESTON  HSQ            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.14 
1.91 
1.59 
1.77 
2.14 

.22 

T 
.04 

.le 

7 

.16 

.53 

.02 

1.33 
1.53 

1.55 
.98   .78 
1.82   .28 

.01 

T 

.09 

.01 
T     T 

.01 

.01 
T 

T 

T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

l.BO 
2.53 
2.05 
I.B5 
1.60 

.10 
.23 

.20 
.07 

1.21   .49 

2.42 

.03  1.77 

1.69 

1.50 

.01 
.03 

T     T 

.02 

.10 

T 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.63 
1.17 
2.07 
1.42 
2.16 

.12 
.05 
.10 
.14 
.05 

1.40 
1.12 
1.92 
1.24 
2.02 

.08 

.05 
.04 
.09 

T     T 

.03 

KATY  WOLF  HiLL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  «  NU 

1.96 
2.12 

1.63 
1.57 
1.54 

T 

.04 
.15 

.08 
.03 

.06 

.02 

.04 

1.64 
1.92 
1.55 
1.45 
.69 

.08 
.03 

.06 

.02 

T 
T 

.52 

.02 

T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.53 
2.60 
1.63 
1.76 

.07 
.05 

.13 
.11 

.15 
.18 

.15 

T 

1.14   .11 

2.31 

T    1.2» 

.42   .75 

T     .06 
.01 
.05 
.09 

.49 

T 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOHBALL 

2.36 
1.83 
2.33 
1.55 
1.32 

.11 
.09 
.05 

T 

T 

.26 

.01 

2.00 
1.5» 
2.20 
1.50 
1.10 

.03 

.03 
.02 

.04 

.04 
.06 

.22 

T    T 

.0) 
.01 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

1.75 
1.94 

.09 

.15 

T 

.26 

.04 

1.20   T 

1.79 

T 

T     .20 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILlE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  HELLS 

1.52 
6.90 
.72 
2.22 
1.39 

.10 
T 

.08 

.70 

.13 
4.50 

.19 

.55 

.63 

.10 
.60 

.66 

1.60 
.18   .41 
.60 
.02   T 

.13 

1.37 

CARRIIO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

CJTULLA  FAA  AIRPORT 

.22 

.11 
.72 
1.95 
1.70 

.05 
.03 

.07 

.09   .04 

.11 

.57 

.90 

.65 

T 

.06 

.10 
.95 
1.02   T 

T 

CRYSTAL  CITY 
DULEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCUN  DAM 

1.23 
.62 
.12 
.00 
.36 

T 
.05 

T 

.36 

.06   .39 
.03   .34 

.02   .10 

.76 
.20 

T 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

3.31 

.30 
1.11 

.2S 
2.1R 

.13 

1.66 
.40 
.46 

.09 
.04 

1.50 
.30 

.60 
.16 

1.66 

.04 
.12 

.02 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFI!  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.95 

.49 
1.31 

.03 

- 

- 

- 

.04 
.01 

.60 
.30 
^02 

.03 

.     -     . 

.31 
.43 

1.01 

- 

.03 

T 

- 

.    .    . 

.     .     . 

.    .    . 

OUTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

1.03 
.9B 
.56 

2.70 

T 

.10 
1.50 

.05 

.53 

.50 

.04   .66 

.15   .47 
.03 

T     .70 

.06 
.26 

T 
T 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

1.83 
.71 

2.01 
.50 

.04 
.24 

.96 

.92 

.26 

1.63 

.02   .09 
1.09 

T 

•    «    • 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSvULE  WSO          R 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

1.B2 
.93 
1.33 
1.29 

1.56 

.01 
.17 

.02 
.02 

.25 

.03 
.05 
.01 

1.54 
.10 
.19 
.93 
.11 

T 
.83 

.87 
.04 
.'8 

.17 
.09 

.16 

T 

.09 
.01 

.30 

T 

T 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMDNOVILLE 
SAN  BENITO 

2.15 
.79 
.65 
l.SB 
1.32 

.02 

.03 

.41 
.08 
.08 
.08 
.60 

1.57 

.So 

.54 
1.20 
.72 

.30 

.15 
.21 

T 

T 

WESLACO  2  E 

2. S3 

.14 

1.56 

.71 

.12 

. 

S««  ratal*  nca  noli 
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UI 

\1L 

I 

IL 

MJ 

■'tJ 

ttA 

lU 

Kt 

.t> 

TEXAS 
APRIL 

1971 

SlaUon 

Day 

of  Month 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•     *     • 
HIGH  PLSINS         01 

AM4RILLD  WSO 

MAX 

MIN 

65 

30 

72 

40 

53 

34 

49 
28 

59 
24 

75 
28 

84 

45 

68 

42 

80 
38 

90 
52 

93 

54 

66 

43 

69 
35 

67 

48 

68 

47 

67 
49 

72 

48 

62 

42 

70 
35 

77 
43 

70 

55 

41 

75 
35 

85 
50 

63 

42 

76 
43 

69 

45 

70 
39 

73 

40 

70.7 
40.6 

ANOREMS 

MAX 

MIN 

67 
29 

74 
32 

73 
52 

64 
27 

63 
30 

72 
40 

87 
51 

85 
58 

79 
48 

88 
57 

69 
63 

80 
34 

73 
40 

76 
50 

72 
48 

68 
53 

83 
52 

62 
51 

73 
37 

83 

41 

74 
45 

66 
36 

69 
62 

69 
56 

84 
58 

88 
55 

66 
47 

60 
51 

79.0 
46,4 

BIC  SPRING 

MAX 

MIN 

70 
35 

68 
36 

74 
36 

62 
35 

64 
28 

63 

40 

73 
48 

86 
55 

79 
54 

80 
52 

67 
59 

86 
59 

72 
50 

73 
53 

76 
52 

70 
53 

65 
62 

81 
55 

64 
46 

73 
52 

60 
50 

73 
47 

85 
54 

92 
64 

91 
59 

85 
59 

88 
51 

85 

54 

77.2 
49.7 

BORGER  3  w 

MAX 

MIN 

65 
26 

69 

40 

61 
37 

48 
28 

60 
25 

75 
33 

83 

48 

74 
48 

62 
38 

92 

54 

94 
58 

11 

71 
38 

65 

45 

71 
49 

71 
52 

74 
50 

64 
56 

70 
39 

60 
44 

62 

44 

77 
39 

87 

47 

85 
52 

77 
44 

71 
49 

70 
46 

71 
40 

73.6 
43.2 

SRAVD 

MAX 
MIN 

62 

20 

71 
27 

57 
34 

51 
25 

58 

20 

73 
18 

80 
40 

75 
35 

79 
30 

87 
49 

69 
42 

79 
42 

70 
20 

69 
45 

71 
42 

68 
50 

76 
47 

73 
45 

67 
29 

73 
41 

62 
34 

74 
33 

80 
45 

79 
45 

75 
42 

74 
42 

70 
47 

73 
45 

72.0 
36,8 

BROWNFIELO  ND  2 

MAX 

Mm 

61 
26 

67 
26 

73 
33 

60 
26 

66 
27 

65 
27 

74 
35 

90 
42 

72 
46 

80 
45 

90 
45 

95 
49 

66 
39 

72 
39 

71 
49 

75 
50 

69 

49 

72 
49 

57 
3fl 

72 
39 

73 

44 

67 
41 

84 
45 

68 
55 

67 
55 

84 
52 

85 
42 

81 
42 

75,6 
41.5 

CAN4DUN  1  ENE 

MAX 

MIN 

67 
28 

71 
43 

63 

41 

53 
28 

60 
22 

75 
27 

83 

44 

80 

47 

81 
37 

88 
53 

90 
56 

90 
45 

69 
32 

75 
50 

71 
62 

71 
55 

70 
49 

68 

50 

72 
39 

61 
47 

64 

45 

76 
36 

90 
55 

86 

SO 

86 

44 

74 
43 

63 

48 

78 
48 

75.3 
43.9 

CANYON 

MAX 

Mm 

84 
35 

62 
28 

71 
38 

71 
35 

52 

27 

68 
24 

80 
30 

81 
45 

81 

47 

88 
51 

91 
54 

91 

44 

69 
34 

68 
48 

68 
54 

69 
52 

75 
49 

75 
49 

68 
36 

75 
44 

65 
42 

75 
39 

64 
53 

84 
50 

81 
44 

76 
48 

70 
40 

75 
43 

75.2 
42.6 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

68 
30 

64 
33 

73 
40 

63 
40 

45 
21 

60 
26 

75 
35 

81 
42 

67 

40 

61 
50 

90 
50 

90 
41 

65 
36 

70 
44 

67 
44 

71 
48 

69 
49 

76 

47 

5! 

37 

68 
44 

70 
41 

57 
37 

75 
45 

83 
48 

80 
39 

74 
41 

71 
42 

71 
42 

71.4 
40.2 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

64 
23 

73 
26 

75 
33 

54 
29 

54 
20 

62 
26 

75 
34 

65 
45 

68 
40 

79 
47 

90 
58 

93 

58 

65 
35 

67 
40 

67 
48 

68 
49 

59 
39 

69 

41 

74 
42 

56 
38 

75 
41 

65 
50 

84 
43 

78 
43 

69 
41 

74 
41 

72.4 
39.6 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

60 
33 

68 
35 

77 
36 

59 

27 

50 
27 

62 

27 

74 
35 

88 
48 

71 
47 

80 
50 

90 
57 

85 
55 

61 
45 

72 
48 

71 
48 

63 
52 

64 
50 

73 
49 

60 
41 

72 
44 

76 

45 

65 
43 

62 

43 

90 
58 

89 
57 

82 

51 

70 
45 

71 
45 

73.6 

44.4 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
21 

65 
32 

45 
30 

42 
25 

57 
19 

72 
25 

76 
40 

64 
38 

80 
3* 

87 
48 

90 
44 

59 
42 

70 
35 

65 
50 

70 
43 

65 
51 

75 
49 

62 
42 

68 
38 

71 
41 

57 

41 

75 
37 

77 
48 

76 
49 

71 
40 

70 
41 

67 
47 

74 
39 

67.7 
38.7 

BIMMITT 

MAX 

Mm 

58 
24 

64 
24 

77 
31 

55 
25 

66 
22 

63 
23 

73 
33 

84 
41 

68 
41 

80 
47 

88 
50 

93 
44 

63 
35 

70 
36 

65 

43 

71 
43 

66 

47 

75 
45 

54 
33 

68 
33 

70 
37 

57 
35 

79 
35 

85 

50 

63 
42 

80 
42 

71 
38 

74 
38 

72.1 
37.1 

DUMAS 

MAX 

Mm 

55 

23 

64 
24 

64 
34 

50 
27 

43 
21 

59 
22 

74 
36 

79 

40 

68 

40 

60 

46 

69 
54 

91 
37 

62 

39 

69 

40 

69 

44 

70 
47 

66 
48 

75 
49 

57 
38 

70 
39 

69 
42 

54 
39 

75 
41 

64 
52 

60 
40 

73 
41 

70 
42 

70 
42 

69.8 
38.8 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

60 
28 

65 

30 

75 
35 

58 
28 

58 
27 

61 
28 

71 
37 

85 

44 

68 
45 

78 
46 

88 
56 

85 
54 

65 
32 

69 
40 

70 
50 

61 
51 

72 
50 

70 
49 

59 
39 

70 
41 

73 
43 

62 
42 

80 
44 

68 
58 

64 
55 

80 
49 

67 
40 

74 
40 

72.5 
42.2 

follett 

MAX 

Mm 

58 
31 

64 
37 

68 
39 

51 
28 

48 
23 

61 
28 

72 
31 

83 
41 

69 
44 

80 
47 

87 
48 

81 
45 

63 

38 

68 

47 

73 
50 

71 
53 

69 
46 

71 
66 

62 

40 

70 
48 

71 
44 

63 
42 

73 
48 

85 
50 

79 
40 

71 
40 

66 
45 

62 

40 

70.2 
41.9 

FRIONA 

MAX 

Mm 

58 
25 

63 
28 

72 

31 

50 
29 

56 
22 

60 
26 

72 
39 

80 
43 

71 
41 

79 
50 

88 
50 

90 
45 

62 
35 

70 
42 

67 
45 

70 
48 

65 

46 

76 
46 

54 
36 

66 
42 

75 

41 

57 
38 

78 
50 

63 
50 

60 
43 

76 
44 

75 

41 

72 
41 

70.8 
39.9 

GARCIA  LAKE  U  ENE 

MAX 

MIN 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

89 

50 

73 
32 

69 
38 

74 
39 

62 

29 

66 

30 

65 

27 

73 
28 

85 

50 

77 
55 

80 
52 

86 
44 

75 
52 

80 

37 

44 

83 
45 

83 
33 

72 

43 

65 
43 

91 

60 

92 
53 

85 
55 

91 
50 

78.9 

43.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

ei 

32 

66 
21 

58 
36 

47 
26 

62 
20 

77 
28 

82 
45 

75 
39 

83 
33 

91 
52 

92 
50 

83 
43 

72 
30 

72 
48 

76 
45 

70 
52 

76 
47 

67 
52 

70 
37 

ao 

43 

72 
43 

57 

41 

78 
35 

67 
48 

67 
54 

74 
43 

73 
45 

80 
46 

74.5 
40.3 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

83 
35 

56 
24 

70 
30 

50 
25 

58 

20 

59 
22 

74 
29 

82 

40 

68 

78 
35 

89 
50 

91 
48 

62 

30 

68 
30 

66 
43 

70 
43 

64 
48 

75 
48 

5S 
35 

68 
36 

76 
40 

69 

38 

56 
35 

77 
37 

84 
46 

77 
40 

74 
41 

71 
41 

70.5 
36.5 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

79 
30 

64 
30 

69 
28 

64 
30 

64 
29 

65 
30 

73 

44 

89 

43 

66 
49 

78 
50 

89 
55 

90 
48 

68 
48 

75 
52 

74 
62 

74 
52 

70 
52 

74 
52 

46 

74 
46 

84 
48 

77 
44 

71 
44 

72 
58 

92 

58 

86 
45 

88 
45 

68 
44 

77.1 
44.6 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

91 

41 

61 
32 

78 
34 

57 
26 

63 
27 

62 

27 

74 
32 

88 
40 

70 
45 

81 
46 

90 
51 

89 

50 

65 
39 

70 
44 

70 
49 

73 
50 

67 
48 

76 
49 

58 
34 

73 
39 

82 

45 

73 
43 

65 
41 

84 
47 

90 
50 

83 

49 

80 
39 

78 
39 

74.8 
41.3 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

92 
36 

57 
23 

68 
40 

58 
25 

48 
18 

61 
21 

76 
29 

82 

44 

62 

31 

60 
31 

69 
58 

86 
52 

62 

28 

69 
28 

74 
48 

70 
54 

70 
60 

72 
55 

63 
41 

73 

41 

78 
51 

77 
44 

57 
35 

76 
42 

68 
46 

72 
39 

68 
40 

62 

45 

71.3 
38.7 

littiefield  no.  2 

MAX 

Mm 

86 
iiO 

59 
30 

77 
38 

58 

30 

61 
29 

60 
32 

73 
38 

71 
39 

70 
44 

60 
47 

89 
55 

93 

50 

65 
39 

70 
45 

70 
48 

71 
50 

67 
48 

76 
48 

55 
34 

70 
42 

60 
42 

61 
39 

82 

49 

86 
52 

83 

51 

78 
41 

79 
45 

78 
48 

73.1 
42.5 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

6? 
37 

66 
29 

60 
37 

59 
29 

61 
29 

74 
31 

87 
49 

72 
52 

80 
45 

90 
49 

68 
61 

68 
49 

72 
37 

70 
51 

67 
51 

66 
53 

76 
61 

67 
45 

70 
41 

81 
43 

74 
46 

65 

46 

83 

43 

88 
60 

66 
53 

77 
52 

76 
42 

77 
50 

74.2 
45.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

89 
38 

58 

31 

75 
38 

57 
30 

51 
26 

58 
38 

73 
47 

63 
60 

70 
64 

80 
50 

88 
61 

92 

44 

65 
40 

69 

49 

75 

68 
52 

64 
50 

69 
52 

57 
45 

70 
50 

61 
49 

70 
44 

89 

45 

77 
44 

72 
48 

70 
47 

72.2 
44.5 

MIAMI 

MAX 

Mm 

90 
38 

57 
22 

72 
40 

66 

24 

48 
22 

60 
23 

75 
38 

63 
49 

69 

38 

60 
40 

89 
57 

94 

47 

62 

27 

68 
29 

72 
48 

68 

50 

69 
50 

67 
53 

62 
38 

71 
41 

81 
48 

76 
44 

55 

36 

76 
43 

90 
51 

76 
44 

68 
44 

69 
46 

71.9 
39.9 

MIDLAND  HSO 

MAX 

Mm 

72 

69 
35 

62 
43 

64 

30 

62 
32 

74 
35 

86 
48 

78 
50 

79 
52 

67 
55 

87 
59 

71 

51 

73 
51 

76 
57 

67 
53 

68 
53 

83 

51 

69 
50 

74 
45 

84 
47 

78 
55 

73 
46 

65 

47 

69 
62 

89 
57 

89 
55 

82 

60 

80 

51 

77.0 
48.5 

MIDLAND  <•    ENE 

MAX 

Mm 

84 
50 

84 
35 

71 
45 

68 
28 

64 
30 

74 
36 

87 
47 

60 
50 

60 
52 

68 
63 

89 
56 

80 
54 

7* 
48 

75 
54 

71 
53 

74 
52 

83 

51 

78 
54 

74 
37 

65 

47 

60 

43 

75 

48 

66 

47 

91 
62 

91 
59 

66 
50 

89 
52 

87 
49 

80 
52 

60.1 
47.6 

MORTON 

MAX 

Mm 

86 
41 

60 
27 

77 
37 

54 
27 

62 
27 

61 
29 

73 
32 

63 

44 

70 
42 

79 
42 

87 
51 

91 
60 

65 
35 

70 
35 

71 
48 

73 
49 

66 

49 

78 
47 

55 

34 

69 
34 

78 
42 

78 
42 

62 

38 

61 
38 

85 

54 

80 
49 

78 
49 

82 
43 

75 
42 

73.1 
40,1 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

8* 
36 

58 
26 

27 

76 
35 

53 
29 

63 
25 

60 
26 

74 
27 

82 
42 

68 
3' 

79 
39 

68 
51 

92 

49 

64 
33 

70 
39 

68 
38 

70 
46 

67 
48 

76 
47 

52 
35 

67 

78 
40 

70 
37 

57 
36 

60 
45 

65 
49 

81 
44 

77 
40 

75 
40 

74 
41 

71,8 
38,3 

DLTON 

MAX 

Mm 

FAHPA  NO,  2 

MAX 

Mm 

90 
36 

56 
27 

64 
29 

71 
37 

52 
28 

49 
24 

59 
25 

73 
35 

63 

48 

68 
45 

79 
49 

89 
54 

95 

47 

62 

37 

67 
39 

70 
48 

69 

49 

65 
50 

66 
59 

59 

71 
38 

60 
48 

74 
42 

53 

39 

75 
43 

68 
49 

86 

44 

75 
45 

67 
48 

70 
46 

70,8 
41.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

82 

3* 

64 
24 

71 
38 

63 
35 

52 
29 

60 
22 

73 
29 

83 

43 

81 
45 

79 
40 

91 
53 

94 
57 

87 
45 

67 
35 

70 
47 

68 
48 

66 
52 

68 
49 

64 
51 

69 
35 

79 
42 

73 
43 

59 

43 

75 
37 

86 
51 

84 

47 

81 
44 

76 
45 

72 
43 

79 

44 

73.9 
41.7 

FERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

88 
33 

58 
21 

65 
22 

65 
38 

53 

24 

46 
17 

60 
18 

75 
33 

82 
39 

68 
32 

60 
34 

90 
52 

85 

44 

61 
26 

69 
27 

73 
44 

72 
45 

60 
45 

70 
52 

61 
36 

70 
37 

75 

45 

73 
43 

55 
35 

77 
36 

85 

49 

80 
36 

73 
36 

68 
41 

62 

41 

70.0 
36.0 

PLAINS 

MAX 

Mm 

87 

40 

60 
30 

67 
30 

76 
36 

57 
26 

62 

27 

61 

30 

75 
38 

87 
47 

72 
42 

80 
45 

89 

50 

66 
48 

67 
37 

71 
42 

75 
49 

72 
50 

67 
50 

82 

48 

56 
3! 

71 
39 

82 

40 

71 
42 

67 
40 

85 
45 

87 
56 

84 
52 

81 
50 

85 
40 

78 
44 

74.7 
41.6 

S««  R«f«t*oc*  Notsa  ToUowing  SuUoq  Ind*x 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

APRIL 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

8T 
49 

63 
33 

68 
33 

77 
38 

61 
29 

64 
29 

61 
32 

74 
40 

87 
46 

74 
49 

81 

51 

91 
56 

68 
50 

76 
40 

73 
45 

77 
49 

64 
51 

71 
51 

65 
51 

56 
36 

71 
42 

81 
45 

71 
44 

69 

44 

84 
49 

88 
52 

89 
51 

85 
45 

79 
45 

75.8 
44.1 

SUVERTON 

MAX 
MIN 

SB 
37 

57 
30 

64 
33 

75 
37 

55 
26 

55 

20 

59 

24 

70 
30 

85 
42 

69 
44 

78 
48 

90 
55 

90 
50 

64 
37 

69 

42 

68 

49 

61 
51 

69 

48 

70 
51 

58 
34 

69 

36 

77 
41 

73 
42 

59 

37 

77 
52 

87 
48 

66 

47 

68 
41 

73 
42 

71.3 
40.7 

SPEiRMiN 

MAX 

MIN 

83 
33 

65 
23 

68 

40 

53 
37 

49 
26 

60 
20 

76 
30 

82 

47 

79 

41 

83 

37 

93 
53 

87 
52 

71 
44 

71 
32 

73 
48 

73 
45 

69 
42 

72 

48 

64 
52 

70 
35 

76 
44 

73 
49 

69 

45 

77 
37 

85 
49 

83 

45 

80 

40 

70 
45 

77 
42 

73.5 

40.5 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

32 

64 
22 

63 
23 

65 
33 

50 
26 

39 
21 

58 
22 

75 
35 

78 
37 

70 
33 

81 

49 

87 
42 

90 
43 

60 
34 

70 
35 

70 
47 

69 

47 

67 
48 

74 
51 

58 
38 

69 
38 

71 
41 

69 

42 

94 
37 

75 
39 

78 
49 

80 
38 

67 
42 

67 
43 

69.1 
37.5 

SUNRAY  <,  SW 

MAX 

MIN 

83 
37 

65 
28 

65 

41 

63 
33 

48 
30 

58 
27 

75 
33 

78 
47 

76 
40 

83 
36 

92 
53 

90 
50 

71 
34 

69 
36 

70 
47 

69 
52 

68 
50 

69 
53 

66 
51 

69 

43 

77 
45 

75 

45 

61 

44 

76 
40 

81 
49 

84 
53 

79 
43 

70 
43 

74 
45 

72.6 
42.3 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

90 

62 
32 

67 
32 

76 
39 

60 
28 

61 
29 

65 
29 

73 
31 

90 

47 

72 
50 

82 

50 

90 
56 

69 
56 

67 
47 

72 
47 

70 
42 

67 

51 

69 

50 

77 
50 

61 
42 

71 

41 

82 
46 

75 
45 

69 
43 

83 

4P 

89 

56 

88 
54 

78 
41 

60 
45 

75.3 

44.1 

TULI4 

MAX 

MIN 

88 
38 

58 
28 

65 
28 

77 
37 

56 
26 

58 
25 

62 

24 

73 
32 

81 

44 

69 
43 

81 

44 

90 
51 

93 

51 

65 
33 

69 

34 

69 

47 

66 
49 

66 
49 

71 
51 

57 
36 

69 
37 

78 
40 

72 
43 

58 
39 

78 
41 

87 
53 

89 

48 

71 
40 

72 
42 

72.1 
39.9 

VECA 

*     *     • 

MAX 
MIN 

32 

55 

26 

62 
32 

69 
31 

49 
24 

50 
21 

59 
27 

74 
40 

81 
42 

68 
40 

79 
46 

88 
48 

90 
42 

63 
35 

67 
40 

67 
43 

69 

45 

64 
47 

74 
41 

57 
35 

67 
41 

75 
41 

66 
39 

96 
37 

74 
41 

82 
44 

79 
37 

71 
39 

69 
38 

69.4 
37.7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 

Mm 

69 
*2 

68 
35 

74 
48 

65 
45 

67 
33 

61 
37 

74 
30 

83 
54 

78 
53 

79 
54 

88 
57 

87 
58 

71 
56 

72 
52 

78 
52 

72 
57 

61 
54 

83 
52 

74 
53 

76 
50 

86 
S2 

87 
61 

74 
54 

64 
47 

90 
64 

96 

66 

84 
61 

65 

61 

81 
57 

74 
53 

77.4 
51.6 

ANSON 

MAX 

MIN 

87 

51 

69 
34 

76 
40 

75 
45 

66 
32 

63 
36 

74 
35 

86 
54 

85 
55 

83 
56 

91 
58 

90 
60 

69 
60 

74 
52 

75 
55 

75 
54 

70 
52 

82 
52 

81 
53 

76 
50 

86 
53 

87 
59 

64 
52 

84 
48 

93 
63 

96 

66 

99 
63 

66 
56 

82 
59 

61 
57 

81.4 
52.0 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

93 

50 

63 
31 

70 
31 

78 
35 

65 
32 

66 
31 

64 
31 

76 
33 

91 

51 

80 
51 

81 
51 

93 
52 

90 
63 

72 
49 

75 
49 

78 
56 

70 
55 

63 
53 

81 
53 

70 
43 

76 
45 

87 
50 

87 
50 

73 
48 

84 
48 

96 

65 

96 

60 

66 

49 

81 
49 

63 
55 

79.0 
47.4 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

81 
57 

69 
29 

75 
38 

72 

45 

65 
31 

63 
36 

75 
24 

86 

44 

82 
53 

80 
58 

89 

54 

69 

57 

63 

57 

73 
58 

75 
56 

73 

54 

64 
55 

85 
55 

81 
62 

74 
49 

87 
49 

87 
59 

62 
54 

87 
47 

97 
60 

95 
61 

95 
59 

92 

61 

92 

63 

86 
56 

81.0 
51.4 

CHILDRESS  PAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
43 

68 
32 

79 
39 

63 
41 

60 
32 

62 
27 

75 
32 

90 
48 

73 

54 

86 
48 

91 
55 

90 
63 

7! 
49 

71 
39 

76 
52 

62 
54 

70 
53 

74 
51 

67 
49 

74 
43 

84 
47 

82 

51 

63 

49 

80 
45 

94 
60 

93 
51 

SO 
53 

71 
50 

74 
53 

76 
50 

75.9 

47.4 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

90 
39 

60 
24 

65 
25 

77 
38 

60 
30 

57 
27 

60 
28 

74 
40 

88 
51 

70 
39 

81 
41 

90 
60 

93 
54 

66 
32 

70 
33 

72 
50 

65 
52 

68 
50 

68 
51 

61 

41 

71 
43 

81 
44 

76 
45 

61 
39 

77 
42 

SB 
54 

88 
47 

81 
46 

72 
47 

75 
47 

73.5 

42.0 

COLEHAN 

MAX 

Mm 

78 
56 

71 
35 

75 
36 

69 

43 

66 
35 

65 
34 

74 
33 

84 
42 

78 
55 

82 

57 

89 
54 

86 
57 

78 
59 

77 
54 

76 
55 

71 
55 

61 
54 

84 
52 

78 
63 

75 
50 

87 
50 

87 
61 

76 
55 

84 
47 

91 
57 

95 
62 

87 
56 

91 
59 

85 
56 

79.3 
51.4 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

87 
52 

69 
29 

75 
36 

75 
45 

66 
33 

66 
39 

75 
23 

89 
52 

51 

57 

51 

55 

60 

51 

51 

56 

55 

52 

60 

42 

49 

47 

49 

87 
42 

93 
66 

95 
64 

95 

50 

89 

90 

95 

50 

87 
54 

49.0 

DICKENS 

MAX 

Mm 

85 
44 

67 
36 

78 
38 

70 
34 

62 

30 

74 
37 

89 
48 

88 
54 

82 
50 

90 
51 

65 
52 

72 
49 

72 
52 

71 
53 

67 
53 

76 
50 

76 
55 

75 
40 

85 
46 

84 
55 

82 

44 

93 
64 

92 
50 

90 
54 

84 
95 

76 
49 

76 
50 

79,4 
48.3 

GAIL 

MAX 

Mm 

80 
48 

68 
35 

76 
43 

63 

43 

65 
33 

63 
36 

74 
39 

90 
52 

79 
53 

80 
53 

69 
56 

90 
62 

78 
59 

74 
48 

73 
54 

72 
52 

68 
52 

82 
50 

78 
55 

74 
46 

85 
58 

80 
60 

72 
48 

65 
45 

93 
65 

92 
54 

85 
51 

85 
65 

82 

43 

79 
52 

78.9 
51.2 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

89 
49 

75 
37 

79 
33 

71 
43 

59 
32 

63 
31 

75 
31 

75 
45 

72 

41 

89 

49 

90 
53 

93 
60 

86 
55 

78 
46 

73 
51 

68 
50 

66 

47 

75 
50 

74 
56 

79 

45 

69 
46 

82 
52 

73 
50 

S3 

42 

92 
59 

»3 

60 

49 

79 
90 

63 
55 

82 
56 

76.8 
47.4 

HASKELL 

MAX 

Mm 

92 

50 

66 
31 

70 
39 

79 
43 

65 
31 

65 
33 

64 
35 

76 
40 

90 
55 

80 
54 

83 
55 

92 
60 

89 
60 

72 

43 

74 
52 

79 
57 

72 
57 

63 
53 

63 
55 

77 
48 

77 
49 

66 
58 

86 
52 

74 
46 

84 
55 

93 

63 

95 

60 

85 
52 

62 
55 

82 
55 

79.2 
50.0 

HOROS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

84 
55 

66 
34 

68 
42 

74 
42 

67 
37 

64 
39 

62 

30 

72 
46 

81 

54 

76 
54 

60 
52 

87 
56 

66 
58 

74 
53 

70 
52 

75 
53 

63 
53 

60 
50 

82 
54 

77 
49 

73 
51 

85 
59 

86 
54 

74 
46 

63 
56 

69 
59 

94 
62 

85 
99 

67 
60 

85 
54 

77.0 
50.8 

JAYTON 

MAX 

MIN 

92 

50 

65 

34 

69 
33 

78 
36 

65 

30 

65 
30 

64 
30 

75 
30 

90 
55 

92 
64 

90 
63 

70 
50 

75 
50 

77 
50 

70 
50 

65 
50 

79 
51 

68 

46 

78 
45 

67 
49 

65 
50 

72 
43 

85 
43 

95 

65 

95 

60 

65 
92 

76 
52 

80 
53 

78.1 
46,9 

MATADOR 

MAX 

Mm 

92 
44 

63 
28 

68 

40 

78 
41 

63 
29 

64 
28 

64 
34 

75 
49 

91 
55 

75 
46 

82 
52 

92 

64 

86 
55 

70 
40 

73 
50 

74 
53 

67 
55 

67 
52 

74 
55 

66 

45 

74 
49 

64 
51 

61 

48 

67 
42 

81 
55 

94 
66 

93 

54 

85 
49 

73 

47 

77 

51 

76.5 
47.6 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

91 
42 

61 
34 

64 
34 

80 
42 

60 
33 

57 
30 

61 
30 

75 
35 

90 
52 

72 
55 

90 
49 

90 
49 

90 
55 

69 

41 

71 
44 

75 
50 

65 
54 

65 
51 

71 
51 

62 
43 

73 
43 

83 
49 

79 
46 

61 
45 

78 
45 

91 
55 

90 
51 

80 
51 

69 
51 

76 
51 

74.6 
45.4 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

91 
49 

72 

30 

80 
37 

76 
42 

64 
31 

64 
28 

78 
26 

92 

46 

89 
49 

85 
52 

93 
S3 

91 
61 

89 
61 

74 
46 

81 
52 

76 
55 

69 
53 

85 
50 

82 
53 

80 
46 

90 
47 

89 
56 

61 
50 

85 
42 

97 
60 

99 
59 

99 
56 

63 

47 

82 
55 

80 
52 

83.1 
48.2 

PAOUCAH 

MAX 

MIN 

92 
46 

64 
33 

69 
37 

79 
42 

64 
34 

63 

29 

63 

33 

75 
41 

90 
53 

75 

51 

82 

53 

91 
57 

89 
59 

70 
49 

74 
50 

77 
53 

62 
55 

69 
52 

77 
54 

74 
45 

75 
46 

65 
53 

82 

50 

68 
45 

80 
52 

91 

54 

94 
56 

81 
93 

69 
52 

76 
52 

76.7 
48,0 

PDST 

MAX 

Mm 

92 

45 

64 
29 

69 
38 

79 
44 

63 
31 

66 
34 

65 
34 

75 
38 

91 
53 

75 
47 

82 

51 

91 
55 

89 
58 

69 

43 

76 
52 

72 
52 

74 
53 

68 
48 

60 
50 

64 

45 

75 

40 

66 
46 

79 
49 

'I 

89 
46 

93 

48 

92 

57 

85 
91 

75 
43 

81 

47 

77,7 
45,6 

QUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

93 

47 

64 
26 

70 
41 

80 
42 

64 
28 

61 
26 

63 
26 

77 
45 

90 
46 

75 
57 

84 
56 

91 
61 

91 
53 

71 
43 

72 
50 

79 
56 

65 
56 

72 
49 

61 
55 

74 
48 

78 
51 

68 
53 

66 
51 

66 
39 

63 
58 

96 

64 

96 
54 

82 
50 

70 
46 

72 
51 

77.8 
47.7 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

85 

50 

67 
32 

70 
41 

64 
36 

62 

31 

62 
34 

74 
30 

87 
50 

80 
50 

78 
60 

90 
60 

69 
60 

63 
60 

71 
50 

71 
51 

70 
53 

66 
52 

78 
52 

77 
52 

73 
46 

83 
48 

84 
55 

74 
48 

84 
46 

91 
60 

92 
54 

86 
60 

88 
60 

82 

50 

60 
51 

78.0 
49.7 

ROTAN 

MAX 

Mm 

86 
48 

70 

30 

76 
32 

73 

43 

67 
31 

69 
35 

70 
33 

89 

47 

85 
56 

80 
54 

91 
45 

86 
46 

85 
48 

75 

47 

74 
49 

71 
56 

70 
52 

81 
52 

60 
54 

77 
46 

86 

51 

65 
58 

75 
51 

8! 

43 

94 
67 

95 

62 

92 
55 

85 
56 

64 
54 

77 
55 

80.4 

48.5 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

90 
50 

65 

30 

70 
34 

78 
45 

64 
29 

63 
31 

62 
30 

75 
35 

88 
54 

77 
53 

63 
58 

90 
59 

91 
64 

71 
52 

69 
52 

81 

57 

70 
55 

69 
55 

83 
58 

78 

50 

76 
51 

87 
58 

68 
55 

71 
43 

82 
53 

94 
63 

97 
60 

64 

51 

76 
52 

78 
54 

76.5 
49.7 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

8! 
40 

66 
29 

79 
40 

72 
43 

57 
27 

61 
24 

75 
30 

88 
49 

87 
52 

82 
40 

89 
57 

92 
62 

89 
55 

70 
32 

75 
50 

73 
52 

68 
55 

75 
51 

72 
50 

73 
42 

83 
47 

67 
54 

73 
48 

73 
43 

92 
55 

91 
52 

90 
47 

76 
46 

72 
51 

87 
47 

78.5 
45.7 

SNYDER 

MAX 

Mm 

84 

36 

64 

36 

67 

37 

74 
46 

63 

36 

64 
35 

67 

34 

73 
38 

87 
53 

80 
56 

79 
55 

88 
56 

89 

56 

70 
47 

74 
50 

74 
55 

69 
53 

64 

49 

60 

51 

78 

45 

78 
91 

84 
48 

82 

50 

74 
48 

65 
65 

94 

64 

92 
53 

85 
55 

83 
52 

83 
53 

77.6 
46,4 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

93 

47 

65 
31 

70 
35 

79 
32 

64 
30 

62 
31 

63 
34 

77 
38 

90 
52 

77 
50 

83 

57 

90 
60 

92 
61 

73 

50 

74 
52 

79 
S5 

65 
56 

69 
50 

63 
53 

75 
47 

79 
52 

89 
56 

85 

52 

70 
44 

63 
53 

97 
63 

96 
63 

84 

51 

78 
53 

78.8 
48,6 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

Mm 

88 
42 

68 
32 

80 
40 

76 
41 

62 
33 

64 
26 

75 
31 

90 
52 

90 
49 

82 
45 

93 

48 

91 
60 

85 
52 

71 
41 

73 
46 

70 
52 

68 
54 

71 
50 

69 
55 

73 
39 

82 
46 

80 
46 

70 
48 

80 
43 

92 
59 

92 

60 

87 
52 

81 
49 

77 
46 

77 
50 

78,6 
46,3 

VERNON 

MAX 

Mm 

89 
48 

69 
32 

79 
43 

79 
44 

69 
32 

64 
31 

76 
29 

90 
45 

88 
55 

83 

50 

91 
56 

91 
58 

88 

61 

70 

45 

80 
48 

78 
51 

67 
54 

63 
92 

60 
53 

79 
48 

89 
90 

87 
60 

82 
53 

62 
45 

94 
64 

96 
64 

96 
57 

81 
50 

74 
54 

73 
53 

81,6 
49,5 
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TEXAS 
APRIL 

1971 

Station 

Day 

olM 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WELLINGTON  1  NNW 

MAX 

Mm 

88 
39 

67 
30 

79 
38 

64 
41 

62 
27 

75 
31 

75 
41 

82 
44 

90 
53 

90 
62 

88 
58 

75 
36 

75 
54 

66 
55 

69 
52 

72 
53 

73 
43 

83 
46 

82 
53 

72 
42 

78 
43 

93 
52 

92 

54 

92 

50 

80 
47 

73 
53 

77 
49 

78.2 
46.2 

WICHIT4  fiLLS  WSO 

MAX 

MIN 

71 
41 

69 
31 

79 
43 

62 
36 

63 
30 

65 
28 

74 
32 

86 
40 

76 
52 

83 
52 

88 
59 

89 
59 

73 
49 

70 
41 

81 
50 

67 
56 

72 
54 

84 
55 

84 
56 

78 
53 

90 
53 

90 
59 

69 

50 

79 
48 

91 
60 

93 

59 

84 
58 

74 
46 

73 

51 

72 
50 

77,6 
48.4 

■ilNTERS  I  NNE 

•      *      * 

MAX 

MIN 

87 
54 

67 
32 

69 
34 

75 
42 

68 
36 

65 
39 

64 
28 

75 
41 

85 
53 

69 
55 

81 
53 

90 
56 

89 

57 

73 
53 

72 
52 

74 
54 

67 
54 

62 

51 

83 

60 

74 
49 

75 

47 

86 
55 

85 
53 

75 
46 

85 
56 

91 
62 

95 

59 

87 
59 

92 
59 

66 
53 

78.2 
50.1 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

84 
54 

67 
29 

72 
32 

69 
42 

68 
33 

63 

35 

63 

30 

73 
36 

88 
53 

84 
50 

87 
55 

92 
61 

90 
61 

72 
53 

74 
49 

62 

54 

64 
54 

73 
56 

77 
63 

82 
49 

77 
50 

90 
54 

90 
55 

75 
42 

78 
55 

95 
60 

98 
64 

87 
50 

88 

51 

64 
52 

79,5 
49.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

82 

50 

69 
34 

79 
46 

70 
45 

62 
32 

63 
32 

75 
31 

86 
51 

82 
55 

82 
52 

68 
60 

69 
58 

86 

63 

66 

51 

81 
51 

74 
60 

70 
55 

64 
56 

83 
58 

76 
52 

90 
53 

90 
64 

84 
55 

81 
45 

93 
64 

96 
63 

93 
66 

77 
50 

77 
66 

73 
53 

80.1 
52.0 

8ard>iell  dam 

MAX 

Mm 

79 
52 

69 
38 

69 

40 

74 
42 

72 
39 

64 

40 

63 
37 

72 

44 

76 
53 

78 
53 

80 
52 

61 
58 

83 
61 

77 
55 

67 
52 

60 
58 

74 
59 

79 
58 

82 

54 

85 
52 

65 
49 

83 
55 

84 
56 

75 
47 

75 
51 

65 
61 

65 
67 

87 
59 

85 
60 

66 
57 

76.5 
52.0 

BELTDN  DAM 

MAX 

MIN 

82 
55 

70 
45 

70 
39 

75 
47 

73 
45 

66 

46 

64 

40 

74 
39 

80 
50 

79 
54 

61 
54 

85 
59 

86 
63 

80 
56 

72 
55 

80 
61 

69 
55 

76 
59 

83 
64 

63 

51 

68 

45 

84 

57 

85 
60 

79 
55 

80 
58 

84 
60 

87 
69 

93 
63 

84 
65 

85 
59 

78.6 
54.3 

BENSROOK  DAM 

MAX 
MIN 

81 
53 

67 
35 

69 
41 

74 
41 

72 
39 

64 
36 

63 
33 

73 

41 

80 
52 

76 
57 

79 
57 

83 
58 

86 
60 

77 
53 

66 
51 

81 
60 

68 
51 

74 
58 

78 
65 

61 
50 

69 

51 

63 

58 

64 
60 

75 
47 

74 
59 

84 
62 

84 
67 

86 

57 

79 
58 

69 
53 

76.0 
52.1 

9DNHAM 

MAX 

MIN 

71 
52 

67 
33 

74 
43 

71 
45 

60 
36 

64 
35 

77 
46 

75 
54 

80 
55 

81 
56 

79 
55 

85 
58 

78 
54 

68 
51 

80 
52 

78 
57 

79 
60 

77 
58 

84 
63 

60 

51 

82 
49 

80 
58 

75 
54 

76 
42 

82 
53 

82 
61 

81 
61 

75 
61 

75 
57 

73 
54 

76.3 
52.1 

BOWIE 

MAX 

MIN 

80 
4f> 

68 
35 

80 
46 

71 

47 

60 
34 

62 

31 

78 
38 

84 
48 

80 
55 

83 

57 

66 
56 

69 
62 

64 
58 

65 

50 

78 
52 

70 
55 

69 

57 

78 
58 

80 
66 

76 
50 

79 
57 

87 
61 

81 
55 

80 
48 

86 
61 

89 
66 

85 
66 

80 
55 

77 
58 

70 
52 

77.8 
52.7 

BOVD  3  S 

MAX 

Mm 

82 
53 

67 
29 

69 
33 

76 

41 

72 
36 

64 
35 

63 

24 

73 
30 

81 

37 

79 
52 

79 
58 

85 
59 

88 
59 

66 
54 

68 

47 

80 
51 

68 
53 

69 
50 

78 
53 

81 
52 

69 
51 

65 
57 

66 
59 

75 
46 

85 
63 

65 
63 

84 
56 

76 
55 

73 
51 

76.8 
48.5 

BRECKENRIOCE 

MAX 

Mm 

70 
45 

70 
30 

77 
45 

68 
45 

66 
32 

64 
36 

76 
29 

86 
57 

80 
55 

83 
55 

68 
58 

88 
62 

75 
59 

72 
54 

81 
54 

73 
58 

66 
55 

84 
54 

81 
55 

76 
51 

69 
55 

90 
66 

77 
53 

63 
45 

93 
63 

97 
67 

88 
64 

85 
59 

66 
60 

74 
54 

79.5 
52.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

75 
54 

66 
32 

70 
32 

80 

44 

72 
35 

65 
34 

63 
28 

77 
42 

85 
54 

79 
54 

84 

57 

87 
59 

90 
60 

74 
54 

70 
49 

81 
51 

66 
55 

70 
57 

80 
57 

83 
50 

75 

50 

88 
60 

90 
58 

73 
46 

79 
49 

68 

64 

92 

65 

84 
53 

79 
53 

77 
52 

78.1 
50,3 

BROWNWOOD 

MAX 

MIN 

83 
59 

67 
35 

69 
37 

75 
45 

71 
40 

65 

40 

64 
29 

74 

41 

83 
56 

76 
56 

84 
58 

86 
55 

87 
59 

80 
55 

73 
54 

77 
55 

64 
53 

62 
54 

85 
57 

80 
50 

77 
49 

86 
50 

90 
56 

78 
49 

87 

50 

66 
59 

94 
59 

90 
60 

86 

60 

89 
60 

79,0 
51,3 

CAMERON 

MAX 

MIN 

73 
62 

72 
38 

76 
36 

75 
49 

73 
42 

66 

45 

76 
29 

81 
43 

80 
53 

82 
51 

85 
53 

86 
60 

87 
61 

79 
56 

62 
57 

75 
59 

80 
54 

84 
62 

84 
68 

75 
53 

86 
36 

87 
68 

82 
57 

83 
53 

66 
53 

89 
68 

95 
67 

87 
65 

83 
60 

76 
60 

80,8 
53.9 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

72 
42 

71 
32 

76 
37 

76 
41 

66 
38 

64 
36 

75 

30 

80 
40 

80 
58 

61 
53 

64 
54 

86 

57 

80 

61 

69 

53 

61 
54 

74 
58 

73 

54 

78 
56 

80 
66 

76 

50 

84 
48 

67 
64 

76 
56 

77 
47 

83 
60 

63 
65 

67 
6! 

61 
58 

76 
62 

70 
55 

77.5 
51,7 

CORSICANi 

MAX 

Mm 

78 
49 

69 

40 

68 
40 

74 
40 

72 
42 

65 
41 

62 
38 

72 
42 

78 
43 

80 
54 

60 
54 

61 
55 

64 
60 

80 
56 

67 
53 

61 
54 

73 
59 

76 
60 

82 
65 

66 
55 

64 

50 

82 

51 

84 
59 

76 
51 

75 
51 

85 
57 

85 
67 

92 
62 

87 
62 

69 
58 

76,9 
52,3 

OALL'S  WSO 

MAX 

Mm 

69 
49 

68 
38 

76 
51 

73 
48 

63 
39 

62 
38 

73 
38 

81 
51 

78 
59 

81 
60 

84 
59 

89 
61 

77 
59 

65 
54 

81 
55 

72 
61 

76 
59 

81 
59 

86 
66 

66 
54 

65 
53 

67 
67 

75 
58 

76 
52 

86 
62 

87 
67 

86 
68 

80 
62 

70 
59 

72 
67 

76.9 
55,4 

OENISON  r>AM 

MAX 

MIN 

78 
51 

67 
35 

75 
45 

75 
47 

66 
39 

60 
40 

71 
31 

79 
43 

79 

55 

60 
54 

81 
56 

86 
56 

85 
53 

70 

47 

80 
54 

80 
59 

76 
60 

77 
55 

83 
64 

64 
51 

62 
51 

83 
51 

81 
56 

73 
45 

80 
54 

82 
62 

82 
65 

77 
50 

73 
60 

70 
63 

77,2 
51.4 

PENTON  7.    SE 

MAX 

Mm 

80 
55 

6S 
38 

76 
44 

74 
46 

67 
37 

62 
36 

72 
31 

80 
46 

80 
47 

60 
57 

63 
57 

88 
60 

86 
57 

68 
52 

79 
52 

78 
56 

72 
60 

79 
56 

82 
55 

81 
51 

82 
52 

85 
59 

65 
55 

75 
46 

85 
60 

85 
63 

84 
66 

82 
53 

75 
63 

70 
54 

76.1 
52.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

83 
53 

66 
36 

68 
42 

74 
43 

72 
37 

64 
36 

63 
37 

73 
45 

81 
53 

76 
58 

BO 

54 

85 

56 

66 
59 

77 
50 

68 
52 

78 
56 

61 
54 

62 
56 

82 
62 

79 
49 

74 
»9 

84 
60 

87 
55 

78 
46 

79 
55 

66 
58 

68 
65 

90 
57 

82 
59 

84 
54 

77.0 
51.6 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

82 

41 

69 
29 

74 
29 

69 

40 

74 
31 

69 
34 

64 
34 

82 
37 

81 
52 

84 
53 

83 

52 

84 
52 

91 
59 

71 
50 

74 
51 

76 
54 

61 
52 

67 
52 

74 
54 

71 
»9 

74 
50 

76 
51 

77 
51 

69 
50 

82 
50 

92 
54 

94 
66 

86 
57 

81 
51 

84 
52 

77.2 
47,9 

EVANT 

MAX 

Mm 

76 
58 

74 
30 

70 
47 

69 
50 

69 
40 

66 

40 

74 
33 

80 
45 

79 
44 

78 
44 

82 

50 

86 
54 

80 
61 

75 
55 

79 
53 

74 
55 

71 
53 

63 
60 

76 
56 

60 
49 

86 

50 

86 
54 

84 
56 

SO 
54 

63 
55 

84 
65 

95 
65 

69 
61 

66 
63 

78 
57 

79.1 
51.9 

FERRIS 

MAX 

Mm 

78 
60 

70 
38 

76 
39 

74 
40 

70 
40 

63 
39 

75 
35 

79 
42 

80 
51 

82 
55 

82 
55 

86 
60 

83 
63 

75 
54 

61 
52 

78 
59 

78 
59 

62 
59 

85 
65 

82 
52 

83 

46 

85 
63 

63 
55 

77 
48 

85 
59 

87 
64 

87 
68 

64 
56 

79 
60 

70 
58 

79,3 
53,2 

FORT  WORTH  wSD 

MAX 

Mm 

69 

45 

70 
33 

75 
43 

73 
43 

64 
39 

64 
39 

72 
31 

80 
46 

75 
57 

79 
56 

62 

56 

87 
58 

77 
58 

64 
52 

79 
53 

69 
59 

73 
58 

78 
58 

83 
63 

67 
52 

81 
50 

84 
64 

73 
54 

73 
48 

64 
61 

83 
65 

85 
63 

77 
59 

69 
59 

72 
52 

75.4 
52.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

79 
52 

65 

31 

68 
33 

76 

41 

71 
36 

63 
33 

62 
26 

72 
31 

79 
46 

75 
55 

60 
57 

62 
58 

86 
60 

73 
52 

69 
52 

80 
54 

80 
55 

71 
56 

78 
57 

82 

51 

70 
50 

83 
52 

84 
55 

71 
43 

75 
49 

64 
52 

84 
64 

81 

50 

76 
50 

76 
52 

75.9 
48.4 

gatesville 

MAX 

Mm 

83 

50 

70 
34 

70 
3' 

74 
38 

70 
41 

65 

41 

65 
28 

73 
38 

80 
48 

75 
52 

60 
53 

64 
57 

67 
57 

77 
56 

72 
53 

60 
53 

65 
55 

75 
57 

82 
65 

80 
50 

69 
46 

85 
48 

85 
53 

78 
48 

80 
50 

64 
59 

85 
67 

92 

61 

86 
61 

80 
60 

77.7 
50.4 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

77 
64 

70 
39 

75 
35 

72 
52 

67 

45 

66 
41 

74 
31 

81 
45 

7^^ 
59 

81 
52 

86 
55 

65 
60 

84 
62 

81 
54 

81 
68 

77 
57 

60 
54 

86 
64 

84 
63 

81 
52 

87 
44 

87 
68 

85 
53 

84 
51 

84 
57 

88 
68 

95 

70 

93 

62 

86 
60 

86 
60 

61.4 
54.7 

Glen  rose  z   u 

MAX 

Mm 

80 
60 

72 
28 

78 
38 

74 
38 

67 
38 

65 
39 

75 
25 

84 

40 

80 
57 

83 
56 

87 
57 

90 
60 

65 
63 

70 
55 

83 

45 

85 
58 

70 
53 

82 

57 

83 
55 

79 
52 

63 
55 

90 
65 

82 
59 

80 
45 

86 
60 

69 
60 

92 

64 

92 
53 

80 
63 

75 
56 

80.6 
51.8 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

89 
54 

69 
34 

73 
35 

79 
43 

67 
35 

67 
37 

63 
25 

77 
33 

87 
55 

81 
53 

83 
60 

68 
61 

90 
61 

75 
53 

70 
52 

81 
5' 

65 
57 

68 
56 

84 
64 

83 

51 

79 
52 

90 
57 

92 

57 

75 
46 

61 
52 

92 
66 

95 
63 

66 
55 

79 
56 

79,6 
51.0 

ORANBURY 

MAX 

Mm 

82 
58 

72 
32 

76 

44 

75 

44 

69 
39 

66 
39 

75 
28 

82 
45 

81 
56 

83 
51 

65 

57 

88 
60 

87 
63 

72 
55 

60 
52 

78 
59 

70 
55 

79 
59 

81 
68 

79 
51 

97 
51 

88 

60 

88 
59 

77 
47 

85 
60 

88 
66 

91 
66 

69 

61 

83 
63 

76 
54 

80.4 
53.4 

GRAPEVINE  0AM 

MAX 

Mm 

81 
53 

66 
35 

68 
38 

75 
44 

72 
40 

63 

40 

62 
33 

72 
35 

80 
48 

75 
60 

80 
57 

83 
59 

87 
62 

76 
52 

65 
51 

80 
56 

70 
59 

73 
57 

80 
65 

85 
52 

69 

47 

84 
53 

86 
58 

73 
47 

75 
53 

85 
62 

85 
65 

87 

57 

80 
57 

69 

64 

76.2 
51.6 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

76 
49 

66 

31 

68 
33 

73 
38 

71 
36 

62 
36 

60 
31 

71 
39 

77 
47 

74 
49 

78 
51 

61 
58 

85 
60 

77 
49 

67 
50 

79 
53 

74 
60 

77 
56 

78 
64 

83 
55 

66 

47 

60 
52 

62 
53 

73 
45 

73 
52 

82 
58 

82 
61 

85 
53 

79 
56 

65 
54 

74,6 
49.2 

CROESBECk 

MAX 

Mm 

79 
55 

71 
40 

69 

43 

74 
43 

75 
43 

66 

43 

65 
35 

72 

44 

79 
50 

79 
52 

60 
52 

63 
55 

85 
62 

83 

57 

72 
55 

62 
59 

72 
57 

76 
57 

84 
65 

84 
55 

63 

47 

65 
57 

85 
62 

79 

51 

80 
51 

65 
63 

66 
68 

93 
63 

90 
63 

76 
59 

78.4 
53.5 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

81 

50 

68 
39 

68 
39 

73 
47 

70 
39 

64 
39 

62 
38 

72 
44 

79 
52 

73 
55 

79 
55 

64 
55 

65 
56 

77 
55 

69 
51 

79 
52 

63 
53 

70 
58 

81 
61 

80 
49 

73 
50 

83 

53 

85 
55 

75 
49 

79 
55 

63 
63 

85 
64 

68 
59 

66 
59 

82 
57 

76,5 
51,7 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

8? 
50 

66 

30 

69 

40 

78 
45 

66 
31 

64 
31 

64 
26 

74 
40 

84 
54 

77 
53 

80 
59 

86 
58 

87 
63 

71 
45 

66 

51 

60 
58 

67 
57 

70 
57 

80 
60 

61 
52 

77 
53 

86 
60 

90 
56 

69 
43 

76 
54 

67 
63 

90 
64 

81 
49 

75 
51 

74 
52 

76,7 
50,2 

S««  n»I«r«Dc«  Nolat  FoUowl&g  SuUod  Ind«x 
-    Ill    - 


ContLnusd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Slatloo 

Day 

of  Month 

» 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HICQ 

MAX 

Mm 

80 
5S 

70 
32 

73 
44 

68 
39 

63 
38 

73 
27 

81 
43 

79 
53 

81 
56 

85 

57 

82 
56 

65 
61 

75 
52 

60 
53 

76 
54 

68 

54 

61 
58 

79 
66 

78 
59 

85 

48 

88 
62 

84 
56 

60 
46 

65 
59 

86 
65 

90 
64 

69 

56 

83 

61 

77 
58 

79.3 
52.6 

HILLS60RD 

MAX 

MIN 

70 
32 

74 
39 

72 
38 

65 
36 

64 
27 

73 
38 

79 
47 

78 
S3 

80 
53 

S3 
57 

84 
60 

76 
55 

68 
55 

81 
59 

70 
55 

60 
65 

81 
50 

66 
49 

81 
55 

84 
55 

77 
46 

77 
55 

80 
62 

84 

67 

90 
60 

86 
63 

71 
56 

76.7 
51.1 

JACKSBORQ 

MAX 

MIN 

69 
34 

76 
48 

62 

34 

63 

34 

7* 
35 

84 
52 

83 

54 

73 
59 

65 
65 

84 
66 

81 
61 

65 
55 

78 
62 

78 
56 

78 
55 

79 
64 

78 
52 

88 
59 

91 
69 

69 
56 

78 
46 

87 
63 

91 
65 

90 
68 

64 
66 

79 
58 

77 
52 

79.5 
54.7 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

69 
39 

74 

41 

73 
39 

64 
38 

63 

34 

74 
38 

78 
43 

81 

51 

79 
53 

82 
56 

85 
59 

79 
52 

68 
52 

80 
56 

74 
60 

81 
63 

87 
55 

65 

47 

82 

51 

65 
55 

76 
47 

76 
51 

84 
59 

84 
66 

89 
55 

84 
56 

65 
57 

76.9 

50.8 

kiCleen 

MAX 

MIN 

70 
33 

71 
51 

69 

43 

65 
43 

74 
30 

80 

40 

SO 
50 

81 
51 

84 
56 

85 
59 

81 
63 

77 
56 

79 
52 

76 
56 

77 
56 

83 
56 

64 
44 

65 
68 

61 
55 

81 
49 

84 
59 

87 
69 

92 

70 

92 

66 

85 
53 

88 
61 

80. n 
53.1 

LAVON  04M 

MAX 

MIN 

65 
39 

73 
43 

72 
39 

62 
39 

59 

38 

71 
40 

77 
48 

72 

54 

78 
53 

SO 
59 

64 
61 

76 
52 

67 
51 

79 
53 

70 
59 

60 
64 

66 

49 

82 
62 

64 
58 

73 
50 

74 
58 

84 
61 

83 
63 

84 
59 

81 
59 

66 
57 

75.0 
52.2 

HARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

70 
42 

74 
46 

70 
45 

64 
48 

73 
31 

79 
35 

79 
55 

81 
50 

65 
54 

83 
66 

82 
61 

SO 
58 

60 
57 

76 
59 

78 
58 

89 

72 

63 

45 

64 
52 

SO 
58 

79 
51 

83 

60 

85 

67 

92 

67 

89 

60 

82 

65 

70 
60 

79.1 
54.4 

MC  CRECOR 

MAX 

MIN 

70 
36 

75 
44 

70 
42 

64 
42 

67 
34 

75 
40 

SI 
45 

78 
54 

61 
52 

85 
59 

87 
62 

79 
56 

70 
65 

SO 
60 

69 

55 

81 
65 

67 
50 

64 
55 

85 
58 

79 
50 

79 
57 

84 

64 

87 
69 

93 

63 

66 
64 

73 
59 

78.0 
53.2 

MCKINNEY  3  S 

MAX 
MIN 

68 

30 

72 

41 

68 
36 

66 
34 

71 
28 

78 
43 

76 
55 

79 
52 

61 
49 

85 
52 

84 
59 

68 

50 

79 
49 

75 
57 

74 
59 

84 
65 

81 
48 

63 

57 

81 
56 

73 
44 

83 

57 

65 
62 

83 
66 

81 
54 

76 
61 

72 
56 

77.2 
50.8 

HEXIA 

MAX 

MIN 

69 

38 

73 
47 

74 
42 

56 
42 

60 

40 

71 
42 

72 
54 

SO 
54 

60 
56 

82 
56 

80 
56 

75 
60 

70 
60 

82 
60 

78 
56 

80 
60 

81 
60 

61 
46 

S3 

50 

84 
59 

80 
49 

78 
54 

S3 
60 

83 
63 

92 

60 

86 
61 

73 
57 

76.5 
53.1 

MINERAL  HELLS  FA4  4P 

MAX 
MIN 

74 
35 

71 
47 

66 

37 

63 

37 

76 
30 

84 
45 

77 
58 

82 
56 

87 
57 

90 
60 

77 
60 

69 
55 

61 
52 

67 
68 

65 
56 

80 
60 

81 
60 

68 
50 

91 
63 

75 
58 

78 
47 

69 
61 

91 

68 

88 
65 

80 
SS 

81 
61 

74 
52 

78.2 
52.8 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
37 

74 
41 

72 
40 

65 
40 

63 
36 

72 
43 

78 
37 

79 
54 

80 
52 

82 

59 

84 
61 

79 
56 

66 
52 

80 
63 

72 
58 

77 
58 

82 
58 

65 
49 

62 
56 

64 
59 

77 
SO 

77 
57 

83 
60 

84 
67 

89 
59 

87 
67 

70 
57 

76.8 
51.7 

DLNEY 

MAX 

MIN 

71 
30 

71 
43 

69 
31 

65 
31 

75 
28 

85 
45 

SI 
55 

82 

50 

68 

57 

90 
66 

85 
60 

68 
51 

81 
52 

75 
65 

71 
55 

83 

56 

81 
57 

89 
49 

90 
64 

84 

54 

80 
43 

93 

64 

93 
63 

90 
64 

82 

50 

63 
54 

75 
62 

80.6 
50.3 

PARIS 

MAX 

MIN 

65 
36 

75 
47 

72 
39 

60 
36 

60 
35 

72 
43 

79 
51 

76 
57 

61 
55 

81 
59 

65 
60 

73 
50 

71 
52 

80 
56 

79 
50 

76 
58 

77 
64 

67 
50 

62 
66 

77 
53 

72 
46 

75 
56 

63 
58 

83 
63 

84 

64 

79 
56 

68 
53 

75.4 
61.9 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

65 
37 

69 

40 

76 
45 

70 
36 

64 
33 

62 
32 

73 
36 

SO 
51 

77 
57 

60 
51 

62 
58 

88 
59 

74 
53 

68 
50 

80 
54 

72 
57 

75 
57 

78 
55 

69 
49 

80 
68 

85 
54 

73 
46 

77 
48 

85 

60 

65 
62 

83 
52 

79 
53 

74 
53 

76.0 
50.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

67 
36 

68 
40 

75 
45 

72 
38 

64 
39 

62 

30 

73 
42 

82 
57 

72 
58 

79 
53 

84 
68 

87 
60 

78 
54 

70 
61 

79 
57 

61 

54 

65 
57 

81 
65 

75 
60 

84 

50 

87 
68 

73 
50 

80 
58 

87 
61 

90 
64 

88 
58 

64 
59 

83 
58 

77.1 
52.3 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

69 
33 

74 
48 

68 
42 

63 
32 

59 
34 

73 
30 

85 
49 

SO 
58 

79 
54 

S4 
56 

64 
58 

81 
60 

75 
51 

77 
61 

72 
57 

62 

54 

S3 
61 

79 
52 

87 
54 

88 
60 

83 
56 

83 
45 

92 

62 

96 
63 

96 
63 

89 
61 

84 
59 

80 
54 

79.3 

51.6 

QUINLAN 

MAX 

Mm 

72 
39 

60 
37 

70 
31 

76 
41 

77 
54 

78 
54 

SO 
55 

82 

56 

83 
58 

78 
60 

67 
50 

79 
60 

77 
57 

79 
57 

78 
56 

84 
63 

78 
48 

83 
59 

78 
55 

82 

56 

82 
63 

86 

67 

83 

57 

76 

57 

73 
53 

77.2 
52.9 

RANcER  1  W 

MAX 

Mm 

69 
36 

75 
45 

70 
45 

64 
35 

62 
34 

73 
32 

82 

56 

79 
52 

79 
52 

74 
57 

63 

54 

80 
55 

78 
57 

84 
62 

68 
62 

83 
55 

79 

47 

88 
60 

90 
65 

90 
66 

86 
58 

83 
59 

62 
55 

78.3 
51.7 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

66 
26 

70 
35 

75 
41 

69 

34 

66 
36 

63 
28 

74 
32 

82 
51 

SO 
58 

81 
65 

67 
57 

67 
57 

78 
54 

73 
49 

78 
59 

64 
53 

63 

54 

82 

61 

76 
49 

66 
55 

90 
64 

77 
45 

82 

49 

90 
62 

94 

60 

89 
58 

89 

60 

86 

67 

78.7 
49.8 

ROSEBUD  3  WSH 

MAX 

Mm 

70 
37 

75 
39 

73 
46 

70 
42 

65 

43 

73 
36 

81 
40 

60 
55 

82 
49 

85 
51 

87 
59 

83 
61 

62 
55 

61 
57 

78 
59 

76 
56 

82 
58 

81 
67 

83 
47 

85 
67 

83 
S6 

78 
51 

84 
58 

88 
68 

93 
68 

90 
63 

83 
63 

74 
60 

60.0 
54.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

65 
33 

69 
42 

76 
42 

71 
37 

69 
34 

61 
29 

71 
45 

78 
53 

86 
56 

79 
57 

82 

58 

86 
61 

73 
52 

68 
54 

80 
58 

76 
60 

76 
57 

77 
56 

68 
51 

82 

58 

63 
54 

71 
44 

75 
57 

S3 

57 

84 
63 

80 
S3 

77 
56 

71 
55 

75.9 
51.3 

SPRINOTOWN 

MAX 

Mm 

66 
27 

69 
30 

76 
42 

72 
37 

65 
33 

63 
29 

74 
50 

82 

51 

76 
58 

82 
58 

85 
58 

89 
59 

77 
53 

66 
46 

81 
51 

66 
55 

67 
66 

77 
61 

71 
50 

66 
58 

88 
58 

73 
44 

79 
48 

86 
62 

89 
68 

82 

50 

77 
52 

75 
50 

76.8 
49.8 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

68 
36 

75 
39 

70 
42 

65 
37 

61 
36 

70 
35 

80 
45 

76 
56 

80 
56 

85 

54 

87 
56 

81 
59 

65 
51 

60 
53 

72 

56 

62 

55 

80 
67 

80 
05 

85 
50 

82 

64 

80 
66 

80 

47 

85 
59 

88 
66 

67 
64 

83 
58 

60 
60 

76 
52 

77,4 
52,3 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

72 
44 

70 
41 

70 
47 

70 
43 

67 
44 

65 
34 

79 
42 

SO 
53 

SI 
52 

65 
59 

85 
62 

79 
55 

71 
65 

80 
61 

69 
54 

77 
59 

83 
65 

66 
48 

85 
57 

65 
56 

SO 
53 

SO 
56 

84 
58 

66 
69 

95 
63 

84 
66 

82 
59 

78.4 
53.8 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

75 
38 

73 
40 

76 
47 

72 
45 

69 

43 

66 
35 

75 
41 

SO 
49 

S2 
53 

65 

60 

61 
61 

8! 
53 

72 
56 

62 

60 

71 
55 

79 
61 

83 
69 

67 
45 

66 
52 

86 

57 

83 
49 

85 
58 

84 
63 

69 
69 

93 
63 

85 
65 

76 
60 

79,7 
53.5 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

72 
44 

72 
45 

75 
49 

72 
42 

67 
43 

66 
39 

76 
39 

81 

48 

61 
56 

65 

57 

86 
62 

81 
55 

71 
51 

80 
59 

70 
56 

80 
60 

84 
63 

67 
48 

65 
SI 

86 
60 

82 
65 

80 
56 

85 
62 

89 

68 

95 

64 

86 
65 

78 
59 

79.2 
53.8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

66 
29 

68 
35 

78 
43 

65 
29 

59 
30 

63 
27 

76 
47 

68 
50 

79 
55 

89 
60 

90 
61 

72 
50 

69 
50 

80 
58 

73 
53 

63 
53 

82 
57 

77 
48 

88 
69 

86 
53 

74 
42 

83 
54 

93 

61 

97 
64 

84 
49 

79 
53 

62 
52 

78.3 
49.1 

MACO  DAM 

MAX 

Mm 

72 
37 

70 
42 

74 
46 

72 
40 

66 

43 

64 

37 

72 

44 

77 
56 

80 

56 

82 
68 

83 

63 

78 
67 

68 

57 

80 
60 

70 
57 

77 
60 

82 
66 

67 
52 

82 
65 

64 
65 

79 
52 

77 
57 

62 
62 

85 

69 

92 
62 

85 
63 

75 
59 

77.0 
54.5 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

73 
42 

77 
43 

74 
49 

69 
43 

67 
42 

74 
35 

82 
50 

79 
60 

S6 
58 

87 
62 

79 
62 

69 
59 

62 
59 

71 
60 

77 
59 

82 
63 

82 
67 

S3 
52 

65 
69 

eo 

59 

79 
63 

84 

64 

88 
70 

94 

70 

87 
65 

76 
65 

73 
68 

78.8 
56.7 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

69 

38 

75 
43 

73 
41 

70 
39 

63 
38 

74 
36 

SO 

45 

80 

56 

S3 
53 

66 
63 

63 
61 

69 
53 

SO 
52 

77 
59 

71 
58 

81 
57 

84 
66 

83 

48 

67 
62 

83 
56 

76 
48 

85 
58 

65 
64 

87 
66 

84 
57 

82 
58 

70 
56 

78.7 
52.8 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

66 
35 

70 
36 

75 
52 

71 
43 

63 
35 

60 
28 

73 
30 

82 
55 

81 
54 

84 
58 

88 
58 

76 
57 

69 
62 

80 
60 

67 
60 

67 
61 

78 
66 

71 
54 

86 
59 

87 
61 

74 
49 

78 
57 

85 

66 

89 

71 

87 
60 

78 
60 

76 
56 

76.7 
53.4 

WHITNEY  DAM 

*     «     • 

MAX 

Mm 

S2 
52 

68 
39 

70 
36 

75 
42 

72 
43 

65 
42 

64 
35 

73 
42 

81 
50 

SO 
53 

85 
57 

86 
62 

75 
56 

66 

61 

80 
58 

68 
64 

76 
58 

80 
64 

67 
46 

63 
53 

63 
58 

77 
53 

76 
58 

82 
57 

S3 
63 

89 

60 

65 
60 

72 
58 

76,8 
62.2 

EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

74 
55 

71 
40 

76 
38 

76 
47 

70 
48 

65 

40 

70 
32 

78 
45 

77 
52 

80 
51 

82 

58 

84 
60 

82 
58 

82 
64 

73 
58 

81 
63 

77 
56 

83 
S3 

S3 
69 

62 

67 

80 
53 

83 
67 

87 
56 

86 
69 

84 
67 

85 
66 

81 
60 

79.2 
54.8 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

MIN 

11 

75 
39 

79 
30 

71 
40 

72 
38 

80 
33 

82 
48 

87 
47 

83 
56 

74 
53 

83 
53 

77 
53 

B4 
57 

78 
67 

67 
54 

76 
58 

79 
66 

66 

61 

65 
52 

89 
58 

87 
60 

81 
60 

79 
52 

74 
53 

80,3 
51.5 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

71 
5» 

68 
36 

75 
30 

72 
48 

63 
39 

72 
32 

78 
36 

SO 
46 

83 

57 

83 
59 

79 
54 

82 
52 

81 
51 

76 
59 

85 
67 

83 
57 

64 
S6 

65 

61 

83 
68 

78 
49 

84 
60 

84 
62 

84 
68 

87 
55 

65 
60 

66 
54 

79.0 
51.9 

CENTER 

MAX 
MIN 

7* 
*0 

74 
32 

71 
28 

75 
32 

70 
35 

61 
30 

73 
31 

76 
39 

78 

80 
54 

81 
54 

82 
63 

66 

47 

81 
49 

79 
52 

82 
65 

84 
66 

71 
49 

85 
53 

87 
67 

84 
43 

79 
45 

84 
52 

81 

61 

87 
55 

90 
55 

76 
66 

77,9 
47,6 

S««  R«f»r«oc«  NotoB  FoUowtog  Station  Ind*x 
-    112    - 


Conlinued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Slalion 

Day 

ol  Month 

S, 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CENTERvII-LE 

MAX 

MIN 

77 
55 

69 
35 

70 
28 

75 
40 

76 
45 

67 
38 

63 
26 

74 
32 

78 
43 

61 
45 

80 

45 

83 

60 

64 
59 

83 
56 

75 
51 

83 
56 

73 
69 

74 

61 

80 
69 

85 

S9 

62 
«3 

84 
54 

87 
63 

80 
46 

80 
51 

65 
53 

87 
67 

90 
60 

88 
62 

76 
60 

76.4 
51.0 

CLARKSVULE  2  E 

MAX 

Mm 

75 
39 

66 
32 

66 
32 

75 
38 

72 
39 

61 
37 

64 
33 

72 
35 

77 
37 

75 
46 

79 
49 

75 
50 

84 
56 

75 
47 

70 
47 

77 
52 

79 
53 

74 
64 

76 
57 

83 
55 

54 
47 

79 

47 

76 
54 

73 
43 

75 
44 

82 

57 

en 

59 

66 

50 

79 
49 

67 
61 

74.5 
45,7 

CDLOSPRINS  5  SSW 

MAX 

Mm 

75 
<>3 

78 
45 

70 
32 

73 
33 

75 
46 

69 

41 

63 

32 

74 
33 

79 
42 

82 

50 

81 
56 

80 
57 

82 
56 

84 

57 

78 
53 

82 
57 

73 
59 

74 
60 

84 
64 

85 
69 

71 
52 

65 
53 

63 
68 

79 
52 

80 
51 

84 
54 

67 
59 

67 
66 

64 
66 

62 
62 

76.6 
52.6 

COLLEGE  STATION  F»4  4P 

MAX 

Mm 

74 
55 

72 
42 

75 
40 

75 
51 

69 
50 

65 
44 

73 
37 

79 
43 

60 
51 

79 
50 

62 
S2 

65 
62 

65 
61 

61 
56 

80 
56 

72 
60 

76 
58 

84 
66 

65 
71 

72 
52 

85 
49 

64 
71 

61 
63 

61 
56 

83 
51 

88 
71 

86 

70 

64 
68 

84 
67 

77 
59 

79.3 
56.4 

conroe 

MAX 

MIN 

75 
'•3 

75 
45 

71 
34 

73 
37 

74 
52 

70 
43 

64 
33 

73 
35 

76 
39 

78 
50 

79 
52 

82 
52 

83 
58 

84 
56 

60 
55 

62 
57 

72 
57 

74 
62 

64 
66 

63 

70 

73 
58 

85 
61 

83 
69 

85 
55 

62 

57 

83 
59 

66 
59 

87 
67 

65 
70 

89 
63 

79.1 
54.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

76 
«0 

72 
38 

70 
31 

60 
33 

75 
43 

69 

43 

62 
32 

73 
32 

79 
32 

79 
46 

80 

47 

83 
52 

84 
55 

64 
57 

78 
53 

81 
53 

75 
59 

74 
58 

63 
63 

85 
56 

61 
47 

83 

47 

66 
52 

80 
51 

76 
51 

83 
59 

6! 
56 

66 
63 

90 
53 

79 
50 

78.9 
49.6 

OAINOERFIELO  9  S 

MAX 

Mm 

75 
55 

75 
37 

75 
39 

75 

43 

74 
45 

63 

41 

73 
35 

79 
44 

79 
54 

80 
54 

82 

54 

83 
59 

62 
59 

76 
50 

62 
55 

82 
55 

79 
63 

79 
60 

86 
68 

85 
55 

82 

*7 

61 
52 

60 
52 

76 
47 

85 
52 

92 
52 

88 
69 

86 
61 

82 
59 

71 
53 

79.6 
53.3 

OULVILLfc  2  H 

MAX 

Mm 

70 
62 

67 
41 

74 
40 

75 
39 

69 
45 

60 
40 

72 
36 

79 
39 

82 
49 

61 
50 

62 
49 

64 
59 

65 
58 

77 
54 

62 
53 

77 
57 

72 
57 

82 
57 

86 

67 

80 
54 

64 
46 

87 
62 

80 
64 

78 
46 

65 
55 

82 
51 

88 
67 

67 
59 

85 
60 

68 
56 

78,7 
52.8 

EHDRY 

MAX 

Mm 

75 
47 

67 
31 

66 
33 

74 
35 

74 
36 

63 
37 

61 
32 

71 
34 

77 
45 

72 

50 

60 
61 

79 
54 

84 
59 

76 
50 

70 

47 

60 
50 

77 
60 

77 
56 

76 
53 

85 

56 

62 

44 

80 
46 

85 
56 

74 
45 

74 
48 

83 
56 

83 
64 

89 
54 

80 
56 

65 
54 

75.9 
46.4 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

73 
33 

74 
37 

70 
29 

72 
29 

73 
40 

70 
31 

63 
27 

73 
28 

75 
49 

78 
40 

60 
44 

81 
45 

60 
49 

62 
52 

77 
49 

61 

51 

79 
57 

74 
56 

82 
57 

84 
57 

72 
59 

84 
61 

82 

61 

68 
49 

81 
48 

85 
54 

86 
65 

65 
55 

83 
64 

63 

51 

76.3 
46.6 

FAIRflELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

71 
59 

67 
36 

74 
36 

74 
44 

71 
43 

60 
41 

71 
36 

78 
41 

89 
49 

79 
51 

81 

51 

63 

61 

82 
59 

79 
56 

80 
54 

77 
56 

73 
60 

62 

61 

80 
68 

79 
53 

80 
44 

79 
65 

81 
56 

78 
49 

62 
56 

62 
64 

91 
58 

90 
60 

79 
63 

70 
56 

76.1 
53.4 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

72 
58 

71 
37 

75 
35 

77 
45 

71 
44 

65 
39 

74 
31 

79 
41 

SO 
52 

81 
50 

83 
50 

84 
60 

85 
60 

60 
54 

61 
52 

75 
58 

75 
56 

64 
62 

65 
66 

76 
53 

85 

42 

85 
56 

81 
58 

82 

48 

64 
56 

67 
66 

92 

56 

86 
52 

82 
69 

75 
60 

79.9 
53.9 

CIlmEr  2  W 

MAX 

Mm 

75 
47 

72 
29 

67 

35 

73 
35 

74 
43 

63 
38 

59 
27 

72 
35 

77 
45 

79 
51 

79 
52 

79 
55 

62 
68 

79 
52 

67 
48 

80 

48 

79 
59 

75 
58 

78 
65 

64 
56 

61 
42 

80 
45 

83 
59 

75 
42 

75 
50 

82 
59 

80 
52 

87 
52 

61 
56 

65 

53 

75.4 
48.5 

GLADEMATER  3  WSW 

MAX 

Mm 

CROVETDtt  1  SE 

MAX 

Mm 

73 
64 

76 
35 

72 
38 

73 
26 

80 
35 

79 
46 

83 
59 

79 
54 

78 
53 

76 
54 

85 
60 

81 
55 

85 
50 

85 
64 

82 
66 

85 
60 

89 

61 

87 
64 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

74 
51 

72 
40 

69 
30 

73 
35 

73 
44 

66 
35 

60 
29 

72 
33 

76 
41 

79 
46 

76 

41 

82 
52 

81 
51 

63 
51 

69 
50 

82 
52 

82 
59 

73 
52 

82 
65 

86 

66 

73 
59 

84 
51 

85 
66 

87 
50 

79 
48 

82 
61 

83 
66 

69 
53 

86 
66 

72 
59 

77.9 
51.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

77 
54 

75 
40 

72 
39 

72 
41 

72 
49 

69 

42 

64 
37 

72 
40 

76 
50 

79 
54 

79 
63 

62 
66 

63 
58 

84 
56 

83 
54 

81 
60 

72 
68 

77 
53 

64 
68 

82 

57 

56 
56 

84 
53 

85 
57 

63 
55 

64 
59 

85 
70 

89 
70 

68 
66 

84 
69 

66 
53 

79.0 
55.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

76 
45 

72 
34 

67 
35 

72 
37 

73 
39 

65 
40 

64 
33 

71 
34 

78 
41 

79 
47 

60 
61 

60 
53 

82 
56 

81 
52 

66 
53 

82 
55 

79 
56 

73 
61 

60 
52 

85 
55 

65 

44 

76 
49 

65 

57 

77 
46 

76 
49 

65 
56 

79 
55 

87 
57 

85 
56 

69 
53 

75.3 
49.2 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

76 
50 

73 
39 

71 
41 

75 
48 

77 
49 

66 
44 

62 
39 

75 
43 

60 
46 

80 
53 

87 
55 

83 
58 

84 
60 

65 
60 

78 
59 

82 
59 

72 
57 

72 
59 

65 
64 

85 
56 

51 
53 

87 
57 

86 
66 

82 
44 

81 
49 

86 
63 

86 
66 

68 
65 

86 
67 

62 
60 

79.2 

54.5 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

73 
40 

73 
35 

69 
29 

73 
32 

75 
36 

66 
33 

61 
28 

71 
33 

75 
39 

78 
44 

78 
48 

80 
55 

81 
59 

83 
57 

73 
49 

81 
54 

81 
56 

73 
58 

62 
64 

86 

70 

71 
55 

65 
58 

85 
69 

85 
46 

76 
49 

82 
56 

84 
65 

86 
60 

88 
60 

79 
60 

77.9 
50.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

68 
61 

68 
42 

74 
36 

74 
41 

70 
44 

60 
39 

71 
36 

78 
41 

60 
49 

80 
51 

81 

51 

83 
60 

79 
59 

78 
55 

80 
53 

75 
58 

73 
60 

79 
57 

85 
68 

82 
53 

62 
45 

85 

52 

81 
54 

76 
49 

84 
56 

62 
63 

86 
68 

67 
59 

65 
60 

67 
65 

77.8 
53.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

74 
39 

73 
40 

69 

30 

73 
37 

76 
45 

68 
33 

61 
29 

71 
32 

77 
43 

78 
42 

80 
46 

82 
51 

61 
60 

82 
65 

72 
50 

82 
56 

81 
60 

74 
51 

82 
66 

86 

70 

77 
S9 

86 
66 

84 
59 

65 
53 

79 
49 

83 
S9 

86 
57 

66 
55 

66 
57 

60 
60 

78.4 
52.0 

kabnack 

MAX 

Mm 

73 
60 

67 
35 

73 
34 

72 
37 

72 
50 

62 

38 

72 
33 

77 
37 

77 
45 

79 
46 

82 
51 

81 
55 

61 
60 

78 
52 

60 
50 

81 
48 

77 
62 

78 
69 

83 
64 

82 
58 

78 
50 

60 
56 

SO 
50 

75 
46 

63 
48 

84 
59 

84 
66 

85 
59 

82 
58 

66 
54 

77.9 
51.1 

KIReVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

73 
60 

70 

40 

72 

31 

74 
40 

72 

47 

68 
36 

73 
29 

75 
34 

79 
43 

60 
43 

61 
48 

79 
61 

82 
57 

79 
56 

62 

51 

80 
54 

74 
62 

63 

51 

66 
68 

84 
63 

85 
60 

62 
58 

90 
67 

85 
53 

63 

53 

67 
55 

85 
69 

84 
56 

84 
58 

60 
51 

79,7 
53,9 

LINDEN 

MAX 

Mm 

75 
46 

71 
29 

67 
34 

73 
36 

73 
44 

64 
36 

58 
29 

72 
35 

77 
46 

76 
49 

80 
54 

80 
54 

81 
66 

77 
49 

66 
46 

76 

51 

80 
57 

74 
68 

77 
62 

82 
58 

65 
44 

80 
46 

77 
56 

75 

42 

76 
50 

81 
56 

78 
60 

65 
56 

82 
56 

54 
52 

74.9 
46.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

77 
37 

76 
37 

70 
29 

74 
29 

75 
44 

70 
46 

63 
29 

73 
29 

76 
34 

78 
44 

80 
44 

81 
54 

60 
61 

83 
61 

76 
55 

80 
55 

75 
68 

75 
56 

84 
64 

85 
70 

11 

86 
53 

84 
58 

65 

50 

63 
59 

84 
59 

85 
59 

66 
65 

86 
55 

63 
62 

76.9 
51.3 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

76 

51 

72 
33 

68 
33 

74 
35 

75 
45 

65 

40 

60 
32 

72 
34 

76 
43 

81 
52 

81 
52 

61 
51 

63 
56 

80 
54 

67 
53 

62 
55 

60 
62 

76 
58 

80 
66 

66 
56 

64 
47 

82 
48 

65 
55 

78 
45 

77 
47 

86 
56 

82 
55 

87 
56 

65 
56 

68 
54 

77.0 
49.8 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

75 
52 

71 
36 

70 
30 

74 
37 

77 
48 

67 
43 

62 
31 

74 
35 

80 

47 

80 
47 

82 

49 

83 
55 

64 
56 

65 
56 

76 
53 

80 
59 

74 
69 

71 
58 

82 
64 

64 
56 

60 
47 

82 
53 

64 
56 

79 
50 

79 
55 

81 
57 

89 
59 

66 
53 

68 
54 

60 
60 

77.9 
51.6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 

54 

71 
37 

76 
30 

77 
42 

69 
45 

63 
37 

73 
31 

79 
33 

80 
49 

83 
44 

83 
48 

84 
56 

64 
58 

76 
60 

83 
55 

79 
58 

75 
63 

85 
67 

86 
72 

74 
56 

98 
53 

86 
71 

85 
53 

61 

51 

66 
53 

87 
64 

88 

71 

91 
63 

77 
56 

76 
52 

80.1 
53.5 

MADISONVlLLE 

MAX 

Mm 

72 
51 

71 
38 

76 
35 

77 
46 

74 
45 

65 
39 

74 
32 

79 
40 

81 
49 

61 
47 

83 
48 

83 
57 

84 
58 

62 
55 

63 
56 

77 
59 

71 
57 

65 
61 

86 
68 

81 
56 

65 

45 

85 

66 

62 

67 

79 
49 

67 
56 

86 
66 

87 
68 

89 
52 

85 
59 

75 
59 

80.3 
53.9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

75 
45 

72 
33 

66 
31 

73 
35 

72 
48 

64 
40 

58 
31 

71 
33 

76 
40 

77 
49 

79 

45 

60 
47 

81 
57 

80 
53 

64 
50 

79 
49 

81 
57 

74 
57 

73 
63 

85 
60 

64 
47 

61 

49 

SO 
64 

75 
46 

76 
49 

64 
52 

80 
61 

85 
56 

82 
60 

66 
53 

75,1 
46,7 

MINEOLA  t    ENE 

MAX 

Mm 

71 
56 

67 
28 

75 
29 

75 
34 

71 
42 

60 
36 

72 
25 

78 
31 

79 
50 

61 
48 

61 
50 

64 
52 

80 

51 

75 
50 

61 
52 

79 
56 

75 
61 

79 
59 

65 
67 

61 
53 

82 
43 

84 
58 

61 
58 

76 
46 

84 
42 

82 
62 

79 
65 

81 
52 

73 
57 

70 
54 

77.4 
49.0 

KOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

77 
45 

69 
29 

67 
29 

75 
33 

74 
37 

62 

37 

60 
27 

72 
29 

76 
37 

77 
46 

82 

43 

62 
52 

64 
59 

77 
48 

69 

46 

81 
49 

61 
61 

77 
58 

79 
59 

65 
57 

53 
46 

82 
49 

79 
55 

75 

41 

76 
46 

84 
55 

84 
52 

68 
53 

80 
57 

65 

52 

76.1 
46.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

75 
47 

67 
32 

67 
37 

74 
40 

73 
40 

62 
36 

59 
29 

71 
37 

77 
49 

76 
53 

79 
53 

80 
56 

73 
59 

78 
47 

66 
46 

79 
54 

79 
59 

74 
58 

78 
62 

63 
56 

62 
43 

80 
46 

79 
57 

75 
43 

75 
47 

82 
55 

81 
62 

11 

79 
57 

64 
52 

74,6 
49,1 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

76 
43 

72 
40 

70 
30 

75 
49 

76 

47 

76 

41 

61 
31 

74 
34 

78 
44 

81 

48 

81 

44 

81 
51 

61 
46 

82 

57 

71 
55 

81 
58 

79 
61 

72 
56 

62 
69 

82 

57 

65 
50 

62 

56 

67 
58 

84 
50 

60 
52 

64 
63 

63 

67 

86 
61 

79 
58 

76 
58 

78.0 
51.6 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

78 

50 

69 

40 

69 
43 

75 
42 

76 
43 

66 
40 

62 
39 

72 
42 

79 
47 

60 
53 

81 
52 

82 
56 

64 
59 

83 
56 

70 
56 

61 
58 

73 
60 

73 
57 

61 
54 

65 
55 

59 
49 

83 
54 

87 
61 

77 
47 

79 
65 

84 
50 

63 
67 

68 
59 

69 
60 

71 
56 

77.3 
52.7 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

69 
59 

69 

41 

76 
43 

76 
43 

71 
43 

61 
41 

73 

34 

79 
44 

60 
50 

61 
53 

82 
52 

85 
60 

83 
60 

77 
56 

62 
55 

76 
56 

74 
60 

80 
58 

66 
67 

74 
54 

63 

45 

87 
65 

77 
50 

66 
67 

84 
53 

89 
67 

67 
62 

65 
61 

59 
56 

76.7 
53.6 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

77 
62 

69 
34 

75 
27 

74 
36 

70 
44 

64 
30 

73 
27 

78 
29 

60 
42 

61 
42 

83 
45 

83 
56 

64 
55 

80 
58 

62 
49 

61 
52 

75 
61 

83 
53 

66 
69 

81 
60 

87 
56 

86 
59 

87 
57 

80 
49 

83 
47 

66 
62 

87 
70 

68 
60 

84 
69 

76 
61 

80.1 

51.7 

S««  R*lar«Dc«  NoUb  Followlag  SitUon  Icd*x 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Slallon 

Day  oi  M 

onlh 

1 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

RUSK 

MAX 
MIN 

69 
38 

75 
42 

75 
45 

65 
41 

60 
41 

71 
38 

78 
45 

76 
50 

80 
47 

60 
57 

62 
58 

61 
54 

69 
54 

81 
99 

75 
60 

72 

56 

80 
63 

87 
54 

60 
49 

82 

51 

86 

64 

77 
49 

76 
53 

64 
59 

60 
66 

86 

60 

88 

61 

72 
65 

76.4 
52.0 

SAM  RAVeURN  DAH 

MAX 

MIN 

75 
47 

73 
37 

72 
46 

67 
46 

60 
33 

69 
34 

76 
48 

78 
44 

80 
49 

81 
46 

61 
60 

63 
60 

71 
54 

82 
56 

80 
60 

74 
63 

63 
66 

86 
71 

74 
60 

64 
66 

85 
69 

89 
96 

76 
51 

64 
57 

67 
66 

79 
62 

77.8 
54.4 

SIMMS  2  NNM 

MAX 

MIN 

66 
30 

72 
35 

72 
42 

62 

37 

70 
25 

76 
33 

75 
47 

80 
49 

60 
50 

80 
57 

60 
56 

74 
48 

76 
53 

79 
51 

77 
63 

74 
58 

63 
63 

82 
53 

79 
57 

76 
95 

76 
42 

61 
47 

60 
61 

80 
54 

72 
61 

76.3 
49.9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

66 
33 

73 
33 

72 
37 

62 
37 

60 
31 

71 
31 

77 
45 

78 
50 

60 
50 

61 
52 

83 

58 

77 
45 

68 
48 

60 
51 

77 
56 

77 
60 

77 
61 

65 
55 

81 
42 

61 
56 

75 
42 

75 
46 

83 
51 

80 

51 

63 
52 

75.4 
46.8 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

70 
33 

75 
36 

72 
43 

62 
32 

58 
31 

71 
36 

77 
44 

81 
50 

76 
55 

81 
50 

83 
66 

78 
47 

72 
49 

77 
55 

82 
58 

74 
58 

76 
62 

84 
61 

79 
48 

78 
58 

77 
44 

76 
45 

82 

54 

81 
57 

63 
52 

75.3 
48.5 

TOWN  Bluff  cam 

MAX 

MIN 

74 
44 

68 
30 

72 
42 

74 
48 

69 
37 

61 
29 

71 
33 

74 
38 

78 
44 

80 
50 

81 
53 

81 
57 

63 

57 

75 
51 

61 
57 

80 
59 

75 
62 

B2 
64 

65 

70 

86 
64 

83 
69 

66 
55 

79 
52 

83 
57 

86 
66 

63 
60 

78.1 
52.7 

TYLER  5  N6 

MAX 

MIN 

70 
33 

68 

34 

75 
34 

73 
43 

64 
38 

60 
34 

72 
37 

79 
47 

80 
52 

61 
45 

62 
60 

85 

62 

81 
53 

68 
52 

81 

54 

78 
62 

74 
56 

79 
64 

85 
56 

81 
56 

86 
63 

77 
45 

76 
50 

85 
58 

65 
59 

66 
54 

76.6 
50.6 

HARREN 

MAX 

MIN 

76 
60 

69 
32 

72 
26 

74 
39 

70 
45 

65 
36 

74 
28 

70 
29 

79 
41 

62 
39 

82 
48 

82 
49 

83 
54 

77 
55 

63 
63 

80 
51 

74 
60 

84 
60 

61 
69 

79 
61 

84 
69 

87 
65 

63 

49 

84 
50 

85 
68 

80 
59 

81 
60 

79.1 
51.9 

WILLS  POINT 

*     •     • 

MAX 

MIN 

80 
53 

67 
38 

68 
39 

72 
42 

72 
39 

62 
37 

62 
34 

70 
40 

78 
50 

76 
53 

79 
53 

79 
57 

84 
58 

60 
50 

68 
50 

60 
55 

78 
55 

77 
55 

81 
59 

65 
93 

68 
53 

80 
45 

85 
54 

79 
45 

75 
55 

80 
63 

63 

57 

64 
55 

76.0 
50.7 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

76 
54 

66 
36 

73 
40 

69 
46 

66 

64 
28 

73 
34 

84 
50 

83 
48 

79 
43 

83 
54 

87 
59 

83 
56 

70 
48 

78 
55 

69 
47 

62 
51 

82 
45 

78 
44 

73 
33 

81 
38 

81 
40 

76 
37 

84 
46 

68 
57 

66 
56 

84 
49 

85 
50 

82 
45 

63 
43 

76.3 
45.2 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

91 
50 

75 
48 

83 

47 

77 
43 

51 

74 
50 

80 
53 

85 

54 

87 
52 

61 
49 

63 

51 

81 
54 

81 
51 

84 
55 

86 
53 

72 
52 

66 
50 

64 
68 

86 
52 

67 
50 

80 
59 

80 
55 

81 
60 

82 
63 

83 
62 

90 
65 

90 
65 

89 
51 

92 

54 

93 
53 

82.7 

53.7 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

85 

50 

81 
45 

81 

44 

77 
51 

75 
41 

72 
41 

81 
37 

92 

44 

90 
45 

92 
48 

94 

57 

93 
59 

65 
52 

84 
52 

69 
59 

80 
49 

89 
50 

91 
48 

86 
45 

61 
34 

94 
38 

85 
41 

90 

40 

95 

44 

99 
60 

96 
50 

96 

51 

86 
47 

96 

45 

87.4 
47.1 

CHISOS  8ASIN 

MAX 

Mm 

80 
53 

61 
46 

63 
39 

68 
43 

59 
35 

60 
28 

57 
31 

69 

44 

80 
52 

75 
49 

76 
55 

81 
58 

83 
56 

81 
46 

70 
48 

76 
45 

65 

47 

76 
55 

61 
51 

69 
39 

71 
♦  7 

81 
52 

79 
48 

78 
95 

84 
61 

83 
63 

66 
56 

83 
57 

66 
53 

75 
55 

74.5 
48.9 

CDRNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

72 
43 

72 
30 

81 
31 

69 

42 

69 
29 

63 
32 

80 
27 

85 
30 

77 
38 

67 
39 

95 

44 

92 
50 

78 
40 

73 
47 

79 

50 

77 
46 

84 
47 

83 
40 

57 
36 

70 
30 

82 
29 

72 
35 

63 
35 

66 
36 

88 
50 

83 

44 

64 
39 

84 
44 

81 
44 

88 
34 

79.1 
38.7 

CRANE 

MAX 

Mm 

90 
53 

70 
34 

72 
33 

76 
48 

62 

34 

69 
31 

67 
31 

76 

31 

88 
53 

84 
55 

81 
55 

87 
56 

67 
58 

78 
54 

77 
54 

60 
50 

76 
51 

76 
51 

85 
51 

64 
39 

78 
43 

89 
47 

79 
44 

79 
48 

87 
47 

95 
63 

94 

50 

90 
49 

91 
49 

84 

47 

80.2 

47.0 

DRVDEN 

MAX 

Mm 

83 
52 

74 
34 

74 
40 

75 
47 

65 
38 

68 
35 

66 
34 

75 
43 

82 
53 

78 
57 

75 
54 

86 
58 

61 
54 

85 

55 

75 
60 

60 
53 

72 
50 

84 
52 

85 
63 

69 
41 

60 
47 

85 
55 

92 
53 

84 
50 

69 
58 

98 
60 

93 
56 

98 
55 

91 
51 

94 
53 

81.2 
50.4 

EL  PASO  MSO 

MAX 

Mm 

72 
48 

74 
40 

77 

41 

67 
48 

69 
40 

67 
38 

79 
36 

83 
50 

81 
45 

89 
50 

69 
54 

67 
58 

80 

47 

76 
52 

73 
54 

75 
45 

81 
60 

80 
42 

58 
37 

69 
39 

77 
42 

71 
52 

78 
44 

84 
54 

85 
59 

79 
57 

77 
52 

80 
55 

76 
51 

61 
49 

77.1 
48.0 

FABENS 

MAX 

Mm 

82 
46 

73 
37 

76 
39 

81 
45 

66 

41 

71 
36 

66 

40 

80 
42 

B3 
41 

81 
47 

66 
52 

92 
53 

67 
44 

78 
44 

75 
54 

7S 
37 

75 
50 

80 
49 

61 
38 

60 
34 

70 
34 

77 
46 

71 
35 

61 
44 

64 

51 

86 
91 

80 
43 

80 
47 

82 
40 

77 
40 

78.0 
43.3 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

75 
37 

78 
41 

79 
42 

84 
43 

84 
43 

87 
48 

81 
39 

81 
42 

64 
44 

86 
47 

84 
42 

96 
36 

77 
42 

79 
52 

84 
41 

63 
42 

ei 

37 

72 
36 

61 
35 

74 
37 

82 
34 

84 
46 

67 
37 

91 

40 

84 
37 

86 
39 

68 
38 

88 
41 

86 
36 

91 
42 

62.6 

40.5 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

91 
54 

67 
38 

68 
36 

75 
37 

56 
29 

66 
27 

61 
28 

78 
32 

89 
46 

81 

47 

78 
53 

91 
47 

88 
55 

79 
53 

74 
54 

79 
49 

76 
51 

88 
49 

89 
50 

64 
35 

80 
37 

90 
42 

62 

45 

79 
45 

91 
50 

91 
90 

95 
52 

90 
52 

94 
54 

84 
46 

60.9 
44,8 

SRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

92 
55 

70 
34 

74 
34 

78 
34 

63 
32 

66 
30 

65 
30 

78 
29 

91 
45 

63 

45 

80 
54 

91 
56 

91 
55 

77 
55 

76 
55 

82 
52 

78 
52 

63 
50 

81 
52 

65 
35 

79 
39 

90 
44 

81 
40 

61 
45 

90 
48 

94 
93 

99 

50 

90 
50 

93 

49 

66 
43 

61.4 
44.8 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

Mm 

76 
44 

77 
39 

80 
43 

76 
40 

74 
44 

70 
40 

79 

41 

83 

48 

B2 

40 

88 
59 

91 
60 

90 
54 

86 
50 

75 
56 

72 
55 

77 
42 

78 
58 

72 
50 

74 
40 

71 
35 

74 
42 

71 
44 

78 
42 

63 
53 

83 
60 

82 
97 

60 
50 

82 
55 

79 

45 

84 
42 

78.9 
47.8 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO.  2 

MAX 

Mm 

75 
50 

68 
33 

73 
38 

66 
32 

65 
33 

61 
29 

82 
27 

85 
43 

80 
36 

80 
44 

86 

47 

87 
48 

62 
48 

62 
47 

60 
47 

71 
46 

81 
39 

81 
38 

74 
40 

71 
34 

62 
37 

78 
34 

61 
35 

85 
39 

90 
55 

68 
54 

87 
43 

85 
42 

81 
45 

85 
39 

79.1 
40.7 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

68 
27 

58 
26 

80 
38 

92 
42 

97 
44 

73 
49 

78 
54 

89 
52 

39 

80 

83 
46 

MONAHANS 

MAX 

MIN 

85 
55 

74 
38 

76 
40 

71 
49 

65 

31 

76 

76 
40 

83 
50 

81 
55 

91 
56 

90 
60 

90 
56 

74 
54 

60 
61 

78 
54 

81 
54 

89 
54 

82 
54 

77 
41 

86 
45 

65 
48 

62 
52 

80 
45 

90 
50 

93 
63 

100 
98 

90 
52 

91 
61 

92 

51 

85 

50 

83.1 
50.4 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

70 
38 

65 
36 

70 
40 

70 
33 

60 
27 

59 
20 

66 
35 

76 

47 

73 
49 

76 
47 

80 
50 

61 
54 

71 
45 

67 
38 

71 
45 

70 
42 

70 
39 

71 
41 

73 
29 

61 
33 

75 
48 

69 

44 

73 
44 

76 
49 

77 
56 

75 
56 

75 
49 

76 

54 

72 
44 

70 
50 

71.3 
42.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

88 
58 

71 
46 

71 
41 

73 
46 

65 
42 

67 
35 

62 

37 

74 
42 

85 

54 

82 
51 

62 
52 

89 
57 

89 
55 

86 
54 

77 
55 

84 
53 

72 
54 

85 
54 

87 
56 

76 
45 

78 

50 

90 
56 

87 
54 

83 
55 

91 
01 

92 
62 

94 
59 

90 
61 

94 
63 

64 
56 

81.6 
52.2 

PECOS 

MAX 

Mm 

91 
50 

70 
38 

74 
30 

84 
34 

61 

31 

68 
31 

66 
33 

83 
36 

95 

46 

83 
51 

87 
48 

102 
50 

100 
51 

73 
54 

77 
55 

92 
55 

84 
50 

66 
47 

94 
49 

69 
40 

79 
42 

92 
47 

81 
42 

63 
46 

96 

58 

99 
55 

94 
55 

93 

90 

95 

49 

67 
44 

84.5 
45.6 

PENWELL  I  SSE 

MAX 

Mm 

87 
51 

69 
37 

68 
42 

68 

40 

64 
35 

65 
31 

75 
37 

87 
50 

86 
52 

60 
56 

88 
57 

68 
60 

82 
56 

78 
57 

76 
56 

70 
50 

76 
52 

84 
54 

75 
51 

78 
48 

62 
♦  6 

83 

47 

77 
50 

86 
49 

90 
64 

91 

5fl 

91 
50 

90 
98 

89 
46 

62 
50 

80.2 
49.7 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

87 
48 

78 
53 

82 
42 

80 
58 

77 
42 

73 
43 

83 
40 

94 
50 

91 
54 

91 
56 

97 
59 

97 

59 

92 

54 

88 

57 

90 
54 

84 
52 

90 
50 

90 
48 

66 
54 

81 
34 

93 

41 

90 
47 

89 

44 

97 
53 

97 
58 

95 
56 

99 
95 

96 
99 

95 
52 

95 

49 

89.1 

50.8 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

76 
57 

71 
39 

78 
33 

68 
43 

65 
36 

61 
31 

79 
32 

89 
42 

79 

84 
49 

95 

48 

94 
46 

77 
45 

74 
49 

84 
56 

77 
53 

82 
49 

89 
46 

81 
48 

74 
43 

84 
41 

77 
46 

78 
44 

90 
49 

92 
65 

88 
56 

67 
49 

86 

90 

84 
49 

85 

46 

81.0 
46.3 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

MIN 

80 
48 

63 
45 

75 
44 

79 
40 

77 
35 

60 
39 

79 
23 

76 
54 

81 
40 

75 
50 

82 
58 

92 

60 

84 
46 

70 
48 

69 

49 

78 
48 

71 
52 

78 
55 

84 

37 

96 

36 

73 
41 

76 
47 

73 
38 

76 
92 

80 
57 

80 
51 

82 

45 

82 
45 

82 
49 

77 
48 

76.3 

46.0 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

85 

51 

70 
46 

75 
33 

72 
42 

60 
39 

66 
37 

63 

30 

72 
38 

60 
46 

84 
54 

72 
53 

83 
55 

82 
55 

82 

56 

72 

56 

76 
52 

75 
51 

82 

49 

81 
58 

70 
39 

80 
42 

83 
42 

90 
49 

60 
52 

85 
59 

91 
59 

97 
58 

92 

97 

97 
57 

89 

50 

79.5 
48.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

84 
58 

71 
31 

79 
49 

72 

44 

69 
40 

68 
34 

74 
24 

81 
51 

81 
57 

76 
57 

84 
59 

84 
59 

61 
58 

77 
58 

77 
59 

75 
48 

78 
56 

83 
52 

82 
49 

79 
41 

63 
42 

84 
51 

61 
51 

85 
52 

90 
62 

97 
64 

96 
57 

96 

57 

93 
52 

85 

48 

61.5 

50.7 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

79 
46 

76 
37 

76 
39 

73 
34 

67 
35 

66 
31 

75 
22 

84 
43 

85 
43 

83 

41 

86 

44 

86 
58 

60 
43 

76 

47 

77 
52 

70 
45 

79 

41 

70 
32 

66 
35 

79 

30 

77 
32 

79 
35 

84 
41 

86 
53 

61 

47 

80 
39 

81 
90 

81 
42 

83 

34 

78.2 
40.4 

S**  R*l*r«ac«  Not««  Following  Sutioo  Ind*x 
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TEX4S 
APRIL 

1971 

Station 

Dav 

of  Month 

« 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

V4N  HORN 

MAX 

NUN 

78 
37 

77 
40 

74 
46 

69 
37 

67 
32 

76 
36 

85 
50 

63 

43 

87 
50 

90 
54 

89 
57 

85 
48 

80 
57 

74 
49 

81 
58 

64 
47 

79 
38 

70 
36 

82 
39 

71 
46 

60 
41 

66 
44 

86 
61 

87 
52 

64 
51 

65 
55 

83 
49 

65 
42 

80.7 
46.3 

WINK  F44  4IRP0RT 

MAX 

66 

*9 

70 
39 

76 
41 

61 
42 

65 
28 

63 
30 

77 
26 

89 
46 

80 
42 

80 
53 

92 
58 

93 
60 

71 
53 

75 
48 

63 
58 

74 
51 

80 

47 

89 

49 

67 
48 

75 
41 

86 
42 

76 
44 

76 
43 

90 
48 

92 

64 

91 
52 

88 
61 

89 
50 

62 

46 

63 
45 

79.3 

46.7 

YSLETA 

•     •     * 

MAX 

MIN 

*7 

75 

40 

77 
40 

81 

45 

71 
41 

72 
36 

68 
38 

61 
41 

84 

41 

B2 
48 

69 

50 

92 
50 

90 

45 

68 
44 

77 
54 

73 
44 

76 
50 

61 
46 

79 
38 

59 

34 

70 
36 

76 

45 

71 
38 

80 
44 

B4 
52 

87 
46 

85 

46 

80 
45 

61 

40 

78 
40 

79.1 
43.5 

E0W4RDS  PL4TE4U     06 

4NIST4D  D4M 

MAX 

MIN 

82 
57 

77 
48 

71 
42 

75 
45 

69 
50 

71 
45 

68 

41 

76 
46 

82 
52 

84 
57 

76 
57 

87 
60 

86 
59 

85 
62 

80 
63 

85 
56 

78 
55 

63 
58 

91 
65 

80 
52 

77 
53 

65 
58 

90 
60 

65 
56 

89 
60 

64 
66 

92 
69 

95 
69 

97 
71 

94 
64 

62.5 
56.5 

BIO  L4KE  NQ  2 

MAX 
MIN 

50 

66 
36 

71 
39 

72 
44 

63 
36 

65 
31 

62 

30 

73 
43 

81 

47 

80 
53 

80 
54 

84 
54 

83 

47 

75 
52 

73 
52 

75 
47 

71 
52 

69 
52 

82 
58 

63 
42 

75 
49 

84 
54 

82 
51 

78 
49 

61 
57 

92 

62 

94 
62 

67 
60 

92 
53 

84 

44 

77.4 
46.7 

eL4NC0 

MAX 

Mm 

81 
56 

72 

40 

71 
34 

75 
35 

58 
44 

67 
38 

66 
29 

76 
29 

78 
47 

80 
51 

80 
52 

85 
56 

85 
58 

84 
56 

81 
56 

80 

61 

65 
49 

78 
56 

87 
65 

81 

50 

75 
43 

85 
50 

85 
52 

82 

49 

85 
53 

79 
56 

85 
66 

93 
59 

99 
60 

90 
55 

79.3 
50.2 

BOERNE 

MAX 

Mm 

82 

57 

76 
37 

70 
31 

74 
32 

68 
45 

69 
36 

69 
27 

76 
26 

78 
51 

79 

47 

79 
55 

63 
55 

84 
59 

83 
54 

81 
59 

78 
61 

67 

51 

79 
51 

87 
60 

80 
50 

75 
42 

83 
46 

85 

47 

85 
48 

65 
51 

76 
62 

83 
67 

92 

57 

67 
63 

90 
53 

79.4 
49.4 

BR4CK6TTVILLE 

MAX 

MIN 

79 

79 
40 

78 
42 

70 
51 

74 
45 

74 
35 

78 
46 

86 
57 

86 
59 

87 
60 

89 
61 

89 
61 

66 
64 

84 
61 

65 
60 

75 
55 

86 
61 

95 
65 

85 
50 

80 
48 

66 
53 

92 
50 

87 
56 

91 
56 

88 
62 

91 
69 

94 
68 

96 
71 

91 
56 

90 
59 

85.0 
55.6 

8R40V  2  NNW 

MAX 

MIN 

83 
55 

67 
32 

69 
32 

75 
36 

67 
38 

64 
35 

63 
27 

74 
30 

63 
50 

74 
53 

81 
54 

87 
56 

86 
57 

75 
54 

77 
54 

76 
53 

62 
52 

71 
53 

63 
60 

83 

46 

75 
48 

86 
50 

69 
52 

76 
45 

65 
49 

65 
56 

95 
63 

90 
58 

90 
60 

67 
58 

76,7 
49.0 

BURNET 

MAX 

Mm 

79 
61 

69 
32 

73 
32 

71 
49 

65 

41 

64 
36 

72 
27 

78 
38 

79 
59 

79 
52 

84 
59 

84 

57 

83 
62 

77 
54 

77 
56 

75 
55 

74 
49 

83 
62 

81 
66 

78 
49 

84 
44 

84 
66 

63 
48 

81 
52 

62 

54 

64 
65 

91 
67 

90 
62 

85 
69 

87 
65 

79.2 
52.9 

C4MP  waoD 

MAX 

Mm 

78 
55 

71 
42 

76 
33 

70 
54 

71 
46 

70 
40 

75 
27 

83 
41 

82 
59 

80 
59 

86 
55 

87 
56 

84 
62 

83 
63 

83 
60 

76 
56 

84 
50 

89 
59 

82 

64 

79 
48 

84 
44 

90 
67 

68 
50 

87 
48 

83 

61 

91 
67 

92 
59 

92 
60 

91 
70 

90 
55 

82.6 
53.7 

C4RT4  V4LLEV 

MAX 

Mm 

77 
56 

74 

47 

73 

45 

69 

54 

71 
44 

69 
39 

73 
27 

81 
50 

81 
57 

79 
57 

B4 
56 

64 
58 

83 
58 

76 
60 

81 
58 

76 
55 

80 
51 

86 
62 

84 
62 

79 
48 

83 
47 

91 
63 

64 
45 

85 
54 

82 
62 

63 
66 

95 
68 

95 

70 

92 
67 

90 
47 

81.5 
54.4 

COPE  R4NCH 

MAX 

Mm 

86 
53 

68 
35 

70 
35 

72 

40 

65 

34 

65 
31 

63 
23 

73 
30 

64 
51 

79 
53 

80 
54 

86 
51 

85 
54 

73 
53 

72 
60 

77 
53 

67 
52 

68 
53 

82 
57 

67 
43 

74 
46 

63 
49 

82 

60 

75 
48 

85 
53 

92 

62 

93 

56 

85 
56 

90 
51 

64 
51 

77.5 
47.6 

DEL  RID  WSO 

MAX 

Mm 

78 
55 

71 
47 

75 
42 

69 
56 

73 
50 

69 
41 

75 
38 

62 

48 

64 
61 

77 
59 

85 

57 

85 
63 

85 
59 

60 
64 

84 
53 

77 
53 

85 
55 

93 
63 

83 
60 

80 
53 

96 
52 

92 
64 

86 
57 

90 
56 

64 
64 

93 
68 

95 

71 

97 
72 

94 

70 

91 

61 

83.3 
57.1 

EOEN  I 

MAX 

Mm 

76 
56 

72 
30 

75 

41 

72 
44 

68 
34 

67 
32 

76 
29 

83 
49 

60 
56 

84 
55 

88 
59 

87 
57 

84 
58 

78 
55 

77 
56 

71 
51 

83 
53 

65 
52 

80 
60 

76 

47 

68 
50 

69 
62 

85 
52 

87 
45 

91 
59 

97 
63 

91 
60 

92 

54 

95 
61 

68 
60 

82.2 
51.3 

CLH0R4DD  11  NH 

MAX 

Mm 

62 
55 

70 
32 

70 
33 

71 
43 

66 
36 

64 
32 

64 
30 

72 
48 

60 
52 

78 
53 

65 
55 

84 
55 

80 
56 

78 
52 

76 
54 

76 
52 

76 
54 

66 
53 

60 
53 

65 
42 

72 
45 

62 
53 

89 
49 

86 
54 

84 
54 

89 
62 

93 
62 

94 
60 

94 
56 

66 
56 

78.5 
49.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

75 
61 

69 
39 

74 
34 

68 

45 

67 
41 

65 
38 

79 
28 

75 
49 

80 
55 

85 

66 

86 
54 

84 
56 

78 
60 

79 
56 

76 
59 

72 
55 

74 
52 

85 
52 

60 
62 

76 
48 

64 
44 

86 
65 

83 
57 

86 
52 

79 
59 

86 
66 

92 
69 

90 
59 

91 
68 

67 
62 

79.6 
53.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

75 
50 

82 
39 

73 
32 

70 
35 

74 
39 

60 
43 

68 
35 

75 
40 

80 
56 

79 
52 

81 
58 

85 
58 

85 
62 

83 
59 

82 
55 

61 
58 

76 
61 

65 
49 

78 
58 

65 
51 

75 
49 

78 
50 

65 
51 

85 
49 

85 

50 

85 
59 

85 
69 

92 

59 

86 
65 

84 
48 

79.3 
51.3 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

76 
60 

74 
32 

75 
31 

66 

45 

68 
39 

67 
31 

70 
21 

61 
38 

79 
58 

81 
56 

86 
54 

85 
56 

62 

60 

81 
55 

76 
58 

75 
53 

77 
51 

87 
56 

82 
63 

77 
47 

66 
41 

90 
62 

83 
45 

65 
49 

85 
53 

96 
63 

94 
65 

96 
55 

92 
55 

93 
58 

81.6 
50.3 

JUNO 

MAX 

Mm 

75 

73 
42 

75 
52 

66 
42 

71 
37 

69 
27 

75 
30 

82 
52 

85 
57 

77 
58 

81 
59 

81 
59 

65 
59 

80 
54 

76 
54 

86 
57 

73 
51 

72 
45 

76 
45 

65 
50 

61 
43 

83 
47 

87 
53 

68 
54 

90 
66 

97 
68 

94 
63 

98 
68 

93 
53 

90 
54 

91.7 
51.4 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

111 
58 

74 
34 

70 
29 

73 
33 

60 
43 

68 
36 

66 
27 

75 
34 

80 
55 

76 
54 

78 
56 

64 
53 

85 

61 

79 
59 

61 
57 

71 
61 

65 
49 

78 
53 

86 
64 

82 
47 

65 
40 

63 
50 

89 

49 

81 

45 

65 
49 

73 
59 

84 
66 

92 
55 

89 
59 

90 
53 

78.5 
49.6 

L4HP4S45 

MAX 

Mm 

82 
57 

71 
27 

70 
28 

74 
32 

67 
40 

66 
37 

65 

24 

74 
26 

80 
49 

73 
49 

BO 
50 

64 
57 

85 
59 

78 
56 

77 
47 

76 
52 

65 
52 

75 
57 

84 
64 

80 
49 

73 
42 

65 
45 

85 
52 

80 
45 

62 
48 

82 
54 

86 
63 

92 
53 

85 
54 

68 
61 

76.2 
47.6 

L4NGTRY 

MAX 

Mm 

82 
52 

79 
41 

72 
50 

75 
53 

68 

42 

72 
39 

70 
32 

76 
46 

83 
55 

82 
57 

77 
62 

68 
60 

67 
59 

85 
62 

78 
60 

62 
55 

81 
56 

86 
60 

90 
64 

74 
45 

80 
53 

86 
60 

96 
62 

67 
51 

90 
63 

68 
63 

90 
69 

96 
65 

98 
70 

96 
53 

63.2 
54.7 

LE4KEY  ND  2 

MAX 

Mm 

LL4N0 

MAX 

Mm 

81 

60 

70 
30 

71 
32 

75 
47 

64 
42 

69 
37 

66 

27 

76 
36 

82 

57 

87 

57 

85 
58 

86 

57 

87 
63 

79 

57 

80 
55 

76 
61 

64 
51 

78 

57 

67 

67 

83 
49 

78 
44 

87 
53 

89 
51 

81 
49 

86 
59 

63 
60 

89 
63 

92 
60 

88 
65 

88 
60 

80.3 
52.2 

H4So:J 

MAX 

Mm 

75 
51 

71 

27 

70 
31 

76 
43 

65 
35 

67 
35 

66 
27 

75 
45 

83 
56 

73 

50 

82 

51 

87 
56 

67 
61 

77 
55 

81 

51 

78 
49 

62 
51 

80 
54 

68 
63 

80 
48 

77 
44 

87 
60 

69 
53 

81 
46 

86 
51 

62 
62 

93 
63 

92 
55 

92 
56 

87 
62 

79.6 
49.8 

MC  C4KEV 

MAX 

Mm 

91 
55 

69 
39 

70 
44 

72 
52 

62 
35 

67 
34 

65 
36 

74 
50 

85 
54 

83 
56 

77 
56 

B5 
59 

64 
57 

80 
56 

73 
56 

76 
52 

71 
55 

77 
53 

62 
57 

64 
48 

79 
49 

65 
50 

61 
51 

79 
51 

87 
60 

91 
61 

96 
53 

89 
55 

92 

56 

85 
52 

79.0 
51.5 

HEBIN4 

MAX 

Mm 

86 

46 

78 
35 

71 
26 

74 
38 

63 
42 

70 
34 

69 
22 

75 
34 

80 
54 

80 
46 

79 
54 

84 
51 

85 
59 

82 
55 

61 
56 

61 
57 

66 

47 

80 
53 

61 
52 

84 
43 

73 
36 

65 

41 

86 
45 

84 
44 

65 
53 

78 
60 

62 
64 

92 

53 

93 
56 

91 
53 

60,0 
47.1 

MEN4RD 

MAX 

Mm 

77 
57 

70 
27 

73 
29 

70 
45 

67 
32 

65 
31 

75 
20 

82 
40 

76 
56 

81 
53 

87 

51 

85 
55 

79 
58 

77 
54 

75 
56 

74 
51 

71 
53 

65 
54 

81 
60 

76 
46 

86 

40 

90 
57 

85 

47 

86 
44 

88 
50 

97 
64 

93 
63 

94 
53 

93 
59 

67 
55 

80.9 
46.7 

MERTZON 

MAX 

Mm 

81 
55 

71 
29 

73 
41 

67 
50 

66 

31 

65 
31 

74 
22 

63 
51 

64 
56 

81 
55 

86 
56 

86 

57 

78 
58 

75 
55 

75 

51 

78 
53 

64 
50 

81 
56 

75 
45 

84 
47 

85 
58 

79 
50 

85 
45 

95 
60 

93 
59 

94 
58 

88 
56 

60 
56 

80.2 
49.7 

0ZDN4 

MAX 

Mm 

82 
55 

71 
31 

70 
27 

71 
47 

65 
32 

68 
29 

66 
22 

72 
33 

80 
55 

80 
54 

75 
55 

83 
58 

82 
56 

60 
55 

75 
56 

75 
52 

74 
53 

76 
52 

83 
62 

67 
42 

74 
43 

82 
53 

85 
49 

80 
46 

83 
57 

86 
65 

93 

64 

69 
57 

94 
58 

66 

50 

76.3 
48.9 

P4INT  ROCK 

MAX 

Mm 

82 
58 

72 
3? 

75 
37 

72 
45 

67 
34 

66 
35 

75 
27 

65 
52 

85 

54 

89 
58 

89 
53 

86 
55 

85 
59 

78 
49 

78 
56 

79 
53 

84 
54 

68 
54 

86 
55 

76 
49 

69 
46 

69 
62 

66 
55 

87 
47 

94 

59 

98 
63 

97 
60 

93 

61 

95 

63 

89 
56 

63.9 
51.5 

P4ND4LE 

MAX 

Mm 

82 

50 

70 
40 

62 

41 

70 
44 

72 

44 

66 

40 

66 

30 

74 
50 

81 
59 

80 
60 

65 
61 

85 

60 

83 
59 

72 
60 

76 

61 

60 
55 

7! 
55 

70 
52 

96 

60 

66 
44 

84 
52 

85 
53 

94 
48 

95 

51 

92 
52 

90 
53 

97 
69 

94 
62 

98 

50 

93 
53 

81.4 
52.3 

RANkIN 

MAX 

Mm 

75 
54 

71 
38 

72 
46 

67 
52 

66 

30 

64 
31 

74 
39 

84 
53 

82 
55 

80 
56 

84 
56 

83 
59 

77 
58 

74 
53 

76 
52 

70 
52 

73 
54 

82 
51 

76 
54 

83 
43 

64 
52 

81 
50 

73 
48 

85 
49 

93 
62 

94 
63 

90 
55 

93 
64 

67 
52 

60 
51 

79.3 

51.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

90 
56 

70 
32 

70 
35 

75 
40 

68 
32 

67 
35 

63 
26 

75 
29 

85 
55 

80 
56 

82 
57 

91 
60 

88 
60 

75 
56 

77 
55 

75 
55 

69 
55 

65 
53 

85 
54 

67 
46 

75 
49 

65 
55 

86 
45 

76 
45 

87 
47 

93 
55 

96 
62 

89 
58 

92 
58 

88 
55 

79,5 
49.2 

rdcksprings 

MAX 

Mm 

78 
58 

75 
38 

73 
41 

66 
50 

66 
39 

64 
34 

72 
35 

77 
39 

76 
55 

75 
54 

84 
54 

76 
53 

81 
53 

78 
56 

75 
56 

75 

51 

77 
50 

62 
59 

83 

59 

79 
44 

BO 
45 

68 
56 

60 

54 

62 
51 

81 
59 

92 

64 

90 
66 

91 

65 

86 

64 

85 

58 

79.0 
52.0 

SAN  4NGE1.0  D4M 

MAX 

Mm 

86 
56 

69 
33 

70 
33 

73 
49 

67 
35 

65 
35 

63 
27 

75 
40 

64 
52 

79 

56 

81 
56 

86 
60 

87 
57 

74 
55 

75 
55 

76 
54 

66 
54 

63 
63 

64 
58 

66 
46 

74 
51 

85 
57 

85 
54 

76 
49 

86 
56 

91 
63 

95 
61 

68 
59 

94 
59 

86 
56 

76.4 
51.0 

S«e  RefsrsDC*  Notea  Followliig  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Sit  lion 

Day 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SIN  ANCELO  MSa 

MAX 

Mm 

7* 
3! 

77 

41 

70 
50 

67 
38 

65 
37 

86 
54 

81 
56 

B* 

91 
98 

90 
61 

76 
60 

79 

57 

78 
59 

69 

56 

64 
56 

86 

54 

71 
49 

76 

47 

68 

90 

88 
59 

89 

50 

93 
62 

96 
66 

89 
62 

95 

60 

67 
59 

80 
57 

80.7 
52.7 

SAN  Saba 

MAX 

MIN 

69 
31 

70 
38 

75 
47 

69 

40 

66 

40 

75 
41 

81 
56 

73 
51 

ei 

57 

66 
5" 

86 
62 

76 
56 

78 
56 

75 
55 

64 
52 

74 
56 

85 
66 

82 

49 

79 
42 

66 
63 

94 
48 

62 

57 

89 

65 

87 
69 

65 

63 

87 
62 

76.9 
52.6 

SONORA 

MAX 

MIN 

72 
37 

72 
34 

72 
52 

68 

37 

68 

30 

81 
49 

83 

51 

79 
57 

65 
55 

64 
59 

79 
57 

77 
55 

79 
56 

73 
54 

76 
53 

85 
52 

SO 
61 

76 
44 

84 
42 

98 
59 

95 

47 

69 

54 

97 

64 

99 
65 

90 
56 

69 
52 

81.3 

50.6 

STtRLING  CITY 

MAX 

MIN 

67 
32 

71 
37 

74 
40 

69 
29 

63 
36 

75 
34 

85 
45 

60 
54 

61 
66 

69 
60 

87 
59 

72 
54 

73 
54 

75 
52 

69 
54 

65 
54 

83 
61 

64 
44 

75 
49 

90 
56 

75 
47 

67 
53 

93 

60 

94 
55 

91 
54 

66 
55 

78.2 
48.6 

uvaloe 

MAX 

MIN 

72 
45 

77 
40 

69 
55 

77 
41 

75 
44 

84 
44 

85 
61 

82 

57 

68 
55 

68 

54 

87 
62 

85 
62 

84 
61 

7! 
56 

69 
55 

91 
64 

67 
66 

80 
52 

84 
49 

92 

68 

90 
56 

82 

60 

87 
69 

93 

70 

93 

70 

69 
59 

84.3 
56.9 

HATER  VALLEY 

«     *     • 

MAX 

MIN 

69 
3« 

70 
34 

74 
38 

64 
34 

58 

40 

75 
25 

79 
53 

85 
54 

82 

55 

64 
57 

68 
52 

65 
54 

74 
46 

75 
54 

66 
54 

63 

48 

64 
52 

66 

44 

76 
46 

84 
50 

65 

50 

76 
48 

82 

50 

94 
56 

95 
56 

92 

56 

87 
56 

76.9 
47.7 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

AUSTIN  hSO 

MAX 

MIN 

71 
46 

74 
39 

65 
51 

69 
46 

67 

45 

74 
37 

61 
42 

79 
60 

65 
56 

66 
61 

83 
62 

80 
58 

79 
63 

71 
56 

79 
55 

66 
66 

62 

70 

73 
51 

85 
46 

85 
70 

64 
99 

64 
56 

81 
60 

87 
66 

95 

71 

95 
68 

67 
71 

78 
61 

79.7 
56.7 

BEEvtLLE  5  NE 

MAX 

MIN 

93 
49 

72 
45 

70 
56 

73 
53 

72 
45 

71 
36 

75 
43 

78 
55 

81 
51 

83 
52 

82 
60 

82 
60 

82 
56 

81 
67 

78 
56 

63 
63 

65 
68 

83 
61 

71 
94 

82 

68 

62 
66 

92 
56 

89 

57 

82 
63 

64 

70 

92 

70 

68 
72 

90 
68 

80. 9 
58.3 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

76 
42 

72 
40 

76 
43 

72 
48 

70 
46 

67 
39 

74 
41 

79 

47 

63 
55 

65 
57 

64 
59 

85 
56 

83 
55 

84 
56 

73 
59 

76 
61 

86 
65 

64 
56 

67 
93 

85 

59 

85 

66 

96 
55 

65 
57 

86 
62 

86 
70 

89 

67 

86 
69 

87 
63 

80.5 
55.1 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

77 
42 

71 
40 

75 
49 

60 
47 

69 
43 

67 
40 

70 
41 

60 
53 

62 
52 

61 
55 

65 
52 

95 
60 

85 
56 

82 
58 

80 
62 

70 
52 

80 
57 

87 
66 

62 
53 

77 
49 

64 
54 

85 
56 

83 
55 

65 

57 

79 
98 

86 
66 

93 
65 

85 
65 

68 
61 

79.9 
94.2 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

73 

54 

70 
45 

66 
60 

73 
54 

72 
46 

73 
40 

77 
47 

76 
62 

80 
56 

60 
66 

60 
60 

61 
63 

60 
60 

80 
61 

80 
69 

81 
62 

82 
69 

81 
69 

76 
60 

78 
62 

79 
69 

94 
70 

92 

57 

82 
63 

84 

71 

89 

72 

85 

69 

90 
73 

88 
67 

80.1 
61.1 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

76 
43 

79 
41 

74 
46 

69 
49 

66 

42 

68 
32 

77 
37 

80 
49 

84 
59 

64 
56 

63 

57 

64 
59 

66 
54 

83 
59 

74 
58 

73 
62 

85 
67 

69 

54 

94 
61 

85 

66 

87 
55 

85 
59 

82 
62 

87 
69 

90 
68 

87 
70 

87 
64 

80.3 
95.3 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

67 
58 

66 

54 

65 
63 

69 
56 

67 
50 

65 

48 

78 
57 

75 
66 

79 
65 

79 
68 

78 
66 

77 
68 

74 
69 

74 
69 

80 
66 

76 
77 

77 
72 

75 
67 

77 
73 

94 
73 

80 
71 

82 
71 

83 

74 

82 

75 

80 
73 

83 
76 

83 

73 

76.4 
66.4 

CORPUS  CHRISTI  HSO 

MAX 

Mm 

72 
49 

69 

45 

66 
61 

75 
55 

73 
49 

76 
39 

79 
46 

60 
61 

63 
S5 

62 
59 

83 
63 

60 
60 

62 
59 

80 
65 

85 
65 

64 
71 

63 
71 

78 
60 

79 
71 

95 
67 

92 
63 

62 
62 

84 
72 

66 
71 

86 
72 

90 
72 

86 

70 

80.6 
61.1 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

74 
46 

62 

45 

79 
42 

71 
52 

69 

48 

76 
32 

76 
36 

78 
53 

61 
51 

64 
57 

64 
57 

85 
56 

91 
56 

61 
55 

63 
53 

85 
56 

83 
67 

84 
54 

92 
70 

86 
62 

85 
56 

91 
57 

90 
71 

89 

70 

83 

70 

87 
72 

64 
63 

81.6 
56.2 

ELOIN 

MAX 

Mm 

71 
41 

72 
37 

70 
52 

70 
49 

74 
35 

73 
36 

60 
41 

60 
60 

85 
55 

85 

59 

82 
62 

82 

57 

82 

59 

80 
60 

SO 
56 

89 
66 

84 
69 

66 

47 

86 

69 

83 

60 

89 

54 

63 
59 

67 
67 

92 
69 

91 
66 

85 
70 

84 
61 

81.1 
56.0 

FLATONIA  2  W 

MAX 

Mm 

BO 

40 

77 
37 

66 
52 

71 
47 

71 
40 

74 
31 

80 
44 

62 

46 

86 

57 

85 
59 

85 
59 

66 
57 

82 

57 

79 
58 

83 
57 

67 
67 

84 
69 

83 
48 

84 

70 

87 
65 

88 
53 

66 
56 

87 
69 

91 

69 

90 
68 

85 
70 

83 

64 

62.0 
56.1 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

SI 

47 

72 

34 

79 
51 

68 
52 

71 
46 

71 
32 

76 
43 

64 
54 

85 
53 

86 
54 

87 
60 

86 
61 

85 
62 

64 
64 

79 
56 

86 
61 

91 
69 

70 
59 

86 
51 

86 
62 

90 
56 

69 
56 

66 
61 

89 

70 

94 
68 

89 
62 

82.9 
55.8 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

77 
49 

75 
42 

66 

57 

72 
51 

71 
46 

75 
37 

77 
42 

79 
54 

82 
55 

81 
55 

82 
56 

82 
60 

80 
57 

80 
66 

85 
56 

86 
68 

84 
69 

62 

54 

93 
69 

90 
66 

86 
57 

69 
59 

83 

70 

89 
70 

89 
69 

86 
72 

87 
65 

81.4 
59.4 

GONZALES 

MAX 

Mm 

61 
43 

74 
36 

71 
40 

67 
49 

72 
43 

70 
34 

77 
37 

61 
44 

79 
53 

86 
56 

66 
57 

66 
59 

87 
56 

64 
59 

72 
57 

62 
60 

88 
69 

66 
48 

86 
52 

65 
65 

69 
56 

88 
56 

80 
62 

68 
70 

92 

70 

99 
70 

99 
67 

81.4 
54.4 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

75 
40 

76 
37 

69 

54 

73 
49 

70 
41 

77 
31 

60 
39 

61 
51 

65 
55 

65 
55 

84 
54 

68 
56 

86 
57 

78 
65 

84 
56 

85 
67 

83 
69 

95 
52 

63 

69 

89 
66 

90 

57 

80 
57 

87 
70 

91 
68 

92 

70 

92 

70 

89 
64 

82.5 
56.5 

HONDO 

MAX 

Mm 

81 
42 

71 
37 

79 

43 

65 

49 

76 
44 

73 
35 

79 
37 

63 

44 

82 
55 

87 
54 

87 
60 

88 
63 

67 
61 

81 
63 

76 
53 

85 
56 

90 
65 

79 

47 

65 

49 

90 
54 

90 
55 

90 
56 

81 
64 

90 

70 

97 
64 

93 

67 

93 
60 

83.9 
53.6 

KENEDY 

MAX 

Mm 

80 
50 

81 
53 

76 
47 

71 
37 

72 
39 

73 
40 

75 
44 

80 
48 

64 
51 

65 

51 

64 
60 

85 

61 

84 
64 

85 

59 

85 
56 

84 
57 

83 
66 

96 
56 

65 
62 

66 

56 

91 
46 

89 

54 

88 

72 

88 

70 

90 
66 

68 
64 

88 
62 

83.1 
95.4 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

75 
50 

72 
45 

67 
61 

72 
55 

72 
43 

72 
38 

79 
47 

80 
46 

65 

56 

64 
54 

63 
63 

62 

59 

61 
56 

64 
62 

85 
61 

84 
70 

85 
69 

90 
97 

63 

70 

94 

70 

91 
58 

83 
59 

90 
72 

93 

70 

90 
71 

92 

74 

91 
69 

82.2 
59.9 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

72 

43 

76 
37 

69 
52 

69 

48 

67 

44 

76 
33 

81 
43 

81 
51 

66 
53 

85 
56 

89 
58 

85 
58 

83 
56 

77 
59 

79 
49 

86 
66 

63 
68 

84 

49 

64 
70 

85 
66 

85 

54 

61 
60 

87 
69 

90 
66 

87 
67 

86 

71 

83 
64 

81.0 
56.2 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

59 

74 
42 

71 
40 

74 
50 

73 
46 

66 
43 

65 
37 

74 
39 

76 
50 

80 
57 

83 
61 

64 
60 

84 
55 

60 
57 

61 
61 

73 
56 

60 
64 

64 
69 

65 

46 

85 
58 

84 
57 

62 
53 

83 
59 

83 
64 

86 
68 

90 
66 

84 
68 

62 
61 

79.1 
55.2 

LULINO 

MAX 

MIN 

77 
43 

72 
33 

75 
42 

62 
49 

70 
40 

70 
26 

76 
36 

60 
49 

82 
55 

85 
56 

85 

59 

85 
57 

85 
59 

81 
62 

79 
54 

62 
59 

66 

68 

65 

46 

83 
55 

84 
59 

66 
54 

66 
55 

80 
60 

86 
69 

92 
65 

87 
68 

66 
64 

80.3 
53.5 

MATHIS 

MAX 

MIN 

75 
46 

72 
45 

64 
52 

74 
47 

73 
39 

77 
43 

81 
48 

80 
54 

85 

50 

84 
60 

85 

61 

80 
57 

63 
59 

61 

57 

97 
64 

64 
67 

63 
64 

72 
61 

85 
68 

85 
58 

68 
59 

89 
60 

92 

70 

90 

71 

92 
69 

91 

70 

66 

56 

81.9 
56.9 

NATALIA 

MAX 

MIN 

75 
39 

79 
36 

74 
45 

70 
54 

74 
48 

73 

40 

79 
37 

85 
55 

65 
49 

69 
52 

69 
53 

68 
59 

68 
57 

65 
58 

63 
55 

62 
56 

91 
62 

82 
52 

86 
64 

89 
66 

91 
90 

92 
55 

90 
64 

92 

67 

97 
68 

96 
62 

94 
68 

85.0 
55.2 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

78 
46 

73 
39 

73 
40 

63 

48 

71 
44 

68 
35 

78 
35 

60 
43 

60 
51 

87 
54 

65 
56 

67 
59 

66 
60 

81 
64 

73 
58 

81 
58 

89 
69 

69 

45 

88 
45 

87 
99 

90 
56 

88 
56 

81 
60 

90 
70 

95 
66 

90 
66 

91 
66 

81.6 
53.5 

NIXON 

MAX 

Mm 

70 
42 

76 
38 

67 
57 

73 
50 

72 
42 

76 
38 

61 
44 

81 
54 

86 
S2 

85 
92 

85 
58 

86 
59 

83 
60 

80 
97 

65 
56 

69 
67 

63 
69 

86 
49 

84 
69 

90 
65 

87 
94 

64 
58 

86 
69 

92 

70 

90 
69 

91 
71 

65 

66 

82.7 
56.9 

RED  ROCK 

MAX 

MIN 

75 
35 

72 

40 

74 
52 

66 

47 

69 
35 

66 
26 

74 
41 

80 
54 

80 
55 

85 
57 

85 
59 

85 
55 

63 
60 

61 
62 

73 
53 

62 

66 

65 
69 

45 

43 

83 
65 

83 

57 

84 

50 

84 
52 

79 
62 

89 

69 

90 
63 

65 
70 

84 
63 

79.4 
94.3 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

75 
4S 

73 
43 

64 
61 

74 
50 

72 
42 

77 
30 

77 
40 

76 
56 

81 
52 

60 
51 

61 
59 

62 
63 

90 
60 

60 
56 

78 
68 

82 
59 

83 
69 

81 
67 

81 
55 

60 
70 

93 
67 

86 
56 

80 
59 

62 

71 

82 

70 

87 
69 

99 
73 

87 
70 

79,9 
98.7 

robstomn 

MAX 

MIN 

80 
48 

73 
47 

69 

57 

65 
53 

74 

47 

72 
41 

76 
46 

78 
59 

78 
57 

61 
57 

81 
60 

61 
62 

63 
59 

79 
59 

79 
66 

80 
62 

84 
67 

83 
69 

71 
59 

76 
63 

81 
70 

95 
61 

83 
62 

83 

67 

86 

70 

89 

71 

97 
72 

92 

71 

80.5 
60.5 

rockport 

MAX 

Mm 

69 
51 

70 
50 

65 
62 

75 
53 

72 
46 

66 
39 

74 
47 

74 
63 

77 
63 

76 
64 

77 
65 

77 
66 

78 
67 

76 
67 

75 
69 

76 
61 

79 
70 

78 
70 

75 
63 

77 
69 

93 

70 

89 
67 

76 
69 

81 
71 

82 

71 

80 
71 

63 
73 

83 
71 

77.0 
63.1 

San  ANTONIO  wso 

MAI 

Mm 

72 
43 

77 
35 

61 
56 

73 
49 

71 
41 

75 
35 

62 
42 

82 
62 

64 
53 

87 
58 

87 
58 

86 
63 

95 
61 

84 
64 

76 
57 

64 
52 

69 
68 

95 
69 

85 

47 

86 
71 

98 
54 

88 
56 

83 
56 

88 
71 

95 
69 

91 
65 

92 
65 

87 
61 

82.5 
56.2 
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Continued 

Vi 

\VL 

I 

It 

MJ 

■'tJ 

ttA 

iU 

nt 

.b 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Station 

Day 

olM 

jnlh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  H4RC0S 

MAX 

Mm 

9<> 

79 
45 

73 
33 

76 
36 

61 
48 

71 
42 

70 
30 

71 
34 

82 

45 

81 
47 

83 
49 

87 
50 

67 
54 

86 
56 

84 
58 

82 
62 

76 
55 

81 
57 

87 
67 

68 
43 

85 
47 

35 

50 

37 
55 

88 
54 

61 
55 

88 
69 

94 
64 

67 
65 

90 
62 

81.2 
51.0 

S64LV 

MAX 
MIN 

Tl 
64 

72 
41 

75 
38 

73 
49 

71 
50 

68 
42 

74 
41 

80 
38 

82 

49 

84 
53 

84 
55 

84 
56 

85 
57 

85 
57 

63 
53 

78 
65 

79 
59 

85 
66 

85 
70 

86 
57 

86 
70 

36 
66 

34 
54 

65 
58 

88 

70 

69 
68 

67 
67 

68 
73 

84 
67 

81.5 
57.0 

SECUIN 

MAX 

Mm 

79 
66 

76 
44 

78 
47 

65 
54 

72 
49 

70 
42 

79 
33 

64 
44 

83 
53 

85 
52 

88 
55 

86 

56 

88 
60 

68 
59 

84 
62 

79 
57 

85 
55 

90 
66 

84 
68 

87 
♦4 

67 
69 

90 
66 

90 
56 

83 
57 

68 
69 

96 

70 

91 
65 

90 
72 

87 
65 

63.6 

57.0 

SINTDN 

MAX 

Mm 

ao 

67 

72 
53 

70 
44 

66 

61 

76 
51 

73 
45 

76 
32 

79 
47 

79 
62 

82 
57 

81 
56 

86 
61 

82 
64 

75 
56 

80 
59 

61 
68 

85 
60 

83 

70 

81 
63 

79 
56 

81 
70 

95 
67 

86 
56 

63 
61 

86 
71 

87 
72 

63 
71 

92 

73 

63 
69 

80.9 
60.4 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

75 
57 

74 
44 

73 
36 

77 
46 

64 
48 

71 
44 

68 
35 

77 
38 

80 
53 

81 

51 

82 
56 

80 
58 

85 
59 

85 
56 

63 

57 

32 
60 

75 

47 

63 
62 

63 
66 

65 
46 

65 
57 

33 
61 

84 
5! 

85 
63 

65 

70 

69 
65 

85 
69 

63 
64 

76 
53 

79.4 
54.5 

SDMERVILLE  04M 

MAX 

Mm 

76 
53 

75 
42 

72 
38 

74 
46 

74 
47 

69 
43 

61 
33 

73 
35 

78 
50 

80 
52 

79 
51 

81 
58 

81 
58 

83 
56 

81 
53 

60 
56 

73 
57 

75 
61 

64 
66 

64 
47 

82 
55 

33 
65 

33 
52 

83 
58 

82 
62 

66 
63 

38 

65 

65 
66 

85 
61 

78.4 
53.7 

M4SHINGT0N  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

73 
59 

71 
41 

75 
34 

74 
47 

68 

47 

65 

37 

79 
34 

81 
40 

82 
51 

82 
50 

84 
52 

85 
56 

65 
60 

83 
57 

83 
55 

74 
60 

76 
58 

84 
60 

83 
69 

65 
53 

86 
64 

62 
66 

81 

54 

64 
60 

89 

67 

88 
70 

87 
67 

86 
70 

77 
62 

79.) 
55.2 

rOAKUM 

*     «     • 

MAX 

Mm 

80 
67 

75 
42 

76 
37 

68 
56 

73 
48 

69 
42 

75 
37 

79 
38 

80 
52 

82 
52 

85 
55 

84 
55 

84 
57 

66 
60 

86 
56 

76 
65 

84 
57 

65 

67 

82 
68 

83 
53 

83 
69 

88 
67 

88 
56 

79 
59 

67 
70 

90 
69 

91 
70 

89 
70 

88 
66 

61.6 
57.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

72 

51 

75 
45 

72 
39 

70 
41 

69 
51 

73 

42 

65 
35 

73 

41 

75 
45 

76 
53 

77 
53 

77 
58 

79 
59 

80 
55 

62 
54 

79 
56 

74 
56 

76 
65 

81 
69 

80 
69 

76 
59 

65 
62 

82 
69 

87 
56 

63 

58 

80 
65 

83 

71 

85 
70 

63 

71 

63 
69 

77.7 
56.3 

AN4HUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

78 

80 
50 

72 
62 

80 
62 

68 

49 

70 
48 

66 
37 

68 
44 

72 
48 

73 
50 

77 
52 

79 
55 

82 
60 

83 
62 

61 
63 

80 
54 

82 

55 

78 
54 

83 
59 

34 
60 

83 
62 

64 
62 

34 
60 

80 
53 

61 
52 

33 
56 

33 

54 

85 

56 

86 
60 

34 
62 

79.0 
55.2 

ANGLETDN  2  W 

MAX 

Mm 

73 
53 

77 
41 

70 
38 

70 
53 

67 
51 

72 
44 

66 
32 

72 
37 

73 
52 

76 
49 

77 
50 

77 
50 

78 
57 

79 
51 

81 
49 

78 
60 

73 
58 

75 
65 

60 
68 

79 
69 

75 
57 

81 
63 

31 
68 

86 
53 

84 
55 

31 
69 

85 
66 

84 
72 

60 
67 

77.2 
55.0 

BAV  CITY  MATERWORKS 

MAX 

Mm 

75 
65 

76 

46 

72 
42 

72 
53 

65 
50 

73 
44 

67 
40 

75 
46 

74 
55 

77 
59 

80 
55 

78 
58 

79 
61 

79 
57 

62 
56 

eo 

64 

77 
59 

72 
65 

83 
69 

81 
71 

73 
53 

83 
64 

81 
69 

88 
57 

66 
62 

83 
70 

86 
71 

86 
73 

83 
69 

76.2 
59.2 

bavtdhn 

MAX 

Mm 

73 
56 

73 
46 

73 
39 

71 
52 

72 
52 

71 

42 

70 
40 

71 
48 

75 
59 

76 

50 

71 
59 

75 
61 

79 
62 

81 
60 

80 
58 

78 
67 

78 
60 

79 
67 

79 
70 

77 
60 

B2 

60 

60 
71 

90 
71 

87 
55 

80 
60 

64 
72 

83 

69 

81 
73 

79 
65 

77.7 
59.2 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

73 

75 
38 

73 
39 

74 
49 

74 
50 

71 
39 

65 
29 

74 
32 

78 

47 

77 
47 

80 
50 

80 
51 

80 
56 

62 
59 

w 

80 
56 

73 
59 

74 
62 

84 
69 

64 
70 

71 

56 

86 
60 

62 
69 

66 
52 

82 

57 

85 
69 

90 
66 

64 
67 

81 
63 

78.7 
54.1 

OANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

77 
61 

71 
44 

74 
41 

66 
56 

72 

50 

69 

42 

73 
36 

77 
41 

79 
54 

81 
56 

81 
54 

81 
55 

83 
58 

64 
54 

62 
62 

80 
64 

77 
59 

82 
68 

81 
69 

76 
59 

83 
62 

81 
70 

88 
68 

65 
57 

81 
60 

87 
70 

66 
70 

85 
73 

80 
69 

79.! 
58.1 

EDNA  HHY  59  BRIOSE 

MAX 

Mm 

77 
'.7 

70 
43 

73 
37 

74 
39 

64 
48 

72 

40 

68 
31 

75 
32 

77 
48 

78 
51 

81 
47 

81 
48 

60 
52 

82 
55 

85 
51 

81 
53 

79 
57 

80 
61 

84 
68 

82 
58 

71 
58 

84 
60 

63 
67 

69 
53 

89 
56 

85 
67 

87 
63 

69 

70 

66 
67 

79.5 
53.0 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

76 
60 

73 
44 

74 
42 

69 
55 

73 
50 

70 
44 

75 
35 

78 
43 

81 
50 

84 
55 

84 
55 

S3 
57 

84 
58 

67 
56 

64 
53 

75 
61 

79 
53 

86 

60 

64 
69 

79 
60 

65 
55 

85 

70 

89 
66 

89 
57 

34 
59 

89 
69 

90 
69 

67 
72 

65 
65 

91.6 
57.2 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

74 
60 

77 
46 

70 
46 

69 
49 

65 
54 

74 
45 

67 
43 

70 
44 

73 
53 

76 
60 

74 
61 

76 
61 

78 
61 

60 
60 

78 
55 

76 
62 

73 
59 

76 
63 

80 
68 

80 
69 

79 
60 

80 
62 

82 

70 

90 
58 

80 
53 

82 
72 

33 
72 

62 
72 

81 
69 

76.7 
59.2 

SAL'VESTDN  WSO 

MAX 

Mm 

71 
64 

68 
51 

66 
60 

64 
60 

68 
56 

62 

51 

65 
50 

67 
59 

70 
63 

69 
63 

71 
63 

72 
64 

73 
66 

75 
65 

72 
65 

71 
61 

72 
61 

75 
63 

75 
70 

75 
64 

76 
66 

77 
70 

66 
72 

76 
64 

74 
67 

77 
71 

77 
70 

77 
73 

75 
64 

72.4 
63.7 

HOUSTON  INCDNT  AP 

MAX 

Mm 

73 
5! 

72 
42 

70 
33 

73 

47 

72 
48 

65 
38 

72 
32 

77 
35 

77 
49 

77 
47 

80 
52 

81 
54 

83 
59 

83 
55 

61 
48 

74 
59 

74 
60 

83 
64 

61 

71 

73 
59 

85 

60 

63 

70 

65 
61 

63 
52 

81 
57 

65 

70 

84 
68 

S3 
69 

79 
58 

78. J 

54.7 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
60 

72 
50 

70 
45 

73 
54 

74 
52 

65 
47 

71 
41 

76 
42 

77 
50 

74 
54 

76 
53 

81 
52 

82 
58 

82 
56 

81 
53 

75 
60 

75 
60 

82 

66 

62 

71 

74 
60 

84 
61 

61 
71 

67 
65 

82 
58 

81 
59 

65 

70 

82 

68 

83 
71 

79 
62 

76.2 
58,0 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

72 
51 

73 
43 

71 
34 

76 
45 

74 
46 

73 
40 

66 
32 

73 
36 

73 

41 

75 
50 

78 
45 

79 
51 

73 
52 

75 
56 

82 
52 

80 
56 

75 
59 

74 
62 

82 

68 

83 

70 

81 
61 

65 
61 

62 
69 

86 
52 

83 
55 

85 

70 

84 
69 

85 

70 

83 

74 

76.4 
54.4 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
62 

71 
44 

73 
42 

70 
62 

73 
52 

70 
43 

70 
39 

73 
52 

77 
60 

75 
62 

78 
58 

78 
63 

79 
64 

60 
56 

78 
60 

77 
68 

77 
59 

60 
68 

79 
70 

75 
57 

79 
58 

80 
70 

88 
70 

85 
55 

55 

83 

71 

61 
72 

82 
73 

80 
70 

77.5 
60.2 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

75 
61 

76 
45 

72 
42 

72 
53 

71 
51 

73 
45 

67 
37 

75 
45 

75 
53 

77 
56 

80 
55 

79 
58 

79 
59 

80 
57 

83 
56 

81 
62 

75 
59 

79 
67 

84 
70 

83 

71 

71 
56 

85 
63 

82 
70 

68 
56 

86 
61 

84 

66 

37 
70 

68 
73 

85 
69 

79.2 
58.5 

ORANGE  1^    NM 

MAX 

Mm 

69 
45 

72 
46 

63 
36 

67 
37 

71 
46 

69 
38 

62 
35 

70 
34 

70 
44 

74 
47 

77 
48 

77 
51 

76 
57 

76 
54 

75 
53 

78 
54 

75 
60 

73 
62 

78 
64 

81 
70 

80 

61 

79 
61 

79 
69 

87 
55 

77 
56 

31 
70 

79 
63 

82 
69 

81 
63 

75.5 
53.7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
56 

71 
46 

70 
43 

65 
58 

71 
50 

67 
41 

69 
38 

73 
53 

76 
57 

77 
56 

77 
58 

79 
64 

78 
63 

78 
55 

78 
60 

78 
60 

77 
61 

61 
69 

79 
71 

73 
58 

79 
63 

79 
70 

89 
64 

62 
56 

78 
62 

82 
72 

81 
72 

81 
73 

78 
63 

76.7 
59.4 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

77 
64 

76 
43 

72 
39 

74 
53 

68 

49 

72 
41 

67 
33 

75 
40 

77 
52 

79 
55 

80 
59 

85 
52 

81 
57 

61 
53 

85 
55 

83 
61 

79 
53 

61 
66 

66 
69 

83 
59 

65 
59 

83 
62 

83 
68 

87 
55 

66 
58 

84 
69 

86 
69 

89 
72 

85 
67 

79.8 
56.3 

POINT  COKFORT 

MAX 

Mm 

eo 

64 

73 

43 

71 
44 

65 
60 

73 
52 

72 
43 

73 
40 

74 
55 

76 
62 

77 
57 

79 
62 

80 
62 

60 
62 

79 
58 

77 
65 

78 
68 

77 
59 

60 
69 

79 
70 

76 
J7 

78 
61 

73 
70 

90 
68 

69 
57 

76 
67 

83 
72 

81 
72 

62 
72 

82 
68 

78.0 
61.0 

PORT  ARTHUR  HSD 

MAX 

Mm 

78 
62 

73 
50 

72 

44 

73 
52 

74 
50 

66 
43 

71 
37 

74 
43 

77 
54 

78 
50 

79 
57 

80 
59 

62 
62 

79 
56 

81 
57 

79 
66 

77 
59 

62 

68 

83 
72 

82 

64 

62 
64 

83 
72 

89 
64 

81 
57 

82 
60 

82 

72 

84 
72 

84 
72 

79 
57 

79.0 
68.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

75 
66 

70 
55 

72 
46 

68 
54 

69 
56 

72 
52 

72 
46 

69 
46 

74 
60 

76 
66 

76 
66 

78 
66 

78 
68 

78 
68 

78 
68 

77 
69 

76 
61 

78 
66 

78 

72 

79 
72 

74 
60 

74 
67 

78 
72 

92 

56 

79 
66 

73 
72 

62 

74 

82 
74 

82 
74 

62 
73 

76.5 
63.7 

SUCA^  LAND 

MAX 

Mm 

76 
48 

75 
45 

71 
42 

71 
51 

70 
49 

71 
42 

65 
39 

71 
47 

76 
54 

78 
57 

79 
57 

80 
58 

81 
60 

62 

57 

62 
56 

30 
60 

75 
58 

77 
65 

82 
69 

31 
61 

65 
59 

83 
62 

62 
69 

64 
55 

83 
61 

36 

72 

38 
70 

65 
72 

64 
67 

78.2 
57.5 

THOMPSONS  3  HSW 

MAX 

Mm 

60 

41 

38 

51 

52 

46 

35 

40 

48 

49 

55 

53 

56 

54 

53 

61 
57 

76 
56 

76 
64 

83 
63 

61 
66 

67 
58 

84 
63 

83 
69 

64 
55 

64 
57 

86 

70 

88 
68 

64 
72 

65 
67 

56.2 

VICTORIA  wSO 

*     *     • 

MAX 

Mm 

79 
54 

72 
48 

72 
42 

65 
55 

73 
47 

71 
44 

73 
36 

77 
43 

80 
52 

81 
55 

82 
53 

82 
56 

83 
57 

84 
60 

82 

58 

78 
60 

83 
60 

84 
70 

84 

70 

74 
57 

62 

61 

83 
72 

89 
64 

87 
56 

60 
60 

87 
71 

85 
70 

66 
73 

83 
63 

80.2 
57.9 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

Mm 

86 
60 

85 
52 

74 
42 

71 
56 

65 
53 

75 
45 

73 
41 

77 
45 

80 
58 

81 
55 

82 
53 

85 
55 

65 
60 

85 
61 

81 
56 

82 
61 

66 
58 

88 
64 

87 
69 

65 
63 

73 
55 

31 
62 

84 
69 

86 
59 

66 
60 

64 
71 

91 
71 

93 
70 

92 

71 

95 
71 

82.6 
68.9 
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Continued 

Di 

UL 

Y 

TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

84 

66 

75 
57 

71 
53 

68 
61 

74 
57 

7* 
45 

76 
39 

82 

44 

84 
50 

61 
49 

66 

60 

66 
63 

82 

58 

S3 
61 

64 
57 

87 

70 

93 
58 

67 
63 

63 

61 

94 
67 

86 
61 

93 

60 

91 
52 

95 
59 

68 
59 

94 
76 

95 

67 

96 

71 

94 
72 

93 

65 

85,4 
59.3 

BENtVIOES  NO.  2 

MAX 

MIN 

56 

86 
51 

74 
44 

75 
59 

63 
53 

73 
43 

72 
37 

79 
45 

84 
59 

84 
56 

63 
54 

87 
55 

67 
60 

88 
63 

81 
61 

84 
65 

90 
56 

87 
61 

92 
61 

92 
62 

75 
54 

S3 
63 

68 
69 

95 
57 

89 
60 

90 
61 

94 
69 

91 
70 

96 

70 

94 
66 

84.8 
58.1 

CIRRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

SB 

67 

85 

51 

81 

41 

78 
60 

65 
55 

71 
47 

74 
34 

79 
54 

86 

57 

68 
59 

65 
56 

90 
58 

87 
62 

90 
63 

66 
63 

66 
65 

60 
55 

93 
63 

98 

67 

95 

57 

80 
48 

87 
69 

92 
59 

94 
62 

94 
68 

69 
70 

93 
71 

94 
69 

97 
72 

96 

67 

86.8 
59.6 

CAT4RINA 

MAX 

MIN 

86 
62 

82 

48 

79 
43 

65 
52 

73 
52 

7* 
47 

80 
40 

86 
51 

87 
51 

86 
58 

88 
58 

90 
63 

87 
60 

87 
64 

87 
65 

94 
53 

100 
65 

97 
66 

91 
55 

89 
51 

94 
68 

99 
65 

94 
59 

92 
61 

97 
72 

97 
70 

101 
70 

101 
72 

95 
67 

88.6 
59,0 

CHARLOTTE  5  NNM 

MAX 
MIN 

89 
67 

79 
49 

75 
39 

72 
57 

74 
52 

73 
45 

76 
39 

83 
39 

83 
57 

63 
56 

67 
54 

67 
57 

66 
61 

85 
61 

83 

60 

82 
57 

85 
56 

S9 
66 

67 
65 

83 
57 

84 
47 

87 
69 

91 
54 

90 
56 

69 
58 

69 

70 

93 

71 

94 

67 

93 

71 

90 
59 

84.6 
57,2 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

83 
62 

71 
49 

76 
46 

63 
59 

73 
52 

72 
47 

77 
43 

85 
48 

86 
59 

85 
58 

67 
57 

87 
57 

68 
61 

66 
62 

86 
59 

85 
56 

90 
57 

96 
67 

90 
67 

75 
58 

86 
53 

91 
68 

93 
65 

92 

60 

8S 
63 

93 
72 

95 
69 

99 
69 

95 
72 

67 
68 

85.2 
59.5 

CRYSTAL  ClTy 

MAX 

MIN 

8S 
67 

76 
51 

79 
41 

68 
57 

77 
55 

75 
46 

79 
39 

86 

47 

88 
61 

85 
59 

86 
56 

88 
59 

69 
62 

86 
62 

86 
62 

60 
64 

90 
54 

96 
64 

92 
67 

60 
57 

64 
51 

90 
68 

93 

57 

91 
57 

66 
63 

91 
71 

96 

71 

95 
69 

96 
72 

87 
63 

66.1 
59. 1 

DILLEY 

MAX 
MIN 

56 

84 
43 

74 
39 

75 
44 

61 
53 

75 

44 

75 
37 

78 
43 

87 
53 

86 
53 

65 
52 

90 

49 

90 
63 

88 
61 

86 

61 

86 
52 

86 

54 

92 

57 

96 
65 

89 

57 

77 
49 

86 

54 

91 
63 

93 

54 

94 
53 

85 
65 

93 

71 

95 

66 

95 

70 

95 

64 

85.9 

54.6 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

86 
58 

81 
53 

72 
45 

78 
45 

69 
57 

74 
46 

70 
42 

78 
42 

85 

51 

86 
59 

82 
58 

88 
60 

67 
60 

67 
62 

64 
63 

88 
65 

79 
56 

92 

57 

96 
67 

92 
59 

63 
54 

88 
54 

95 
58 

90 
60 

94 
62 

90 
69 

92 

71 

95 

71 

100 
71 

92 
63 

85.8 
57,9 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

I^IN 

89 

60 

84 
51 

76 
38 

77 
38 

65 
52 

75 
38 

75 
30 

74 
48 

84 
60 

68 
50 

64 
54 

88 
55 

87 
62 

90 
57 

S5 
62 

66 
67 

90 
52 

95 
55 

96 
55 

97 
54 

78 
48 

90 
56 

95 
58 

95 

56 

92 
5(. 

96 

70 

98 
68 

92 
65 

101 
70 

98 
65 

87.5 
54.7 

fALCON  DAM 

MAX 

MIN 

91 
61 

91 
53 

70 
55 

78 
59 

70 
58 

75 
47 

70 
45 

78 
47 

84 
50 

86 
60 

85 
60 

88 

61 

86 
62 

91 
64 

89 

65 

90 
65 

95 
57 

95 
55 

100 
69 

99 
59 

76 
56 

90 
65 

99 

72 

95 
63 

95 

70 

96 

73 

98 
72 

100 
71 

101 
71 

96 
72 

68.6 
61.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

86 
57 

86 
55 

70 
54 

73 
54 

65 
54 

73 
43 

73 
43 

75 
46 

81 
52 

82 
54 

86 
56 

65 
50 

84 
54 

SS 
55 

86 
57 

85 
64 

89 
56 

86 
61 

92 
64 

90 
66 

75 
56 

80 
60 

86 
61 

93 
55 

65 
60 

86 

57 

92 

68 

90 
68 

94 
68 

93 

64 

83.5 

57.1 

fowlerton 

MAX 
MIN 

85 
68 

80 
42 

76 
39 

72 
55 

75 
53 

76 
54 

74 
42 

79 
40 

85 

51 

67 
55 

85 
53 

89 
52 

89 
54 

89 
53 

66 
59 

89 
60 

90 
55 

95 
54 

96 
64 

90 
66 

S3 
S6 

68 
72 

95 

62 

93 

67 

68 
57 

93 
72 

94 
70 

96 
65 

95 
62 

95 
63 

87.0 
57.2 

FREER 

MAX 

MIN 

88 

60 

87 
49 

74 
43 

75 
50 

70 
50 

72 
43 

72 

40 

78 
45 

83 
57 

85 
55 

64 
57 

86 
55 

69 
56 

88 
60 

83 
60 

67 
66 

69 

50 

69 

54 

93 
63 

91 
51 

71 
50 

84 
56 

86 
62 

95 
57 

88 
62 

90 
65 

89 
68 

95 
66 

96 
69 

90 
67 

85,0 
56,3 

HEBBRQNWILLE 

MAX 

MIN 

88 
64 

87 
54 

73 
45 

76 
57 

63 
55 

73 
46 

72 
42 

77 
47 

82 
56 

84 
57 

84 

57 

86 
56 

86 
64 

87 
62 

80 
59 

85 
64 

90 
53 

90 
68 

95 
68 

93 
59 

74 
54 

66 
65 

69 

70 

96 

57 

91 
61 

88 
66 

97 
70 

95 

70 

98 

71 

96 
68 

85,4 
59.6 

LA  PRYOR 

MAX 
MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

87 
63 

81 
54 

75 
49 

68 

61 

76 
57 

74 
46 

77 
42 

83 

51 

85 

61 

85 
60 

86 
60 

87 
61 

88 
64 

87 
61 

87 
64 

91 
66 

91 
53 

96 
67 

96 
69 

91 
58 

90 
55 

98 
69 

97 
61 

93 

61 

91 
66 

97 
73 

99 
69 

98 

70 

97 
72 

92 
69 

88,0 

61,1 

OILTON 

MAX 

MIN 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

87 
60 

83 
46 

73 
42 

77 
55 

72 
50 

75 
43 

74 
36 

79 
43 

85 
58 

85 
53 

84 
52 

67 
52 

89 
61 

87 
60 

87 
58 

86 
63 

83 
54 

69 
59 

91 
64 

85 
53 

85 
46 

69 
65 

89 
55 

93 
56 

91 
57 

63 
63 

92 
68 

95 
65 

90 
68 

94 
62 

85,2 
55.6 

POTEET 

MAX 

MIN 

85 
55 

80 
48 

75 
47 

79 
52 

72 
45 

72 
42 

75 
39 

61 
54 

83 
56 

82 
53 

66 
55 

84 
56 

66 
56 

65 
59 

66 
62 

83 

56 

61 
56 

65 
59 

69 
68 

82 

57 

70 
48 

64 
61 

65 
58 

88 
57 

88 
58 

63 
61 

66 
71 

92 
62 

91 
69 

89 
62 

83,0 
56.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

91 
60 

89 
57 

76 
57 

77 
61 

70 
60 

76 
47 

76 
42 

77 
42 

86 
56 

85 
61 

85 
62 

87 
61 

86 

64 

90 
64 

66 
65 

87 
66 

97 
56 

92 
62 

96 
68 

97 
63 

74 
56 

SB 
65 

100 
70 

96 
59 

92 

67 

94 

72 

97 
72 

102 
71 

99 
72 

98 
70 

66.3 
61.6 

TILOEN 

MAX 

MIN 

86 
68 

84 
43 

79 
41 

72 
53 

64 
53 

73 
44 

72 

34 

77 
45 

83 
58 

83 
55 

83 

56 

88 
56 

87 

60 

88 
61 

66 
60 

84 
65 

84 
58 

88 
61 

90 
68 

85 
59 

72 
48 

85 

60 

es 

66 

94 

54 

90 
56 

65 

70 

91 

70 

90 
67 

95 
70 

93 
66 

84.0 
57.5 

ZAPATA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

92 
60 

88 
56 

79 
53 

70 
62 

77 
58 

76 

45 

78 
45 

86 
55 

87 
61 

86 
62 

86 
65 

87 
63 

90 
64 

89 
61 

9! 
65 

88 
64 

96 
56 

100 
63 

98 
62 

92 
56 

90 
56 

100 
67 

100 
64 

lOl 
62 

94 
61 

99 

74 

100 
71 

101 
72 

104 
71 

99 
72 

91,0 
61.6 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  HSQ 

MAX 

MIN 

82 

70 

75 
64 

69 
60 

74 
66 

74 
55 

71 
54 

76 
46 

80 
54 

81 
66 

82 
65 

83 
61 

83 
61 

83 
66 

80 
65 

82 
66 

61 
72 

87 
65 

69 
73 

90 
72 

81 
67 

86 
67 

67 
73 

69 
66 

86 
61 

67 
66 

91 
74 

91 

74 

90 

71 

96 
73 

87 
66 

83.1 
65.5 

HARLlNGEN 

MAX 

Mm 

83 
59 

76 
50 

78 
48 

78 
47 

75 
45 

75 
43 

76 
59 

61 
59 

61 
56 

63 
55 

82 
63 

85 
65 

81 
63 

85 
69 

88 
60 

91 
68 

93 
70 

91 

70 

64 
60 

87 
63 

90 
64 

94 
64 

90 
64 

90 
69 

90 
70 

94 
70 

95 
73 

94 
70 

65.4 
61,4 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

82 
61 

86 

57 

74 
54 

70 
59 

69 
59 

75 
50 

71 

45 

75 
46 

79 
53 

80 
58 

82 
61 

83 
58 

82 
62 

83 
61 

78 
63 

82 
63 

87 
60 

69 
60 

92 
68 

89 

71 

76 
64 

85 
66 

91 
70 

95 
56 

90 
56 

91 
69 

91 
72 

98 

71 

92 

71 

95 

71 

83,7 
61,2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

86 
69 

75 
56 

70 
58 

69 
61 

75 
55 

72 
51 

75 
46 

79 

54 

60 
60 

61 
61 

63 
61 

81 
59 

82 

65 

78 
64 

82 
63 

66 
66 

88 
60 

92 
69 

90 
69 

75 
69 

65 
67 

92 

71 

96 

68 

69 
61 

90 
69 

91 

74 

97 

71 

93 

73 

98 
75 

90 
68 

S4,0 
63.6 

HC  COOK 

MAX 

Mm 

86 
60 

90 
56 

77 
56 

72 
58 

68 

57 

76 
45 

73 
43 

75 
44 

80 
55 

63 
56 

84 
56 

85 
58 

92 
60 

64 
60 

61 
62 

S3 
65 

90 
60 

69 
62 

95 
69 

91 
69 

74 
60 

85 
65 

94 
68 

98 

57 

91 
63 

92 
69 

94 

71 

100 
68 

97 

71 

100 
67 

66.0 
60,4 

MISSION  4  w 

MAX 

Mm 

87 
62 

88 
57 

76 
57 

73 
60 

70 
59 

76 
50 

72 
43 

77 
43 

82 

57 

82 
60 

83 
60 

65 
60 

63 
60 

83 

63 

82 

64 

85 
66 

91 
61 

90 
63 

94 
69 

93 

70 

75 
64 

85 
67 

94 

71 

96 
60 

92 
63 

92 

71 

93 

72 

99 
72 

96 
75 

100 

85,9 
62,4 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

76 
69 

77 
61 

66 
62 

67 
62 

69 

57 

68 
52 

67 
46 

70 
56 

74 
65 

76 
66 

70 
67 

77 
66 

77 
66 

77 
69 

77 
68 

78 

71 

79 
64 

61 
67 

SO 
72 

83 
73 

77 
64 

77 
69 

61 
70 

84 
61 

79 
72 

82 

73 

64 
75 

84 
73 

64 
74 

86 
70 

76,9 
66,1 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

86 
63 

84 
54 

73 
55 

70 
59 

70 
58 

75 
49 

73 
44 

75 
46 

80 
54 

82 
61 

83 
56 

84 
55 

84 
60 

64 

64 

80 
62 

82 
65 

88 
60 

90 
63 

95 
69 

91 

70 

61 
65 

85 
67 

90 
67 

100 
56 

68 

60 

92 

56 

93 
64 

97 
69 

96 

73 

96 
69 

84,9 
60,6 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

85 
62 

84 
61 

74 
61 

71 
61 

70 
60 

75 
53 

73 
50 

77 
51 

79 
57 

60 
63 

81 
64 

82 
63 

80 
63 

82 
66 

79 
66 

81 
66 

64 
63 

68 
64 

92 
71 

69 
71 

79 
66 

85 

67 

88 
73 

95 
63 

66 
64 

90 
73 

90 
72 

93 
73 

94 
74 

97 
71 

63.5 
64.4 

HESlACO  2  E 

MAX 

Mm 

85 

70 

83 
54 

69 
58 

70 
62 

75 
58 

75 
50 

76 
4S 

76 
53 

78 
60 

80 
60 

83 
61 

80 
59 

81 
64 

78 
65 

62 
62 

84 
69 

66 
58 

90 
69 

68 
70 

65 

66 

66 
65 

90 
71 

96 
68 

90 
57 

90 
66 

89 
74 

95 
71 

93 

70 

95 
73 

92 
69 

64.0 
63.3 

S*«  RaUrsnc*  Nolvt  rollowlng  Station  Ind*x 
-    118    - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
APRIL    1971 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

IE 
i/i 

^^ 

*.  <" 

U  W 
L.  « 

0)  0 
0.0. 

lA 

c 

3 

1.0 

1  « 

c 
5-0 

IS 

0) 
0 

o 
> 

< 

.2  i 

of 

J) 

(])  0) 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

a 
u 
o 

1— 

o. 
q 

q 

6 

o 

6 

q 

> 
0 

CN  0 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00   06   12 

18 

ABILENE  WSD 

18 

4.7 

13.9 

39 

S 

03 

56 

68 

39 

32 

2 

2 

0 

1 

1 

•  0 

6 

73 

4.3 

AMARILLO  WSD 

19 

6.4 

16.9 

47 

NE 

13 

48 

62 

32 

28 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

84 

4.1 

AUSTIN  WSD 

15 

3.6 

10.7 

27 

N 

05 

69 

80 

50 

43 

4 

2 

0 

0 

1 

0 

7 

58 

5.5 

BROWNSVILLE  WSD 

13 

9.0 

13.7 

33 

SE 

15 

80 

83 

56 

63 

5 

2 

1 

0 

1 

0 

9 

63 

6.1 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

12 

8.9 

14.0 

34 

SE 

16 

87 

91 

60 

'1 

5 

0 

2 

2 

0 

0 

9 

61 

6.2 

DALLAS  WSO 

15 

5.1 

13.2 

30 

NW 

01 

58 

71 

46 

42 

3 

2 

3 

1 

1 

0 

10 

65 

5.1 

DEL  RID  WSO 

11 

7.2 

12.1 

30+< 

14 

18 

48 

67 

43 

28 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

5 

- 

5.7 

EL  PASO  WSO 

27 

3.5 

11.1 

39 

W 

21 

26 

33 

21 

15 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

95 

2.8 

FORT  WORTH  WSD 

16 

4.6 

12.3 

29+-t 

18 

08 

67 

81 

52 

48 

5 

2 

2 

1 

1 

0 

11 

- 

5.6 

GALVESTON  WSQ 

- 

- 

29 

N 

06 

- 

- 

- 

3 

1 

0 

2 

0 

0 

6 

44 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

13 

3.9 

8.3 

29+4 

30 

16 

84 

87 

53 

56 

4 

1 

1 

0 

1 

7 

57 

6.1 

LUBBOCK  WSO 

19 

2.4 

13.7 

39+-t 

24 

22 

50 

63 

38 

29 

1 

0 

2 

1 

0 

4 

- 

3.9 

MIDLAND  WSD 

16 

3.9 

13.4 

36+-t 

5 

05 

44 

59 

28 

22 

C 

1 

1 

1 

0 

3 

■ 

3.7 

PORT  ARTHUR  WSD 

lA 

4.7 

10.6 

30 

SE 

17 

85 

90 

58 

66 

0 

2 

2 

1 

0 

c 

62 

5.6 

SAN  ANGElO  WSO 

17 

4.6 

13.1 

29+4 

2 

01 

5C 

6^ 

36 

26 

2 

1 

3 

c 

c 

7 

- 

4.5 

SAN  ANTONIO  WSD 

12 

4.2 

10.7 

28 

NE 

01 

66 

76 

47 

37 

3 

2 

C 

c 

1 

6 

62 

6.0 

VICTORIA  WSD 

13 

5.S 

11. ■; 

35  'A 

N 

20^ 

82 

87 

52 

5! 

6 

1 

2 

0 

1 

IC 

- 

6.3 

WACO  WSD 

15 

5.C 

13.3 

28+-t 

35 

01 

61 

72 

4S 

42 

3 

1 

2 

] 

1 

£ 

■ 

5.1 

WICHITA  FALLS  WSO 

12 

5.2 

15.3 

37+4 

36 

01 

64 

75 

41 

37 

I 

2 

1 

1 

0 

9 

- 

4.6 

X  PEAK  GUST 
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EVAPORATION  AND  WIND 

TEXA5 

APRIL 

971 

SlaHon 

Day  Ol  Month 

^..g" 

0  o± 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

|S  < 

*   *   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

r 

HOROS  CREEK  DAH 

EVAP 
WIND 

.50 
2S0 

.51 
155 

97 

.43 

160 

.38 

197 

.37 
158 

.31 
96 

.41 
112 

.52 

186 

.25 

66 

.36 
135 

.58 
214 

.57 
238 

.32 

158 

.22 

73 

.29 

197 

.03 
76 

.10 
57 

.25 

205 

.26 
116 

.34 
90 

.40 
115 

.48 
148 

.46 
96 

.41 
120 

.34 

11* 

.42 
84 

.36 

72 

.36 

121 

.32 

101 

10.96 
4007 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.39 
2Bg 

76 

.47 
186 
66 
37 

.27 
61 
72 
38 

.37 
111 
72 
41 

.23 

136 
74 
40 

.35 

192 
67 
39 

.35 
124 

64 
37 

.32 

76 
75 
38 

.47 
205 
72 

43 

.26 
93 

77 
52 

.36 

117 
80 
54 

.43 
189 
80 
55 

.46 

210 

80 

57 

.23 

163 
74 
52 

.14 
86 
69 

51 

.34 
132 
76 
53 

.14 
161 
67 
58 

.20 
56 

.22 

131 
82 
60 

.35 

150 
83 
55 

.10 
64 
65 
48 

.29 

97 
83 
50 

.33 
HI 
85 
56 

.33 

106 
80 
51 

.27 
74 
83 
52 

.31 

100 
82 
57 

.23 
97 
86 
63 

.41 
95 
88 
56 

.39 
126 
86 
56 

.05 
102 

9.06 
3919 

76.1 
50.3 

8ELT0N  DAM 

EVAP 

WIND 

.31 

.37 

123 

.24 
33 

.36 

93 

.20 
90 

.30 
119 

.27 
69 

.27 

41 

.40 
150 

.20 
63 

.33 
90 

.38 

133 

.41 
152 

.13 

76 

.11 
40 

.27 

127 

63 

.18 

.21 

118 

.25 

95 

.12 
32 

.25 

73 

.27 
75 

.30 
53 

.27 

44 

.21 

70 

.26 

71 

.31 
34 

.23 
83 

■\l 

7.828 
2531 

BENBROOK  0AM 

EVAP 
WIND 

.38 

217 

.36 

118 

.26 
63 

.36 

117 

.18 
125 

.30 
135 

.26 

81 

.30 
80 

.42 

152 

.24 
75 

.39 

105 

.37 

144 

.41 
164 

.22 

105 

.11 
70 

.36 

129 

.00 
70 

.38 

98 

.28 
149 

.23 

111 

.18 

87 

.28 

79 

.32 

96 

.28 

72 

.19 
90 

.31 
98 

.21 
78 

.41 
58 

.27 

108 

•\\ 

8.39 
3152 

OENISON  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
295 

72 
5* 

.21 
75 
85 
39 

.38 
155 
75 
43 

.22 

130 
73 
46 

.35 

177 
71 
39 

.30 
180 
6« 
38 

.25 

79 

73 
38 

.47 
195 
72 
43 

.30 

127 
73 
51 

.22 

70 
77 
59 

.37 
154 

78 
57 

.51 

21* 

80 

57 

.29 

214 
75 
57 

.22 

117 
75 
48 

.31 
113 
80 

54 

.25 

131 
78 
57 

.08 
82 
75 
61 

.04 
93 
65 
58 

.18 

133 
80 
64 

.27 
106 
82 
55 

.27 
102 
80 
52 

.20 
86 
81 
59 

.24 
129 
80 
55 

.20 
47 
82 
51 

.21 

66 
82 

57 

.22 

106 
84 
62 

.23 
96 
66 
66 

.31 
67 
86 
55 

.21 

97 
75 

57 

'l« 

7.87 
3724 
77.3 
52.9 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

284 

75 
47 

.41 
146 
70 
39 

.26 
59 
68 
39 

.46 
143 
73 
41 

.38 
133 
78 
32 

.46 
18 
70 
42 

.29 

76 
65 
38 

.34 
29 
72 
37 

.35 
23 

73 
41 

.19 

11 
78 
43 

.37 
88 
81 
55 

.«1 
0 
81 
57 

.57 
168 
80 
57 

.17 
115 
74 
51 

.16 

0 

67 

50 

.35 

0 
77 
52 

.03 
46 
64 
62 

.26 
50 
71 
58 

.20 
123 
80 

60 

.28 

97 
87 
56 

.16 
46 
75 

50 

.36 
36 
83 
50 

.31 
70 
86 
55 

.27 
60 
80 
53 

.24 
68 
82 
53 

.31 
101 
81 
59 

.20 
84 
83 
65 

.31 
66 

87 

57 

.34 
101 
80 
56 

'«* 

8.688 
2327 
76.4 
50.3 

LAVON  OAH 

EVAP 
WIND 

.40 
300 

.35 

133 

.32 
55 

.41 
142 

.16 
109 

.27 

144 

.33 
119 

.32 

101 

.49 
214 

.25 

104 

.33 

117 

.41 
215 

.46 
264 

.22 
123 

.21 
69 

.34 
145 

.11 
126 

.19 

119 

.20 
132 

.28 

117 

.16 
110 

.32 

101 

.30 
132 

.26 
92 

.28 
65 

.28 

117 

.21 
109 

.36 
78 

.29 

7* 

•10 

8.61 
3793 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.36 

281 
78 
50 

.46 
169 
70 

41 

.19 

47 
75 
43 

.47 
123 
75 

47 

.24 
136 
76 
45 

.30 
164 
70 
45 

.29 

116 
68 
40 

.41 
77 
74 
41 

.36 

218 
73 
48 

.44 
107 
82 
55 

.23 

113 
82 
57 

.37 
188 
82 
56 

.49 

236 

80 

60 

.21 

146 
79 
57 

.17 
63 
76 
56 

.19 
139 
79 
58 

.48 
146 
69 
60 

.19 
136 
62 
60 

.22 

144 
83 
65 

.68 
159 
83 
41 

.41 
51 
68 
55 

.28 
93 
83 
55 

.22 

129 
86 
60 

.38 
104 
82 
57 

.30 
57 
87 
56 

.22 

106 
87 
61 

.24 
102 
85 
68 

.40 
75 
92 
64 

.66 

121 

89 

63 

on 

9.97 
3838 
78.8 
54.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.49 
228 
78 
48 

.42 
154 
67 
38 

.19 
39 
72 
38 

.41 
127 
72 
40 

.43 
145 
72 
39 

.27 
142 
69 
39 

.33 

84 
67 
37 

.35 

75 
73 
37 

.46 

173 
76 
42 

.24 
60 
75 
52 

.36 
107 
80 
53 

.*5 
160 
81 
55 

.56 

204 
85 

54 

.28 
93 

77 
51 

.10 
62 
73 
50 

.49 

187 
73 
52 

.18 
76 
60 

54 

.07 
36 
60 
35 

.28 

188 
81 
59 

.35 

114 
77 
50 

.28 
68 

75 
50 

.32 

90 
82 
51 

.43 

105 
86 
51 

.33 
77 
79 
52 

.35 

90 
81 

54 

.34 
98 
83 
55 

.34 
81 
89 
64 

.40 
52 
84 
57 

117 
81 

57 

*A7 

10.098 
3301 
76.3 
49.7 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

204 

.36 

98 

.27 

47 

.37 
100 

.17 
68 

.29 
91 

.31 
SB 

.28 
56 

.42 

174 

.22 

76 

.31 
105 

.43 

151 

.44 
182 

.21 

71 

.17 
61 

.29 

150 

67 

.19 
99 

.24 

151 

.29 

115 

.12 

43 

.16 
79 

.33 

81 

.34 
67 

.30 
54 

.23 

85 

.23 

79 

.42 
55 

.21 

108 

■7' 

8.358 

28*7 

MACO  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 
253 

75 
46 

.38 

159 
72 
42 

.29 

66 

72 
41 

.33 

130 
72 
42 

.14 
95 

70 
41 

.36 

153 
70 
40 

.38 
113 
66 
38 

.33 

116 
73 
40 

.41 

218 

72 

45 

.28 
101 
77 
53 

.32 

135 
78 
54 

.39 

201 

81 

54 

.43 

230 

80 

56 

.19 

126 
74 
54 

.14 
71 
72 
S3 

.29 
158 
78 
55 

.14 
95 
62 
55 

.17 
130 
75 
55 

.20 
144 
79 
61 

.29 
150 
80 
52 

.15 
82 

70 
50 

.28 
101 
82 
51 

.30 
116 
86 
54 

.39 
83 
80 
52 

.20 
77 
85 
56 

.30 
128 
64 
61 

.22 

110 
87 
67 

.37 
62 
89 
61 

.26 
113 
69 
61 

'9? 

8.36 
3807 
76.1 
51.6 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.39 
222 

75 
46 

.36 

107 
72 
41 

.25 
38 

74 
40 

.38 

101 
76 
41 

.17 
81 
7S 
44 

.32 

117 
71 
43 

.27 
72 
69 
38 

.28 
55 

74 
38 

.46 

137 
73 
42 

.25 

HI 
81 
53 

.33 
90 
81 
55 

.«3 
150 
81 
55 

.57 
161 
80 
57 

.24 

49 
75 
54 

.07 
77 
67 
55 

.26 
118 
77 
55 

.12 
53 
69 
52 

.10 
65 
74 
54 

.17 
114 
79 
54 

.25 
109 
79 
55 

.14 
47 
72 
51 

.26 
59 
83 
64 

.34 
99 
87 
55 

.29 
57 
81 
53 

.24 
46 
80 
59 

.26 
80 
85 
55 

.21 
64 
83 

66 

.34 
40 
91 
62 

.52 
89 
85 

61 

•  ' 

8.37 
2716 
77.2 
51.9 

*   *   » 
EAST  TEXAS          0<i 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

164 
74 
61 

.19 
75 
72 
45 

.33 

77 
75 
46 

.26 

75 
79 
48 

.29 

104 
78 
51 

.32 

139 
73 
44 

.21 
53 
SO 
42 

.28 

93 
77 
48 

.39 
106 
81 
55 

.18 
59 
86 
59 

.35 

96 
85 
57 

.27 
126 
85 

62 

111 

.22 
126 
76 
55 

.28 

115 

82 

55 

.43 
112 
82 
59 

.06 
137 
79 
64 

.18 
124 
80 
62 

.24 
155 

87 
68 

.20 
123 
86 
62 

.16 
45 
87 
55 

.20 
UB 
85 
62 

.35 

119 
81 
62 

.21 
55 
81 
55 

.32 

70 
86 
56 

.21 
76 
85 

65 

.16 

87 
92 
71 

.30 
HI 
91 
60 

.19 

152 
80 
60 

.22 
88 

77 
57 

7.588 
3091 
81.5 
57.0 

SAM  RAYBJRN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.27 
132 
76 
50 

.15 

105 
70 
44 

.25 

30 
78 
43 

.24 
45 
75 
45 

.19 

45 
77 
48 

.31 
99 
75 
44 

.28 

103 
66 
39 

.18 

19 

77 
40 

.27 
82 
77 
46 

.25 
52 

81 
54 

.20 
32 
84 
55 

.21 
73 
83 
58 

'94 

.25 
58 

84 
64 

.16 
30 
76 
58 

.31 
75 
82 
58 

.39 
122 

79 
60 

.12 

78 
73 
61 

.18 

87 
83 
63 

103 
84 
68 

.10 
37 
72 
61 

.24 
39 
92 
62 

.20 
85 

87 
68 

.35 

79 
89 
57 

.23 
17 
68 
58 

.23 
44 
86 
59 

.13 

57 
8* 
67 

.16 
47 
88 
67 

.21 
36 
93 
67 

.09 
51 
77 
62 

6.718 
1956 
80.6 
56.2 

TOWN  BLUPF  DAM 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.21 
128 
73 
44 

.13 
71 
70 
43 

.19 
19 
78 

40 

.24 

47 
76 
41 

.20 

37 
81 
46 

.25 

70 
76 
40 

.27 

74 
67 
39 

.20 
30 
77 
39 

.28 

81 
76 
43 

.24 
55 

80 
49 

.23 

31 
94 
50 

.24 
IB 
83 
55 

' 

.23 

83 
59 

.13 

80 
57 

.28 

83 

57 

.28 

81 
59 

.09 

73 
62 

.17 

84 
61 

.22 

84 
86 
67 

.13 

51 
73 
60 

.23 
49 
93 
60 

.16 
83 
85 
67 

.40 
86 
87 
55 

.23 
24 
91 
55 

.20 
49 
85 
56 

.19 
66 
87 
65 

.18 
59 
87 
68 

.17 
39 
89 
66 

.11 
47 
80 
61 

6.36 
1693B 
81.0 
54.1 

•    •    • 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 

114 
68 
40 

.22 

32 
70 
39 

.37 
30 
69 

40 

.19 
120 
70 
38 

.22 
52 

70 
36 

.37 
61 
67 
35 

.24 
56 
69 
39 

.31 
75 
75 
43 

.35 

89 
75 
48 

.20 
35 
79 

47 

.33 

88 
80 
48 

69 
76 

41 

.10 
85 
66 
49 

.06 
47 
68 
42 

.22 

83 

70 
46 

.08 
15 
68 

45 

.*0 

215 

70 

42 

.62 

97 
74 
46 

.08 
142 
71 
45 

120 
65 
35 

.50 
96 
71 
42 

.27 
116 
68 
41 

.30 
72 
84 
39 

.40 

69 
77 
45 

•*♦ 

.05 
105 
78 
47 

.14 
124 
76 
48 

.63 
83 

74 
48 

.23 

116 
63 
40 

.16 
130 
68 
38 

8.33B 

2623 

72.0 
42.8 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.38 
139 

73 
47 

.36 
83 
70 
41 

.35 
87 
74 
38 

.28 
182 
63 
45 

.25 
68 
72 
37 

.24 
94 
68 

37 

.30 
61 
74 
40 

.45 
101 
79 
45 

.46 
177 
77 
48 

.36 
121 
82 
51 

.28 
91 
86 

54 

.48 
79 
82 
56 

.40 
192 
70 
53 

.32 

109 
75 
48 

.28 
150 
82 
56 

.21 
81 
77 
54 

.29 
76 
83 
52 

.46 
112 
83 
53 

.38 

226 

75 

48 

.43 
188 
69 

41 

.42 

101 
78 
44 

.59 

193 
72 
47 

.32 
72 
83 

44 

.45 
76 
81 
51 

134 

.56 

141 
81 
55 

.48 
101 
82 
56 

.44 
48 
81 
51 

.61 
197 
81 
49 

.30 
43 
84 
48 

11.78 
3523 
77.3 
48.2 

rSLETA 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.38 
64 
81 
42 

.17 
42 
75 
38 

.20 
77 
75 
37 

.43 

64 
SO 
45 

.24 
61 
72 
38 

.31 
103 
75 
38 

.28 
66 
69 

37 

.32 
62 

76 
44 

.36 

31 
80 
46 

.38 
47 
79 
47 

.48 

4 

83 

51 

.26 
68 
85 
52 

.50 
103 
84 
43 

.54 
176 
82 
46 

.49 
101 
73 
45 

.17 
79 
66 
45 

.44 
76 
76 
45 

.29 
73 
76 
40 

.36 

148 
76 
41 

.28 
93 
61 
39 

.10 
53 

72 
46 

.40 
105 
73 
45 

.29 
117 
72 
42 

.31 
35 
80 
46 

52 

.51 
101 
72 
45 

.44 
129 
Bl 
48 

.29 
28 
82 
46 

.47 
101 
82 
43 

.48 

47 
79 
42 

10.71 
2296 
76.7 
43.8 

*    «   « 
EDWARDS  PLATEAU     06 

amistad  Dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

117 
72 
4* 

109 
77 
47 

.39 
92 

71 
♦  I 

.42 

163 

74 
41 

.19 
B6 
67 
49 

.34 
83 
78 
44 

.27 
45 
77 
44 

.30 
129 
74 
45 

.47 
172 
78 
45 

.39 
136 
85 
58 

.25 

129 
76 
57 

.46 
175 
82 
57 

.50 
174 
80 
57 

.35 

101 
85 
58 

.31 
123 
79 
61 

.77 

204 

77 

59 

.22 

82 
80 
56 

.28 
109 
95 

56 

.40 
197 
82 
63 

.37 
12} 
80 
53 

.31 
62 
85 
52 

.35 

124 
84 
53 

.37 
54 
94 
55 

.42 
73 
85 

56 

.53 

167 
84 
53 

.28 
111 
84 
61 

.33 

69 
93 
66 

'tl 
92 
56 

.41 
107 
94 
65 

.52 
73 
87 
56 

11.63 
3450 
81.4 
53.8 

SAN  ANGELO  0AM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.55 

251 

80 

51 

.52 

152 

71 
39 

.39 

90 
72 
38 

.45 

140 
72 
40 

.31 
146 
63 
39 

.31 
114 
71 
38 

.28 
63 

71 
38 

.48 
136 

73 
39 

.50 

ISO 
78 
46 

.34 
97 
81 
55 

.33  .68 

134  236 
82   81 
55   55 

.65 

202 
81 
56 

.38 
195 
70 
52 

.29 
93 

75 
51 

182 
73 
55 

.07 
60 
66 
55 

.06 
68 

67 
56 

.30 

141 
80 
57 

.17 
96 
65 
47 

.37 
121 

75 
49 

.43 
129 
82 
51 

.61 
161 
84 
49 

.42 
100 
81 
50 

.49 
136 
82 
53 

.43 

103 
89 
57 

.57 
67 
90 
60 

.52 
68 
86 
58 

.48 

115 
85 

57 

.55 

130 
8* 
57 

12.348 
3926 

77.0 
50.1 

*    *   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.33 

196 

82 

51 

.37 
168 
72 
39 

.26 
63 

71 
42 

.17 
75 

75 
52 

.10 
121 
64 

42 

.55 

172 
68 
42 

.'0 
130 
69 
39 

.33 

42 

78 
40 

.40 
144 
79 
45 

.05 
62 

75 
54 

.29 
85 

85 
55 

.42 

144 
84 
56 

.31 
156 
82 

64 

.23 

90 
62 

57 

.30 
75 
65 
56 

.26 
123 

78 
62 

.14 
83 
67 
55 

.15 
90 
80 
56 

.32 
116 
88 
65 

.31 
125 
82 
55 

.19 

44 
69 

51 

.24 
75 
87 
52 

.24 
76 
85 
58 

.36 
117 
85 
55 

.23 

54 
90 
65 

.13 

It 

72 

.24 
69 
91 
68 

.29 
45 
93 

64 

.14 
82 

86 
62 

.16 
89 
83 

6* 

7.83 
2965 
79.9 
54.6 

See  RelereDce  Notei  FoUowiag  Station  Index 
.-  120  - 


EVAPORATION  AND  WIND 

TPXA*: 

CONTINUED 

APRIL 

971 

Day  Oi  Month 

3.? 

Station 

,2"i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

SEEvUlE  5  NB 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.26 

2*1 
78 
57 

.36 
161 
74 
45 

.26 
85 

68 

44 

.14 
132 
TO 
43 

.15 
138 
70 
44 

.21 
173 
72 
45 

.37 
97 
68 
43 

.26 
37 
61 
35 

.16 
180 
61 
45 

.09 
197 
82 
55 

.23 
13 
80 
55 

.25 

86 
84 
56 

.25 

207 

82 

58 

.20 
132 
81 
62 

.14 
89 
81 
51 

.27 

233 

81 

62 

.24 
121 
61 
60 

.31 

154 

66 

60 

.03 
191 
89 
61 

.10 
169 
82 
60 

.20 
97 
69 
57 

.09 
91 
81 
59 

.08 
66 
61 

61 

.33 

67 
66 
56 

.25 

41 
87 
56 

.13 
154 
79 
61 

.07 
89 
83 

71 

.11 
42 
91 
71 

.15 

126 
88 
71 

.14 

7J 
66 
69 

3.65 

3704 
80.1 
55.6 

C4NYDN  D4M 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 

79 
53 

.45 

75 
42 

.34 
67 
74 
43 

.32 

100 
75 
46 

.06 
62 
60 
47 

.34 
118 
73 
43 

'11 

71 
41 

.28 

79 
76 
41 

.40 
141 
78 
46 

.20 
90 
76 
95 

.29 
99 
82 
55 

.36 

134 
83 
57 

.38 
154 
83 
59 

.25 

73 
79 
60 

.34 

90 
85 
60 

.30 
152 
76 
62 

76 
68 
55 

.16 
98 
78 
55 

.32 

134 
86 
65 

.21 
117 
81 
55 

.17 
40 
71 
51 

.25 

64 
85 
53 

.19 

58 
65 
62 

.40 
77 
85 
57 

.33 
73 
86 
98 

.11 
74 
76 
59 

.17 
62 
68 
67 

.26 

28 
90 
68 

.21 
49 
86 
68 

.20 
79 
87 
66 

8.168 
26968 
79.5 
55.0 

SQHERVILLE  D4M 

EVAP 
WIND 

.28 

160 

.29 

180 

.21 

36 

.21 

86 

.25 

56 

.29 

60 

.23 
63 

.26 

54 

.39 

143 

.24 
97 

.30 
106 

.30 

134 

.32 

144 

.27 
73 

.26 

40 

.32 

116 

.14 
103 

.14 
135 

.22 

123 

.27 
123 

.06 
22 

.19 
88 

.19 
81 

.38 
55 

.26 

46 

.16 
86 

.20 
23 

.20 
17 

.18 
65 

.14 
42 

7.19 
2599 

UPPER  CD4ST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

171 
7<i 
59 

.13 
169 
72 
40 

.28 
107 
69 
42 

.05 
128 
61 
93 

.12 

151 
70 
47 

.44 

205 

70 

38 

.37 
17 
74 
35 

.31 
112 
77 
45 

.35 

230 
79 
52 

.30 
120 
76 
53 

.35 

120 
79 
54 

.35 

200 
79 
56 

.30 
175 
60 
56 

.10 
95 
82 
55 

• 
165 
80 
56 

.74 

233 

77 

59 

.29 

144 
83 
56 

.27 
178 
65 
63 

.21 

194 
83 
64 

.15 
136 
74 
57 

.20 
53 
78 
55 

.18 
135 
78 
64 

.30 
110 
85 
65 

100 
84 
50 

.15 

150 
76 
56 

.25 

100 
78 
65 

.30 
110 
85 
66 

.20 
90 
83 
65 

.15 

137 
81 
67 

.26 

106 
81 
67 

7.686 
4143 
77.8 
55.4 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
91 
75 
<>8 

.15 
93 
72 
44 

.30 
58 
76 
44 

.23 

101 
76 
45 

.10 

104 

68 

50 

.33 

146 
76 
42 

.35 

168 
68 
38 

.20 
32 
78 
39 

.26 
63 
81 
47 

.16 
62 
79 
52 

.21 
62 
82 
56 

.21 
57 
86 
56 

.26 
74 
66 
57 

.20 

97 
65 
57 

.16 
33 

85 
57 

.28 

83 
83 
56 

.35 
127 
72 
55 

.14 
101 
76 
58 

.21 

112 

66 

64 

.19 
96 

85 
50 

.11 
75 
70 
59 

.18 
50 
89 
60 

.15 
55 

84 
69 

.50 

131 

64 

58 

.23 

44 
90 
36 

.16 
68 
87 
61 

.22 
55 

92 
69 

.12 
22 
91 
70 

.17 
83 
87 
70 

.12 
55 

86 
68 

6.46 
2360 
81.2 
54.6 

•    *    * 
SOUTHERN           09 

oillEy 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

77 
87 
56 

.39 
66 

87 
47 

.30 
39 
76 
46 

.25 
52 

61 
47 

.05 
30 
64 

54 

.23 
55 

82 

47 

.34 
33 

81 
45 

.33 
29 

S3 

45 

.36 
68 
84 
50 

.34 

60 
91 

41 

.25 

50 
91 
53 

.35 
67 
90 
60 

.42 
64 
90 
62 

.36 
61 
90 
65 

.29 
50 
90 
65 

.26 
96 
83 
65 

.22 

42 
82 
61 

.28 

57 
90 
61 

.37 
85 

95 

67 

.40 
84 
91 
60 

.10 
34 
62 

57 

.17 
42 
87 
56 

.19 

24 
95 
69 

.44 
37 
92 
63 

.30 
59 
95 
55 

.24 
45 
95 
66 

.25 

40 
95 
71 

.21 
29 
95 
73 

.30 
64 
96 
73 

.28 
36 
92 
67 

8.60 
1615 
67.7 
56.2 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.25 

57 
89 
64 

.33 
50 
82 
52 

.26 

57 
81 
52 

.06 
34 
69 
62 

.16 
22 

82 
59 

.24 
20 
83 
52 

.25 

31 
84 
53 

.33 

79 
84 
53 

.30 
89 
88 
60 

.24 
65 
84 
62 

.33 

87 
89 
61 

.27 
86 
85 

61 

.28 
89 
86 
63 

.21 
47 
65 
64 

.32 

104 
85 
64 

.26 

90 
93 
66 

.28 
23 

94 
60 

.43 
98 
96 

66 

.26 
69 

97 
66 

.17 
43 
78 
70 

.21 
22 

91 
60 

.24 
48 
96 
71 

.32 
23 

97 
75 

.36 
37 
92 
66 

.22 
59 
95 

69 

.20 
43 
96 
73 

.21 
31 
93 
72 

.29 
28 
99 
73 

.29 

6 
94 

74 

.24 

9 

89 

71 

7.83 
1546 
88.7 
63.7 

mo  GRINDE  CITY  3  H 

EVAP 
WIND 

.36 

94 

.39 

88 

.36 

67 

.22 

64 

.08 
71 

.30 
49 

.23 

43 

.29 

43 

.35 

98 

.31 
78 

.35 

74 

.36 

91 

.32 

97 

.36 

75 

.29 
66 

.33 
122 

.32 

51 

.30 
61 

.44 
HI 

.44 
92 

.11 
85 

.36 
53 

.30 
50 

.51 
56 

.44 
79 

.31 
62 

.37 
53 

.45 

.35 

126 

.49 
71 

10.05 
2190 

•    •    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.32 

198 
84 
56 

.35 

130 
87 
48 

.33 
92 

77 
48 

.17 
113 
70 
54 

.06 
100 
70 
59 

.28 

70 
89 
52 

.28 
61 
80 

49 

.31 
74 
84 
49 

.32 

158 
62 
50 

.31 

123 

64 

58 

.30 
108 
85 

58 

.33 
130 
84 
58 

.33 

158 
84 
58 

.33 
121 
64 
60 

.27 
112 
86 
6! 

.32 

222 

82 
62 

.56 
86 
92 

60 

.29 

98 
92 
60 

.41 
166 
92 
66 

.47 
134 

.23 
82 

.19 
69 

.27 

60 

.44 
62 

.43 

125 

.27 

102 

.30 
100 

.36 

63 
99 
71 

.38 
106 
96 
72 

.36 
76 
95 
70 

9.99 
3J21 
89.4 
98.2 

KESLACD  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
91 
85 
72 

.19 
40 
60 
53 

.09 
50 
71 
56 

19 

73 
64 

.32 
71 
78 

57 

.24 
34 
78 
54 

.31 
36 
79 
49 

.22 
69 
80 
55 

•11 
80 
60 

.30 
60 
80 
60 

.22 

96 
65 
59 

.23 
72 
62 
58 

.25 

74 
84 
63 

.10 
43 

74 
66 

.20 
92 
63 

63 

.19 
58 

65 
70 

.26 

47 
87 
60 

.26 
164 
92 

70 

.33 

103 
90 
70 

.32 

51 
66 
66 

.17 
40 
66 
66 

.09 
39 
92 
70 

.23 

36 

93 
70 

.31 
45 
90 
60 

.37 
45 
92 
63 

.29 
94 
91 
72 

.30 
33 

92 

71 

.29 
37 
92 
73 

.33 

65 
93 

.31 
39 
90 

70 

7.928 

1804 

84.8 

6J.7 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


.4 

0) 

Day  of  month 

& 

Station 

1 

Q 

E-l 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSH 

2 

8A^ 

48 

45 

46 

47 

43 

41 

42 

48 

52 

48 

55 

56 

56 

50 

55 

'' 

55 

54 

54 

45 

48 

50 

50 

47 

50 

53 

54 

54 

54 

56 

50.3 

6 

8A)' 

48 

46 

46 

46 

43 

41 

43 

46 

49 

48 

51 

54 

55 

52 

53 

51 

53 

52 

54 

47 

48 

50 

50 

47 

52 

53 

54 

54 

54 

55 

49.8 

LUB80CK  9  N 

4 

MAX 

bti 

67 

68 

63 

64 

67 

66 

75 

70 

73 

76 

77 

70 

73 

66 

68 

68 

70 

59 

68 

75 

69 

69 

74 

80 

79 

80 

72 

77 

81 

71.1 

MIS 

57 

50 

52 

54 

46 

46 

49 

54 

50 

57 

60 

64 

63 

56 

61 

55 

57 

55 

56 

46 

51 

57 

55 

53 

62 

63 

44 

64 

58 

63 

56.1 

8 

MAX 

64 

62 

63 

60 

59 

62 

62 

68 

66 

68 

70 

77 

67 

68 

64 

64 

64 

66 

59 

63 

68 

66 

66 

69 

74 

79 

75 

70 

73 

75 

67.0 

MIN 

59 

55 

55 

56 

52 

52 

53 

57 

60 

59 

62 

'!4 

63 

60 

63 

59 

59 

58 

59 

50 

55 

60 

58 

57 

64 

64 

64 

66 

61 

64 

58.9 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

86 

87 

80 

71 

78 

76 

85 

84 

86 

90 

92 

96 

90 

87 

88 

95 

97 

98 

94 

92 

89 

95 

99 

100 

98 

96 

103 

104 

102 

98 

90.9 

MIN 

73 

60 

66 

66 

63 

5' 

55 

58 

63 

66 

66 

66 

68 

70 

65 

72 

6  7 

74 

75 

75 

74 

74 

77 

72 

76 

80 

79 

81 

80 

79 

69.9 

4 

MAX 

92 

Bl 

78 

72 

75 

73 

78 

78 

81 

83 

85 

83 

85 

84 

82 

86 

69 

90 

89 

88 

86 

88 

91 

92 

91 

91 

93 

96 

94 

93 

85.3 

MIM 

75 

67 

70 

69 

66 

62 

60 

62 

66 

69 

69 

69 

71 

72 

68 

73 

71 

76 

77 

77 

79 

75 

78 

76 

78 

81 

81 

83 

82 

82 

72.7 

6 

MAX 

82 

81 

78 

72 

73 

73 

75 

76 

78 

80 

82 

82 

83 

84 

80 

85 

86 

86 

89 

88 

83 

85 

87 

86 

89 

89 

92 

93 

93 

92 

83.5 

MIN 

75 

68 

7q 

69 

6(J 

63 

60 

63 

67 

69 

69 

70 

71 

73 

68 

73 

71 

76 

78 

78 

75 

76 

78 

77 

79 

82 

81 

83 

63 

63 

73.1 

BUSHLAND  1  WSW   :  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

LUBBOCK  9  N      :  TYPE  SOIL,   OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

WESLACO  2  E      :  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    121    - 


HIGH  PL»1NS 
AMtRILLO  WSO 

DALHART  F4A  AIRPORT 

FOLLfcTT 

STRATFORD 

TULIA 

VE6A 


TRANS  PECOS 
EL  PASO  NSO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
APRIL 


_Ull. 


Day  ol  monUi 


SNOWFALL 
SN    ON    CNO 
MTR    EOUIV 

SNOWFALL 
SN    ON    CND 

SNOWFALL 
SN    ON    CNO 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

SNOWFALL 
SN    ON    CNO 

SNOWFALL 
SN    ON    CND 


SNOWFALL 
SN    ON    SNO 
HTR    ESUIV 


1       2       3       4  •     5       8       7       8       9       10      U      12      13      U      15     18      17      18      19 


28      29 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


TT 


ASERNAT 

V 

A»ILENE 

nS(1 

ACKEftLY 

I  NS 

ADAMSVl 

LE 

ALBANV 

ALEOO  « 

5E 

ALICE 

ALPINE 

ALTO  9 

ALVIN 

ALVORO 

NE 

AHARILlO  M50 

AHISTAO 

0AM 

A*1AHUAC 

T8C0 

ANDERSON 

ANOtCE 

NNM 

ASOREHS 

ANCLETON  2  H 

p*ss  ; 


ARANSAS    I 

ARCHER    CITt 
ARLINdini* 
ARHSTRONG 
ARTHUR    CITY 
ASPERMQST    2    S! 
ATHENS    1    SSE 
ATLANTA    t,    riSW 

AJSriN  MSO 

AVALQN 

aAIBO 

BAKEttSFIELD 

BALLINCER    1    Si 

BALHORHEA 

BANKERSMITk 

BAROhElL  OAH 

BITESVILLE 


LTQN  DAH 
NAVIQES 
NAVIOES  NO. 
NBROQK  Dam 


BIG  SPRING 

FIELD 

BIG  SPRING 

BIG  riELLS 

BLANCO 

BLEXETT  S 

BLOVS  CiMP 

JBOUND 

BUUE 

B3ERNE 

BON  HIER  2 

E 

BDNHAK 

BONITA 

BOOKER 

boquklas 

lANiiEn 

BORCER  3  ■ 

BDMIE 

boxeloer 

BOYO  3  S 

BRACKETTvI 

LLE 

BRADY  I   ^•^ 

^ 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECrENPIOCE 

BREHQNO 

BRENHAH 

BRICE 

BRI0CEP0R1 

BRICCS 

BRITTON 

8RDNS0,s 

BRDMNPIELC 

NO  2 

BROHNSvtLL 

:  HSO 

BRDmNMOOO 

BUFFALO 

BULER  2  NE 

BJLVERDE 

BJRKETT 

BURLESON  2 

ss- 

CANOELARIA 
CANTQN 
CAHVON   DAN 

CANVON 

CANYON  OAH  NG  1 
CANYON  OA"  NO  2 
CANVON  DAM  NO  3 
CANYON  OAH  NO  « 
CANYON  0AM  NO  5 
CANYON  DAN  NO  6 
CANVON  0AM  NQ  7 
CAIIRIZQ  SPRINGS 
CAftROLLTON 


CHALK  MOUNTAIN 

CHANNINC 
CMANNiNC    NO.    2 
CHAPMAN    RANCH 
CHARLOTTE    5    NNW 

CHEAPSIOE 

CMEROKEE 
CHILDRESS 
CHILDRESS    Fia   All 

chillicotme 
chisos  basin 

cibolo  creek 
clarendon 

CLARKSVlLLE  2  E 
CLARKSVILLE  1  M 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  13  E 
CLODINE 


0C3M  01 

00501  oe» 

O120(  OJ 


SHACKELFORD 


017«ij   OS   faR£"ST£fi 


3*1  CHEHOKEE 
3e|  BRAZORIA 


O2O4J   01 

02061   03i  »tSc 

Ri   0211'   OL  PCITTER 

0225   OBi  VAL    YEBilE 

023S   0»  ChA-'BERS 

02'.*j   0*.  CBI^tS 

02*61    03l  -ILLIAMSDN 

02«a    01,  ANQf^Ei'S 

ozsr,  oa  b«a:oria 

02b2i  031  COLLIN 

0269  02-  JONES 


031S  OS  ARCHER 


02  STQNEkALL 
O*.  HENDERSON 
0<.|  CASS 


j   (tib<i    08{    MATAGORDA 

!    OSB&I    oa   HARRIS 

1   06111    oa   JEFFERSON 

063a   0<i   CHIDES 
I   0639   or   BEE 
;  06651  03l  BELL 

0689  0»   DUVAL 

0690  09    DUVAL 

0691  03   TARRANT 
070«l  09  KNOX 
07381   06)   BURNET 


0B32I    30   dLA^CO 


0902   Ob   KENDALI 


BUPf'ET 
fOTTER 

DuftLESCi' 


PRESlDia 
VAN  ZASOT 
COMAL 


.30    01  RANUj 

07  CCIMAl 

32^   07  COMA) 

>33    07  COMAi 


NUECES 
ATASCOSA 
COnIalES 
601  3t*  SA"*  SAB' 
96.  02;  CmIlORESS 
9^  02j  CHlLOaESS 
01  02!  HARDEMAH 
15J  05|  BREHSTER 


33  26 

!7  5S 

2B  16 

33  33 


30 
32 

3? 

30 

30 

28 

28 

28 

ai 

33 

30 

31 

32 

32 

28 

30 

30 

30 

29  U 
35  3" 

101 

59 

27 

33  3A 

Si 

33  29 

51 

33  02 

97 

34 

35    5S 

30    09 
32    33 


0    35    07 
32    Z^ 

*^   30    22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES  I 


176a  MTC    MiC 


4.    0.    HOOD 
JATL    i«EATNER 
4ARftEN   2ANT 
SEN   L.    LnNR 


WILEV 

H,    CORnoN 

H.    HUOGlf^S 


■    S    FOREST    SERVICE 


INT  IJUNORV  •  MTl 
(MAHUAC  TBCD 
rILLlAH  U  BARGE' 
.AMRE^CE  I.  0UNL1 
INORFWS  CuUNTY  A 
:1TY  OF  IINGLETON 
JESSE    T.    VANUflCa 

:.  M.  (IKE 


KACK  V.  BUBERTS 
BDBE''T  L.  HERNDUN 
U  S  KlLOLlFE  REFUC"^ 
COROON  ELMORE 
CMAKLES  T.  HA^KES 
HAZEL  W.  PELHAM 

CLUSEI  12/31/70 
C,  G.  VIERTtL 
OR.  nwiGHT  A.  JONES 
LAWRENCE  H.  CAVE" 


iOlD    ST^ 


riQN 


S    cnui 
ELRtJV    SCHNELLE 
CURPS    OF    ENGINEERS 
EARL    P.    KING 
CHARLES    SLATER 


O.B.     S«ITI 

BEAUWQNT  I 
RICH4R0  P 
TEXAS  AGBl  EK! 
U  S  CGOP' 
RUBECTA  I 
THIU'lFO  I 
U    S    CtJRP* 


ENGINEERS 


USD 

A 

IG  SPRG  F 

S 

CITY 

JF 

IC  SPRING 

HERBE 

.  STfiNFIE 
RS 

LD 

MRS  t 

,0Y 

KlBKPATt 

IC 

CEOfl'. 

:  p 

KNIGHT 

RUTHVEN 

SC 

HWARZ/  JP. 

D.  TOMPKINS 


JOSEPH  £.  HUPHS 
MRS.  lORENE  e,  F 
FCTGH  B,  FIELDS 


.ESTER  E.  S15K 
.Ewl<i  SIMMOfJDS 
'^ATL  LEATHER  SERVKI 
lADin  STiTlON  KSwD 


:hal"ERS  e.  terry 

ILVI'i  HEFFT 

.ALTER    C.     ANDERSTjN 

•ilisia  CBAwpriat? 

"ISS    FRANCES    E    MPWARD 

J    MflSRISIN    TAYLD" 

J    S    CQHPS    OF    ENCINEEflS 


,1\T0N    HODGES 
LLIHO    F.    DALCH 
.SOMERITE    BURNS 


FLOTfl   ROBERTS 

ELMER    E    9Q0TH 
EARL    L.    EREEHAN 
?UDLFY    SATTLF 
MORRIS    HIGLEV 
U    S    FED    iVIATinN 


■ENCV 
SEBVIC 


COUNTY    iS      tz 


OLDSPRIN6  s  ssw 
OLDMATER  3  N 
OlEmAN 


OMANCHE 
OMMERCE 
ONCQRO 
ONLEN 


OPPERAS  COVE 
ORNUQAS  SERVIC: 
OHPUS  CHRISTI 
ORPUS  CHRISTI 
QRSICANA 


lESSON 
tlOER  I 
lOCKET 


OALH, 


FiELi 


LAS  USD 
OANEVANC  2  SE 

OARROI'ZETT 
OIVILLA 
DECATUR  2  SSH 


DEL  RIO  wSu 
DENISON  DAM 
OENTON  2  SF 
DEPORT 
OEWEYVKLE  ' 
OIALVlLl-E  2 

DICKENS 
OILLEY 
DIME  Ban 


DUNCAN 

WILSON 

DUNDEE 

6  NNW 

AKE 

EAGLE 

TN  LAK 

EAGLE 

ASS 

ELOORaOO  1  i 
ELDORADO  11 
ELDOaaoo  19 


ENCIML  3  NW 
ENCELMAN  GARDEN! 


DHT  DAVIS 


OWLERTO 
flEDERlC 


GARDEN  CITY  20  E 

CATESWILLE 
GE0H0eT3H'l 
GEORGE  HEST 
GIOOINCS 


GLEN   ROSE    2 


<.    Obi   STERLING 

1  CORYELL 
IL'OSPETH 
■  LECES 
lUECES 


ILEICHER 
ILEICHER 
ILEICHER 


MDTLEY 
WILLUf^; 

wilscn 


CDDXE 
GiLVtSTCN 
DEAF    s^lTH 

classccck 

D6|   STtRLI^C 

CCjryell 
WILLIAMSON 
LIVE    OAK 


PECOS 
GREGG 

SOHERVEIL 
GILLESPIE 


15  33  10 

30  19 

15  32  32 

3  31  23 


3j  30  56 
30  23 
30  52 


11 

13 

H 

3° 

4 

!; 

<; 

01 

97  36 
100  59 


100 

99 

50 

102 

102 

102 

07 

101 

20 

100 
100 

31 

01  20 
01  15 
00  OB 


05  SO 

00  07 

03  02 

02  5* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


27S0 
1000 
27'.0 


537  MID  HlO 


.EROY  S.  OABNEV 

=  RAr.KLIN  CHAPMAN 
IRS  MEL9A  P.  STEVENS 


JESSE  C.  OAVIS 


ODIE  L.  BRIDGES 
LINDHN  L.  CLICK 
A, a.  THOMPSON 
LEE  H.  TINNIN 

CHAMHEB     If    COMMl 


Din 


TIU 


AMF 

<;  H 

GIBBS 

ITY 

"I 

CROSBYTU 
WTON 

HES 
□  v 

TE« 

FF 

CLOVER 
BLACK 

API 

8. 

MOLOSwrR 
ATIUN  KC 

TH 

UHN 

iIF 

•ri.    D0LEI4 

ONE 

S 

STi 
FED 

fl  STEEL 
AVIATION 

AC 

HEATHER  SEft 

'K 

OHA 

INA 

H.  ALLE'l 

SON 

ATHEK    SEKVKE 


RIVEH    AUTHORITY 


PCJRTEP 
'N'    S,    OEHOO^Y 
BC-LANSKY 


WEATHER    SFftVKt 


ARRIS    Q.    HOflEF 


1LNNTE 

SKunss 

CHARLES  J.  RIKE 
"RS  LOfllNE  H  JFNKE 

H£NHV  H.  HAMM 
JA«£S  FINLAY>  Jk. 

EDDIE  FISCHER 

:^R  GEU 

rlRS  BE 

eCHACEKi  JR 
GF  D  POPE 
TIE  LEFNER 
OHNSUN 

PRPDUC 

KS  COOP  ELE 

iTMER  SERVICE 
>TMFR  SFRVICE 
.THER    SFHVICE 


KV  LI 

TH£BY 

NA  nC  CHAM 
N  F.  FIELDS 

ATHER 

FliOELU 

n  LIGHT 
SERUKE 

3 

A.  HARRIS 
GCIE  REVNOLnS 

STATION  INDEX 


G3(.U0  I  SE 

CSHODNVtLLE 
CORHAN 


CftANOfALLS    1    SSE 


CR4PeV|NE     0*H 

C»EEN«IILE   T 

CROESBECK 

cnovETON  t  se 

CftUVE" 

CJNTEH 

CJTHftlE 

M»Cft«POI»T 

HiLk    BANCH 

MiLLETTSVlLLE 

MAMII.TON   ZiSE 

H«LINCeN 

H»ftPE« 

HART 

HAftTtev 

HAWKINS    1    E 

HEBBRONVILLE 

HEMPMlLl 

MEKPSTEAD 

HeNOEKSON 

HCNRIITTA 

HEAEFOftD 

MEwrTT    I    S£ 

MICD 

HICCINS 

HILLSBOnO 

HINOES 

HITCHLANO 

M3N00 

H3NEt    CRQVE 

HtJHOS   cnfifR   D 

MnHCE" 

HOUSTON    I-^CON 

M5USTDN    F4A    A 

l-OEEB     PAflK 
i-MEICHTS 
i-INOEP   HEICHTS 

i-weSTBURV 
i-MORTm    HOUSTON 
i-SAN   jflCINTO   0" 


H3UST0N-SP«IN 


MJMBI.E    PUMP    S 
HJNT 

MJHTSVn.LE 
HURST    SPRINGS 

"* 

. 

IHPEBJAl 
INDIAN    CAP 

IREDELL 
JACKS80R0 
JACKSON    HILL 

GUARD 

ST 

JACKSONVILLE 

JASPER  1    SM 

JAYTON 
JPOOO  2   NNE 
JEFPtRSON 
JEWETT 

JOHNSON  CITV 
JOUROANTON 

JJNCrtQN 
JJNO 

JJSTIN    *    S 
KAFPIE    RAHCM 
KARNACk 
KARNES    CITY 
KITY     .(OLF     Hll 
KAUFMAN 
KEHPNEA 
KlNEO" 


JPPERl    snne 
3UNTIE    3    SE 

RESS 

A    GRANGE 

A    PRVQR 

A    TUNA    I    S 

AKE    AelLENE 

AkE    eRIOCEPQRT 

AKE    COLORADO   CI 

A«ESA    I    SSE 

AHPASAS 

AN6TRY 

AREDO   NO.    2 

ATIHEft    RANCH 

AVON    OAM 

.  I 


.EAKE*  NO  2 


LFhISVUlE  DAH 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LIN0E»* 

LlPAN 

LiPSCOKS 

LITTLEFIELD 

LIVINGSTON  2    NNE 

LLANO 

L9CKHART  Z  NW 

L3M0ON 

LONG  LAKE  5  Si 

LONCVIEM 

LOOP 


LJBBOCK 
.JBBOCK 

.JFKIN 


10 

CAMERON 

06 

blLLESPlE 

01 

CASTRO 

KAPTLET 

HASKELL 

WOOD 

09 

J  IK    MPCC 

104  Oa  HARRIS 


26  Oa  HARRIS 


KERR 

WALKER 

J  CORTELL 

BLANCO 
j  PECOS 

HiLTLN 
I  BUSQUE 
JACK 
0¥   SN  AUGUSTINE 


soat  oj] 
S097  oa 

9U3    ON 


5192  03 

5193  OTJ 
519b    C 


05|  CulSERSOn 


Od  LLANO 


inz  2 
97    1 

100  0 
96    A 

101  1 
99    0 

95  S 

98  00 


96  5 

99  5' 

10&  3 

99  S 


2040 
36!0 
3915 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ITS       ?P       8* 


1290       BA       30 


32AS 
2205 

3170 

298      6a|      si 


SA     8A     ai: 


OBSERVER 


EHIL   H.    WEBER 
PDLO   PEftEI 
CAPL   H.    FMIEORICH 
''ISS   6NMA   JEAN   CftIL 
SLATUN 


VIO    < 


BAKER 


H.O. 


HAL    H.     ENCLIIH 
J.    0.    WUSON 
«£16UHN    e,     HIN 

FRANK     IROQKb 

KATIE    SLflVER 

THCI4AS 
LEC   PR 

C.  HAtt 
ER 

>:.    CLV 
w.    G. 
MRS.    M 

E  RAieo 

OuNTBEt 
BLt    T. 

JlMMV 
CAYTON 

,   youNG 

0.    PAH£ 

hUMARO 

k.    PAKE 

JABVIS 

tMRlSTI 

I.    J.     30NOLINGER 
IRS.    IRENE   H.    <NOB' 
ICHiRfl   H,    MtCLEAR 
I    S    eaaPS    HF    E'ICIN 


VIATJON  Ar.ENCY 


PS  OF  E'-CTNFERS 


WILLIE  HOFFMAN 

MRS  JOV  M,  Lnwi 
ELIZABETH  HEMM 
ANDREW  F.  CHANi 
<AMES  0.  GPANSI 
JOHNNIE  H.  OOLI 
ETHEL  C.  POWELI 
MRS.  RU' 


HCwi 


10  fl.    BROWNING 


LYMUN    L 

HOLL 

INCSWOBT 

LEVI    A. 

ntlt 

= 

PECOS    COUNT- 

WATER    U 

LOIS    W. 

MRS    LA 

riNA 

.  novo 

JOHN    M. 

ASH 

MRS.    MI 

DRED 

E.    LACV 

JEWELL 

H.    JAVRtlE 

CLABENC;    MC 

SOUCALl 

JAHES     H 

JONES 

LVLE    P. 

sQu: 

»ES 

TRAVIS 

jh; 

RUO    JOHNSON 

BOPERT 

.    CO 

NNOR 

PENICK 

aos. 

LBR.    CO 

ALBERT 

H.      JU 

NCER'-A^ 

MRS,    HE 

FN    S 

.    COL£"A 

GEPRCE 

..  o 

IRRT 

tilLBuRN 

C.    ROESLER 

INAC 

IVf 

1/Wl 

THIOKOL 

CHEf 

CORP 

ALVIN    S 

,LGE 

LEROY    - 

IKir 

SON 

MRS.    AI 

F£N 

:.     NOLAN 

J    MOR&A 

>-   PIC 

KETT 

'AJL  P.  PITTS 
=  E3  CORRECTnNAL 
:ITY  OF  ABILENE 


OCELLIA    MC     AOAMI 

;.  s.  tux 

JOHN  A  RTCKS 

'.ROVER  SPRINGER 

i.OUIS    L(    DUNl;iP 

J   s   CORPS    OF    eVCi-iFEi 


JACK    C.    DAYTON 

PRAUIE 

iOUNTAiN 

•JClYL    ANDFRS 

;   PRESIOIO 

lONCvIEW    FIRE    DEPT 

PRICE    2 

■ 

FRANCIS    F    MILLS 

PROCTOR 

ESERVOI 

JOHN    W.     KING 

PJTNAM 

».ILL1AM    0,     LISTO»* 

QJANAH    5 

SE 

lESTEB    JONES 

aJINLAN 

bfSO   POP    AGRICULTURF 

OJITAOUE 

2    SE 

NATL    WEATHER    SERVjCfc 

OJITMAM 

J    S    FED    AVIATION    AGENCY 

RAINBOW 

IVAN    J.    MERRITT 

RANDJLPM 

PIEtn 

C.    L.    SECO* 

RANGER    1 

CITV   QP   HA6ANK 

RANKIN 

STATION 


lATHON 

:ca 


SSE 


RFA    NO,    2 
RPA    16    SS 

RLIN    )    NE 

RSHAiL 
BYS  CREEK 

SON 

TAOOR    NO    2 
TAOOR 
TAGORDA    NO    I 


MISSION    <■     >• 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
APRIL  1971 


Additional  information  regardinK  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  wrilInK  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Admlnis tr.i tlon  State  Cllmatolo- 
glst,  Notional  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  tn  this  bulletin  are;   Temperature  in  "F,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
■ovement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  aums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  Htandard  time.   During?  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" tabic,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tlipe 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALEKT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

H   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Cllraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY. 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D .  C.  20402 . 
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rjl\yFRS'TY  OF  >tU 

Temperature 

Precipitation  . 

'^'TmB^N^-cHA^AP 

<S 

<2 

< 

1 
3 

5 

1 

a 

n 

No.  ol  Days 

3 
t- 

"3 

>• 

Q 

i5 

£ 

3 

Sno 

uv,  Sleet 

ti 

o.  ol  Days 

Slillon 

M»x. 

Min. 

1 

1 

a 

I 

I 

s 

^1 

•5 

Si 

*    *    • 
HIGH  PLAINS         01 

AMJRILLD  WSO            //R 

AMOREMS 

BIG  SPRING 

BDRGER  3  M 

BRAVO 

80.1 
B7.5 
BA.7 
S2.6 
Bo. I 

49.6 
56.6 
55,8 
51.6 
45.6 

64.9 
72.1 
70.3 
67.1 
62.9 

-  1.6 

95 
96 
99 
95 
90 

16 
16 
17 
16 
16 

33 
39 
31 
37 
34 

19 
13 

14 

13 

19+ 

89 
18 
34 
51 
104 

5 

10 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.21 

.94 
2.56 

.35 
2,56 

-    2.46 

.39 
.94 

1.70 
.25 

1.36 

26 
29 
30 
30 
29 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

4 

I 

2 

0 

0 
0 

1 

0 
2 

BROWNFIELO  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNIN5  NO.  2 
CLAUDE 

84.0 
85.0 
82. OM 
79.9 
79. 5M 

50,2 
52.1 

49, 5M 
48.0 
47, 2M 

67.1 
68.6 
65. 8M 
64.0 
63. 4M 

97 
96 
93 
95 
93 

17 
22 

16 
17 
23 

37 
35 

34 
35 
32 

13 
15 
13 
19 
13 

40 
43 
60 
99 
100 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
1.00 
1.56 

1.12 
.60 

1.29 

1.35 
.35 

.43 
.67 
.37 

30 
30 
28 
30 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 

,0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 
5 

2 
2 

3 
0 
0 
0 

0 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DLIMAS 

FLOVDADS 

83.5 
77,3 
80.4 
79.4 
81.1 

51,7 
46,7 
45,1 
46,8 
49,5 

67.6 
62.0 
62.8 
63.1 
65.3 

-   .3 

99 
92 
94 
94 
94 

17 
16 
17 
17 
23+ 

36 
32 
30 
34 
36 

13 
13 
13 
13 

14* 

45 
130 
112 
115 

68 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.40 
2.91 
1.16 
1.25 
4.17 

.97 
,13 

3.63 

1.74 

.35 

.85 

1.83 

30 
29 
30 
30 
27 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
3 
3 

1 
1 
0 
0 
2 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

CRUVER 

79.9 

79.9 

M 
86. OM 
84.3 

46,9 

47,3 

M 
52, 9M 
47,8 

64.4 
63.6 

M 
69. 5M 
66.1 

92 
94 

100 
97 

23* 
17 

17 
16 

35 

34 

36 

31 

12 
19 

14* 
13 

78 
102 

26 

61 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

1.65 

.57 

1,66 

1.48 

-   .71 

.95 
.23 

1.30 
.94 

27 
27 

30 
29 

.0 

,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

3 

2 
5 

0 
0 

I 

0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

78.9 
86.9 
84. 2M 
80.7 
82.0 

45,4 
53,9 

49. 2M 

45.8 

50,7 

62.2 

70.4 
66.7^' 
63.3 
66.4 

.6 

95 
99 
99 
95 
95 

17 
17 
17 
23 
17 

31 
42 
36 
31 
40 

14  + 

12 

13 

14 

13 

126 
14 
45 

117 
51 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 

2,02 

.69 

,74 
5,64 

-   ,37 

1.02 

1.50 

.49 

.39 

2.92 

29 
28 
30 
30 
31 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
3 
3 

3 
4 

1 
I 

0 
0 
2 

LUBBOCK  HSO              R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO            //R 

MIDLAND  4  ENE 

83.7 

81.4 
86.2 
88.2 

53,9 

48,5 
58,2 
56,9 

66.8 

65.0 
72.2 
72.6 

.6 

-  .1 

-  1.2 

98 

98 
98 
98 

16 

23 

22  + 
22* 

37 

30 
39 
37 

13 

14 
13 
13 

30 

91 

15 
14 

11 

0 

0 
0 
0 

0 

2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.44 

,97 
2,77 
1.19 

-  ,74 

-  2,92 

.69 

1.70 

.41 
2.01 
1.12 

30 

30* 

29 

28 

,0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

4 

2 
3 
1 

1 
0 

1 

1 

MORTON 

muleshoe  1 

OLTDN 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

80.6 

80.0 
82.5 

46,6 

46.3 
49.5 

63.6 

64.2 
66.0 

-  2.1 

94 

95 
93 

17 

23 
22 

34 

33 
32 

13 

14 
13 

97 

101 
59 

5 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

.64 

.41 
.42 

-  2.16 

-  3.21 

.25 

.33 

.1! 

27 

30 
9 

,0 

,0 
,0 

0 

0 
0 

3 

1 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEmINOlE 

SILVERTON 

80.3 
83.9 
82.0 
84.6 
80.1 

44.1 
49.5 
52,7 
52.2 
46,9 

62.2 
66.7 
67.4 
68.4 
64.5 

.1 

95 

97 
96 
96 
96 

24 

17 
17 
17 
17 

30 
36 
40 
38 
34 

1 
13 
19* 
13 
14* 

142 
44 
42 
36 

61 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,19 
1.55 
2.86 
.86 
2.96 

-  2.27 

-  .32 

.57 

1.10 

.96 

.70 

1.30 

30 
30 

9 
29 

9 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
2 

4 

2 
5 

0 

1 

0 
0 

1 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SH 
TAHOKA 
TULU 

62.0 
77.5 
63.0 
63.6 
80.4 

48.3 
45.1 
50.9 
52.1 
46.6 

65.2 

61.3 
67.0 
67,9 
64.5 

.8 

94 
94 
96 
96 
96 

16 
17 
16 
17 
17 

34 
32 
36 
40 
36 

13 

19 

12 

14* 

13 

70 
152 
55 

34 

61 

6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
2.79 
1.10 
4.68 
2.01 

-  2.18 

.59 
2.00 

.86 
3.06 
1.08 

30 
30 
30 
29 
29 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
4 
4 

2 

0 

1 

0 

1 
1 

VEGA 

77.6 

45.3 

61.5 

-  2.7 

92 

17 

31 

13 

147 

2 

0 

2 

0 

■  94 

-  1.94 

.44 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

65.9 

-   .9 

1,84 

-  1.21 

,0 

*    *    « 
LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

85.5 
89.1 
88.0 
89.4 
84.9 

59,2 
60,1 
55,5 

61,0 
J6,2 

72.4 
74.6 
71.8 
75.2 
70.6 

.7 
2.4 

97 
96 

101 
97 

101 

23 

23* 

18 

16 

22 

37 
36 
41 
40 
44 

13 

13 

14* 

14 

19* 

22 

8 
20 
10 
21 

10 
16 
16 
19 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
6,10 
3.86 
.20 
4.40 

-  2.16 

.14 

-  3,87 

.29 

1.26 
3.60 
2.39 
.12 
1.19 

29 

28 

29 

9 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 

1 
6 

2 

3 
2 

0 

5 

1 

2 
1 
0 
2 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

63.5 
88. 6M 
89.9 

88. IM 
67. 8M 

50, 5M 
60. OM 
58.5 
55. IM 
57, 6M 

67. CM 
74. 4M 
74.2 
71. 6M 
72. 7M 

1.5 

99 

100 
101 
100 
100 

23 
23 

17 
17 
16 

36 
44 
35 

43 
44 

13 
14 
13 
13 
19* 

49 
5 

11 
11 
U 

6 
18 
19 

12 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.78 
1,65 
1,42 
3,90 
1,95 

-  2.64 

1.1! 
1.22 
1.2! 
2.30 
1.18 

30 
9 
29 
30 
29 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

4 
3 

1 
1 
1 
2 

2 

1 

1 
1 
1 
1 

GUTHRIE 
HASKELL 

hords  creek  0am 
jayton 

MATSDIR 

90.6 
87.0 
85.0 
86. 5M 
86.1 

56,8 
56,2 
56.1 
54. 2M 
53.2 

73.7 
72.6 
71.6 
70. 4M 
69.7 

100 
97 
95 
100 
101 

17 

18 

24 

18* 

IB 

41 
41 
44 
39 
37 

13 

13 
14  + 
14 
13 

4 
13 
14 
24 
26 

20 
14 
10 
12 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,10 
3.33 
2,46 
4.95 
1.77 

-   ,66 

1.70 
2.58 
1.92 
2.30 
.91 

28 
29 
9 
29 
30 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
3 

6 
4 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

83. 3 

91.7 
85.9 
65.9 
86.2 

53.3 
56,3 
54,5 

54,3 
54,6 

68.3 

74.0 
70.2 
70.1 
70.4 

-  .5 

-  .5 

100 
100 
100 
102 
96 

23 

17 
23 

17 
IB 

42 
38 
42 

40 
36 

14* 
13 

14 
13 
13 

34 
9 
20 
22 
26 

7 
25 

10 
8 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.30 
5.03 
3,45 
3,25 
2,66 

1.21 

.15 
-  1.53 

.7! 
4.31 
1.67 
1.20 

.64 

29 
29 

29 
28 
30 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
4 
5 

2 
1 
2 

3 

3 

0 

1 

2 
1 
0 

RDSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

86.8 
89.3 

87.1 
87,1 
85.8 

57,5 
57,3 
57,1 
54,3 
56,6 

72.2 
73. 3 
T2,l 
70.7 
71.2 

.3 
-   .1 

97 
99 
97 
100 
99 

16 
17 
24 
23 
17 

39 
41 
36 
40 
40 

13 
13 
13 
19 

13 

12 
7 
22 
14 
19 

9 
16 
13 
12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,30 
5.50 
4.07 
2.42 
3.77 

1.73 
.13 

.20 

1.7! 
2.60 
1.92 
1.60 
1.38 

29 

28 
31 
29 
29 

,0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
4 
4 

3 

3 
3 
1 
3 

1 
2 

2 

1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
MAY 


Temperature 


<S 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  ot  Days 


11 

i  % 


T9U3C1TT 
TURKEY  2  WSW 
VERMQM 

HFLLINGTON  1  MNW 
WICHITA  FALLS  w5D 

WiNTEllS  1  NNE 

DIVISION 

*         »  » 

NO»TH    CENTOAL 


ALBANY 
ARCHER    CITY 
BAR'^WELL    0AM 
CELTnN    DAM 
BENi?RGr]<    0AM 

BONHAM 

BlWlE 

B3YT 

KRECKFNRID&F 

BRintFP5KT 

BRO^NWUDD 
CAMfcRON 
CLE1URNE 
C5RSICANA 
DALIAS  WSO 

DENISaN  BAM 
DENTON  2  SE 
DJBLIM 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

f:)rt  ^drth  wso 
--.ainesville 
gatesville 
gedrgetdwn 

glen  rose  2  w 
g3lcthkaite 

GRAHAM 
GRANBJRY 
GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 
GROESRECK 
HAMILTtJM  2SSE 
HENRIETTA 
HIC" 

HILLSSORO 
JAC'SBORD 
KAUFMAN 
ulLLEEN 
LAV3N  DAM 

CARLIN  3  NE 

MC  GRECIR 

hCKlNNEY  3  S 

MExIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRD  MILLS  JAM 

OLNEY 

PARIS 

PILIT  P5INT 

PRnCTTP  RESERVOIR 

P JTNAM 
0JINL6N 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  MSM 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGT3WN 
STEPHENVILLC  4  -J 
bTILLHDJSE  HQLLlW  DAM 
TAYLOR 

TEMPLE 

THRTC<M3RTUN 
wAC3  TAM 
wAC3  -153 
WAXAHACHIE 


WEATHERFDRD 
WHITNEY  DAM 


B7,6 
87.5 
89.5 

S7.5'-( 
87.5 


57.2 


88.4 
89.4 
83.0 
84.6 
82.4 

81-.  6 
86.3 
82.6 
87.0 
65.2 

87.4 
86.0 
84.5 
82.8 
83.9 

82.2 
84.4 
84.2 
86.8 
86. 5M 

84.0 
82.0 
81.2 
85.0 
88.3 

66. 3M 

87.5 
68.4 
82.4 

80.7 
83.9 
84.5 
83.7 
86.4 


82.3 
67.9 
82.7 
87.4 
81.2 

84.6 
85.0 
82.9 
82. 6 
86.8 


88.6 
82.3 
87.3 
86.3 
65.5 

80.4 
84.1 
85.2 
84.9 
86.7 


84.3 
B3.8 


56.7 
54.1 
57.6 
54. OM 
55.6 

57.6 


56.5 
59.4 
60.8 
62.5 
58.9 

57.7 
59.9 
56.2 

61.1 
56.8 

60.0 
63.0 
60.5 
60.3 
63.0 

57.1 
60.2 
59.0 
56.5 
60. 3M 

61.7 
59.0 
55.2 
59.6 
63.5 


58.1 
51.7 
57.7 

55.7 
62.8 
69.9 
56.4 
60.1 

60.9 
61.7 
58.5 
62.9 
59.5 

63.1 
62.0 
58.2 
61.4 
60.2 

60.6 
59.8 
58.3 
56.8 
60.2 

60.0 
59.2 
60.0 
56.9 
63.5 


62.8 
57.5 
62.5 


6n.5 
61.1 


72.3 

70.8 
73.6 
70. 6M 
71.6 

72.4 

71.8 


72.5 

74.4 
71.9 
73.6 
70.7 

69.7 
73.1 
69.4 

74.1 
71.0 

73.7 
74.5 
72.5 
71.6 
73.5 

69.7 
72.3 
71.6 
71.7 
73. 4« 

72.9 
70.5 
68.2 
72.3 

75.9 

73. 4M 

72.8 
75.1 
70.1 

66.2 
73.4 
72.2 
70.1 
73.3 

71.6 
74.8 
70.6 
75.2 
70.4 

73.9 
73.5 
70.6 
72.0 
73.5 


74.3 
70.8 
73.7 
71.6 
74.5 

66.3 
69.8 
72.9 

73.3 
74.6 

74.1 
72.6 
73.3 
75.1 
72.5 

72.4 
72.5 

72.3 


.6 

1.6 

.6 


92  29 
95  19  + 
91  26 
94  27 
901 27+ 


96  23 

90  17 

96  23 

97  7 

91  27 


45j  14 
45,  14 
41  14 
48i  13 
43|  14 


45 

14 

45 

19 

44 

13 

43 

13 

44 

13 

42 

13 

45 

13 

42 

13 

42 

13 

47 

13 

42 

14 

38 

14 

45 

13 

46 

14 

45 

14 

50 

15  + 

40 

13 

46 

14 

45 

14 

45 

14 

44 

14 

45 

14 

7 

2 

15 

7 

17 

2 

12 

2 

8 

13 

19 

2 

4 

17 

21 

1 

22 

4 

15 

8 

9 

IB 

14 

1 

7 

12 

18 

12 

6 

4 

36 

0 

33 

7 

6 

7 

10 

7 

9 

11 

5 

a 

20 

15 

13 

3 

5 

7 

9 

Z 

16 

9 

16 

4 

4,70 
2.19 
3.47 


1.42 
3,03 


4.93 
2,76 
2.37 
5.29 

3.06 

4.92 
2.69 

2.46 
3,69 
3.61 

2.73 

4.48 
4.23 
3.15 
3.76 

3.86 
3.99 
2.94 

10.10 
1.17 

3.11 
1.88 
3.54 
3.24 
2.70 

4.62 

2.42 
1.37 
2.87 

2.70 
3.25 
1.24 
1.66 
3.44 

4,46 
2.67 
2,45 

2.90 

4.78 
2.00 
3.24 
3.02 
2,96 

2,27 
2,29 
6.02 
4.38 
1.84 

6.25 

3.64 
5.93 
4.52 

4.75 

4.76 
2.75 
5.05 
4.58 
4.23 

4.69 

1.28 

.81 

.75 

2.70 

3.28 
2.63 


•    3.54 


-    1.03 


.42 
.90 

1.77 
.52 
,23 

1,83 

1.07 


1.04 
2.46 


2.71 

1.55 


2.51 

1. 


.06 
2.94 


2.11 
1.33 


3.08 
1.26 

.78 
2.10 
1.26 

1.41 
.67 
.80 

2.63 

1.40 

2.10 
1.71 
1.53 
1.28 
2.57 

1.27 

.99 

1.26 

6.20 

.70 

1.18 
.66 
.90 

2.25 

.73 

3.08 

1.70 
.80 
.69 

1.00 

2.25 

.66 

.78 

1.33 

2.71 
1.07 
1.01 

.92 

1.42 
.92 

.66 
1.47 
1.78 

.63 
1.00 
2.58 
1.30 

.99 

4.51 

2.10 

5. 

1.90 

1.97 

1.60 
.96 
1.65 
1.50 
2.26 

2.02 

1.06 

.35 

.37 

.62 

1.09 
1.23 


.0 
,0 
.0 
.0 
,0 


,0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXA5 
MAY 


Temperature 

Precipitation 

<2 

< 

la 
1^ 

1 
X 

Q 

S 
i 

1 

a 

>• 
1 

No.  of  Day 

s 

1 

fl 

a 
o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

SUtiOD 

Max. 

Min. 

[- 

I! 

Is 

Q 

s 

01 
0 

S 

o 

2 

•=l 

c   i 

S  i 

^  8 

*      •      * 

EAST  TEXAS           Oi 

ANOERSDS 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

83.8 

83.5 
82,3 
83.3 

62.9 
59.4 
60.0 
55.2 
60,9 

73.4 
71.7 
71.6 
68.8 
72.1 

90 

90 
91 
91 
91 

27 
27  + 
27 
28 
29t 

49 
43 

45 
41 
41 

14  + 
14 

14  + 

15  + 
14 

3 

11 

9 

27 

18 

1 

2 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,89 
2.10 
3,88 
5,92 
2.34 

-   ,50 

1.63 

.97 

2.21 

2.81 

.96 

U 
10 
10 
11 
11 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 

5 
6 

3 

I 
2 

4 

1 

1 

0 

CLARKSVILLE  2  E 
COlOSBRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRQE 
CROCKETT 

7B.8 
82.9 
B3.9 
8<..3 
83. <, 

54.5 
60.7 
64.6 
61.4 
59.1 

66.7 
71.6 
74.4 
72.9 
71.3 

fi9 
90 
90 
90 
92 

27 
29  + 
3  + 
28  + 
29 

42 

47 
49 
46 
46 

!■;  + 

14  + 
14 

25 

15  + 

49 

13 

5 

6 

•   16 

0 
2 
2 

3 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.43 
6,66 
6.13 
6.47 
2.n 

1.92 
3.05 
2.20 
2.15 
1.24 

10 
U 
10 

11 
11 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
7 
5 
6 

3 
5 

4 
5 
2 

DAINGERFIELO  9  S 
DIALVULE  2  K 
EHQRY 
EVAOALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

84.1 
82.8 
79,9 
82.9 

83, CM 

61.0 
60.2 
56.4 
56.9 

61. 8M 

72.6 
71.5 
68. 2 
69.9 

72. 4M 

92 

91 
90 
91 
92 

26 
26 
27 
2B 
28 

46 

45 
43 
41 
46 

1'. 
14 
14 

1 
13 

9 
11 
34 
16 

u 

3 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
5.73 
5.15 
4.64 
4,44 

.90 
3.70 
3.77 
1.49 
1.92 

27 
10 
10 
7 
28 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

4 
6 

4 

2 

2 
2 

4 
2 

0 
2 
2 
2 
2 

FRANKLI'J 
GIL»1ER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GRQVETON  I  SE 
HEMPHUL 

85.0 
BO. 3 

M 
82. 9M 

62.1 
56.7 

M 
5S.1 

73.6 
68.0 

M 

71. OM 

92 
90 

90 
90 

6 
27 

25 

26  + 

46 
39 

45 
42 

14 
14 

14  + 
2 

6 

45 

27 

5 

1 

4 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

p 

0 
0 

5.66 

1.11 

.97 

5.94 

5.10 

2.62 

.40 

.62 

2.26 

1.46 

9 
11 
11 
11 
12 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
2 
7 
6 

3 
0 
1 
4 
4 

H6MPSTEA0 

HENPERSaN 

HJNTS>/ILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

84.3 
81.5 
83.8 
82.8 
82.5 

63.7 
56.2 
61.7 
58.1 
60.9 

74.0 
69.9 
72.6 
70.5 
71.7 

-  1.7 

91 
91 
93 
90 
89 

29  + 
27 
29 
28 
27  + 

47 
43 
49 
44 
45 

14 
14 
13 
1 
14 

7 
29 
11 
17 
11 

3 
1 

4 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,84 
3,37 
6.47 
3.25 
5.66 

-  2.07 
1.76 

2.30 
2.63 
2.67 
1.13 
4.71 

20 
11 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
9 
6 
3 

4 
2 
2 
3 
2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

MRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LiNDEi-l 

LIVINGSTON  2  NNE 

83. 2M 

B2.1 

64.5 

79.2 

83.1 

59. 9M 

59.3 

61.6 

56.4 

60.2 

71. 6M 

70.7 

73.1 

67.8 

71.7 

-   .3 

91 
89 
91 
67 
91 

28 
27  + 

26  + 

27  + 
28 

41 
44 
44 
41 
40 

2 

14 
i 

15 
2 

18 
15 

1 
40 
19 

1 
0 
4 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.02 
2.17 
3.96 
2.69 

5.40 

-  1.59 

1.53 
.55 

1.40 
.82 

2.27 

7 
11 

7 
10 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
6 
6 
9 

4 
2 
3 
2 
4 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISDNVILLE 

MARSHALL 

B2.1 
82.3 
84.3 
85.1 
80.2 

56.2 
60.5 
62.3 
62.2 
56.9 

70.2 
71.4 
73.3 
73.7 
66.6 

-  3.4 

-  -^ 
-4.7 

91 
90 
91 
92 
89 

27 
2"  + 
27 
27 
27  + 

44 
47 
46 
46 
44 

14 
14 
14 

14 
14 

25 

17 

4 

8 

33 

3 

3 
4 
5 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1.21 

4.14 
3.47 
5.09 

1.76 

-  4.46 

-  3.47 

.48 
1.75 
1.23 
1.44 

.93 

11 
11 

10 

11 
11 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
7 
7 
3 

0 
2 

2 
6 

1 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

82. 4 
80.4 
79.5 

83. 6M 

59.4 
55.8 
57.5 

60. 8M 

70.9 
68.1 
66.5 

72. 2M 

-  3.3 

91 
92 
90 

91 

26 
27 
27 

28 

41 
42 
43 

45 

14 
14 
14* 

2* 

17 
39 
36 

14 

1 
2 

1 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.72 
1.95 
2.65 

4.03 

.98 

,31 

1,67 

1.54 

27 
10 
27 

7 

.0 
,0 
.0 

,0 

0 
0 
0 

0 

5 
4 
4 

6 

2 
1 
2 

4 

PALESTINE 

PDYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

82.3 

83.7 

B4.0M 

80.8 

82.3 

60.8 
61.8 
60. 4M 
60.0 
62.1 

71.6 
72.8 
72. 2M 
70.4 
72.2 

-  1.5 

91 
91 
91 
86 
89 

29 
26  + 
27 
26  + 
23 

49 
45 
42 
49 
47 

13 
14 

ii+ 

14 

17 

6 

9 

19 

14 

3 
3 
3 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,81 
2.3B 
5.15 
4.83 
6.37 

1.02 
-   .25 

4.47 
1.49 
2.12 
3.95 
1.93 

11 
10 
12 
11 
12 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
6 
5 

7 

2 

1 
3 
1 
4 

SIMMS  2    NNiJ 
SJLPHUR  SPRINGS 
TEXARKASA 
TOWN  BLUFF  04M 
TYLER  5  NE 

81,4 
80,6 
80. 9M 
82.9 

81.7 

57.9 
54.5 
56. 9M 
61.1 
56.6 

69.7 
67.6 
66. 9M 
72.0 
70.2 

69 
90 
92 
89 
91 

27  + 

27  + 
27 

28  + 
27 

41 
41 
45 
45 
41 

14  + 

15  + 
16+ 

1 
14 

26 
44 
28 

7 
31 

0 
2 
1 
U 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.13 
2.20 
3.02 
5.24 
1.13 

.79 
1.22 
1.03 
1.15 

.35 

10 

10 

4 

11 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
9 
4 

3 
2 
3 
5 
0 

WARREN 
WILLS  POINT 

84.4 
81,0 

60.1 
58.2 

72.3 
69.6 

90 
89 

27 
27+ 

41 
46 

1 
13 

5 
22 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.47 
4.44 

2.58 
2.33 

10 
10 

,0 
,0 

0 
0 

6 

5 

6 

3 

DIVISION 

71.1 

-  2.0 

4.02 

-  1.10 

,0 

•    *    « 
TRANS  PECaS          05 

ALPINE 

8akersfield 

balmorhea 

candeh9ia 

CHISDS  BASIN 

85,3 

92,4 
96,2 

81,9 

54.0 

53.2 
56.5 
58.9 

69.7 

72. B 

76.4 
70.4 

-  1.1 
.4 

92 

100 

104 

90 

15 

25  + 

21 

22 

38 

42 
44 
46 

13 

13 
14 

13  + 

27 

4 

0 

29 

5 

24 
26 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.14 

.62 
.03 

.31 

-  1.31 

-  .79 

.14 

.42 

.03 
,30 

28 

28 

12 
26 

.0 

,0 

,0 
.0 

0 

0 

0 
0 

1 

2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

C3RNU0AS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYOEN 

EL  PASO  WSO               R 

FABENS 

88,4 
89,2 
89,2 
86,1 
95,7 

47.1 
56.3 
62.1 
56.1 
50.1 

67.6 
72.8 
75.7 
72.1 
67.9 

.2 

93 

100 

100 

94 

92 

26 
17 
24 
26  + 
29+ 

35 
33 

47 
46 
40 

13 
14 
14 
13 
5 

30 

16 

5 

6 

23 

16 
19 
16 
13 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.12 
.52 

.10 

T 
T 

-   .40 

.12 
.36 

.1(1 

T 

T 

12 
29 
28 
11 
12 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STTCKTDN  KFST  RAOIO 

GRANQFALlS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

87,6 
90,0 
87,6 
85,1 

55.0 
■14.9 
55.6 
Sl.O 

71.3 
72.5 
71.6 
68.1 

100 

103 

9B 

93 

18 
17 
25 
17 

40 
41 
43 
36 

14  + 
14* 

2 

7 

23 

12 

0 

35 

15 

13 

12 

8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.76 
.85 
T 
.76 

1.03 
.76 
T 
.75 

29 
29 
27 
27 

.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

3 
1 
0 
1 

2 

1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 

mentone  2  s 
monahans 
mount  locke 
panther  junction 

86,3 

91,5 

7B,6M 

89,5 

49.1 

60.3 
52. OM 
60.5 

67.7 

75.9 
65. 3M 
75.0 

92 

102 
81 
98 

21  + 

16 
IB 
16  + 

37 
44 
4B 

14 
13 

14 

24 

5 

46 

8 

U 

22 

2 

20 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.00 

2.16 
.50 
,33 

.on 

l.BS 
.50 
.19 

29 
2B 
29 

,0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

0 

3 
I 
2 

0 

1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
MAV 


Temperature 

Precipitation 

II 

.1 

1 

< 

|z 

1 

5 
O 

% 

.3 

• 
to 
Q 

o 

No.  ol 

Day 

1 

i 

1 
O 

Q 

Snow,  Sleel 

No.  ot  Days 

SlaUon 

Max. 

Mln. 

H 

I 

2 

S 
8 
S 

1 
8 
§ 

■A 

•A 

5  » 

PECOS 

92.3 

5A.1 

73.2 

105 

17 

45 

14  + 

5 

22 

0 

0 

0 

1.13 

1.13 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

PENHEl L  I  SSe 

89.7 

58.3 

74.0 

100 

17 

45 

14 

4 

15 

0 

0 

0 

1.32 

1.12 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

P5ESI0ID 

<>6.a 

S9,9 

78.4 

••   .6 

104 

21 

51 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

.04 

-       .70 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

«E0  BLJFP  DAM 

S9.1 

56.0 

72.6 

99 

21  + 

41 

13 

6 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALT  ^LAT  10  ENE 

Si.. 9 

55.3 

70.1 

94 

17 

45 

14 

16 

11 

0 

0 

0 

.05 

.05 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANIEIS^N 

fl7.0 

59.0 

73.0 

98 

24 

40 

14 

16 

13 

0 

0 

0 

.52 

.52 

12 

.0 

0 

I 

1 

0 

SHEFFIELD 

89.1 

59.6 

74.4 

97 

24  + 

38 

13 

8 

16 

0 

0 

0 

1.53 

1.33 

29 

.0 

0 

2 

I 

I 

SIERRA  SlANCA 

"6.0M 

'IB.3M 

67. 2M 

9  2 

21 

38 

13 

24 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VAN  HORN 

S7.9M 

55. 6M 

71. 8M 

95 

21 

45 

13 

9 

16 

0 

0 

0 

.32 

.29 

28 

.0 

0 

I 

0 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

pe.3 

57.9 

73.1 

101 

16 

42 

13 

14 

14 

0 

0 

0 

.26 

.20 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

vSlETA 

.16.6 

al.3 

09.0 

94 

27 

40 

1 

17 

10 

0 

0 

n 

.35 

.35 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71.8 

.4 

.49 

-   .77 

.0 

*    «    « 
EDWARDS  PLATEAU     06 

ftMISTAn  PAH 

90.1 

l^-i.S 

77.8 

98 

24 

47 

13 

3 

21 

0 

0 

0 

.35 

.29 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  LAKE  NO  i. 

87.7 

55.7 

71.7 

98 

17 

39 

13 

24 

15 

0 

0 

0 

.97 

.31 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

ELANCO 

86. <. 

60.8 

73.6 

.3 

92 

29  + 

43 

15* 

14 

12 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.50 

.95 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

EOERNE 

85.0 

'i9.8 

72.8 

.3 

91 

18  + 

40 

15  + 

17 

7 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.21 

.90 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRACKETTVILLE 

91.5 

64.2 

77.9 

99 

24  + 

49 

13 

1 

25 

0 

0 

0 

1.34 

.67 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRADY  ^    NNW 

85.8 

5b, 0 

71.9 

98 

24 

40 

15  + 

25 

8 

0 

0 

0 

1.04 

.75 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

BJRNtT 

86. 2 

61.5 

73.9 

90 

31  + 

42 

14 

14 

6 

0 

0 

0 

3.28 

2.05 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAMP  WOOD 

90.9 

62.9 

76.9 

97 

23  + 

40 

14 

5 

22 

0 

0 

0 

.54 

.33 

24 

.0 

0 

z 

0 

0 

CARTA  VALLEY 

89.6 

63.5 

76.6 

97 

23 

40 

14 

5 

17 

0 

0 

0 

.94 

.59 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

COPE  RANCH 

86.3 

57.2 

71.6 

97 

17 

40 

15  + 

28 

13 

0 

0 

0 

.74 

.35 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEL  Ria  WSD 

90.3 

66.3 

78.3 

-   .1 

99 

23 

52 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

.59 

-  2.14 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

EDEN  1 

90.0 

61.2 

75.6 

97 

23 

37 

13 

8 

19 

0 

0 

0 

3.64 

3.21 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

ELDORADO  U  MW 

86.0 

58.5 

72.3 

97 

17 

37 

13 

20 

11 

0 

0 

0 

.64 

.30 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

FREOERICkSBURG 

66.8 

01.9 

74.4 

91 

23+ 

43 

14 

6 

7 

0 

0 

0 

2.55 

1.79 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

JOHNSHN  CITY 

87.1 

01.8 

74.5 

93 

18 

45 

14 

9 

14 

0 

0 

0 

1.64 

.98 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

JUNCTION 

90.2 

60.4 

75.3 

9b 

6 

35 

13 

12 

21 

0 

0 

0 

.62 

.35 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

JUNO 

91.2 

62.4 

76.8 

102 

23 

40 

13 

10 

22 

0 

0 

0 

1.79 

.85 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

KERRVILLE 

86. 't 

59.2 

72.8 

1.5 

99 

28 

39 

14 

17 

10 

0 

0 

0 

1.38 

-  2.31 

.92 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAMPASAS 

8*. 7 

57.4 

71.1 

-  1.4 

91 

24 

40 

13 

28 

3 

0 

0 

0 

6.93 

1.35 

2.30 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

LANGTRY 

90.9 

64.2 

77.6 

103 

24 

46 

14 

2 

24 

0 

0 

0 

.64 

.31 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEAKEY  ND  2 

LLANCI 

86.6 

60.3 

73.5 

-   .8 

94 

22 

41 

13 

16 

14 

0 

0 

0 

3.13 

-   .86 

1.77 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

MASON 

87.  OM 

57. 7M 

72. 4M 

97 

25  + 

40 

14 

21 

13 

0 

0 

0 

2.05 

1.04 

24 

.0 

0 

4 

2 

I 

MC  CAMEY 

88.2 

58.4 

73.3 

100 

17 

43 

13 

a 

14 

0 

0 

0 

1.38 

1.31 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

MEDINA 

86.9 

59.6 

73.2 

98 

11 

40 

14 

17 

9 

0 

0 

0 

4.02 

2.40 

11 

.0 

0 

3 

3 

2 

MENARD 

89.3 

S7.8 

73.6 

99 

23 

32 

13 

14 

18 

0 

1 

0 

.38 

-  2.91 

.22 

24 

.0 

0 

I 

0 

0 

MERTZON 

DZDNA 

85.<.M 

58. 4M 

71. 9M 

95 

24 

37 

14  + 

23 

11 

0 

0 

c 

.57 

.33 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

PAINT  ROCK 

91.6 

61.6 

76.6 

98 

16 

37 

13 

9 

22 

0 

0 

0 

.52 

-  3.21 

.47 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PANDALE 

90.1 

62.8 

76.5 

ion 

24+ 

41 

14 

11 

18 

0 

0 

0 

.30 

.30 

26 

.0 

0 

I 

0 

0 

RAN<IN 

87.9 

61.1 

74.5 

97 

16 

39 

13 

U 

14 

0 

0 

0 

1.77 

1.35 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

ROBERT  LEE 

89.0 

i>7.0 

73.0 

98 

17 

42 

14+ 

12 

16 

0 

0 

0 

.55 

.55 

29 

,0 

0 

1 

1 

0 

ROC<SPPI";GS 

88.0 

60.3 

74.2 

97 

23+ 

44 

13 

1 

9 

0 

0 

0 

.61 

.43 

24 

.0 

0 

2 

8 

0 

SAN  ANGEl.O  DAM 

87.5 

Sb.7 

73.1 

97 

17 

43 

14+ 

17 

17 

0 

0 

0 

.97 

.77 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  4N&ELD  WiO            R 

B8.8 

61.5 

75.2 

.9 

9B 

16 

37 

13 

9 

17 

0 

0 

0 

1.42 

-  1.78 

1.41 

29 

.0 

0 

I 

1 

1 

SAN  SABA 

85.6 

61.7 

73.7 

93  27  + 

42 

13 

15 

8 

0 

0 

0 

2.74 

1.40 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

SONORA 

90.0 

60.9 

75.5 

98| 24+ 

38 

14 

9 

22 

0 

0 

0 

.54 

.46 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

STERLlNr.  CITY 

89.1 

57.2 

73.2 

99  15 

46 

25* 

1 

15 

0 

0 

0 

.69 

•  2.06 

.45 

29 

.0 

0 

2 

e 

0 

UVALDE 

91.6 

65.5 

78.6 

97|23+ 

46  14 

0 

25 

0 

0 

0 

.73 

.50 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

«ATER  VALLEY 

88.5 

57.5 

73.0 

9R 

16 

38  13 

17 

15 

0 

0 

0 

.25 

.20 

29 

.0 

0 

1 

B 

0 

DIVISION 

74.4 

.5 

1.47 

-  2.07 

.0 

*    »    » 
SOUTH  CENTRAL        07 

ARANSAS  »;L  refuge 

A.ISTn  WSO                R 

86. 5 

65.9 

76.2 

1.1 

92 

28  + 

49 

14 

0 

U 

0 

0 

0 

1.37 

-  2.34 

.74 

24 

.0 

0 

3 

I 

0 

3EEVILLE  5  NE 

86.2 

67.8 

77.0 

.1 

95 

6 

54 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

1.70 

-  1.54 

1.42 

U 

,0 

0 

3 

1 

1 

BRENHAI 

85,8 

63.1 

74.5 

-   .5 

93 

29 

49 

15 

4 

10 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.42 

1.00 

24 

.0 

0 

7 

1 

1 

CANYQfJ  DAM 

87.2 

63.3 

75.3 

95 

26 

48 

14 

5 

15 

0 

0 

0 

2.41 

.82 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

CHAPMAN  RANCH 

86.5 

70.0 

78.3 

91 

10 

55 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

.93 

.70 

25 

,0 

0 

2 

1 

0 

columrus 

85.2 

63.5 

74.4 

92 

29 

45 

14 

8 

4 

0 

0 

0 

2.34 

-  2.01 

1.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

CORPUS  CHRISM 

84.9 

73.2 

79.1 

89 

31  + 

63 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

5.80 

3.60 

24 

.0 

0 

4 

4 

1 

CIRRUS  CHRISM  ^SO       R 

86.5 

70.2 

78.4 

.9 

95 

10 

55 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

4.55 

1.56 

2.67 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

CJER3  3  E 

86.5 

66.6 

77.7 

98 

7 

45 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

.37 

.16 

25 

,0 

0 

1 

0 

0 

ELGIN 

87.6 

65.2 

76.4 

93 

28  + 

46 

14 

3 

12 

0 

0 

0 

1.47 

.62 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

FLATQNIA  2  W 

88.  OM 

04. 2M 

70. IM 

.  1 

93 

28 

47 

13 

3 

12 

0 

0 

0 

4.09 

-   .17 

2.43 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

ELQRESVILLE 

89. 9 

66.  1 

78.0 

93 

6 

47 

14 

2 

19 

0 

0 

0 

.80 

.60 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

GOLlAO 

B7.8 

66.6 

77.2 

92 

28  + 

50 

14 

0 

8 

0 

0 

p 

2.87 

-  1.16 

2.74 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

GONZALES 

88.2 

63.9 

76.1 

96 

29 

46 

14 

4 

17 

0 

0 

0 

1.21 

-  2.50 

.63 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

HALLETTSVILLE 

38.6 

65.2 

76.9 

1.2 

95 

29+ 

47 

13 

3 

18 

0 

0 

0 

2.30 

.69 

U 

.0 

0 

5 

3 

0 

mNDD 

91.5 

64.3 

77.9 

l.b 

97 

11 

47 

14 

1 

25 

0 

0 

0 

.36 

-  3.91 

.20 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

KENEDY 

90.0 

65.2 

77.6 

96 

28 

50 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

.18 

.18 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

KINGSVILLE 

39.2 

69.6 

79.4 

98 

5 

57 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

3.85 

2.20 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   132    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
MAY 


Temperature 

Precipitation 

^1 
<2 

i 

< 

• 
Q 

i 
2 

a 

1 

No.  o 

Days 

3 

i 

>> 

& 
1 

« 

s 

O 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  oi  Days 

Suaon 

Max. 

Min. 

1 

■S-a 

1 

£ 

i 
s 

1 

1 

g 

3  » 

"  m 

LA  GRANSE 

LExINttTDN 

LJLING 

MATHIS 

NATALIA 

85.8 
84.6 
86.9 
89.5 
93.5 

64.2 
63.3 
63.1 
67.4 
62.8 

75.0 
74.0 
75.0 
78.5 
78.2 

-    l-l 

91 
91 
94 
96 
99 

28 

29* 

29 

11 

27+ 

46 
46 
45 
55 

44 

14 
14 
14 
13 
14 

4 
9 
9 
0 
0 

2 

5 
14 
18 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

n 

0 
0 
0 
0 

3.19 
1.81 
1.80 
2, OB 
.90 

-  1,9B 

.80 
.66 
.80 
1.55 
.72 

7 
24 
24 
25 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
4 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

88.9 
89.6 
85.5 
85.9 
86.9 

64.9 
65.0 
63.0 
68.1 
69.0 

76.9 
77.3 
74.3 
77.0 
78.0 

.3 

96 
97 
93 
92 

97 

29* 

5 
24 
20 

11 

46 
4S 
42 
51 
51 

14 
14 
14  + 
14 
13 

3 

0 

20 

0 

0 

16 

17 
6 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
.91 
1.85 
2.07 
2.65 

-   .98 

1.04 
.57 
1.00 
1.71 
1.99 

11 
24 
24 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
5 
2 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

rockport 

san  antonio  wso       r 

san  marcos 

sealy 

SEGUIN 

83.0 
89.5 
87.1 
86.5 
90.0 

71.5 
66.7 
bZ.Z 
64.7 
64.7 

77.3 
78.1 
74.7 
75.6 
77.4 

2.B 

-  .2 

-  .6 

1.4 

86 
94 
93 
92 
97 

28* 
23* 
29* 
30+ 
28 

58 
48 
45 
47 
45 

14 
14 
14 
14 
14 

0 

1 

6 
2 
2 

0 
20 
14 

a 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
1.5.S 
2.40 
2.44 
2.01 

-  1.93 

-  1.17 

-  2.01 

-  1.54 

3.90 
.82 
.66 

I.IB 
.59 

25 
24 
10 
11 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
5 

4 
5 

2 

0 
0 

1 

0 

SINTQN 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

86.9 

81. 5M 
33.8 
85.9 
88.5 

69.4 
63. 8M 
62.2 
62.9 
65.7 

78.2 
72. 7M 
73.0 
74.4 
77.1 

-  3.2 

93 
90 
90 
94 
95 

20 
17 
28 
28 
29  + 

55 

46 
43 
47 
51 

3 
13 
14 
14 
14  + 

0 
20 
17 

6 

1 

5 

1 

1 

7 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

n 

0 
0 

3.26 
1.96 
2.85 
2.72 
.77 

-  1.96 

2.30 
1.00 
1.18 
1.40 
.52 

24 
24 
28 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

6 
5 
3 

1 
1 
1 
1 

0 

DIVISION 

76.6 

.3 

2.23 

-  1.55 

.0 

*    *    * 

UPPER  COAST      oe 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETQNJ  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTDWN 

83.3 
83.7 
82.6 
83.'! 
83.2 

64.7 
63.7 
63.7 
67.5 
67.5 

74.0 
73.7 
73.2 
75.5 
75.4 

-  1.8 

91 
90 
90 
90 
90 

29 
30  + 
28 
29 
28 

50 
54 
47 
52 

51 

14 
13 
14 
14 

1 

2 
3 
4 

1 
0 

1 
3 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
8 
0 

2.68 
2.34 
1.74 
2.73 

-  2,16 

1.75 
.95 
1.60 
1.78 
1.12 

12 
25 
12 
12 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
2 

1 

1 

0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  MWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

82.8 
84.6 
85.6 
87.2 

83.0 

61.5 
66.6 
63.9 
65.9 
66. B 

72.2 
75.6 
74.8 
76.6 
74.9 

-   .6 

91 
90 
94 
94 
88 

29 
28 
29 
28 
29 

46 

50 
46 
49 
53 

2  + 
14 
14 
15  + 
15+ 

15 
0 
2 

0 

1 

2 

1 

3 

12 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5.63 
2.13 
1.21 
2.07 
4,99 

-  1.35 

-  2.67 

2.2B 

1.51 

.51 

1.09 

2.25 

12 

20 
21 
11 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
2 

4 

5 

1 
1 
2 
3 

GALVESTDN  WSO             R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

78.6 
83.8 
83.5 
83.5 
82.3 

71.5 
64.4 
66.1 
61.4 
69.2 

75.0 
74.1 
74.8 
72.5 
75.6 

-  .8 

-  l.l 

-  1.2 

-  2.7 

-  .5 

84 
90 
91 
92 
87 

28 
28 
28 
29 

31  + 

60 
47 
52 
43 
52 

13 
14 
14 
15 

14 

0 
3 

0 

14 

0 

0 
1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.31 
3.41 
2.12 
5.19 
2.48 

-  1.46 

-  .87 

-  2.20 

.70 

-  ,81 

.80 
1.34 
1.35 
2.12 
1.29 

24 

11 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
5 

4 
5 
3 

2 
3 

1 
4 
3 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALiCIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

84. 4 
80.9 
82.5 
85.5 
84. IM 

66.2 
62.6 
69.3 
64.7 

70. 9M 

75.3 
71.8 
75.9 
75.1 
77. 5M 

.4 

92 
85 
87 
93 
88 

29 

28  + 
29 
29 

29  + 

50 
49 
54 
46 
55 
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EASTLAND 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Rainfall  was  from  1  to  more  than  3  inches  short 
of  the  long-term  average  throughout  most  of  the 
State,  thus  contributing  to  the  severe  drought 
condition  already  in  existence  at  the  beginning 
of  the  month.  At  Waco  and  Wichita  Falls, 
negative  departures  from  normal  May  rainfall 
were  3.82  inches  and  3.54  inches,  respectively. 
In   an    average   year  May  is  the  wettest  month. 

Parts  of  central  and  east  Texas  caught  good 
rains  of  1  inch  or  more  on  the  11th,  the  Corpus 
Christi  area  received  locally  heavy  rains  on 
the  24th,  and  generally  heavy  showers  of  1  to  3 
inches  and  more  fell  from  the  Panhandle  south- 
eastward through  north-central  Texas  on  the 
28th  and  29th.     Elsewhere  in  the  State  amounts 


were  small  and  widely  spaced. 

The  month  ended  with  all  sections  in  a  worse 
drought   condition   than   when   the    month  began, 

Texas  range  condition,  at  63  percent,  remained 
the  same  as  April,  according  to  the  Texas 
Crop  and  Livestock  Reporting  Service.  This  is 
the  lowest  range  condition  ever  reported  at  the 
end  of  May  since  records  began  in  1923,  The 
63  percent  is  21  points  below  a  year  ago  and 
17  points  below  the  10-year  average.  Buffalo 
Lake,  located  10  miles  southwest  of  Canyon,  is 
dry  for  the  first  time  since  1939  when  it  was 
constructed  by  the  U.S.  Department  of  Agri- 
culture. 


Robert  Orton 

NOAA    Climatologist  -  Texas 

Airport   Administration  Bldg. 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 
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.14 

BURLESON  2  SSW 

3.53 

T 

.04 

.20 

.08 

T 

.34 

.17 

.09 

T 

.01 

.16 

T     .62  1.62 

T 

BURLINGTON  3  HSW 

5.92 

T 

T 

2.60 

.46 

1.25   T 

.72 

.69 

CAMERON 

4.48 

1.71 

1.20 

.73 

.68 

.16 

CARROLLTON 

3.64 

.62 

•  02 

.18 

.65 

.20 

.40 

.92   .89 

CELINA 

3.70 

.20 

.24 

.23 

.54 

.94 

.96 

.59 

CENTER  CITY 

1.27 

.73 

T 

.45 

.09 

CHALK  MOUNTAIN 

3.57 

T 

.01 

.08 

1.10 

.15 

.52   T 

T 

.37 

.19   .19   .94 

.02 

CLEBURNE 

4.23 

.04 

.74 

.11 

.20 

.01 

.15 

.16 

1.93 

.05 

.47   .60 

.17 

CLIFTON  10  E 

1.76 

.03 

T 

.12 

.04 

.18 

.17 

.15 

.15   .03   .69 

T 

COMANCHE 

1.09 

.05 

.40 

.23 

.35   .06 

COOPER 

3.26 

.02 

.03 

1.31 

.12 

.28 

.87 

.63 

COPPERAS  COVE 

1.71 

.38 

.44 

.33 

.10 

.46 

CORSICANA 

3.15 

.04 

.53 

.05 

.03 

.11 

.09 

.79 

.19 

1.28   .04 

CRANOALl 

2.59 

.03 

.34 

.86 

.06 

.11 

.10 

.68 

T     .41 

T 

CRESS3N 

1.75 

T 

.07 

.02 

T 

.07 

T 

.10   T 

.08 

.37 

.60   .44 

T 

CROSS  PIAINS 

4.23 

T 

.08 

1.36 

.60 

T 

1.13 

.94 

.90 

DALLAS  WSO             //R 

3.76 

.03 

.06 

.01 

.01 

.06 

.02 

T 

2.57 

1. 00   T 

T 

DAVILLA 

4.05 

.25 

.20 

1.20 

.31 

.70 

1.39 

0EC4TJR  2  SSH 

2.85 

.52 

.13 

.36 

.91 

T    .60   .29 

.04 

OENISON  DAM 

3.86 

.05 

.12 

.68 

.2! 

.52 

T 

T 

.92 

1.27 

T     .40   .09 

DENTON  2  SE 

3.99 

T 

.14 

.78 

.19 

.15 

.92 

.99 

.70   .12 

T 

DUBLIN 

2.94 

T 

.06 

.01 

.03 

.35 

.74 

.34  1.26   .14 

.01 

DUNDEE  5  NNW 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

.10 

.07 

.12   .68 

.65 

EAGLE  mTN  lake  DAH 

3.12 

.12 

.08 

.35 

.03 

.09 

.71 

1.15   .59 

E45TL4N0 

10.10 

T 

.25 

T 

.11 

T 

T 

1.74  6.20  1.80 

T 

ENNIS 

2.61 

T 

.25 

T 

T 

.48 

.10 

.10 

.96 

.62 

.08   T 

T 

EVANT 

1.17 

.26 

.21 

.70 

FARHERSVILLE 

2.45 

.33 

T 

.70 

.04 

.03 

T 

.86 

.47 

T 

FERRIS 

3.11 

.02 

.41 

.03 

.02 

.07 

.01 

.18 

.40 

1.18 

.76 

.03 

FLORENCE  3  SE 

2.29 

.53 

.10 

.97 

.69 

FORESTB'IRG  4  S 

1.85 

.05 

T 

T 

.03 

T 

.04 

T 

.47 

.89 

.15   .22 

FORT  WORTH  WSO            R 

1.88 

.03 

.23 

T 

T 

.10 

T 

.01 

.65 

.66   T 

T 

FRISCO 

3.36 

T 

.27 

.66 

.24 

.31 

T 

1.09 

T     .79 

FROST 

1.76 

T 

.01 

.21 

.04 

T 

.13 

T 

.38 

T 

.46 

.01 

T     .42   .10 

T 

GAINESVILLE 

3.54 

.06 

.27 

.07 

.62 

.64 

.90 

.03   .47   .21 

.27 

GATESVIILE 

3.24 

.01 

.33 

.01 

.20 

.25   .01 

2.29        .18 

GEORGETOWN 

2.70 

T 

T 

.43 

.40 

.44   .06 

T 

.05   .09 

T 

.73 

.90 

GLEN  ROSE  2  w 

4.62 

.01 

.08 

.10 

.03 

.36 

.60 

.10   .24  3.06 

GOLDTHWAITE 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    . 

.     -     _ 

- 

. 

... 

... 

. 

GRAHAM 

2.42 

.10 

.03 

.05 

.02 

.14 

.11  1.70   .12 

.15 

GRANBJRY 

1.37 

,06 

.02 

T 

T 

.07 

.02 

.02   .36   ,80 

T 

GRANGER 

3.18 

.20 

.90 

.55 

.23 

.96 

,74 

CH4PEVINE  0AM 

2.87 

T 

.25 

.0: 

T 

.01 

.06 

.56 

.27 

.59 

.14   .89 

.01 

GREENVILLE  7  Nw 

2.70 

.16 

.02 

.60 

.19 

.05 

1.00 

.48 

T 

CROESBECK 

3.25 

.03 

.04 

.15 

.13 

2.25 

.40 

.2* 

.01 

CUNTER 

5.42 

.02 

.05 

T 

.41 

.03 

1.25 

1.30 

1.54 

,62 

T 

HAMILTON  2SSE 

1.24 

T 

.04 

T 

.20 

T 

.23 

T 

.66 

T 

,09   T     ,01 

.01 

HENRIETTA 

1.66 

.20 

T 

.02 

.23 

.06 

T 

.78 

.04 

.13 

HEWITT  1  SE 

1.46 

.16 

1.07 

T 

.12 

.05 

.06   T 

HICO 

3.44 

T 

T 

.06 

.42 

.32 

.68 

.17  1,33   ,44 

T 

HULSBORO 

4.46 

.21 

.08 

.0* 

.11 

.44 

.63 

.02       2.71 

HONEY  GROVE 

4.35 

T 

1.05 

.75 

1.40 

1.19 

HUCKAB4Y 

7.09 

.37 

.10 

.50 

.10 

.90  3.00  2.92 

HURST  SPRINGS 

.91 

T 

T 

.10 

.05 

.32 

.33 

.10   .01   T 

T 

INDIAN  CAP 

2.41 

.18 

.12 

.10 

.44 

1.39   .06   ,12 

JACKSBORO 

2.67 

T 

.01 

.04 

.03 

.0' 

.65 

.04   .94   .22 

1.07 

JARRELL 

2.27 

.50 

.42 

.75 

.60 

KAUFMAN 

2.45 

.55 

.12 

.46 

,08 

.06 

.12 

1.01 

T          .09 

KENNEOALE  6  SSW 

3.57 

.08 

.39 

.04 

.16 

.21 

.10 

.01 

.46 

.32  1.71 

T 

KILIEEN 

. 

. 

- 

. 

.40 

.40 

1.69 

LAVON  DAH 

2.90 

.05 

T 

.92 

.22 

.08 

.03 

.65 

,01   ,74 

LEWISVIILE  DAM 

3.04 

.02   .07 

T 

.11 

.48 

.26 

1.06 

.09   .24   .71 

T 

LIPAN 

3.D1 

.11 

.34 

.31 

.03 

.07       2.19 
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Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  1  2  1  3 

4   5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  u  1 

12 

13   14   15 

16   17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23   24 

25  1  2E 

27 

28   29  1 

30 

31 

nldLIN  3  HE 

A.78 

T 

,39 

1,35  1,42 

.47 

1.10 

,os 

MtltVS  OEEK 

- 

.   .   - 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

-   .   - 

_   -   _ 

- 

- 

- 

-   -   _ 

- 

- 

- 

- 

- 

HC  CRECOR 

2.00 

.23 

.04   .92 

.06 

.06 

,10 

.03 

,53   .02 

.01 

HCKINNEV  3  S      r' 

3.2A 

T 

.47 

.76   .13 

.31 

.70 

.86 

.01 

HERIDIAN  STATE  PARK 

- 

1.03 

.22 

.36 

- 

-     -     _ 

~ 

" 

" 

' 

nEXIA 

3.02 

1.08 

.05 

.12 

1.47 

.13 

.12 

.05 

mo  CITV 

3.60 

T 

T 

T 

1.57   .02 

T 

.05 

.83 

1.13 

T 

MINERAL  WEILS  FAA  AP 

2.96 

.08 

.55 

.03 

T     T 

T 

.06 

.43  1.78 

.03 

NORGAN  3  HNW 

J.B8 

.03 

.60 

.15,   .67   .24 

.13 

.03 

.53 

1.30 

T 

.10   .18 

1.90 

,02 

MORGAN  MILL 

3.38 

.02 

,19 

.05 

T 

.17   .70 

2.25 

MUENSTER 

3.25 

.19 

.29 

.18 

.07   .26 

.05 

.06 

1.06 

.51 

.15 

.43 

MULLIN 

3.t3 

2.15 

.20   .09 

.12 

.61 

.26 

NAVARRO  HILLS  DAM 

2.27 

T 

.03 

.83 

.01 

.20 

.01   ,10 

.26 

.62 

.01 

NEWPORT 

1.90 

.15 

1.00 

.55 

.20 

OL'NEV 

2.29 

T 

.03 

.OS 

.02 

.17 

.06  1.00 

.91 

OLNEY  5  NNW 

2.30 

.31 

.12 

.05   .90 

.07 

.85 

PALO  PINTO 

3.12 

.15 

.36 

2.30 

.31 

PARIS 

6.02 

T 

T 

.03 

.12 

2.58   ,06 

T 

.16 

1.29 

1.41 

.35 

PILOT  POINT 

«.3B 

.02 

.03 

.31   .04 

.63 

1,30 

1.26 

.46 

.29 

.02 

POSSUM  <INOtlDM  DAM 

2.54 

T 

.04 

.05 

.09 

.20 

.05 

1.98 

.13 

PROCTOR  RESERVOIR 

i.a» 

.04 

,17 

T 

,49 

.99   .13 

.02 

PUTNAM 

6.29 

.04 

.24 

1.35  4.51 

.11 

gUINLAN 

3.6« 

T 

T 

1,26 

.05   ,15 

T     .05 

2.10 

.03 

T 

RAINBOW 

3.B7 

.04 

.06 

.16 

,20 

.62 

.24 

2.55 

RANGER  1  W 

5.93 

.10 

.05 

.02 

.05 

.01 

.24  5.44 

.02 

RED  OAK 

3.«5 

.05 

.47 

.09 

.06 

T 

T 

.24 

.52 

1.10 

.25 

.55 

.12 

RICHARDSON 

3.56 

T 

.10 

T 

.22   .41 

.01 

.01 

1.36 

.08 

1.37 

RINGGOLD 

2.1<. 

.32 

.72 

.34 

.25 

.25 

.26 

RISING  STAR 

*.52 

T 

.03 

1.47   T 

T 

T 

.64 

T 

T 

1.90   .03 

.25 

T 

ROANOKE 

2.B6 

,08 

.09 

.05 

,02 

.06   .02 

.32 

.69 

.16 

1.35 

ROCKDALE 

3.46 

.08 

,08 

1. 88 

.04 

.04 

.05 

.57 

.72 

ROCKWALL 

3.39 

T 

T 

.41   .62 

T 

.07 

1.31 

.94 

.04 

ROSEBUD  3  WSW 

4.75 

T 

1.97 

.1!   .21 

.72 

.71 

.99 

ROSS 

.99 

.04 

T 

.09 

.02 

T 

.01 

.74 

.02 

.07 

ROSSER  1  SE 

2.3S 

.30 

.22 

.58 

.18 

1,10 

ROUND  ROCK  3  E 

1.22 

T 

.12 

.02 

T 

.01 

T     .37 

.09 

T 

.59 

.02 

T 

SANGER 

3.57 

.04 

.06 

.40 

I 

.32 

.90 

.58 

1.00 

.15 

.12 

SHERHAN  PUMP  STATION 

4.76 

T 

.05 

.07 

1.55   .07 

.03 

1.05 

1.60 

.33 

.01 

SCIOELL 

3.70 

.05 

.08 

.07   .27 

.22 

.53 

.60 

1.66 

.13 

.07 

SPRINCTOWN 

2.75 

.06 

.03 

.20 

.01 

.08 

.13 

T 

T 

T 

.96 

,03   ,72 

.50 

.03 

STEPHENVILLE  »  N 

5.05 

.03 

T 

.24 

.30 

.42 

,30 

T 

T 

.25 

1,85   ,66 

.80 

STILLHDUSE  HOLLOW  CAN 

4.5S 

,41 

.01   .11 

.02 

1,49 

.08 

T          .96 

1,50 

STRAWN  8  NNE 

4.48 

.07 

,55 

.03 

.16  1.34 

2.32 

.01 

TAVLOR 

4.23 

.05 

.01 

,10 

2.26 

.05 

,01 

.02 

.60 

1.13 

TEMPLE 

4.69 

2,02 

.29   T 

,24 

.90 

.81 

.43 

TERRELL 

3.72 

.05 

1.72   .23 

.13 

.03 

1.07 

.44 

THORNDALE 

4.34 

.22  2.37 

.58 

1.17 

T 

THORNTON 

4.73 

.05 

T 

.03 

.15 

.09  3.68 

.15 

.43 

,05 

.10 

THROCKHORTON 

1.28 

T 

T 

.02 

T 

.06  1.06 

.10 

.02 

THURBER  5  NE 

B.64 

.16 

.18 

T 

T 

.03 

T 

4.65  3.62 

T 

TRENTON 

4.01 

.25 

.14   T 

.16 

1.17 

.78 

1,01 

.50 

TROY 

6.71 

T 

.03 

4,62 

.06   .52 

.05 

.36 

.12 

.68 

.27 

T 

VALLEY  VIEW 

4.80 

.02 

.12 

.06 

.06 

l.U 

,65 

.02  2.08 

.23 

.23 

WACO  DAM 

.61 

.02 

T 

,08 

.02   .18 

.35 

.05 

.04   T 

.07 

WACO  WSO                 R 

.75 

T 

T 

.02 

,03 

.13   .02 

T 

.37 

.06   T 

T 

.02   .10 

T 

T 

WAXAHACHIE 

2.70 

.04 

.34 

,05 

.01   .10 

.06 

.62 

,71 

.24 

.24 

.07 

WEATHERFORD 

3.28 

.05 

.09 

.74 

,05 

.07 

,41 

.02   .71 

1.09 

.05 

WHITNEY  DAM 

2.63 

.43 

,17 

.40   .10 

,15 

.07 

.05   .03 

1.23 

WOLFE  CITY 

3.07 

,09 

.51   .17 

.27 

1,24 

.79 

East  tExas       o<. 

ALTO  3  SW 

8.65 

T 

1.04 

1.29 

.06 

.04 

2.70 

.08 

T 

,96 

.22 

T     .36 

,53 

1.37 

T 

ANDERSON 

3.89 

.43 

.82 

1.63 

.29 

.72 

ATHENS  3  SSE 

2.10 

.03 

.45 

.97 

.10 

.10 

,45 

ATLANTA  »  WSW 

2.76 

.11 

.05 

.70 

.57   .85 

.01 

.05 

.04 

.13 

.25 

BEDIAS 

7.00 

.20 

.80 

2.40 

2.10 

T 

.20 

.30 

T          .80 

.10 

.10 

BON  WIER  2  E 

4.93 

.04 

1.50 

.33 

.90 

1.72 

T 

T     T 

.44 

T     T 

BOXELDER 

2.05 

.08 

.04 

.69   .55 

.04 

.04 

.61 

BREMOND 

3.93 

T 

T 

T 

1.21   .76 

T 

.74 

.38 

T     .71 

.13 

BRONSON 

5.09 

T 

.27 

.17 

.01 

1.02 

1.83 

1.16 

.14 

.49 

BUFFALO 

4.29 

T 

1.12 

.15 

,12 

.02  2.32 

,34 

.22 

CANTON 

2.55 

.03 

.08 

.12   .47 

,15 

.70 

1.00 

CARTHAGE 

3.68 

T 

T 

.39 

.03 

2.21   .75 

.26 

,19 

.05 

T 

CENTER 

5.92 

1.27 

.04 

T 

.03  2.81 

1.07 

.02 

,52 

.05 

.11 

CENTERVILLE 

2.34 

.12 

T 

.15 

.01   .98 

.01 

.42 

.28 

.01        .25 

.03   .01 

.07 

CLARKSvILLE  2  E 

3.43 

.01 

T 

1.92   .60 

T 

.08 

.72 

.10 

COLDSPRING  3  SSW 

6.66 

.05 

.17 

.43 

.01  3.05 

.64 

.02 

.81 

.10 

.78 

.60 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

6.13 

.20 

1.19 

2.20   .06 

.37 

.91 

.78 

.40 

T 

CONRDE 

6.47 

.04 

.08 

.83 

.06  2.15 

.72 

.03 

.01 

T 

1.75 

.80 

CROCKETT 

2.58 

T 

.10 

.12 

.01  1.24 

.01 

.16 

.51 

.01 

.35 

.05   .02 

DACUS 

4.46 

.18 

.34 

.56 

.10 

1.65   .45 

.13 

T 

.51   . 

3   .41 

DAINOERFIElO  9  S 

2.65 

.16 

.25 

.19 

.80   .17 

,10 

.06 

.90 

,02 

DEKALB 

2.91 

.11 

T 

T 

.95   .84 

,05 

.05 

.83 

.06 

OEWEYVILLE  5  S 

7.06 

.39 

.45 

1.02  2.64 

.62 

.62 

1,32 

OIALVILLE  2  W 

5.73 

.10 

.25 

.04 

3.70  1.45 

,07 

T          .12 

EDOM  2  NW 

1.53 

.06 

.29 

T 

.52   .10 

.53 

.03 

EMORY 

5.15 

3.77   .15 

,12 

1.07 

.04 

EVAOALE 

4.64 

1.49 

.35 

1.10 

.93 

.20 

.53 

.01   .03 

FAIRFIELD  3  ESE 

4.44 

.07 

.05 

.35 

.03 

1.75   .04 

.01 

,12 

.06 

.02 

1.92 

T 

FRANKLIN 

5.66 

2.62 

.16  1.49 

.01 

,82 

.49 

.01 

.06 

GILMER  2  W 

l.U 

.07 

.04 

.14   .40 

T 

T 

.03 

T 

.20 

.22   .01 

GLADEWATER  3  MSW 

.97 

.62 

.35 

CRAPELAND 

5.30 

T 

.05 

T 

.20 

.15 

1.25  1.35 

T 

1.65 

.65 

CROVETON  I  SE 

5.94 

.33 

.06 

.09 

.80  2.26 

.56 

.91 

.47 

.46 

HACANSPORT 

2.35 

.03 

.02 

.02 

1.25 

.05 

.05 

.65 

.06 

HARLETON 

1.67 

T 

.34 

.45   .37 

T 

,02 

.08 

.01 

.40 

HAWKINS  1  E 

1.10 

.05 

.11   .33 

.61 

HEMPHILL 

5.10 

,32 

.03 

.04  1.02 

1.46 

,02 

1,27 

.14 

.80 

HEMPSTEAD 

4.B4 

.09 

.43 

,03 

.05   .03 

.56 

2,30 

.69 

.15 

.51 

HENDERSON 

3.37 

T 

,56 

.10  2,63 

.09 

HORGER 

5.18 

.03 

1.68 

.04 

,05 

.07   .89 

1.39 

,0b 

.73 

.22 

HUNTSVILLE 

6.47 

.35 

.13 

1,62 

.07  2.67 

.49 

.06 

.40 

.19 

.25 

.06 

.16 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

3.25 

.04 

.25 

.16 

,02 

1.13 

.71 

.69 

.02 

T 

.23 

JACKSONVILLE 

5.66 

.04 

.66 

.01 

.10  4.71 

.04 

.01 

.09 

JASPER  3  SW 

5.02 

T 

1.53 

T 

,14 

1.22 

.72 

T 

.20 

1.13 

.08 

JEFFERSON 

2.17 

.39 

.20  1.29 

T 

,29 

JEWETT 

3.16 

.05 

,18 

1.58 

,86 

.03 

.41 

.05 

KARNACk 

2.17 

.08 

.08 

.38 

.47   .56 

.05 

.01 

,01 

,53 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

3.96 

1.40 

.12 

,15 

.49 

.80 

,02 

,23 

.61 

.12   .02 

LINDEN 

2.69 

.01 

.05 

.15 

.52 

.82   .48 

T 

.04 

.09 

T 

.36 

.17 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.40 

.08 

.53 

,39 

.06  2.27 

.59 

.16 

.31 

.54 

.11   .36 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Conlinued 

MAY 

1971 

•s 

Day  of  Month 

Station 

i2 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6  ' 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  I  24 

25  1  26 

|27 

28  I 

29  1 

30 

31 

LONG  !.«<£  f    SW 

5.94 

.10 

.50 

.12 

.06 

2.20 

.25 

2.36 

T 

.20 

.17 

LUNCvIEM 

1.21 

.03 

.38 

T 

.10 

.48 

T 

.02 

.01 

.14 

.04 

.01 

LOVELflDY 

■..14 

.10 

.04 

.20 

1.75 

.09 

.20 

.85 

.35 

.15 

.35 

.10 

LUFKIS  F44  AIRPORT 

3.47 

.26 

.01 

T 

.05 

1.23 

.57 

.42 

T 

.47 

T     .23 

.23 

HAOISONVILLE 

5.09 

.16 

.02 

.63 

1.44 

.01 

1.03 

.52 

.72 

.04 

.92 

BiONOLU 

4.07 

.28 

.10 

.07 

.67 

1.22 

1. 00   . 

8 

.19 

HARSHfiLL 

1.7B 

.03 

.47 

.08 

.93 

.09 

.01 

.03 

.02 

.14 

.02 

MAUD  1  S 

3.93 

.11 

1.63 

.80 

.44 

.09 

.90 

HINEDLA  7  SSW 

2.13 

.05 

.14 

.3? 

T 

.23 

.27 

1.04 

.08 

T 

HINEOLA  e  ESE 

2.72 

T     T 

.04 

.78 

.23 

.27 

T 

T 

.08 

.04 

.96 

T 

MONTCDMERV 

6.23 

.14 

.79 

.50 

.11 

1.12 

.64 

1.04 

.13 

.03 

.74 

.01 

.98 

MUUN7  PLEASANT 

1.95 

.05 

.81 

.38 

.01 

.02 

.49 

.06 

.17 

MOUNT  VERNON 

2.B5 

T 

T 

.71 

.11 

T 

.04 

.02 

1.67 

.07 

.22 

.01 

NACO&OOCHES 

- 

-   -   - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-   -   _ 

- 

- 

. 

.    -    - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

NAPLES  I  Sh 

2.78 

.93 

T     .40 

.46 

.90 

.45 

.04 

.04 

.37 

NEGLEV  «  SSH 

4.60 

.42 

T 

T 

3.17 

.19 

.26 

.74 

NEUVILLE 

5.23 

.41 

.06 

2.72 

.94 

.98 

.04 

.06 

NEW  CANEY  A  NW 

6.00 

.05 

.0! 

1.34 

1.40 

2.65 

.04 

1.15 

.12 

NEKTON 

4.03 

1.54 

.12 

.63 

.97 

.02 

.17 

.99 

.03 

OVERTON 

1.69 

.05 

.46 

.03 

1. 01 

T 

.09 

.05 

PALESTINE 

5.81 

.05 

.06 

.64 

.05 

.19 

4.47 

.06 

.04 

.03 

PITTSBURG  5  S 

3.91 

.24 

.62 

.75 

.14 

.97 

1.19 

POYNOR  1  NE 

2.3S 

.04 

.31 

.21 

1.49 

.03 

.01 

.29 

T 

PRICE  2  SW 

4.04 

.12   .33 

.03 

1.83 

1.60 

.03 

.08 

.02 

QUITMAN  2  S 

4.95 

.08 

3.26 

.40 

.03 

.08 

.30 

.60 

BEKLAW  3  NNE 

5.13 

.07 

.20 

.05 

4.74 

.03 

.04 

RICHARDS 

7.63 

.42 

.05 

.65 

.20 

3.10 

.39 

.04 

.33 

.!5 

.69 

.66 

.49 

ROCKIANO  1  H 

9.15 

.04 

.32 

.01 

.12 

.03 

1.10 

2.12 

.01 

.34 

1.06 

T 

T 

RUSK 

4.83 

T 

.22 

.10 

T 

T 

3.95 

.44 

T 

T     .10 

.02 

SAM  RAYBURN  OAH 

6.37 

.10 

1.70 

.05 

.06 

1.30 

1.93 

.19 

.21 

.63 

T 

SIMMS  2  NNW 

2.13 

.13 

.79 

.51 

.09 

.55 

.10 

SULPHJR  SPRINGS 

2.20 

T 

1.22 

T 

T 

.70 

.14 

.04 

.10 

TEXAR<ANA 

3.02 

.02 

1.03   .01   .17 

.62 

.30 

.02 

.09 

.60 

TEXARKANA  DAM 

2.25 

.20 

.01 

.66 

.72 

.22 

T 

.04 

.04 

.31 

.03 

TOWN  BLUFF  DAM 

5.24 

T 

.69 

.25 

.01 

1.15 

.65 

T 

.59 

.10 

.94 

.46 

.20 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.95 

.03 

.40 

.35 

.31 

.03 

.79 

.04 

T 

TYLER  5  NE 

1.13 

.02 

.35 

.28 

.16 

T 

T 

T     .03 

.27 

VALLEY  JUNCTION 

4.14 

T     T 

T 

1.92 

T 

.80 

T 

T 

T 

.66 

.72 

T 

.04 

T 

WALLER  9  SSW 

2.18 

.07 

.20 

.07 

.58 

.44 

.62 

WARREN 

7.47 

.60   .05 

.54 

2.58 

1.42 

.19 

.98 

.11 

1.44 

WILLS  POINT 

4.44 

T 

.03 

T 

2.33 

.54 

.07 

.10 

1.20 

.03 

.12 

.02 

wINNSBORO  6  SW 

3.40 

.33 

1.79 

.07 

.13 

1.06 

•    *    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.14 

.14 

BAKERSFlELD 

- 

.     .     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

-   -   _ 

. 

- 

. 

.     _     _ 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

BALMORHEA 

.62 

. 

20 

.42 

BL0Y5  CAMPGROUND 

.17 

, 

32 

.15 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.19 

.19 

CANDELARIA 

.03 

T 

.03 

CHISOS  BASIN 

.31 

.30 

.01 

CORNUDaS  service  STA 

.12 

.12 

CRANE 

.52 

.11 

.01 

.36 

.04 

DRYDEN 

.10 

T 

T 

.10 

EL  PaSO  WSO              R 

T 

T 

FABENS 

T 

T 

FORT  DAVIS 

.04 

.04 

FORT  HANCOCK 

_ 

-     -     - 

-     .     « 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

... 

-   -   . 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.76 

.03 

.52 

.18 

1.03 

GIRVIN 

2.07 

T 

T          T 

T 

.70 

.20 

1.17 

CRANOFALLS  3  SSE 

.85 

.09 

.76 

IMPERIAL 

.32 

.32 

KENT 

- 

-     -     - 

-     _     . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

-   -   _ 

- 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

LA  TUNA  1  S 

T 

T 

MARATHON 

.78 

.75 

.03 

MARFA  NO.  2 

.00 

MENTONE  2  S 

. 

.     .     - 

-     -     - 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

... 

-   -   _ 

- 

. 

. 

.     -     - 

. 

. 

- 

- 

. 

MONAHANS 

2.16 

.17 

.11 

1.88 

MOUNT  LOCKE 

.50 

.90 

ODESSA 

1.53 

.05 

T 

1.48 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.33 

T 

.14 

.19 

PECOS 

1.13 

1.13 

PENWELL  1  SSE 

1.32 

T 

.17 

1.12 

.03 

PLATA 

.00 

PRESIDIO 

.04 

.04 

RED  BLUFF  DAM 

.00 

SALT  FLAT  ID  ENE 

.05 

.09 

SANDERSON 

.52 

.52 

SHEFFIELD 

1.53 

T 

.20 

1.33 

T 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TOYAH 

.52 

.52 

VALENTINE  10  WSW 

.37 

.02 

.39 

VAN  HORN 

.32 

.29 

.03 

WINK  FAA  AIRPORT 

.26 

• 

31 

.20 

.09 

YSLETA 

.35 

.39 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

adamsville 

1.04 

.03 

.35 

T 

.37 

.17 

.12 

AMISTAO  DAM 

.35 

.02 

.29 

.02 

.01 

.01 

BERTRAM  3  ENE 

2.84 

T 

T 

T 

.68 

.11 

T 

.21 

1.13 

.71 

BIG  LAKE  NO  2 

.97 

.22 

.16 

.31 

.28 

BLANCO 

2.27 

.30 

.21 

.99 

.81 

T 

BLEWETT  5  NW 

.74 

T 

.70 

.04   T 

BOERNE 

1.98 

.53 

.01 

.06 

.46 

.02 

.90 

T 

8RACKETTVILLE 

1.34 

.07 

T 

.20 

.40 

.67 

BRADY  2  NNW 

1.04 

.01 

T 

.75 

.01 

.01 

T 

.03 

T     .20 

.03 

BURNET 

3.28 

.04 

.67 

.92 

2.03 

CAMP  WOOD 

.54 

.09 

.33 

.12 

CARTA  VALLEY 

.94 

.09 

.18 

T 

T     .59 

.08 

CASE  RANCH  3  S 

.86 

.30 

.36 

CASTELL 

- 

-     .     - 

.     .     - 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

_     _     . 

-     -     - 

. 

. 

. 

.     -     - 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

COPE  Ranch 

,74 

.26 

.39 

.13 

COTTONWOOD 

1.95 

.99 

1.00 

CRIDER  RANCH 

1.80 

.48 

1.32 

DEL  RIO  WSO 

.59 

T     T 

T 

.18 

.09 

T 

T 

T 

.39 

.01 

DOOLE  6  NNE 

2.56 

T 

.62 

.11 

T 

T 

.04 

1.90 

.29 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EOEN  1 

3.64 

.10 

.09 

3.21 

.28 

ELDORADO  11  NH 

.64 

.10 

.24 

.30 

EioantDO  19  SW 

.57 

.97 

•1  Iollowm9  Station   Indcs. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

MAY 

1971 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

1 

T       1 

1     1 

H 

12   3 

4  1  5 

6 

'  1 

8   9 

10 

11 

12 

13   14  1  IS 

16  1  17   18 

19  1 

20  1 

21 

22  I  23  1  24 

25  I  26   27 

28  1  29  1 

30 

31 

FIFE 

1.63 

.92 

.05 

.55 

.11 

T 

f«EOE«ICKSBURC 

2.55 

.06 

.70 

1.79 

FUNK  RANCH 

.61 

.08 

.40 

.13 

COLO 

2.18 

.75 

1.43 

HtRPEI 

2.28 

1.10 

1.16 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

1.04 

.12 

.32 

T 

.60 

HUNT 

1.32 

.47 

.81 

,04 

HVE 

- 

.       -       - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.        -        - 

_       -       - 

- 

- 

- 

-     .     _ 

... 

. 

. 

• 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.73 

.10 

.28 

.92 

.43 

JOHNSON  CITT 

1.64 

.07 

.59 

.98 

JUNCTION 

.62 

T 

T 

T 

.35 

T 

T     .22 

T 

,05 

JUNO 

1.79 

.32 

.5v 

.85 

.03 

KEMPNER 

2.55 

1.00 

.30 

.15 

.08 

1.02 

KERRVILLE 

1.B8 

.03 

.73 

.92 

.20 

LAMPASAS 

5.93 

2.30 

.41 

.40 

.10 

.58 

2.14 

LANCTRY 

.64 

.31 

.03 

.28 

.02 

LEAKEY  NO  2 

- 

-       -       . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-       -       - 

-     -     - 

- 

- 

- 

-     -     - 

... 

. 

. 

- 

LLANO 

3.13 

T 

1.77 

T 

T 

.17 

T 

1.19 

T 

T 

LVNXHAVEN  RANCH 

.Bl 

.24 

.50 

,02 

.05 

MARCO 

.63 

.26 

.37 

MASON 

2.05 

.64 

.17 

.20 

1.04 

MC  CAMET 

1.38 

T     T 

.07 

1,31 

MEDINA 

4.02 

.02 

2.40 

1.00 

.55 

,05 

MENARO 

.38 

.07 

.01 

.01 

.04 

.22 

.03 

MERTZON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-        -        - 

_ 

- 

- 

- 

... 

. 

- 

- 

- 

NELSON  RANCH 

.91 

T 

.16 

.20 

.51 

,02 

T 

NIX  STORE  I  W 

5.61 

.03 

3.84 

.98 

.06 

.70 

OAK  CREEK  LAKE 

.82 

.03 

.08 

.21 

,50 

OlONA 

.57 

T 

.15 

.05 

.33   .04 

PAINT  ROCK 

.52 

.05 

,47 

PANOALE 

.30 

.30 

RANKIN 

1.77 

T 

.32 

.10 

T 

1.35 

REO  BLUFF  CROSSING 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_        -        - 

_     _     . 

- 

- 

- 

... 

... 

. 

. 

- 

RICHLAND  SPRINGS 

3.36 

2.36 

.60 

.40 

ROBERT  LEE 

.55 

.55 

ROCKSPRINCS 

.61 

.43 

.18 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

1.10 

.04 

.07 

.03 

.01   .79 

,12 

,04 

ROUND  MOUNTAIN  4  HNW 

2.40 

.38 

.27 

1.75 

SA6INAL  1  WSW 

.89 

.41 

.47   ,01 

SAN  ANCElO  dam 

.97 

T     .20 

,77 

SAN  ANGELD  KSO           R 

1.42 

T 

T 

.01 

T    1.41 

T 

SAN  SABA 

2.74 

1.40 

.32 

.92 

.OS 

,03 

,02 

SLOAN 

2.52 

T 

T 

T     .99 

.70 

.35 

T 

T     .48 

T     T 

SONORA 

.54 

T 

.46   T 

.04 

T     T 

.04 

SPICEHOOD  I  S 

1.67 

T 

.50 

T 

T 

T 

T 

1.17 

STERLING  CITY 

.69 

.05 

.04 

,45 

.15 

TAYLOR  RANCH 

1.71 

T 

.02 

1.64 

.05 

TEAGUE  RANCH 

2.32 

T 

.05 

l.l! 

1.12 

T 

T 

TELEGRAPH 

1.31 

.67 

.60 

.04 

UVALDE 

.73 

.50 

T 

T 

.16   .05 

.02 

HATER  VALLEY 

.25 

.20 

.05 

HATER  VALLEY  10  NNE 

.37 

T 

.28 

.09 

HATSON 

2.91 

.54 

.52 

.10 

.58 

1.17 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

6.32 

1.50 

4.82 

ARANSAS  HL  REFUGE 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

-        -        - 

-     -     - 

- 

- 

- 

... 

... 

. 

. 

. 

AUSTIN  USD               R 

1.37 

T     T 

.20 

T 

T 

.43 

T 

T 

.74 

T 

T 

BEEVILLE  5  NE 

1.70 

1.42 

.15 

.13 

BLUE 

1.4S 

.20 

.02 

.3C 

T 

T 

.05 

.52 

.04 

.35 

BRENHAH 

2.76 

.44 

.30 

.10 

.01 

.26 

.01 

.39 

1.00 

.22 

.03 

BULVERDE 

2.38 

.75 

.08 

.20 

.31 

T 

1.04 

CALDWELL 

4.46 

T 

.24 

.09 

2.03 

.24 

T 

T 

.13 

.64 

T 

.91   .18 

CANYON  DAM 

2.41 

.82 

.01 

.08 

.34 

.45 

.01 

.68 

,02 

CHAPMAN  RANCH 

.93 

.23 

.70 

cibolo  creek 

.69 

.69 

CLASSENS  RANCH 

2.02 

.65 

.14 

.58 

.02 

.63 

COLUMBUS 

2.34 

.18 

.07 

.25 

1.50 

.30 

.04 

CORPUS  CHRISTI 

S.BO 

.74 

.62 

3.80 

.64 

CORPUS  CHRISTI  HSO       R 

4.55 

T 

T 

.76 

.18 

T 

2.67 

.94 

CUERO  }  E 

.37 

.05 

.05 

.04 

.07 

.16 

OIHE  BOX 

1.66 

.17 

.03 

.35 

.24 

.55 

.30 

DRYER  1  NU 

.94 

.22 

T 

T 

.19 

T 

T 

.53 

T 

T 

T 

ELGIN 

1.47 

.21 

.20 

.21 

.03 

.82 

FAIR  OAKS  RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

FALLS  CITY  t  HSH 

.06 

.06 

T 

FEOOR 

- 

- 

- 

.58 

. 

.86 

. 

. 

FISCHERS  STORE 

2.02 

.55 

.17 

.22 

.52 

.56 

FLATONIA  2  u 

4.09 

.48 

.10 

.08 

2.43 

1.00 

FLORESVlLLE 

.80 

.60 

.20 

GIDDINGS 

1.55 

.09 

.15 

.03 

.41 

.03 

.57 

.27 

GOLIAD 

2.87 

T 

.06 

2.74 

,05        .02 

GOLIAD  1  SE 

1.85 

1.85 

GONZALES 

1.21 

.34 

.20 

.04 

.63 

HALLETTSVILLE 

2.30 

T 

.15 

T 

T 

.69 

.51 

.30 

T 

.66 

T 

T 

HONDO 

.36 

.02 

.20 

.08 

.01 

.05 

T 

JEDOO  2  NNE 

3.34 

.50 

.11 

.19 

T 

1.92 

T 

.01 

.06 

.22 

.33 

T 

KARNES  CITY 

.25 

.05 

.15 

.05 

T 

KENEDY 

.18 

T 

.18 

kinosville 

3.85 

1.51 

.14 

2.20 

LA  GRANGE 

3.19 

T 

.14 

.80 

.21 

.62 

.68 

.64 

.10 

T 

LEXINGTON 

1.81 

.17 

.27 

■A 

T 

.66 

.05 

,27 

LOCKHART  2  Nw 

2.36 

.34 

.05 

.44 

.65 

.80 

.08 

LULING 

1.80 

.31 

.20 

T 

.21 

.20 

.OB 

.80 

T 

T 

MATHIS 

2.08 

T 

T 

.17 

.12 

1.55   .24 

NATALIA 

.90 

.10 

.72 

.08 

NEH  BRAUNFELS 

2.84 

1.04 

.64 

.36 

.22 

.58 

T 

NIXON 

.91 

.27 

.02 

.57 

.05 

POST  OAK  SCHOOL 

1.73 

.26 

.47 

.83 

,17 

RED  ROCK 

1.85 

.15 

.20 

.20 

.30 

1.00 

REFUGIO 

2.07 

T 

.02 

T 

.27 

T 

T 

1.71 

.07        T 

T 

RICAROO 

.56 

.26 

.30 

RIOMEOINA  2  N 

1.13 

.68 

.45 

R08ST0IIN 

2.65 

.34 

.27 

.05 

1.99 

ROCKPORT 

5.31 

1.41 

3.90 

RUNCE 

.26 

T 

T 

T 

.IS 

.08 

SAN  ANTONIO  USD          R 

1.52 

.13 

.15 

T     .04 

.04 

.32 

T 

.02 

T     .82 

T 

T 

SAN  MARCOS 

2.40 

.48 

T 

.68 

.06 

.39 

T 

.03 

.63 

.13 

SCHULENBURC 

4.23 

.42 

,04 

.11 

1.70 

1.13 

.T5 

.08 

SEALY 

2.44 

.22 

1.18 

.37 

.64 

.03 

SECUIN 

2.01 

.59 

.15 

T 

.39 

.09 

.22 

.57 

SINTOH 

3.26 

.22 

.12 

2.30 

,62 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 
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TEXAS 

MAY 

1971 

- 

Day  of  Month 

Station 

(2 

1  1  2  1  3 

4   S  {  6 

7  1  8 

h 

10  I 

U  1  12 

13   14  \i 

16  I  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  { 

26  1  27 

28  {  29  {  30 

31 

SMITHV1LL6 

1.96 

.10 

.30 

.18 

.35 

T 

T     T 

1.00 

.03 

SOMfSVILLE  OlM 

2.BS 

.19 

.02 

.07 

.12   .18 

.87 

.22 

1.18 

SPE4K5 

3.13 

.05 

T 

.48 

.52 

1.77 

.31 

T 

SCRINC  DRINCH 

2.57 

.03 

.20  1.36 

.98 

HtElDER  T  SSh 

2.23 

.51 

T     .91 

.08 

.73 

W»SMI>ICTOS  STITE  PtHK 

2.72 

.66 

.13 

.21   .32 

1.40 

T 

»ELDE«  WILDLIFE  FUOTN 

3.57 

.20   .11 

3.26 

YOAKUM 

.77 

T     .11 

T 

.02 

.12   T 

.92 

T 

T 

Y0RKT3WN 

.41 

.03 

.33 

.04 

.01 

UPPE«  COAST        01 

ALVIN 

2.6B 

1.75 

.01 

.89 

ANAHUAC  TBCO 

2.3A 

.77   .62 

.99 

ANCLETOM  2  W 

1.7A 

1.60 

.1* 

BAV  CITY  MATERHQAKS 

2.73 

1.78 

.61 

.29 

BAYTOWN 

1.12   .08 

- 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

3.6* 

T 

.06 

.84 

.03 

1.33   .47 

T 

.10 

.05 

.67 

.08   .01 

CLEWELANO 

6.63 

.01 

.36   .04   .72 

.01 

1.13  2.28 

.01   .05 

1.48 

.94 

CLQDINE 

5.3A 

T 

,D2  3.03 

.02 

1.99 

.07   T 

T     .12   .09 

CYPRESS  I  S» 

5.60 

T 

.70  3.00 

T     T 

.60 

I.JO 

DANEVANS  2  SE 

2.13 

T 

.27 

T 

T    1.51 

T    T 

.39 

T 

EDNA  HWV  59  BRIDGE 

1.21 

.04 

.01 

.12   .13 

.51 

.02 

.27 

.07 

.04 

EL  CAMpn 

2.07 

1.09 

.05 

.93 

FREEPORT  2  MW 

4.99 

.23  1.24 

2.25 

T 

1.27 

GALVESTON  MSO           R 

1.31 

.51 

T 

.80 

T 

HOUSTON  INCONT  AP 

3.A1 

T 

.05   .15 

.56 

1.34 

T 

T 

1.17 

T 

T     T 

.14 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

2.12 

.19 

T 

T 

1.39 

T 

.42 

.16 

HOUSTON-BARKER 

4. AS 

.29  1.06 

3.10 

HOUSTON-DEER  PARK 

2.13 

.19 

1.40   T 

.92 

.02 

HOUSTON-HEIGHTS 

5.15 

.05  2.13 

2.69 

.32 

HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

5. OB 

.35  1.98 

.01 

2.90 

.2* 

HOUSTON-WESTBURY 

2.77 

T 

.06  1.97 

.69 

.06      .01 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

A.AO 

.03 

.17  1.37 

2.92 

.31 

HDUSTON-SAN  JACINTO  DM 

4.09 

.04 

.18 

T 

.71  1.70 

1.32 

.13 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

5.78 

.08 

2.48 

2.82 

.40 

HUMBLE 

4.B6 

.10 

1.46  2.30 

1.00 

KATY  KDLF  HILL 

3.93 

.04 

.04 

.23  2.02 

.20 

.90 

.90 

LIBERTY 

5.19 

.42 

1.23 

2.12   .64 

.78 

MATAGORDA  NO  2 

2.48 

1.29 

.51 

T 

.68 

NEW  GULF 

2.16 

.01 

T 

T     .71 

.12 

1.12 

ORANGE  4  NM 

6.09 

.12 

.43 

2.19   .6( 

.09 

1.09 

1.61 

PALACIQS  FAA  AIRPORT 

1.85 

T 

.02 

1.20 

.34 

.29 

PIERCE  1  E 

2.00 

1.3( 

.70 

POINT  COMFORT 

.74 

.50 

.21 

.01 

.02 

PORT  ARTHUR  WSO         R 

3.47 

T 

.83   .89 

T 

1.19   T 

T 

.92 

.03 

.01 

PORT  LAVACA  NO  2 

.92 

.02 

T 

.67 

.17 

.01 

.01 

.04 

PORT  0  CONNOR 

5.24 

T    2.5! 

1.80 

.02 

.87 

RICHMOND 

1.90 

T 

1.00 

.90 

T 

SUGAR  LAND 

4.06 

.02  2.4! 

.01 

.94 

.01       ,98 

THOMPSONS  3  WSK 

2.B1 

2.10 

.70 

T 

.01 

TOMBALL 

2.55 

.05 

.38   .98 

.08 

.95 

.51 

T 

VICTORIA  WSO            R 

1.00 

.01 

T 

.03 

T 

T 

T     T 

T 

T 

.96 

T 

T 

T 

WHARTON 

- 

- 

.49 

.21 

•    •    • 

SOUTHERN           09 

ALICE 

2.95 

1.90   .1! 

.29 

.65 

ARMSTRONG 

6.75 

4.00 

2.25 

.50 

BATESVILLE 

.00 

BENAVIOES  NO.  2 

1.28 

1.2S 

T 

BIG  HELLS 

1.23 

.47 

.69 

.07 

CARRI20  SPRINGS 

.32 

.05   .IC 

.It 

T 

.01 

CATARINA 

.84 

.60 

.24 

CHARLOTTE  5  NNH 

.64 

.10 

.54 

T 

COTULLA 

.72 

.05 

.30   .11 

.22 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.87 

.04 

.62 

T    .21 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 

.19 

T 

T 

T     .1! 

.09 

T     T 

T 

DILLEY 

.98 

T 

.85   .03 

.10 

EAGLE  PASS 

.37 

.02 

.02 

.10   .09 

.09 

.08   .01 

ENCINAL  3  NW 

.56 

.24 

.32 

FALCON  DAM 

.05 

.05 

FALFURRIAS 

1.22 

.17   .5! 

.50 

FOWLERTON 

.35 

.35 

FREER 

2.17 

2.05   .0! 

.07 

FRIO  TOWN 

.87 

.19 

.68 

GEORGE  WEST 

1.20 

.93   .20 

.07 

HEBBRONVILLE 

1.49 

.48   .12 

.48 

.39 

.02 

JOUROANTON 

.77 

.05 

.30 

.42 

KAFFIE  RANCH 

.16 

.03   .01 

.03 

.09 

LA  PRYOR 

.00 

LAREDO  NO.  2 

.15 

T 

.19 

T 

T 

T 

T 

OILTON 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_     -     - 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

PEARSALL 

1.27 

.10 

.80   .31 

.06 

POTEST 

.57 

.07 

.50 

T 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

1.22 

.01 

T 

1.05 

.07 

.04 

.05 

SARITA  7  E 

.20 

T 

.15 

T 

.05 

THREE  RIVERS 

.40 

.25 

.15 

TUDEN 

1.10 

T 

.08 

.83   .07 

.11 

.01 

WHITSETT  2  Sw 

.74 

.29   .4! 

ZAPATA 

.05 

T 

.09 

•    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO         R 

2.47 

1.40   T 

.18 

T 

.09 

.80 

HARLINGEN 

.39 

.15 

.02 

.22 

MC  Allen 

.88 

.05 

.06 

.02 

.01 

.74 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.43 

.13 

.16   T 

.04 

1.07 

.03 

HC  COOK 

1.04 

T 

T     .34 

.03   .34 

.02 

.11 

T 

T 

MERCEDES  6  SSE 

1.16 

.36 

.03 

.77 

MISSION  A  W 

1.25 

.40 

.04   T 

T 

.81 

PORT  MANSFIELD 

4.30 

4.00 

.10 

raymonoville 

.71 

.05 

.OT 

.01 

.58 

SAN  BENITO 

1.21 

.88 

.04 

.29 

WESIACO  2  E 

1.47 

.05 

.14 

.04 

1.24 

UJ 

\1L 

I 

It 

MJ 

■'tJ 

HA 

lU 

Kt 

.s> 

TEXAS 
MAY 

1971 

Slalion 

Day 

oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HIGH  P14INS         01 

AM1R1LLC1  HSD 

MAX 

MM 

83 

81 
50 

77 
48 

93 
56 

81 
52 

74 
45 

72 
43 

64 
47 

31 
52 

76 
47 

63 
46 

65 
39 

74 
34 

83 
42 

85 
50 

95 

55 

91 
59 

68 
38 

73 
33 

34 
48 

68 
51 

93 
54 

S3 

51 

79 
44 

85 
49 

88 
59 

75 
57 

82 
59 

74 
55 

81 
54 

90 
51 

30.1 
49.5 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

80 

51 

89 
50 

94 
53 

95 
65 

92 
55 

33 
59 

83 
50 

86 
55 

88 
60 

67 
53 

66 
60 

71 

45 

77 
39 

67 
47 

93 
59 

98 
63 

97 
55 

94 
62 

79 
42 

86 
55 

89 
67 

95 
65 

94 
59 

64 
50 

85 
56 

87 
61 

62 
60 

38 
56 

82 

60 

68 
69 

91 
64 

87.5 
56.6 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

79 
5<. 

82 
55 

88 
57 

90 
66 

94 
64 

88 
57 

86 

56 

83 

56 

85 

54 

90 
57 

79 
57 

74 
53 

73 
42 

76 
31 

66 
52 

94 
62 

99 
58 

95 
57 

85 
43 

71 
42 

85 
56 

89 
59 

97 
59 

91 

46 

33 
56 

85 
55 

90 
63 

61 
53 

90 
52 

74 
53 

82 
69 

84.7 
55.8 

BORCER  J  w 

MAX 

MIN 

84 
5D 

83 
55 

79 
4B 

92 
56 

90 
51 

77 
47 

73 
44 

67 
48 

83 
50 

76 
49 

70 
50 

65 
40 

76 
37 

66 

47 

86 
51 

95 
50 

87 
51 

82 
48 

77 
38 

85 
48 

87 
60 

94 
65 

63 
52 

79 
54 

39 
52 

90 
61 

63 
55 

64 
61 

60 
57 

62 
54 

91 
51 

82.5 
51.5 

BRAVL 

MAX 

Mm 

80 
42 

83 
49 

82 
39 

86 
41 

83 
35 

77 
43 

71 
39 

68 
44 

78 
45 

77 
44 

69 
48 

68 
34 

75 
35 

83 
41 

65 
45 

90 
47 

84 
52 

79 
44 

71 
34 

82 

43 

67 
56 

87 
62 

85 
55 

78 
46 

35 
42 

39 
55 

63 

51 

84 
56 

75 
92 

76 
49 

82 
46 

80.1 
45.5 

BROWNCIELO  NO  2 

MAX 

Mm 

80 
50 

83 
46 

88 

46 

90 
52 

95 
51 

84 
52 

84 
43 

82 

49 

69 
52 

64 

50 

83 
50 

71 

47 

69 
37 

77 
38 

87 
45 

94 
55 

97 
58 

92 

57 

79 
40 

77 
41 

85 

50 

37 
65 

93 
65 

66 

47 

83 

47 

85 
49 

92 
55 

34 
53 

65 
56 

75 
56 

84 
59 

84.0 
50.2 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

86 
41 

76 
53 

78 
50 

92 
49 

85 
52 

32 
49 

75 
48 

74 
47 

85 
54 

65 
51 

71 
52 

66 
41 

74 
35 

83 
42 

67 
55 

95 

56 

93 

69 

89 
54 

76 

37 

88 
50 

66 
52 

98 
65 

97 
58 

85 
46 

91 

45 

95 
64 

94 
55 

65 
60 

65 
59 

84 
57 

95 
53 

89.0 
52.1 

CANY'lN 

MAX 

Mm 

80 
48 

84 
51 

84 
49 

91 
52 

90 
52 

79 
48 

74 
45 

74 
50 

79 
62 

79 
49 

75 
49 

65 

42 

74 
34 

63 
45 

66 
51 

93 

58 

92 
59 

89 
48 

71 
37 

82 

47 

68 

78 
44 

82 
44 

88 
53 

88 
57 

62 

57 

62 
96 

78 
53 

69 
55 

62.0 
49.5 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

Mm 

75 
45 

82 

50 

84 
47 

en 

50 

89 

46 

80 
44 

73 
41 

74 
43 

66 

50 

80 
48 

75 
48 

61 
38 

69 
39 

7! 
45 

84 
50 

89 
54 

95 

53 

87 

44 

57 
35 

75 
37 

67 
53 

92 

61 

91 
49 

80 
41 

80 
45 

67 
55 

91 
53 

79 
56 

85 
55 

75 
52 

79 
54 

79.9 
48.0 

CLAUiJE 

MAX 

Mm 

76 
45 

82 

49 

30 
48 

77 
48 

92 
49 

80 
45 

77 
44 

77 
44 

65 

46 

82 
46 

77 
46 

64 
39 

66 
32 

76 
37 

81 
44 

92 

57 

91 
43 

63 
35 

72 
39 

63 
52 

84 
57 

93 
54 

92 

44 

80 
45 

85 

47 

89 
57 

78 
57 

82 
55 

71 
54 

80 
52 

79.5 
47.2 

CRDSaYTDN 

MAX 

Mm 

77 
48 

85 
50 

87 
51 

84 
5! 

96 
53 

35 
50 

33 
52 

79 
52 

63 
51 

86 
50 

62 
50 

69 
49 

69 
36 

75 
37 

65 
43 

88 
55 

99 
54 

98 

51 

79 
41 

76 
43 

65 
51 

83 
54 

98 
52 

68 
46 

81 
49 

90 
58 

92 

57 

82 
55 

65 
97 

72 
55 

80 
61 

83.5 
51.7 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
47 

81 
50 

79 

47 

38 
53 

78 
45 

69 
44 

71 
41 

66 

47 

76 
47 

71 
44 

58 
44 

65 
34 

72 
32 

32 
39 

63 
43 

92 
55 

34 
54 

55 
38 

71 
34 

83 
44 

90 
52 

39 
51 

76 
48 

77 
42 

84 
45 

68 
54 

77 
53 

82 

51 

70 
97 

76 
48 

82 

51 

77.3 
45.7 

DIHMITT 

MAX 

Mm 

79 
46 

83 

47 

85 
47 

32 
47 

90 
45 

80 
44 

78 
43 

78 
43 

63 

48 

80 
41 

77 
41 

65 

41 

66 
30 

77 
36 

85 
43 

6B 
52 

94 
52 

91 
45 

56 
31 

74 
31 

84 
47 

88 
51 

90 
50 

61 
40 

30 

40 

85 
49 

90 
52 

80 
94 

83 
93 

73 

49 

78 
49 

80.4 
45.1 

DUMAS 

MAX 

Mm 

75 
45 

87 

48 

82 

47 

77 

47 

89 
49 

80 
45 

71 

41 

73 

41 

69 

49 

80 

47 

74 
47 

59 
37 

66 
34 

75 
35 

34 
49 

66 
53 

94 
59 

37 
46 

55 
35 

78 
36 

84 
52 

90 
62 

92 

50 

81 
43 

80 
43 

87 
52 

91 

50 

60 
53 

85 
54 

77 
56 

79 
46 

79.4 
45.8 

FLOYDAOA 

MAX 

Mm 

75 
47 

82 

51 

85 
50 

83 
50 

94 
54 

33 
46 

80 
46 

78 
49 

69 
47 

33 
48 

60 
49 

68 
40 

63 
36 

75 
36 

33 

47 

68 
52 

91 
63 

93 
51 

75 
38 

75 
40 

83 

50 

61 
63 

94 
58 

85 

46 

60 
45 

85 
53 

90 
57 

78 
57 

82 
55 

73 
53 

79 
59 

81.1 
49.5 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

78 
45 

84 
47 

72 

42 

75 
48 

83 

54 

81 
46 

77 
45 

76 
45 

74 
45 

83 
48 

78 
51 

62 
35 

66 
40 

75 
46 

61 
49 

85 
50 

92 
58 

89 
51 

65 

40 

75 
48 

84 
50 

67 
53 

92 

54 

83 
45 

80 
52 

90 
54 

91 
51 

74 
52 

82 

53 

77 
57 

30 
57 

79.9 
48.9 

FRIOHA 

MAX 

Mm 

76 
47 

81 
48 

85 
48 

85 
43 

83 
47 

79 

45 

7S 
44 

75 

41 

67 
50 

79 

45 

76 
48 

64 
40 

66 
35 

75 
36 

85 
45 

88 
54 

94 
58 

89 

47 

64 
34 

74 
37 

85 

50 

88 

61 

90 
49 

73 
42 

7B 
45 

84 
50 

91 
56 

60 
55 

65 
55 

74 
50 

80 
53 

79.9 
47.3 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

86 
53 

90 
54 

79 
54 

82 
43 

84 
52 

85 
54 

GARDEN  CITY  1  6 

MAX 

Mm 

84 
48 

81 
53 

86 
53 

89 
59 

90 
51 

90 
50 

90 
53 

85 
56 

85 
52 

92 

58 

84 
56 

70 
51 

73 
36 

79 
36 

65 

47 

96 
57 

100 

53 

89 
46 

61 

45 

3! 
43 

90 
55 

92 
52 

90 

61 

92 
61 

85 
99 

76 
59 

82 
65 

85.0 
52.9 

CRUVER 

MAX 

Mm 

34 
41 

82 

47 

81 
45 

92 
54 

82 

47 

31 
43 

78 
41 

76 
46 

83 
49 

81 

44 

69 

50 

69 
36 

80 
31 

38 

40 

91 
55 

97 
54 

90 

57 

76 
45 

75 
35 

88 
47 

89 
60 

95 
51 

93 
51 

82 

41 

91 

41 

94 
54 

85 
53 

90 
59 

61 
95 

79 
55 

89 
45 

84.3 
47.8 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

75 

46 

32 

46 

83 

47 

81 
49 

90 
45 

80 
45 

72 

44 

73 
44 

62 
50 

60 
44 

74 
45 

62 

42 

65 
31 

74 
31 

63 

44 

85 
50 

95 
56 

89 

47 

50 
33 

72 
33 

83 

46 

90 
51 

91 

47 

80 
41 

77 
41 

85 
42 

86 
92 

75 
91 

81 
55 

72 

50 

64 
43 

78.9 
45.4 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

79 
52 

91 
51 

88 
S2 

94 
56 

97 
50 

88 
50 

86 
51 

86 
53 

68 
52 

69 
52 

89 
50 

74 
42 

73 
46 

79 
50 

60 
51 

88 
54 

99 
62 

95 

44 

82 

44 

32 
52 

87 
53 

65 
68 

97 
63 

90 
54 

69 

49 

92 

59 

85 

55 

90 
62 

to 

55 

80 
54 

90 
64 

66.9 
93.9 

LEVELL4ND 

MAX 

Mm 

80 
48 

83 
49 

83 
52 

87 
52 

96 

52 

86 
49 

83 

50 

31 
50 

72 
55 

86 

47 

62 
49 

69 

44 

69 
36 

79 
37 

87 
44 

99 
55 

95 
53 

77 
36 

78 
40 

67 
46 

90 
60 

95 
55 

66 
47 

83 
43 

87 
44 

9S 

57 

82 
55 

65 
55 

75 
57 

84 
54 

84.2 
49.2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

71 
37 

86 
39 

73 
49 

79 
49 

93 

50 

83 
46 

76 
43 

75 
40 

66 
41 

81 
43 

76 
52 

53 

37 

6! 
32 

73 

31 

62 
35 

79 
53 

93 
58 

90 
53 

53 
34 

75 
35 

67 

47 

85 
61 

95 
53 

85 
42 

79 
38 

92 

42 

93 

54 

75 
54 

84 
50 

80 
59 

84 
53 

80.7 
49.8 

LITTLEFISLD  NO.  2 

MAX 

Mm 

83 
50 

86 
50 

84 
51 

35 
53 

92 

43 

32 

50 

79 
47 

78 
50 

71 
50 

81 
52 

79 
50 

68 

46 

66 
40 

75 
44 

35 
49 

90 
55 

95 
63 

92 
50 

71 
41 

74 
41 

84 
51 

69 
63 

91 
59 

83 

47 

80 
47 

65 
51 

69 

57 

84 
57 

15 

91 

73 
51 

79 
57 

82.0 
50.7 

LUBBOCK  kSO 

MAX 

Mm 

84 
49 

87 
50 

86 
51 

95 
60 

84 
56 

81 
51 

60 
33 

70 
56 

85 
53 

82 
49 

70 
52 

70 
44 

76 
37 

65 
43 

92 
56 

98 
57 

94 
65 

78 
50 

75 
42 

65 
49 

86 
66 

95 

64 

65 
56 

62 
48 

68 
50 

93 

57 

82 
99 

83 
58 

75 
59 

61 
65 

39 
50 

83.7 
53.9 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

MIAMI 

MAX 

Mm 

78 
42 

35 
43 

78 
49 

79 
48 

94 

52 

84 
50 

77 
44 

76 
45 

72 
49 

85 
52 

73 
51 

63 
42 

66 
31 

75 
30 

82 

40 

65 
55 

93 
60 

94 
52 

63 
37 

75 
37 

85 
50 

84 
63 

98 
55 

86 
45 

60 
46 

91 
58 

93 

62 
55 

84 
58 

74 
54 

82 
55 

81.4 
48.5 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

79 
53 

89 
54 

93 
55 

94 
66 

87 
60 

86 
57 

64 
91 

86 
63 

90 
60 

86 
59 

75 
57 

72 
51 

77 
39 

67 
47 

93 
57 

93 
51 

93 
67 

35 
58 

73 
46 

67 
55 

33 
58 

98 
68 

69 
63 

81 
55 

87 
54 

8H 
63 

64 
54 

90 
51 

75 
51 

85 
65 

91 
66 

86.2 
96.2 

MIDLAND  *  ECE 

MAX 

Mm 

80 
53 

90 
52 

94 
55 

95 
62 

83 
55 

87 
52 

87 

51 

36 
61 

91 
62 

90 
52 

64 
56 

73 
52 

79 
37 

88 
46 

96 
61 

98 
58 

97 
54 

88 
64 

76 
43 

87 
43 

87 
68 

98 

67 

96 
64 

88 
53 

39 
53 

83 
60 

65 
63 

83 
57 

87 
67 

83 
66 

92 
65 

68.2 
96.9 

MORTON 

MAX 

Mm 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

77 
48 

82 

44 

86 
46 

83 
40 

90 
48 

79 
43 

76 
46 

76 
46 

69 

44 

80 
44 

78 
44 

66 

41 

67 
34 

75 
36 

85 
42 

89 
53 

94 
59 

90 
43 

55 
35 

73 
36 

63 
51 

63 
55 

91 
49 

80 
46 

79 
42 

84 
47 

90 
55 

82 
97 

86 
55 

74 
53 

81 

54 

60.6 
46.6 

OlTOM 

MAX 

Mm 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

78 
46 

83 
50 

79 
48 

77 
43 

93 

54 

82 

46 

75 
43 

76 
43 

69 

47 

83 

48 

76 
48 

63 

40 

64 
34 

75 
33 

32 
49 

84 
57 

92 
53 

93 
49 

50 
36 

73 
35 

84 
50 

63 
50 

95 
54 

85 
43 

78 
43 

88 
54 

91 
55 

80 
57 

84 
95 

75 
55 

31 
54 

80.0 
48.3 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

82 

47 

81 
49 

79 
48 

92 
53 

89 
43 

79 

45 

77 
43 

74 
44 

82 
52 

80 
46 

72 
4P 

66 
39 

74 
32 

82 

43 

86 
52 

91 
57 

90 
59 

87 
48 

74 
34 

84 
45 

83 
55 

93 

65 

92 
52 

83 
50 

86 
49 

87 
52 

85 
57 

62 

60 

75 
54 

81 
52 

90 

61 

82.9 
49.5 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

77 
30 

85 
32 

70 
47 

77 
43 

92 

51 

31 
42 

75 
40 

75 
41 

74 
43 

82 
42 

78 
42 

60 
31 

tl 

74 
32 

62 
36 

86 
5S 

94 
51 

85 
48 

65 
33 

73 
34 

65 
42 

86 
52 

84 
57 

95 

50 

31 

40 

90 
43 

92 

51 

75 
52 

63 
58 

77 
54 

90 
49 

80.3 
44.1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

79 
49 

82 
49 

87 

50 

93 
54 

94 
49 

33 

50 

81 
46 

31 
48 

75 
54 

65 
47 

63 
48 

72 
42 

69 
36 

77 
38 

87 
44 

92 
53 

97 

54 

92 
55 

76 
39 

75 
40 

66 
53 

91 
61 

93 
52 

85 

47 

80 
47 

65 
50 

92 
56 

84 
55 

84 
56 

75 
55 

64 
57 

83.9 
49.5 

S**  R*f«r«&c«  Not*«  Followlog  SUtlon  Index 


Conllnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MAY 

1971 

Stallon 

Day  oi  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PLilNVieu 

MAX 

MIN 

77 
51 

84 
50 

86 

86 
59 

94 
54 

82 
49 

76 
50 

79 
50 

67 
54 

82 

50 

60 

51 

67 

47 

70 
40 

75 

47 

87 
54 

89 
59 

96 
60 

92 
50 

70 
40 

7! 
46 

63 
57 

85 
63 

94 
56 

90 
47 

80 
50 

66 
58 

69 
59 

8o 
60 

73 
58 

80 
56 

82.0 
52.7 

SEMINDlE 

MAX 
MIN 

71 

82 
52 

89 

54 

95 
51 

94 
51 

82 
52 

81 

50 

83 
55 

81 
55 

86 
51 

64 
52 

74 
45 

70 
38 

77 
43 

88 
45 

93 
56 

96 
60 

93 

57 

78 
43 

86 

54 

90 
66 

93 
58 

85 
49 

82 
49 

67 
52 

90 
58 

83 
96 

78 
98 

66 
62 

84.6 
52.2 

SU'VERTDN 

MAX 
MIN 

74 
47 

S3 

47 

83 
49 

80 
49 

95 

47 

82 
46 

77 
48 

76 
48 

64 
52 

79 
47 

78 
50 

66 
44 

65 
34 

7} 
34 

81 
49 

85 
56 

96 
63 

93 
48 

69 
36 

83 

46 

83 
61 

94 
56 

84 
48 

79 
49 

66 
51 

90 
56 

77 
56 

73 
53 

77 
53 

60.1 
48.9 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

84 
42 

78 
43 

77 
46 

91 
52 

61 
49 

79 
47 

75 
43 

73 

47 

78 
46 

78 
46 

70 
51 

67 
36 

79 
34 

64 
42 

85 
53 

94 
57 

88 

57 

84 

47 

74 
35 

67 
59 

91 
59 

84 
52 

79 

44 

89 

44 

91 

57 

8! 
52 

84 
59 

79 
55 

90 
50 

82.0 
46.3 

STRATFORfl 

MAX 

MIN 

73 
42 

83 
46 

78 
45 

76 
47 

89 

47 

78 
44 

75 
41 

72 
46 

68 
50 

78 
44 

68 
45 

58 
35 

64 
33 

73 
33 

64 
42 

84 
50 

94 
53 

83 
46 

48 
32 

82 

50 

92 
53 

91 
49 

79 
44 

75 
44 

89 
50 

90 
48 

80 
53 

66 
50 

75 
47 

77.5 
49.1 

SUNR4Y  4  SW 

MAX 
MIN 

ei 

50 

84 
48 

11 

90 
58 

68 
54 

75 
44 

73 
44 

73 
46 

80 
51 

80 
49 

68 
54 

63 
36 

73 
40 

85 
44 

64 
51 

96 

60 

94 
60 

87 
46 

72 
37 

90 
62 

93 

69 

92 
52 

78 
47 

89 
51 

92 
65 

91 

54 

87 
58 

76 
56 

86 
54 

83.0 
50.9 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

7B 
48 

83 

50 

86 
53 

87 
52 

95 
52 

84 

47 

63 

47 

80 
52 

67 
48 

85 
49 

64 
52 

71 
50 

70 
40 

77 
40 

84 
51 

90 
56 

98 

60 

94 

59 

76 
45 

85 
52 

65 
67 

94 
56 

86 

48 

83 
49 

66 

50 

9? 
59 

8! 

56 

74 
59 

84 
60 

63.6 
52.1 

TULIA 

MAX 

MIN 

78 

46 

83 

48 

85 
49 

80 
49 

92 

50 

80 
48 

77 
47 

76 
48 

66 
49 

81 
48 

77 
47 

60 
48 

66 
36 

75 
37 

84 

43 

88 
48 

96 

54 

92 
48 

66 

38 

65 

47 

87 

61 

93 

57 

82 
46 

79 
46 

86 
52 

90 
53 

78 
57 

73 
55 

78 
56 

60.4 
48.6 

VESA 

»     »     » 

MAX 

MIN 

75 
43 

80 
48 

82 
46 

79 
47 

89 
49 

78 
42 

70 
37 

71 
41 

63 
46 

78 
42 

73 
45 

60 
36 

64 
31 

73 
36 

89 
42 

85 
48 

92 
56 

85 
45 

58 
32 

73 
37 

63 
49 

88 
60 

90 
47 

78 
38 

76 
43 

84 
54 

89 
52 

76 
53 

81 
55 

72 
51 

79 
53 

77.6 
45.3 

LOW  ROLLINO  PLAINS  02 

ABILENE  WSQ 

MAX 

MIN 

84 
50 

87 
53 

87 
56 

91 
67 

91 
68 

90 
62 

83 
59 

83 
56 

87 
63 

88 
65 

78 
57 

71 
50 

71 
37 

82 

44 

89 
56 

93 
64 

95 
66 

93 

60 

71 
49 

82 
56 

68 
64 

91 
69 

97 
71 

60 
53 

90 
5? 

91 
67 

86 
63 

88 
61 

71 

61 

85 
67 

66 
68 

85.5 
59.2 

ANSON 

MAX 

MIN 

87 
53 

90 
55 

93 
56 

94 
69 

93 
62 

89 
59 

85 
58 

84 
57 

87 
60 

90 
66 

89 
57 

78 
55 

75 
38 

65 
45 

91 
57 

96 
65 

93 
69 

92 
67 

89 

46 

85 
54 

90 
65 

94 
70 

96 

72 

93 
60 

91 
58 

95 
67 

94 
64 

89 
60 

80 
62 

68 
67 

68 
68 

69.1 
60.1 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 
MIN 

76 
50 

86 
50 

91 
54 

89 
55 

99 
65 

93 
58 

91 
56 

64 
55 

73 
55 

91 
59 

90 
56 

79 
55 

74 
41 

77 
41 

85 
44 

93 
55 

99 
62 

101 
69 

90 

42 

79 
42 

85 

51 

92 

64 

100 
73 

97 
56 

85 
54 

93 

54 

96 

62 

93 

58 

88 
58 

72 
63 

86 
64 

66.0 
55.5 

BALLINGER  1  5W 

MAX 
MIN 

83 
50 

89 
55 

89 
57 

92 
66 

91 
69 

93 
62 

91 
60 

84 
58 

87 
67 

90 
67 

69 
62 

74 
55 

73 
42 

83 

40 

91 
57 

97 
62 

96 
65 

95 

64 

91 
53 

84 
58 

94 
71 

90 
66 

96 

74 

95 
62 

89 
48 

95 
67 

90 
69 

95 
62 

84 
67 

91 
64 

91 
72 

89.4 
61.0 

CHIlURESS  F41  AIRPIRT 

MAX 

Mm 

87 
51 

87 
56 

84 

54 

95 
57 

89 
62 

83 
36 

81 
53 

71 
52 

85 
55 

83 
54 

72 
53 

69 
50 

72 

44 

63 

47 

90 
53 

97 
60 

98 
75 

81 
52 

77 
44 

87 
50 

87 
65 

101 
68 

92 
64 

63 
50 

92 
55 

93 
61 

78 
59 

89 
62 

74 
61 

83 
57 

90 
63 

84.9 
56.2 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

78 
48 

85 
49 

11 

81 
61 

96 
54 

83 

50 

60 
50 

80 
48 

69 
49 

85 
54 

80 
52 

67 
44 

69 
35 

77 
36 

84 
42 

89 
55 

97 
63 

95 
52 

88 
41 

75 
42 

86 
45 

86 
63 

99 
61 

66 
50 

82 

90 
45 

94 
58 

79 
99 

87 
58 

75 
55 

80 
57 

83.5 

50.5 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

83 
50 

90 
53 

90 
54 

91 
63 

92 

70 

95 
61 

67 
59 

86 
59 

65 
60 

90 
66 

65 

60 

78 
55 

75 
46 

64 
44 

90 
56 

9J 
62 

95 
64 

95 
62 

92 
52 

83 
59 

89 
64 

90 

70 

100 
73 

85 
61 

91 
57 

93 
68 

89 
67 

94 
62 

85 

64 

88.8 
60.0 

CDLDRAOO  CITV 

MAX 
MIN 

84 
50 

89 
53 

91 

57 

96 

67 

93 
64 

92 
49 

90 

54 

64 

60 

89 
53 

91 
59 

89 
58 

75 

54 

75 
35 

86 

41 

93 

50 

100 

66 

101 
66 

91 
67 

90 

46 

85 
53 

86 
64 

96 
69 

97 

71 

94 
46 

91 
70 

91 
68 

91 
62 

90 
58 

69 

71 

89 
68 

90 
66 

89.9 
58.5 

DICKENS 

MAX 

Mm 

85 
51 

89 
51 

99 

51 

97 
62 

87 
58 

84 
53 

82 
55 

87 
50 

64 
53 

75 
43 

83 
49 

100 
54 

96 
56 

78 
45 

83 
49 

84 
65 

99 
68 

96 
51 

86 
59 

92 

61 

91 
58 

86 
59 

85 
58 

83 
57 

69 
61 

66.1 
59.1 

GAIL 

MAX 

Mm 

83 
52 

69 

44 

92 

54 

98 
65 

88 
63 

87 
60 

84 
56 

78 
58 

89 
59 

90 
58 

77 
55 

72 
52 

77 
44 

87 

48 

93 
56 

100 
64 

96 
68 

86 
65 

78 
44 

83 
56 

86 
66 

96 
69 

84 
52 

89 
60 

95 
63 

86 
60 

92 
52 

95 
52 

86 
65 

92 
68 

67.6 
57,6 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

89 
46 

95 
51 

89 
51 

90 
57 

92 
63 

90 
57 

84 
55 

92 
53 

94 
52 

91 
57 

66 
51 

78 
54 

80 

41 

as 

45 

89 
58 

98 
60 

100 
72 

95 
62 

92 
52 

87 
54 

91 
65 

92 

70 

94 

71 

94 
50 

95 
51 

96 
65 

91 
61 

93 
99 

89 

61 

87 

57 

91 
59 

90.6 
56.8 

HASKELL 

MAX 

Mm 

74 
51 

87 
56 

90 
55 

87 
55 

93 
67 

93 
62 

89 

58 

84 

57 

75 
58 

91 
62 

69 

57 

80 
55 

74 
41 

76 
46 

85 
53 

90 
60 

95 

65 

97 
67 

91 

45 

80 

51 

86 
57 

89 
67 

94 
72 

96 

56 

85 
57 

91 
60 

94 
65 

90 
59 

91 
62 

65 

68 
62 

87.0 
58.2 

HDROS  CREEK  OAH 

MAX 

Mm 

78 
52 

81 
53 

88 
51 

89 
63 

90 
65 

81 
60 

92 

60 

84 
61 

62 
56 

83 
62 

82 
59 

77 
53 

71 
44 

72 
44 

81 
52 

90 
55 

92 
62 

93 
60 

93 

51 

78 
54 

81 
59 

88 
64 

90 
69 

95 

60 

82 
57 

86 
63 

90 
61 

87 
62 

91 
64 

84 
57 

61 
67 

89.0 
58.1 

javtun 

MAX 

Mm 

77 
50 

88 
49 

90 
53 

90 
55 

100 
64 

90 
56 

90 
56 

85 
55 

68 
54 

88 
53 

88 
5? 

78 
53 

73 
40 

77 
39 

85 
47 

92 

53 

100 
60 

100 
58 

83 
47 

77 
46 

85 

50 

89 
66 

99 
55 

83 
55 

90 
57 

93 
61 

69 
59 

88 
59 

73 

60 

67 
62 

86.5 
54.2 

MATADOR 

MAX 

Mm 

80 
52 

86 
56 

89 
52 

86 
54 

100 
58 

88 
55 

84 
53 

83 
50 

71 
52 

90 
53 

66 

64 

73 
52 

72 
37 

79 
40 

65 
51 

91 
51 

100 
62 

101 
55 

83 

40 

77 
43 

86 
52 

65 
55 

100 
61 

93 
49 

65 
50 

90 
63 

95 
59 

85 
60 

88 
60 

75 
57 

83 
62 

66.1 
53.2 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

77 
51 

87 
51 

83 
54 

82 
53 

98 
53 

86 
54 

60 

51 

80 
51 

68 
51 

63 

55 

62 
55 

69 
50 

69 
42 

72 
42 

82 

45 

89 
55 

96 
59 

92 
56 

84 
45 

75 
45 

86 
49 

86 
65 

100 
62 

91 
93 

83 
53 

90 
54 

94 
60 

60 
6o 

86 
61 

72 
58 

81 
58 

83.3 
53.3 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

90 
45 

92 

52 

91 

53 

95 

57 

94 
62 

92 
60 

69 
55 

84 
54 

92 

54 

91 
55 

90 
55 

79 
53 

76 
38 

87 
40 

93 
52 

98 
62 

100 
67 

96 
65 

90 
41 

91 
49 

91 
62 

98 
68 

99 
70 

95 
53 

95 

46 

97 
67 

95 

63 

93 
59 

91 
61 

89 

60 

90 
66 

91.7 
96.3 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

76 
50 

86 

50 

88 
55 

85 
55 

94 
56 

89 
57 

65 
54 

83 
54 

72 

69 
56 

65 
55 

75 
54 

71 
45 

76 
42 

84 
46 

91 
53 

98 

61 

99 

60 

84 
44 

77 
47 

87 
54 

90 
66 

100 
64 

92 
52 

84 
52 

91 
52 

95 
60 

87 
61 

90 
60 

75 
56 

85 
60 

89.9 
54.9 

POST 

MAX 

MIN 

79 
50 

86 
50 

89 
52 

91 

54 

98 
55 

88 
55 

88 
54 

82 
50 

66 
53 

67 
51 

86 
53 

75 
51 

72 

40 

78 
43 

85 
52 

92 
52 

102 
64 

98 

61 

85 
42 

78 
49 

86 
55 

84 
66 

98 
63 

91 
51 

64 
55 

68 
62 

93 
59 

86 
58 

64 
59 

77 
60 

66 

64 

89.9 
54.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

75 
46 

88 

53 

88 
56 

83 
56 

93 
59 

91 

57 

66 
55 

64 
47 

74 
55 

90 
51 

88 
56 

76 
54 

72 
38 

75 
40 

85 
53 

91 
58 

97 
65 

98 

61 

84 
39 

78 
47 

90 
61 

90 
63 

97 
63 

94 
50 

85 
47 

93 
59 

96 

61 

80 
61 

91 
62 

73 
59 

67 

60 

36.2 
54.6 

RDSCOE 

MAX 

Mm 

88 
52 

89 

51 

88 
52 

95 

60 

90 
69 

89 
53 

63 
52 

82 
58 

84 
50 

85 
62 

60 
58 

72 
51 

73 
39 

86 
49 

89 
61 

97 
60 

95 
68 

90 
63 

84 
47 

83 
51 

69 
60 

95 
66 

93 

70 

85 
54 

86 
55 

92 
61 

85 
62 

9o 
61 

79 

60 

67 
62 

86 
64 

66.8 
57.5 

ROTAN 

MAX 

Mm 

86 
50 

90 
54 

90 
56 

93 

55 

91 
53 

91 
55 

88 
56 

80 
54 

90 
59 

90 
58 

86 
57 

75 
52 

77 
41 

85 
45 

92 
55 

97 
64 

99 
64 

94 
59 

84 

45 

85 

50 

90 
66 

98 
72 

96 
65 

95 

54 

92 
59 

95 

69 

96 

62 

88 

60 

79 

61 

89 
60 

88 
66 

89.3 

57.3 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

74 
50 

87 

51 

90 
56 

86 

57 

92 

61 

91 
65 

88 
58 

84 
56 

79 
56 

92 

62 

88 

57 

80 
57 

72 
38 

75 
40 

64 
47 

91 
56 

96 
68 

96 
66 

90 

45 

78 
48 

69 

56 

89 

65 

95 

72 

97 
56 

85 
56 

93 
58 

95 
63 

87 
61 

94 
63 

75 
63 

88 

60 

87.1 
57.1 

Shamrock  radio  kbyp 

MAX 

Mm 

87 
49 

82 
52 

80 
51 

95 

50 

90 
57 

86 
51 

80 
47 

78 
48 

86 
54 

84 
52 

81 
53 

75 
54 

84 
42 

82 
44 

67 
54 

95 
51 

98 
72 

96 
55 

75 
40 

67 
53 

87 
61 

97 
66 

100 
66 

91 
49 

91 
50 

93 
63 

91 
60 

85 
61 

82 
60 

35 
57 

90 
62 

67.1 
54.3 

SNYOIR 

MAX 

Mm 

78 
52 

82 
54 

88 
57 

89 
58 

95 
65 

89 

50 

88 
56 

82 
58 

78 

61 

69 
55 

87 
56 

74 
54 

71 
40 

75 
41 

64 
51 

90 
56 

99 
68 

96 
67 

87 
47 

76 
49 

84 
65 

85 
62 

97 
72 

91 
56 

82 
52 

88 
52 

92 

61 

89 
62 

66 

61 

78 
62 

68 
65 

69.6 
56.6 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

75 
48 

88 
50 

90 
56 

88 
56 

90 
62 

93 
61 

67 
56 

64 
55 

77 
55 

93 
53 

90 
57 

79 
56 

73 
42 

76 
46 

86 
51 

93 

58 

99 

66 

100 
63 

88 
44 

78 

49 

89 
66 

92 
66 

98 

71 

96 
56 

86 
54 

93 

60 

96 
63 

88 
61 

93 
62 

76 
60 

88 
61 

67.6 

56.7 

TURKEY  2  mSH 

MAX 

Mm 

86 
50 

85 
53 

65 

49 

99 

50 

94 

58 

87 
53 

62 

51 

60 
52 

63 

47 

63 
56 

63 
53 

70 
49 

76 
41 

84 
49 

88 
52 

98 
55 

99 
70 

95 

54 

77 
44 

86 
46 

66 
60 

101 
60 

95 

60 

88 
56 

65 
60 

91 
59 

94 
65 

86 
98 

66 
60 

86 
57 

90 
60 

87.5 
54.1 

VERNON 

MAX 

Mm 

88 
46 

88 
56 

86 
55 

92 
57 

93 
64 

91 
61 

85 
S6 

65 
54 

67 
56 

67 
56 

66 
53 

74 
55 

75 
42 

63 

43 

91 
55 

97 
59 

97 
71 

96 
67 

82 
46 

89 

49 

90 
54 

95 
69 

96 
70 

95 
S3 

95 
53 

96 
67 

96 
62 

91 
63 

87 
63 

86 
63 

92 
69 

69.5 
57.6 
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TEXAS 
MAY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

S, 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

i>EClINGTON  1  NNw 

MAX 

Mm 

87 

46 

83 

54 

94 
52 

90 
51 

86 
53 

80 
52 

78 

51 

85 
56 

8« 
55 

62 
55 

69 

49 

75 
41 

62 
43 

69 

54 

96 

59 

98 
73 

94 

56 

75 
43 

88 

50 

86 

64 

102 
55 

100 
66 

92 
S2 

94 

54 

95 

60 

90 
60 

67.5 

54.0 

WICHITi  P4LLS  HSJ 

MAX 

MIM 

S8 
■.5 

86 
54 

60 
53 

91 

54 

94 

70 

91 
63 

86 
54 

82 

50 

84 
55 

90 
60 

91 
56 

73 
49 

75 
42 

63 

43 

87 
45 

100 
58 

97 

70 

92 

55 

78 
45 

88 
45 

88 

60 

90 
69 

99 

65 

86 
55 

97 
53 

98 
59 

61 
5" 

9l 
61 

74 
61 

85 

60 

95 

51 

87,5 
55.5 

WINTERS  I  NNE 

MAX 

Mm 

60 
<.8 

63 
53 

88 

54 

69 
61 

94 
65 

93 
52 

91 
59 

87 
62 

83 
46 

88 
60 

89 
59 

77 
53 

72 
43 

73 
45 

84 
45 

91 
57 

97 
53 

95 
64 

92 
50 

77 
55 

82 
55 

91 
65 

93 

73 

95 
59 

83 
50 

90 
59 

93 
65 

88 
62 

93 
64 

83 
64 

68 
66 

67.2 
57.5 

NORTH  CENTRAL       03 

4LP4NY 

MAX 

MIN 

75 

".5 

90 
51 

93 
55 

91 

54 

96 

61 

95 

67 

92 

60 

65 
55 

63 

57 

90 
65 

92 

57 

80 
55 

73 
43 

75 

40 

84 
45 

94 
59 

97 
55 

99 
66 

94 

48 

74 
46 

78 
48 

90 
65 

97 
69 

99 
59 

85 
53 

95 

59 

97 

64 

94 
59 

92 

61 

74 

64 

89 
57 

68.4 
56.5 

4RCHER  CITY 

MAX 

MIN 

66 
<i7 

89 
58 

85 
55 

92 
59 

95 
65 

93 

69 

85 
58 

83 
53 

93 

57 

93 
55 

88 
59 

77 
57 

75 
42 

83 

44 

90 
52 

95 
61 

96 
66 

94 
66 

82 

47 

90 
50 

88 
65 

92 

70 

96 
72 

96 
57 

94 
57 

96 
68 

93 

51 

93 
65 

83 
63 

63 
53 

92 

68 

89.4 
59.4 

B4RDWEIL  D4M 

MAX 

MIN 

69 
51 

80 
57 

87 
57 

65 
57 

64 
63 

85 
69 

85 
60 

84 
64 

85 
66 

63 
69 

76 
61 

77 
59 

71 
46 

72 

48 

78 
51 

94 
59 

88 
61 

98 
64 

85 
60 

91 
60 

63 
61 

67 
64 

84 

71 

87 
63 

61 
58 

90 
62 

89 
61 

90 
65 

90 
57 

60 
65 

65 
67 

83.0 
60.6 

BELTDN  D4M 

MAX 

MIN 

72 
53 

80 
56 

90 
57 

90 
53 

87 
65 

89 

71 

85 
71 

85 
70 

89 
63 

63 
62 

82 
64 

74 
58 

74 
53 

74 
49 

80 
53 

87 
61 

69 
64 

90 
65 

86 
63 

82 
59 

60 
59 

84 
68 

65 
72 

90 
62 

84 
53 

89 
54 

90 

70 

90 

61 

68 
68 

85 

71 

85 
70 

84.5 
62,5 

BENSKDOK  ak^^ 

MAX 

MIN 

71 
50 

80 
53 

87 
54 

79 
56 

64 
60 

87 
65 

85 
56 

81 
61 

81 
61 

82 

69 

83 

63 

79 
58 

72 

4* 

72 

47 

79 
50 

85 
59 

82 
52 

87 
64 

87 
54 

75 
55 

64 

57 

85 
65 

83 
71 

90 
62 

83 
55 

90 
61 

69 
61 

68 
63 

90 

50 

74 
60 

79 
68 

82.4 
58.9 

BDNH4M 

MAX 

MIN 

B2 
46 

62 
53 

72 

54 

80 
51 

65 
67 

98 

67 

63 
55 

75 
53 

72 
63 

79 
61 

77 
59 

69 
59 

70 
44 

79 
40 

62 

47 

87 
59 

86 
55 

67 
62 

93 

49 

85 

45 

65 
56 

82 
69 

85 
64 

67 
61 

88 

53 

88 
60 

62 
62 

89 
65 

75 

60 

82 
57 

85 
70 

61.5 
57.7 

BOMIE 

MAX 

MIM 

86 
53 

89 
60 

83 
55 

87 
54 

95 

57 

94 
65 

62 
58 

60 
57 

75 
51 

92 
65 

65 
59 

77 
56 

72 
45 

82 

45 

85 
55 

91 
50 

89 
66 

95 
69 

90 

50 

86 
53 

65 
62 

62 

70 

90 
70 

90 
58 

95 
60 

94 
56 

90 
60 

89 
65 

77 
65 

80 
51 

90 
67 

66.3 
59.9 

BOVO 

MAX 

MIN 

70 

80 
45 

86 
45 

79 
55 

85 
59 

90 
59 

88 
56 

63 
58 

82 
59 

76 
59 

76 
61 

80 
58 

77 
42 

73 
39 

79 
42 

65 
51 

90 
64 

89 
62 

91 
52 

75 
48 

85 

60 

76 
50 

85 
60 

91 
61 

82 

50 

91 
63 

91 
62 

85 
63 

89 
68 

72 
69 

74 
68 

62.5 
56.2 

BRECKENRIOGE 

MAX 

Mm 

86 

1,5 

92 
55 

86 
56 

91 
63 

92 

64 

93 
69 

85 

60 

83 
55 

85 
54 

93 
67 

82 
61 

69 

49 

76 
50 

64 
42 

91 
59 

95 
65 

95 
66 

76 
67 

76 
49 

67 
54 

85 
65 

91 
70 

99 

75 

65 
60 

93 
55 

95 
59 

93 
55 

93 
63 

75 
63 

78 
58 

90 
69 

87.0 
61.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

71 
45 

86 
50 

91 
54 

61 
56 

88 
58 

95 
67 

90 
59 

85 
58 

84 
58 

60 
61 

93 
59 

81 
SB 

72 
45 

74 
43 

81 
46 

86 
51 

93 

50 

90 
64 

94 
52 

77 
49 

85 
54 

68 
65 

83 

70 

92 

60 

62 
52 

94 
55 

95 

61 

66 
61 

90 
61 

72 
62 

81 
65 

85.2 
56.8 

BROwNwDDi; 

MAX 

Mm 

76 
50 

84 
50 

94 
57 

89 
54 

89 

53 

93 

72 

95 

60 

86 
67 

85 
55 

86 
65 

67 
63 

87 
57 

74 
42 

74 
42 

66 
53 

89 
58 

93 
62 

94 
65 

95 
58 

78 
60 

81 
61 

88 
69 

89 

71 

96 
63 

85 
51 

90 
60 

90 
66 

91 
62 

91 
67 

98 
58 

63 
69 

67.4 
60.0 

C4MERaN 

MAX 

Mm 

83 
50 

91 
57 

92 

57 

87 
57 

97 
70 

93 
72 

90 
70 

89 
70 

85 
68 

82 
62 

72 
61 

72 
58 

74 
49 

80 
46 

68 
52 

90 
59 

89 
62 

98 
59 

82 
65 

87 
65 

85 
62 

89 
72 

67 
62 

90 
57 

90 
62 

93 

70 

90 
65 

86 

71 

85 

71 

68 
70 

69 

70 

65.0 
63.0 

Cleburne 

MAX 

Mm 

v. 

90 
54 

84 
58 

85 

60 

67 
67 

67 
72 

60 
59 

82 
63 

94 
63 

62 
64 

78 
62 

78 
58 

71 
44 

79 
43 

86 
49 

88 
60 

68 
52 

89 
66 

86 
55 

82 
58 

84 
53 

63 
70 

69 
72 

83 
51 

89 

51 

69 
66 

91 
62 

92 

68 

82 
65 

90 
65 

90 
68 

84.6 
60.5 

CDRSIC1N4 

MAX 

MIN 

68 

50 

fiO 
50 

88 
58 

82 
61 

84 
62 

65 
71 

67 
52 

83 

55 

85 
65 

82 

69 

74 
51 

75 

51 

71 
49 

72 
45 

77 
45 

83 

49 

87 
59 

96 
63 

85 
64 

61 
61 

82 
61 

86 
62 

83 
69 

67 
54 

81 
55 

90 
55 

69 
64 

90 
64 

91 
69 

88 
57 

95 
69 

82.9 
60.3 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

81 
53 

88 
59 

77 
58 

86 
60 

69 

70 

89 
66 

83 
61 

84 
64 

77 
68 

62 

64 

79 
63 

72 
55 

72 
48 

77 
50 

85 
55 

90 
52 

90 
65 

90 
69 

77 
57 

66 
58 

87 
66 

86 
73 

69 
71 

82 
65 

90 
51 

92 
66 

86 
54 

87 
72 

74 
65 

63 

56 

90 
72 

83.9 
53.0 

DEN  I  SON  D4H 

MAX 

Mm 

79 
<.7 

80 
57 

77 
53 

81 
49 

85 
59 

66 
62 

83 
60 

79 
54 

74 
60 

67 
60 

83 
62 

77 
58 

68 
48 

75 
43 

80 
46 

87 
53 

87 
54 

87 
62 

86 
54 

62 
48 

85 
52 

85 
69 

65 
72 

87 
61 

67 
56 

88 
58 

88 

61 

60 
64 

76 
58 

60 

61 

85 
59 

82.2 
57.1 

OENTQN  2  SE 

MAX 

Mm 

81 
48 

67 
55 

84 
52 

84 
57 

87 
67 

87 

70 

84 
59 

94 
58 

74 
52 

62 
56 

61 
62 

79 
59 

90 
50 

79 
43 

83 
48 

89 
60 

88 
64 

87 
67 

87 
57 

83 
53 

85 
62 

94 
71 

89 
73 

87 
61 

89 
53 

90 
64 

89 
52 

64 
58 

82 
53 

60 
62 

87 
70 

84.4 
60.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

70 
52 

60 
53 

67 
55 

84 
56 

86 

50 

99 

70 

91 

61 

80 
61 

83 
62 

83 

66 

68 
50 

80 
55 

73 
45 

74 
47 

82 
52 

88 
56 

91 
61 

91 
52 

90 
54 

75 
56 

82 
56 

82 
66 

65 
69 

94 
60 

82 
58 

69 
60 

89 
62 

88 
53 

89 
59 

63 
66 

81 
69 

84.2 
59.0 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

86 
56 

82 

54 

84 
60 

86 
60 

90 
64 

92 

69 

95 

60 

83 
50 

66 
62 

84 
64 

86 
59 

75 
54 

79 
41 

80 

41 

82 
42 

66 
46 

96 

51 

89 
60 

97 
49 

82 

50 

85 
55 

68 
52 

67 
62 

90 
59 

61 
49 

85 
50 

97 
62 

90 
64 

86 
59 

88 
50 

90 
67 

66.8 
55.5 

EV4NT 

MAX 

Mm 

79 
49 

89 
53 

88 
58 

87 

61 

89 

67 

99 

72 

99 
53 

85 
65 

81 
64 

77 
55 

77 
47 

65 
44 

86 
59 

90 
58 

90 
62 

91 
65 

89 

58 

85 
60 

84 
65 

67 
63 

91 

70 

69 
64 

90 
56 

90 
6fl 

86.9 
60.3 

FERRIS 

MAX 

Mm 

79 

51 

88 
56 

84 
55 

83 
60 

85 
69 

86 
71 

65 
60 

95 
51 

79 
64 

77 
69 

79 
62 

74 
60 

73 
45 

79 
49 

96 

50 

86 
59 

89 
63 

96 
69 

84 
59 

85 
59 

86 

61 

84 
71 

65 
72 

63 
65 

91 
55 

91 
53 

89 
63 

90 
70 

79 
65 

84 
66 

69 

70 

84.0 
51.7 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

78 
48 

67 
53 

76 
55 

83 
59 

86 
68 

86 
61 

62 
58 

82 
59 

75 
62 

82 
62 

78 
60 

72 
50 

71 
43 

77 
42 

83 
47 

88 
59 

97 
63 

97 
67 

75 
55 

63 
53 

64 
63 

64 

71 

66 
69 

82 
58 

68 
56 

89 
63 

84 
62 

66 
57 

72 
64 

79 
54 

87 
69 

82.0 
59.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
45 

81 

45 

84 
51 

78 
55 

82 
56 

87 
63 

B7 
58 

81 
54 

78 
54 

76 
62 

85 
61 

79 
57 

70 
42 

71 
41 

79 
42 

63 
46 

69 
52 

87 
65 

97 
51 

77 
45 

66 
47 

84 
64 

83 

71 

66 
59 

80 
50 

90 
53 

90 
61 

62 
62 

79 

65 

67 
60 

80 
65 

81.2 
55.2 

G4TESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
43 

78 
48 

90 
55 

68 
56 

66 
62 

90 
71 

68 

70 

85 
67 

88 
65 

84 
67 

83 
65 

76 
56 

74 
43 

73 
41 

91 

41 

69 
49 

90 
53 

90 
63 

90 
62 

83 
58 

84 
59 

83 

57 

67 
71 

92 

57 

83 
50 

91 

50 

91 

67 

92 
63 

86 
65 

65 

70 

64 

70 

85.0 
59.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

82 
49 

91 
59 

69 
62 

88 
62 

90 
69 

88 

71 

69 
72 

67 

71 

87 
57 

91 
71 

88 
61 

75 

57 

7! 
43 

81 
44 

90 
50 

91 
62 

92 
54 

91 
69 

90 
65 

63 
51 

65 
64 

89 
72 

94 
72 

92 
63 

90 
52 

91 
68 

93 

71 

93 

64 

93 
72 

89 

70 

91 
72 

68.3 
63.5 

GLEN  ROSE  2  w 

MAX 

Mm 

63 

46 

92 
53 

90 
53 

88 
57 

91 

57 

91 
74 

90 
61 

86 
62 

65 
62 

68 
62 

83 
6? 

81 
56 

77 
40 

93 
37 

90 
43 

93 
59 

93 
59 

93 
59 

91 
57 

91 
67 

65 
63 

87 
72 

92 
73 

66 
63 

92 

50 

92 
53 

93 
65 

94 
65 

66 
70 

63 
63 

88.3 
58.5 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

72 
45 

86 

50 

92 

56 

66 
59 

90 
65 

95 
65 

92 
60 

66 
59 

62 
59 

85 
66 

94 
61 

62 
58 

73 
45 

76 
40 

84 

43 

91 
59 

95 

55 

94 
66 

96 
51 

78 
48 

68 
55 

65 
56 

89 

73 

102 
60 

84 
48 

95 

60 

95 
62 

89 
63 

94 
64 

75 
64 

85 
67 

87.5 
58.1 

GRANbURV 

MAX 

Mm 

84 

47 

91 
54 

91 
59 

87 

61 

91 
69 

92 

73 

91 
56 

86 
64 

64 
64 

87 

58 

86 
63 

83 

59 

75 

44 

62 
42 

87 
54 

93 
62 

92 
64 

93 
56 

92 

57 

95 
59 

85 
65 

66 

72 

93 
74 

93 
63 

92 
54 

93 
56 

94 
64 

93 

66 

67 
67 

62 
65 

92 

71 

88.4 

61.7 

GRIPEVINE  04M 

MAX 

Mm 

71 
49 

61 
51 

65 
54 

77 
55 

85 
55 

87 
67 

87 
59 

64 
57 

83 
60 

77 
64 

63 

5B 

79 
58 

71 
48 

72 
45 

79 
45 

84 
49 

90 
59 

89 
63 

98 

55 

74 
52 

66 

54 

66 
52 

84 

72 

89 
64 

61 
56 

90 
60 

90 
61 

84 
63 

67 
65 

72 
63 

81 
65 

82.4 
57.7 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

73 
47 

60 
48 

65 
53 

74 
53 

82 
53 

85 
69 

87 
56 

95 
57 

62 
58 

72 
64 

75 
59 

60 
58 

69 

43 

71 
41 

75 
44 

60 
46 

95 

58 

85 
62 

83 
54 

76 
49 

83 
50 

65 
58 

64 
71 

86 
71 

60 
48 

90 
50 

89 

59 

85 
63 

79 

64 

69 

58 

82 
65 

80.7 
55.7 

OROESBFCK 

MAX 

Mm 

72 
51 

84 
50 

90 
62 

87 
62 

85 
64 

85 
70 

84 
65 

97 
67 

97 
67 

94 

70 

75 
52 

75 
60 

73 
50 

75 
50 

79 
53 

84 

60 

98 
52 

85 
56 

86 
66 

85 
62 

81 
61 

65 
63 

63 
72 

87 
56 

83 
55 

90 
54 

69 
69 

91 

7o 

90 
70 

62 
58 

68 

70 

83.9 
62.8 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

71 
52 

77 
56 

68 

54 

65 
54 

65 
61 

86 

71 

86 
67 

84 

67 

66 
63 

84 
69 

85 
53 

75 

54 

7  3 
43 

72 
44 

81 
49 

87 
52 

90 
62 

90 
62 

69 
58 

80 
59 

85 
58 

84 
67 

69 

70 

91 
64 

81 
54 

90 
54 

90 
53 

90 
63 

90 
68 

87 
57 

64 
70 

94.5 
59.9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

70 
45 

64 
49 

85 

53 

78 
55 

87 
59 

92 
68 

89 

57 

93 
53 

76 
53 

78 
62 

67 

57 

79 
57 

71 
43 

72 

45 

79 
49 

6! 
46 

93 
65 

91 
65 

92 

48 

78 
49 

85 
54 

64 
67 

67 

71 

95 

57 

83 
51 

92 
55 

94 
65 

81 
64 

66 
65 

72 
63 

62 
65 

93.7 
55.4 
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Conllnu»d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

0 

2 

> 

2 

3 

4 

.  5 

6 

'  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

Hiea 

MAX 

Mm 

S2 

<>6 

89 
53 

89 
56 

65 
60 

89 

68 

89 
71 

69 
64 

66 
64 

84 
63 

87 
61 

81 
60 

78 
S2 

74 
42 

76 
52 

86 
42 

91 
62 

90 
64 

90 
57 

84 
56 

83 
63 

87 
67 

87 
69 

65 
63 

90 
52 

91 
67 

91 
62 

9? 
65 

66 
66 

80 
64 

92 
69 

66.4 
60.1 

HILLSBQRO 

MAX 

I4IN 

75 
56 

78 
57 

83 

60 

75 
61 

77 
64 

67 
70 

63 
61 

60 
63 

81 
65 

82 
67 

76 
62 

76 
58 

70 
44 

74 
45 

80 
50 

87 
63 

67 
65 

87 
59 

61 
60 

82 
61 

84 
68 

64 

70 

88 
71 

82 
50 

89 
55 

89 
63 

9) 
65 

92 

69 

62 
61 

63 
69 

62.3 
60.9 

JiCKSeoRO 

MAX 

MIN 

83 

49 

89 

57 

89 
53 

88 
64 

94 
78 

92 

73 

90 
56 

83 
62 

80 
71 

94 

67 

95 

59 

78 
57 

74 
44 

80 
45 

67 
55 

93 
67 

95 
72 

95 
50 

66 
53 

85 
62 

84 
73 

89 
75 

88 
99 

91 
60 

93 

70 

93 

61 

9c 
65 

87 
65 

79 
62 

69 
66 

87.9 

61.7 

KAUFM4N 

MAX 

MIN 

72 
50 

81 
50 

88 
54 

78 
55 

63 
57 

84 
69 

87 
60 

67 
62 

66 
62 

75 
66 

73 
61 

79 
59 

71 
47 

72 

44 

79 
45 

88 
60 

86 
60 

65 
58 

79 
56 

65 
59 

86 
62 

64 
70 

66 
67 

83 
93 

91 
53 

90 
62 

90 
63 

68 
66 

77 
63 

65 

66 

82.7 
98.5 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

88 
53 

90 
52 

93 
53 

67 
63 

90 

71 

67 
74 

87 
72 

66 
70 

87 
71 

86 
66 

92 
62 

75 
57 

76 
45 

62 

43 

69 
48 

90 
65 

89 
69 

90 
66 

64 
59 

63 

67 

88 
67 

92 
67 

92 

64 

89 

49 

90 
68 

94 
70 

89 
63 

67 
72 

66 
72 

90 
67 

67.4 
62.9 

LIVON  DtH 

MAX 

Mm 

73 

80 
52 

67 
57 

76 
54 

82 
55 

85 
68 

87 
59 

64 
60 

84 
62 

73 
65 

77 
62 

78 
59 

70 
49 

71 
49 

77 
53 

87 
62 

66 
63 

85 
57 

76 
56 

83 

56 

85 
62 

64 
71 

65 
70 

80 
55 

90 
57 

90 
63 

84 
63 

82 

66 

69 

66 

63 

67 

61.2 
59.5 

HtRLlN  J  NE 

MAX 

Mm 

80 
"19 

89 
55 

88 
57 

86 
61 

84 
69 

83 
73 

67 
68 

88 
68 

85 
67 

79 
65 

78 
64 

74 
60 

73 
48 

78 
45 

65 
49 

86 
61 

86 
69 

65 
65 

60 
60 

85 
66 

85 
72 

88 
72 

66 
64 

ee 

52 

88 
66 

90 
70 

90 
66 

89 
72 

66 

70 

86 

71 

64.6 
63.1 

MC  ORECOR 

MAX 

Mm 

70 
50 

83 
51 

90 
60 

89 
63 

86 
65 

90 
71 

86 
71 

84 
68 

88 
66 

83 

70 

80 
65 

75 
56 

73 
47 

74 
45 

80 
50 

88 
62 

90 
65 

89 
62 

63 
59 

64 
59 

83 
68 

86 
72 

91 

67 

84 
55 

91 
59 

90 
67 

»2 
65 

88 
65 

65 

70 

87 

73 

65.0 
62,0 

HCKINNEV  3  S 

MAX 

Mm 

80 
47 

85 
53 

81 
53 

63 
55 

85 
67 

86 
67 

83 
57 

82 
57 

77 
61 

78 
66 

77 
60 

76 
57 

70 
43 

76 
41 

81 
45 

87 
62 

86 
66 

66 
53 

63 

50 

66 
58 

85 

70 

87 
72 

64 
63 

90 
50 

90 
56 

89 
62 

63 
68 

79 
60 

61 
60 

87 
69 

62.9 
56.2 

HEXU 

MAX 

Mm 

71 
53 

82 
55 

69 
59 

85 
60 

85 
62 

85 
68 

83 
63 

85 
65 

85 
65 

83 
63 

73 
62 

73 
59 

71 
48 

73 
49 

76 
52 

85 
61 

85 

63 

63 
64 

63 
60 

61 
61 

84 
61 

83 
72 

65 

64 

63 
96 

90 
60 

86 
67 

90 
70 

88 
69 

82 

67 

85 

68 

82.5 
61.4 

MINER4L  HELLS  F41  4P 

MAX 

Mm 

83 
46 

93 

54 

83 
56 

89 

61 

94 
68 

90 
62 

84 
59 

62 
60 

84 
62 

91 
67 

82 
61 

73 
54 

76 
46 

63 

43 

68 
53 

93 
65 

95 
66 

74 
53 

86 
54 

65 
62 

67 
71 

94 
69 

84 
61 

92 
52 

94 
67 

90 
62 

94 
66 

78 
64 

82 
69 

93 

69 

86.8 
60.2 

N4VARR0  MILLS  04M 

MAX 

Mm 

69 

50 

80 

51 

87 
56 

61 
61 

83 
58 

85 
69 

85 
62 

82 
64 

84 
66 

84 
65 

77 
62 

77 
59 

71 
47 

73 
45 

77 
49 

86 
62 

85 
62 

85 
62 

80 
60 

62 
61 

65 
66 

84 
73 

87 
67 

80 
57 

69 
62 

67 
63 

90 
65 

92 
69 

82 
68 

84 
69 

82.5 

60.6 

qlney 

MAX 

Mm 

86 
<i7 

90 
57 

84 
53 

91 
59 

93 
70 

90 
69 

87 
58 

80 

53 

91 
60 

94 

64 

88 
57 

76 
56 

76 
46 

85 

51 

90 
53 

94 
67 

92 

67 

88 
45 

88 
51 

67 
64 

92 

72 

99 

73 

94 
99 

93 

50 

95 

66 

89 
61 

94 
63 

84 
64 

83 
63 

91 
78 

89.0 
99.8 

PARIS 

MAX 

Mm 

73 
49 

81 
55 

63 

52 

76 
51 

61 
55 

63 
69 

86 
63 

63 
55 

79 
60 

78 
62 

74 
59 

79 
60 

67 

44 

70 
46 

77 
52 

87 
62 

67 
64 

64 
54 

76 
54 

62 
59 

87 
65 

82 
68 

66 
64 

78 
56 

86 
61 

91 
63 

84 
65 

82 

61 

71 
56 

82 

60 

80.6 
98.3 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

73 
49 

83 
50 

88 
53 

79 
54 

63 
56 

87 
67 

88 
59 

65 
55 

63 

57 

70 
62 

63 
60 

79 
58 

70 
43 

74 
44 

80 
46 

90 
59 

90 
63 

88 
52 

76 
52 

65 
54 

65 
63 

84 

71 

87 
61 

60 
53 

90 
53 

90 
61 

84 
62 

80 
65 

66 
60 

80 
65 

62.2 
96.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

72 
51 

79 
53 

87 
58 

65 
60 

86 
64 

90 
70 

92 
60 

63 
61 

84 
64 

85 
67 

86 
63 

60 
57 

74 
44 

73 
45 

31 
51 

92 

60 

92 

64 

<I2 
57 

77 
57 

63 
61 

64 
68 

66 
71 

95 
62 

83 
51 

69 
62 

90 
64 

89 

63 

90 
66 

84 
68 

63 
69 

64.9 
60.2 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

85 

50 

91 
58 

89 
53 

92 
64 

93 
66 

93 

62 

90 
60 

85 
61 

84 
61 

93 
68 

82 
57 

74 
52 

74 
42 

81 
52 

91 
53 

94 
66 

95 
65 

90 
48 

85 

56 

89 
63 

94 
69 

98 
73 

97 
98 

91 
60 

94 
63 

92 
64 

90 
60 

76 
60 

84 
64 

87 
69 

68.6 

60.0 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

78 
47 

85 

51 

82 
58 

82 

54 

89 
71 

88 
64 

86 
59 

84 
57 

76 
64 

71 
66 

78 
60 

72 
57 

70 
45 

73 
47 

80 
49 

90 
61 

85 
58 

83 
56 

89 
58 

87 
60 

85 
61 

85 
72 

82 
65 

86 
56 

89 
63 

65 
61 

79 
69 

76 
60 

82 
63 

86 
69 

82.3 
99.2 

RANGER  1  W 

MAX 

Mm 

81 
52 

88 
55 

66 

57 

67 
60 

93 
68 

94 
70 

91 
60 

83 
61 

83 
63 

88 
65 

82 
58 

61 
56 

75 
42 

61 

47 

68 
54 

90 
62 

96 
62 

94 
49 

84 
57 

83 
63 

85 
70 

98 
73 

97 
99 

91 
55 

92 

66 

90 
63 

89 
62 

77 
61 

82 
61 

87 
69 

67.3 

60.0 

RISIN6  STAR 

MAX 

Mm 

75 
49 

83 
50 

91 
54 

69 
54 

90 
61 

94 
68 

97 
56 

86 
59 

86 
62 

63 
63 

69 
59 

60 
55 

73 
42 

74 
43 

62 
43 

89 
50 

92 
62 

91 
61 

96 
51 

78 
52 

84 
56 

85 
66 

64 
66 

96 
60 

84 
53 

90 
55 

91 
64 

90 

62 

61 

90 
61 

82 

63 

66.3 
56.9 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

79 
51 

89 
58 

89 
58 

89 
61 

68 
70 

65 
74 

69 
70 

69 
70 

85 
67 

61 
67 

76 
63 

73 
58 

72 
47 

78 
49 

66 
53 

90 
60 

90 
62 

86 
69 

66 
64 

SO 
59 

85 
65 

86 
71 

69 
72 

88 
61 

68 
56 

89 
67 

91 

70 

90 
65 

68 

71 

86 

71 

88 
69 

85.5 
63.5 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

70 
46 

81 
51 

62 

51 

75 
53 

82 
56 

87 
62 

87 
61 

62 
54 

78 
59 

69 
59 

84 
61 

79 
58 

69 

44 

70 
42 

78 
46 

62 
56 

87 
56 

87 
64 

87 
52 

76 
46 

84 
55 

86 
64 

64 

71 

87 
61 

79 
53 

87 
59 

89 
62 

82 
62 

75 

61 

66 
56 

81 
59 

80.4 
56.2 

SPRINCTOWN 

MAX 

Mm 

71 
43 

84 
45 

89 
50 

80 
54 

87 
58 

91 
64 

87 
55 

84 
54 

82 
58 

76 
64 

69 
60 

80 
57 

73 
44 

72 
36 

61 

41 

88 
54 

93 
58 

92 
61 

92 

50 

74 
45 

87 
48 

65 
65 

82 

70 

93 

99 

84 
53 

94 
59 

94 
60 

84 
61 

69 

64 

71 
62 

79 
65 

64.1 
55.5 

STCPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

80 
50 

86 
56 

85 

55 

65 
60 

90 
68 

90 
71 

85 
65 

62 
62 

85 
62 

85 
61 

79 
61 

79 
55 

72 
45 

79 
47 

86 
53 

90 
63 

90 
63 

69 
64 

69 
53 

64 
56 

60 
62 

64 
69 

91 
72 

82 
60 

69 
55 

90 
66 

89 
62 

89 
66 

86 
63 

80 
61 

90 
66 

85.2 

60.5 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 

MAX 

Mm 

72 
51 

81 
52 

90 
56 

90 
62 

67 
65 

68 
71 

65 
71 

85 
70 

89 
64 

83 
70 

82 
63 

74 
56 

75 
49 

75 
46 

81 
53 

87 
59 

91 
64 

91 
66 

69 
63 

62 

57 

60 
57 

83 
63 

87 
67 

90 
63 

63 
54 

89 
62 

90 
69 

92 

61 

86 

67 

87 
69 

65 

70 

84.9 

61.7 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

78 
49 

85 
59 

93 

57 

92 
62 

69 
64 

90 
72 

85 
74 

93 
70 

69 
65 

86 

70 

92 

61 

71 
57 

75 
46 

77 
45 

83 
48 

89 
56 

91 
63 

91 
63 

69 
66 

85 
63 

84 
62 

66 
69 

88 

74 

91 
63 

63 
54 

89 

57 

90 

70 

93 
64 

90 
67 

87 
72 

63 
71 

86,7 
62.4 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

75 
55 

81 
56 

92 
59 

91 
59 

88 
66 

89 
73 

85 
70 

68 
70 

89 
63 

83 
67 

80 
64 

74 
57 

74 
50 

74 
52 

81 
50 

87 
61 

90 
63 

91 
64 

69 
64 

63 

60 

80 
61 

65 
68 

86 
72 

91 
63 

63 

58 

89 

60 

91 
68 

91 
65 

90 
66 

68 
70 

67 
72 

69,9 
62.8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

74 
46 

66 
52 

90 
54 

67 
56 

94 
65 

95 
66 

69 
57 

85 

57 

78 
60 

92 
59 

91 
56 

82 
55 

74 
40 

75 
42 

84 
52 

92 
59 

96 
66 

98 
67 

92 

44 

78 
50 

67 
60 

90 
67 

96 

71 

98 
91 

84 
55 

93 
65 

95 
62 

89 

58 

93 

62 

73 
64 

88 
63 

87.7 
57.5 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

71 
51 

81 
52 

86 

60 

87 
64 

85 
65 

86 

71 

83 
66 

83 
66 

87 
66 

82 
69 

80 
64 

76 
57 

74 
48 

73 
46 

86 
52 

85 
52 

68 
64 

69 
65 

67 
61 

63 
60 

82 
62 

83 
68 

65 
73 

68 
67 

62 
57 

90 
62 

89 
66 

91 
67 

90 
71 

87 
70 

66 
71 

84.1 
62.5 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

83 
53 

90 
60 

89 
61 

86 
66 

89 

73 

83 
73 

85 

69 

87 
67 

84 
69 

82 
66 

75 
62 

74 
55 

74 
49 

80 
45 

87 
52 

90 
64 

89 
64 

68 

70 

85 
63 

83 
62 

84 
67 

85 
73 

89 

74 

64 
63 

91 
54 

90 
70 

92 
67 

92 

67 

88 
72 

65 

72 

92 
73 

89.7 
64.4 

KAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

79 
49 

87 
54 

88 
56 

83 
59 

87 
68 

86 

70 

86 

60 

84 
62 

82 
63 

80 
67 

78 
61 

75 
57 

72 
48 

78 
45 

86 
48 

67 
58 

68 
61 

68 
67 

87 
57 

83 
58 

87 
61 

85 

70 

67 
72 

65 
62 

89 
55 

89 
62 

90 
60 

69 
68 

65 
65 

60 
66 

90 
68 

64.5 
60.5 

HEATHERFDRO 

MAX 

Mm 

72 
49 

63 
49 

90 
59 

80 
60 

86 

60 

90 
62 

89 
56 

82 

63 

82 
64 

83 
68 

86 
65 

81 
61 

72 
47 

73 
44 

60 
47 

87 
59 

91 
61 

90 
66 

91 
56 

78 
56 

86 
56 

83 

70 

63 
73 

92 
63 

83 
57 

92 
66 

92 
64 

67 
65 

92 
69 

75 
66 

81 
71 

84.3 
60.5 

MHITNEY  0AM 

•     •     * 

MAX 

Mm 

70 
51 

60 
54 

68 
55 

64 
62 

85 

65 

89 
69 

85 

61 

82 
66 

85 
64 

82 
68 

82 
64 

77 
60 

72 
49 

72 

45 

78 
48 

66 
54 

89 
62 

69 
64 

68 
60 

SO 
59 

84 
60 

83 
67 

66 
72 

82 

67 

83 
54 

91 
62 

90 
64 

93 
65 

92 

69 

86 

64 

85 

71 

63.8 

61.1 

EAST  TEXAS          O'l 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

80 
50 

86 
56 

68 

57 

63 
60 

64 
68 

81 
69 

66 
70 

84 
71 

80 
65 

65 
60 

75 
59 

80 
49 

84 
53 

85 
61 

84 
62 

85 
66 

82 
67 

61 
61 

66 
58 

84 
68 

83 
72 

80 
63 

67 
63 

88 
64 

90 
70 

66 
66 

88 
69 

66 
67 

86 
68 

83.8 
62.9 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

82 

47 

87 
49 

85 

54 

65 
55 

S3 

68 

85 
73 

85 
62 

84 
64 

81 
66 

76 
51 

77 
65 

84 
46 

87 
53 

86 
59 

86 
65 

85 
66 

84 
60 

68 
58 

86 
72 

82 
70 

90 
47 

69 
46 

90 
64 

86 
96 

89 
65 

89 
71 

84.0 
59.4 

CARTHACE 

MAX 

Mm 

80 
45 

87 
50 

65 

60 

83 

57 

62 

68 

61 

74 

87 
62 

87 
66 

85 
64 

83 
59 

75 

61 

81 
♦  9 

67 
53 

85 

59 

81 
60 

64 
68 

62 
60 

86 
96 

86 
68 

82 

67 

69 
50 

90 
55 

91 
72 

69 

67 

87 
59 

87 
62 

63.5 
60.0 

CENTER 

MAX 

Mm 

72 
43 

83 
44 

90 
49 

60 
50 

63 
52 

61 
67 

78 
62 

66 
65 

90 
64 

64 
64 

75 
57 

84 
57 

7B 
41 

83 

50 

85 
54 

64 
58 

63 
58 

68 
59 

76 
S3 

84 
66 

63 
»9 

81 
49 

89 
49 

89 
92 

»l 
65 

78 
55 

85 

97 

82.3 
55,2 

S««  RafM-sncs  NoIm  Following  SUUoi 
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Continued 

UJ 

UL 

Y 

it, 

MJ 

-"tJ 

rtA 

lU 

Kt 

b 

TEXAS 
1*4  Y 

1971 

Station 

Day 

of  M 

onth 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

centerville 

MAX 

MIN 

78 
53 

83 
56 

a9 

53 

65 
57 

65 
62 

82 
67 

83 

71 

89 
66 

88 
68 

82 

70 

74 
60 

73 
59 

70 
46 

73 
41 

78 
45 

85 

54 

87 
58 

66 
64 

85 
68 

83 
60 

78 
58 

67 
65 

S3 
72 

89 
64 

81 
48 

69 
60 

69 
68 

91 
68 

91 
69 

64 
65 

85 
72 

63.3 
60.9 

CLARKSVILlE  2  E 

MAX 

Mm 

72 

79 
47 

83 

46 

64 

45 

79 
52 

79 
66 

64 
61 

84 
54 

80 
52 

70 
56 

72 
61 

77 
59 

64 
42 

70 
42 

76 
42 

SO 
48 

84 
54 

83 
59 

81 
60 

81 
52 

84 
54 

62 
64 

89 
62 

62 
67 

77 
54 

87 
51 

69 

57 

85 
62 

79 
98 

69 

57 

81 
57 

78.3 
54.5 

COLDSPRrNO  5  SSw 

MAX 

MIN 

81 
47 

81 

47 

68 
51 

86 
55 

64 
59 

84 
70 

79 
71 

67 

71 

63 

66 

83 

67 

65 
59 

74 
59 

74 
48 

73 
47 

78 
48 

83 
50 

86 
58 

62 
58 

64 
62 

85 
64 

81 
61 

87 
64 

77 
66 

83 
64 

76 
64 

66 
65 

67 
70 

90 
67 

90 
67 

84 
56 

66 
58 

62.9 
60.7 

CDLLECE  station  Fia  4P 

MAX 

MIN 

80 
51 

90 
57 

90 
59 

85 
62 

66 

70 

83 

72 

69 

71 

87 
72 

81 
64 

88 
66 

68 
62 

70 
57 

73 

51 

78 
49 

85 
55 

67 
62 

86 
63 

85 

69 

S3 

70 

80 
52 

67 
68 

84 
73 

86 
73 

77 
64 

86 
61 

89 
69 

89 
72 

88 
67 

86 
72 

85 

71 

87 
75 

63.9 
64.3 

CONRQE 

MAX 

MIN 

79 
51 

81 
52 

66 
56 

89 

58 

64 
62 

85 
72 

80 
71 

88 
71 

64 
67 

83 
68 

90 
61 

74 
60 

71 
50 

75 
51 

79 
51 

63 
53 

86 
60 

65 
61 

86 
65 

85 
55 

63 
64 

S3 
66 

84 
70 

89 
64 

88 
48 

es 

50 

90 
66 

90 
66 

68 
66 

67 
56 

87 
73 

84.3 

61.4 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

75 
'•9 

62 
47 

69 
52 

85 
57 

64 
59 

83 
67 

66 

70 

87 
68 

89 
67 

81 
68 

77 
59 

77 
59 

67 
49 

74 
46 

78 
46 

84 
50 

86 
50 

69 
55 

85 
65 

85 
58 

78 
58 

85 
62 

83 
60 

86 
72 

80 
52 

90 
52 

68 
55 

91 
7o 

92 

68 

85 
66 

68 
65 

83.4 
59.1 

04INGERFIEL0  9  S 

MAX 

MIN 

SO 
49 

85 
55 

65 
54 

82 
53 

82 

68 

87 
73 

88 
63 

88 
64 

66 
64 

76 
66 

79 
61 

76 
60 

70 
49 

76 
46 

80 
49 

67 
55 

86 
65 

65 
65 

84 
64 

83 

61 

67 
61 

87 
67 

68 
69 

65 

71 

90 
52 

92 

60 

91 
66 

87 
55 

62 
62 

85 
54 

88 

71 

84.1 
61.0 

OULVILLE  2  W 

MAX 

MDJ 

80 
47 

87 
51 

84 
57 

85 
54 

60 
66 

82 

70 

84 
62 

85 
65 

83 
67 

78 
63 

78 
57 

72 
60 

70 
48 

77 
45 

83 
50 

68 
57 

85 
59 

85 
61 

80 
67 

79 
59 

67 
60 

84 
66 

84 
70 

62 
65 

89 
52 

91 
60 

89 
67 

85 
69 

65 

65 

85 
60 

85 
68 

82.3 
60.2 

EhORV 

MAX 

MIN 

69 
47 

78 
48 

86 
53 

74 
52 

80 
52 

82 
68 

87 
60 

88 
59 

84 
61 

77 
63 

70 
59 

72 
59 

67 
44 

69 
43 

75 
45 

60 
49 

85 
58 

84 
61 

83 
58 

77 
55 

82 
56 

85 
5^ 

82 
68 

65 
56 

60 
49 

86 
49 

90 
50 

85 
63 

61 
63 

71 
60 

84 
64 

79.9 
56.4 

EV4D4LE 

MAX 

MIN 

76 

41 

80 
45 

67 
45 

65 

51 

83 
52 

82 
63 

76 
64 

85 

67 

62 

63 

65 
63 

67 
59 

S3 

57 

71 
52 

74 
47 

79 
49 

83 
49 

84 
49 

S3 
51 

85 
60 

80 
61 

80 
60 

66 
61 

65 
64 

64 
66 

79 
51 

89 
61 

68 
62 

91 
54 

65 
61 

83 
57 

86 

60 

82.9 
56.9 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

MIN 

81 
49 

83 

61 
58 

59 

62 
68 

62 
72 

64 
64 

84 
64 

63 

68 

61 
63 

74 
61 

72 
60 

70 
46 

76 
47 

S3 
49 

85 
58 

84 
60 

84 
60 

S3 
64 

79 
59 

86 
62 

82 
70 

66 
71 

84 
65 

89 
53 

68 
55 

91 
68 

92 

69 

87 
64 

84 
56 

65 
71 

63.0 
61.8 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

84 
48 

91 
54 

90 
53 

67 
60 

65 
69 

65 
67 

91 

72 

92 

67 

67 
63 

82 
64 

79 
61 

79 
58 

73 
48 

79 
46 

65 
50 

86 
58 

85 
62 

84 
67 

83 
66 

80 
58 

65 
63 

64 
70 

69 
72 

SI 
62 

89 
53 

68 
57 

91 
68 

69 
70 

66 
71 

85 
68 

66 
70 

89.0 
62.1 

GILHER  2  H 

MAX 

MIN 

70 
45 

78 
45 

84 
55 

71 
51 

80 
54 

79 
68 

64 
61 

86 
59 

65 
60 

75 
67 

72 
58 

80 
58 

64 
42 

69 
39 

76 

41 

SO 
46 

65 
60 

84 
60 

83 
62 

80 
58 

83 
52 

65 
55 

82 
65 

86 
71 

85 

47 

69 
45 

90 
53 

S3 
65 

ai 

62 

71 
59 

65 

61 

80.3 
99.7 

GLADEW/ITER  3  HSH 

MAX 

MIN 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

82 
45 

89 
56 

85 
65 

80 
63 

77 
64 

76 
63 

75 
57 

66 
56 

75 
46 

79 
45 

62 
47 

86 
54 

84 
56 

85 
63 

84 
58 

86 
69 

65 
61 

87 
67 

78 
69 

90 
54 

63 
64 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

73 
44 

80 
42 

90 
55 

79 
54 

64 
58 

80 
70 

82 
65 

86 
69 

68 
68 

87 

67 

81 
60 

86 
61 

67 
53 

75 
43 

78 
47 

62 
51 

66 
56 

85 
59 

85 
63 

85 
51 

56 

65 

66 

70 

56 

90 
55 

68 
57 

69 
68 

83 
62 

80 
57 

87 
55 

82.9 
59.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

79 
52 

81 
56 

88 

57 

89 
59 

85 
62 

85 
72 

62 

70 

87 
72 

61 
68 

82 

70 

90 
61 

72 
60 

72 

51 

74 
47 

60 
52 

66 
58 

88 
60 

87 
64 

86 
67 

86 
64 

85 
65 

83 
69 

84 
72 

69 
64 

78 
64 

68 
69 

68 

71 

91 
67 

91 
70 

85 
59 

88 
72 

64.3 
63.7 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

69 
47 

79 
50 

88 
52 

77 
60 

82 
62 

79 
65 

62 
62 

66 
64 

87 
66 

80 
67 

72 
60 

81 
59 

64 
47 

71 
43 

74 
45 

81 
50 

85 
56 

85 
59 

84 
62 

63 
61 

84 
62 

85 
61 

64 
65 

85 
69 

81 
50 

69 
51 

91 
55 

89 
56 

77 
60 

86 
63 

87 
69 

81.9 
56.2 

huntsville 

MAX 

Mm 

77 
52 

82 
53 

88 
59 

68 
60 

85 
61 

89 
68 

60 
69 

89 
70 

87 
64 

61 
64 

65 
60 

70 
60 

66 
49 

74 
50 

75 
53 

86 
60 

68 
61 

85 
62 

86 
66 

84 
60 

81 
58 

88 
54 

84 

70 

64 
64 

77 
61 

91 
62 

89 

68 

9l 
66 

93 

67 

90 
65 

S3 
63 

83.3 

61.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MDJ 

77 
44 

82 
45 

89 
52 

S3 
51 

83 
53 

82 
66 

79 
66 

85 
67 

69 
68 

65 
68 

78 
58 

79 
58 

72 
47 

68 
48 

85 
48 

82 
48 

84 
58 

85 
59 

84 
65 

65 
61 

79 
58 

86 
59 

85 

70 

84 
71 

78 
53 

69 
54 

69 
57 

»0 
69 

84 
63 

80 
58 

87 
58 

82.8 
58.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

80 
49 

86 
54 

85 
58 

82 
54 

80 
67 

61 

72 

66 
62 

85 
66 

83 
69 

79 
61 

77 
58 

72 
60 

70 
47 

75 
45 

81 
51 

65 
57 

64 
61 

84 
63 

82 
67 

80 
61 

85 
60 

64 
67 

84 

71 

81 
65 

68 
53 

89 
59 

89 
66 

68 
7o 

63 

64 

65 
52 

85 
69 

82.5 
60.9 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

75 
43 

85 
41 

88 
42 

S3 
55 

83 
60 

82 
69 

79 
58 

85 

70 

65 

64 

63 
69 

64 
62 

S3 

60 

69 
5! 

74 
46 

78 
50 

81 
52 

85 

57 

84 
62 

87 
53 

81 
61 

86 
70 

85 
69 

85 
67 

64 
65 

89 
59 

89 

66 

91 

7o 

65 

64 

62 
51 

85 
66 

83.2 
59.9 

KARNACK 

MAX 

Mm 

78 
46 

Si 
51 

64 
52 

SO 
52 

81 
68 

81 
73 

63 
62 

65 
64 

84 
62 

72 
64 

79 
60 

76 
62 

69 
49 

74 
44 

79 
50 

85 
58 

85 
49 

85 
63 

81 
66 

62 
63 

84 
55 

84 
62 

65 

70 

84 

71 

68 
49 

89 

54 

89 

67 

66 
66 

77 
52 

34 
57 

86 
66 

82.1 
59.3 

KIRBYVIULE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

83 
44 

88 
49 

90 
54 

85 
55 

82 
67 

80 
70 

85 
66 

84 
72 

65 
66 

86 
70 

84 
62 

72 
60 

76 
53 

60 
50 

82 
51 

89 
59 

84 
57 

85 
58 

88 
63 

68 
64 

87 
60 

65 

71 

63 

70 

78 
68 

91 
65 

91 
60 

90 
67 

84 
69 

84 
64 

86 
61 

87 
67 

84.5 
61.6 

LINDEN 

MAX 

Mm 

70 
45 

79 
46 

64 
47 

66 
49 

79 
53 

80 
67 

62 

61 

85 
59 

83 
60 

72 
64 

72 
60 

78 
60 

64 
47 

69 
43 

76 
41 

79 
50 

64 
58 

S3 

61 

82 
61 

79 
59 

82 
56 

65 
59 

63 
63 

85 

70 

64 
50 

67 
55 

67 
57 

65 
64 

78 
59 

71 
59 

63 
60 

79.2 
56.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

79 
45 

83 

40 

88 
54 

88 
55 

63 
58 

62 

70 

80 
68 

87 
73 

86 
62 

81 
61 

63 
59 

76 
59 

68 
48 

76 
46 

80 
46 

84 
48 

65 

51 

82 
61 

84 
64 

86 
55 

62 
61 

67 
66 

64 
70 

64. 
71 

76 
54 

89 
63 

68 
68 

91 
71 

65 

68 

83 
65 

85 
65 

83.1 
60.2 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

70 
48 

81 
48 

87 
53 

73 

54 

83 
55 

80 
69 

85 
62 

88 
64 

87 
65 

60 
59 

72 
59 

61 
59 

67 
47 

72 
44 

76 
48 

61 
50 

66 
56 

89 
61 

85 
54 

84 
61 

63 
59 

66 

61 

84 
68 

66 
71 

39 
50 

90 
57 

91 
57 

90 
66 

65 

62 

75 
62 

87 
54 

82.1 
58.2 

LOVELAOV 

MAX 

Mm 

74 
49 

80 
52 

89 
55 

65 
57 

63 
59 

84 
69 

SO 
69 

88 
69 

90 
66 

79 
66 

77 
59 

70 
59 

66 

49 

72 
47 

77 
49 

83 
56 

87 

97 

64 
60 

64 
66 

85 
50 

78 
S7 

86 
64 

62 

71 

63 
64 

79 
54 

69 
57 

67 
69 

90 
70 

90 
68 

82 
54 

88 
58 

62.3 
60.5 

LOFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
47 

90 

50 

66 
59 

67 
56 

85 
70 

79 

70 

67 
69 

88 
69 

65 

70 

60 
64 

60 

61 

67 
60 

76 
51 

79 
46 

64 
50 

87 
55 

86 
60 

87 
63 

87 
71 

79 
53 

89 
64 

66 
70 

64 
73 

78 
64 

90 
54 

90 

61 

91 
68 

67 
70 

61 
68 

87 
64 

83 
71 

84.3 
62.3 

MADISDNVILLE 

MAX 

Mm 

82 
49 

91 
54 

89 
57 

69 
61 

84 
67 

82 
68 

66 
68 

89 
70 

87 
60 

61 
61 

73 
62 

69 
59 

73 
48 

78 
45 

89 
51 

87 
59 

88 
62 

87 
66 

85 
68 

83 
56 

69 
58 

82 
69 

86 
70 

64 
65 

91 
55 

89 
57 

92 
68 

91 
69 

90 
69 

88 
65 

87 
71 

69.1 
52.2 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

67 
46 

79 
47 

84 
52 

70 
51 

80 
56 

76 
69 

81 
61 

86 
64 

66 
63 

79 
6! 

73 
59 

SO 
59 

64 
49 

71 
44 

75 
46 

79 
50 

64 
55 

S3 
60 

83 
52 

61 
61 

81 
55 

69 
57 

85 
66 

87 
69 

83 
49 

69 
52 

69 
55 

67 
65 

80 
60 

73 
58 

65 
59 

60.2 
96.9 

HINEDla  8  ENE 

MAX 

Mm 

SO 
43 

e; 

48 

63 
54 

62 
53 

61 
69 

66 

73 

89 

71 

66 
61 

79 
64 

72 
65 

79 
58 

72 

60 

70 
43 

77 
41 

81 
51 

67 
51 

84 
62 

83 
65 

80 
52 

32 
59 

86 
53 

64 
57 

87 
73 

83 
62 

69 

47 

91 

60 

86 
63 

61 
68 

76 
64 

64 
51 

68 
70 

62.4 
59.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

70 
45 

80 
49 

64 
50 

69 

50 

82 
54 

80 
69 

87 
70 

86 
56 

83 

58 

71 
62 

71 
58 

77 
58 

63 

45 

70 
42 

77 
45 

80 
48 

67 
49 

86 
62 

84 
60 

78 
55 

85 
51 

68 
55 

84 

67 

86 

71 

79 
47 

90 
51 

92 
56 

65 
65 

82 
61 

70 
59 

85 
60 

80.4 
59.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

70 
47 

80 
54 

S3 
55 

69 

50 

60 
52 

80 
68 

85 
61 

85 
56 

82 
59 

70 
65 

70 
56 

79 

57 

64 
43 

68 
43 

76 
47 

SO 
56 

66 
60 

84 
61 

83 
58 

77 
54 

63 
56 

87 
60 

84 
67 

85 

70 

60 
55 

89 
59 

90 
54 

64 
64 

60 
60 

69 
61 

84 
65 

79.9 
97.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

NEWTON 

MAX 

Mm 

75 
45 

85 

45 

69 
56 

64 
57 

63 
57 

81 
70 

62 

71 

85 

71 

65 
72 

65 
72 

65 
62 

S3 
62 

69 
54 

75 

47 

79 
47 

S3 

51 

65 
54 

84 
56 

65 
52 

87 
65 

81 
62 

88 
62 

66 

70 

87 
70 

79 
66 

90 
60 

69 

60 

91 
71 

64 
64 

69 

60 

83.6 

60.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

70 
52 

82 

54 

68 
58 

63 
56 

84 
59 

81 
67 

84 
64 

85 
64 

87 
65 

60 
69 

72 
59 

75 
59 

66 
46 

72 
49 

77 
51 

82 
56 

66 
59 

84 
61 

85 
56 

83 
50 

60 
60 

85 
64 

S3 

70 

64 
67 

82 
58 

90 

61 

69 
65 

90 
68 

91 
66 

61 
64 

83 
65 

82.3 

60.8 

POrNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

80 
49 

87 
53 

85 

60 

83 
55 

61 
67 

85 
72 

66 
63 

86 
69 

84 
69 

79 
61 

77 
60 

72 
58 

71 
50 

77 
45 

82 

51 

67 
59 

86 
60 

89 
64 

63 

54 

62 

51 

85 
63 

89 
67 

66 
72 

62 

71 

91 
55 

91 
64 

90 
65 

69 
71 

84 
65 

85 
63 

63 
71 

63.7 
61. B 

ROCKLAND  I  W 

MAX 

Mm 

81 
42 

90 
49 

67 
52 

64 
52 

81 
69 

79 
67 

87 
71 

87 
70 

85 
66 

62 
68 

S3 
59 

68 
62 

75 
50 

78 
44 

86 

51 

65 
56 

65 
57 

86 
52 

82 

63 

67 
58 

86 
62 

84 
70 

79 
69 

90 
58 

89 
57 

91 
67 

88 
69 

81 
65 

87 
60 

65 
66 

64.0 
60.4 

S**  R*f«r«ac«  Not**  Following  SuUod  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MAY 

1971 

Slallon 

Day 

olM 

onth 

g. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RUSK 

MAX 

MIN 

69 
5J 

79 
52 

86 
59 

78 
54 

83 

57 

80 
68 

84 
61 

83 

64 

85 

66 

81 
67 

72 
56 

77 
59 

65 
49 

70 
49 

75 
53 

82 
55 

85 
56 

83 
61 

84 
63 

62 
58 

78 
58 

85 

65 

81 
69 

84 
65 

79 

57 

67 
59 

66 
69 

68 

84 
64 

84 

61 

65 

64 

80.8 
60.0 

SAM  RAVet'RN  DAM 

MAX 
MIN 

48 

80 
51 

87 
57 

80 
56 

83 
59 

60 
71 

79 
66 

85 
72 

86 
68 

82 
69 

82 

61 

83 
63 

67 
55 

73 
47 

79 
49 

81 
53 

84 
59 

63 
62 

84 
68 

65 
64 

78 
64 

87 
69 

89 
69 

84 
71 

79 
62 

86 
60 

86 
66 

88 
70 

85 

65 

85 
63 

66 
67 

82.3 
62.1 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

7T 

84 
52 

84 
49 

78 
47 

83 
71 

84 
70 

84 
71 

86 
63 

83 
61 

71 
63 

74 
S4 

74 
60 

70 
41 

75 
41 

79 
44 

83 

47 

83 
60 

82 

63 

60 
61 

62 
65 

84 
52 

83 
62 

82 

70 

81 
70 

69 

47 

89 

56 

69 
65 

86 
62 

76 
59 

81 
68 

66 
66 

61.4 
57.9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

70 
ill 

79 
42 

85 

54 

72 
50 

80 
50 

81 
66 

87 
60 

86 

56 

84 
56 

72 
62 

70 
57 

80 
57 

68 

43 

72 

41 

77 
41 

80 
46 

86 
55 

84 
60 

85 
56 

74 
53 

84 
52 

66 
53 

82 

64 

83 

70 

80 
52 

90 
50 

90 
94 

86 
62 

60 
60 

80 
62 

85 
62 

80.6 
94.5 

TEXARK4NA 

MAX 

MIN 

71 
'.7 

71 
48 

85 

49 

79 
52 

78 
53 

76 

74 

84 
65 

86 
58 

83 

57 

71 
63 

73 
55 

61 
61 

66 

45 

76 
45 

60 
45 

85 

53 

85 
61 

82 
61 

82 
58 

84 
55 

66 
65 

84 
65 

86 
71 

86 
52 

69 

51 

92 

54 

86 
62 

79 
59 

76 
59 

84 
63 

60.9 
56.9 

TOWN  Bluff  dam 

MAX 

MIN 

77 

80 
50 

89 
56 

85 
56 

83 
56 

80 
70 

81 
65 

85 
71 

85 
66 

82 
68 

84 
60 

62 
58 

71 
55 

81 
49 

77 
50 

80 
55 

83 
59 

82 
60 

83 
65 

85 
63 

62 
62 

65 
65 

65 
68 

82 

70 

82 
65 

89 
62 

89 
66 

89 

7o 

64 
64 

82 
61 

69 

64 

82.9 

61.1 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

69 
<t5 

80 
49 

88 
56 

74 
53 

84 
56 

80 
68 

87 
62 

86 
63 

86 

64 

78 
67 

72 
58 

78 
60 

65 
46 

71 
41 

77 
45 

82 
52 

87 
61 

85 
64 

85 
63 

82 
60 

82 
55 

88 
65 

83 

70 

86 
71 

83 

46 

90 
54 

91 
65 

89 

65 

63 

64 

74 
62 

66 
66 

61.7 
58.6 

WARREN 

MAX 

MIN 

82 
*1 

89 
48 

87 
62 

84 
53 

81 
63 

85 
69 

85 
68 

83 

66 

82 
65 

85 
69 

82 

57 

76 
57 

81 
53 

79 
46 

64 
48 

64 
52 

84 
52 

85 
55 

87 
67 

85 
62 

85 
59 

86 
67 

63 
69 

79 
68 

89 
61 

86 
60 

90 
66 

68 

67 

82 
64 

87 
60 

68 
64 

84.4 
60.1 

WILLS  POINT 

•     *     « 

MAX 

MIN 

70 
<|7 

80 
53 

87 
53 

76 
54 

82 
56 

83 
68 

69 
61 

87 
62 

86 
62 

77 
66 

71 
56 

78 
59 

70 
46 

70 
47 

76 
48 

60 
55 

66 
60 

65 
61 

84 
5B 

77 
58 

78 
59 

80 
59 

85 
59 

65 

68 

60 
53 

86 
58 

89 
62 

80 
63 

86 
63 

82 
61 

87 
67 

81.0 
98.2 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

81 
56 

87 
51 

87 
59 

91 
61 

84 
52 

83 
52 

84 
43 

88 
62 

88 
66 

85 
47 

84 
52 

65 

45 

73 
36 

63 
43 

92 
59 

91 
58 

69 
59 

87 
58 

78 
46 

65 

50 

91 
59 

91 
61 

87 
54 

83 
42 

84 
45 

66 
64 

85 
62 

89 
62 

69 
58 

86 
49 

89 
60 

65.3 
54.0 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

91 
50 

83 
60 

88 
57 

89 
55 

96 

54 

92 

52 

94 
50 

96 

51 

90 
55 

89 
59 

90 
48 

86 
46 

80 
42 

80 
50 

92 
58 

95 

60 

98 
61 

90 
58 

96 
50 

91 
60 

94 
49 

100 
52 

97 
52 

99 
52 

100 

57 

99 
57 

95 

50 

96 
52 

91 
49 

92 
51 

94 
53 

92.4 
53.2 

CANOELARIA 

MAX 

MIN 

92 

61 

100 
54 

99 
60 

100 

55 

98 
59 

93 

53 

94 

51 

100 
58 

94 
63 

92 

53 

86 
53 

76 

54 

87 

51 

93 

44 

101 
48 

102 

57 

100 
55 

90 
59 

92 
53 

99 
54 

104 
70 

101 
53 

97 
52 

92 
55 

97 
50 

102 
68 

100 
64 

102 
72 

101 
64 

99 
53 

98 
55 

96.2 
96.5 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

80 
58 

76 
55 

83 
58 

86 
60 

89 

67 

61 
62 

82 
56 

82 
64 

88 
69 

84 
59 

60 
60 

66 
46 

60 
46 

68 

47 

79 
56 

8! 
62 

69 
63 

69 
57 

63 
52 

73 
55 

63 
54 

90 
69 

89 
65 

86 
58 

74 
57 

81 
62 

65 
66 

86 
65 

67 
60 

87 
57 

85 
60 

61.9 
68.9 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

66 
53 

96 
42 

95 
42 

91 

50 

82 
40 

60 
40 

65 
40 

91 
43 

87 
42 

85 
40 

81 
46 

71 
56 

81 
35 

90 
42 

95 

53 

95 
52 

86 
53 

83 
54 

80 
39 

94 
42 

95 
65 

91 

50 

85 
47 

81 
43 

93 
39 

98 
53 

96 

97 

95 
57 

92 

49 

87 
47 

90 
49 

68.4 
47.1 

CRANE 

MAX 

Mm 

82 

79 
53 

92 
55 

97 
48 

90 
62 

90 
53 

89 
53 

90 
49 

91 
61 

92 
59 

90 
57 

75 
51 

74 
39 

80 
36 

92 
56 

97 

63 

100 
68 

97 
67 

87 
52 

79 

51 

98 

57 

89 
68 

99 

64 

92 

56 

87 
57 

91 
63 

93 
65 

60 
61 

92 

62 

86 

48 

92 
61 

89.2 
56.3 

DRYDEN 

MAX 

Mm 

89 
59 

82 
54 

89 
59 

95 
65 

92 

63 

90 
60 

96 
67 

92 

69 

90 
69 

82 
55 

95 

63 

75 
55 

76 
48 

79 
47 

83 
52 

95 
54 

95 
65 

92 

65 

96 
61 

79 
63 

85 
68 

87 
66 

95 

71 

100 
63 

87 
55 

89 
68 

91 
67 

66 
67 

89 
69 

97 
62 

96 

73 

69.2 
62.1 

6L  PASO  WSO 

MAX 

Mm 

90 
58 

94 
52 

94 
58 

92 
67 

85 
53 

77 
62 

84 
50 

88 
57 

62 

60 

81 
50 

60 
55 

72 
51 

77 
46 

87 
56 

90 
65 

91 
69 

86 
71 

76 
53 

80 
50 

90 
54 

91 
62 

88 
68 

60 
61 

81 
54 

91 
53 

94 
62 

91 
66 

91 
62 

90 
58 

67 
56 

89 
61 

66.1 
68.1 

FABENS 

MAX 

Mm 

86 
5'. 

86 
44 

91 
47 

90 
60 

88 
40 

80 
48 

79 
43 

67 
47 

68 
46 

62 

47 

82 
48 

79 
57 

72 
44 

79 
45 

87 
59 

91 
59 

90 
58 

85 
52 

77 
44 

63 
49 

92 

50 

91 
53 

89 
48 

81 
43 

84 
49 

90 
59 

92 

55 

92 

56 

92 

92 

67 
45 

66 
50 

85.7 
50.1 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

87 
50 

75 
51 

91 
55 

97 
62 

99 
49 

91 

50 

89 
55 

86 
56 

89 
61 

93 
59 

90 
59 

69 
52 

70 
40 

77 
40 

91 
45 

96 
61 

99 
63 

100 
56 

69 
49 

78 
50 

64 
52 

91 
67 

98 
62 

93 
55 

80 
51 

87 
55 

92 

64 

81 
60 

80 
61 

60 
66 

91 
58 

87.6 
56.0 

GRANDPALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

87 
43 

81 
52 

93 
55 

100 
59 

100 
58 

91 
52 

90 
50 

69 
56 

93 

63 

94 
54 

90 
54 

75 
53 

7! 
41 

80 

41 

92 

48 

100 
55 

103 
62 

99 
62 

88 
50 

80 
50 

87 
57 

92 
69 

101 
61 

93 

56 

83 
46 

89 
46 

91 
65 

83 
61 

91 
59 

87 
59 

92 
62 

90.0 
64.9 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

89 
64 

92 
43 

90 
54 

87 
58 

82 
49 

80 
54 

84 
52 

85 
53 

85 
55 

84 
51 

83 
50 

78 
54 

63 
50 

88 
58 

90 
60 

90 
60 

96 
64 

85 
54 

62 
58 

91 
54 

90 
60 

88 
62 

66 
52 

87 
52 

98 
52 

94 
63 

93 
64 

91 
56 

90 
59 

68 
54 

67 
56 

87.6 
59.6 

MARATHON 

MAX 

Mm 

85 
48 

75 
45 

87 
48 

92 

45 

89 

40 

82 

47 

86 
36 

85 
59 

90 
59 

86 

50 

87 
47 

71 
49 

69 
40 

75 
36 

86 
42 

92 
46 

93 
56 

92 
59 

86 

51 

75 
51 

82 
52 

90 
56 

90 
56 

89 
56 

80 
50 

84 
59 

67 
57 

65 
56 

87 
62 

90 
62 

68 
60 

89.1 
51.0 

MARPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

80 
47 

89 
45 

88 
50 

91 
56 

65 

50 

83 
44 

85 
44 

91 

47 

87 
59 

85 
45 

80 
54 

67 
47 

75 
38 

85 
37 

90 

43 

92 

57 

91 

50 

88 
54 

80 
48 

67 
48 

92 
55 

90 
52 

65 
46 

85 
47 

85 
43 

88 
68 

91 
54 

90 
53 

90 
55 

89 
46 

90 
48 

86.3 
49.1 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

84 
62 

92 
56 

100 
60 

100 
64 

98 
62 

90 
53 

89 
52 

95 
66 

93 
61 

90 
52 

90 
62 

78 
52 

76 
44 

93 

50 

100 
60 

102 
62 

98 
65 

94 
68 

69 
58 

90 
66 

99 

69 

97 
64 

90 
66 

91 
58 

88 
52 

90 
68 

84 
66 

90 
63 

84 
66 

89 
61 

94 
68 

91.5 
60.3 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

73 
49 

81 
48 

82 
56 

80 
59 

76 
54 

73 
51 

78 
51 

60 
52 

76 
56 

75 
53 

71 
44 

68 
39 

77 
47 

80 
59 

63 
62 

85 

50 

68 
53 

71 
36 

60 
50 

84 
54 

80 
69 

81 
52 

76 
46 

62 
49 

62 

56 

83 
50 

78 
51 

79 
55 

76.6 
52.0 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

88 
59 

84 
56 

91 

57 

93 
65 

98 
56 

90 
60 

90 
62 

69 
62 

95 

69 

91 
62 

68 
64 

76 
54 

68 
52 

76 
48 

85 
53 

94 
63 

96 
67 

98 
63 

90 
60 

80 
59 

90 
59 

95 
67 

93 
68 

95 
62 

84 
58 

86 
58 

93 
66 

94 
66 

93 
95 

95 
62 

95 
63 

89.5 
60.5 

PECOS 

MAX 

Mm 

89 
45 

83 
50 

97 
52 

100 
56 

101 
57 

92 
51 

91 
50 

90 
53 

100 
60 

95 
53 

95 
55 

77 
54 

77 
45 

83 

45 

96 
46 

102 
55 

105 
62 

97 
56 

87 
49 

81 
49 

95 
56 

102 
60 

99 
60 

93 
56 

83 
48 

92 
52 

93 

64 

87 
62 

93 

98 

91 
59 

93 
60 

92.3 
9».l 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

SB 
53 

89 
55 

93 
63 

95 
65 

96 
51 

89 
51 

66 
S2 

90 
60 

91 
62 

90 
49 

90 
49 

76 
50 

78 
46 

89 
45 

95 
62 

97 
65 

100 
67 

91 
71 

85 
47 

86 
58 

67 
58 

98 
69 

98 
60 

90 
55 

67 
55 

88 

67 

66 
64 

88 
63 

65 

61 

87 
64 

92 
69 

89,7 
58.3 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

93 

67 

100 
56 

101 
64 

102 
62 

95 
55 

94 
54 

94 
51 

101 
58 

99 
69 

94 
58 

93 

54 

77 
52 

85 
52 

92 
52 

99 

67 

102 
55 

100 
61 

96 
61 

94 
57 

99 
56 

104 
71 

101 
62 

97 
62 

92 

54 

97 
56 

100 
71 

101 
69 

lOo 
73 

100 
70 

96 
58 

98 
69 

96.9 
59.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

82 
59 

93 

50 

98 
55 

97 
60 

66 
46 

65 
55 

85 
63 

95 
60 

89 
58 

67 
53 

77 
56 

74 
49 

86 

41 

92 

46 

96 
68 

99 

60 

92 

61 

84 
70 

79 
47 

92 

51 

99 
65 

94 
60 

86 
59 

81 
54 

91 
47 

92 

61 

88 
63 

91 
6l 

90 
65 

91 

56 

92 
65 

89.1 
56.0 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

80 
49 

80 
51 

90 
51 

93 
55 

92 
50 

81 
50 

79 
46 

82 
56 

87 
59 

79 
48 

82 

54 

72 
51 

65 

51 

78 
45 

69 
57 

90 
63 

94 
59 

87 
60 

76 
57 

92 
5« 

91 
65 

88 
56 

67 
52 

81 
52 

90 
62 

90 
66 

92 

57 

68 

61 

63 

62 

92 
96 

83 
55 

84.9 
99.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

84 
53 

79 
52 

87 
53 

89 
63 

90 
59 

90 
56 

94 

60 

90 
65 

88 
66 

65 
59 

93 
62 

73 
49 

72 
46 

78 
40 

86 
44 

95 

51 

92 

56 

92 
63 

95 
56 

73 
58 

82 
65 

85 
65 

93 
67 

98 
63 

86 
56 

85 
65 

68 

64 

61 
68 

67 
68 

99 
64 

94 

70 

87.0 
99.0 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

84 
63 

87 
58 

91 
54 

89 

54 

88 

63 

92 

51 

90 
56 

88 
69 

86 
64 

93 
60 

90 
57 

76 
53 

79 
38 

87 
39 

93 

58 

94 
65 

92 

67 

93 
65 

92 

57 

83 
62 

85 

71 

94 
70 

97 
54 

97 
58 

11 

90 

71 

66 

70 

86 
61 

68 
52 

92 

70 

92 
66 

69.1 
59.6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

87 
51 

90 
44 

91 
44 

87 
59 

65 
45 

81 
46 

62 
43 

67 
44 

64 
43 

60 
43 

81 
52 

80 
49 

77 
38 

b; 

42 

88 
42 

91 
54 

83 
56 

80 
39 

68 
44 

92 
96 

91 
SO 

86 

51 

78 
49 

68 
40 

91 
60 

91 
99 

90 
96 

88 
51 

89 
52 

86.0 
46.3 
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Continued 

UJ 

\1L 

I 

It 

MJ 

ftJ 

KA 

iU 

Kt 

.& 

TEX4S 
M4Y 

1971 

Station 

Day 

oi  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

V4N  HORN 

MAX 

Mm 

8« 
55 

92 
54 

92 

58 

91 

55 

8B 

56 

83 
54 

81 
50 

91 
52 

68 
57 

65 
49 

84 
57 

69 
50 

67 
49 

92 

59 

93 
56 

66 
63 

80 
48 

92 
50 

95 
63 

94 
63 

93 
61 

63 
48 

91 
49 

93 
65 

91 

64 

68 
59 

92 

56 

92 
57 

68 
65 

67.9 
55.6 

WINK  Fl«  4IRP0RT 

MAX 
MIN 

80 
60 

92 

50 

98 
62 

99 
62 

88 
56 

87 
54 

87 
54 

94 
66 

91 
63 

87 
48 

76 
48 

72 
49 

90 
45 

95 

57 

101 
62 

93 
63 

84 
61 

80 
46 

69 
56 

93 
69 

96 
69 

88 
59 

60 

54 

69 
49 

91 
67 

83 
65 

68 
62 

64 
67 

91 
58 

93 

70 

86. 3 
57.9 

vsleta 

•      «      • 

MAX 

MIN 

85 

"lO 

89 
46 

91 
51 

89 
56 

90 
53 

87 
45 

78 
46 

87 
49 

88 
49 

63 

45 

63 

50 

60 
51 

76 
46 

86 
60 

92 

61 

91 
59 

86 
56 

77 
46 

83 

51 

92 
53 

93 
67 

69 
52 

61 
49 

86 
51 

93 

57 

94 
62 

92 
58 

92 

56 

88 
50 

66 
51 

86.6 
61.3 

EDH4RDS  PL4TE4U     06 

4MIST40  D4M 

MAX 

MIN 

90 
63 

82 
63 

90 
61 

93 
63 

91 
65 

93 
67 

94 
71 

95 
71 

87 
72 

84 
69 

91 
69 

79 
57 

77 
47 

80 
51 

87 
54 

95 
61 

96 
65 

97 
65 

94 
66 

68 
62 

89 
71 

91 
72 

94 
72 

96 
67 

89 
61 

92 

64 

92 

71 

91 
71 

90 
73 

93 
73 

90 
74 

90.1 
69. 5 

BtC  L4KE  NO  2 

MAX 

MIN 

79 
55 

79 
53 

90 
53 

92 
53 

92 
60 

93 
55 

90 
55 

86 
52 

68 
58 

69 
63 

90 
60 

70 
49 

72 
39 

73 
43 

69 
50 

95 
60 

98 
59 

95 

58 

86 
41 

78 
45 

68 
62 

85 
62 

97 
61 

96 
58 

62 
52 

90 
60 

93 
65 

68 
62 

96 
63 

88 
60 

90 
60 

87.7 
59.7 

8L4NC0 

MAX 

MIN 

81 
48 

84 
48 

91 
52 

90 
61 

84 
63 

91 
66 

87 
66 

90 
69 

63 
70 

65 

70 

91 
61 

75 
55 

74 
43 

75 
43 

83 
43 

89 
58 

91 
62 

92 

64 

90 
65 

86 
65 

64 
65 

87 
69 

91 
70 

91 
62 

63 

51 

83 
52 

69 
68 

91 
69 

92 
68 

89 

70 

82 

70 

86.4 
60.3 

SOERNE 

MAX 

MIN 

82 

1.7 

83 
48 

88 
49 

88 
49 

84 
63 

91 
6! 

86 
66 

68 
69 

63 
67 

66 
69 

91 
63 

77 
55 

75 
41 

76 
40 

83 
40 

86 
57 

89 
59 

91 
64 

89 
65 

67 
64 

63 
68 

85 
68 

90 
71 

90 
60 

63 
50 

86 
51 

68 
67 

90 
68 

90 
70 

38 
69 

82 
71 

85.8 
59.6 

BR4C<ETTVHLE 

MAX 

MIN 

SI. 
61 

B9 
63 

94 
65 

91 
66 

95 

68 

94 

74 

93 

71 

94 

71 

93 
69 

90 
6! 

90 

57 

78 
50 

61 
49 

38 
56 

91 
56 

96 
63 

99 
66 

93 
66 

90 
69 

90 
62 

92 

70 

98 
69 

99 
63 

99 
56 

90 
61 

91 
63 

90 
61 

93 
64 

93 
73 

92 

72 

67 
70 

91.5 
64.2 

BR4DY  2  NNW 

MAX 

MIN 

77 
«9 

80 
50 

82 
55 

90 
57 

68 
62 

69 
66 

96 
60 

86 
64 

85 
64 

63 
61 

67 
62 

73 
55 

72 
40 

74 
40 

81 
40 

89 
54 

91 
63 

95 
63 

95 
55 

60 
55 

63 
61 

83 
66 

69 
69 

98 
62 

83 
44 

68 

44 

91 
64 

88 

67 

93 

67 

87 
69 

83 
67 

65.8 
58.0 

BURNET 

MAX 

MIN 

81 

45 

90 
52 

89 

50 

87 
61 

88 
69 

68 

71 

67 
68 

65 
69 

85 
62 

86 
70 

68 
60 

72 
54 

73 
44 

80 
42 

87 
50 

89 
62 

90 
62 

90 
66 

86 
62 

82 
58 

63 
65 

88 
71 

90 
72 

90 
61 

87 
49 

67 
67 

68 
69 

89 
66 

69 
71 

85 
68 

90 
70 

66.2 
61,5 

C4MP  HOOD 

MAX 

Mm 

87 
52 

90 
53 

94 
52 

90 
63 

94 
66 

95 

70 

96 
67 

93 
69 

85 

70 

92 
65 

68 
63 

78 
55 

79 
42 

67 
40 

94 
54 

96 
63 

97 
62 

95 

64 

91 
66 

87 
69 

93 
69 

94 
71 

97 
69 

96 
60 

92 
52 

92 

68 

92 

70 

95 

71 

91 
72 

84 
70 

84 
72 

90.9 
62.9 

C4RT4  V4I.LEY 

MAX 

Mm 

82 
58 

88 
61 

92 

60 

88 
62 

93 
66 

95 

76 

95 
69 

38 
68 

83 

70 

95 
66 

64 
57 

76 
52 

80 
45 

85 
40 

94 
60 

95 
65 

96 
62 

95 
63 

95 
62 

88 
67 

90 
68 

91 
69 

97 
68 

96 
56 

90 
57 

87 
68 

91 
69 

91 
74 

67 
71 

86 
66 

86 
71 

69.6 
63.5 

COPE  R4NCH 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
53 

87 
55 

90 
62 

91 
63 

90 
54 

87 
52 

85 
58 

66 
66 

90 
63 

90 
59 

67 
50 

71 
40 

74 
40 

85 

40 

94 
62 

97 
65 

94 
65 

39 
49 

77 
49 

66 
62 

83 
68 

94 
68 

93 

51 

63 

45 

90 
57 

69 
67 

65 
61 

93 
62 

34 
65 

90 
68 

66.3 
57.2 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

Mm 

83 

64 

90 
63 

93 
62 

91 
65 

95 
68 

95 
74 

96 
70 

66 

71 

65 

70 

92 
69 

80 
55 

78 
57 

60 
56 

67 
52 

95 
61 

96 
66 

97 
65 

94 
66 

65 
62 

89 
70 

91 

71 

95 
70 

99 
72 

89 
65 

92 

61 

92 

70 

91 
71 

91 
73 

93 

70 

90 
73 

88 
73 

90.3 
66.3 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

83 
51 

89 
54 

93 

59 

90 
62 

91 
67 

95 
68 

93 

61 

88 
67 

64 
66 

95 
66 

93 
60 

74 
53 

78 
37 

68 
42 

92 
52 

95 

64 

96 
65 

94 
63 

88 
61 

84 
65 

90 
66 

69 
68 

97 

73 

93 
63 

92 
52 

93 
66 

89 
69 

96 

64 

94 
70 

63 
59 

90 
65 

90.0 
61.2 

ELD0R4D0  11  Nw 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
55 

B4 
56 

88 
54 

88 
62 

85 
62 

93 
54 

84 
62 

88 
68 

83 
62 

90 
60 

68 
51 

71 
37 

78 
44 

84 
48 

91 
56 

97 
63 

94 
62 

94 
52 

78 
54 

82 

64 

66 
68 

90 
69 

95 
56 

83 
51 

90 
65 

66 
67 

90 
61 

92 

65 

65 
65 

68 
68 

66.0 
56.5 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

84 
49 

90 
52 

88 
54 

84 
64 

90 
69 

69 
69 

69 
67 

85 
70 

84 
68 

91 
69 

66 
57 

81 
48 

75 
45 

64 
43 

66 
56 

89 

60 

90 
60 

90 
63 

87 
62 

82 
65 

85 
67 

90 
69 

91 
70 

69 
60 

85 
52 

37 
62 

88 
69 

69 

70 

87 
70 

64 
69 

69 

71 

86.6 
61.9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

89 
55 

91 
54 

90 
60 

90 
62 

86 
65 

90 
69 

90 

61 

91 

70 

85 

70 

84 

70 

91 
60 

73 
56 

75 
46 

75 

45 

64 
48 

84 
54 

89 
59 

93 

63 

91 
63 

90 
64 

67 
64 

66 
70 

92 
72 

92 

61 

83 
51 

36 
58 

89 
67 

90 
69 

91 
70 

89 
69 

63 
72 

67.1 
61.6 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

86 

50 

91 
48 

94 
62 

86 
60 

93 
63 

98 
69 

90 
67 

90 
67 

85 
69 

93 
67 

88 
58 

76 
53 

77 
35 

67 
36 

91 
52 

93 
61 

94 
63 

96 
63 

93 
58 

67 
61 

90 
67 

90 
70 

97 
69 

92 

61 

92 
42 

93 
63 

94 
70 

95 
68 

89 
72 

84 
67 

91 

71 

90.2 
60.4 

JUNO 

MAX 

Mm 

84 

60 

93 
64 

94 
65 

89 
65 

92 

65 

98 

65 

92 
66 

93 
65 

96 
65 

98 
65 

95 

54 

77 
45 

80 
40 

60 
48 

93 
55 

95 

63 

96 

65 

96 
60 

82 

61 

69 
66 

69 

70 

94 

71 

102 
59 

89 
51 

91 
64 

90 
68 

90 

70 

90 
70 

94 
70 

95 

71 

92 

67 

91.2 
62.4 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

84 
46 

83 
48 

B8 
48 

B9 

48 

85 
63 

90 
67 

69 
66 

91 
67 

85 
67 

85 
68 

93 
61 

76 
54 

73 
40 

75 
39 

63 
44 

86 
56 

90 
61 

92 
64 

90 
64 

83 
64 

62 

67 

87 
68 

92 
68 

92 
59 

83 
48 

67 
53 

68 
62 

99 
69 

91 
69 

87 
68 

78 
68 

66.4 
59.2 

1.4MP4S4S 

MAX 

Mm 

73 
45 

81 

47 

89 
49 

88 
49 

85 
62 

90 
70 

86 
62 

87 
68 

87 
59 

85 
67 

68 
62 

74 
54 

73 
40 

74 
41 

80 

41 

87 
47 

68 

54 

89 
62 

88 
61 

62 
58 

82 

58 

64 
69 

68 

72 

91 
64 

64 
43 

90 
45 

86 
65 

69 
63 

88 
65 

86 
69 

81 
69 

84.7 
67.4 

L4NGTRY 

MAX 

Mm 

93 
59 

83 
62 

90 
64 

95 
6! 

92 
65 

95 
68 

97 
72 

95 
72 

90 
71 

82 
66 

99 
69 

78 
55 

79 
49 

81 
46 

90 
52 

9! 
64 

96 
65 

96 
65 

97 
64 

82 
60 

68 
69 

90 
70 

93 
71 

103 
57 

90 
60 

90 
67 

91 

70 

92 
72 

90 
70 

92 
70 

95 

60 

90.9 
64.2 

LE4KEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LL4N0 

MAX 

Mm 

77 
49 

84 
49 

90 
54 

90 
58 

83 
64 

92 
72 

92 
61 

88 
63 

85 

67 

84 

70 

69 
63 

78 
55 

74 

41 

75 
42 

82 
46 

90 
60 

90 
62 

93 
64 

92 
63 

33 
63 

64 
62 

94 
60 

64 
56 

86 
56 

90 
60 

90 
64 

91 
68 

68 
68 

82 

68 

92 

71 

90 
70 

86.6 
60.3 

M4SDN 

MAX 

Mm 

79 
46 

83 
49 

89 
51 

90 
57 

86 
62 

93 
64 

85 
65 

63 
68 

90 
60 

78 
55 

75 

41 

75 
40 

83 
46 

90 
60 

93 
60 

83 
60 

90 
65 

97 
63 

97 

47 

86 
55 

89 
63 

69 

67 

96 

71 

37 

70 

67.0 
57.7 

«C  C4MEY 

MAX 

Mm 

86 
52 

78 
59 

90 
65 

94 
65 

90 
58 

91 
54 

89 

50 

69 
58 

69 

61 

93 
58 

90 
59 

75 
51 

74 
43 

79 
45 

86 
45 

96 

64 

100 
65 

93 
63 

B9 
54 

81 
54 

65 
66 

66 
64 

99 

67 

94 
53 

66 
54 

66 
64 

92 
68 

61 
64 

90 
64 

85 
61 

92 
61 

68.2 

68.4 

HE0IN4 

MAX 

Mm 

85 
48 

82 
49 

88 

47 

89 

50 

65 
56 

90 
66 

90 
65 

91 
66 

66 
69 

88 

70 

98 
56 

77 
43 

78- 
42 

76 
40 

64 
46 

89 
57 

90 
59 

91 
64 

88 
66 

69 
66 

67 
68 

86 
70 

90 
70 

91 
64 

83 
50 

66 
55 

69 
65 

88 
71 

89 
68 

90 
68 

60 
70 

66.9 
59.5 

MENARD 

MAX 

Mm 

82 

50 

87 
47 

90 
51 

85 
59 

68 
63 

95 
63 

93 
59 

66 

64 

61 

64 

90 
61 

90 
59 

76 
52 

79 
32 

87 
34 

90 
45 

93 
65 

94 
61 

97 
63 

94 
52 

85 
59 

91 
66 

89 
68 

99 
72 

95 

58 

89 

41 

90 
60 

90 
66 

94 

61 

91 
71 

38 
57 

91 

67 

89.3 
57.3 

PERTZON 

MAX 

Mm 

CZ0N4 

MAX 

Mm 

83 
55 

76 
59 

86 

59 

89 
62 

65 
62 

85 
57 

91 
5B 

92 

58 

72 
50 

75 
37 

77 
37 

83 
48 

90 
64 

93 

64 

90 
63 

92 
54 

77 
55 

61 
67 

63 
68 

90 
70 

95 
5! 

65 

47 

67 
52 

65 

66 

65 
63 

86 
64 

65 
70 

90 
71 

65.4 
56.4 

P4INT  ROCK 

MAX 

Mm 

67 
50 

91 
51 

94 
62 

93 
66 

92 

69 

95 
66 

93 
56 

86 
67 

89 
65 

96 
67 

93 
62 

75 
55 

76 

37 

66 

41 

93 
54 

98 
66 

96 
66 

96 
68 

94 
52 

89 
59 

92 
66 

89 

70 

95 

71 

93 

61 

93 
59 

96 
68 

95 
72 

97 
64 

95 
69 

89 
64 

92 

68 

91.6 
61.6 

P4ND4LE 

MAX 

Mm 

89 
62 

89 
59 

86 
63 

92 

66 

90 
66 

92 

64 

99 
66 

98 
65 

60 
60 

89 
66 

98 
67 

77 
54 

76 
47 

79 

41 

82 
42 

90 
50 

9! 

61 

94 

67 

95 
62 

60 
63 

67 

70 

67 
71 

100 
75 

100 
62 

90 
55 

69 
62 

90 
70 

92 
71 

95 
72 

96 
73 

98 
75 

90.1 
62.8 

RANKIN 

MAX 

Mm 

80 
59 

90 
60 

94 
64 

90 
65 

91 

60 

90 
64 

68 
61 

64 
64 

90 
66 

89 
60 

85 
60 

73 
49 

77 
39 

85 
49 

95 

61 

97 
67 

93 
67 

88 
64 

62 
52 

66 
57 

87 
64 

96 
69 

93 
69 

69 
58 

89 
58 

90 
64 

82 

67 

90 
62 

S3 

65 

88 
61 

92 
69 

87,9 
61.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

85 
51 

82 
51 

89 
53 

91 
58 

93 
60 

89 
56 

93 
59 

91 
58 

67 
60 

91 
59 

88 
56 

61 
53 

7! 
42 

76 
42 

69 
45 

94 
55 

96 
65 

93 
69 

93 
51 

79 
51 

86 
57 

88 
66 

69 
68 

96 
56 

90 
52 

91 
52 

93 
68 

95 

66 

93 
62 

88 

60 

93 

61 

69.0 
57.0 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

81 
53 

85 
55 

88 
56 

89 
58 

90 
59 

94 

70 

97 
65 

67 
66 

66 

67 

93 
65 

88 

60 

78 

51 

65 
44 

61 
46 

86 
49 

91 

62 

93 

61 

94 

61 

69 
58 

63 
64 

88 
65 

86 
67 

97 
67 

92 

56 

84 
64 

68 
64 

69 
66 

86 
67 

83 
61 

85 
63 

68 
64 

68.0 
60.3 

SAN  4NCEL0  DAM 

MAX 

Mm 

80 
52 

83 
54 

87 
57 

90 
62 

91 
66 

90 
61 

90 
55 

66 
57 

67 
65 

90 
66 

93 
62 

70 
52 

73 
43 

75 
43 

64 
47 

92 
56 

97 
67 

94 
58 

92 

51 

79 
55 

87 
63 

89 
65 

90 
67 

95 
56 

83 
49 

90 
62 

92 

66 

90 
61 

95 
67 

87 
65 

91 
69 

87,5 
56.7 

S«a  R«f«r*DC«  NoI*b  FoDowlng  SUUon  led*: 


Conllnu»d 

Ui 

UL 

Y 

It 

MJ 

■^LJ 

rtA 

lU 

Ht 

.b 

TEXAS 
MAY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

o 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  iNCELO  WSO 

MAX 

MIN 

B3 
52 

88 
53 

91 

60 

90 
65 

91 
67 

V2 
61 

87 
54 

89 

65 

66 
69 

93 
65 

76 
63 

75 
53 

76 
37 

66 
43 

94 
52 

96 

95 

69 

94 
69 

82 
55 

90 
60 

89 

66 

90 
70 

97 
68 

86 
58 

92 
56 

93 

70 

90 
68 

95 
64 

66 
66 

91 
68 

69 

71 

86.8 
61.5 

San  saaa 

MAX 

MIN 

89 
55 

89 
62 

86 
63 

91 
74 

93 
62 

88 
68 

86 
60 

85 
64 

88 
64 

75 
56 

72 
42 

73 
45 

60 
57 

90 
63 

92 
66 

90 
58 

62 

60 

81 
62 

85 
71 

89 
72 

93 

64 

83 

50 

89 

66 

93 
68 

89 
67 

90 
72 

66 
69 

82 

71 

65,6 

61.7 

SONORA 

MAX 

MIN 

91 
55 

90 
63 

88 
63 

95 
65 

95 
59 

90 
67 

83 

70 

93 
64 

92 
58 

75 
53 

79 
40 

66 
38 

92 

54 

94 

64 

94 
63 

94 
57 

64 
62 

87 
68 

90 
63 

98 
70 

98 
56 

90 
53 

90 
67 

90 
66 

92 
64 

90 
70 

92 

68 

92 

70 

90.0 
60.9 

SieRLINO  CITY 

MAX 
14IN 

89 

61 

91 
59 

88 
58 

92 
62 

69 

60 

93 

58 

90 
56 

91 
62 

93 

60 

80 
52 

84 

51 

66 

50 

99 
53 

96 
67 

95 

60 

82 
46 

84 
49 

86 

50 

69 
62 

95 
61 

91 
57 

83 
46 

90 
54 

89 
62 

66 
63 

90 
60 

83 
59 

90 
66 

69.1 
57.2 

UVALOE 

MAX 

MIN 

95 

57 

91 
66 

94 
70 

93 

71 

93 

70 

90 
71 

89 

72 

93 
69 

91 
60 

82 

57 

62 

50 

90 

48 

97 
58 

97 
62 

94 

67 

90 
69 

66 

71 

92 

70 

96 

72 

97 
69 

94 
64 

91 
60 

93 

70 

94 
72 

96 

Tl 

90 
72 

88 

71 

90 

75 

91.6 

69.5 

HATER  VALlEY 

*     •     • 

MAX 

MIN 

B8 
53 

87 
57 

90 
61 

93 
65 

92 
56 

91 
54 

69 
60 

88 
60 

90 
63 

93 
61 

69 
52 

73 
38 

62 

40 

82 
52 

96 
62 

95 
60 

92 
50 

78 
51 

89 
62 

96 
68 

95 

73 

96 
53 

89 
50 

68 
62 

91 

67 

66 
60 

92 
62 

85 

64 

88 
60 

68.5 

57.9 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUCE 

MAX 
MIN 

AUSTIN  W5Q 

MAX 
MIN 

84 
54 

90 
59 

89 
60 

87 
64 

90 
72 

82 
71 

89 
71 

63 
72 

83 
70 

91 
67 

73 
61 

76 
60 

76 
54 

63 
49 

69 

56 

91 
64 

92 

64 

90 
70 

85 
69 

85 
65 

86 
66 

90 
74 

92 

75 

62 
65 

88 
59 

90 
69 

92 

72 

»2 

70 

69 
74 

65 

71 

89 

75 

86.5 
65.9 

BEEVILLE  i  NE 

MAX 
MIN 

84 
56 

82 
59 

90 

54 

89 
60 

86 
70 

9! 

75 

84 
72 

90 
74 

87 
73 

66 

73 

94 
68 

75 
62 

80 
55 

60 
55 

65 
59 

86 
61 

66 
64 

67 
69 

84 
69 

86 
72 

89 

71 

89 

74 

68 

74 

68 
75 

79 
70 

85 
69 

86 
73 

87 
74 

89 

74 

87 

74 

66 
75 

86.2 
67.8 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

82 

51 

82 
52 

91 
58 

91 
58 

87 
62 

85 
68 

84 
69 

90 
71 

82 
68 

82 
69 

89 
62 

70 
60 

74 
51 

76 
50 

62 
49 

89 

57 

90 
61 

69 
64 

89 
67 

66 
66 

85 
66 

90 
69 

67 
73 

88 
65 

77 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
65 

93 
68 

88 
70 

90 
70 

65.6 
63.1 

CANYON  OAH 

MAX 

MIN 

81 
54 

84 
56 

91 
59 

90 
62 

85 
65 

92 

6! 

84 
68 

87 
69 

63 

70 

83 
70 

92 
61 

76 
58 

75 
50 

76 

48 

83 
53 

89 

60 

90 
63 

92 

65 

90 
65 

86 

67 

64 
64 

88 
65 

93 
72 

92 
62 

84 

61 

90 
69 

92 

70 

93 

71 

90 
67 

92 

70 

87.2 
63.3 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

85 
66 

83 
59 

84 
55 

84 
69 

88 
74 

87 
74 

86 
73 

85 
75 

67 
75 

91 
7! 

68 
68 

63 
58 

62 

57 

63 
56 

65 
57 

67 
67 

66 
69 

65 
72 

87 
74 

67 

75 

67 
75 

86 
76 

88 
76 

67 
76 

86 
70 

68 

75 

90 
73 

90 
75 

89 
75 

90 
77 

86.5 

70.0 

COCUMBUS 

MAX 

MIN 

81 
52 

83 
55 

89 
55 

90 
57 

84 
62 

84 

71 

83 
71 

90 
71 

65 
72 

83 
72 

86 
63 

69 
59 

75 
46 

77 
45 

62 
49 

88 
54 

69 

60 

67 
67 

68 
69 

86 
66 

64 
67 

68 
69 

65 
72 

65 

64 

80 
64 

69 
72 

89 
68 

92 

68 

89 

70 

90 
72 

65.2 
63.6 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

78 
68 

80 
76 

82 
63 

83 

70 

87 
76 

85 
77 

86 

73 

85 
77 

86 

76 

88 
71 

79 
71 

83 
65 

77 
65 

80 
64 

83 
65 

86 
72 

86 
73 

65 
75 

67 
76 

67 
77 

69 
71 

87 
78 

67 
77 

85 
73 

86 
73 

87 
78 

86 

77 

87 
78 

89 
79 

89 

79 

64.9 
73,2 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

MAX 

Mm 

80 
62 

85 
60 

87 
55 

85 
68 

90 
75 

87 
75 

86 

75 

83 

77 

86 
76 

95 

71 

76 
63 

83 
61 

80 
61 

84 
59 

87 
58 

88 
65 

67 
68 

67 
72 

88 
75 

69 
76 

90 
76 

90 
77 

89 

77 

86 
71 

84 
73 

68 
75 

89 
72 

67 
75 

88 
77 

89 
78 

66.5 

70.2 

CUERD  3  E 

MAX 

MDJ 

84 
50 

89 
55 

90 
53 

87 
61 

89 
73 

85 
73 

98 
74 

89 

75 

87 
73 

90 
74 

85 

70 

78 
59 

79 
51 

87 
45 

91 
52 

90 
59 

90 
62 

69 
70 

90 
73 

87 
71 

90 
70 

87 
74 

90 
74 

85 
76 

90 

71 

91 

72 

94 
73 

92 

71 

89 
71 

90 
75 

68.5 
66.8 

EL6IN 

MAX 

MIN 

85 
55 

89 
59 

90 
60 

89 

61 

89 

70 

87 
69 

67 
70 

85 
72 

83 
80 

90 

71 

87 
61 

74 
56 

75 
49 

63 
46 

66 
55 

90 
64 

90 
62 

90 
69 

88 
67 

65 
63 

67 
66 

91 
73 

91 
74 

89 
64 

90 
58 

93 
70 

93 
67 

92 

77 

68 
72 

89 

71 

87.6 
65.2 

FLATQNIA  2  W 

MAX 

MIN 

89 
48 

92 
55 

92 

54 

89 
61 

89 
72 

90 
69 

88 
69 

83 
70 

91 
72 

87 
62 

74 
58 

76 
47 

82 

48 

90 
53 

90 
62 

89 
54 

69 
68 

69 
69 

67 
67 

88 
69 

89 

72 

90 

73 

82 

63 

89 
64 

91 
72 

93 

To 

92 

72 

90 
72 

89 

73 

88.0 
64.2 

FLORESVILUE 

MAX 

MIN 

85 
53 

88 
57 

82 
52 

94 
60 

89 
67 

98 
73 

69 
73 

95 
75 

62 
72 

94 

71 

96 
68 

78 
60 

78 
54 

79 
47 

67 
59 

92 

64 

94 
63 

95 

69 

95 
71 

90 
71 

88 
71 

90 
74 

94 
74 

93 
64 

83 
63 

95 

70 

90 
66 

97 
72 

94 
74 

92 

74 

69.9 
66.1 

GOLIAO 

MAX 

MIN 

55 

90 
5B 

90 
57 

88 
60 

89 
61 

86 

73 

91 
73 

67 
73 

86 
73 

89 
73 

84 
66 

81 
57 

81 
54 

88 
50 

90 
55 

88 
62 

87 
63 

87 
71 

92 
72 

90 
71 

89 
71 

87 
72 

68 
73 

84 
70 

86 
69 

69 
72 

92 
72 

91 

71 

87 
72 

89 
74 

87.8 
66.6 

GONZALES 

MAX 

MIN 

84 
52 

87 

51 

92 
55 

93 
55 

88 
63 

91 
71 

82 
71 

91 

71 

86 
72 

83 
72 

92 

67 

70 
60 

76 
49 

79 
46 

86 
47 

93 
53 

92 
63 

94 
64 

92 

70 

90 
68 

67 
67 

68 
72 

91 
73 

93 

64 

81 
64 

93 

70 

92 

71 

96 

71 

93 
70 

90 
72 

68.2 
63.9 

MALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

89 
52 

91 
56 

92 

57 

90 
59 

90 
72 

88 
70 

92 
72 

86 
72 

84 
72 

91 
73 

62 
62 

76 
60 

76 
47 

66 
50 

92 
55 

92 

60 

90 
63 

90 
69 

90 

70 

87 
66 

68 
68 

86 
69 

89 

73 

63 

64 

90 
68 

90 
71 

95 

7i 

95 
71 

92 
69 

91 
71 

68.6 
65.2 

HONDO 

MAX 

Mm 

91 
55 

86 
56 

92 

54 

94 
55 

90 
67 

96 
70 

93 

70 

96 
72 

91 
72 

90 

71 

97 
64 

83 
61 

81 
48 

61 
47 

69 
49 

94 
59 

94 
62 

96 
67 

95 
68 

93 
70 

91 
71 

92 
71 

95 
69 

95 
64 

91 
57 

93 
72 

95 

73 

95 

73 

90 
73 

36 
74 

91.5 
64.3 

KENEDY 

MAX 

Mm 

92 

SI 

92 

56 

87 
66 

90 
70 

88 
6S 

89 
71 

88 
70 

89 
71 

68 

74 

94 
71 

89 
65 

80 
65 

82 
50 

90 
51 

91 
66 

94 
60 

89 
65 

92 
65 

89 
60 

94 
61 

92 
75 

84 
70 

91 
71 

90 
63 

91 
68 

92 
63 

96 
64 

90 
70 

94 
69 

92 

70 

90.0 
69.2 

KINCSVILLE 

MAX 

Mm 

86 
62 

88 
60 

SB 
57 

87 
68 

98 

75 

9! 

76 

89 

74 

67 

75 

88 
74 

96 

70 

91 
66 

61 
61 

66 
59 

66 
58 

91 
61 

90 

66 

92 

67 

90 
71 

87 
72 

89 

74 

90 
71 

91 

73 

92 

76 

85 

75 

68 
72 

66 
74 

91 
73 

66 
74 

90 
76 

92 
76 

69,2 
69,6 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

82 
52 

89 
55 

89 
56 

87 
59 

87 
71 

82 
68 

89 
68 

86 

71 

81 
70 

89 

71 

84 
63 

74 
59 

75 
49 

81 

46 

68 
53 

68 

59 

68 
62 

67 
68 

66 
69 

85 
66 

86 

67 

65 

72 

81 

64 

87 
63 

68 
63 

66 
72 

'1 
69 

69 
72 

90 

71 

88 

72 

65.8 
64.2 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

76 
57 

80 
52 

90 
57 

89 
59 

85 

62 

66 
72 

62 

70 

68 
71 

64 
67 

84 
70 

90 
61 

69 
59 

73 
50 

73 
46 

60 
52 

87 
52 

88 
63 

89 
67 

87 
64 

84 
65 

82 
64 

87 
71 

86 
72 

68 
63 

60 
56 

89 
70 

9l 
65 

91 
72 

90 
71 

85 

72 

84.6 
63,3 

LULING 

MAX 

Mm 

83 

49 

86 
53 

91 
52 

90 
52 

88 
64 

91 
69 

63 
70 

89 
70 

66 

71 

82 

72 

90 
65 

71 
59 

76 
46 

75 
45 

64 
47 

90 
53 

91 
62 

93 
65 

92 
69 

69 
59 

85 
67 

87 
72 

90 
73 

92 
63 

80 
60 

90 
71 

92 

7l 

94 
72 

92 
69 

68 

72 

86,9 
63.1 

HATHIS 

MAX 

Mm 

86 
57 

91 
56 

91 
56 

88 

67 

95 

74 

89 

71 

91 
73 

88 

73 

90 

71 

94 
69 

96 
60 

62 
58 

63 
55 

68 
57 

92 

59 

92 
63 

92 

65 

90 

71 

91 
72 

91 

71 

91 

73 

91 

73 

92 

75 

61 
69 

66 
69 

69 
71 

90 

7l 

86 
73 

88 
73 

90 
74 

69.5 

67.4 

NATALIA 

MAX 

Mm 

93 
52 

94 
55 

95 
49 

95 
62 

99 
69 

99 
69 

93 

68 

91 
67 

91 
70 

99 
69 

87 
62 

60 
57 

61 
51 

67 
44 

94 

54 

95 
58 

98 

58 

96 
63 

92 

67 

90 
65 

95 

67 

98 
70 

98 
69 

97 
60 

89 
64 

99 
62 

98 
68 

96 

70 

90 
70 

93 

70 

93.5 
62.8 

NEH  BRAUNFElS 

MAX 

Mm 

83 
54 

89 
56 

96 
60 

92 
62 

66 
66 

95 
70 

66 
72 

90 
73 

87 
70 

86 
72 

92 
63 

78 
60 

77 
50 

80 
46 

87 
46 

90 
54 

96 
63 

95 
63 

94 
72 

90 
70 

85 
70 

68 
72 

91 
74 

91 
64 

86 
62 

92 
72 

95 

74 

96 
75 

90 
70 

87 
72 

66.9 
64.9 

NIXON 

MAX 

Mm 

88 
56 

90 
52 

92 

56 

88 
60 

97 
72 

86 
72 

93 

71 

89 
71 

88 
72 

92 
72 

82 
65 

81 
60 

80 
49 

86 
48 

90 
53 

92 
53 

93 
62 

91 

70 

69 

70 

67 
68 

90 
70 

92 
73 

94 
72 

89 
64 

87 
63 

93 

70 

95 

7l 

92 

71 

68 
69 

92 

70 

89.6 
69.0 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

78 
42 

84 
55 

90 
55 

88 
59 

66 
65 

88 
70 

61 
68 

87 
69 

62 

70 

79 
70 

69 
61 

70 
56 

74 
42 

75 
42 

62 
50 

89 
60 

90 
61 

90 
69 

88 
68 

67 
69 

87 
66 

68 
70 

89 

73 

93 
62 

61 
55 

89 

71 

9l 

70 

92 

72 

B9 
72 

69 

73 

89,9 

63.0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

83 
56 

88 
58 

88 
52 

83 
66 

87 
74 

83 
74 

87 
75 

85 
75 

85 

74 

89 
75 

77 
67 

62 
58 

64 
55 

87 
51 

67 
53 

66 
65 

86 
67 

65 
72 

69 
72 

92 

73 

87 
70 

86 
75 

87 
75 

63 
72 

63 

70 

87 
73 

89 
72 

87 
72 

86 
75 

69 
76 

89,9 
68,1 

ROBSTOuN 

MAX 

Mm 

65 

61 

81 

60 

85 

61 

87 
63 

85 

70 

95 
74 

89 

72 

87 
75 

85 

74 

85 
74 

97 
72 

75 
60 

82 
51 

62 
58 

68 
59 

89 
63 

69 
65 

87 
71 

87 
73 

88 
75 

90 
73 

69 
75 

94 

75 

69 
75 

83 
68 

66 
73 

68 
72 

89 
73 

67 
77 

86 
76 

66,9 
69.0 

rockport 

MAX 

Mm 

83 
64 

79 
61 

81 
63 

80 
70 

83 

74 

83 

75 

83 

75 

83 
75 

62 

75 

66 
75 

61 
65 

62 
62 

61 
60 

80 
56 

82 

67 

63 

71 

83 
72 

83 
73 

84 
74 

85 

75 

64 

75 

64 
76 

64 
76 

83 

77 

63 

71 

65 

77 

■6 

76 

84 
76 

89 

77 

69 

77 

83,0 
71.5 

SAN  ANTONIO  USD 

MAX 

Mm 

87 
54 

91 
58 

92 
5* 

90 
66 

93 
75 

89 

71 

91 
71 

88 
73 

91 
73 

94 

72 

64 
64 

79 

57 

78 
49 

65 
48 

91 
63 

93 

66 

94 

61 

91 
6B 

90 

73 

66 
64 

91 
72 

94 
75 

94 

75 

86 
63 

87 
60 

93 

74 

»3 

73 

93 
75 

64 
74 

90 
76 

89.5 
66.7 
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Continued 

Di 

\1L 

Y 

It 

.MJ 

■'tJ 

ttA 

lU 

Ht 

.b 

TEXAS 

MAY 

1971 

Station 

Dav 

oi  Month 

t7> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

81 
52 

86 
54 

93 
53 

92 
56 

82 
61 

91 
58 

83 
69 

88 

70 

64 
71 

82 

70 

91 

62 

77 
59 

77 
47 

79 
45 

65 
46 

90 
51 

91 
56 

93 

63 

90 
69 

87 
66 

85 
65 

88 
68 

92 

72 

93 

63 

83 
60 

87 
62 

90 
67 

93 

70 

93 
73 

91 
58 

84 
69 

87.1 
62.2 

SE4I.V 

MAX 

MIN 

82 
52 

89 
55 

91 
57 

87 
60 

85 
70 

il2 
70 

90 
71 

85 
72 

85 
71 

92 

72 

66 
63 

73 
61 

76 
52 

60 
47 

87 
55 

88 
56 

88 
62 

88 
64 

86 
69 

86 
67 

68 
67 

86 

70 

86 
70 

81 
65 

87 
69 

91 
67 

91 
70 

92 
69 

90 
70 

92 

70 

89 
70 

66.5 
64.7 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

90 
52 

94 
56 

95 
5! 

90 
62 

95 
72 

88 
69 

92 

72 

85 
71 

64 
70 

95 
72 

82 
62 

76 
60 

78 
48 

87 
45 

94 
54 

94 
62 

95 
61 

94 
69 

90 
66 

66 
66 

90 
70 

92 

72 

92 
73 

63 
63 

90 
60 

94 
66 

95 
68 

97 
71 

93 
73 

86 
69 

91 
74 

90.0 
64.7 

SINTON 

MAX 

MIN 

85 

57 

90 

56 

89 
55 

84 
69 

90 
75 

66 

75 

88 

74 

83 

77 

87 
74 

91 

75 

79 
72 

65 
59 

85 
58 

87 
56 

89 
57 

88 
67 

68 
68 

67 
72 

90 

72 

93 

74 

89 

74 

86 

76 

88 
75 

60 
69 

66 
58 

86 

73 

85 

74 

87 
72 

85 

73 

66 
76 

89 

77 

86.9 
69.4 

5MITHVULE 

MAX 
MIN 

76 
53 

82 
56 

86 
56 

85 
56 

80 
64 

62 
70 

77 
70 

83 
71 

80 
72 

82 
63 

84 
60 

67 
50 

70 
46 

70 
48 

82 
55 

83 
63 

90 
63 

62 

70 

82 
67 

80 
67 

79 
69 

81 

74 

83 
63 

86 
60 

84 
67 

86 
72 

85 

70 

86 
72 

84 
73 

63 
72 

81.5 
63.6 

SOMERVILLE  04N 

MAX 

MIN 

78 

1.7 

81 

56 

89 

61 

89 
57 

83 
60 

84 
70 

80 
69 

89 
70 

63 
67 

81 
67 

67 
60 

66 
59 

73 
49 

73 
43 

80 
44 

87 
62 

87 
63 

67 
65 

8! 
69 

86 
66 

85 

64 

87 
68 

84 
72 

87 
63 

78 
60 

87 
61 

89 
66 

90 
62 

89 
56 

86 
69 

66 
71 

83.6 
62.2 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

79 

50 

89 
55 

90 
56 

87 
61 

88 
69 

63 
68 

88 
69 

83 
71 

82 
66 

89 
69 

65 
60 

74 
60 

72 
50 

76 
47 

87 
53 

69 
60 

69 
62 

88 
64 

69 
67 

90 
60 

83 
63 

90 

71 

65 
71 

88 
63 

76 
63 

90 
67 

91 
64 

94 
63 

92 

64 

85 
70 

89 
73 

89.9 
62.9 

YOAKUM 

•      •      * 

MAX 

Mm 

86 
52 

90 
57 

92 

58 

89 
56 

90 
72 

87 
71 

92 
71 

88 
72 

85 
71 

91 
73 

64 
62 

75 
62 

77 
51 

85 
51 

92 
56 

91 
61 

90 
63 

88 
68 

90 
70 

87 
69 

87 
69 

88 
72 

90 
72 

86 

64 

89 
68 

91 
68 

91 
72 

95 

72 

95 

70 

92 
69 

90 
72 

68.9 
65.7 

UPPER  COAST         08 

V. 

ALVIN 

MAX 

MIN 

78 
53 

80 
53 

84 
56 

87 
57 

61 
59 

82 
71 

80 
72 

85 
73 

84 
71 

62 
72 

67 
61 

82 
59 

79 
54 

75 
50 

81 
52 

84 
55 

63 
65 

81 
67 

85 
66 

86 
68 

82 
66 

86 
69 

62 

72 

83 

73 

83 
66 

65 
69 

67 
72 

86 
69 

91 

70 

85 
69 

87 
74 

83.3 

64.7 

ANAHUAC  T8CD 

MAX 

MIN 

82 
62 

84 
62 

82 

60 

66 
64 

85 
63 

86 
64 

86 
67 

85 
64 

64 
65 

62 
64 

84 
65 

80 
62 

69 

54 

74 
55 

76 
58 

60 
61 

84 
64 

84 
65 

83 
62 

89 
64 

86 
62 

85 
63 

66 
70 

84 
69 

78 
64 

64 
55 

90 
69 

89 
66 

90 
66 

90 
67 

89 
66 

83.7 
63.7 

ANCLETDN  2  H 

MAX 

MIM 

79 
51 

80 
54 

83 
54 

85 
53 

75 
69 

75 
70 

60 
73 

85 
74 

84 
73 

82 
72 

65 
65 

80 
52 

75 
53 

76 

47 

80 
50 

82 

57 

82 

59 

82 

66 

84 
65 

87 
67 

79 
64 

85 
69 

82 
68 

89 

71 

83 

67 

85 
67 

88 
66 

90 
67 

85 
69 

86 
71 

88 
71 

62.6 
53.7 

SAY  CITY  WATERWCSkS 

MAX 

MIN 

80 
55 

S3 
58 

84 
59 

86 

61 

80 
65 

82 

71 

62 

72 

87 
75 

85 

72 

83 

75 

86 
66 

76 
60 

77 
56 

75 
52 

82 
56 

83 
63 

63 
65 

82 

70 

83 
70 

67 
72 

81 
68 

85 

71 

63 
74 

83 
76 

'85 
70 

88 

72 

87 
73 

87 
70 

90 
72 

80 

74 

67 

74 

83.4 
67.5 

BAYTDWN 

MAX 

MIN 

83 
51 

83 

58 

82 
60 

85 
65 

80 
73 

79 
72 

64 
74 

83 
75 

82 
71 

84 
75 

82 
64 

77 
60 

77 
54 

80 
52 

81 
56 

83 
65 

81 
69 

84 
70 

87 
72 

64 
69 

66 
69 

83 
74 

83 

76 

64 
67 

85 
67 

85 
72 

66 
75 

90 
72 

87 
70 

85 

70 

85 
75 

63.2 
67.5 

CLEVELAND 

MAX 
MIN 

76 
46 

80 
46 

87 
53 

88 
55 

82 
58 

81 

71 

60 
70 

82 
71 

83 
67 

82 

67 

65 
60 

74 
60 

68 
49 

76 
48 

80 
49 

84 
49 

85 
56 

61 
58 

85 
62 

87 
64 

60 
64 

86 
65 

84 

70 

63 

71 

76 

73 

90 
66 

67 
70 

89 
67 

91 
67 

85 
65 

87 
67 

62.8 
51.5 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

MIN 

82 

51 

86 
57 

88 
56 

68 
59 

63 
71 

82 
73 

87 
75 

66 

74 

83 
73 

86 
75 

80 
66 

76 
61 

75 
55 

80 
50 

85 
56 

65 
60 

84 
62 

86 

70 

68 
72 

82 
67 

65 
68 

83 
73 

83 
74 

85 
69 

86 
70 

86 
71 

87 
72 

90 
70 

68 
71 

88 
72 

87 
72 

84.6 
65.5 

EDNA  H«V  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

81 
51 

85 
51 

68 
53 

89 
54 

83 
62 

84 
71 

62 

71 

88 
72 

86 

71 

84 
73 

88 
67 

73 
58 

77 
53 

79 
46 

66 
47 

86 
53 

87 
59 

66 
67 

85 
71 

90 
68 

84 
68 

88 
68 

84 
72 

89 
73 

63 
66 

89 
67 

89 
70 

89 
66 

94 
69 

91 
59 

89 
72 

85.6 
63.9 

El  campo 

MAX 

MIN 

87 
54 

90 
57 

90 
57 

85 
59 

65 
71 

83 
72 

84 
74 

86 
72 

90 
71 

90 
74 

84 
66 

76 
61 

78 
53 

83 
49 

88 
49 

69 
62 

87 
61 

87 
67 

91 

70 

84 
69 

90 
67 

67 
72 

86 
72 

85 
65 

69 
69 

90 
69 

91 
77 

94 
70 

90 
71 

91 

70 

91 

74 

87.2 
65.9 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

MIN 

79 
57 

76 
56 

82 
58 

85 
66 

82 
66 

83 
72 

83 

71 

84 
73 

65 
73 

64 

73 

64 
65 

80 
61 

76 
57 

75 
53 

81 
53 

83 
60 

63 
65 

87 
67 

84 
72 

86 

71 

78 
68 

83 
66 

64 
68 

83 
72 

85 
70 

85 
68 

85 

73 

87 
74 

88 
74 

66 
73 

87 
75 

83.0 
66.6 

GALVESTON  WSO 

MAX 

MIN 

73 
61 

77 
65 

78 
66 

76 
71 

77 
73 

77 
74 

79 

74 

80 
74 

76 
74 

79 
75 

78 
66 

72 
64 

71 
60 

76 
63 

76 
69 

77 
71 

77 
71 

60 
73 

81 
74 

76 

71 

60 
74 

79 
75 

80 
76 

80 
73 

83 
73 

82 
76 

81 

77 

84 
76 

80 
76 

82 
75 

83 
77 

78.5 
71.5 

HOUSTON  INCDNT  AP 

MAX 

MIN 

81 

51 

86 
53 

87 
55 

62 
58 

84 
71 

79 
72 

86 
73 

81 
72 

82 
69 

89 
66 

75 
63 

72 
58 

75 
52 

79 
47 

63 
51 

85 
58 

83 
58 

86 
66 

85 
71 

83 
68 

89 
67 

85 
72 

85 

73 

61 
65 

87 
69 

67 
69 

69 
70 

90 
69 

85 
69 

86 
69 

69 
71 

83.8 
64.4 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
54 

85 
59 

87 
59 

82 
60 

84 
70 

79 
72 

84 

73 

83 

71 

81 
71 

87 
74 

79 
64 

73 
59 

73 
56 

80 
52 

83 
56 

63 

61 

81 
60 

84 
67 

67 
66 

82 
69 

68 
68 

64 
72 

83 
72 

62 
68 

86 
70 

87 

70 

89 

71 

»1 
70 

64 
71 

88 
70 

88 
73 

83.5 

66.1 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

84 
48 

83 
49 

87 
55 

89 
56 

81 
59 

80 
72 

79 
71 

87 
71 

82 
65 

61 
65 

65 
62 

82 
60 

74 
52 

76 
46 

75 
43 

78 
46 

86 
49 

61 

58 

84 
68 

69 
67 

85 
66 

84 
63 

88 
67 

84 
73 

81 
65 

69 
66 

67 
69 

88 
70 

92 

68 

61 
55 

68 
66 

83.5 
61.4 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

77 
55 

80 
58 

82 
61 

61 
68 

61 
73 

82 

74 

84 
75 

64 
75 

82 

73 

63 

75 

80 
65 

76 

61 

74 
57 

80 
52 

81 
59 

61 
68 

81 

70 

83 
72 

85 
72 

83 

70 

63 
72 

63 

74 

82 

75 

84 
75 

64 
70 

84 
74 

85 
75 

67 
72 

66 
74 

67 
76 

87 
75 

82.3 
69.2 

NEW  GULF 

MAX 

MIN 

78 
55 

83 
57 

89 
57 

88 
61 

62 
66 

82 
73 

80 
73 

66 
73 

66 

73 

84 

72 

87 
66 

76 
62 

76 
55 

76 
50 

83 
54 

66 
63 

85 
61 

83 

67 

64 
69 

90 
63 

82 

68 

66 

71 

82 
73 

84 

74 

63 
67 

86 
70 

as 

72 

88 

70 

92 

72 

89 

71 

87 
73 

84.4 
65.2 

ORANGE  <<    NW 

MAX 

MIN 

75 
49 

79 
50 

84 
55 

83 
58 

80 
58 

81 
70 

79 
70 

63 

71 

63 
69 

82 
64 

82 
62 

78 
61 

76 
56 

73 
54 

77 
54 

60 
55 

81 
59 

79 
64 

61 
68 

84 
67 

62 
65 

83 
65 

83 
69 

81 

71 

60 
65 

65 
66 

83 
66 

85 
70 

BO 
64 

62 
63 

83 
63 

80.9 
62.6 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
54 

80 
56 

81 
64 

80 
69 

81 
73 

81 

74 

85 
75 

84 
75 

82 
74 

65 
75 

76 
63 

78 
60 

75 
55 

82 
54 

80 
62 

60 
69 

62 
70 

83 
71 

66 

73 

80 
70 

64 
72 

64 
75 

84 
75 

84 
70 

66 
70 

65 
75 

86 
75 

85 

71 

87 
74 

66 

74 

86 
77 

82.5 
69.3 

PIERCE  I  E 

MAX 

MIN 

78 
54 

82 
55 

87 
54 

89 
57 

83 
65 

62 
72 

82 
73 

90 
72 

88 
72 

65 
70 

89 
66 

86 

60 

75 
53 

76 
48 

80 
49 

80 
61 

85 
60 

86 

67 

85 
65 

86 
70 

85 

65 

89 

71 

92 

72 

84 
66 

85 
66 

69 
67 

86 

71 

92 

72 

93 

71 

92 

71 

66 
72 

85.5 
64.7 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

83 
67 

63 
69 

84 
73 

83 
74 

85 
75 

83 

75 

84 
74 

66 

75 

85 
63 

79 
62 

78 
59 

81 
57 

82 
67 

83 
69 

83 

70 

84 
75 

85 

73 

82 
69 

64 
73 

83 
75 

84 
75 

63 
71 

86 
69 

87 
74 

87 
76 

88 
74 

88 
75 

87 
75 

87 
75 

84.1 
70.9 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

82 
52 

84 
58 

86 

60 

82 
61 

83 
72 

82 

73 

86 
75 

66 
73 

84 
69 

85 
76 

83 
66 

75 
60 

75 
59 

80 
56 

65 
57 

83 
60 

83 
62 

65 
70 

68 

71 

84 
69 

66 
68 

85 
70 

85 
73 

84 
67 

66 
66 

85 
69 

87 
70 

88 
70 

83 
68 

86 
66 

86 
70 

84.0 
66.4 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

78 
62 

8? 

86 
62 

84 

74 

65 

74 

81 
75 

84 

77 

64 
77 

84 

77 

87 

76 

83 

66 

81 
64 

61 
60 

84 
56 

65 
60 

65 
66 

85 

67 

84 
72 

69 

79 

82 

76 

84 
76 

64 
75 

84 
73 

67 
76 

88 

77 

89 

77 

92 

75 

90 
75 

90 
75 

90 
76 

84.9 

71.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

81 
64 

76 
60 

80 
66 

80 
62 

82 
64 

82 

76 

85 

78 

84 
78 

85 

77 

86 
76 

66 

74 

79 
61 

61 
61 

77 
52 

60 
66 

80 
63 

81 
63 

83 
73 

83 
73 

85 
76 

84 
72 

64 
76 

83 
76 

83 
78 

64 
74 

84 

74 

82 
75 

85 

77 

89 

77 

86 
79 

66 
79 

82.6 

70.7 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

78 
53 

82 
58 

86 
59 

86 
60 

82 
64 

85 
73 

81 

74 

87 
73 

84 
71 

81 
73 

90 
65 

77 
60 

73 
54 

75 
51 

79 
55 

65 
62 

86 
63 

69 
67 

85 
68 

89 
69 

84 
68 

68 

71 

64 
72 

85 
73 

83 
65 

69 
72 

86 
72 

88 
7l 

91 
72 

65 
70 

88 
73 

84.2 
66.2 

THOMPSONS  3  HSW 

MAX 

Mm 

79 
52 

83 
55 

87 
55 

89 
59 

83 
63 

84 
72 

82 
72 

64 

70 

87 
69 

83 

72 

69 
64 

78 
59 

73 
57 

74 
49 

79 

51 

87 
59 

90 
57 

84 
64 

86 
67 

88 
67 

83 
65 

88 

70 

86 

70 

84 
72 

86 
66 

87 
68 

86 

70 

9o 
67 

91 
66 

93 
69 

69 
71 

65.0 
64.1 

VICTORIA  wSO 

•     •     • 

MAX 

Mm 

83 
54 

86 
58 

89 
58 

85 
64 

67 
74 

63 
74 

67 
75 

87 
74 

85 

74 

90 
74 

77 
62 

79 
57 

79 
54 

85 
51 

67 
56 

87 
62 

87 
64 

88 
72 

90 
73 

84 
73 

87 
71 

66 
74 

66 
75 

82 
69 

87 
70 

89 
71 

89 
73 

92 

7l 

90 
73 

90 
72 

69 
75 

66.2 

67.7 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

Mm 

89 
60 

85 
61 

89 
58 

87 
62 

89 
71 

100 
74 

93 
72 

92 

73 

91 

74 

90 
71 

97 
65 

77 
61 

83 

60 

84 
57 

89 
59 

92 
63 

91 
65 

93 

70 

90 
72 

87 

74 

92 
72 

90 
72 

94 

74 

94 
74 

81 
69 

85 

70 

67 
72 

90 
72 

91 
72 

89 

74 

89 

75 

89.4 
66.3 
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Conllnu*<] 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MAY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

« 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

< 

4RMSTR0NG 

MAX 
MIN 

S6 
57 

85 
56 

90 
54 

92 
'3 

96 
68 

98 
75 

100 
73 

92 

72 

88 
75 

96 

73 

94 
68 

85 

57 

85 
61 

87 
55 

91 
55 

92 

61 

94 

67 

90 
68 

92 
69 

90 

73 

92 

70 

94 

74 

91 

78 

90 
71 

90 

70 

09 
72 

91 
70 

90 

70 

92 

70 

94 

74 

93 

75 

91. J 
67.5 

BENAVIOES  NO.  2 

MAX 

MIN 

90 
62 

86 
60 

90 
56 

90 
65 

94 

66 

103 
73 

96 

72 

96 

74 

99 

73 

90 

70 

101 
65 

80 
60 

82 
59 

82 

54 

92 

57 

86 

63 

93 
65 

97 
69 

94 
70 

91 
73 

92 

71 

94 
73 

97 
74 

95 
73 

91 
66 

92 

67 

91 
68 

92 
66 

92.1 

66.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

87 
59 

86 
63 

93 
57 

96 
67 

98 
69 

101 
73 

97 
73 

95 
73 

95 
73 

93 
69 

96 
69 

84 
60 

82 
59 

81 
45 

90 
59 

98 

63 

100 
63 

102 
65 

92 
70 

92 

73 

69 

70 

95 

74 

99 

74 

100 
72 

93 
62 

91 

72 

93 

71 

96 

74 

90 
74 

96 
76 

93 
76 

93.3 
67.6 

CATARINA 

MAX 

Mm 

es 

62 

94 
61 

97 

60 

97 
68 

105 
68 

101 
73 

97 
74 

95 

75 

95 
74 

102 
71 

96 
65 

83 
58 

90 
52 

100 
61 

100 
65 

104 
64 

101 
66 

91 
74 

97 

71 

100 

74 

102 
73 

97 
73 

91 
62 

95 

71 

98 

71 

97 
73 

97 
73 

95 

74 

98 

77 

96.7 
66.4 

CHARLOTTE  J  NNW 

MAX 

Mm 

87 
5« 

91 
58 

92 
54 

91 

62 

97 
72 

98 

72 

95 

72 

95 

72 

91 
73 

97 
69 

98 
65 

83 

51 

87 
49 

92 
60 

93 
62 

95 
64 

95 

67 

91 
71 

90 
71 

92 

72 

95 

73 

96 
73 

96 
66 

89 

60 

92 

70 

94 
70 

95 

72 

95 
72 

88 

74 

90 
74 

92.7 
66.5 

CDTULLS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
60 

92 
62 

94 
60 

93 
67 

103 

71 

95 

75 

96 

75 

94 
74 

93 
73 

102 
72 

82 
64 

83 

61 

79 
56 

87 
53 

95 
62 

95 

64 

99 

67 

94 

70 

90 
74 

89 

75 

96 
73 

98 

74 

96 
73 

88 
72 

89 
63 

93 

70 

94 
71 

97 
75 

92 

73 

91 
77 

95 

76 

92.6 

66.8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

87 
58 

92 
62 

95 

59 

94 
66 

97 

70 

94 

73 

94 

73 

94 
73 

93 

73 

96 

71 

91 
63 

83 

58 

83 
52 

90 
48 

98 

60 

98 
65 

101 
65 

94 
67 

94 

71 

91 

74 

96 
72 

98 
74 

95 
73 

93 

71 

91 
63 

94 

71 

96 

71 

96 
74 

94 
72 

95 
76 

97 
76 

93.6 
67.5 

oiCley 

MAX 

Mm 

86 
5« 

87 
57 

93 
54 

95 
60 

94 
62 

102 
72 

96 
73 

97 
72 

93 
72 

93 
69 

103 
65 

82 
60 

83 
54 

81 

50 

89 
58 

95 
61 

97 
60 

100 
56 

93 
69 

97 
72 

96 
72 

96 
69 

99 

67 

98 
70 

89 
61 

90 
65 

92 

67 

96 
69 

97 
66 

93 

67 

91 
75 

93.3 
64.5 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

92 
63 

86 
63 

92 

61 

96 
61 

95 
69 

99 
69 

95 
72 

93 
73 

94 
73 

90 
69 

96 
68 

86 
59 

80 
60 

82 
51 

90 
51 

99 
63 

99 
65 

102 
66 

94 
69 

87 
73 

90 
72 

95 

72 

97 
72 

100 
69 

92 
62 

94 
62 

95 

71 

95 

7l 

96 
71 

96 

71 

97 
73 

93.4 
66.6 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

Mm 

94 
61 

88 
59 

92 

54 

96 
59 

95 

68 

105 
68 

98 
71 

98 

71 

94 
72 

93 
70 

106 
62 

82 
62 

83 
55 

85 

48 

92 
60 

98 
67 

98 
67 

103 
68 

97 
68 

93 

66 

93 
68 

95 

70 

97 
70 

96 

70 

92 
64 

90 
68 

93 

68 

97 
68 

95 

70 

95 
72 

96 

72 

94.5 

65.7 

faCcon  dam 

MAX 

Mm 

97 
65 

89 
62 

91 
61 

95 
62 

97 
70 

107 
73 

103 
71 

102 
71 

96 
76 

93 

76 

102 
74 

91 
67 

87 
63 

8! 
59 

91 

62 

97 
65 

98 
68 

102 

70 

96 

72 

95 

76 

96 
74 

96 

74 

102 
75 

101 

75 

91 
73 

89 

71 

90 

70 

94 
73 

98 
74 

96 
7! 

98 
78 

95.6 

70.2 

faCfurrias 

MAX 

Mm 

92 
60 

90 
56 

87 

51 

90 
52 

90 
62 

96 

71 

98 

69 

93 

70 

89 

71 

92 

71 

94 
67 

78 
61 

82 
60 

82 

58 

87 
58 

89 
61 

91 
64 

93 
66 

91 

70 

88 
75 

91 
73 

92 
75 

93 
76 

92 

75 

86 
70 

90 
70 

90 
71 

91 
72 

93 
73 

91 
75 

90 
75 

90.0 
67.0 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

88 
56 

94 
60 

95 
52 

95 
62 

103 
72 

104 
75 

98 
73 

97 
74 

95 

71 

r. 

88 
65 

82 
58 

90 
48 

97 
52 

98 

53 

97 
62 

101 
60 

99 
68 

95 

72 

92 

73 

95 
71 

100 
71 

100 
70 

90 
72 

90 
65 

95 

68 

95 

70 

98 

7o 

97 
67 

92 

75 

95 

73 

95.2 
66.1 

FREER 

MAX 

I4m 

90 
68 

88 
59 

90 
57 

93 

60 

95 
68 

105 
72 

95 
69 

98 
72 

89 
71 

88 

70 

97 
62 

78 
57 

78 
55 

82 
55 

88 
62 

93 
62 

92 

65 

98 

66 

93 

68 

68 

70 

93 
70 

97 
71 

96 

72 

95 

72 

66 
68 

89 
68 

93 
69 

93 

70 

97 

70 

93 

70 

92 

72 

91.7 
66.1 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

91 
63 

87 
61 

92 

57 

93 

60 

94 
69 

106 
73 

98 
73 

97 
75 

93 

74 

90 

73 

102 
68 

80 
64 

82 
62 

84 
57 

89 
60 

94 
63 

95 
67 

97 
68 

94 
70 

92 

74 

93 
72 

93 
73 

94 

74 

95 

74 

82 
70 

89 
70 

89 
72 

93 
73 

95 
72 

93 

74 

95 
76 

92.3 

68.7 

LA  PRYDR 

MAX 

Mm 

96 
60 

98 
61 

95 
59 

97 
58 

96 
61 

98 

73 

99 
69 

97 
69 

100 
70 

95 
68 

96 
68 

87 
52 

89 
55 

80 

57 

96 
56 

98 
55 

99 

58 

101 
57 

102 
50 

100 
71 

101 
62 

102 
64 

100 
61 

101 
63 

99 
59 

100 
61 

101 
63 

99 

7o 

102 
62 

102 
61 

101 
70 

97.6 
62.4 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

89 
63 

92 
64 

95 
62 

96 
70 

107 
73 

100 
72 

99 

70 

95 
76 

93 

75 

103 
72 

84 
66 

84 
62 

86 
61 

91 
59 

97 
65 

97 
69 

101 
69 

97 
70 

94 

72 

92 

75 

95 
73 

99 

75 

99 

76 

95 

75 

69 

71 

93 

73 

95 

72 

95 

74 

95 
75 

97 
76 

97 
78 

94.9 
70.4 

OILTON 

MAX 

Mm 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

85 
55 

88 
56 

92 
55 

95 
63 

92 
68 

lOl 
70 

92 
56 

95 
69 

92 

70 

92 

67 

102 
65 

81 
58 

80 
61 

80 

50 

88 
56 

94 
60 

96 
61 

96 
65 

92 
70 

91 
70 

85 
68 

93 
70 

98 
70 

96 

65 

87 
59 

90 
65 

94 
68 

96 
68 

97 

70 

90 
71 

90 
71 

91.6 
64.2 

PDTEET 

MAX 

Mm 

55 

87 
57 

91 
54 

92 
56 

90 
60 

97 
73 

90 
72 

95 
72 

91 
73 

90 

71 

96 
65 

76 
62 

79 
54 

79 
51 

86 
59 

91 
63 

92 
60 

94 
57 

91 
71 

68 
71 

86 
71 

93 
74 

96 
65 

96 
64 

84 
64 

88 
67 

92 

70 

94 
72 

95 
72 

89 
70 

B6 
73 

89.6 

65.1 

RIO  ORANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

96 
59 

67 
59 

89 
60 

92 

61 

95 
70 

105 
73 

104 
71 

100 
71 

96 
76 

94 

76 

102 
75 

90 
62 

86 
64 

82 
59 

89 
60 

94 
62 

94 
67 

97 
68 

96 

70 

93 
74 

95 

74 

95 

74 

100 
76 

98 
76 

9(1 
72 

88 
72 

90 
71 

92 

73 

96 
74 

93 

75 

95 

77 

94.0 
69.4 

TILDEN 

MAX 

Mm 

90 
57 

88 
60 

92 

54 

94 

60 

90 
69 

104 
75 

92 

72 

95 
72 

89 

73 

94 

71 

98 
61 

79 
60 

82 

57 

81 
53 

68 

58 

93 

64 

93 

68 

96 

70 

93 

72 

91 

72 

89 
72 

93 

76 

98 

74 

97 

71 

86 
66 

89 
68 

72^ 

93 

73 

95 

74 

92 

75 

90 
76 

91.5 

67.6 

ZAPATA 

«     •     • 

MAX 

Mm 

93 
65 

93 
62 

96 
64 

97 
69 

108 
72 

104 
73 

107 
70 

101 
76 

94 
75 

102 
75 

94 
71 

91 
69 

87 
66 

90 
60 

96 
64 

99 
67 

102 
70 

101 
69 

98 
71 

96 
76 

98 
73 

102 
75 

102 
76 

96 
78 

91 
72 

92 
73 

95 
73 

97 
75 

96 
75 

97 
76 

100 
78 

97.3 
71.3 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  USD 

MAX 

Mm 

82 
6<. 

85 
61 

86 

61 

87 
70 

91 
76 

93 
77 

89 
75 

90 

77 

92 
78 

92 

78 

82 
67 

88 
64 

73 
64 

82 
61 

87 
62 

85 
66 

87 
70 

87 
73 

88 
73 

89 
75 

90 
75 

91 

77 

90 

76 

66 

74 

67 
72 

87 

74 

89 

76 

89 
75 

69 
75 

86 

77 

89 

78 

67.4 
71.6 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

90 

57 

90 
58 

93 
66 

90 
72 

96 
72 

93 

74 

93 

73 

90 
74 

90 
61 

86 
62 

76 
56 

91 
59 

90 
67 

89 
66 

91 
69 

90 

73 

91 
73 

90 

71 

91 
72 

90 
73 

87 
73 

89 

75 

90 
71 

90 
70 

91 
70 

91 
70 

90 
71 

89 
72 

90.0 
66.6 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

89 
63 

82 
59 

88 
59 

89 
60 

88 
67 

93 

74 

100 
73 

95 

73 

92 

74 

89 
75 

93 

74 

86 
65 

86 
64 

80 
60 

86 
60 

90 
61 

69 
65 

89 
66 

89 
66 

92 
75 

92 

74 

91 
74 

90 
75 

89 
75 

88 

72 

68 
72 

89 
73 

90 

74 

92 
73 

90 
73 

91 
77 

69.6 
69.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

82 
62 

87 
61 

89 
63 

88 
69 

93 

75 

100 
76 

95 

74 

92 

77 

86 
76 

92 

76 

86 
70 

90 
64 

79 
65 

86 
60 

90 
64 

89 
66 

69 
69 

66 

70 

90 
75 

91 

74 

92 

73 

90 
75 

89 

77 

88 
69 

67 
72 

88 
74 

?2 

91 
74 

90 

74 

90 
76 

93 

78 

89. « 

71.0 

HC  CODK 

MAX 

Mm 

95 

61 

86 
56 

90 
57 

91 
61 

91 
67 

100 
74 

105 
70 

97 
70 

94 
76 

90 
76 

96 

74 

87 
63 

89 
64 

82 
58 

88 
58 

93 

62 

91 
65 

91 
66 

90 
70 

92 

74 

93 
64 

92 
75 

91 
76 

91 
76 

86 
70 

86 
72 

88 
73 

92 
74 

93 

74 

92 

74 

92 

76 

91.5 
66.6 

HI5SIDN  ♦  W 

MAX 

Mm 

92 
62 

85 
60 

87 
60 

91 
62 

92 
69 

99 

75 

100 
73 

95 

73 

91 

77 

86 
76 

85 

74 

85 
64 

85 
64 

80 
58 

88 
58 

92 
64 

90 
67 

92 
69 

92 

70 

93 
76 

94 
75 

93 

75 

94 

77 

93 
77 

88 
72 

89 
72 

89 
73 

91 
74 

94 
74 

92 

74 

93 

77 

90.6 

70.0 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

82 
72 

76 
62 

B6 
64 

BO 
62 

82 
62 

92 

72 

97 

74 

84 
74 

83 

74 

84 
74 

92 

73 

83 
60 

79 
60 

79 
60 

79 
60 

62 

60 

62 

70 

83 
67 

82 

74 

82 
76 

83 
73 

85 
65 

84 

74 

64 

82 

73 

83 

74 

84 

76 

65 
78 

86 

77 

64 
77 

85 

78 

83.7 
70.1 

RAYMDNOVILLE 

MAX 

Mm 

89 
60 

82 

58 

B6 

57 

89 
57 

90 
68 

93 

75 

100 
72 

91 
72 

88 
74 

91 

75 

92 

74 

80 
63 

88 
64 

81 
56 

8! 
56 

69 
57 

88 
66 

90 
67 

89 
69 

88 
74 

90 
74 

90 
74 

90 
74 

89 
74 

86 
71 

89 
72 

90 
72 

90 
72 

93 
72 

89 
72 

89 
75 

88.8 
68.3 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

89 
6<. 

89 
64 

90 
65 

90 

70 

88 
70 

89 
76 

95 

75 

94 
75 

94 
76 

91 
77 

90 
76 

80 
64 

87 
65 

74 
60 

89 
61 

89 
65 

88 
73 

86 
72 

87 
73 

89 

75 

91 
75 

90 
76 

90 
76 

90 
77 

85 
72 

87 
73 

89 
76 

90 
75 

90 

74 

90 
75 

90 

76 

88. 8 
71.6 

HESLACO  2  e 

MAX 

Mm 

83 
61 

86 
59 

88 
59 

87 
66 

91 

74 

96 
75 

93 
73 

91 
76 

89 

77 

90 
75 

82 
72 

87 
63 

84 
64 

86 
59 

89 

61 

86 
66 

88 
68 

87 
69 

90 
74 

92 

74 

91 

74 

91 

75 

89 
76 

86 

76 

88 
69 

68 
73 

90 
74 

91 
73 

90 
72 

89 

75 

91 

77 

88.8 
70.3 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
MAY  1971 


Wind 
(Speed  —   m.p.h. 


c    E 
o 


0)    ~ 
I-     I/) 


o 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00      06       12       18 


lumber 
prec 


of  days  wi 
pitation 


th 


4) 
> 

O 

CM  O 


O   "' 

—  .5! 

U    10 


I-  o 

O)    >  0) 

O    O  w 

-J  -^  = 

■^    (/>  in 


ABILENE    WSO 

AMARILLO  WSa 

AUSTIN  wsa 

BROWNSVILLE  WSD 
CORPUS  CHRISTI  WSD 
DALLAS  WSO 
DEL  RIO  WSO 
EL  PASD  WSD 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSD 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WSO 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSO 
SAN  ANGELO  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSD 
%    PEAK  GUST 


17 
19 
15 
15 
13 
14 
12 
25 
15 

14 
18 
16 

15 
17 
13 
15 
15 
12 


6.3 
6.6 
6.0 
11.9 
11.7 
6.4 
9.3 
6.2 
5.4 

5.0 
3.8 
4.9 

5.9 
5.7 
5.9 
8.4 
7.3 
5.4 


14.3 
17.2 
10.2 
14.1 
14.4 
12.7 
12.5 
11.3 
11.7 

8.3 
14.2 
13.2 

10.1 
13.3 
10.2 
12.3 
13.3 
15.0 


41 

42 

30 

34 

35 

35 

37+* 

49 

35  +  + 

30 

21  +  + 

33++ 

29++ 

74 

31  +  -H 

43 

47  % 

53  +  + 

38  +  + 


SE 
SE 
SW 

5 

W 
SE 
32 
SW 

1 
NW 
31 
20 
27 
SW 
14 
NW 

S 
16 
28 


29 
29  + 
24 
10 

10  + 
17 
11 
04 
27 
U 

11  + 
04 
29  + 
09 
29 
24 
10 
24 
31 


53 

70 

38 

47 

62 

32 

71 

82 

53 

84 

87 

60 

90 

93 

64 

64 

76 

50 

55 

71 

50 

17 

28 

16 

77 

88 

56 

87 

90 

59 

47 

62 

34 

43 

57 

30 

89 

93 

67 

51 

65 

35 

71 

80 

50 

84 

89 

54 

71 

81 

58 

66 

80 

40 

31 
25 
47 
70 
72 
46 
35 
12 
53 

63 
25 
22 
75 
30 
43 
61 
48 
38 


9 

11 
11 

6 

7 
11 
10 

1 
11 

4 
12 

8 

9 
10 

6 
12 
13 
15 
13 


76 
85 
48 
60 
59 
60 

94 

42 

51 


61 


60 


5.3 
3.8 
6.6 
6.1 
6.8 
5.7 
6.8 
3.4 
5.5 

6.8 
4.3 
5.3 
6.5 
5.7 
6.7 
6.6 
5.6 
4.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


HAY 

971 

Day 

0(  Month 

3. A 

Station 

.joi 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

*   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

MOftOS  CREEK  DAM 

EVAP 

.37 

.28 

.43 

.61 

.41 

.47 

.49 

.42 

. 

.19 

.30 

.33 

.43 

.30 

.39 

.46 

.66 

.56 

.76 

.37 

.36 

.49 

.35 

.58 

.42 

.96 

.59 

.35 

.46 

.31 

.18 

13.278 

WIND 

5* 

76 

65 

129 

193 

101 

82 

98 

174 

79 

166 

69 

135 

41 

30 

96 

167 

181 

155 

79 

127 

161 

163 

121 

84 

107 

132 

102 

108 

168 

103 

3585 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL      03 

BAROMELL  0AM 

EVAP 

.l* 

.22 

.33 

.39 

.35 

.26 

.31 

.28 

.30 

_ 

.10 

.15 

.31 

.29 

.30 

.32 

.46 

.45 

.43 

.34 

.33 

.30 

.27 

.43 

.36 

.39 

. 

.32 

.32 

.21 

.19 

9.46B 

WIND 

59 

31 

63 

136 

178 

157 

152 

84 

91 

155 

107 

78 

146 

74 

45 

60 

163 

210 

179 

96 

74 

157 

232 

197 

93 

56 

129 

77 

113 

141 

109 

3654 

MAX 

72 

86 

90 

83 

81 

84 

81 

85 

85 

76 

76 

72 

76   85 

86 

86 

85 

83 

84 

89 

87 

60 

79 

63 

90 

88 

94 

94 

80 

82 

63.3 

MIN 

S3 

58 

57 

96 

96 

65 

61 

61 

62 

62 

57 

47 

46 

51 

55 

59 

59 

99 

58 

50 

51 

67 

69 

55 

55 

62 

63 

65 

63 

63 

98.5 

8ELT0N  DAM 

EVAP 

.19 

.21 

.31 

.40 

.36 

.28 

.20 

.22 

.53 

.13 

.17 

.08 

.25 

.27 

.26 

.33 

.46 

.43 

.42 

.31 

.27 

.17 

.23 

.37 

.26 

.33 

.28 

.68 

.29 

.30 

.20 

9.21 

WIND 

52 

29 

32 

79 

158 

137 

107 

58 

102 

66 

49 

91 

35 

25 

67 

126 

150 

122 

69 

8 

63 

134 

145 

33 

53 

67 

38 

52 

102 

59 

2424 

BENBROOK  OAH 

EVAP 

.15 

.23 

.30 

.39 

.37 

.25 

.23 

.39 

.26 

.  10 

.23 

.25 

.30 

.25 

.33 

.32 

.41 

.40 

.49 

.23 

.38 

.25 

.21 

.29 

.41 

.43 

.41 

.41 

.36 

.09 

.11 

9.15 

WIND 

37 

41 

51 

151 

154 

129 

63 

62 

91 

108 

102 

102 

95 

41 

59 

69 

137 

170 

126 

58 

86 

139 

171 

153 

80 

69 

110 

53 

122 

157 

104 

3114 

OENISON  DAM 

EVAP 

.17 

.29 

.35 

.35 

.30 

.28 

.31 

.25 

.12 

.  16 

.20 

.34  .25 

.21 

.26 

.32 

.50 

.42 

.34 

.24 

.34 

.27 

.20 

.37 

.25 

.30 

.20 

.20 

.11 

.10 

.09 

8.10 

WIND 

29 

68 

92 

141 

218 

176 

69 

56 

53 

81 

165 

110 

27 

33 

57 

180 

208 

144 

38 

72 

157 

156 

151 

38 

56 

95 

39 

84 

87 

60 

3055 

MAX 

97 

88 

85 

80 

83 

83 

81 

87 

81 

87 

87 

80 

84 

89 

86 

82 

82 

84 

85 

86 

64 

65 

64 

92 

92 

90 

66 

76 

72 

83 

64.6 

MIN 

57 

59 

53 

90 

65 

67 

61 

59 

60 

62 

57 

47 

53 

57 

50 

56 

64 

99 

56 

60 

72 

67 

62 

98 

58 

63 

70 

62 

51 

68 

60.1 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.19 

.24 

.38 

.40 

.40 

.31 

.23 

. 

.38 

.18 

.30 

.30 

.34 

.28 

.37 

.36 

.46 

.46 

. 

.32 

.36 

.43 

.26 

.30 

.49 

.40 

.60 

.28 

.29 

.16 

.12 

10.278 

WIND 

'i2 

40 

93 

130 

208 

119 

130 

60 

74 

100   99 

146 

43|  28 

57 

173 

230 

160 

53 

70 

179 

207 

168 

94 

45 

139 

56 

119 

130 

105 

3354 

MAX 

76 

85 

90 

80 

82 

85 

87 

90 

84 

83'  62 

74 

76l  85 

89 

86 

85 

86 

81 

86 

83 

60 

65 

83 

69 

91 

92 

89 

72 

77 

63. 4 

MIN 

55 

55 

55 

95 

55 

57 

60 

60 

59 

60,  57 

48 

47 

51 

55 

57 

57 

56 

56 

57 

61 

68 

64 

59 

56 

62 

53 

57 

63 

36 

57.0 

LAVON  DAM 

EVAP 

.13 

.25 

.31 

.28 

.44 

.21 

.25 

.26 

.29 

.  18 

.37 

.27 

.29 

.24 

.28 

.35 

.43 

.42 

.40 

.24 

.35 

.32 

.29 

.26 

.37 

.36 

, 

.22 

.22 

. 

.13 

9.038 

WIND 

35 

39 

46 

101 

220 

195 

104 

49 

56 

122 

79 

132 

36 

43 

57 

150 

216 

176 

46 

56 

157 

201 

222 

83 

58 

140 

34 

94 

119 

91 

3270 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.04 

.24 

.34 

.25 

.30 

.35 

.53 

.23 

.23 

.13 

.24 

.11 

.17 

.26 

.29 

.31 

.45 

.36 

.47 

.30 

.16 

.25 

.50 

.37 

.34 

.31 

.32 

.36 

.27 

.21 

9.048 

WIND 

57 

16 

55  124 

226 

191 

170 

59 

117 

138 

117 

59 

113 

62|  24 

47 

154 

216 

172 

99 

65 

137 

201 

171 

71 

50 

106 

53 

99 

147 

98 

3424 

MAX 

75 

92 

93 

86 

82 

85 

85 

86 

89 

79 

78 

75 

61   90 

92 

90 

86 

6S 

68 

90 

66 

82 

84 

87 

92 

92 

97 

98 

66 

66 

86.4 

MIN 

59 

58 

62 

62 

62 

68 

66 

66 

66 

65 

60 

54 

58 

62 

62 

53 

62 

54 

66 

72 

69 

59 

60 

69 

66 

70 

69 

58 

53.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.19 

.22 

.36 

.39 

.37 

.36 

.41 

.39 

.24 

.  15 

.15 

.38 

.41 

.30  .34 

.45 

.61 

.53 

.58 

.33 

.36 

.25 

.31 

.56 

.42 

.46 

.40 

. 

.24 

.21 

.26 

11.016 

WIND 

39 

41 

34 

84 

177 

128 

97 

67 

152 

84   61 

115 

115 

39   36 

80 

164 

182 

162 

81 

89 

163 

160 

116 

75 

79 

124 

81 

76 

155 

113 

3193 

MAX 

79 

82 

88 

84 

SO 

65 

87 

85 

82 

79   86!  79 

74 

76;  84 

85 

84 

84 

87 

76 

84 

81 

60 

65 

83 

84 

88 

90 

86 

61 

79 

62.9 

MIN 

65 

55 

56 

57 

57 

65 

64 

62 

60 

60 

53 

46 

48 

50 

51 

56 

59 

92 

52 

57 

62 

65 

59 

59 

55 

63 

52 

64 

54 

69 

58.2 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.20 

.21 

.35 

.44 

.40 

.31 

.23 

.28 

.54 

.15 

.19 

.11 

.22 

.29 

.34 

.38 

.47 

.49 

.49 

.51 

.22 

.13 

.22 

.53 

.30 

.34 

.36 

. 

.30 

.27 

.16 

9.7*8 

WIND 

49 

32 

43 

90 

166 

159 

125 

79 

132 

110 

89 

50 

60 

41 

40 

79 

154 

176 

135 

102 

72 

122 

158 

160 

42 

72 

94 

52 

77 

122 

76 

2971 

WACO  0AM 

EVAP 

.08 

.34 

.30, .38 

.43 

.33 

.30 

.24  .36, .14' .041 .23! .30 

.28  .30 

.38 

.39 

.35 

.42 

.51 

.28 

.28 

.22 

.35 

.39 

.41 

.39 

.35 

.34 

.29 

.22 

9.59 

WIND 

63 

57 

57  103 

254 

189 

177 

761 140  149  108'  661 122 

55   34 

95 

195 

230 

172 

104 

77 

148 

210 

204 

71 

76 

120 

59 

87 

150 

136 

3765 

MAX 

75 

89 

91   91 

83 

86 

85 

85   86   79   80'  75'  73 

60   78 

88 

87 

87 

67 

80 

90 

84 

82 

63 

64 

69 

92 

95 

93 

88 

84 

64.9 

MIN 

56 

55 

59   62 

63 

66 

67 

65 

63 

65:  64 

52 

40 

49'  50 

55 

62 

62 

62 

57 

61 

65 

70 

64 

60 

59 

66 

65 

69 

70 

69 

61.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.14 

.27 

.28  .36 

.87 

.31 

.39 

.15 

.34 

.22 

.21 

.14 

.26 

.27  .28 

.33 

.49 

.47 

.45 

.46 

.31 

.24 

.24 

.27 

.36 

.41 

.37 

.29 

.37 

.46 

.09 

10.11 

WIND 

51 

38 

371  83 

1B3 

145 

118 

37 

94 

109 

77 

52 

86 

41   24 

57 

141 

179 

144 

66 

58 

117 

174 

139 

91 

53 

95 

51 

62 

115 

69 

2766 

MAX 

71 

64 

92   69 

84 

84 

84 

64 

87 

87 

86 

77 

74 

81   80 

86 

88 

85 

89 

85 

90 

86 

87 

61 

85 

68 

91 

92 

93 

86 

88 

65.3 

MIN 

52 

54 

55'  60 

60 

65 

64 

65 

64 

63 

53 

56 

49 

50!  49 

53 

53 

59 

58 

56 

60 

64 

73 

64 

58 

57 

65 

55 

71 

53 

66 

59.5 

*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELO  9  S 

EVAP 

.15 

.27 

.38  .32 

.30 

.26 

.07 

.19 

.14 

.07 

.16 

.20 

.20  .26 

.32 

.42 

.31 

.25 

.25 

.39 

.38 

.29 

.26 

.30 

.42 

.37 

.31 

.27 

.24 

.35 

6.366 

WIND 

29 

48 

110 

146 

124 

112 

76 

42 

64 

149 

68 

82 

74 

34 

33 

47 

125 

142 

74 

47 

65 

139 

153 

144 

38 

58 

82 

103 

115 

99 

110 

2783 

MAX 

SB 

92 

91 

63 

83 

87 

93 

95 

92 

72 

83 

82 

82 

84 

86 

91 

91 

89 

92 

92 

91 

90 

67 

90 

97 

97 

95 

95 

86 

68 

90 

88.6 

MIN 

58 

62 

57 

94 

68 

72 

67 

67 

67 

68 

63 

65 

53 

56 

60 

63 

65 

66 

66 

65 

64 

66 

71 

71 

61 

55 

71 

70 

64 

63 

70 

54.9 

SAM  RAYBJRN  DAM 

EVAP 

.26 

.20 

.25 

.30 

.25 

.15 

. 

.09 

.26 

.10 

. 

. 

.14 

.22 

.28 

.23 

.25 

.33 

.21 

.21 

.14 

.27 

.18 

.29 

.18 

.32 

.28 

.17 

.39 

.26 

.29 

7.198 

WIND 

62 

17 

23 

47 

114 

122 

84 

31 

41 

44 

57 

45 

86 

19!  13 

16 

42 

91 

72 

32 

11 

45 

63 

92 

33 

16 

49 

25 

29 

18 

50 

1921 

MAX 

S6 

89 

93 

87 

82 

77 

76 

78 

95 

82 

80 

85 

66 

87 1  90 

90 

92 

89 

86 

94 

87 

94 

89 

65 

80 

95 

93 

93 

92 

90 

90 

66.9 

MIN 

55 

54 

59 

57 

56 

69 

71 

72 

66 

66 

52 

62 

56 

55   57 

59 

52 

61 

52 

56 

66 

66 

66 

69 

67 

68 

67 

72 

67 

57 

60 

63.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.11 

.32 

.29 

.29 

.31 

.13 

.10 

.13 

.18 

.13 

- 

-  i  .13 

.19  .24 

.20 

.25 

.27 

.19 

.16 

.15 

.22 

.27 

.14 

.10 

.30 

.22 

.24 

.13 

.29 

.22 

6.298 

WIND 

55 

49 

45  i  46 

109 

122 

66 

42 

45 

63'  7l!  64   62 

25   29 

34 

50 

64 

69 

36 

30 

62 

77 

90 

36 

25 

50 

46 

33 

38 

52 

1732 

MAX 

BO 

87 

94 

93 

83 

77 

76 

87 

89 

80'  85 

82,  70 

84   89 

85 

89 

88 

86 

91 

86 

90 

89 

61 

76 

67 

93 

95 

81 

92 

91 

69.7 

MIN 

53 

53 

57 

96 

53 

65 

69 

70 

65 

65 

61 

51 

55 

54 

55 

57 

59 

59 

60 

63 

53 

54 

66 

66 

67 

66 

67 

70 

66 

53 

63 

61.6 

*    «    • 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.15 

.30 

_ 

.38 

.48 

.41 

.32 

.41 

. 

.44 

.28 

.21 

* 

.54 

.40 

. 

.23 

.33 

.25 

.24 

.51 

.12 

.18 

.11 

.32 

.40 

• 

• 

.96 

_ 

.46 

9.688 

WIND 

28 

12 

59 

105 

130 

105 

50 

67 

107 

105 

73 

61 

* 

64!  86 

93 

56 

191 

67 

46 

77 

70 

134 

63 

38 

74 

• 

• 

199 

93 

67 

2352 

MAX 

70 

76 

71 

70 

70 

73 

80 

80 

67 

73 

70 

76 

- 

75 1  76 

78 

70 

76 

72 

79 

83 

76 

77 

77 

61 

83 

- 

- 

77 

80 

78 

76.3 

MIN 

40 

42 

42 

90 

46 

43 

46 

52 

48 

45 

47 

45 

- 

45 1  49 

40 

45 

48 

45 

43 

56 

55 

44 

43 

47 

53 

- 

- 

55 

49 

48 

46.7 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.40 

.37 

.46 

.79 

.65 

.54 

.36 

.59 

.51 

.47 

.24 

.54 

.37 

.381 .38 

.51 

.62 

.73 

.37 

.47 

.51 

.59 

.62 

.26 

.69 

.50 

.35 

.26 

.35 

.51 

.59 

15.10 

WIND 

139 

79 

90 

184 

187 

113 

75 

123 

93 

102 

152 

126 

55 

64!  54 

93 

149 

202 

93 

92 

123 

123 

145 

73 

95 

119 

101 

81 

114 

116 

96 

3491 

MAX 

76 

90 

87 

83 

78 

79 

86 

69 

62 

66 

76 

78 

84 

64   92 

67 

81 

60 

63 

88 

92 

85 

81 

84 

85 

83 

68 

68 

89 

84 

66 

84.3 

MIN 

56 

53 

58 

99 

50 

51 

51 

58 

55 

49 

56 

50 

49 

50   58 

58 

58 

55 

47 

54 

54 

53 

54 

54 

94 

58 

53 

63 

55 

59 

56 

55.8 

VSLETA 

EVAP 

.30 

.36 

.34 

.46 

.47 

.60 

.37 

.45 

.51 

.37 

.35 

.42 

.37 

.30  .32 

.45 

.45 

.60 

.41 

.24 

.33 

.49 

.58 

.50 

.24 

.52 

.45 

.39 

.53 

.56 

.33 

13.89 

WIND 

44 

36 

6 

48 

112 

106 

42 

39 

50 

114 

34 

106 

35 

40   41 

93 

22 

124 

104 

46 

27 

62 

73 

124 

17 

56 

54 

15 

60 

74 

61 

1869 

MAX 

82 

84 

68 

61 

79 

75 

75 

84 

63 

81 

84 

79 

75 

75'  65 

88 

65 

61 

75 

82 

89 

90 

85 

60 

68 

86 

88 

87 

90 

64 

86 

83.1 

MIN 

43 

44 

93 

95 

46 

41 

46 

48 

51 

47 

45 

48 

49 

47 

51 

56 

55 

46 

46 

46 

51 

55 

49 

47 

47 

52 

55 

54 

54 

51 

50 

49.5 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 

.29 

.42 

,41 

.69 

.43 

.42 

.39 

.44 

.21 

.16 

.29 

.35 

.34 

.33 

.49 

.55 

.60 

.59 

.95 

.22 

.36 

.43 

.36 

.54 

.91 

.54 

.38 

.27 

.44 

.51 

.30 

12.73 

WIND 

85 

125 

119 

198 

161 

83 

93 

85 

120 

85 

64 

99 

91 

37 

81 

137 

165 

183 

65 

103 

171 

206 

140 

117 

81 

129 

196 

126 

169 

212 

143 

3807 

MAX 

ee 

SO 

88 

88 

86 

90 

92 

96 

83 

81 

91 

76 

80 

85 

87 

86 

89 

91 

93 

84 

84 

85 

91 

94 

86 

90 

89 

65 

89 

90 

89 

67.4 

MIN 

58 

55 

94 

63 

63 

67 

69 

70 

70 

71 

66 

98 

57 

55 

54 

56 

62 

63 

69 

63 

57 

70 

70 

66 

60 

60 

69 

59 

71 

72 

72 

64.0 

San  angelo  dam 

EVAP 

.38 

.43 

.47 

.61 

.46 

.47 

.51 

.47 

.24 

.20  .53 

.30 

.40 

1 
.36  .44 

.53 

.74 

.62 

.71 

.40 

.41 

.50 

.49 

.68 

.50 

.57 

.90 

.30 

.46 

. 

.36 

14.518 

WIND 

84 

74 

81 

123 

174 

8l!  78 

146 

149  118  112  130  102 

50  -  53 

114 

201 

187 

175 

120 

131 

181 

178 

129 

61 

113 

120 

88 

105 

158 

HI 

3748 

MAX 

84 

89 

89 

86 

85 

84   85 

85!  82   64   91   70   76 

6i;  87 

85 

89 

86 

69 

SO 

67 

89 

89 

91 

89 

86 

92 

87 

92 

85 

91 

89.7 

MIN 

56 

55 

94 

97 

60 

60 

55 

66 

63 

67 

58 

92 

46 

46 

51 

54 

50 

60 

51 

92 

57 

65 

56 

55 

55 

55 

65 

53 

53 

66 

67 

5».l 

*    •    • 
SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WSD 

EVAP 

.33 

.23 

.32 

.41 

.31 

.26 

.11 

.26 

.28 

.12 

.19 

.22 

.17 

.30 

.27 

.22 

.24 

.33 

.37 

.42 

.22 

.21 

.38 

.48 

.36 

.31 

.22 

.35 

.36 

.27 

.13 

8.66 

HIND 

114 

30 

59 

T9 

132 

138 

73 

65 

104 

104 

95 

100 

154 

69;  33 

73 

124 

156 

113 

144 

75 

112 

157 

157 

88 

57 

86 

62 

76 

104 

88 

3017 

MAX 

82 

84 

91 

89 

89 

86 

84 

91 

85   82 

90 

70 

75 

84I  91 

92 

91 

91 

90 

68 

68 

85 

85 

87 

83 

92 

92 

96 

96 

69 

82 

86.9 

MIN 

56 

56 

61 

60 

63 

67 

68 

72 

68 

69 

62 

57 

49 

49 

53 

56 

60 

62 

64 

69 

60 

57 

71 

66 

59 

59 

70 

71 

68 

59 

69 

62.8 

S«e  Relerenca  Notes  FoDowtng  Station  Index 
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r. 

V/1 

irv, 

Jti 

^1 

HJ 

IM 

Ar 

iu 

w 

UN  J 

if 

TEXAS 
MAY 

971 

SlaUon 

Day 

Ol  Month 

3.g> 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

.2°i 

•   *   « 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.13 
112 
95 
96 

.32 
90 
95 
57 

.21 

90 

.41 
164 
91 
57 

.31 

236 

89 

63 

.27 
20 
92 

71 

.13 

300 

92 

71 

.23 

122 
68 
74 

.16 
76 
66 

.21 
196 
65 
62 

.43 
149 
90 
79 

200 
65 

60 

.27 
30 
83 
64 

.26 

40 
64 
64 

.23 

49 
92 
61 

.23 

95 
90 
59 

.35 

149 
63 

66 

210 
91 
63 

.12 

140 
92 
66 

.27 
80 
91 
68 

.30 
120 
89 
71 

.26 
162 
89 
72 

.22 

201 
86 
73 

.25 

186 
86 

73 

.13 

170 
76 
69 

.21 
110 
89 
69 

.21 
60 
92 

.17 
110 
92 
73 

110 
100 
75 

.56 
150 
99 
72 

.22 
160 
86 
72 

7.899 
4009 
89.1 
57.7 

C4NYQN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

60 
64 
57 

.30 
96 
66 
56 

.39 

97 
91 
60 

.49 

102 
68 
60 

.28 
37 
61 
63 

.36 

204 
91 
68 

.13 
66 
86 
68 

.20 

51 
90 
70 

.141 .17 
87   93 
63   94 
70   70 

.38 
70 
93 

64 

.23 

65 
74 
58 

.30 
94 
78 
53 

.26 
41 
62 
53 

.29 
32 
90 
55 

.33 

74 
91 
60 

.45 
112 
90 
62 

.42 
141 
89 
63 

.39 

83 
91 
65 

.34 

74 
90 
66 

.23 

67 
65 
69 

.26 
118 
96 
59 

.34 
139 
86 
70 

.37 

117 

89 

66 

.30 
46 
85 
61 

.26 

70 
90 
61 

.32 
85 
90 
50 

.29 

67 
95 
70 

.42 

100 
90 
60 

.34 

136 

97 

69 

.10 
97 
96 
70 

9.36 

2674 
87.2 
53,0 

SOHERVILLE  DAM 

EVAP 
HIND 

.26 

47 

.20 
35 

.32 

♦7 

.38 

69 

.30 
183 

.26 

173 

.10 
96 

.21 
43 

.16 
49 

.12 

130 

.29 

93 

.03 
34 

.20 
56 

.24 
33 

.29 
24 

.34 
49 

.35 
133 

.40 
165 

.33 
132 

.23 

46 

.29 

49 

.26 

151 

.30 
203 

.40 
163 

.14 
140 

.29 

64 

.32 

106 

62 

.32 

60 

.31 

113 

.26 

146 

6.068 
2934 

•    •    * 
UPPER  COAST         09 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

• 

64 

60 

.40 

199 

82 

62 

.24 

292 

80 

67 

.27 

212 

62 

66 

.14 
155 
86 
69 

.21 

106 
84 
69 

.22 

162 
82 
68 

* 
216 

69 
69 

.43 
117 
62 
63 

.18 
149 
61 
56 

.28 

101 
60 
50 

.41 
55 

62 

SO 

.39 

130 
85 
56 

.51 
180 
64 
60 

.36 

225 

65 

61 

.39 

245 

63 

62 

.21 

150 
86 
66 

.31 
85 

66 

.30 
130 
85 
67 

.19 

230 

84 

57 

.26 

230 

60 

56 

.31 

200 

80 

70 

.22 

100 
86 
64 

.30 
130 
90 
58 

.42 
179 
85 
59 

.40 
136 
89 
59 

.10 

159 

86 

70 

.89 

220 

69 

57 

.30 

167 

86 

70 

9. 546 
51509 
94.3 
64.7 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
61 
60 
52 

.30 
45 
63 
93 

.22 

22 
92 
90 

.29 

40 
82 
61 

.26 

91 
86 
64 

.15 
103 
64 
70 

.12 
77 
82 
74 

.09 
69 
61 
73 

.23 

9 

91 

77 

.11 
63 
63 

74 

.34 
99 
93 
68 

.40 
89 
73 
63 

.29 

120 
78 
56 

.22 

12 
84 
57 

.29 

11 
86 
57 

.29 

2 
92 

60 

.27 

6 

93 

63 

.23 
15 
92 

64 

.23 

14 
90 
66 

.19 
11 
94 
71 

.16 
30 
97 
79 

.30 
19 
92 
70 

.12 
15 
87 
72 

.18 

31 
86 
72 

.15 
20 
86 
70 

.21 
10 
90 

71 

.24 
17 
94 
74 

.19 

9 

95 

73 

.06 

5 

96 

75 

.44 
110 
100 
71 

.22 

67 
93 

71 

7.07 
1331 
66.0 
56.9 

•   •    • 
SOUTHERN            09 

OULEy 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
50 
65 

62 

.33 

50 
69 
62 

.40 
42 
94 
64 

.42 
70 
94 
63 

.30 
74 
61 
66 

.34 
46 

100 
71 

.25 
52 

97 
74 

.26 
45 
96 
76 

.27 
66 

94 
74 

.22 
96 

69 
73 

.49 

51 
100 
70 

.23 

62 
87 
63 

.36 

52 
89 
61 

.26 

28 
86 
59 

.39 

27 
94 
54 

.44 
59 
96 

64 

.45 
73 
96 
66 

« 

68 
96 
62 

.46 
56 
98 
70 

.26 
55 

99 
74 

.34 
64 
96 
74 

.35 

78 
96 
73 

.36 
66 
96 
73 

.35 

74 
97 
72 

.34 
45 
93 
66 

.22 

52 
92 
59 

.27 
43 
93 
67 

.29 
53 
97 
65 

.46 
72 
96 

64 

.26 

81 
90 
72 

.16 
63 
89 
75 

9.81 
1629 
93.3 
57.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

97 
90 
67 

.29 

61 
91 
65 

.32 

57 
93 
64 

.36 
90 
92 
72 

.31 
80 
99 

71 

.20 
39 
94 
73 

.26 
23 

100 
74 

.29 
52 

96 
76 

.26 
62 

90 
74 

.28 
50 
96 
73 

.23 

50 
90 
71 

.26 
14 
91 
65 

.26 
25 
94 
67 

il 

97 
64 

.44 
57 
99 
64 

.39 
94 
95 
66 

.44 
89 
95 
66 

.32 

61 
99 
67 

.29 

39 
94 
73 

.22 

56 

91 
74 

.31 
73 
94 
73 

.31 
75 
94 
73 

.41 
91 
96 

74 

.26 

42 
94 
74 

.15 
47 
89 
74 

.28 
57 
92 
73 

.25 
66 
91 
70 

.26 
61 
94 
73 

.39 
94 
94 
74 

.26 

98 
95 
76 

.33 

73 
96 
77 

9.40 
1914 
94.0 
71.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.44 
70 

.42 
92 

.32 
96 

.40 
76 

.40 

106 

.44 
69 

.36 
52 

.44 
66 

.31 
76 

.29 
76 

.39 

105 

.91 

62 

.33 

63 

.20 
32 

.36 
40 

.37 
77 

.40 
100 

.42 

116 

.39 

76 

.26 
66 

.35 

76 

.32 
99 

.51 
113 

.43 
96 

.16 

66 

.19 

43 

.23 
99 

.23 
70 

.42 
63 

.39 

109 

.30 
84 

10.85 
2394 

*    •    « 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
91 
92 

61 

.30 
76 
66 
99 

.36 

79 
90 
97 

.14 
102 
92 
99 

.38 
175 
90 
66 

.44 
164 
99 
70 

.29 

75 
96 

70 

•  31 
87 
97 
70 

.31 
123 
93 
73 

.27 

146 
66 
73 

.32 
129 
95 

72 

.31 
91 
86 
64 

.42 
71 
89 

53 

.29 

27 
64 
61 

.33 
53 
93 

60 

.43 
107 
92 

61 

.37 
144 
92 
63 

.43 
176 
93 
65 

.43 
124 
92 
66 

.36 

17 
90 
72 

.21 
196 
93 
72 

.41 
151 
92 
72 

.44 
197 
92 
73 

.35 

189 

90 

72 

.19 

66 
67 

71 

.26 
92 
99 

71 

.24 
82 
90 
72 

.30 
104 
94 
73 

.36 
130 
95 
73 

.39 
151 
91 
73 

.25 
126 

90 
74 

10.23 
3579 
91.5 
67.6 

MESLACO  2  E 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.29 

53 
66 
67 

.21 
24 
69 
69 

.30 
45 
94 
63 

.33 

105 
92 
66 

.23 

99 

94 
74 

.31 

134 
98 
75 

.33 
59 

94 
73 

.40 
63 
92 
76 

.29 

87 
92 
76 

.19 
92 

93 
79 

.21 
46 
66 
73 

.37 
96 
92 
65 

.20 
32 
86 
65 

.13 
29 

90 
63 

.39 

77 
95 
65 

.45 
49 
92 
67 

.34 
120 
93 
66 

.33 
89 
93 
69 

.23 

66 
92 
74 

.27 
29 
97 
77 

.29 
72 
95 
75 

.34 
92 
96 
76 

.30 
126 
94 
78 

.31 
56 
90 
76 

.08 
56 
94 
69 

.27 
47 
95 
74 

.33 

56 
97 
75 

.32 
71 
94 
74 

.36 
76 
93 
73 

.31 
39 
94 
73 

.40 
99 
97 
76 

9.07 
2125 
92.9 
71.6 

BEEVlLLE  5  NE   :  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   ;  ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

^ 

Day  of  month 

01 

Station 

1 

I  IN) 

eH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29. 

30 

31 

6USHLAND  1  WSH 

2 

atf 

5< 

57 

60 

50 

58 

59 

57 

59 

58 

56 

60 

55 

54 

56 

61 

64 

63 

64 

55 

50 

66 

65 

64 

62 

62 

65 

64 

64 

62 

50 

56 

60.3 

6 

6A^ 

5! 

56 

58 

59 

58 

58 

57 

58 

57 

58 

59 

55 

55 

57 

60 

52 

53 

64 

58 

5d 

63 

64 

64 

53 

63 

64 

54 

54 

53 

51 

60 

50.0 

lueeocK  9  N 

4 

HA) 
Hit 

8( 
54 

83 
54 

82 

83 
69 

92 
5! 

82 
56 

94 
66 

74 
58 

83 
67 

82 
65 

75 
57 

76 
54 

81 

60 

82 
53 

86 
66 

98 
70 

89 

74 

84 
73 

93 
65 

93 
66 

82 
72 

88 
73 

87 
72 

95 
59 

85 
68 

85 
70 

80 
68 

80 
65 

73 
63 

79 
53 

87 
64 

82.4 
67.2 

MA) 
MU 

7; 

56 

77 
56 

77 
58 

79 
70 

78 
71 

79 
66 

79 
59 

72 
70 

78 
58 

79 
59 

6! 

73 
70 

75 
56 

77 

54 

80 
66 

82 
70 

83 
75 

60 

75 

78 
59 

79 

70 

78 
73 

92 
74 

92 

75 

81 
73 

81 
72 

81 
73 

77 
72 

79 
59 

71 
65 

75 
66 

91 
68 

77.9 
59.7 

WESLACO  2  E 

; 

MA) 

nit 

9( 

101 
73 

103 
74 

9? 
77 

9i 

79 

104 

90 

104 
80 

103 
83 

101 
83 

98 
91 

91 
79 

100 
70 

93 

74 

101 
70 

102 
73 

103 
75 

102 
78 

99 

77 

98 
61 

103 
92 

103 
81 

103 
82 

98 
83 

95 
82 

90 
75 

93 
76 

100 
77 

104 
78 

103 
78 

99 
80 

103 
82 

99.7 
76.0 

4 

MA) 
MU 

91 

7i 

92 

77 

9' 

77 

93 
9( 

92 
81 

95 

82 

95 
82 

95 

6S 

94 
65 

91 
83 

90 
91 

91 

74 

89 
77 

92 
74 

93 
77 

94 
79 

94 
80 

93 
81 

92 
63 

95 
93 

95 
83 

95 
84 

94 
84 

92 
93 

86 
80 

86 
79 

93 
79 

95 
80 

95 

61 

94 
62 

96 
84 

92.9 
80.6 

8 

HA) 

90 
7< 

88 
76 

91 

91 
91 

90 
Si 

92 
82 

93 
83 

93 
85 

93 
85 

92 
93 

99 
92 

97 
75 

97 
76 

89 
75 

90 
78 

92 
90 

92 
81 

92 

81 

90 
64 

93 
94 

93 

84 

93 
85 

93 
85 

91 
94 

96 
81 

87 
79 

90 
79 

93 
81 

93 
82 

93 
63 

94 
64 

91.0 
81.3 

BUSHLAND  I  WSW   ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 

See  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 
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STATION  INDEX 


STATION 


4BIHN4THY 
ASILGNE  HSO 
ACKEHLV  I  WSM 
4P4MSWIUE 


A5PEAN0MT  2  SSH 
ATMEMS  3  5SE 
ATLANTA  I,    HSrt 

AUSTIN  WS3 
AVALON 

aAiRO 

BiKERSf lELD 
SALLINQEn  I  5H 
B  111.  MOB  HE  4 
BANK6RSM1TH 

baromell  nun 

9atf><4n  ranch 
batesville 


BAY  CIT 

BAYTOWN 
BEAUMONT  FILTI 
3E0IAS 

BEEVULE  5  NE 
BElTON  0AM 
BENAVIDES 
BENAVIOES  NO. 
BENBROQK  OAI 
BEN 


•WATERWORKS 


HIN 


SIC  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

Bin  SPRING  FIELD  ! 

SIC  SPRING 

BIC  MELLS 

BLANCO 

BLEHETT  9  Nw 

BLQVS  CAHPGRUUMO 

BLUE 

B3ERNE 

B^N  HIER  Z    E 


SSgulLLAS 

ANCE 

BGRCER  3  H 

83HIE 

BIXELDER 

B3V0 

BRACKETTVI 

l*F 

BRADY  2  Ht 

BBAIOS 

BRECKENRIOGE 

BBEMONO 

BBENMAM 

8RICE 

BRIDGEPORT 

6R1CCS 

BRITTON 

BRONSON 

flSOwNEIELO 

NH 

7 

BROMNSvILL 

:0 

BROWNHOOD 

BJEFALO 

6JLER  2  NE 

BJLVEROE 

BUNKER  MILL  S 

BURKETT 

BJRLESON  2 

IS 

BJRLINCTON 

3 

<i% 

BJRNET 

BJSHLANO  1 

MS 

lNydn  dam 

iNVON  DAI 
iNYON  DA-* 
lNYON  PA-^ 
iNYON  DA** 
lRRIIO  SBI 


ENTfiR 
ENTER  CIT 

ENTERvlLt 


HANNlNC  HQ,    t 

h4pm4n  ranch 
marlotte  S  NNH 

HEAPSIDE 

■4ERQKEE 

HlLORESS 

•4IL0RESS    FAA   AIRPORT 

■41LLIC0THE 

hisos  basin 
ibolo  creek 
larenoon 
labksville  2  e 


LEBti<tME 
LEVEL AND 
LIPTOH   10   E 


BREhSTER 
CHEROKEE 
BRAZORIA 

WISE 

HOTTER 
VAL  VERDE 
CHAMBERS 
CRIMES 

ttlLLlAHSON 
ANONEHS 

BRAZORIA 

COLLIN 

JONES 


07  SAN  PATRICIO 
07  ARANSAS 
03^  ARCHER 


OA 

GRIMES 

01 

BEE 

0' 

BELL 

01 

DUVAL 

UUVAL 

Oj 

TARRANT 

02 

KNOX 

BURNET 

REAGAN 

REAGAN 

01 

HOHAHO 

09 

DIMMIT 

BLAkCO 

5    JEff    DAVIS 


nenton 

FANNIN 
MONTAGUE 
LIPSCOMB 
9REKSTER 
HUTCHINSON 
MONTAGUE 
IVER 


ISE 


OCHILTREE 
COHAL 
QALLAH 
COLEMAN 

JOHNSON 
MILAM 
BURNET 
POTTER 


06    REAL 

1    HEMPHILL. 

OS    PRESIDIO 

VAN    lANDT 

COMAL 
RANDALL 

COMAL 
OTJ  COMAL 
"  COMAL 
07]  COMAL 

COMAL 


Oi;  HARTLEY 
Oil  MiRTLEY 
07!  NUECES 
0«  ATASCOSA 
07l  GONZALES 
Ob.    SAN    SABA 

02|  CHUORESS 
02l  CHILDRESS 


1696 
169« 
ITOl 

1715 
1741 
1761 
17721  0* 
'  177>< 
1777|   07 

IBOO  C 
1«10  C 
1813   09^  BOSQUE 


RDEMi 

bsewster 

RAflNES 

DONLEY 
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TIME  AND 
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p- 

b 

r 

^ 

a. 

8A 

MIC 

MIC 

ft 

7( 

ft 

71 

SJ 

7J 

BA 

BA 

MID 

HID 

Bl 

flA 

BA 

^ 

7A 

6P 

ei 

5P 

)P 

7A 
6P 

5P 

5P 

6P 

6P 

7A 

'* 

7A 

MID 

MIC 

7i 

7J 

9A 

fA 

BA 

RA 

SA 

11 

8A 

BA 

BA 

' 

7A 

BJ 

et 

8J 

BA 

SA 

RA 

8A 

Bl 

BJ 

7A 

8A 

BA 

BA 

7A 

7A 

8J 

81 

7A 

7a 

7A 

7A 

6P 

7A 

76 

Bt 

6( 

6P 

b( 

71 

It 

74 

7A 

BA 

BA 

7( 

7( 

It 

71 

Mif 

MH 

St 

74 

7A 

74 

7A 

7A 

7( 

MIC 

Mt( 

6t 

6t 

Bt 

7A 

7A 

7i 

7t 

*P 

7A 

AP 

bl 

6P 

6P 

7P 

7P 

7A 

BA 

BA 

4P 

7A 

7A 

7A 

5P 

&P 

7t 

7t 

7t 

71 

71 

71 

7t 

SA 

SA 

7A 

BA 

SA 

iP 

SP 

AP 

MIO 

MID 

6P 

B^ 

BA 

7i 

7/ 

BA 

7A 

6P 

7i 

71 

6( 

61 

TJ 

71 

TP 

OBSERVER 


M,    0.    HOOD 

NATL  MEA7HEH  SERVICE 

WARREN  ZANT 

BEN  L.  LONG 

JOHN  0.  HlLLETTi  JR. 

CHESTER  wUEY 

GILBERT  H.  GORDON 

WILLIAH  H,  HUDGINS 

MRS,  mavbell  kelluh 

CITY  OP  ALVIN 

U  S  FOREST  SERVICE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMM 


INAHlJAC  TBCD 
^ILLIAM  J.  BARCER 
.AMRENCE  1.  OUNLOP 
tNDREHS  COUNTY  AIRPORT 
:iTY  OF  ANCLETON 
JESSE  T.  VANDACRIFF 
:,  M,  RICE 


ROBERT  L.  hERnOON 
LI  S  WILDLIFE  REFUGE 
CORDON  ELMORE 
CHARLES  T,  HAHKES 
HAZEL  M.  PELHAM 

CLOSED  12/31/70 
C.  G.  ViEftTEL 
DR.  OHICHT  A,  JONES 
LAWRENCE  H.  CAVER 


herschel  h.  smith 
j.  c.  chrisman 
:lyoe  craves 
(adio  station  krun 
(eeves  county  htr  d 

rLROY    UHNELLE 
lORPS    OF    ENGINEERS 

BRTGHTf    JR. 


KING 


>KM 


.LES    SLA' 

SMITH 
IMONT    FH 


HI    Ell 


'VLE 


TION 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  SA^AN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEAGUE  RANCH 

WILSON  KLOSE 


BIC  SPRG  F 
BIC  SPRING 

T.  STANFIELl 


EOCAR  SC 

■IWARZ/  JR. 

CLARENCE 

A.  PENNING 

ITRELL 

R,  0.  TO 

^PKINS 

HELVIN  E 

SLOVACEK 

BIG  BEND 

NATL  PARK 

ARTHUR  H 

MORGAN 

OHAN  C. 

TOVALL 

OTIS  L. 

3ANIEL 

JOE  SOB 

JNCER 

FRANK  0. 

SANCHEZ 

THOMAS  A 

PARKER 

JOSEPH  E 

HUGHS 

MRS,  LORENE  B.  FORO 

ECTOR  B, 

FIELDS 

MISS  JEA 

1  M.  KOTCH 

w.  C.  STEIN 

CHARLES 

J.    MURFF 

MRS.  BETTY  HEM8REE 

CARL  A. 

TEWART 

MILTDN  R 

GtLREATH 

LESTER  £ 

SISK 

LEWIS  SI 

1M0NOS 

NATL  WEA 

HER  SERVIC 

RADIO  ST 

.TION  KBWO 

CHARLIE 

..  SOUYRES 

IE  MCCARTOR 

WOOD 

ROBERT  L 

LAM8ERGER 

MERREL  F 

BURKETT 

w.  RUSSE 

L  LACE 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

WALTER  C.  ANDERSON 
WUSON  CRAWFORD 
Miss  FRANCES  E  HOWARD 
J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

ROBERT  D.  SAWVELL 
ARTHUR  W.  NEY 


LA  B.  KELLOGG 

M05LEY 
.UDREY  W  VARCA 
Y  OF  CARTHAGE 
NTON  HODGES 
LARD  E,  OALCHAU 
CUERITE  BURNS 
UEL  M.  KERR 
ES  W.  FORBES 
REL  HEAD 
E.  DICKEY 

BESSIE  L.  OLSON 

E.  CARGtLL 

YO  ROBERT! 

PMAN  RANCH 

ER  E  BOOTH 

L  L.  FREEMAN        I 
DUDLEY  BATTLE 
"ORRIS  HIGLEY  I 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
ARTHUR  E.  HERCHNAN 

U  S  NATL  PARK  SERVICE   ' 
IGNATZ  L.  MUTZ«  JR. 
TOMMIE  C.  SAYE 

STATION  KCAR 
lYMOND  R,  HAMILTON 


P.  CLASSED 
TIMS 


CLOOINE 
COIOSPRINC   9   SSM 

COLOHATER   ]   H 

COLEMAN 

COLLEGE    STATION    FAA    Al 

CDLORAOfl    CITy 

colljhbus 
c:mancme 
commerce 

CONCORD 

CONLEN 
CONROE 
COOPER 

cope  ranch 
c3ppera$  cove 
c:]rnuoas  service  STA 
c3rpus  christi 

C3RPJS    CHfllSTt    WSO 
C^RSKANA 
C3RVELL    CITY 

C3TT0NWO0D 

C1TULLA 

C3TULLA  FAA  AIRPORT 

CRANOALL 

CRANE 


CROSS  PLAINS 
CROSS  PLAINS  : 
CROHELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  E 
CYPRESS  I  SW 
OACUS 
DAINGERFIELD  ■ 


I  DECATUR  2  SSW 
DEKALB 
DEL  RIO  HSO 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 
OBMEYVULE  S  S 


DtAI 


/ILLE  2  I 


OOOLE  6 

SNE 

ORYDEN 

ORYER  1 

DUBLIN 

DJMAS 

OJMONT 

DUNCAN  w 

LSON  RANC 

DUNDEE  6 

NN 

EAGLE  LA 

,E 

EAGLE  MT 

SS 

KE  DAM 

EASTlANO 

EDEN  1 

EDEN  NO 

I 

EDNA  HWY 

39 

BRIDGE 

EDOM  Z  N 

E 

CAHPO 

E 

PASO 

>4S0 

E 

DORADO 

I  N 

E 

DORADO 

I) 

£ 

DORADO 

19 

SW 

E 

ECTRa 

£ 

GIN 

EMORY 

ENCINAL 

J  N 

ENGELMAN 

GA 

DENS 

ENNIS 

EVADALE 

EVANT 

FA8ENS 

f 

IR  OAK 

S  H 

NCH 

FARHERSVULE 

FEDOR 

FERRIS 

PIPE 

FISCHERS  STORE 


LORENCE  J  SE 


FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FORT  MCKAVETT  7  N 

FORT  STOCKTON  35  SSW 


FRIONA 
FRISCO 

FROST 


GARDEN    cr 

GARDEN  cr 
I  CATESVULI 
I  GEORCETOW 
I  GEORGE    WEI 

CIODINGS 


I  CIL' 
I  CIRVIN 


GLAOEW, 
GLEN   ROSE    2 
COLO 


FORT    BEND 
SAN   JACINTO 
DALLAM 

COLEMAN 

BRAZOS 

02|  MITCHELL 

17  COLORADO 
03  COMANCHI 
03  HUNT 
OA  RUSK 


STERLING 
CORYELL 
HUDSPETH 
07j  NUECES 
07  NUECES 
03  NAVARRO 
tJ  CORYELL 

06  GILLESPIE 
~  LA  SallE 
LA  SALLE 
KAUFMAN 
CRANE 
BOSQUE 
HOOD 
REAL 
HOUSTON 
CROSBY 

CALLAHAN 
CALLAHAN 

FOARD 
09j  ZAVALA 
"    DEWITT 


01 

LIPSCOMS 

MILAM 

Oi 

WISE 

BOWIE 

VAL  VERDE 

Oi 

GRAYSON 

DENTON 

0- 

0* 

ORANGE 

o* 

CHEROKEE 

DICKENS 

FRIO 

LEE 

0] 

CASTRO 

01 

CASTRO 

0«LL- 


01 

MOORE 

KING 

0( 

SCHLEICME 

ARCHER 

0" 

COLORADO 

0- 

TARRANT 

MAVERICK 

EASTLAND 

Ob 

CONCHO 

06 

CONCHO 

08 

JACKSON 

0* 

VAN  ZANDT 

6  SCHLEICHER 
CHLEICHER 
■  CHLEICHER 
_   iICHITA 
07  BASTROP 
RAINS 


COMAL 
CORYELL 
FAYETTE 
MOTLEY 


Floyd 

lipscomb 

montague 


HUDAPETH 

MENARD 

PECOS 


TARRANT 


0«  ROBERTSON 
GILLESPIE 
BRAZORIA 
DUVAL 
6|  09j  FRIO 

PARMER 

COLLIN 
79{  03  NAVARRO 
06  IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

galveston 
oeaf  smith 
Glasscock 

STERLING 


LIVE  OAK 

LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 


29  42 

3D  32 

36  2B 

31  90 


31  3* 
33  IS 
31  59 

3b  14 

30  19 
33  22 

31  34 
31  07 

31  47 
27  4B 

27  46 

32  09 

31  33 

30  10 

28  26 

28  27 

32  30 

31  23 

31  46 

32  3Z 

30  04 

31  18 

33  40 

32  07 

32  10 

33  99 

2S  41 
Z9  09 

29  3B 

30  26 
32  39 
36  01 

32  91 

29  03 
3b  26 

30  47 

33  12 
33  30 

29  22 
33  49 
33  12 
33  31 

30  14 

31  92 

33  37 
Ze  40 
30  21 


31  29 
30  03 
29  23 

32  Ob 


28  98 
32  23 

29  12 


10  34  02 

30  21 

32  92 

2B  09 

26  20 

32  19 

30  20 

31  29 
31  30 

29  49 

31  43 

26  33 

27  13 

ZB  57 

33  10 

30  19 

32  32 

31  23 
Z9  99 

31  19 

29  41 

34  14 

30  4B 

29  OB 

33  99 
33  92 

36  2b 

33  29 

32  06 

30  36 

31  18 
30  96 
30  23 


95  41 
99  09 

102  3B 

•9  26 

96  Zl 
100  92 

96  32 

96  35 

95  94 

94  39 

102  1* 


101  H 
97  99 

109  28 

97  24 

97  30 

9b  2S 

97  37 

99  08 

99  IS 

99  13 

96  28 

102  20 

97  90 
97  37 
99  44 


100  99 

96  34 

97  Ob 
99  19 


99  16 

100  SO 
99  10 
9b  49 

102  13 

102  19 

99  3* 

102  07 

97  16 
9B  20 

101  98 

100  31 

100  10 

98  56 

9b  20 

97  28 


28  42  '  100  29 


9b  17 

106  24 

100  36 

100  4Z 

100  9Z 

98  99 
97  22 

99  49 


9b  37 

94  09 

98  09 

10b  09 

98  30 
9b  07 

99  OB 


97  03 
9b  40 
99  22 


97  4b 

98  10 
101  20 
101  19 

100  08 
97  34 

101  22 
103  53 
105  90 
100  07 
103  02 

102  54 


31 

30 

28 

99 

27 

93 

2V 

01 

34 

38 

33 

32 

03 

31 

35 

37 

32 

33 

39 

Z9 

18 

31  09  ; 

32  31 
32  1« 
30  21 


520 
2070 
2b9o 
2530 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


FRANK  H. 

HATKINS 

LEROY  S, 

OABNEY 

'KANKLlr 

CHAPMAN 

MR!  MELf 

A  ".  STE\ 

■NS 

U  !  FED 

IVIATION 

ICENCI 

BUFURO  t 

RICH  JR 

ERWIN  J. 

KNIPPEL 

ELTON  K. 

MC  CULLOUOH 

MRS,  HELVA  LEMON 

JAMES  C. 

TAYLOR 

Jisse  c. 

DAVIS 

lEN 

OOIE  L. 

IRIOCES 

LtNOON  L 

.  CLICK 

A.R.  TMC 

^PSON 

LEE  R.  : 

INNIN 

CHAMBER 

3F  COMMEI 

:e 

NATL  WEI 

TH8R  SER\ 

ICE 

RADIO  !- 

ATION  KAND 

ERVlN  C. 

MUELLER 

EOCAR  A. 

AHHEN! 

MRS.  SAL 

LY  S.  JEr 

«tNCS 

U  S  FED 

AVIATION 

kCENCl 

MRS  VALL 

IE  SUE  S0RRELL3 

J.C.  NEI 

.AND 

MRS  ELSIE  LEE  Phi 

.LIPS 

MRS.  ORA 
MRS.  VEL 

MA  CRIOER 

JAMES  H. 

GIBBS 

CITY  OF 

CROSBYTON 

P.  C.  NEWTON 

CHESTER  CLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN  B.  hQlOSHORTH 

RADin  STaTIQN  KCFH 

JOHNNIE  H,  DOLEN 

PAUL  WEST 

LONE  STAR  STEEL 

U  !  FED  AVIATION  ACENC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JOHANNA 


'4.  ALLENSON 
rMILLER 


ETOUE 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  DENTON 
JACKSON  B.  NIXON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 


JOHI 


.  THOMASON 
SAM  L.  PORTER 
K4THRYN  S,  DEWOODY 
J,  A.  POlANSKV 
EDWIN  RAMEY 
HOWARD  V.  COOK 
MRS,  LELA  F.  BRQWN 
w,  E.  TEN  EYCK 
JOHN  F.  HENKHAUS 
MRS,  ARRA  L,  NELSON 


<0D0 


RADIO  STATION 

MRS  RERRtLLA  R  BREwSTE 

DUNCAN  WILSON 

JAMES  M.  CLUBS 

C,  E.  DOWDY 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

F.  JAMES  DABNEY 

C.  H.  SPISER 

GLENN  V,  MC  CORD 

MRS  IDA  BERRYHILL 
MRS.  ODESSA  M,  JAMES 
ORELLA  C.  SPARKHAN 
NATL  HEATHER  SERVICE 
GAIL  MITTEL 
JACK  WAOE 
H,  C.  WALKER 
MRS  RUBY  E.  COATS 
EDWIN  0.  LUNDCREN,  JR. 
CUV  SISK 

JOSEPH  BURKHOLOER 

INACTIVE  4/8/70 

S.  L.  9RUNS0N 

MRS.  ARRIS  0.  RUBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  MACIAS 

PETE    SUTTON 

CLDIS  MULLEN 

INTNL  BNDRY  .mTR  COMH 

WILLIAM  S.  BRINK 

BONNIE  SKLOSS 
CHARLES  J.  RtKE 
MRS  LORINE  (t  JENKE 
HENRY  W.  HAMM 
JAMES  FINLAY,  JR. 
EDDIE  FISCHER 
BERNARD  B.  BOTKIN 

F.  F.  PECHACEK,  JR. 
MR  GEORGE  0  PQPE 
MRS  BETTIE  LEFNER 

R>  M.  JOHNSON 
PRODUCER!  COOP  ElEVATO 
MILTON  HARRI!ON 
KENNETH  V.  SMARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  £,  CILmORE 
BARRY  SCOBEE 
CLENN  E.  CANP^  JR, 
JQHN  H,  TREADWEIL 
J  WEIR  HALL 


(ALPM  MC  KINNEY 


NORMAN 

J.  DIETEL 

DOW  CHE 

IICAL  CO 

L.  M,  W 

RBURTQN 

CMRIS  f 

FCLPS 

ARLEY  L 

OUTLAND 

PASCHAL 

B.  ROBERTS 

,Y  LINA  MC  CR 

MRS,  KA 

0! 

JACK  MEEK 

KIMBALL 

T.  REDOELL 

TEXAS  P 

H«  AND  LIGHT 

0 

NATL  WE 

ITHER  SERVICE 

HERBERT 

L  SULLlVA 

BROOKS 

M,  SCHLEY 

HERBER 

C.  KDEHLE 

CHARLES 

F,  STILL 

lEITLER 

CLED  MARLOWE 

ROBERT 

A,  HACK 

EOMUNO 

KO£NNEC«E 

STATION  INDEX 
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1  i 

2 
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OBSERVER 

Eg  g 

5    o 

T 

I 

1 

It 

COLDTHMAITE 

361*.  03 

NILLS 

3|  31  27 

is)  Z9  40 

98 

34 

1580 

9P 

HARRY  ALLEN 

COL I AD 

36lflj  07 
3620  07 

GOLIAD 

24 

160 

3P 

5P 

EMIL  H,  WEBER 

SOLIAO  1  SE 

COLlAD 

ly   28  38 

23 

91 

7* 

POLO  PEREZ 

G9HZALES 

3622;  07 

CONIALES 

*l  Z9  30 

27 

312 

TA 

7A 

CARL  H,    FRIEDRICH 

CORDONVlLLE 

36«.2l  03i  GRAYSON 

10(  33  48 

96 

51 

TIO 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

CQtlHAN 

360U  03!  EASTLAND 
366bI  03l  YOUNG 

11  32  13 

1400 

DAISY  L,  SL4T0N 

CRAHiN 

I  33  06 

39 

1045 

7A 

7A 

D4VID  H.  BAKER 

CKANBURy 

36T3'  OJ  HOOO 

I  32  27 

97 

740 

5P 

JOHN  G.  LITTLE*  M.D. 

GSA'^OPALLS  3  SSE 

3680.  OS  fcflRO 

^   31  IB 

102 

90 

24*0 

7A 

7A 

CHARLES  W,  POTTS 

CHANCER 

368!)  03.  BlLl-UMSON 

1  30  43 

26 

57T 

TA 

FRANK  MACH4CEK 

O4P6L4N0 

36891  0»;  HOUSTON 

J  31  29 

95 

29 

480 

4P 

F,  H.  THOMAS 

GRAPEVINE  OAH 

369  l!  Oii  TARftANT 

IS  32  98 

03 

585 

8^ 

8A 

84 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CREENVUlE  7  HH 

J73*i  03  HUNT 

IZ  33  IZ 

13 

TA 

HAL  W.  ENGLISH 

CS0ES8EC< 

3T70I  03;  LIMESTONE 

1  51  31 

32 

474 

8A 

6A 

J.  D.  WILSON 

caavETQN  1  SE 

3776  0»[  TRINITY 

19'  31  03 

07 

305 

MEL6URN  E,  MINTER 

C«UVER 

3787  Ol;  HANSFORD 

Zl  36  19 

101 

24 

3169 

6P 

ARTHUR  M,  EVANS 

CJ^TER 

3S22  031  CR4VS0N 

is'  33  2? 

45 

7Z3 

74, 

FRANK  BROOKS 

CJTMRIE 

3823  021  KING 

10'  33  37 

100 

20 

1770 

6P 

7A 

KATIE  SLOVER 

HACcaeaay 

38*1  02,  COTTLE 

iOl  33  9* 

D9 

1680 

BOB  CH4NEY 

K&CAMSPQtlT 

3a*6|  0A|  RED  flIvER 

10  33  23 

1* 

315 

7A 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HAIL  RANC>4 

3871 

0^  KERR 

*l  30  08 

99 

36 

Z280 

THOMAS  C.  HALL 

MALLETTSVlLLE 

3873 

OTl  LAVACA 

6  29  27 

S6 

235 

TP 

LEO  BRIER 

HAMILTON  ZSSE 

3864 

03  HAMILTON 

1  31  *l 

1268 

7A 

W.  CLYDE  RAI8UURN 

HAMLIN 

389& 

02  JONES 

1!  32  53 

100 

17Z0 

5P 

W.  C.  HOUNTREE 

HAftLETQM 

39*1 

0*1  HARHISO^ 

lOi  32  *0 

355 

7A 

MRS.  HABLE  T.  NQRHAN 

HARLINGEK 

39*3 

101  CAMERON 

ll|  Z6  13 

41 

38 

74 

7A 

JIMMY  L.  YOUNG 

HARPER 

395* 

061  GILLESPIE 

3!  30  18 

99 

13 

2080 

7fl 

DAYTON  0.  BAHE 

3972 

01  CASTRO 

3*  23 

102 

D7 

3650 

DARREL  H.  OAVIS 

HARTLCV 

39B1 

Oil  HARTLEY 

2 

35  53 

102 

2* 

3915 

eA 

HQH4R0  E.  BAKER 

HASKELL 

3992 

021  HASKELL 

1 

33  10 

99 

** 

1605 

BA 

SAMUEL  P.  HEHREN 

HAMKIMS  1  e 

4020 

04  HOOD 

IZ 

32  39 

95 

11 

335 

74 

J4RVIS  CHRISTIAN  COL 

HE8&R0HVILLE 

AOSS 

09|  JIM  HOGG 

9 

Z7  18 

40 

559 

8A 

DON  e.  MEYER 

HEMPHtLL 

*07e 

04j  SABINE 

LZ 

31  20 

5Z 

273 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEHPSTEAO 

408C 

HALLER 

30  06 

96 

D9 

251 

84 

J.  D.  S4RTAIN 

HENDERSON 

*0B1 

04 

RUSK 

32  11 

496 

74 

MESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

*093 

03 

CL4Y 

33  *9 

98 

IZ 

900 

WILLIAM  D,  KIMBROUGH 

HEREFORD 

01 

DEAF  SMITH 

34  48 

102 

28 

36*0 

74 

;  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HfWiTT  1  SE 

♦  122 

03 

MCLENNAN 

31  27 

11 

6*2 

DEHITT  C  CHAPMAN 

HICO 

*137 

03 

HAMILTON 

I 

31  59 

98 

DZ 

1095 

9P 

W.  R.  HAMPTON 

HICGINS 

*1*0 

01 

LIPSCOMB 

' 

36  07 

100 

01 

2570 

CARSON  WILLIAMS 

HlLLSaOflO 

A1B2 

03 

HILL 

1 

32  01 

97 

D7 

590 

74 

RADIO  STATION  KHBR 

HINOES 

*191 

09  ATASCOSA 

8 

Za  43 

360 

e 

M42IE  HINGES 

HtTCHLANO  6  SSM 

01,  HANSFORD 
07^  MEDINA 

Z 

36  23 

101 

21 

3150 

GENE  FLETCHER 

HONDO 

*Z5<. 

Z9  21 

901 

7A 

74 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

HQNEV  GROVE 

03  FANNIN 

10 

33  39 

5* 

670 

7A 

RICHARD  M.  MCCLEARV 

WORDS  CREEK  OAH 

*27S 

OZ!  C0LEM4N 

3 

31  31 

99 

34 

1962 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

H3RCER 

*2e9  0*-  J4SPER 

31  DO 

10 

no 

MRS.  JE4N  DATES 

HOUSTON  INCONT  AP 

*300i  08,  HARRIS 

I* 

29  59 

22 

96 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AtRPORT 

MyQt   08|  H4RS1S 
*309|  081  HAHBIS 

1* 

Z9  39 

99 

17 

50 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

H3UST0N-4DDKXS 

I* 

Z9  46 

99 

J9 

91 

V   S  CORPS  OF  ENGINEERS 

«3UST0\-4LlEF 

*31li  5ft  HiRRIS 

1* 

Z9  43 

93 

36 

71 

FRED  L.  HALE 

MOuSTON-BiHtER 

*313!  091  HiRHIS 

I* 

Z9  49 

130 

7fl 

LiLLie  H.  FRY 

H3USTON-0EER  PARK 

*315l  08  HARSIS 

1* 

29  43 

38 

35 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS  , 

*32r  oal  HiRKis 

1* 

29  47 

95 

Z6 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON-ISDEP  HEIGHTS 

*323  oal  HARRIS 

29  3Z 

25 

93 

74 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

H^USTON-wESTBLiRV 

*329 

081  HARRIS 

29  40 

28 

65 

74 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTO\-NORTH  HOUSTON 

*3Z7 

HARRIS 

1* 

29  93 

31 

111 

9A 

ANDREW  F.  CRAN04LL 

HOUSTON-SiN  JACINTO  DM 

*32e 

08 

HARRIS 

29  95 

95 

39 

56 

74 

JAMES  0.  GRANBEBRY 

H0UST0N-S4TSUMA 

*329 

06 

1* 

Z9  99 

37 

118 

e 

JOHNNIE  w,  OOUEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331 

08 

HARRIS 

1* 

29  48 

93 

30 

92 

7fl 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAV 

*3*3 

03 

ERATH 

1 

32  21 

96 

18 

1451 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HJMBL6 

•  362 

08 

HARRIS 

1* 

30  00 

19 

98 

7A 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUHBLE  pump  STA  9  NNH 

*363 

SUTTON 

30  22 

ioo 

IS 

2200 

64 

BILL  W40E 

HJNT 

437* 

KERR 

30  0* 

20 

1763 

CLAUDE  STARK 

MUNTSVILLC 

4362 

0* 

HALKER 

30  43 

33 

4  94 

84 

A4RQN  H.  TATE 

HURST  SPRINGS 

4390 

03 

CORYELL 

1 

31  39 

1074 

7A 

LVMON  L  HDLLINCSWORTh 

HVE 

4*02 

BLANCO 

30  19 

3* 

1456 

7A 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

4*25 

05 

PECOS 

9 

31  16 

102 

I.Z 

ZJ60 

5P 

t 

PECDS  COUNTY  WATER  DIST 

nOlAN  GAP 

4440 

03 

HAMILTON 

1 

31  *e 

25 

1575 

LOIS  W,  BYNUM 

IREDELL 

44T6 

33 

BOSOUE 

1 

31  59 

97 

S3 

908 

': 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

jACKSBOftO 

4517 

35 

JACK 

15 

33  I* 

96 

D9 

1098 

5P 

c 

JOHN  W.  aSH 

J4CKS0N  HILL  GUARD  STA 

4523 

SN  AUGUSTINE 

31  19 

17 

271 

74 

74 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

452S 

CHEROKEE 

31  38 

P 

5Z0 

5P 

7A 

JEWELL  H.  JAYROE 

JAMES  RIVER  RANCH 

*!3e 

MASON 

3 

30  32 

99 

23 

1552 

74 

CLARENCE  HC  OOUGALL 

JARRELL 

4SS6 

03 

HILLJAMSDN 

30  49 

36 

665 

JAMES  H  JONES 

J4SPER  3  S« 

*S63 

JASPER 

30  3* 

290 

eA 

LYLE  P.  SQUIRES 

JAVTON 

4970 

02 

KENT 

33  15 

100 

3* 

ZOIO 

74 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEOOO  2  NNE 

4979 

07 

BASTROP 

4 

Z9  SO 

97 

la 

472 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

4577 

MARION 

32  46 

20 

199 

e 

ROBERT  C.  CONNOR 

JE-ETT 

4991 

0* 

LEON 

19 

31  21 

96 

39 

506 

7A 

c 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CI  TV 

4605 

Blanco 

3 

30  17 

24 

1194 

84 

SA 

PENICK  BROS.  LBR,  CO. 

JOURDANTON 

ATASCOSA 

ZB  3* 

13 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION 

4670 

KIMBLE 

30  30 

1760 

6P 

MRS,  HELEN  S.  COLEMAN 

JJNO 

4672 

06 

V4L  VEROE 

11 

30  09 

101 

07 

1800 

7A 

7A 

GEORGE  4.  CHERRY 

JJSTIN  4  S 

4679 

031  3ENT0N 

33  02 

97 

19 

720 

WIIBURN  G,  ROESLER 

KAFFIE  RANCH 

4662 

09 

JIM  HOCC 

!;  ZT  05 

35 

8A 

INACTIVE  1/1/71 

KARNACK 

4693 

0* 

HARRISON 

101  32  41 

94 

39 

230 

5P 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

KARNES 

ibI  ze  93 

97 

54 

393 

9P 

ALVIN  SALGE 

KATV  «OLF  HILL 

*70* 

06 

HARRIS 

1*  29  9* 

SO 

ITl 

84 

LEftOY  WILKINSON 

KAUFMAN 

4709 

03 

KAUFMAN 

19 

32  39 

96 

19 

436 

74 

74 

MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 

KEMPNER 

*745 

LAMPASAS 

1 

31  04 

30 

886 

74 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEOV 

4792 

07 

KARNES 

U 

28  49 

SI 

283 

5P 

9P 

CITY  OF  KENEOY 

KBNNEDalE  6  SSH 

*76l 

03 

TARRANT 

15 

32  3* 

I* 

792 

74 

F.  E.  UMPHRESS/  JR. 

KINT 

*767 

09 

CULBERSON 

9 

31  0* 

104 

14 

4220 

84 

R.  L.  JONES 

KERRVILLE 

*780 

KERR 

30  03 

39 

16*2 

84 

ROY  L,  SEYMOUR 

KILLEEN 

03 

BELL 

I 

31  07 

kZ 

790 

9P 

BELL  CNTY,  WTR.  CONTROL 

KINCSVULE 

*aio 

07 

KLEBURG 

9 

27  JZ 

S3 

65 

6P 

KIRBVVILLE  FOB  SERVICE 

4819 

04 

nemton 

12 

30  37 

93 

175 

9P 

84 

JAMES  R,  HARPER*  SR, 

K-JAPP  6  SM 

02 

BORDEN 

32  37 

101 

3 

2610 

6P 

MRS.  DON  FRANKLIN 

KOPPERL  3NNE 

4866 

03 

HILL 

I 

32  08 

29 

630 

; 

MATTHEW  BROWN 

K3UNT1E  3  SE 

4878 

0* 

HARDIN 

7 

30  20 

94 

.6 

81 

; 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4860 

01 

SHISHER 

10 

3*  22 

101 

3477 

: 

CARL  LOSSQN 

LA  GRANGE 

4903 

07 

Fayette 

29  99 

iz 

307 

74 

CHARLES  W,  PRIEBE 

LA  PRVOR 

4920 

09 

ZAVALA 

ai  ze  37 

99 

SO 

741 

84 

1 

PAUL  P.  PITTS 

L4  TUNA  i  S 

4931 

05 

EL  PASO 

U  31  58 

106 

36 

3800 

6P 

FEO  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

02 

TAYLOR 

32  14 

99 

S* 

1765 

8A 

CITY  OF  aaiLENE 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

4972 

03 

HISE 

15 

33  13 

97 

50 

681 

W,  C.  M4SSING1LL 

LAKE  COlORAOO  CITV 

02 

MITCHELL 

3 

32  20 

100 

S3 

ZIOD 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMES*  1  SSE 

5013 

01 

OAKSON 

3 

32  42 

101 

96 

2965 

74 

7A 

R40IO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018 

06 

LAMPASAS 

31  03 

11 

102^ 

74 

74 

NOLAN  R.  WORD 

LANCTRY 

50*8 

06 

VAL  VERDE 

Z9  48 

101 

3* 

1290 

84 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

9060 

KEB8 

u 

27  31 

28 

*9l 

6P 

6P 

JOHN  LEACH 

LATINER  RANCH 

5086 

02 

COTTLE 

10 

33  33 

100 

23 

1950 

74 

W  L  LATIMER 

LAVON  OAH 

5094 

COLLIN 

15 

33  02 

29 

504 

8A 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

509'? 

02 

TAYLOR 

3 

32  09 

49 

1970 

84 

MRS.  OrELLlA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

5113 

06 

REAL 

29  44 

16ZZ 

R.  5.  CO* 

LEAKEY  HO   2 

511* 

06 

REAL 

a 

29  42 

99 

SO 

1600 

5P 

9P 

JOHN  A  RICKS 

lenorah 

5158 

01 

MARTIN 

3 

32  18 

101 

S3 

2600 

7P 

GRDVER  SPRINGER 

levEllano 

3183 

01 

HOCKLEY 

33  34 

102 

23 

3550 

7A 

74 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEtllSVILLE  DAN 

5192 

oi 

DENTON 

15 

33  04 

01 

556 

8J^ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

9193 

07 

LEE 

I 

30  25 

97 

01 

465 

SA 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

08 

LIBERTY 

19 

30  03 

35 

8A 

MRS,  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

9Z29 

CASS 

33  01 

22 

403 

74 

7A 

PAUL  F.  C4MMILL 

LIPAN 

5Z*3 

01 

HOOD 

] 

32  31 

03 

931 

74 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100 

16 

Z490 

74 

7A 

W,  W.  GUNN 

LUTLEFIELO  NO,  2 

3269 

01 

LAMB 

1 

33  5* 

102 

20 

3500 

84 

BA 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

POLK 

I! 

30  44 

56 

178 

6A 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

06 

LLANO 

3 

30  45 

41 

10*0 

ERWIN  w,  LIGHT 

LOCKHART  2  NH 

528* 

07 

C41.DWELL 

29  34 

516 

7A 

EMlL  F.  WILLMS 

LONDON 

5312 

06 

KIMBLE 

3 

30  40 

99 

19 

1695 

JACK  C.  D4VT0N 

L3NC  LAKE  5  Su 

53Z7 

0* 

FREESTONE 

15 

31  37 

99 

305 

7A 

NOYL  ANDFRS 

LDNGVIEK 

33*1 

GREGG 

IZ 

32  28 

330 

74 

7A 

LONGVIEW  FIRE  DEPT 

LOOP 

93SI 

01 

GAINES 

3 

32  5* 

102 

25 

32*5 

6P 

L3RAIME 

5358 

02 

MITCHELL 

32  2* 

100 

zzeg 

JOHN  W.  KING 

L3RENE0 

5363 

01.  CROSBY 

1  33  *0 

101 

32 

3170 

SA 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVCLAOr 

5398 

HOUSTON 

1! 

31  08 

27 

298 

84 

LESTER  JONES 

LjeeocK  9  N 

5*10 

01 

LU880CK 

33  42 

lei 

3290 

:c 

WSD  POR  AGRICULTURE 

LJSBaCK  MSQ            R 

9*11 

01 

LUBBOCK 

1 

33  39 

101 

49 

3254 

MID 

MID 

NATL  WE4THEk  SERVICE 

LJFKIN  FA4  AIRPORT 

5*2* 

ANGELINA 

31  I* 

45 

281 

HID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LJLINC 

5*29 

CALDWELL 

29  41 

97 

405 

IVAN  J.  MERftITT 

_^ 

U 

OBSERVATION 

o 

z 

U 

U 

g 

TIME  AND 

3S 

o 

9 

§ 

r 

P 

TABLES 

STATION 

1 

1 

COUNTY 

< 

i 

< 

OBSERVER 

1 
1^ 

ei 

1 

% 

LYNXHAVEN  RANCH 

5449 

"06 

KERH 

4 

Z9  58 

99 

27 

1996 

~~7A 

C.  L.  SECOR 

HABANK  4  SH 

5*61 

03 

HENDERSON 

19 

32  20 

96 

09 

3*2 

t 

CITY  OF  M4B4NK 

MAOISONVILLE 
MAGNOLIA 

5477 
5*96 

0* 

MADtSON 
HONTGOMERY 

15 
14 

30  57 
30  13 

95 

59 

45 

230 
279 

9P 

8A 
7A 

ROSS  MADOLE 
CHADY  E.  4D4MS 

9579 

05,  BREWSTER 

11 

30  12 

103 

1* 

BA 

8A 

MRS.  SHIRLEY  S.  RODNEY 

M4RCU 

9963 

CONCHO 

31  07 

33 

1995 

74 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5996 

05 

PRESIDIO 

u 

30  18 

10* 

01 

4710 

9P 

5P 

t 

H4RRY  W  FIRSTBROOK 

M4RFA  16  SSE 

5600 

05 

PRESIDO 

n 

30  OS 

103 

53 

4660 

e 

RADIO  ASTRONOMY  DBS 

HARLIN  3  NE 

56U 

03 

FALLS 

1 

31  20 

96 

51 

372 

6P 

LEON  D.  AFINOWICI 

MARSHALL 

5618 

0* 

HARRISON 

12 

32  32 

94 

21 

392 

7A 

TA 

CITY  OF  MARSHALL 

HARYS  CREEK 

5646 

03 

TARRANT 

15 

32  44 

97 

29 

760 

lOA 

KENNETH  w,  DAVIS 

MASON 

5650 

(1AS0N 

30  44 

13 

1586 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5696 

02 

t-OTLEY 

10 

3*  01 

100 

50 

2  390 

c 

ALCIE  GROVES 

MATADOR 

5698 

02 

MOTLEY 

10 

3*  01 

100 

50 

2280 

8A 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

MATAGORDA 

56 

6P 

6P 

R.  R.  TRAYLDR 

M4THIS 

5661 

07 

S4N  PATRICIO 

28  06 

7A 

74 

ORVAL  W,  SCHUMACHER 

MAUD  1  S 

5667 

0* 

eONlE 

10 

33  19 

9* 

20 

305 

74 

HAZEL  M.  RACHEL 

maypearl 

9699 

03 

ELLIS 

15 

32  19 

01 

532 

c 

MADISON  C.  WILSON 

MC  ALLEN 

9701 

10 

HIDALGO 

11 

26  IZ 

13 

1Z2 

7A 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

570Z 

10 

HIDALGO 

11 

26  U 

98 

1* 

100 

MID 

HID 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707 

06 

UPTON 

9 

31  08 

lOZ 

IZ 

Z4!* 

84 

8A 

WEST  TEK4S  UTIL  CO 

MC  COOK 

5721 

HIDALGO 

26  30 

23 

ZZ5 

74 

7A 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

574Z 

BANDERA 

13 

29  48 

19 

16Z5 

84 

8d 

ALLEN  A.  KEESE 

HC  GRECOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

1 

31  26 

97 

25 

718 

84 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEV  3  S 

5766 

03 

COLLIN 

I! 

33  10 

37 

595 

!P 

7A 

HEARD  NAT  SCIENCE  HfiWWS 

MC  LEAN  3  E 

5770 

01 

10 

35  14 

100 

33 

94 

9A 

c 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CO 

MEHPHtS 

sezi 

02 

HALL 

10 

3*  4* 

100 

33 

2100 

64 

5A 

R4YF0RD  E,  HUTCHER50N 

HENARD 

5622 

MENARD 

3 

30  59 

1991 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

HENTONE  2  S 

5628 

LOVING 

31  41 

103 

36 

94 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

HERCEOeS  6  SSE 

5836 

10 

HIDALGO 

11 

26  04 

5* 

75 

7A 

C.  0.  WILL14HS 

MERCURY 

5840 

06 

MC  CULLOCH 

J 

31  29 

99 

10 

1440 

e 

L4NN1E  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

58*7 

BOSOUE 

1 

31  93 

42 

lUZB 

7A 

MRS.  WAND4  H.  KLOSE 

mertion 

5859 

IRION 

31  16 

100 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Ciimatolo- 
gist,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIUENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  ^F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
■oveaent  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OTSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES;   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Eldest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

0  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "F>recipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

If     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Infonnation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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I 

1 

1 

s  S 

I 

•« 

•    «    * 
HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  WSO           //R 

69.6 

62.1 

75.9 

-    1.1 

9* 

24* 

50 

0 

16 

0 

0 

0 

*.17 

1.26 

1.15 

30 

.0 

0 

6 

5 

1 

ANDREWS 

92.3 

66.5 

79.* 

99 

7 

59 

1* 

0 

27 

0 

0 

0 

.08 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  SPRING 

91.0 

68.2 

79.6 

101 

8 

60 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

2.59 

1.47 

21 

.0 

0 

3 

2 

I 

BORGER  3  W 

92.2 

63.1 

77.7 

99 

2** 

49 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

2.07 

.81 

9 

.0 

0 

* 

2 

0 

BRAVO 

B9,0 

56.6 

73.6 

95 

25+ 

50 

0 

1* 

0 

0 

0 

1.90 

.82 

12 

.0 

0 

* 

2 

0 

BRDHNFI6LD  NO  2 

91.* 

62.5 

77.0 

97 

8 

58 

15+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.36 

-  1.86 

.23 

20 

.0 

0 

I 

f) 

0 

CANADIAN  I  ENE 

95.3 

65.6 

60.5 

102 

25t 

55 

0 

25 

0 

0 

0 

1.20 

.52 

U 

.0 

0 

5 

1 

0 

CANVON 

89. 7M 

63. 2M 

76. 5M 

92 

25+ 

53 

0 

20 

0 

0 

0 

1.70 

.61 

12 

.0 

0 

* 

1 

0 

CHANNING  NO.  2 

91.2 

60.8 

76.0 

99 

25 

50 

0 

22 

0 

0 

0 

1.86 

.76 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLAUDE 

89.3 

61.7 

75.5 

95 

10 

50 

0 

17 

0 

0 

0 

2.41 

1.17 

12 

.0 

0 

* 

2 

1 

CROSBVTDN 

91.8 

65.0 

78.* 

.7 

98 

6 

61 

12  + 

0 

2* 

0 

0 

0 

.73 

-  1.7* 

.36 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

OALMART  FAA  AIRPORT 

69.3 

60.9 

75.1 

98 

2* 

*9 

0 

16 

0 

0 

0 

3.74 

1.73 

1.92 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIMHITT 

90.3 

57.3 

73.8 

95 

26* 

49 

1*+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.43 

1.20 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

DUMAS 

91.3 

61.3 

76.3 

99 

25 

51 

0 

22 

0 

0 

0 

1.71 

.52 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

FLDyDADA 

89.* 

63.7 

76.6 

9* 

8 

57 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

3,61 

1.62 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

FDLLETT 

90.* 

6*.l 

77.3 

99 

25 

56 

0 

IB 

0 

0 

0 

3.74 

.79 

30 

.0 

0 

8 

3 

0 

FRIONA 

90.6 

60.* 

75.5 

9* 

26+ 

52 

0 

20 

0 

0 

0 

2,16 

1.00 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

91. 3M 

65. IM 

78. 2M 

100 

6 

58 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

.25 

-  1.51 

.11 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRUVER 

93.7 

61.7 

77.7 

101 

24 

50 

0 

25 

0 

0 

0 

3.62 

2.38 

10 

.0 

0 

* 

3 

1 

HERFFBRD 

69.8 

57.9 

73.9 

95 

21 

*6 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.7* 

.43 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMFSA  1  SSE 

92.8 

6*. 5 

78.7 

-   .3 

102 

7 

56 

0 

25 

0 

0 

0 

2.*5 

,67 

l.*6 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

LEVFLLANO 

92.* 

62.2 

77.3 

97 

20 

53 

2  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.59 

1.39 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

LIPSCOMB 

91.8 

6*.0 

77.9 

99 

26  + 

50 

0 

21 

0 

0 

0 

4.26 

1.58 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

LITTLEFIELD  NO.  2 

91.0 

62.6 

76.8 

97 

16 

53 

0 

20 

0 

0 

0 

3.22 

2.60 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

LU6R0CK  WSO              R 

90.7 

66.0 

76.* 

.9 

96 

7 

59 

0 

21 

0 

0 

0 

2.25 

.   .26 

.80 

5 

.0 

0 

* 

3 

0 

MC  LEAN  3  E 

91. 2M 

66. 6M 

76. 9M 

97 

2* 

61 

21  + 

0 

22 

0 

0 

0 

2,22 

.63 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

MIAMI 

92.2 

63.2 

77.7 

2.* 

99 

26+ 

5* 

0 

20 

0 

0 

0 

2,22 

-   .81 

1.06 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

MIDLAND  WSO            //R 

89.9 

66.9 

76.* 

-  2.8 

98 

7 

61 

21  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1,07 

-   .56 

.67 

1* 

.0 

0 

3 

I 

0 

MIDLAND  4  ENE 

92.0 

66.9 

79.5 

100 

7 

60 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

1,86 

1.10 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

MHRTON 

89.* 

60.7 

75.1 

92 

26  + 

5* 

2  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1,*7 

1.26 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

MULESH06  1 

90.1 

59.1 

7*. 6 

-  1.0 

95 

20 

51 

0 

18 

0 

0 

0 

1,43 

-  1.05 

1.08 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

OLTON 

90.7 

59.0 

7*. 9 

96 

19 

52 

0 

19 

0 

0 

0 

,76 

.*9 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PAMPA  NO,  2 

90.7 

63.1 

76.9 

97 

25 

5* 

0 

20 

0 

0 

0 

1.85 

-  1.15 

.88 

12 

.0 

0 

* 

1 

0 

PANHANDLE 

90.7 

62.1 

76.* 

98 

1 

50 

0 

21 

0 

0 

0 

1.60 

.78 

12 

.0 

0 

* 

1 

0 

PERRYTDN  5  NNF 

92. 1« 

60. 7M 

76. *H 

102 

25 

50 

0 

20 

0 

0 

0 

2.50 

-   .31 

1.57 

10 

.0 

0 

* 

2 

1 

PLAINS 

92.3 

62.0 

77.2 

97 

13+ 

53 

0 

27 

0 

0 

0 

.26 

.2* 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLAINVIEW 

90.6 

6*.  5 

77.6 

.6 

101 

19 

57 

0 

16 

0 

0 

0 

3.15 

.57 

1.97 

12 

.0 

0 

3 

3 

1 

SEMINflLE 

92. S 

63.9 

76.2 

100 

6 

58 

0 

23 

0 

0 

0 

.73 

.31 

21 

.0 

0 

* 

0 

0 

SILUERTON 

88.9 

61.* 

75.0 

93 

26+ 

50 

0 

13 

0 

0 

0 

3.12 

.72 

13 

.0 

0 

6 

* 

0 

SPEARMAN 

92.1 

61.8 

77.0 

2.2 

100 

25  + 

52 

0 

23 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.71 

.60 

12 

.0 

0 

* 

2 

0 

STRATFORD 

89.7 

58.8 

7*. 3 

100 

25 

*6 

0 

16 

0 

0 

0 

2.18 

1.22 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

SJNRAV  <•    SW 

92. 5M 

62.2 

77. *M 

102 

2* 

4* 

0 

22 

0 

0 

0 

2,15 

1.11 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

TAHnKA 

90.3 

63.3 

76.8 

97 

8 

55 

0 

18 

0 

0 

0 

1.60 

.96 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

TULIA 

90.2 

61.3 

75.8 

95 

6 

5* 

0 

17 

0 

0 

0 

4.22 

1.56 

9 

.0 

0 

6 

* 

2 

VEGA 

69.3 

59.8 

7*. 6 

.* 

96 

25 

51 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

1.18 

-  1,25 

.*2 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

76.8 

.* 

2.07 

-   ,36 

.0 

«    •    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABUENE  WSO            //R 

90.8 

70.0 

80.* 

.1 

95 

25  + 

65 

15+ 

0 

21 

0 

0 

0 

1.78 

-   ,69 

.75 

11 

.0 

0 

5 

0 

ANsnN 

93.7 

69.9 

81.8 

100 

7 

63 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

2.05 

1.20 

8 

.0 

0 

* 

I 

ASPFRHONT  i    SSW 

9*. 9 

67.* 

81.2 

101 

8 

62 

26+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.*3 

•  1,63 

.28 

21 

.0 

0 

1 

0 

BALLINGER  1  SW 

92.8 

69.0 

80.9 

-   .2 

99 

7 

6* 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

1.77 

.   ,36 

.70 

22 

.0 

0 

4 

0 

CHUOPESS  FAA  AIRPORT 

92.5 

68.1 

60.3 

97 

7 

62 

I 

0 

23 

0 

0 

0 

1,75 

-  1,35 

1.1* 

10 

.0 

0 

3 

1 

CLARENDON 

92.2 

63.8 

78.0 

98 

26* 

53 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

1.42 

.79 

12 

.0 

0 

* 

0 

COLEMAN 

93.5 

69.1 

61.3 

1.1 

96 

17+ 

62 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

2.84 

.11 

1.87 

1 

.0 

0 

* 

I 

COLPRADO  CITY 

93.* 

67.* 

ao.* 

100 

6 

62 

15  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.04 

1.00 

21 

.0 

0 

1 

I 

DICKENS 

93. 3M 

67. *M 

80. *H 

99 

9 

62 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

1,16 

.63 

12 

.0 

0 

2 

0 

OAIl_ 

93. 6M 

67. *M 

80. 5M 

103 

7 

62 

21 

0 

27 

0 

0 

0 

1,17 

.91 

21 

.0 

0 

2 

0 

GUT"RIE 

95.7 

67.0 

81.* 

103 

16 

60 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

HAS'ELL 

92.9 

69.6 

81.3 

99 

A 

66 

27+ 

0 

2* 

0 

0 

0 

,65 

-  1.99 

.*1 

21 

.0 

0 

* 

0 

0 

HOROS  CREEK  DAM 

90.1 

67.8 

79.0 

96 

21 

60 

I 

0 

20 

0 

0 

0 

,61 

.*2 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

JAYTOS 

93.1 

67.6 

80.* 

102 

6 

6* 

17  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1.65 

1.00 

21 

.0 

0 

3 

2 

I 

MATADOR 

93.0 

66.3 

80.7 

98 

6 

61 

11 

0 

2* 

0 

0 

0 

2.26 

1.27 

11 

.0 

0 

3 

2 

I 

MEMOHIS 

91. 5H 

65. BM 

78. 7H 

-   .* 

97 

2* 

57 

2+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.45 

1.50 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

MUNOAY 

96.3 

66.2 

62.3 

101 

8  + 

64 

16+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.5* 

-  2.14 

.3* 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

PADUCAH 

92.9 

68.3 

80.6 

99 

8 

62 

U  + 

0 

27 

0 

0 

0 

4.2* 

2.70 

U 

.0 

0 

3 

2 

2 

POST  . 

92.  8M 

66. 8M 

79. 8M 

101 

8 

61 

16+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.96 

.  1.21 

.65 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

SJANAH  5  SE 

9*. 5 

69.0 

61.8 

.9 

100 

18  + 

64 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

3.23 

.21 

1.53 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

RDSCOE 

91.5 

67.0 

79.3 

99 

7 

62 

25  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.70 

.*0 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

RQTIN 

93.1 

68.1 

80.6 

100 

7 

62 

1* 

0 

26 

0 

0 

0 

1.2* 

-  1.08 

.52 

22 

.0 

0 

* 

1 

0 

SEYMOUR 

93.5 

69.2 

81.* 

.3 

99 

8 

6* 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

2.87 

-   .20 

1.67 

16 

.0 

0 

* 

1 

1 

SHAMROCK  RAOn  KBYP 

93.1 

66.1 

79.6 

98 

2* 

56 

I 

0 

2* 

0 

0 

0 

2.60 

1.21 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

SNYDER 

92.5 

67.4 

60.0 

-   .5 

100 

8 

62 

26+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2.02 

-   .14 

.75 

21 

.0 

0 

3 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JUNE 


Temperature 

Precipilalion 
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9 
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|z 

1 

^ 

1 

9 

"3 
Q 

t 
a 
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1 
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D.y. 
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•a 
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SB 

a 
1 

: 

0 

Q 

Sno 

w.  S)eel 

No.  o(  Days 

SUUOD 

Mdx. 

Mhi. 

3 

11 

• 

& 

• 

0 

s 
s 

i 

s 

s 

u 

n  « 

.°1 

•:l 

laUSCITT 

T'JRI'EV  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

kiIC"ITA  FALLS  WSU        R 

95.1 

■"l.iM 

96,8 

M 
97.5 

69.2 

66. bM 
69.4 

M 
70.1 

82.2 

80. 4M 
83.1 

M 

83.8 

2.0 

100 
99 

102 
98 

102 

28* 
19 
17 
26  + 
25  + 

66 
57 
60 

63 

14  + 
1 
I 

1 

0 
0 

0 

0 

26 
27 
30 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
1.72 
1.55 

.63 

-    2.57 

.18 
.45 
.84 
2.00 
.26 

6 
9 

1 

11 

8 

.0 

•  0 

•  0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

3 

2 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

I 

0 

WINTERS  1  NNt 

91.2 

67.1 

79.2 

101 

8 

62 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

8.33 

5.34 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISIUN 

80.7 

.2 

1.92 

•   .60 

.0 

*    *    * 
NDbTH  CENTRAL       03 

ALB«NY 
ARCHER  CITY 
BARrWELL  DAM 

beltd»j  dan 

bFNBROQK  DAM 

93.5 

95.7 
93.9 
92.8 
92.3 

67.1 
70.9 
71.5 
70,9 
70.4 

80.3 
03. 3 
82.7 
81.9 
81.4 

-   .7 

9B 

100 

99 

96 

100 

let 

18  + 

18 

17 

63 
65 
66 
65 
66 

27  + 
21  + 

S 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
29 
27 
26 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
3.66 

2.70 
1,30 
1,42 

-  1,09 

.41 
2.67 
1.35 

.81 
1.29 

21 
20 
21 
15 
22 

.0 
.0 
iO 
.0 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

BONHA*" 

bdmie 

BOYP 

BRECKENRIDGE 

BRIlGFPriRT 

93.0 
95.8 
93.8 
94.3 
95.7 

69.3 

71.7 
70.1 
70.* 
69.2 

81.2 
83.8 
62.0 
82.4 
82.5 

100 

102 

99 

99 

102 

24  + 
24 

25  + 
7 

26 

61 
65 
65 
66 
65 

16+ 
15 
15 
16  + 
15  + 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
30 
26 
27 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.75 

1.43 
.95 
.78 

3.18 

-  1.87 
.30 

.38 
.56 
.43 
.27 

1.11 

21 
15 
22 
7 
13 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

BRQUNWOOO 

CAMfRDN 

CLEBURNE 

CORiSICA^'A 

DALI AS  WSO              //R 

94,0 
93.7 
93.9 
93.1 
94.8 

70.4 
70.9 
69.8 
70.9 
75.1 

82.2 

62.3 
81.9 
82.0 
65.0 

1.5 
.7 
.6 
,4 

3.7 

99 

99 

99 

100 

102 

13 

13 

24+ 

17 

24 

65 
65 
66 
66 
69 

15 

5 

23  + 

6  + 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
27 
25 
24 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
1.39 
1.06 
2.14 
1.32 

-  2.24 

-  1.49 

-  1.86 

-  ,98 

-  1.92 

.45 
.59 

.47 

1.1? 

.74 

22 

27 
29 
17 
28 

.0 

•  0 

•  0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

DFNISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBl IN 
EASTLAND 
EVANT 

92.6 

93.4 
92.6 

93.7 

M 

70.2 
71.1 
68.9 

70.0 

M 

61.4 
62.3 
60.8 
81.9 

M 

1.7 
1.1 

96 
96 
96 
100 
98 

18  + 

19  + 
25 
16 
24 

61 
63 
62 
64 
65 

1 
17 

1 
16 
15 

0 
0 
0 
0 

26 
27 
26 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 

.97 

1.67 

3.66 

.92 

-  2.19 

-  1,21 

1.03 
.56 
.95 

3.42 
.60 

21 

21 

1 

22 

16 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

1 
1 

I 

0 
0 

1 

0 

FERRIS 

FHRT  WORTH  WSr"           R 

GAINESVILLE 

GATF5VILLE 

GEOOOETOWN 

95,4 
93,5 
92,3 
93,0 
94,4 

71.4 

72.3 
69.5 
69.2 
71.3 

63.4 
82.9 
60.9 
81.1 
82.9 

1.4 
,2 

102 
98 
99 
98 
98 

24 
24  + 
18 
14 
18  + 

66 
67 
63 
66 
66 

24  + 
15  + 

1 
26  + 
24  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
26 
21 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,83 

.83 

2.68 

3.05 

2.42 

-  2.15 

-  l.ll 

.40 

.62 

1.92 

1.24 

1.50 

29 

21 
21 
15 
19 

■  0 
,0 
.0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

2 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

GLEN  ROSE  2  W 
GHLOTHWAITE 
GRAHAM 
CRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

96.0 

95.0 
96,4 
93.5 

69.1 

70.2 
71.9 
70.5 

82.6 

82.6 
64.2 
82.0 

1.9 

101 

101 

101 

99 

18  + 

16 

25  + 

26  + 

64 

60 
63 
65 

17  + 

17  + 

15 

1 

0 

0 

0 
0 

29 

29 

30 
25 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1,70 

1.26 
.89 
,88 

-  1,97 

.85 

.70 
.38 
.66 

22 

16 
15 
22 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GRQESRECK 
HAMILTON  25SE 
HENRIETTA 

Hicn 

93.7 
93.6 
93.8 
93,3 
94.9 

69.0 
72.0 
69.2 
70.6 
69,1 

61.4 
82.8 
81.5 
82.0 
82,0 

1.5 
,2 

100 
98 
99 
98 

100 

25 
25  + 
18 
26+ 

17  + 

63 
65 
66 
64 
62 

1 
5 

23+ 

1 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
28 
29 

28 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.U 

,43 

1,01 

1,15 

,12 

.  4.09 

.10 
.39 
.64 
.62 
.08 

29 
22 
23 

21 
14 

•  0 

•  0 
tO 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
Q 
0 
0 
0 

HILLSRORD 
JACKSRDRO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVnN  DAM 

92.8 
93.9 
94,6 
93,7 
93.1 

71,4 
73.0 
69.6 
70.7 
70.5 

62,1 
63.5 
82.2 
82.2 
61.8 

1.6 

99 
98 

102 
99 

100 

17 
25  + 
16 
13 
25 

67 
67 
64 
64 
64 

5 

16  + 

5 
24 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
25 

28 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 
1,44 
1,80 
1,93 
.55 

-  1.87 

.39 
.58 
.89 
.70 
.52 

29 
14 
16 
29 
29 

.0 
.0 
iO 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKtNNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

93.8 
94.4 
94.6 
93,1 
95.8 

71.1 
71.2 
70.2 
71.5 
70.4 

82.5 
82.6 
82.4 
82.3 
83.1 

2.1 

98 

100 

100 

99 

102 

24 
16 
17  + 

18 
15 

64 
67 
63 
66 
65 

5 

5 
1 
5 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
28 
26 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.89 
1.23 

.67 
1.35 

.72 

-  1.45 

-  1.93 

.69 
.50 
.58 
.54 
.33 

27 
23 
29 
22 
21 

•  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

I 
I 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

QLNFY 

PARIS 

PiLnT  POINT 

PRQCTOR  RESERVOIR 

93.5 

93.8 
93.7 
93.6 

71.6 

70.5 
70.2 
69.5 

82.6 

82.2 
62.0 
61.6 

2.8 

100 

100 

100 

98 

17 

25  + 

18  + 
18  + 

67 

62 
63 
64 

5 

I 

I 

16 

0 

0 
0 
0 

27 

24 
26 
27 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.67 

,62 

.80 

2.59 

-  3,64 

1. 10 

.39 
.36 
.88 

22 

30 
21 
22 

,0 

.0 
iO 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
3 

I 

0 
0 
0 

PUTNA'^ 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

92.1 
93.1 
91.3 
92.1 
93.9 

68.7 
70.8 
69.6 
67.9 
70.4 

80.4 
62.0 
80.5 
80.0 
82.2 

98 
98 
95 
95 
98 

7 
24  + 
13 
20  + 
24  + 

61 
64 
63 
63 
63 

6 

1 
15 
25  + 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
25 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
2.85 
2.13 
3.02 
.72 

1.82 

3.36 
1.10 
1.23 
1.35 
.35 

21 
28 
21 
15 
27 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
3 
0 

I 
I 
1 
I 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINSTDWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STULH0U5E  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

92.9 
94.8 
92.3 
92.9 
94,4 

69.4 

67.7 
68.8 
70.8 
71.3 

81.2 

81.3 
80.6 
81.9 
82.9 

.8 
1.3 

100 

102 

99 

98 

99 

16 
18 
16 
14 
26  + 

58 
61 
60 
65 
65 

1 
16 
1 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
27 
27 
27 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.79 
.92 

1.98 

1.21 

.51 

-  2.96 

-  3.01 

.36 
.50 
1.00 
.56 
.27 

15 
30 
29 
28 
22 

.0 
•  0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

1 

2 

1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACn  0AM 

WACn  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

94,4 
95,2 
93,7 
94,4 
94, S 

71.6 
69.5 
72.9 
73.5 
70.6 

83.0 
82.4 
83.3 
84.0 
82.7 

1.7 
1.1 

2.0 

100 

101 

98 

99 

102 

18 
8 
18  + 
24+ 
24 

66 
63 
69 
70 
64 

! 

16 
16+ 

5 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

28 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.61 
.95 

1.07 
.99 

1.99 

-  2.49 

•  2,22 

•  1.68 

,50 
.66 
.78 
.6? 
.82 

23 
22 
22 
21 
15 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

WEiTHERFORD 
WHITNEY  OAH 

93,4 
94.6 

71.9 
70.1 

82.7 
82.4 

2,9 

102 

100 

16 
17 

67 

65 

17+ 
28 

0 

0 

28 
29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.41 
2,U 

-  1.59 

.75 
.68 

21 
23 

.0 

,0 

0 
0 

2 

2 

0 
0 

DIVISION 

82.2 

1.4 

1.47 

-  1.76 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1 
8 

1 

8 

°  0 

a 

*    «    « 
EAST  TEXAS          04 

ANOFRSQN 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

92.'. 
96.  5M 
93.6 
92.6 

94. * 

70.8 
69, OM 
69.3 
67,7 
69,5 

81.6 
82. 8M 
81.5 
80.2 
82.0 

97 

102 

99 

98 

100 

17* 

24* 

13 

16+ 

18+ 

65 
60 
61 
61 
60 

6 
5 
29 
5  + 
6 

0 
0 

c 

0 
0 

22 

26 
25 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,54 
,50 
2,79 
3,31 
2,61 

-    1.72 

.3' 

.19 

1.24 

1.26 

1.11 

22 
22 
16 
16 
22 

.0 
,0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
3 

7 
3 

0 
0 
2 

2 

2 

0 
0 
2 

1 
I 

CLAXKSVILLE  2  E 
COLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CDNROE 
CROCKETT 

92.* 

91,9 
91.8 
91.0 
91.7 

66.7 
68.2 
72.5 
69.9 
68.9 

79.6 
80.1 
82.2 
80.5 
80.3 

100 
98 
96 
97 
96 

25 

14 
17  + 
18 

14 

60 
62 
67 
64 
62 

2 

6  + 
6  + 
6 
6  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
24 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.41 
1,42 
1.14 

.92 
2.17 

.1* 
.59 
.59 
.3? 
.85 

1 
29+ 
28 
23 

17 

■  0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
4 
6 

0 
2 

1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  5 
OIALVTLLE  2  W 
EMORY 
EVAHALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

95.2 
93.9 
93.5 
91,8 
91.9 

72.5 
68.8 
67.8 
62.7 
69.7 

33.9 
81.4 
80.7 
77.3 
80.8 

100 
100 
100 
96 
96 

25  + 
17 
25 
16  + 
30  + 

67 
65 
63 
57 
63 

1 
6 

6  + 

7  + 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

30 
28 
26 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.31 
1.97 

.95 
2.12 
1.02 

.09 
.60 
.52 
1.15 
.50 

22 
22 
29 
19 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 
3 
5 
4 

0 
2 

I 
1 
1 

0 
0 

u 
1 

0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
CLAnEWATER  3  WSW 
GRDvETON  1  SE 
HEMPHILL 

92,9 

93,4 

M 
92.7 

70.0 
68.2 

M 
67.9 

81.5 
30.8 

M 
80.3 

98 
100 

9B 
98 

17+ 
25  + 

17 
14 

62 
64 

63 

5 

16+ 

12  + 

0 
0 

0 

24 
24 

26 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.36 

.56 

.44 

1,86 

3.81 

.41 
.16 
.29 

1.12 

1.21 

29 
29 
22 
23 
29 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 

4 
7 

0 
0 
0 

1 

3 

0 
0 
0 

1 
1 

HEMPSTEAD 

HENIERSON 

HUNT5VILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

92.4 
93.4 
93.2 

93.7 
92.4 

71.0 
69.4 
69.7 
68.0 
69.9 

81.7 
81.4 
81.5 
80.9 
81.2 

.3 

97 
97 
99 
99 
98 

15  + 
27  + 
18  + 
14 
13 

65 
66 
61 
63 
64 

6 

3  + 
20 
6 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
25 
28 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.42 

.17 
2.12 

.25 
2.26 

-  3.24 

-  2.14 

.73 
.12 
.88 
.08 
.80 

29 

20 
28 
15 
22 

•  0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

1 
4 
0 
5 

1 
0 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRPYVULE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

91.8 
92.8 
91. B 
92.2 
92.4 

66.8 
69.5 
67.7 
67.8 
69.4 

79.3 
81.2 
79.8 
80.0 
80.9 

.3 

96 

100 
97 
98 
97 

18  + 
14 
15  + 
25  + 
25 

62 
66 
64 
59 
62 

26 

9  + 
9  + 
1 
7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

27 
23 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,44 

3.67 

3.43 

.26 

,29 

.   .86 

.52 

2.11 

1.21 

.12 

.21 

22 
22 
22 
22 

21 

.0 

.0 
.0 
,0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

6 

1 
1 

1 
2 
2 
0 
0 

0 

I 
1 

0 
0 

LONGVIEW 

LOVFLADY 

LJFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVILLE 

MARSHALL 

93.3 
92.1 
92.4 
93.8 

91.7 

70.4 
69.3 
70.9 
69.9 
68.9 

81.9 
80.7 
81.7 
81.9 
80.3 

.7 

.7 

-   .5 

98 
99 
98 
98 
98 

25  + 
18 
13 
13 
25  + 

66 
62 
63 

65 
65 

6  + 
5 
5 

5  + 
5  + 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
23 
27 
27 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,17 
2,47 
3,77 
3,85 
1.16 

-  1.19 

-  2.00 

.90 
1.30 
2.20 
2.80 

.65 

22 
23 
15 
20 
16 

•  0 
iO 
.0 
iO 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 
4 
3 

2 
1 
2 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

0 

MINEOLA  3  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

95.0 
94,4 
93.2 
93.2 
93.2 

68.3 
67.2 
68.6 
70.1 
69.4 

81.7 
80.8 
80.9 
81.7 
81.3 

1.1 
2.3 

102 

100 

100 

99 

98 

24 

25 
26  + 
14 

14 

60 
61 
62 
62 
60 

5 

5 
1 
6 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

28 
28 
25 

27 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

.72 
1.42 
1.74 
2.03 

-  1.57 

.42 
.47 
.67 
.57 
.72 

26 
16 
30 
22 
19 

,0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
4 
5 
4 

0 
0 
1 
1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1    W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

92.7 

M 
93.3 
9o.B 
91.7 

69.7 
70.3 
67.2 
68.7 
69.2 

81.2 

M 
80.3 
79.8 
80.5 

.9 

98 

99 
95 
96 

1B  + 

17 
15  + 
14 

65 
65 
60 
64 
64 

5 
5 
5 
5 

6 

0 

0 
0 
0 

25 

27 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
.75 
2.01 
2.24 
3.13 

-  1.42 

-  l.l>3 

.47 

.14 

1.02 

1.25 

1.13 

23 

20* 

29 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
4 
5 

0 
0 
2 
2 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

92.5 
94.2 

94,0 
90,5 
94,5 

66.2 

65.8 
70.5 
68.8 
69.5 

79.4 
80.0 
82.3 
79.7 
82.0 

100 
102 
100 
95 
100 

25  + 
16 
14 
18  + 
IB 

61 
62 
63 
64 
63 

3+ 

30+ 

1 

6+ 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

26 
29 
17 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

.50 
1.50 
2.35 

.63 

.29 
.35 
.71 
1.22 
.28 

1 
29 
24 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
4 
3 

3 

0 
0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 

1 
0 

WARREN 
WILLS  POINT 

91,3 
94,5 

64.6 

69.0 

78.0 
81.8 

95 
101 

17+ 
25 

60 
64 

6+ 

1 

0 
0 

24 
27 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.44 
.97 

.46 
.37 

29 

16 

.0 
.0 

0 
0 

4 

4 

0 

0 

0 
0 

DIVISION 

80.9 

.7 

1.62 

-  1.73 

.0 

*    «    * 
TRANS  PECOS        OJ 

ALPINE 

bakersfield 
balmorhea 
canoelaria 
chisds  basin 

89,5 

M 
98,5 
101,9 
84,4 

61.5 

M 
68.7 
64.2 
62.2 

75.5 

M 
83.6 
83.1 
73.3 

-  2.1 
2.7 

95 

102 

107 

92 

7 

30  + 
28  + 

9 

50 

53 
48 
55 

1 

1 

1 

27 

0 

0 
0 

1 

17 

30 

30 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

n 
0 

.57 

.40 
.63 
,69 

-  1.73 

-  1.07 

.29 

.40 
.40 
.18 

5 

2 

20 
21 

•  0 
.0 
tO 

•  0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
I 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO            R 

FABFNS 

96,9 

93,7 
91.0 
95.3 
94.6 

55.9 
66.8 
68.4 
66,8 
61.6 

76.4 
80.3 
79.7 
81.1 
76.1 

.1 

104 
105 
100 
101 
100 

29 

8 
8 

28  + 

29  + 

43 
62 
62 
53 
46 

1 
24  + 
14 

5  + 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
25 
20 
28 
28 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.62 

.33 
,01 
T 

■   .66 

.06 
.43 

.14 
.01 

T 

28 
15 
28 
20 
21 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

91.8 
93. 5M 
97.3 

64.5 
66. 5M 
67.0 

78.2 
80. OH 
82.2 

100 
103 

8 
30 

60 
55 

14  + 

1 

0 
0 
0 

21 
26 
30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1,91 
.72 

T 

1.80 
.42 

T 

21 
21 
20+ 

.0 
iO 
•  0 

0 
0 
0 

2 
3 
0 

1 

0 
0 

I 
0 
0 

HAR=A  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

91.6 
98.6 
95.0 

84.5 
91.2 

56.3 
63.7 
69.2 
56.3 
63.5 

74.0 
81.2 
82.1 
70.4 
77.4 

98 

105 

102 

90 

99 

19 
8 
7 

9  + 
3 

45 
46 
65 
40 
53 

1 

1 

14 

22 

5 

0 
0 
0 
6 
0 

24 
30 
26 
2 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,23 

,26 

.10 

.35 

2.78 

.13 
.17 
.in 
.09 
1.40 

3 
3 

20 

25 

4 

■  0 
•  0 
.0 
iO 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

I 
I 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JUNE 


1971 


Temperature 

Precipitation 

'A 

is 

< 

|z 

a  P 

Q 

t 

3 

S 
a 

5. 

No.  of  Day 

1 

|z 

i 

o 

• 

.3 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

3-0 

H 

><u 

Is 

e 

a 

• 

1 

• 

1 

s 

s 
§ 

8S 

3> 

hi 

^1 

O  0 

PFCnS 

PENwELL  1  SSE 

pRE'SiniO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  FNE 

97.9 
92.6 

10u.<i 
96.5 
94.0 

65.2 

6e.5 

70.5 
66,2 
63.4 

B1.6 
80,6 
85,5 
81.4 
78.7 

-  1,4 

106 
101 
106 
102 
98 

9 
6 
2 

B* 
30* 

53 
61 
59 
54 
51 

1 
21 
1 
1 
1 

n 

0 
0 
0 
0 

30 
25 
30 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.15 

.46 

1.88 

.71 

.01 

.°1 

.13 
.26 
1.80 
.65 
.01 

3 

14 
19 
19 
19 

.0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

I 

I 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

SANnEPSON 

SHEFFIELD 

SIEPRA  RLANCA 

VAN  HDRN 

WINK  FA4  AIRPHRT 

88.4 
89.5 
93.6 
95. IM 
93.4 

64.7 
68.5 
59.3 
64. 2M 
67.4 

76.6 

79,0 
76,5 
79, 7M 
80,4 

96 
96 
98 

100 
100 

8 

7 
30+ 
29 

7  + 

60 
46 
47 
51 
60 

14  + 
14 

I 

1 
14  + 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
19 
29 
30 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.95 
2.28 

.00 

i*9 
1.64 

.64 

2. on 

,00 
,42 
.71 

21 
21 

19 
2 

,0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

0 

I 

3 

2 
1 
0 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

YSLFTA 

96.9 

62. 6 

79.8 

104 

19 

50 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.30 

.18 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISIUN 

79.2 

-   .6 

.70 

-   ,64 

,0 

*    «    * 
EDWAPOS  PLATEAU     06 

ahI";tad  dam 
big  lake  no  2 

BLANCH 
BDERNF 
BRACKETTVILLE 

90.2 
92,3 

92.8 
91.0 
93.0 

70,1 
64,  B 
69,6 
68.9 
69.6 

60.2 
78,6 
81,2 
80.0 
81.3 

.7 
1.2 

96 
100 
98 
95 
101 

8  + 

6 
14 
19  + 

8 

67 
60 
65 
63 
65 

14 
23  + 

23  + 

24  + 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
22 
25 

21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 

.88 
1.52 
3.26 
9.35 

•  1,42 
.36 

2.21 

,63 
,59 

1.05 
2.00 

12 
15 
30 
30 
26 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

2 

0 
0 

1 

5 

BKAOY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPF  RANCH 

91.4 
91. B 
92.7 
89.5 
90.3 

67.9 
69,6 
69.5 
68.5 
65.9 

79.7 
80.7 
Bl.l 
79.0 
78,1 

98 

97 

100 

98 

98 

11 
13 

7  + 

8 

9+ 

63 
60 
63 
63 
60 

15 
24 
27 
12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
23 
17 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
.82 
6.75 
5.26 
2.24 

1,49 

.37 

2.52 

1.92 

.72 

23 
22 

27 
12 
13 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
3 
3 
0 

DEL  RID  WSD 
ET'EN  1 

ELDHRADD  11  NW 
FREOERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

90.1 
92.1 
90.5 
91.0 
94.1 

70.1 
67.7 
65,3 
68.6 
69.2 

BO.l 
79,9 
77,9 
79,8 
81.7 

-  4.3 

97 
99 
98 
95 
98 

11  + 

7 

7 
18  + 
14  + 

67 
62 
58 
62 

57 

26  + 
15 
26 
23 
19  + 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
21 
20 
21 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.67 
1.80 
2.82 
1.29 
.70 

2.58 

1.03 
.70 

1,45 
.71 
.45 

11 
22 
16 
28 
28 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

1 
0 

1 

0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCT'Y 

92.9 

91.4 
91.3 
92.5 

91. 2M 

66.5 
66.4 
68.3 
6B.3 
66. 5M 

79.7 
79.9 
79.8 
80.4 
79. 9M 

1.5 
.2 

98 

100 
96 
97 

7  + 
7 
8 
18 

61 
62 
64 
64 
62 

24 

13 
17 
25  + 
14  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
22 
24 
27 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.92 

2.08 
2.07 
1.28 
1.72 

.   .92 

-  1,71 

1.36 

1.11 

1.20 

,70 

.58 

22 

12 
28 
23 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASPN 

MC  CAMEY 

MEDINA 

95.1 
92. 6M 
91.3 
90.4 

69.7 
68. 3M 
68.8 
68.8 

82.4 
80. 5M 
80.1 
79.6 

-   .1 

99 

100 
95 

14+ 

8 
13+ 

65 
63 

64 
64 

23 
2* 

16 
24  + 

0 
0 
0 
0 

29 
25 
20 

20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.66 
3.65 

.45 
3.85 

.  1.92 

.50 
1.42 

.41 
1.22 

23 
20 
21 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 

MENARn 
MERTZHN 
□  ZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

92.4 

87. 4M 

95.1 

91.1 

65.7 

66. 3M 

69.0 

68.5 

79.1 

76. 9M 
82.1 
79. B 

99 

95 

102 

99 

7 

8+ 
8+ 

1 

60 

60 
65 
60 

17  + 

16 
23  + 
16 

0 

0 
0 
0 

25 

9 
28 
21 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.43 

1.5B 
2.24 
2.01 

-   .77 
.35 

.50 

.62 
.92 

1.40 

14 

22 

12 

12 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

a 

0 

1 

RANKIN 

robfrt  lee 
rdcksprings 

SAN  ANGELO  dam 

SAN  ANGELO  WSO            R 

90.9 
92.0 
B8,6 
91.1 
92.6 

67.8 
68.2 
66.3 
68.1 
69.1 

79.4 
80.1 
77.5 
79.6 
80.9 

-  1.6 

98 

101 

95 

99 

100 

7 
8 

8  + 
8 

7 

63 
62 
63 
63 
63 

23  + 
12  + 
26 
23 
26+ 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
24 
U 
22 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.B5 
5. 76 
6. SO 
1.S7 
1.72 

-   .10 

.73 
4.09 
2.86 

.73 
.92 

20 
22 
13 
13 
13 

.0 
lO 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

0 
0 

SAN  SABA 
SONnRA 

STERLING  CITY 
UVALOF 
WATER  VALLEY 

94.0 
91.6 
93.0 

93.4 
"1.2 

70.2 
66,6 
67.9 
70.5 
66,2 

82.1 
79,1 
80.5 
82.0 
7B.7 

100 

99 

101 

101 

99 

18  + 
7  + 
8 

7 
8 

64 
60 
62 
67 
62 

16+ 
16 
16+ 
27+ 
28  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
23 
26 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,88 
2.40 
3.27 
8,16 
4,43 

1.24 

,39 

,90 

2,63 

3.15 

2.06 

23 
22  + 
22 
29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 

1 

DIVISION 

80.0 

-   .7 

2,95 

.28 

,0 

*    *    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEvULE  5  NE 

BRENH4M 

CANYON  DAM 

94.1 
91.5 
94.9 
93.0 

73,3 
72.3 
71.3 
70.6 

83.7 
81.9 
83.1 
81. B 

l.B 
-   .2 

1.6 

98 

98 

101 

99 

17  + 
15 
14 
14 

66 
66 
65 
66 

5 

6+ 
5 

21  + 

0 
0 
0 
0 

2B 
23 
27 
24 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.68 

2,eo 

1.76 

3,54 

•  1.54 

•  .99 
-  1.53 

1.40 
.93 

.70 
1.11 

21 
28 
20 
20 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

3 

6 

4 
6 

1 
1 
1 

3 

I 
0 
0 

I 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHBISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

90.1 
94.2 
89. 3 
90.7 

74.6 
70.3 
76.6 
75.0 

82.4 
82.3 
84.0 
82.9 

.6 

93 
99 
91 
94 

15 
16+ 
24  + 
23+ 

70 
60 
73 
69 

5 

6 

0 
0 
0 
0 

21 
26 
19 
24 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

,93 

1.24 

.12 

1.24 

-  2.10 

-  1.15 

.50 
.86 
.12 
.65 

27 
28 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 

I 

3 

1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATOMA  2  W 
FLO'ESVILLE 
GHLIAO 
G0N7ALES 

94.9 
95.7 
93. 9M 
92.8 
95.2 

72.1 
71,3 
71. 7M 
71,9 
71.5 

83.5 

83.5 
82. 8M 
82.4 
83.4 

1.6 

99 

100 

100 

98 

101 

24  + 
18 

14 
15+ 
15  + 

68 

64 
67 
66 
65 

20  + 

6 
22 

5 
6+ 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

29 
22 
27 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
1,93 
6,39 

,60 
6,40 

-  1.71 

-  2,69 
3.49 

.20 
1.20 

1.90 

.18 

2.57 

29 
26 
22 
18 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

7 
3 
6 

0 

1 

5 

0 

3 

0 

1 

2 
0 
2 

HALLETTSVILLE 
HON'JO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

94.8 
94.5 
95.6 
92.7 

71.0 
71.7 
71.3 
73.6 

82.9 
63,1 
83.5 
83.3 

1.4 
.5 

101 
102 

100 

98 

16 
3 

15  + 

16  + 

64 
68 
67 
69 

6 
27 
17 
26 

0 
0 
0 
0 

29 
24 
29 
26 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.07 
3.34 
4.19 
2.21 

,31 

2,41 
.93 

1.95 
1.41 

28 
30 
16 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
8 
6 
3 

3 
3 

2 
1 

2 

0 
2 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEX4S 

JUNE 


Temperature 

Precipitation 

^1 

<2 

•i 
i 

8) 

> 
< 

|z 

S 

1 

£ 

1 

>• 
a 

: 

No.  o 

Day 

. 

3 

■3 

h 

0 

£ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUIoo 

Max. 

Min. 

1 

11 

1 

o 

e 
o 

s 

i 

Si 

^1 

•=i 

L4  GRANGE 

LEXINOTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

9<,.8 
92.7 
94.3 
93.8 
96.8 

70.9 
71.7 
71.2 
70.7 
71.4 

82.9 
82.2 
82.8 
82.3 
84.1 

.1 

100 
97 
99 
99 

103 

17  + 
19  + 
14 
17  + 

7 

65 
66 
65 
67 
68 

6  + 

6  + 

6  + 

25  + 

27  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
25 

26 
23 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 
2.02 
3.75 
3.48 
6,36 

.45 

.83 
.92 

1.85 
1.40 
1.39 
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94.9 
96.5 

77.3 
73.7 
70.6 
69.6 
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83.6 
82.3 
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3.81 
3.8* 

27 
27 
27 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
7 
8 

4 
1 
3 
5 
5 

0 

1 
1 

4 
4 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTIJLLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
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4.85 

21 
28 
29 
27 
23 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

7 

8 

11 

3 
6 

5 
5 
5 

0 
2 

4 

2 
4 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

95.3 
97.6 
93.0 
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OILTON 
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conttaued                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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.00 

6.20 

DATE 

29 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


June  rainfall  was  considerably  short  of  the  long 
term  average  throughout  most  of  Texas.  Ex- 
ceptions were  the  Northern  High  Plains,  the 
Winter  Garden  area  southwest  of  San  Antonio, 
and  small  areas  around  Brownsville  and  Victoria. 

Little  or  no  precipitation  fell  the  first  week 
of  June  except  in  the  Victoria  area  on  the  6th. 
There  were  several  beneficial  showers  of  1  inch 
or  more  in  northwest  Texas  from  the  10th  through 
the  13th;  then  during  the  third  week,  showers 
were  numerous  and  widespread,  with  locally 
heavy  rains  in  Live  Oak  and  McMullen  Counties. 

Torrential  rains  fell  in  a  small  area  of  southwest 
Texas  near  the  end  of  the  month.  Oh  the  26th 
and  27th,  from  3  to  9  inches  fell  in  the  area 
from  Eagle  Pass  northeastward  to  Uvalde.  This 
area  included  most  of  Maverick,  and  parts  of 
Kinney,  Uvalde,  Zavala,  and  Dimmitt  Counties. 
The  heaviest  rains  of  6  to  9  inches  were  centered 


in  Maverick  County.  On  the  28th  the  area  of 
heavy  rains  shifted  slightly  eastward,  but  geo- 
graphically, was  still  small.  Rains  of  4  to  more 
than  6  inches  fell  in  an  area  from  Laredo  north- 
ward to  Dilley,  and  included  Webb,  La  Salle, 
Dimmitt,  and  Zavala  Counties  and  portions  of 
Uvalde,  Frio,  and  Zapata  Counties. 

Such  heavy  rains  sent  most  southwest  Texas 
streams  and  rivers  on  a  rampage.  The  Rio 
Grande  crested  at  Laredo  at  33.5  feet,  3-1/2 
feet  above  flood  stage,  at  about  5:00  a.m.,  c.s.t., 
on  the  30th. 

The  drought  continued  relentlessly  on,  and  almost 
all  sections  of  the  State,  with  the  exception  of  the 
Winter  Garden,  were  in  a  worse  condition  at  the 
end  of  the  month  than  at  the  beginning.  Extreme 
drought  gripped  almost  all  of  the  central  one- half 
of  the  State  from  the  Low  Rolling  Plains  south- 
ward into  southern  Texas. 


Robert  Orton 
Climatologist  for  Texas 
National   Weather  Service  Office 
Airport   Administration    Building 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas  78723 
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«SE«N«THy 

2.69 

.39 

.76 

.20 

.70 

.24 

.26 

.34 

ACKERLY  1  HSM 

2.8'. 

.25 

T 

.20 

1.79 

.60 

AM«miL(l  USD           "R 

•..17 

T 

.20 

.55 

.03 

T 

.52 

.01 

.94 

.04      1  .06 

.65 

T 

1.19 

ANO«E<S 

.08 

.02 

T 

] 

T 

.06 

BIG  S»RIN5 

2.59 

.25 

.82 

1.47 

.05 

BOOKED 

"..79 

.22 

.38 

.80 

.70 

.21 

.32 

1.05 

.66   .49 

BO«GE»  3  i 

2.07 

.03 

T     .56 

T 

.81 

.41 

T 

T 

.20 

BRAVO 

1.90 

T 

.63 

T 

.62 

.13 

T 

.32 

BROKNPIELO  •ia    2 

.36 

.02 

T 

T 

.05 

.23 

.06 

8ULER  U    NNW 

3.65 

.04 

.09 

1.12 

1.10 

T 

.52 

.49 

.29 

BUNKED  HILL  5  N 

.70 

.40 

.15 

.19 

CANADIAN  1  ENE 

1.2q 

.20 

.52 

.16 

.10 

.22 

CANYON 

1.70 

.22 

.04 

.05 

.61 

.09 

.22 

.47 

CMANNING  NO.  2 

1.86 

.14 

.03 

.52 

.25 

.11 

.76 

CLAUDE 

2.«1 

.02 

.70 

.14 

.05 

1.17 

.26 

.07 

COLOWATER  3  » 

1.19 

.25 

.53 

.18 

.23 

t 

CONLEN 

4.26 

.17 

.11 

.15 

2.56 

.20 

1.05 

CRDSBYTON 

.73 

.36 

.10 

.08 

.19 

04LHA*T  PAA  AIRPliBT 

3.7A 

T 

.09 

T 

.01 

.07 

.01 

1.10 

.46 

T          .06 

.02 

1.92 

TARROJZETT 

3.95 

T 

.01 

.14 

.60 

.59 

.05 

.61 

.25 

.10 

1.05 

.55 

OIXHITT  6  E 

2.61 

.28 

.46 

.20 

1.27 

.05 

.35 

DIMHITT 

2.43 

T 

.02 

.22 

.37 

T 

T 

.35 

1.20 

.02 

.2! 

OunAS 

1.71 

.45 

.04 

.24 

.13 

.52 

.06 

.07 

.20 

FLOYOADA 

3.61 

.13 

.24 

1.49 

1.62 

.33 

FLOVOAOA  9  SE 

2.27 

.09 

.27 

.28 

1.22 

.41 

FOLLETT 

3.7« 

.04 

.02 

.65 

.31 

.72 

.3P 

.29 

.14 

.48 

.79 

FORSAN 

.95 

.e* 

.11 

FRIONA 

2.18 

T 

l.D( 

.12 

.30 

T 

.34 

.42 

GARCIA  LA<E  12  E«F 

_ 

-     .     - 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

_      _      - 

- 

- 

. 

-     -     - 

-   -   . 

-     .     - 

GARDEN  CITY  1  E 

.25 

.06 

.06 

.11 

CRUVE« 

3.62 

.12 

T 

.55 

2.38 

.06 

.51 

T 

HART 

2.04 

.38 

.14 

.10 

1.21 

.19 

.02 

T 

HARTLEY 

2.61 

.03 

.30 

.05 

.6( 

.50 

.73 

.40 

HEREF3R0 

.7A 

.06 

.07 

.11 

.43 

.05 

.02 

HIGOINS 

3.76 

T 

.28 

1.43 

.23 

.03 

.32 

1.44 

.03 

HITCHLANO  6  SSW 

3.43 

.12 

2.41 

.4: 

.02 

.45 

LANESA  1  SSE 

2.45 

.03 

.13 

T 

.83 

1.46 

LBNORAM 

2.73 

T     .30 

T 

.55 

.23 

T 

1.55 

.10 

T 

LEVELLANO 

2.59 

.58 

.1( 

.10 

.34 

1.39 

LIPSC3nB 

4.2< 

.04 

1.5B 

1.06 

.02 

.33 

.31 

.12 

.74 

.06 

LITTUEFIELD  NO.  2 

3.22 

2.50 

.IC 

.09 

.53 

LOOP 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

-     _     - 

- 

- 

- 

_    _    _ 

-   -   . 

-    .    - 

LORENtO 

1.99 

.72 

.86 

.39 

LU8Bo:k  WSD              R 

2,25 

T 

.80 

.01 

.66 

T 

.60 

.16 

nc  LEAN  3  E 

2.22 

.38 

.27 

.04 

.63 

.5C 

.40 

HIAfll 

2.22 

.11 

.12 

1.06 

.61 

.23 

.02 

T 

MIDLAND  WSD            //R 

1.01 

.05   .03 

T 

T 

.57 

T 

.31 

.11 

T 

MIDLAND  4  ENE 

1.8S 

.58 

.07 

.10 

1.10 

MORSE 

- 

-     -     _ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-     _     _ 

_ 

- 

. 

_    -    _ 

.     -     - 

-     -     - 

MORTON 

1.47 

1.26 

.02 

.19 

MULESHOF  I 

1.43 

.OB 

.05 

1.0( 

.06 

.02 

.14 

T 

NOTLA  3  SE 

2.9'; 

T 

.47 

1.46 

.03 

1.03 

T 

OLTON 

.It 

.4! 

.10 

.01 

.05 

.15 

PAMPA  NO.  2 

1.85 

.01 

.06 

.3! 

.33 

T 

.13 

.81 

.09 

T 

PANHANDLE 

1.6< 

T     .24 

.04 

.22 

.21 

.04 

.7( 

.02 

.02 

.01 

.02 

PERRYTON  5  NNE 

2.5t 

.1! 

1.57 

.6: 

.10 

.03 

T 

PERRYTON  10  MNW 

4.3; 

.29 

.30 

2.60 

.i'. 

.07 

.50 

PLAINS 

.It 

.04 

.24 

PLAINVIEW 

3.1! 

T 

.6C 

.05 

1.9- 

.53 

OUITAOUE  2  SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEM1N3LE 

.7; 

.01 

.11 

.11 

.19 

.31 

T 

SILVE»TDN 

3.12 

.12 

.62 

.58 

.7C 

.72 

.38 

SLATQN  5  SE 

i.z; 

T 

.84 

.11 

.22 

.06 

SPEARMAN 

1.5- 

.03 

.2! 

.55 

.10 

.6( 

STRATFORD 

2.11 

.04 

.24 

.06 

1.2, 

.62 

SUNRAY  <*    SH 

2.1! 

.07 

.32 

.64 

.01 

1.11 

TAHOKA 

1.6( 

T 

.9t 

.07 

.21 

T 

.31 

.05 

T 

TASCOSA 

.94 

T 

T 

.45 

.11 

.25 

.07 

.02 

TULIA 

4.22 

T 

.53 

1.58 

T 

.02 

.7( 

1.10 

.10 

.11 

UHBARGER 

.77 

.23 

.02 

.13 

.o; 

.04 

.33 

VEGA 

l.ll 

T 

.06 

.24 

T 

.4; 

.43 

.06 

. 

*    •    * 

LOW  ROLLING  PLAPIS  02 

ABILENE  NSO            //ft 

1.78 

T 

.02   T 

T 

.75 

.1! 

.02 

.13 

.15 

.56 

T 

ANSON 

2.05 

.10 

1.20 

.38 

.37 

ASPERMONT  2  SSW 

.43 

.04 

.03 

T 

.28 

.08 

BALLINOER  1  Sw 

1.77 

.4C 

.53 

.03 

.01 

.70 

.10 

BATEBAN  RANCH 

Z.ll 

.15 

.32 

T 

.90 

.85 

BENJAMIN  A  SSE 

.73 

.19 

.1! 

.29 

.13 

BURKETT 

2!2< 

.40 

.30 

1.30 

.05   .15 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1.75 

.02 

.19 

.29 

1.14 

.06 

.0; 

.02 

CHILLICOTHE 

4.33 

.29 

.28 

T 

.02 

.25 

3.49 

CLARENDON 

1.42 

.11 

.12 

.09 

T 

.7! 

.35 

COLEMAN 

2.84 

1.87 

.24 

.45 

.06   .20 

T 

T 

COLORADO  CITY 

1.04 

.d; 

T 

1.00 

.02 

CROMELL 

.30 

.03 

.10 

.17 

DICKENS 

1.16 

.51 

.02 

.65 

OUMONT 

1.53 

.18 

.90 

.IC 

T 

.35 

ELECTRA 

3.09 

.60   T 

.0! 

T 

1.37 

T 

1.04 

FLOMOT  1  s 

2.33 

.37 

.20 

.45 

.6: 

.66 

GAIL 

1.17 

.07 

.14 

.91 

.05 

GUTHRIE 

.69 

. 

_ 

. 

-     .     - 

_ 

. 

, 

- 

hackbekpy 

1.00 

.25 

.25 

.50 

HAMLIN 

.38 

T 

T 

T 

T 

.27 

.11 

HASKELL 

.85 

.13 

.19 

.41 

.12 

HORDS  CREEK  DAM 

.81 

.37 

T 

T 

.42   .02 

4AYT0N 

1.65 

.1: 

1.00 

.50 

KNAPP  b    SM 

1.19 

.20 

.68 

.07   .04 

LAKE  ABILENE 

1.95 

.15   .06 

.37 

.16 

.1! 

.17 

.05 

.11 

.21 

.52 

LATIMER  RANCH 

2.61 

T 

.28 

1.85 

!oi 

.16 

.25 

LAMN 

3.32 

.34 

.36 

1.09 

.68 

.68   .09 

.12 

MATAD3R 

2.28 

.8! 

.02 

1.27 

.02 

.12 

MEMPHIS 

3.45 

.50 

.30 

1.50 

.8! 

.30 

HOBEETIE  2  S 

2.75 

1.31 

.34 

1.10 

MUNDAY 

.54 

T 

.02 

T 

.03 

.34 

.15 

NDRTHFIELO 

3.30 

.60 

.80 

.10 

1.30 

.10 

.20 

T 

NOVICE  I  t 

1.48 

.49 

.49 

.IS 

.32 

NUGENT  1  ESE 

1.28 

.55 

T 

.10 

T 

.63 
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TEXAS 

Conlinuod 

JUNE 

1971 

"3 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     1 

1 r 

1      1 

i- 

1  1  2   3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  I 

23  1  24 

25  I  26  {  27 

28   29  1 

30 

31 

PtOUC'H 

'i.2« 

1.33 

.16 

2.70 

.05 

T 

T 

PIDUOH  17  SSE 

i.ie 

.14 

.29 

.09 

.40 

.13 

.31 

PITCHFORK  RANCH 

1.7* 

.13 

.45 

.31 

.89 

POLA* 

2.35 

.26 

.11 

1.72 

.06 

POST 

.96 

.23 

.03 

.69 

.03 

OUANAH  9  SE 

3.23 

.30 

.89 

1.93 

.22 

.20 

.13 

RODV 

I. a: 

.75 

T 

T 

.20 

.90 

Roscoe 

.70 

T 

.20 

.10 

.40 

«OSS  RANCH 

1.33 

.10 

.50 

.73 

ROTAN 

1.2A 

.05 

.25   .02 

.20 

.20 

.52 

T 

SeVHOJR 

2.87 

.43 

.04 

1.67 

.17 

.36 

SHAMROCK 

3.7K 

.15 

.44 

2.17 

.20 

.2! 

.90 

.07 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

2.6C( 

.27 

.41 

1.21 

.05   .09 

.27 

.30 

SNYDER 

2.02 

.69 

.01 

.01 

.79 

.60 

SOUTH  CAMP  166661 

2.59 

.53 

.70 

.40 

.53 

.43 

STAMFORD  1 

1.33 

.38 

T 

.34 

.17 

.44 

TAMPICO 

1.30 

.10        .22 

.33 

.10 

.49 

.10 

TISCO 

2.51 

.68 

.22   .06 

1.55 

TRENT  2  ENE 

- 

-     .     . 

... 

-     .     - 

. 

- 

.... 

~     .     . 

- 

. 

. 

... 

- 

. 

TRUBV  3  E5E 

2.55 

T 

T 

.17 

.06   T 

.27 

T 

2.05 

TRUSCOTT 

.57 

.11 

.09 

.19 

.19 

TURKEV  2  WSM 

1.72 

.23   ,29 

.45 

.36 

.32 

.06 

.01 

VERNON 

1.55 

.84 

.04 

.57 

.10 

VOSS  1  WSW 

2.3! 

1.07 

T 

.93 

T     T 

T 

.19 

.16 

WELLINGTON  1  NNW 

- 

- 

- 

.40 

.02  2.00 

.50 

.36 

WICHITA  FALLS  MSO        R 

.63 

.04         .01 

.10   .26 

T 

.02   T     .02 

.02 

.r,2 

.08 

T 

.06 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

1.22 

.17        .02 

.21 

.05   .39   .10 

.02 

.26 

WINTERS  1  NNE 

8.33 

.12   .18 

5.34   T 

T 

.03 

1.97   T 

.04 

.08 

.82 

.12 

.03 

T 

NORTH  CENTRAL       '^3 

ALBANY 

1.32 

.09 

T 

.15 

.15 

.41 

.34 

.22 

ALEDO  ♦  SE 

2.69 

.01 

.17   .05 

1.87 

.02 

.10 

.47 

ANOICE  1  WNW 

2.11 

1.99 

T 

T 

.28   .28 

ANNA 

.21 

.08 

.16 

.03 

ANTELOPE 

1.12 

,15        ,32 

.60 

.05 

ARCHER  CITY 

3.66 

T 

,11        .22 

?.lfl 

.46 

ARLINOTON 

.58 

.06 

.52 

AVALON 

.45 

.03 

.12 

.16 

.14 

BAIRO 

2.31 

.03 

.40 

1.50 

.08 

.30 

bardwell  dam 

2.70 

.03 

.31 

.09 

1.39 

.39 

T     .55 

.02 

BELTON  DAM 

1.3C 

.81 

.f^7 

.06 

T 

.19   .17 

BENBROOK  DAM 

1.42 

T 

.02   .10 

T 

1.29 

T 

.01 

BONHAM 

.75 

.38 

.37 

BOWIE 

i.i; 

T     .54   .98 

.09 

.08 

.14 

BOVO 

.9! 

T     T     .30 

.43 

.13 

.09 

BRAZOS 

.<|0 

.38 

.02 

T 

BRECKINRIDGE 

.78 

.27 

.04 

.23 

.02 

.21 

.01 

BRIDGEPORT 

3.1! 

1.11   .82   .45 

.09 

.39 

.40 

BROWNWOnD 

.76 

.13 

.02   T 

T     T 

T 

.45 

.16 

BURLESON  2  SSW 

i.oe 

.03 

.90 

T 

.19 

BURLINGTON  3  WSW 

.27 

T 

T 

.07 

.01 

T     .16 

.03 

CAMERON 

1.31 

.25 

.17 

.24 

.59 

.14 

CARROLLTON 

1.3! 

1.10 

.14 

.14 

CELINA 

1.6! 

.18 

1.40 

.07 

CENTER  CITY 

.58 

.58 

CHALK  MOUNTAIN 

.87 

.10   T 

.01   .07 

.04 

.58 

.02 

.03 

.02 

CLEBURNE 

1.0< 

.19 

T 

.06 

.21 

.01   .12 

T     .47 

CLIFTON  10  E 

.79 

.03 

.38   .38 

T 

COMANCHE 

2.21 

.58 

1.29 

.23 

.09 

.10   T 

COOPER 

.53 

.39 

.06 

.08 

T 

COPPERAS  COVE 

.6: 

.31 

T 

.12 

.20 

CQRSICANA 

2.14 

.03 

1.12 

.03 

.25 

.27 

.26 

.18 

CRANOALL 

1.63 

.15 

.04 

.05 

1.03 

.36 

CRESSOn 

.7! 

.10   T 

T 

.40 

T     T 

T     .14 

.14 

CROSS  PLAINS 

l.Al 

.Ot 

.45        .84 

T 

.06 

T 

DALLAS  WSO             //R 

1.32 

T 

T 

T     T 

.98 

T 

.74 

OAVILLA 

1.5! 

1.25 

.30 

DECATUR  2  SSH 

1.8: 

.37   .24   .08 

.42 

.53 

.12 

.07 

DENISDN  DAN 

1.9- 

.10        .03 

T     .56 

1.03 

.09 

.12 

DENTON  2  SE 

.97 

T 

.07 

.56 

.16   .19 

.03 

DUBLIN 

1.67 

.95 

T     .05 

.17 

T 

.33 

.17 

DUNDEE  6  NNW 

.71 

.17 

.17 

.09 

.28 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.58 

.05   .10 

.11 

.66 

.46 

.20 

EASTLAND 

3.6( 

T 

T 

.24        T 

3.42 

T 

ENNIS 

l.»2 

T 

.30   .02   T 

T     .02 

.48 

..-13 

T     .99 

.02 

EVANT 

.92 

.60   .15 

.17 

FARMERSVILLE 

.09 

T 

T 

.09 

FERRIS 

.83 

.07 

T 

.11 

.10 

.01 

.04   .40 

.10 

FLORENCE  1  SE 

1.68 

.96 

.69 

.03   .29 

.19 

F0RESTBUR9  »  S 

1.83 

.24   .85   .08 

T 

T 

.36   .30 

FORT  WORTH  WSO           R 

.83 

T     T 

.62 

T 

.21   T 

FRISCO 

.28 

.03   .02 

.15 

.07 

.01 

FROST 

1.42 

T 

T 

.13 

.01 

.06 

.05  1.17 

T 

GAINESVILLE 

2.68 

.22   .22 

1.92 

.10 

.22 

CATESVILLI 

3.05 

1.24 

1.12 

.02 

.19   .41 

.07 

GEORGETOWN 

2.42 

1.50   .10 

.17 

.27 

.03   .33 

.02 

GLEN  ROSE  2  W 

1.70 

.05 

.32 

.07 

.85 

.06 

T     .35 

CDLDTHWAITE 

-     .     - 

... 

-     .     - 

. 

- 

_     -     - 

_     _     _ 

. 

.     -     . 

- 

GRAHAM 

1.26 

.05 

.70 

.38 

.13 

GRANBJRY 

.89 

.02 

T 

.OB   .38 

.08 

.04 

.29 

GRANGER 

.70 

.20 

.50 

GRAPEVINE  DAH 

.88 

.02   .03 

.66 

.13 

.04 

GREENVILLE  7  HK 

.11 

.10 

.01 

GROESBECK 

.43 

T 

.39 

.03 

T     .01 

GUNTER 

.85 

T     .03   .22 

.41 

.03 

.16 

HAMILTON  2SS£ 

1.01 

.11 

T     T 

.05 

T 

.64 

T     T 

.21 

HENRIETTA 

1.15 

T 

.10   .02 

.18 

T 

.82 

.03 

HEWITT  1  SE 

.79 

.03 

.04 

.06 

.26 

.25 

T 

T     .14 

HICO 

.12 

.02 

.08   .02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HiLLSBORO 

1.16 

.10 

.19 

.09 

.37 

.02 

.39 

HONEY  GROVE 

.84 

.10 

.27   .10 

.37 

MUCKABAY 

.10 

T 

.10 

HURST  SPRINGS 

1.23 

T 

1.00 

.09 

.12 

.06 

INDIAN  CAP 

•  3U 

.12 

.12 

.07 

JACKSIORO 

1.4* 

.16   .58   .01 

.96 

.07 

.06 

JARREIL 

4.01 

1.00 

.25 

.86  1.90 

KAUFMAN 

i.bS 

.02 

.89 

.06 

.54 

.29 

KENNEDALE  6  SSW 

.20 

.02 

T 

.18 

t 

KILLEIN 

1.93 

.33   .35 

.17 

.28 

.07   .70 

.03 

lAVON  DAH 

.9$ 

.03 

.92 

lEWISVILLE  DAN 

1.53 

.01 

.50 

.23 

.20 

.59 

LI  PAN 

.57 

T 

T     .04 

T 

T 

.0* 

T 

.09   .09 

.39 

S«*  t*lM*ac«  note* 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

station 

O 

1 1 

H 

1  1  2  1  3 

4  1  5   6 

7  1  8  1  9 

10   11  1  12 

13   14   IS 

16   17  I  18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26   27 

28  1 

29  1 

30 

31 

H4BLIN  3  NE 

.69 

T 

.24 

T 

T     ,60 

.05 

PAflVS  CBEEK 

. 

-    .    - 

-       •       • 

-    .    - 

-    .    - 

-    -    - 

-    _    _ 

- 

- 

. 

- 

- 

-     -     - 

- 

• 

- 

HC  CREGOR 

1.23 

.09 

,36 

.50 

.25 

.07 

hCKINSev  »  S 

.67 

.01 

.03 

.OA   *01 

T 

.56 

KEBIOIiN  STITE  P11K 

.B3 

.61 

.02 

HEXU 

1.35 

.54 

.47 

.34 

T 

mo  CITY 

1.86 

.55 

T 

.72 

.59 

KINtRJi.  «ELLS  F«»  A» 

.77 

T     .04 

T 

,33 

.02 

T 

.03 

.30 

HDRCA^  3  MNrf 

2.26 

.07 

1.65 

.21 

,13 

nORClN  MILL 

.6S 

.17 

.51 

HUENSTER 

.19 

.47   .09 

.17 

.01 

.25 

M0LLI1 

1.30 

.96 

.25 

.09 

K4V4RR0  MILLS  DAM 

1.67 

.02 

1.10 

.40 

.15 

KEHPORT 

2.35 

.95 

1,20 

.20 

OLNEV 

- 

-     -     - 

-       -       ■ 

_ 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OLNEY  5  NNW 

.*7 

.15        .02 

.30 

PALO  PIIJTD 

i.go 

.29 

.79 

.72 

PARIS 

.62 

.10        .03 

.02 

.06 

.39 

PILOT  PnlST 

.60 

.12   .04   .10 

.36 

T 

.16 

PDSSUH  KINCOCM  OAM 

.3". 

.12        T 

,04 

.06 

.12 

proct:r  reservoir 

2.5'> 

.55 

.0! 

.05 

.46 

.68 

.60 

PUTNAM 

♦  .27 

T     .02 

.03 

.69 

3,38 

.15 

OUINLAS 

2.65 

T 

.60 

,35 

T 

T 

1.10 

.80 

RAINB3W 

1.07 

.29 

.53 

.09 

.16 

RAhCE^  1  M 

2.13 

T 

.12   T     ,71 

,03 

1,23 

.04 

RtO  DAK 

l.Ot 

.14 

,P9 

T 

.34 

T 

.47 

RICHAtDSDM 

2.97 

T 

2,33 

.64 

RINCOJLO 

1.91 

.10 

.30 

1.22 

.29 

RIS1N5  STAR 

3.02 

.67 

.11 

.60   T    1,35 

T 

.06 

.03 

T 

ROANU<e 

2.25 

.03        .03 

.43 

1.67 

.09 

ROCKDALE 

3.25 

,02 

1.23 

1.10 

.04 

.59 

.27 

RDCKMALL 

.67 

.09 

.26 

.45 

.09 

ROSEBJO  3  MSH 

.72 

T 

T 

,35 

.30 

.07 

ROSS 

.55 

T 

,08 

.06 

.03 

.16 

,20 

ROSSER  1  se 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

ROUND  Rnc<  I    E 

1.22 

T 

.02 

.15 

,03 

.34 

.13 

.15 

,40 

SANGEt 

.92 

T     ,09   ,02 

.58 

.07 

.16 

SHERMAN  PJMP  STATIO't 

.79 

.0<> 

T     .09   ,36 

.12 

T 

,03 

.19 

SLIOELL 

1.27 

.40   ,05 

.17 

.60 

.09 

SPRINSTHWN 

.92 

.06   T     .04 

T 

.05 

T 

,27 

.50 

STEPHENVlLLE  »  N 

1.9< 

.80 

,U2 

.13 

T          .03 

1.00 

STlLLHDllSE  HOLLOW  OAM 

1.21 

.03 

,37 

.15 

.56 

.10 

STRAWS  6  MNE 

I.3t 

1,30 

T 

TAVLOft 

.51 

.27 

.02 

.15 

.07 

TEMPLE 

.61 

T 

.09 

.50 

T 

.02 

TERRELL 

.67 

.12 

.^0 

.35 

THORNOALE 

1.0! 

T 

.07 

,77 

T 

T     T     T 

.21 

THORNTON 

.ec 

,02 

T 

.45 

,33 

T 

throc<mortom 

.9! 

T 

T 

.21 

,08 

.66 

T 

THURBER  5  NE 

2.01 

,81 

.05 

.39 

.75 

TRENTON 

.31 

.11 

.20 

TROV 

.21 

T 

T 

.04 

,17 

.05 

VALLEY  VIEW 

1.33 

.17   .03 

,09 

.37 

.67 

WACO  OAM 

1.07 

.01 

,02 

,T6 

.02 

,04 

.20 

WACO  USD                 R 

.99 

,01   T 

.02 

T 

.65 

,03 

.17 

,11 

WAXAHACKIi 

1.99 

.11 

,82 

T 

,10 

.51 

.45 

WEATHERFORD 

l.»l 

T     ,01   T 

.79 

,65 

►HITNEy  DAM 

2.11 

.40 

.06 

,33 

.68 

.64 

T 

WOLFE  CITY 

.♦6 

.15 

.31 

EAST  TEXAS          0» 

ALTO  5  SW 

2.2; 

T 

T 

T 

.07 

.87 

,20 

T 

.53 

.59 

ANDERSON 

1.5* 

,30 

,26 

.35 

.30   .20 

.11 

ATHENS  3  fSE 

.5t 

.10 

.19 

.11 

.10 

ATLANTA  «  WSW 

.9: 

.09 

.55 

.07 

.24 

BEDIAS 

2.0< 

T 

1,90 

T 

.10 

BON  WIER  2  E 

.97 

.63 

.19 

T 

T 

,19 

BOXElOER 

.51 

.18 

.21 

.03 

.09 

BREMOSD 

.29 

T 

T 

.21 

T     T 

T 

.08 

BRONS^N 

l.H 

.08 

.60 

.11 

.16 

.50 

.02 

.0: 

BUFFALO 

1.61 

.11 

.31 

.66 

.22 

,25 

.06 

CANTOH 

.59 

.01 

,37 

.05 

T 

.11 

.09 

CARTHAGE 

2.79 

.03 

1,06 

1.24   .02 

.05 

.12 

.06 

.07 

.06 

.06 

CENTER 

3.31 

T 

.2; 

1.26   .05 

.17 

.04 

,16 

.10   .02 

.33 

.92 

CENTERVILLE 

2.61 

,05 

.01 

1,11 

.43   .01 

.01 

.06 

.03 

CLARKSVILLE  2  E 

.♦1 

.16        ,03 

.04 

,08 

.10 

COLDSPRINS  S  SSW 

!.♦! 

.02 

.20 

.02 

.59 

.59 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1.1< 

T 

T 

.36 

.11 

T 

,08 

T 

.59 

CONROE 

.92 

T 

T 

,25 

.13 

T 

.32 

.22 

CROCKETT 

2.17 

.1! 

.14   .65 

,10 

.08 

,23 

.02 

.64 

.01 

OACUS 

l.*9 

T 

T 

,52 

.47 

.22 

.18 

T 

T 

.10 

DAINCERFIELD  9  S 

.31 

.06 

.05 

.09 

.05 

.06 

DEKALB 

.79 

■22        .03 

T 

T 

T 

,05 

t 

.49 

DEWEYVILLI  !  S 

}.'•'■ 

.07   .0! 

.91 

1.18 

T 

.71 

.45 

.07 

OlALVtLLE  2  W 

1.97 

.02 

.19 

.01 

.05 

.61 

,60 

.26 

.01 

EOOH  2  NW 

1.01 

T 

.20 

,07 

T 

.56 

.06 

.10 

EMORY 

.9S 

.32 

•  01 

.92 

.10 

EVAOALE 

2.12 

,16 

1.15 

.05 

.07 

.32 

.13 

.24 

FAIRFIELD  3  ESE 

1.02 

.90 

,19   T 

T 

t 

,01 

.20 

T 

.11 

.01 

FRANKLIN 

1.3t 

.26 

.21 

.04 

.33 

.41 

.09 

GILMER  2  w 

.5( 

.09 

.01 

T 

.08        .04 

T 

,06 

.12 

,16 

CLADEWATER  3  WSW 

.♦' 

,29 

.01 

.14 

CRAPELANO 

1.95 

.04 

.75 

.02 

,58 

.04 

.52 

CROVETON  1  SE 

1.86 

.37 

.20 

,17 

1.12 

T 

HACANSPORT 

.92 

.07 

.01 

.32 

.92 

HARLETON 

.98 

.20 

.17 

,36 

.02 

.23 

HAWKHS  1  E 

.68 

.68 

HEMPHILL 

3.61 

.72 

.12 

,34 

.25 

,79 

1.21 

.31 

HEMPSTEAD 

l.«2 

.47 

.20 

,02 

.73 

HENDERSON 

.17 

T 

.05 

.12 

T 

T 

HORCER 

2.03 

T 

.11 

.10 

.11 

,06 

1,30 

.03   .10 

.20 

HUNTSVILL! 

2.12 

.27 

.84 

,10 

.03 

.86 

T 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

.25 

.06 

.03 

T 

,05 

.07   .02 

JACKSONVILLE 

2.28 

T 

.01 

.25   .33 

.27 

,60 

.02 

.55 

.09 

JASPER  3  SW 

l.*". 

.44 

,52 

.42 

.06 

jEFFERSHN 

1. 6". 

.56 

,20 

,76 

.02 

JEWETT 

1.13 

.17 

.23 

.70 

,03 

KARNACk 

3.67 

.01 

.25 

.09 

.01 

2.11 

.42 

.19 

,01 

.76 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

3. A3 

.03 

,30 

,96 

.18 

1.21 

.03 

.23 

,46 

.03 

LIN0E1 

.26 

.06 

.03 

.12 

T 

.02 

T 

.03 

LIVIN8ST0N  2  NNE 

.29 

.02 

.01 

.21 

.04 

,01 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JUNE 

1971 

a 

Day  of  Month 

Station 

■5 

1 

ii 

1  1  2 

1  3 

4  1  5 

1  ^ 

7  1  8  1  9 

10  {  11  1  12 

13  1  14  I  15 

16  1  17  { 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23| 

24 

25  1  26  1  27 

28   29  1 

30 

31 

LONG  Lake  9  SW 

1. 00 

.70   Y 

.20 

T 

T 

.10 

LGNCVIEW 

2.17 

.02 

T     T 

.10 

.90 

.66 

T 

.47 

LOVELftOY 

2.»V 

.12 

.49 

.10 

.15 

1.30 

.19 

.20 

LUFKH  FAA  AIRPORT 

3.77 

T 

2.20 

T 

.0? 

.35 

.29 

.10 

.60   .05 

HA0IS3NVILLE 

3.65 

.05 

2.80 

.51 

.16 

.33 

MAGNOLIA 

2.19 

.60 

.33 

.15 

.10   .33   .■.9 

.03 

MARSHALL 

1.18 

.66 

.04 

.21 

.27 

MAUD  I  S 

I.S2 

.36 

.29 

.21 

.23 

.41 

KINEOll  ^    SSH 

.65 

T 

.39 

T 

.26 

nINEOLA  e  ENE 

.55 

.06 

.05 

T 

.42   T 

T 

KONTGOMFRy 

1.66 

.05 

.02 

.72 

.52 

.06 

.01   .14 

.12 

MOUNI  PLEASANT 

.72 

.17 

.47 

.02 

.06 

MOUNT  VFRNOV 

l.*2 

.15 

.12 

T 

.48 

.67 

NACOGDOCHES 

1.7» 

.01   .04 

.14 

.45 

.57 

.06 

.28 

.17 

NAPLES  1  SW 

.AT 

.37 

.10 

NECLEV  »  5S« 

.66 

.26 

.16 

T 

.22 

rEUVULf 

4.56 

.50 

.02 

.80 

.27 

.36 

.37 

."2 

.01   .46 

1.75 

NEW  C&NFY  k    NW 

2.39 

.03 

1.79 

.18 

.10 

.14 

.19 

NEWTON 

2.03 

.04 

.7? 

.07 

.18 

.02        .70 

.30 

0VERT3N 

.96 

T 

.10 

.76 

.10 

PALESTINE 

1.46 

.20 

.10 

.04 

.14 

.47 

.46 

.05 

PITTSHIRG  5  S 

.39 

.39 

POYNOR  1  NE 

.75 

.13 

.14 

.14 

.11 

.11   .12 

PRICE  I    Sw 

1.36 

.02 

.04 

.09 

.)5 

.15   .05 

.06 

OUITMAN  2  S 

1.22 

.12 

.31 

.43 

.25 

.11 

REKLAW  3  NNE 

.21 

.16 

.09 

RICHARDS 

2.32 

1.10 

.52 

.40 

.30   T 

T 

ROCKHNO  1  W 

2.01 

T 

.02 

.16 

.nl 

.02 

.08 

.55 

1.02 

.15 

RUSK 

2.2A 

.02 

1.25 

T 

.52 

.35 

.10 

SAM  R&YBURN  DAM 

3.13 

1.13   .13 

.03 

.03 

.87 

T 

.74 

.20 

SIMMS  2  NNW 

.5! 

.29 

.16 

.08 

SULPHUR  SPRINGS 

.50 

T 

T 

.15 

.39 

T 

TGXAR<ANA 

1.5( 

.31 

.17 

.71 

.09 

.26 

TEXAR<ANA  DAM 

.6'. 

.45 

.01 

.03 

.11 

.01 

.03 

TOWN  8LIIFF  0AM 

2.35 

T 

.62 

T 

.05 

1.22 

.05 

.34 

.04 

.03 

TRINIOAD  POWtR  PLANT 

.B« 

.12   .13 

.03 

.06 

.49 

.06 

TYLER  5  NE 

.63 

T 

T 

T 

.28 

.13 

.05 

.01   .19 

.01 

VALLEY  JUNCTION 

.78 

.16 

.05 

.04 

.19   .34 

WALLER  3  SSW 

1.01 

.11 

.74 

.16 

T 

WARREN 

1.44 

.03   .04 

.02 

.30 

.21 

.25 

.03 

.05 

.05   .46 

WILLS  POINT 

.97 

.30 

.37 

T 

T 

.20 

.10 

WINNS9OR0  6  SW 

.72 

.13 

.14 

.20 

.17 

.08 

•    •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.57 

.07   .29 

.0! 

.03 

.03 

.13 

BAKERSFIElD 

• 

_ 

- 

- 

- 

-     -     - 

-    -    - 

- 

_ 

- 

- 

. 

_ 

- 

. 

.05 

.01 

BALMORHEA 

.40 

.40 

BLOYS  CAMPGROUND 

.97 

.17 

T 

.03 

.41 

.09 

T 

T 

.25 

.06 

BDOUILLAS  RANGER  STA 

1.8: 

.79 

.06 

.31 

.01 

.13 

.39 

.15 

CANDELARIA 

.6: 

T 

.03 

.40 

.05 

.06 

.04 

.03 

CHISOS  BASI1 

.6^ 

.n 

.02 

.09 

.01 

.o: 

.02 

.03 

.03 

.18 

.05 

.02 

.05 

CORNUDAS  service  STA 

.at 

T 

.06 

CRANE 

.6: 

.01 

.14 

.01 

.43 

.01 

.02 

DRYOEN 

.3; 

.0^ 

T 

.14 

.10 

EL  PASO  W50              R 

.01 

T 

T 

7 

.01 

FABENS 

T 

T 

FORT  Davis 

.06 

.08 

FORT  HANCOCK 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-   -   - 

-     -     - 

- 

- 

- 

* 

. 

- 

- 

- 

-     .     . 

- 

- 

FT  STOCKTDN  KFST  RADIO 

1.91 

.10 

1.60 

.01 

GIRVIN 

l.4( 

.70 

T 

.20 

T          .09 

T 

.11 

T 

.30 

T 

GRANDFalLS  3  SSE 

.72 

T 

T 

T 

.12 

.18 

.42 

IMPERIAL 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     . 

_     _     . 

_     -     - 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

KENT 

- 

- 

- 

- 

- 

.     _     - 

_     -     - 

-     -     - 

~ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

LA  TUNA  1  S 

T 

T 

T 

MARATHON 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

.     .     - 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

-     -     _ 

. 

. 

MARFA  NO.  2 

.23 

.1; 

.04 

.06 

T 

T 

MENTONE  2  S 

.21 

.17 

.02 

.05 

.04 

MONAHANS 

.IC 

T 

.10 

T 

MOUNT  LOCKE 

.3! 

.03 

.03   .05   .07 

.03   .05 

.09 

ODESSA 

l.K 

.73   .05 

.05 

.10 

.21 

T 

PANTHER  JUNCTION 

2.78 

.66 

1.40 

.12 

.05 

.33 

.02 

PECOS 

.1! 

.1: 

.02 

PENWELL  1  SSE 

.4C 

.03 

.26 

.17 

PLATA 

.75 

T 

.21 

.22 

.11 

.06 

.15 

PRESIDin 

1.88 

.04 

1.80 

.03 

.01 

RED  BLUFF  DAM 

.71 

.05 

.01 

.6! 

SALT  Plat  id  ENE 

.01 

.01 

SANDERSON 

1.9! 

.13 

.03 

.5! 

.64 

.35 

.15 

.10 

SHEFFIELD 

2.28 

. 

8 

T 

2.00 

.10 

T 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TOY  AH 

.46 

T 

.02 

.06 

.02   .02 

.30 

.04 

VALENTINE  ID  HSW 

.27 

.21 

.06 

VAN  H3RN 

.49 

.05 

.42 

.02 

HINK  PAA  AIRPORT 

1.64 

.71   .22 

.07 

.64 

T 

YSLETA 

.30 

.12 

.16 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

1.03 

T 

.95 

.03 

.05 

AMISTAD  DAM 

5.55 

.01  2.21 

.93   .07 

.06 

T 

l.Cl 

.36   .35 

.55 

BERTRAM  3  ENE 

.71 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.54   .14 

.03 

BIG  LAKE  NO  2 

.68 

.83 

.02 

T 

.03 

BLANCO 

1.52 

T 

.11 

.16 

.28 

.13   .25 

.59 

BLEWETT  5  NW 

11.94 

.50 

.42       1.36 

1.10 

.30 

2.17  3.25 

2.12   .72 

BOERNE 

3.26 

T 

.06   .08 

T 

.58 

.04 

.11 

.55   .77 

1.05 

BRACKETTVIILE 

9.35 

1.30 

.20   .60  1.20 

.20   T 

T 

.10 

.10 

2.00  ).90 

1.75 

BRADY  2  NSW 

3.32 

T 

.11        .86 

.20 

T 

.59 

1.49 

T     .07 

BURNET 

.62 

.03 

.07 

.37 

.01    .04 

.26   .02 

CAMP  WOOD 

6.75 

,93       1.10 

.06 

.02 

.30  2.52 

1.10 

.70 

CARTA  VALLEY 

5.26 

T 

1.92 

1.06        .39 

.18   .23 

1.05   .46 

.01 

CASE  Ranch  3  S 

1.49 

.14 

.72 

.63 

CASTEIL 

1.67 

.48 

.1,3 

.46 

.10   .50 

COPE  RANCH 

2.2< 

.33 

.72   T 

.11 

.62 

.46 

COTTONWOOD 

3.05 

1.15 

1.75 

.15 

CRIDER  RANCH 

4.03 

.93 

2.23 

.50 

.60 

DEL  RIO  WSO 

4.87 

.01 

.01 

1.03   .22 

.34        T 

.07 

.17 

.11 

T 

T     .58   .69 

.70   .15 

.59 

DOOLE  A  NNE 

1.33 

.60   T     T 

T 

T 

.64 

T     .02 

.07 

DUNCAN  WIlSDN  ranch 

1.62 

.Hi 

.64   .07 

.27 

.57 

EDEN  I 

1.80 

T     T 

.32   .50   .09 

.05 

.70 

.15 

.03 

ELDOmoO  U  NW 

2.62 

.60 

.36 

1.49 

.14 

.25 

ELDORADO  19  SW 

3.69 

1.44 

.60        .75 

.11 

.79 

168    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 
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1971 

n 

Day  of  Month 

Station 

o 

|2 

1    1    2    1    3 

4    1    5    1    E 

7        8    1    9     1   10    I    11       12 

13       14       IS 

16  I 

17 

18 

19 

20   1 

21 

22   1 

23      24 

25      26   1 

27 

28   1  29   I 

30 

31 

FIFE 

2.1B 

.66 

1.14 

.10 

.28 

FRE0E»ICKSBJR6 

1.2'! 

.09       .02 

.03 

•  u 

.01 

.12 

.71       .20 

FUNK    ^£NCH 

3.2S 

.05 

.33 

1.38       .28 

.28 

.96 

COlD 

2.01 

.22 

.50 

.16       .28 

.85 

HARPED 

.67 

.24 

.08 

.35 

HUMBLE    PUMP    ST4    3    VtM 

3.6') 

.73 

1.07       .17 

1.72 

HUNT 

i.l" 

T            .12 

.08 

.15 

.70    1.06 

.08 

HVE 

-           .           - 

-        -        - 

-         -         - 

_           .           - 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

vames  river  ranch 

.9S 

.08 

.85 

.05 

JOHNSJN    CITY 

.70 

.12 

.06 

T 

.45       .07 

JUNCTION 

2.92 

.10 

.26 

.30 

1.36 

.10 

.32 

.42       .06 

jUNO 

2.08 

.19 

1.11 

.38 

.17 

.'8 

.05 

kempner 

.40 

.40 

KERRvr  1  E 

2.07 

.26 

.20 

.11 

.09 

1.20       .12 

.09 

tABPASaS 

1.28 

' 

.04 

.70 

.50       .04 

LANCTRy 

1.72 

.34 

.58 

,15      T            .01 

.^8 

.10       .01 

.25 

LEAKEY    WO    2 

... 

-           -           - 

-         -         - 

.           .           - 

_           .           - 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

LLANO 

.66 

T 

T     ■ 

.50 

T            .16 

T 

LYNXHAVEN    RANCH 

3.99 

.04 

.22 

,64 

.11 

.20 

.27 

1.10    1.11 

.30 

NARCO 

1.60 

1.26 

.34 

MASON 

3.65 

.01 

T            .55 

1.42 

.12 

1.12 

.15       .28 

fC    LAMEY 

.45 

.41 

.04 

T 

MEOINA 

3.BS 

.10       .09 

.28 

.0! 

.54 

.02 

.05 

."l 

.16    1.22 

.43 

rtNARO 

1.43 

.48       .50 

.02 

.12 

.31 

BERT23N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

nelsoi  ranch 

2.51 

T           T 

T 

T                        .15 

.09 

.06 

.04 

T 

.02 

.08 

T 

.43 

1.05       .59 

T 

NIX    STORE    1    U 

1.90 

1.90 

OAK    CREEK    LAKE 

2.14 

T 

T                        .28 

1.58       .26 

.02 

DIDNA 

1.58 

.10 

.33 

.45 

.04 

.62 

.04 

T 

PAINT    ROCK 

2.24 

.92 

.87 

T 

T 

.35 

.10 

T 

PANDALE 

2.01 

.14 

1.40 

.20 

.22 

.05 

RANKIN 

.b; 

T 

.73 

.12 

T 

RED    BLUFF    CROSSINC 

.20 

.07 

.03 

.10 

T 

RICHLANP    SPRINGS 

1.55 

l.4( 

.15 

ROBERT    lEE 

5.78 

.20 

.41 

.70       .21 

4.09 

.18 

RDCKS'RINCS 

6.50 

1.0< 

2.86                   .14 

.12 

.32 

.68    1.38 

ROCKSPRINGS    21    Sa 

11.72 

1.2! 

1.18    3.69    1.45 

.23 

.72 

1.48    1.25 

.94 

ROUND    MOUNTAIN    '.    WNK 

1.19 

.62 

.^8 

.49 

SABINAl    1    WSK 

5.71 

.10       .51 

.39 

.07 

1.03 

1.04    1.60 

.97 

SAN    ANGELH    DAM 

1.57 

.34 

.73       .05 

.07 

.32 

.06 

SAN    ASCEL3    KSO                          R 

1.72 

T 

T 

.02 

.01       .4- 

.92 

.09 

,25 

SAN    SABA 

.BE 

.17 

,17 

.39 

.15 

Sloan 

4.43 

.19     1.01 

T 

2,92 

.20 

.08 

T 

.03      T 

SONORA 

2.4C 

.08 

T            .9( 

.18                   .06 

T 

,90 

.05 

.23 

T 

SPICErfOOO    1    S 

2.51 

.01 

.07 

1.15 

T 

.23 

T 

.10 

.45       .56 

STERLING    CITY 

3.21 

.0( 

.20 

2.63 

.36 

TAYLOR    RANCH 

.6! 

.11 

.07 

.18 

.10 

.06 

.17 

TEAGUE    RANCH 

.82 

.OB 

T 

T 

.22       .52 

TELEGRAPH 

1.79 

.21 

.16       .09 

.28 

.15 

.07 

.45 

.32 

UVALDE 

e.ie 

T 

T            .43       .09 

.38 

.02 

.71 

.14 

.23 

1.16 

.74    3.15 

1.11 

HATER    VALLEY 

4.4- 

.21 

.86       .35 

2.06 

.95 

WATER    VALLEY    10    NNE 

B.04 

.13 

.4C 

.83      T 

T 

.35 

5.60 

.73 

WATSON 

.93 

,28 

.57 

.04       .04 

,         ,         , 

SOUTH    CENTRAL                 07 

ARANSAS    PASS    2 

.07 

T 

.07 

ARANSAS    WL    REFUGE 

- 

_           -           _ 

_          _          _ 

-           _           . 

-            -             - 

_           .           - 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

AUSTIN    wSD                                    R 

1.68 

T 

T 

T 

.01 

.05 

T 

1.40 

T 

.11 

.11 

BEEVRLE    9    NE 

2.0( 

.21 

.05 

.11 

.37 

.16 

.17 

.93 

BLUE 

1.3! 

.50 

.50 

.32 

BRENHAm 

l.7< 

.07 

,70 

.32 

.41 

.07       .19 

.04 

BULVE^OE 

2.2i 

.15 

.14 

,92 

.02 

,02 

.  17 

.26 

.60 

CALOWEll 

l.7< 

T 

T 

.45 

,45 

.13 

.21 

.92 

CANYON    DAM 

3.54 

.84 

.15 

1,11 

.01 

,01 

.19 

.82       .49 

T 

CHAPMAN   RANCH 

.93 

.43 

.50 

7 

CI80L3    CREEK 

1.3! 

.30 

.55 

.90 

CLASSENS    RANCH 

3.01 

.40 

1.65 

.12 

.66 

.16       .08 

COLUMBUS 

1.2< 

T 

.08 

,10 

.11 

.07 

.86       .02 

CORPUS    CHRISTI 

.12 

.12 

CORPUS    CHRISTI    WSU                R 

1.24 

.25 

.04 

.65 

.30 

CUERO    3    E 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

DIKE    BOX 

3.89 

.05 

1,30 

1.60 

.92 

.30 

.12 

DRYER    1    Nw 

2.22 

T 

.07 

.42 

,03 

.10 

T 

T            .02 

.38 

1.18       .02 

ELGIN 

.51 

,09 

.04       .20 

.18 

FAIR    3AKS    RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALLS    CITY    4    WSW 

4.74 

.09       .24 

1.81 

.54 

J 

,99 

T           T 

T 

.72       .35 

FEOOR 

1.46 

.35 

.15 

.96 

FISCHERS    STORE 

2.68 

.10 

.36 

,32 

.08 

.38 

.68       .60 

.16 

FLATONIA    2    W 

1.9: 

.30 

,38 

1.20       .09 

floreSville 

6.39 

.40 

,90 

.96 

1,90 

.60 

1.33       .30 

CIOOINGS 

1.67 

.44 

.09 

.39 

.04 

T 

.39       .32 

COLIAD 

.60 

.18 

.08 

T 

.01 

.02 

.03 

.16      .12 

GOLIAD    1    SE 

.60 

.30 

.30 

G0N2ALES 

6.40 

.04 

.17 

.23 

.20 

.64 

2.55    2.57 

HALLETTSVILLE 

5.07 

T 

1.68 

T 

T 

T            .88 

T 

2.41       .10 

HONDO 

3.34 

.10      T 

.21 

.02 

,20 

.04 

.59 

.05 

.66 

.25       .29 

.93 

JEDDD  2  NNE 

1.54 

T           T 

T 

.06 

T 

,61 

.05 

.03 

.03 

.31       .43 

.02 

KARNES    CITY 

5.20 

.06 

.10 

3.50 

,36 

.14 

.25 

.79 

KENEDY 

4.19 

1.00 

T 

1.95 

.23 

.27 

.39 

.79 

KINGSVILLE 

2.21 

.39 

.19 

.01 

.09       .09 

1.41 

.01       .06 

LA    GRANGE 

1.99 

T 

.03 

.83 

.08 

.13 

.05 

.76       .11 

LEXINGTON 

2.02 

.11 

.10 

.92 

.04 

.09 

.68       .08 

L0CKH4RT    2    NW 

2.14 

.12 

.50 

.07 

.02 

1.20       .23 

LULINE 

3.75 

T 

T 

.29 

.07 

T 

.01 

t 

T 

.52 

1.85    I. 01 

MATHIS 

3.48 

.10 

.67 

.40 

.67       .19 

1.40 

.05 

NATALIA 

6.36 

.23 

T 

.80 

T 

.78 

T 

.72 

.24       .29 

1.01 

.30    1.39 

.60 

NEW    BRAUNPELS 

2.21 

T 

.26 

.46 

.12 

.09 

.18 

.14 

.73       .23 

NIXON 

4.85 

1.30 

.02 

.02 

1.05 

.02 

.34 

.01 

.69 

1.34       .0* 

POST    Oak    SCHCjOL 

1.63 

.07 

.26 

,R3 

.04 

.43 

RED    RDCK 

3.25 

.25 

,75 

.40 

.65 

.10 

.75       .85 

REFUGIO 

.22 

T 

.04 

T 

.12 

T           T 

T 

.04 

.02 

RICAROO 

3.21 

.09 

,20 

.62 

.45 

1.65 

RIOMEOINA    2    N 

5.Z! 

.82 

.14 

.62 

2.25    1.42 

R0BST3WN 

1.90 

.53 

.32 

.33 

.72 

ROCKPSRT 

.16 

T 

.07 

.01 

.04 

.02 

.02 

RUNGE 

4.15 

.25 

T 

1.83 

.31 

.11 

.15 

1.90 

SAN    ANTHNIO    WSO                          R 

2.74 

T 

T           T 

T                        .16 

T 

T 

.30 

.44 

1.07 

T 

.'0 

.06      T 

.01 

SAN    MARCOS 

3.03 

•  01 

.15 

.55 

,76 

.06 

.15 

.67       .24 

schulEnrurg 

2.27 

.07 

.12 

.27 

1.72       .09 

SEALY 

l.OB 

.54 

.07 

.13 

.26 

.06 

SEGUIN 

1.B3 

.41 

T 

T 

.10 

.90 

.42 

SINTOS 

.45 

T 

.06 

.02 

.25 

.12      t 
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TEXAS 
JUNE 

1971 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8   9 

10  I  U  1  12 

13  1  U  1  IS 

16  I 

17  1 

IB 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26  1  27 

28  {  29  1 

30 

31 

SHlTHtfULC 
SOKERKlLLf  04M 
SPEIkS 

SPRING  BRANCH 
UAELOER  7  SSH 

l.B'k 
2.56 
1.72 

3.9) 

T 

T 
.06 

.06 

T 

.54 

.49 

.10 
1  .16 

.41 
.06 

1  .51 

To5 
.40 

.34 

.50 

.17 

1.04 

.16 

.65   .49 

.09   .19 
.02 

.34   .56 
1.09   .16 

T 

HtSHINCTON  STATE  PAAK 
WILDER  WILDLIFE  FNDTN 
VOAKUM 
VDRKTDWN 

2.11 

.68 

6.87 

7.09 

T 

.46 

•  41 

1.53 

2.70 

.16 
.03 
1.98 

T 

T 
...6 

.26 
.16 
.33 

1.00 

.58 

T 

T 

.^6 
.62 
.21 

T     T 

2.80   .10 
2.99   .13 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITV  WATERWORKS 

BAYTOWN 

2.19 
3.80 
1.00 
1.37 
3.06 

.76 

•  96 

T 

.52 
1.02 

1.74 
l.«0 
.06 
.44 
.83 

."■1 
•  45 

.19 

•  20 

.22   .23 

•  12 

.09 
.08 

.02 

6EAUK3NT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANC  i    SE 

«.6l 
.69 

1.11 

T 
Z.11 

.03   .02 
T     T 

T 

.25 

.29 

.02 

.32 
1.28 

1.74 
.19 
.08 

.02 

T 
.15 

2.15 
.05 
.05 

.02 

.18 

.45 

T 

•  IB 
.04 

.08 
.28 

T     T 

.01   .16 

.01 
T 

EDNA  HuY  !9  BRIDGE 

EL  CAHPO 

FREEPDRT  2  NW 

GALVESTON  WSO            R 

H0UST3N  I»JC3NT  AK 

3.43 

2.21 
.39 
.82 

2.42 

T 

.04 

.20 

.37 
.90 

1.24 
.12 

.36 

.26 

.05 

.88 
.37 
.29 
.19 
.02 

.61 
.71 

.'■3 

•  ri2 

.40 
.03 

.01 

T 

•  03 

•  07 
UDO 

.■  3 
.23   ..4 

T 

.04   ."7 

.10   .10 

T 

.03 

T 

HOUSTDN  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-IMDEP  HEIGHTS 

1.83 
2.6( 
2.23 
1.92 
1.82 

.02 

.12 

.09 
.03 

.49 

1.00 
.99 

.04 
.93 

.27 

.89 

•  05 
.75 

T 
.12 

.'  1 

.09 
1.30 
.71 

.91 

•  79 

•  12 

•  79 

T 

.10 

.06 

.49 

.18 

HOUSTON-WESTBURV 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUKBLE 

.32 

.37 
3.85 
1.78 
3.17 

.10 

T 

1.61 

.01 
.23 

.23 

.20 

.12 
.10 
.68 
1.69 
.46 

T 
T 

.06 

.10 
.10 
.96 

.02 
.49 

.06 

2.05 
.06 

.19 

.18 
.03 
.06 

.02 
.12 

.14 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GJLF 
ORANGE  «  NW 

2.62 

2.2! 

.53 

1.01 
2.63 

.07 

.06 
.16 

.19 

T 

2.00 
1.1? 

.59 
1.28 

.40 

.90 
.03 

.22 

.07 
T 
T 
.01 

.02 

.06 
.35 

t 
T 
.11 

.10   .69 
.03 
.01 
.81 

T 

PALACIOS  FIA  AIRPORT 

PIERCE  1  t 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

.62 

2.'.0 
3.81 
1.8i 
3.09 

T 

.02 

.58 

.04 

1.32 
.55 
.32 

.34 
1.40 
.52 

.16 
.01 

.C<1 
.20 
.91 
.56 
l.?7 

.21 

.10 
.86 

T 
1.14 

T 

T 

T     T 

.(0 
.28 
.01 

.08   .16 

.10 
.02 

.01 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

2.7! 
3.96 

.80 
3.6! 

.91 

T     T 

.20 

.03 

1.90 
1.78 
.29 
1.31 

.■■5 

.(3 

.01 
.03 
.01 
.52 

.16 
.06 
•  13 

1.59 

.04 
1.89 

.29 

•  07   T 

.42 

.21   .04 

.14 

T     T 

.14 
.20 

VICTORIA  WSO             » 
WHARTON 

5.2! 
.91 

.93 

1.35 

.67 

.52 

.54 

.11 

T 

.69 
.06 

•  07 

.01 

.01   .30 
.30 

.66   .02 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  WtLLS 

3.5( 
2.6C 

9.U 
3.6< 
10.3! 

T 

.12  1.06 
.26   .20 

.20 
.16 

.2D 

.28 

.24 

.15 
.03 

.04 

.15 

.02 
1.12 

.04 

.09 
.96 

.09 

•  66 
.25 

.4S 

.35 

T 

.25 

.11   .87 
.25  1.36 

1.92 
.08  2.10 

2.  .6 

.69   .69 

4.19 

.67 

1.72  3.48 

1.34 

CARRIED  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

13.52 
11.81 

3.18 
11.5! 
7.77 

.07 

T 

.05   .09 
.11   .04   .12 
.16   .04 

.01 

.03 

.20 

.09 
.09 

T 

.27 
.05 
.67 

.7B 
.13 
.67 
.90 
.61 

•  02 
.73 
.21 
.65 

T 

.46   .09 

.30 

.10 
.10 
.10 

.26  2.45 
3.58 

.31   .42 

2.40 

.99  1.97 

1.69  3.81 
1.66  3. 86 
.06   .53 

.50  6.20 
2.54   .78 

3.76 

1.90 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAl  3  NW 
FALCON  DAW 

9.59 
7.10 
14.71 
10.80 
2. It 

1.44 

.12 

.i: 

.06 
T 
.06   .30 

.81 
.08 
.15 

.10 

T 
.67 

.04 
1.17 
.22 
.40 
.03 

.04 
.20 

•  01 
K70 

•  39 

.44   .14 

T 

.32 

.08 

T    1.76 
•16  2^eD 
.04  4.59 
.40  1.  '0 
.43  1.20 

1.55  2.49 

.84   .96 

4. 89  1.94 

2.00  4.00 

.03 

2.22 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

4.0? 
3.62 
6.31 
4.42 
2.6C 

•  20 

.12 

.04 

.35 
.07 
.60 

.17 

.10 

.20 
.27 

K49 

•  77 

•  44 

.44 
.15 

.40 

.46   .92 

.80  1.60 

.45  2.70 

.60  2.16 

.51 

.18   .03 
.92 

.66   .48 
•29  1.14 
.60   .01 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

5.63 

1.5« 
4.91 
8.13 
9.29 

.12 

.19 

.02 

.17 

.03 
.02 

.50 

T 

.11 
.80 
.65 
.39 

.49 

.16 
•  60 

.19 

.40 

1.94 
.36 

1.66  2.00 

.12   .55 

.36  1.10 

2.00 

I. 87   .55 

1.04   .11 
.19   .49 

.07 
2.00  2.00 
4.72   .61 

oilton 

PEARSAlL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  i    W 

SARITA  T  E 

7.18 
2.59 
1.13 
2.15 

T 

.01 

.16 

•  30 

.05 

T 

1.17 

.08 

1^86 

•  23 

•  06 

.11 

.29 

.50  2.18 

.40 

.74   .22 

.20  1.40 

.38   .89 

.42  1.14 

T 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.41 
3.81 
4.4C 
4.48 

T 

•  02   T 
T     .92 

.43 

1.43 
.07 

T 

.35 

.05 

.62 
.89 

.40 

.26 

.97 
.10 

.12 
.46 
1.32 

•  20 

•  41 

•  04 

.23 

.36 
.01  1.19 
.88   .20 
.71   .63 

.16 

.33  1.03 

.19   .16 

.11 

.21 

.02 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

3.44 
2.33 
3.48 
3.54 
3.34 

T 

T 

T 

.02 

.01 

1.72 
.03 

T 
1.26 

.04 
•  02 
.12 

.39 
.19 

•  14 
.25 

T 

.02 

•69   .61 
.03  1.04 
.39  2.39 

2.89   .16 
1.02  1.91 

.06 

.36   .20 
.03   .26 
.11   .24 

.09 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  «  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

2.32 

3.86 
1.20 
2.69 
2.60 

.76 

T 

.01 
.06 

1  .16 

T 

.49 
1,48 

.07 

.02 
.42 

.16 
.05 

.07 

.60 

.21   .51 
1.81  1.4B 
.06  1.14 
.13  1.33 
.08   .93 

.09 

.03   .09 

.01 

T 

UESLACO  2  E 

3.30 

T 

T 

T 

1.97 

.03 

.50 

T 

.02 

.34   .33 

.11 
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UJ 

ML 

I 

!£< 

mt 

'£.1 

lA 

lU 

tit 

.d 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

*     *     * 

MICH  PL4INS          31 

tHtRtLLO  WSO 

MAX 

NUN 

92 
50 

92 
62 

84 
65 

91 
62 

94 
63 

93 
60 

92 
55 

89 
61 

66 
60 

81 
62 

87 
59 

82 
58 

64 
61 

86 
60 

89 
60 

92 
65 

92 

65 

92 

67 

93 
66 

90 
63 

88 
59 

90 
62 

94 
66 

93 
56 

91 
57 

89 
63 

87 
64 

90 
66 

92 
51 

89.4 
62.1 

4NPREWS 

MAX 

MIN 

95 
64 

93 
73 

87 
61 

91 
68 

93 
70 

97 
65 

99 
60 

98 
71 

92 
67 

94 

71 

90 

71 

93 

67 

90 
70 

95 

59 

92 
62 

93 

62 

94 
71 

94 
66 

93 
68 

91 
69 

90 
61 

91 
69 

91 
63 

93 
64 

92 
56 

65 

67 

90 
66 

91 
66 

88 
70 

92.3 
66.5 

8IG  SPRING 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
71 

92 
73 

85 
71 

90 
69 

92 

6! 

97 

70 

101 
73 

96 
72 

92 
71 

92 

73 

90 
66 

92 

66 

84 
66 

94 
64 

9'. 
66 

94 
71 

93 
72 

94 
70 

93 
66 

85 
62 

67 
63 

86 

67 

91 
69 

91 
56 

87 
60 

67 
68 

89 

70 

90 
70 

91.0 
68.2 

eORGSR  3  M 

MAX 

Mm 

94 
5! 

92 
62 

84 
61 

93 
64 

96 
65 

93 
5B 

93 
58 

87 
61 

88 
61 

61 
64 

83 
61 

86 
49 

86 
60 

90 
61 

95 
60 

99 
69 

96 

70 

96 
69 

94 
69 

90 
52 

89 
59 

99 
61 

99 

70 

98 
69 

96 
59 

95 
69 

91 
65 

94 
69 

93 
59 

92.2 

63.1 

BRiVO 

MAX 

MIN 

85 
53 

89 
50 

89 

60 

85 
58 

69 

57 

90 
56 

86 

57 

81 
58 

66 
56 

89 
59 

86 

53 

81 
53 

85 
59 

36 
56 

87 
5* 

90 
56 

90 
59 

91 
56 

91 

60 

90 
53 

87 
58 

89 
59 

95 
63 

99 
59 

93 
56 

90 
66 

93 
59 

94 

64 

93 
63 

89.0 
58.6 

BROHNFIELD  ND  2 

MAX 

MIN 

93 
59 

93 
60 

92 

68 

87 
64 

93 
63 

93 

60 

95 
61 

97 
63 

93 
62 

92 

63 

90 
66 

67 

64 

92 
63 

89 
56 

93 

58 

96 
62 

94 
64 

93 

64 

94 
66 

99 

60 

66 
65 

86 
62 

90 
62 

93 

50 

94 
60 

69 
52 

87 
64 

90 
65 

91 
66 

91.4 
62.5 

Canadian  i  ene 

MAX 
MIN 

95 
55 

98 
71 

91 
63 

93 
64 

100 
66 

98 
65 

97 
62 

97 
63 

89 
60 

89 
66 

89 
62 

90 
60 

90 
61 

88 
62 

99 
64 

96 
64 

98 
66 

98 
70 

99 
72 

96 
62 

69 

64 

96 
62 

102 

101 
73 

102 
73 

98 

73 

97 
70 

95 

70 

95 

71 

95 

65 

95.3 
55.6 

CANYON 

MAX 

MIN 

93 
53 

90 
65 

89 
70 

89 
64 

90 
61 

90 
59 

91 
59 

91 
66 

67 
62 

86 
63 

85 
60 

89 

58 

68 
60 

90 
62 

92 

59 

92 
64 

92 

64 

91 
66 

92 

72 

92 

63 

91 

62 

62 

92 
66 

92 
56 

90 
65 

68 
62 

86 
65 

88 
67 

90 
68 

89.7 
63,2 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

81 
54 

90 
58 

89 
63 

67 

57 

89 
50 

91 
53 

90 
58 

B9 
59 

87 
56 

92 
60 

91 
64 

91 
57 

66 
58 

86 
62 

90 
56 

99 
62 

95 

62 

93 

65 

95 
62 

93 

62 

92 

60 

91 
61 

98 
67 

99 
65 

97 
67 

94 
54 

90 
64 

91 
65 

99 

64 

91,2 
60,8 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

89 

53 

92 
56 

90 
65 

83 
62 

92 
64 

92 
59 

91 
60 

94 
60 

88 
60 

95 
60 

78 
58 

85 
59 

83 
60 

85 
62 

86 
59 

88 
60 

90 
63 

91 
67 

91 
58 

91 
62 

94 
57 

69 
59 

93 
53 

92 

67 

93 
58 

90 
65 

86 
65 

86 
65 

90 
66 

89,3 

61,7 

CROSeVTON 

MAX 

Mm 

93 
61 

95 
62 

90 
69 

88 
68 

92 
66 

92 

61 

92 
62 

98 
67 

95 
67 

92 

67 

65 
65 

86 
61 

89 
69 

86 
62 

91 
65 

96 
67 

99 
68 

99 

66 

95 

67 

95 

64 

90 
65 

90 
69 

93 
65 

94 
64 

94 
64 

92 

63 

92 
66 

90 
67 

93 
68 

91,8 
65,0 

OALHART  FAA  AIRP3RT 

MAX 

Mm 

85 
56 

89 
55 

81 
6* 

67 
62 

89 
49 

90 
58 

82 
54 

64 
57 

87 
55 

90 
64 

86 
55 

63 
54 

81 
61 

86 
60 

90 
59 

93 
64 

93 
60 

93 
64 

92 
64 

92 
69 

89 
59 

90 
60 

96 
69 

99 

68 

94 

67 

90 
62 

91 
67 

94 

70 

89 

61 

89.3 
50.9 

DIMMTTT 

MAX 

MIN 

81 
51 

92 

51 

93 

61 

64 
58 

90 
59 

94 
5! 

90 
51 

93 
53 

68 
59 

90 
59 

63 
61 

67 
55 

87 
49 

66 
49 

67 
56 

93 

56 

95 
61 

93 
62 

94 
62 

99 
62 

93 
55 

68 
55 

95 
60 

99 
51 

99 
61 

92 

58 

68 
5B 

89 
62 

91 
62 

90,3 
57,3 

0UM4S 

MAX 

Mm 

87 
51 

92 
53 

90 
63 

81 
62 

89 
60 

93 
60 

91 
52 

66 
56 

63 
57 

91 
58 

90 
63 

91 
57 

86 

61 

85 
59 

91 
59 

96 
61 

96 
66 

94 
68 

95 
63 

95 
62 

91 
99 

89 
59 

97 
67 

99 
59 

96 
67 

94 
69 

94 
66 

90 
67 

93 
67 

91.3 
61.3 

FUDY04DA 

MAX 

Mm 

82 
59 

93 

58 

88 
68 

85 
65 

92 
67 

91 
61 

90 
61 

94 
61 

92 
62 

89 
63 

84 
57 

89 
60 

64 
63 

87 
62 

90 
62 

92 
6* 

92 
68 

92 
69 

92 
68 

92 

64 

89 
64 

68 
63 

91 
65 

92 

59 

93 
65 

89 
63 

89 
65 

88 
67 

90 
68 

89.4 
63.7 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

91 
55 

92 
62 

92 

61 

87 
63 

89 
67 

96 
66 

95 
61 

93 
61 

83 
59 

85 
60 

82 
58 

85 
61 

81 
61 

85 
59 

66 
64 

89 
69 

92 
66 

94 
69 

93 

71 

94 
61 

64 
62 

67 
64 

98 

70 

99 

70 

98 
69 

95 
68 

92 
69 

90 
70 

92 

64 

90.4 
64,1 

PRIONS 

MAX 

Mm 

86 
52 

90 
55 

94 
64 

87 
62 

94 
59 

94 

55 

93 
54 

92 
60 

69 
58 

93 

60 

88 
60 

87 
56 

86 
59 

68 
60 

90 
58 

90 
60 

92 
63 

92 

69 

92 

69 

92 
6* 

91 

60 

88 
60 

61 

93 
63 

94 
63 

94 
64 

92 
61 

88 
62 

90 
64 

92 

65 

90,4 
60,4 

GARCIA  LA<E  12  E'^E 

MAX 

Mm 

GARDEN  CITY  I  E 

MJUC 

Mm 

92 
65 

9* 
6'. 

91 
73 

85 
69 

89 
66 

92 
66 

97 
66 

100 
68 

95 

70 

91 

70 

91 

71 

90 
58 

89 

69 

82 
62 

9* 
61 

96 
60 

96 
60 

93 
67 

91 
67 

88 
63 

69 
63 

97 
60 

88 
60 

93 
69 

95 
64 

87 
67 

89 
58 

90 
64 

91,3 
65,1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

95 
53 

95 
61 

83 
62 

92 
63 

97 
57 

95 
62 

92 
54 

90 
60 

67 
57 

85 
55 

90 
59 

89 
56 

87 
58 

95 
58 

97 
56 

96 
62 

95 
65 

96 
67 

99 
68 

93 
62 

94 
57 

98 

58 

100 
69 

101 
69 

100 
70 

96 
69 

99 
56 

92 

67 

95 

70 

95 
66 

93.7 
61.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

88 

49 

91 
48 

91 
63 

85 
60 

90 
57 

91 
59 

92 
51 

69 
51 

69 
60 

89 
60 

85 
63 

85 
55 

89 
55 

67 
58 

68 
55 

92 
93 

92 
60 

92 
62 

93 
62 

93 
59 

95 
58 

69 
57 

89 
S8 

93 
60 

94 
62 

92 
62 

91 
50 

86 
60 

87 
50 

90 
64 

89.6 
57.9 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

93 
64 

94 

67 

89 
58 

93 
59 

94 
60 

96 
64 

102 
6(1 

97 
66 

95 

68 

92 
68 

90 
64 

92 

64 

93 
68 

88 
62 

97 
63 

99 
62 

95 
68 

99 
68 

94 
64 

90 
62 

89 
62 

68 
64 

89 
6* 

92 

54 

93 

64 

90 
64 

90 
64 

91 
68 

92 

58 

92 
68 

92.8 
64,5 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

92 
53 

95 
53 

94 
69 

67 
65 

96 
62 

94 
59 

94 
60 

94 
62 

95 

64 

93 
65 

93 
67 

91 
62 

93 
62 

92 
61 

93 
60 

93 

60 

95 
61 

99 
63 

95 
54 

97 
62 

84 
65 

89 
63 

87 
62 

91 
63 

93 
60 

95 
63 

91 
62 

89 
65 

90 
64 

93 
69 

92,4 
62,2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

94 
53 

9* 
60 

95 
62 

89 
63 

91 
68 

96 
65 

98 
62 

95 

59 

93 
59 

87 
58 

80 
59 

86 
61 

88 
61 

87 
58 

62 
62 

91 
62 

94 
64 

96 
70 

99 

73 

95 
60 

82 
62 

82 
62 

93 
65 

99 

71 

99 
72 

99 
74 

93 

73 

93 

70 

92 
71 

99 
65 

91.8 
64.0 

LITTLEFIElO  no.  2 

MAX 

Mm 

88 
5B 

92 
61 

92 
68 

85 
64 

92 

61 

93 

53 

90 
58 

94 
62 

92 
61 

91 
64 

87 
63 

67 
60 

88 
62 

88 
61 

92 
63 

97 
62 

94 
66 

93 

67 

93 
66 

93 
62 

93 
61 

69 
62 

88 
63 

92 
65 

94 
54 

94 
65 

91 
62 

88 
64 

88 
64 

92 
66 

91,0 
62.5 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

93 

59 

90 
69 

86 
66 

93 

68 

94 
64 

92 
62 

96 

6« 

93 
66 

92 

66 

86 
65 

87 
62 

86 
65 

87 
65 

91 
63 

92 
65 

93 
66 

94 
68 

93 

73 

94 
66 

87 
65 

89 
67 

66 
55 

90 
65 

92 

70 

93 
66 

91 
69 

90 
63 

89 
65 

92 
59 

91 
70 

90.7 
66,0 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

92 
66 

92 

69 

85 

61 

92 
65 

93 
66 

93 

67 

95 
64 

92 

61 

68 
67 

64 

87 
62 

86 
63 

89 
69 

SB 
67 

92 

67 

9S 

70 

95 

70 

99 
64 

86 

61 

92 

66 

96 

71 

97 

70 

99 

79 

94 
73 

90 
68 

90 
70 

92 

70 

94 
63 

91.2 
64,4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

92 
54 

94 
55 

93 
65 

86 
63 

90 
66 

95 
62 

95 

60 

96 
62 

88 
59 

88 

60 

81 
60 

67 
60 

88 
59 

87 
60 

89 

60 

93 
63 

95 

65 

99 
69 

99 
69 

96 
62 

88 
60 

66 
60 

99 

63 

99 

65 

99 

72 

99 

70 

95 

68 

93 

58 

90 

67 

94 

70 

92.2 
53,2 

MIDLAND  USO 

MAX 

Mm 

94 

64 

91 
70 

85 
69 

90 
69 

91 
69 

95 
65 

98 
69 

94 
66 

91 
71 

91 
72 

88 
72 

90 
67 

89 
66 

92 

61 

90 
64 

91 
63 

91 
65 

92 
69 

90 
68 

86 
69 

66 
61 

64 
69 

87 
64 

90 
65 

91 
54 

89 
64 

67 
67 

89 
68 

90 
66 

68 
69 

89,9 
65,9 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

96 
53 

93 

73 

90 
72 

90 
69 

92 
68 

97 
66 

100 
68 

96 
70 

93 

70 

92 

70 

90 
72 

92 
66 

89 

67 

95 
63 

94 
63 

96 

64 

95 
62 

99 
69 

93 
67 

86 
69 

66 
60 

86 

68 

69 
64 

91 
66 

93 
64 

91 
64 

86 
65 

90 
67 

92 

67 

68 
59 

92.0 

66,9 

MORTON 

MAX 

Mm 

87 
54 

89 
54 

85 
61 

85 
67 

90 
59 

91 
58 

90 
60 

90 
58 

91 
60 

91 
58 

91 
64 

87 
58 

89 
60 

90 
60 

90 
59 

90 
59 

91 
62 

91 
64 

91 
64 

92 

64 

86 
65 

89 
60 

86 
61 

90 

61 

92 
62 

92 
51 

90 
60 

87 
62 

88 
64 

91 
63 

69,4 
60.7 

MULESHHE  1 

MAX 

Mm 

88 
51 

92 
53 

92 
61 

86 
65 

90 
60 

92 
57 

92 
52 

92 
52 

89 
57 

91 
56 

86 
61 

87 
56 

86 
56 

88 
59 

88 
58 

91 
59 

92 
60 

91 
6* 

92 
64 

99 
64 

68 
62 

90 
56 

86 
60 

94 
61 

94 
64 

93 
55 

90 
57 

88 
59 

88 
63 

91 

58 

90.1 
59.1 

OLTON 

MAX 

Mm 

88 
52 

92 
55 

93 

64 

63 
60 

92 
59 

92 
55 

90 
53 

92 
59 

86 
58 

90 
60 

63 
62 

89 
58 

90 
57 

69 
58 

90 
56 

93 
58 

95 

61 

99 
62 

96 
62 

99 

61 

89 
59 

89 
58 

86 
56 

89 
59 

95 
59 

94 
61 

92 
53 

95 
59 

89 
61 

93 
61 

90.7 
59.0 

PAMPA  ND.  2 

MAX 

Mm 

91 

54 

96 
55 

91 

64 

84 
62 

B9 
65 

94 
61 

93 
61 

94 
63 

90 
58 

85 
60 

76 
60 

87 
59 

89 
59 

86 
61 

88 
62 

92 

69 

93 
66 

93 
69 

94 
69 

99 
63 

90 
59 

87 
60 

94 
62 

96 
67 

97 
70 

96 
69 

93 

56 

90 
67 

88 
66 

91 
70 

90.7 
63,1 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

98 
53 

90 
64 

64 
65 

92 
61 

93 
65 

93 
59 

93 

54 

91 
59 

86 
59 

63 

62 

87 
59 

84 
59 

86 
60 

89 
60 

92 
59 

92 

64 

92 

64 

93 
68 

92 
66 

93 
62 

90 
56 

91 
62 

99 
62 

95 
57 

95 
67 

93 
58 

89 
64 

87 
65 

91 
68 

92 
66 

90.7 
62.1 

P6RRYT0N  5  NNE 

MAX 

Mm 

92 

50 

91 

53 

94 

60 

94 
62 

97 
62 

94 
56 

69 

56 

84 
57 

86 
52 

81 
55 

85 
58 

86 

57 

65 
56 

88 
57 

91 
57 

96 
62 

99 
69 

96 
70 

96 
61 

85 
58 

69 
60 

94 
62 

100 
67 

102 
59 

100 
70 

97 
66 

93 
68 

92 
69 

97 
62 

92,1 
60,7 

PLAINS 

MAX 

Mm 

89 
53 

92 

58 

95 
67 

65 
66 

94 
60 

93 

58 

95 

59 

97 
63 

94 
62 

92 

64 

94 
65 

94 
62 

97 
64 

92 

58 

94 
59 

90 

60 

91 
63 

92 
63 

92 
69 

99 
66 

91 
67 

90 

61 

90 
51 

91 

61 

92 
59 

94 
51 

93 

60 

88 
65 

90 

64 

92 
56 

92,3 

62,0 

S«*  B«f«r«DC«  Nolei  FoUowlog  S 
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Conllnu«d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JUNE 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

93 
66 

90 
71 

85 
66 

89 
66 

93 
59 

90 
62 

96 

68 

88 
63 

91 
68 

85 
66 

86 
59 

85 
61 

68 
62 

92 

64 

93 
6! 

95 
66 

94 
68 

101 
68 

94 
65 

66 
63 

90 
61 

92 

65 

93 
64 

94 

67 

90 
62 

89 
64 

87 
67 

91 
67 

90,6 
64.5 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

94 

61 

95 

68 

89 

68 

94 
66 

95 

61 

96 

63 

100 
66 

97 
66 

93 

66 

95 
67 

89 

64 

95 
65 

89 
60 

96 
60 

94 
63 

92 

63 

94 
65 

94 
67 

94 
65 

87 
62 

69 
62 

90 
62 

93 
63 

93 

63 

90 
63 

88 

66 

'10 
66 

92 
68 

92.5 
63.9 

SUVERTDN 

MAX 
MIN 

92 
51 

SB 
68 

84 
65 

90 
64 

92 
60 

88 
61 

91 
61 

69 
62 

86 
62 

83 
62 

84 
60 

82 
56 

84 
61 

87 
60 

89 
62 

91 
63 

91 
65 

91 

64 

92 
62 

86 
59 

85 
58 

92 
63 

93 
63 

93 

64 

90 
61 

69 
63 

87 
63 

90 
64 

86.5 
61.4 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

92 

60 

85 
61 

92 

63 

96 
60 

92 

57 

90 
57 

90 
55 

86 

57 

83 
60 

90 
60 

88 
57 

87 
60 

89 
58 

92 
59 

95 
61 

95 

65 

96 

67 

97 
69 

90 
61 

89 

57 

94 
59 

100 
70 

100 
69 

95 
69 

92 
66 

91 

67 

95 

67 

92 
65 

92.1 
61.8 

STRATFORD 

MAX 

MIH 

85 
1,6 

89 
53 

81 
63 

87 
47 

92 

47 

90 
54 

85 
60 

82 

57 

88 
58 

87 
58 

90 
55 

64 
55 

82 
59 

86 
57 

91 
56 

93 
63 

93 
62 

93 

64 

93 
63 

69 
59 

SB 
56 

96 
63 

100 
69 

98 

68 

95 

67 

91 
67 

90 
67 

95 
62 

89.7 
56.6 

SUNRAY  <.  SW 

MAX 

MIN 

90 
44 

92 
63 

88 
62 

94 
59 

90 
63 

90 
53 

84 
59 

87 
54 

08 
62 

91 
61 

87 
58 

67 
61 

87 
60 

93 
61 

96 
63 

96 
68 

67 

65 

63 

63 

62 

100 

102 
72 

99 
73 

99 

70 

97 
67 

93 
67 

96 
68 

94 
61 

92.5 
62.2 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

92 

62 

90 
69 

87 
67 

91 
62 

92 
55 

93 
61 

97 
65 

93 
66 

91 
66 

89 
66 

88 
63 

69 

60 

86 
62 

90 
61 

93 
62 

91 
62 

92 

66 

93 

66 

94 
63 

87 
63 

89 

63 

88 

63 

91 
62 

92 
62 

90 
62 

89 
65 

89 
67 

91 
66 

90.3 
63.3 

TULI4 

MAX 

MIN 

92 
55 

92 

65 

85 
63 

93 
63 

95 

58 

90 
38 

94 
58 

89 
60 

8S 
63 

82 
62 

87 
59 

83 
58 

87 
57 

91 
61 

91 
61 

93 

65 

93 
62 

93 
61 

94 
64 

89 
62 

68 
60 

93 

64 

94 
66 

94 
65 

91 
63 

88 
63 

88 
63 

90 
66 

90.2 
61.3 

VEGA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

85 
51 

90 
55 

90 
64 

62 
60 

89 
58 

91 

56 

91 
56 

67 
68 

66 

57 

3B 
59 

86 
61 

66 
55 

64 
57 

87 
59 

90 
59 

91 
61 

92 

61 

91 
64 

91 
66 

92 

63 

91 
56 

68 
55 

90 
60 

95 
64 

96 
65 

94 
64 

91 

61 

87 
62 

88 
63 

91 
65 

89.3 
59.8 

UOH  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSQ 

MAX 

MIN 

92 

69 

92 

72 

88 

71 

91 

70 

89 
69 

91 
67 

95 
71 

92 
72 

91 
70 

91 
72 

88 

70 

85 
69 

60 
68 

88 
65 

93 
65 

93 
66 

95 

71 

94 
73 

92 
72 

92 

71 

67 
71 

85 
71 

89 
68 

94 
70 

95 
68 

93 
70 

92 

71 

91 
72 

93 
73 

93 

73 

90.8 
70.0 

ANSON 

MAX 

MIN 

95 
69 

94 
72 

92 

72 

93 

73 

93 

70 

94 
68 

100 
75 

99 
63 

93 
69 

92 
72 

89 

70 

67 
69 

93 
68 

99 
66 

96 
65 

96 

71 

95 

72 

94 

70 

94 
71 

93 

70 

91 
69 

90 
69 

94 
70 

94 
69 

94 

70 

93 
69 

91 
70 

94 
70 

96 

72 

93.7 
69.9 

ASPERHQNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

9B 
64 

98 
68 

95 

73 

91 
72 

95 
68 

93 
65 

97 
65 

101 
71 

96 

71 

94 
72 

92 
68 

91 
68 

85 
66 

96 
66 

99 
64 

9B 
64 

100 
68 

97 
70 

97 
70 

96 
67 

84 
66 

68 
66 

94 
66 

98 
62 

97 
62 

95 
65 

94 
65 

94 
70 

96 
69 

94.9 
67.4 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

96 
66 

96 
73 

94 
73 

96 
72 

95 
69 

97 
71 

99 
70 

97 
73 

95 

72 

92 
72 

88 
68 

79 
66 

90 
66 

91 
65 

93 
67 

95 
66 

94 
71 

94 

70 

94 
66 

91 
70 

89 
66 

89 
65 

94 
66 

94 
66 

93 
64 

91 

71 

90 
69 

90 
71 

94 

71 

92.8 

69.0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

9« 
62 

92 

73 

87 

71 

92 

72 

93 

69 

92 

64 

97 
68 

94 
66 

92 
63 

89 
65 

66 
66 

65 
66 

90 
68 

93 
68 

95 
67 

96 
69 

96 

70 

96 

73 

91 
66 

67 
69 

69 
65 

96 
67 

95 
71 

96 
73 

96 
72 

94 
67 

93 
69 

95 

71 

95 
69 

92.5 
66.1 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

93 
53 

94 
54 

92 

70 

88 
64 

91 
67 

93 
61 

91 
65 

98 
66 

92 
61 

83 
62 

88 
62 

86 
61 

85 
62 

90 
62 

91 
63 

94 
65 

96 
66 

95 
68 

96 
64 

95 
63 

68 
62 

92 
62 

97 
63 

98 
68 

98 
69 

95 

67 

94 
66 

91 
67 

94 
69 

92.2 
63.8 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

95 
62 

95 
73 

93 

73 

94 

70 

93 

70 

94 

69 

98 

71 

94 

72 

94 

71 

94 

71 

90 
68 

62 
67 

94 
66 

94 
65 

95 
66 

98 
69 

97 

71 

95 
69 

94 
66 

94 

71 

66 
69 

92 

67 

97 
69 

96 
65 

94 
69 

92 

70 

90 
69 

92 
72 

97 
70 

93.5 
69.1 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

9S 

71 

98 
75 

95 
74 

89 
73 

94 
69 

98 
67 

99 

72 

100 
68 

95 

70 

92 
65 

90 
62 

69 
65 

92 

64 

95 
62 

96 
63 

95 
65 

96 

70 

95 
71 

94 
66 

90 
68 

89 
68 

89 
65 

92 

65 

93 

64 

92 

66 

90 
65 

90 
64 

91 
63 

93 

71 

93.4 

67,4 

DICKENS 

MAX 

MIN 

95 
64 

95 
70 

92 

70 

90 

70 

92 

68 

93 
62 

98 

70 

98 
69 

99 

67 

91 
68 

69 
63 

94 
66 

94 
68 

95 

68 

95 

68 

95 
69 

95 
68 

95 

67 

94 
66 

67 
68 

91 
65 

93 
65 

94 
67 

92 
67 

91 
64 

92 

70 

92 

71 

93. S 

67.4 

GAIL 

MAX 

MIN 

97 
66 

93 
72 

89 
73 

92 
68 

94 
69 

100 
64 

103 
74 

97 
69 

94 
68 

92 
63 

91 
66 

95 
63 

97 
67 

95 
66 

97 
70 

96 

70 

95 

70 

93 
64 

68 
62 

8! 
65 

90 
65 

95 

67 

94 
67 

91 
65 

90 
65 

92 

67 

93 

70 

94 
69 

93.6 

67.4 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

98 
67 

93 
69 

95 

69 

94 

71 

91 
61 

90 
6! 

100 
68 

93 

70 

94 
69 

98 
69 

94 
67 

90 
66 

97 
63 

102 
61 

103 
69 

100 
69 

99 
68 

97 
63 

94 
69 

91 
65 

97 
66 

97 
69 

98 

70 

97 
68 

95 
67 

92 
60 

94 
62 

95 
68 

95 

73 

95.7 
67.0 

HASKELL 

MAX 

Mm 

9D 
67 

96 
71 

94 
73 

89 
72 

94 
71 

94 
66 

94 

70 

99 
72 

95 
71 

92 
73 

89 
68 

69 
69 

84 
68 

95 
66 

95 
66 

96 
70 

97 
72 

96 
71 

94 
72 

95 
68 

88 
69 

86 
67 

91 
69 

94 
67 

94 
70 

94 
66 

92 

70 

91 

71 

94 

70 

92.9 

69.6 

HDRDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

87 

63 

93 

70 

92 
69 

88 
69 

92 
69 

90 
68 

92 
69 

91 
69 

93 

70 

80 
69 

69 
67 

67 
67 

80 
66 

90 
62 

92 
66 

93 

70 

95 

70 

94 
67 

91 
69 

96 
66 

91 
69 

83 
65 

90 
69 

94 
68 

93 
65 

91 
68 

68 
68 

88 
69 

69 

70 

90.1 
67.8 

JAYTDN 

MAX 
MIN 

93 
64 

97 
69 

95 
73 

90 
72 

93 
70 

94 
64 

98 
64 

102 
73 

96 

71 

94 
73 

92 
66 

88 
66 

65 
65 

95 
65 

95 
66 

97 
64 

98 
69 

97 

71 

97 
68 

95 
65 

65 
65 

65 
66 

88 
65 

92 
66 

95 
65 

92 

66 

90 
66 

90 

70 

94 

70 

93.1 

67.6 

MATADOR 

MAX 

MIN 

89 
66 

97 
67 

93 

72 

88 
70 

92 

70 

94 
63 

94 
66 

9B 
72 

95 
65 

86 
61 

88 
65 

87 
66 

85 
65 

95 

67 

97 
70 

95 

70 

96 

74 

96 

71 

95 
69 

95 
67 

91 
67 

91 
69 

95 
70 

96 

72 

96 
72 

94 
68 

93 
68 

93 
70 

94 
72 

93.0 
66.3 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

89 
57 

95 
57 

93 
71 

88 
71 

90 
67 

92 

65 

95 

65 

90 
61 

91 
61 

86 
62 

87 
64 

85 
64 

90 
67 

91 
67 

94 
66 

95 
66 

95 

71 

95 
65 

91 
65 

87 
65 

92 
65 

96 
65 

97 
72 

9! 

72 

93 

67 

92 

67 

92 

70 

93 

70 

91. S 

65.6 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

97 
67 

97 
74 

96 

72 

96 

71 

96 
70 

96 
64 

101 
69 

101 
69 

96 
69 

94 
71 

93 
67 

88 
68 

98 
64 

99 

64 

99 

64 

100 
65 

99 

70 

98 
72 

100 
70 

99 
66 

87 
67 

95 
65 

96 

67 

96 
65 

96 
68 

95 
66 

94 
67 

96 
69 

97 
69 

96.3 
68.2 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

93 
62 

96 
67 

93 

73 

87 
72 

92 

70 

93 

65 

94 
67 

99 

72 

95 
65 

90 
62 

90 
66 

90 
68 

85 
67 

94 
67 

95 
65 

96 

70 

96 

70 

96 

71 

95 
69 

93 
69 

67 
68 

90 
68 

93 

69 

95 
72 

96 

73 

94 
67 

93 
68 

93 
70 

95 

71 

92.9 

68.3 

POST 

MAX 

MIN 

92 
6b 

98 
61 

92 

71 

89 

71 

93 
64 

98 

64 

101 
69 

96 

67 

92 

68 

91 
62 

69 
65 

86 
64 

92 
67 

92 

61 

95 

70 

96 

71 

95 
68 

94 
66 

91 
65 

90 
66 

66 
66 

91 
69 

95 

66 

95 

67 

91 
64 

91 

67 

91 
69 

94 

70 

92.8 
66,6 

0U4NAH  5  SE 

MAX 

Mm 

91 
65 

98 
70 

95 

70 

90 
69 

94 
71 

96 
65 

95 
71 

100 
70 

95 

66 

91 
68 

92 
68 

91 
67 

85 
67 

95 
66 

97 
65 

96 
67 

100 
72 

98 
73 

97 
64 

94 
69 

82 
65 

91 

70 

95 
75 

98 

71 

96 

73 

97 
69 

96 
70 

95 

72 

96 

73 

94.5 

69.0 

ROSCDE 

MAX 

Mm 

92 

64 

95 
65 

90 

ro 

93 

70 

92 
72 

97 

71 

99 

70 

95 

71 

95 

71 

87 
66 

86 
62 

62 
66 

88 
64 

94 
62 

93 
64 

95 

67 

94 
69 

92 

69 

90 
65 

90 
65 

86 
62 

90 
63 

93 
69 

93 
62 

92 
65 

67 
65 

89 
69 

91 

70 

92 

70 

91.5 
67,0 

ROTAN 

MAX 

Mm 

97 
69 

95 
65 

93 

73 

94 

71 

92 
69 

96 
64 

100 
72 

95 
69 

93 

68 

91 
70 

89 
68 

64 
69 

96 
62 

95 
65 

95 
65 

97 
65 

95 

70 

95 

72 

94 
69 

86 
66 

88 
66 

91 
66 

94 
68 

94 
66 

92 

69 

92 

67 

91 
70 

93 
72 

95 
69 

93.1 
68.1 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

93 
68 

98 

70 

96 

73 

89 
71 

93 

71 

94 
66 

93 
67 

99 

73 

96 
69 

93 

73 

92 
69 

93 

70 

86 
66 

97 
68 

98 
64 

95 
66 

95 
71 

94 
71 

94 

68 

85 
69 

69 
6B 

92 

68 

95 

67 

95 
69 

94 
68 

92 
69 

93 

70 

95 

73 

96 
72 

93.5 
69.2 

Shamrock  radio  kbvp 

MAX 

Mm 

89 
56 

95 
67 

94 
68 

92 
63 

93 
67 

90 
63 

97 
66 

97 
65 

91 
61 

86 
64 

86 
63 

68 
63 

89 
65 

91 
66 

92 
66 

94 

70 

95 

70 

95 

70 

95 
64 

95 
62 

96 

60 

97 
60 

98 
69 

97 
69 

96 

72 

94 
68 

94 
69 

95 
70 

95 

71 

93.1 
66.1 

SNYDER 

MAX 

Mm 

93 
6b 

96 

66 

92 
73 

68 

74 

91 

70 

94 
66 

97 
66 

100 
68 

96 

74 

92 

73 

95 
72 

87 
69 

82 
65 

93 
64 

94 

64 

94 
65 

94 

67 

94 
68 

94 
66 

94 
63 

90 
65 

91 
65 

86 
66 

95 
62 

95 
62 

90 
65 

92 

65 

90 

70 

92 

70 

92.5 
67.4 

TRUSCDTT 

MAX 

Mm 

89 
66 

97 
72 

94 
73 

87 
73 

94 
71 

98 
66 

95 

67 

100 
69 

96 
68 

96 

71 

93 
68 

90 
68 

85 
66 

98 
67 

98 
67 

98 
67 

100 
69 

100 
74 

98 

71 

97 
69 

84 
67 

90 
67 

94 

70 

98 

70 

98 

71 

99 
70 

100 
68 

95 

70 

?I 

95.1 
69.2 

TURKEY  2  hSH 

MAX 

Mm 

95 
57 

95 

72 

93 

71 

91 
65 

94 
71 

93 

62 

96 
69 

97 
68 

93 

67 

86 
62 

88 
62 

87 
64 

94 
65 

95 

65 

97 
6! 

97 
70 

96 

71 

99 

70 

97 
65 

90 
65 

91 
64 

97 

67 

98 
69 

98 
68 

96 
65 

93 
65 

95 
68 

95 
70 

94.1 
66.6 

VERNON 

MAX 

Mm 

9b 
63 

97 
74 

96 
64 

93 

71 

95 
73 

95 
67 

101 
73 

99 
72 

96 
64 

94 
65 

93 

67 

93 

70 

98 
68 

96 
66 

99 

65 

102 
71 

101 
74 

99 

74 

97 
69 

98 
69 

92 
67 

95 
70 

98 
71 

99 
69 

96 
71 

95 

71 

98 
72 

96 
70 

99 
70 

96.6 
69,4 
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Continued 

UI 

\1L 

I 

It 

MJ 

■'tJ 

ttA 

lU 

Jit 

-i> 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

i 

WELLINGTON  I  NNW 

MAX 

Mm 

98 
68 

98 
69 

98 
63 

96 
63 

87 
60 

97 
64 

68 
67 

69 
66 

92 
67 

96 
66 

98 
70 

97 
71 

95 
72 

97 
65 

90 
66 

86 
63 

96 
66 

98 
68 

96 
67 

94 
70 

KICHIT4  FILLS  rfS3 

MAX 
MIN 

97 
69 

100 
73 

94 
70 

95 
72 

99 
71 

98 
69 

102 
72 

99 

72 

94 
66 

96 
69 

95 
66 

98 

70 

93 
69 

99 
70 

99 
64 

100 
64 

102 
75 

101 
76 

96 
72 

93 
68 

64 
67 

96 
69 

99 

70 

102 
73 

102 
72 

99 
75 

99 

74 

94 
69 

99 
70 

100 
74 

97.5 
70.1 

WINTERS  1  NNE 

•      •      • 

MAX 

MIN 

■93 
63 

97 
69 

95 

71 

92 

70 

96 

69 

93 
66 

96 
67 

101 
64 

91 
70 

92 

71 

92 
71 

90 
67 

87 
65 

79 
65 

90 
65 

92 

65 

93 
66 

92 

71 

94 
68 

93 
69 

91 

67 

88 
63 

63 
64 

90 
66 

93 
62 

95 
63 

90 
66 

67 
67 

85 
70 

90 
69 

91.2 
67.1 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

91 
67 

95 
68 

95 
71 

91 
69 

95 
68 

92 

64 

94 
67 

96 
66 

95 
69 

94 
70 

94 
71 

91 
70 

91 
67 

67 
64 

94 
65 

96 
63 

97 
65 

97 
70 

96 

67 

94 
65 

95 
66 

69 
69 

87 
65 

92 
67 

95 
66 

96 
66 

94 
63 

93 
66 

93 

67 

94 
66 

93.5 
67.1 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

9* 
66 

96 
73 

94 
76 

93 

76 

95 
73 

96 

76 

100 
75 

96 
73 

95 
70 

94 
75 

96 

74 

95 

75 

91 

67 

98 
69 

99 
67 

98 
66 

100 
66 

100 
73 

96 
72 

95 
65 

69 
65 

90 
70 

94 
68 

97 
69 

96 
69 

96 
73 

96 
71 

95 

70 

97 
72 

96 
73 

95,7 

70.9 

BAROWELL  OAH 

MAX 

Mm 

89 
72 

89 
72 

93 
71 

90 
68 

90 
66 

92 
66 

91 
71 

95 
73 

94 
72 

93 
73 

95 

75 

95 
75 

95 
72 

97 

74 

96 

70 

96 
67 

99 
73 

99 
73 

98 

70 

94 
71 

93 
69 

86 
71 

92 

70 

96 

71 

96 
73 

96 

75 

96 
72 

95 
74 

93 
69 

91 
74 

93.9 
71.5 

86LTDN  OAI^ 

MAX 

Mm 

SB 

73 

90 
71 

92 

70 

89 
69 

90 
66 

91 
67 

92 

70 

94 
72 

93 
72 

94 

74 

95 

75 

95 
74 

96 
73 

97 
75 

93 
65 

91 
69 

93 

74 

98 
72 

96 
69 

91 
69 

91 

71 

89 

70 

88 
69 

96 
66 

97 
68 

95 

70 

93 
74 

93 
71 

90 
73 

93 
75 

92.6 
70.9 

SENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

89 

73 

8B 
72 

90 
71 

87 
68 

88 
68 

86 
69 

90 

71 

93 
72 

91 
69 

91 
72 

93 
72 

93 
69 

95 
68 

95 
72 

67 
66 

96 
68 

100 
71 

98 
74 

96 
68 

94 
69 

95 
73 

86 
71 

90 
68 

95 
68 

98 

71 

95 
72 

93 

71 

94 
72 

92 
72 

90 
74 

92.3 
70.4 

BONHAM 

MAX 

Mm 

8B 
61 

89 
73 

87 
62 

87 
69 

69 
67 

90 
66 

92 

72 

90 
64 

90 
65 

91 

71 

92 
72 

94 
72 

97 

75 

86 
72 

95 

67 

99 
61 

100 
66 

97 

74 

94 

70 

94 
69 

90 
68 

95 
66 

97 
70 

100 
72 

99 
73 

98 
74 

96 
71 

92 

71 

91 
69 

94 
72 

93.0 
69,3 

BOWIE 

MAX 

Mm 

93 
67 

95 

74 

92 

71 

91 
70 

92 
70 

95 

72 

98 
73 

95 
72 

95 

71 

94 
71 

96 

73 

96 
75 

94 

70 

92 
66 

95 
65 

96 
70 

101 
72 

98 
76 

97 
71 

9! 
70 

95 

70 

96 
72 

97 

73 

102 
76 

101 
74 

99 

77 

98 
75 

95 

71 

90 
70 

99 
73 

99.6 
71.7 

BOYD 

MAX 

Mm 

87 
66 

88 
72 

92 

73 

89 

70 

92 

71 

92 

71 

91 
67 

95 

70 

92 

70 

92 

74 

92 

72 

95 

74 

96 

71 

94 

72 

94 
65 

99 

67 

99 
67 

99 
69 

96 
73 

9B 

73 

96 
70 

86 
72 

94 
67 

96 

70 

99 
67 

98 
70 

96 
70 

95 
69 

90 
70 

90 
72 

93,8 

70.1 

breckenridge 

MAX 

Mm 

94 
73 

95 
72 

90 
72 

90 
70 

89 
70 

94 
70 

99 

71 

95 

74 

94 

71 

94 

73 

93 
72 

94 
70 

86 
70 

97 

71 

97 
66 

96 

66 

98 
69 

98 

74 

95 

71 

96 

71 

88 
70 

91 
70 

94 
67 

98 
66 

97 
70 

96 
72 

95 
68 

94 

71 

95 
72 

92 

70 

94.3 
70.* 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

92 

65 

90 
67 

96 

72 

92 
69 

93 
67 

94 
68 

97 
70 

100 
70 

97 
74 

97 
72 

95 
73 

98 
74 

100 
70 

93 
66 

92 
65 

98 
66 

99 
67 

100 
69 

97 
69 

95 
68 

96 
70 

86 
70 

93 
66 

97 
66 

101 
67 

102 
72 

100 
70 

98 
68 

89 
69 

92 
71 

95,7 
69.2 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

91 
67 

94 
72 

94 
72 

93 
70 

95 

70 

96 

70 

94 

70 

97 
73 

94 
72 

93 

72 

93 
72 

93 
73 

99 

70 

94 
70 

91 
65 

96 
67 

96 
67 

96 

72 

95 

70 

96 
72 

93 
70 

92 
70 

86 
67 

93 
70 

96 

68 

96 

71 

97 
75 

95 
69 

69 

73 

91 
73 

94.0 
70.4 

CAMERON 

MAX 

Mm 

8B 
72 

92 

72 

88 
70 

90 
68 

92 
65 

94 
66 

95 

71 

95 

70 

95 
71 

95 

73 

96 

74 

97 

75 

99 

71 

94 
73 

92 

74 

97 

71 

98 
73 

96 
70 

95 
69 

89 
69 

91 
70 

90 
69 

95 
70 

96 
68 

96 
69 

95 
71 

92 

73 

90 
73 

94 

73 

95 
74 

93.7 
70.9 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

88 
66 

91 
72 

88 

71 

88 
68 

89 

67 

91 

68 

95 

70 

93 

72 

93 

71 

93 
72 

94 

72 

96 

73 

96 
72 

97 

73 

98 
66 

99 
66 

99 
68 

96 

71 

94 
70 

95 
69 

93 

71 

92 

70 

96 
66 

99 
68 

97 
66 

96 

71 

94 
70 

94 
72 

87 
69 

95 
73 

93.9 
69.6 

C0R5ICAMA 

MAX 

Mm 

68 

73 

87 
73 

91 

71 

86 
66 

63 
66 

91 
66 

89 
69 

93 

70 

93 

72 

93 
72 

94 
73 

95 

74 

95 

72 

97 

73 

95 
75 

96 
69 

100 
71 

97 
72 

95 

70 

93 

70 

92 

70 

89 
71 

92 

68 

95 

66 

97 
72 

95 

72 

95 
73 

93 
74 

92 

72 

93 
72 

93.1 
70.9 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

93 
69 

95 
76 

91 
73 

92 

73 

94 
72 

93 

75 

95 

75 

94 
76 

95 
76 

95 
76 

95 

77 

97 

77 

97 
60 

91 

78 

97 
72 

97 
74 

99 

79 

97 

77 

94 

74 

97 
73 

86 
73 

94 

73 

97 

72 

102 
76 

98 

60 

97 
78 

98 

77 

86 
73 

93 

74 

96 
76 

94. B 
75,1 

OENISQN  DAM 

MAX 

Mm 

B6 

61 

89 

73 

90 
65 

88 
69 

89 
69 

90 
69 

92 

70 

92 
69 

90 
66 

91 

71 

92 
72 

93 

75 

93 
72 

94 
67 

91 

67 

93 
68 

98 
66 

98 
76 

96 
68 

93 

70 

93 
68 

91 

71 

93 

71 

96 

76 

97 

77 

96 
77 

95 

73 

94 

71 

91 
66 

94 
70 

92.6 
70.2 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

87 
65 

91 
73 

90 
73 

89 
69 

90 
70 

90 

70 

94 
72 

94 
72 

92 
69 

92 

73 

94 

74 

94 
73 

93 
72 

91 

72 

97 
65 

96 
68 

97 
63 

98 

74 

96 

71 

95 

70 

94 
70 

93 
72 

94 
71 

97 
76 

95 
74 

96 
74 

95 
73 

94 

71 

89 

70 

93 

73 

93.4 

71,1 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

93 
62 

91 
70 

91 
6B 

87 
67 

89 
67 

89 
66 

91 
68 

95 

70 

92 
69 

92 
69 

93 
71 

93 

73 

93 

71 

9! 

72 

67 
66 

96 
69 

97 

70 

97 

70 

95 
68 

94 
68 

93 
69 

90 
69 

91 
68 

93 

69 

96 
66 

97 

69 

96 

70 

92 
69 

91 
70 

90 
71 

92,6 
66,9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

93 
69 

91 
69 

96 

70 

90 
69 

94 

70 

96 

71 

95 

70 

93 

70 

94 
71 

93 
71 

91 

70 

94 
70 

96 
69 

91 

70 

90 
71 

96 
64 

97 
65 

100 
72 

97 

71 

96 

71 

95 
72 

89 
69 

89 
69 

94 

71 

96 
72 

94 

71 

97 
72 

94 
69 

90 

70 

94 
71 

93.7 

70.0 

EVANT 

MAX 

Mm 

95 

72 

94 
65 

95 

67 

96 

70 

9! 

70 

94 
69 

94 
66 

95 
70 

68 

70 

95 

67 

98 
69 

96 

70 

95 
69 

90 
69 

69 

71 

91 

73 

95 

74 

FERRIS 

MAX 

Mm 

89 
69 

93 

74 

89 
72 

89 
69 

93 
6B 

92 

70 

96 
73 

94 
73 

95 
72 

95 

74 

95 
76 

97 
75 

98 
74 

94 

74 

96 
66 

98 
69 

99 
72 

97 
73 

96 

76 

98 

72 

96 

70 

90 
69 

97 
66 

102 
66 

99 

71 

99 
72 

96 

70 

95 

71 

95 

70 

95 
73 

95,4 
71,4 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

8f 
67 

90 
73 

87 
71 

91 
68 

91 

70 

92 

72 

94 

73 

93 

74 

93 
72 

93 

74 

95 

75 

95 
75 

95 
77 

89 
75 

96 
67 

98 
70 

96 
72 

96 

75 

95 
72 

96 
71 

87 
73 

92 

73 

95 
66 

96 
73 

97 

73 

96 

74 

96 

73 

90 

72 

93 
73 

94 
75 

93,9 
72.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

86 
63 

87 
65 

92 
69 

67 
69 

89 
69 

89 
67 

91 
68 

94 
72 

92 
69 

92 
69 

90 
74 

94 
75 

95 

74 

93 

71 

66 
64 

95 
67 

95 
66 

99 

70 

97 
71 

92 

71 

95 
69 

87 
71 

94 

69 

95 

70 

98 
69 

97 

70 

95 

71 

94 

71 

89 

70 

86 

71 

92.3 
69,3 

GATESVlLLc 

MAX 

Mm 

91 
71 

92 

71 

93 
71 

86 
70 

90 
67 

90 
67 

92 

69 

95 

70 

94 
71 

93 

71 

93 

73 

95 

73 

96 

71 

98 

71 

97 
66 

93 
67 

96 
67 

96 
68 

94 
69 

91 
66 

92 

70 

93 

69 

89 

67 

95 
66 

95 
66 

95 

66 

93 

66 

91 
69 

89 
69 

90 
72 

93,0 
69,2 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

92 

72 

95 

71 

90 

70 

93 

70 

93 

67 

95 

66 

95 
71 

96 
72 

96 

73 

94 
74 

96 

75 

98 

74 

96 
73 

96 

75 

95 
72 

95 
75 

98 
72 

98 
72 

93 
69 

91 
68 

93 
71 

87 
70 

96 
69 

96 
66 

95 
69 

96 
70 

92 

73 

90 

70 

93 

74 

95 

75 

94.4 

71.3 

Glen  rose  2  w 

MAX 

Mm 

94 

68 

94 
68 

95 
68 

95 

70 

94 
69 

94 
67 

97 
67 

96 
67 

95 
70 

96 
74 

95 

71 

98 
75 

99 

71 

92 

72 

96 
66 

100 
64 

101 
64 

101 
70 

95 
69 

96 
66 

67 

71 

95 
69 

96 
66 

100 
69 

100 
69 

96 

67 

95 

66 

95 
72 

94 

72 

96 
73 

96.0 
69.1 

GQLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

9? 

71 

94 
72 

94 
73 

88 

71 

93 
71 

93 
69 

94 
72 

98 
70 

95 
68 

93 
73 

94 
74 

95 

75 

95 
71 

92 
71 

97 
66 

101 
60 

97 
60 

99 

70 

96 
71 

93 

72 

96 
71 

91 
71 

90 
67 

96 
66 

99 
68 

99 
72 

96 

71 

96 
72 

94 
72 

97 
73 

95,0 
70,2 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

92 

71 

94 
73 

95 

72 

92 

70 

92 
69 

94 
70 

99 
71 

97 
74 

95 
73 

95 

74 

96 
74 

99 

75 

99 

75 

97 
74 

99 
63 

100 
68 

99 

71 

99 

74 

97 
71 

95 
71 

94 
73 

9J 
72 

96 
6t 

101 
74 

101 
73 

100 
73 

98 
72 

95 
73 

92 

71 

94 
74 

96.4 
71.9 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

SB 
65 

Be 

67 

92 

71 

90 

70 

90 
66 

91 
70 

92 

72 

94 
73 

92 

70 

93 

72 

93 

73 

95 
74 

95 

76 

96 

74 

89 
66 

98 
68 

99 
66 

99 

73 

96 

71 

96 
70 

95 
71 

85 
70 

93 

67 

96 
68 

99 
72 

99 

72 

95 

71 

96 
71 

87 
69 

92 
72 

93,5 

70.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

86 
63 

88 
65 

90 
69 

86 

68 

88 
66 

91 
66 

91 
69 

93 

70 

92 
66 

92 
67 

93 
72 

94 
73 

96 
73 

97 

73 

94 
66 

98 
66 

99 

67 

99 
69 

97 

70 

94 
69 

97 

70 

91 
71 

95 

66 

96 
68 

100 
71 

96 
72 

97 
71 

96 
72 

90 
69 

93 

71 

93.7 
69,0 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

88 
7» 

87 
73 

92 
70 

90 
69 

90 
65 

91 
66 

91 
71 

94 
72 

93 
73 

9* 
74 

94 
75 

95 
73 

96 
71 

97 

74 

95 
76 

95 
72 

97 
73 

96 

71 

97 
70 

92 

70 

90 
72 

95 

72 

92 

70 

96 

71 

98 

71 

95 
73 

96 

73 

93 

75 

90 
74 

96 
76 

93.6 
72.0 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

92 

73 

93 

70 

93 

70 

89 
68 

92 
66 

92 

66 

93 
66 

96 
69 

95 

70 

94 

71 

95 
71 

95 

74 

96 
72 

97 
72 

91 
66 

93 
66 

97 
69 

99 

69 

97 
68 

92 

67 

94 
69 

9S 

70 

91 
66 

94 
66 

97 
68 

'  95 

73 

94 

70 

90 

70 

91 
71 

91 

70 

93.8 
69.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

93 
64 

90 
67 

93 
69 

38 
70 

91 
71 

92 

71 

93 

73 

96 

71 

93 
69 

92 

70 

93 

73 

94 

74 

94 

70 

94 
72 

91 
72 

95 
65 

96 
66 

98 
74 

97 
73 

95 

73 

90 
69 

87 
71 

91 

71 

95 

71 

96 
70 

9B 

79 

95 

70 

95 

71 

90 

70 

94 
73 

93.3 

70,6 

S«e  H«f«r*oc*  Note*  FoUowLng  StaUoo  Index 


CoDtlnuvd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Stalion 

Day 

olM 

onth 

8, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HICD 

MAX 

MIN 

93 

73 

93 

71 

93 

69 

91 
68 

92 

67 

93 

69 

96 

70 

96 

70 

94 

71 

94 
72 

94 

71 

96 

74 

97 

72 

90 
70 

95 
62 

100 
69 

100 
68 

97 
70 

95 

68 

94 
67 

94 

70 

94 
69 

»6 

69 

99 

68 

98 
68 

98 
69 

93 
66 

92 

70 

92 

72 

97 
71 

94.9 
69.1 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

89 
72 

69 

72 

91 

71 

68 
69 

69 
67 

90 
71 

90 
71 

93 

72 

92 
72 

92 

73 

92 

74 

94 
75 

95 
74 

96 

73 

95 
69 

94 

71 

99 

71 

97 
72 

96 

70 

92 

71 

92 

71 

93 

71 

92 
66 

92 

70 

98 
70 

95 

72 

99 

71 

92 

72 

92 

72 

91 

75 

92.6 

71.4 

JACKSSORO 

MAX 

MIN 

91 
67 

93 

75 

93 
76 

90 
73 

90 
72 

92 

73 

96 
72 

96 
74 

93 
78 

92 

80 

94 

73 

94 
75 

93 

70 

93 
69 

96 
68 

95 
67 

97 
71 

98 
77 

96 

74 

91 
75 

86 

70 

90 

70 

94 
68 

98 
71 

98 

74 

97 
75 

96 

76 

95 

74 

94 
79 

95 

74 

93.9 

73.0 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

B' 

67 

89 

70 

92 

70 

69 
67 

69 
64 

92 

69 

92 
66 

95 
70 

94 
70 

99 
71 

96 
72 

96 

73 

99 

70 

101 
72 

100 
69 

102 
67 

101 
69 

98 
72 

95 
71 

91 
71 

93 
71 

90 
71 

93 

66 

97 
70 

99 

72 

98 

72 

97 
71 

99 

74 

89 
69 

93 

71 

94,6 
69.8 

KULEEN 

MAX 

MIN 

91 
72 

93 

72 

92 

72 

90 
72 

91 
68 

94 
68 

95 

Tl 

93 

72 

95 

74 

94 

79 

95 

75 

96 

79 

99 

72 

95 

73 

92 

69 

95 

67 

97 
67 

96 

67 

93 
71 

91 

70 

89 

76 

68 

79 

96 

69 

96 
64 

99 
66 

96 
66 

95 

66 

95 
66 

92 

74 

93 

76 

93.7 

70.7 

LAVDN  DAM 

MAX 

MIN 

67 
6« 

BS 
67 

91 
73 

67 
69 

69 
67 

90 
69 

90 
71 

93 
71 

92 

70 

92 

70 

94 
73 

94 

74 

95 

71 

97 
73 

95 

69 

97 
69 

98 
68 

99 

73 

96 
71 

92 
69 

94 
70 

87 

71 

94 
68 

98 

70 

100 
74 

96 

79 

96 
73 

99 
72 

89 
69 

91 
72 

93.1 

70.5 

MARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

SB 
72 

91 
73 

90 

71 

90 
69 

91 
64 

91 
67 

94 
70 

94 

71 

94 
72 

94 
74 

96 

79 

96 
79 

97 
70 

95 
73 

95 
73 

97 
68 

97 
72 

97 
68 

92 

72 

91 

70 

94 
72 

99 
72 

96 
69 

98 
68 

97 
69 

99 

72 

92 

71 

89 

73 

93 

73 

95 
76 

93.8 

71.1 

MC  GRECDR 

MAX 

MIN 

91 
72 

94 
72 

94 
71 

68 
69 

90 
67 

93 
69 

94 
68 

96 
72 

94 
72 

99 
72 

94 
74 

96 
79 

98 

72 

99 

75 

95 
70 

99 
70 

97 
72 

100 
72 

97 

70 

93 
69 

95 

71 

94 

70 

70 

96 
70 

98 
69 

96 
72 

99 

72 

92 

72 

92 

72 

93 

75 

94.4 
71.2 

MCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

87 
63 

92 

73 

90 
71 

69 
70 

90 
67 

91 
67 

94 

71 

94 
72 

93 
68 

93 

73 

99 

74 

96 

74 

96 

79 

95 
73 

100 
65 

98 
67 

100 
66 

98 
72 

97 

70 

94 

69 

93 

71 

94 
71 

97 
67 

99 

74 

99 
70 

97 
73 

96 
72 

96 
68 

90 
68 

99 
73 

94.6 
70.2 

MEXI4 

MAX 

MIN 

88 

70 

86 
72 

90 
69 

68 
68 

90 
66 

90 
67 

90 
70 

93 

72 

93 

72 

93 

74 

93 

74 

94 

73 

95 
70 

98 

73 

96 

73 

96 

74 

97 
73 

99 

70 

97 
70 

92 

71 

91 
72 

93 

70 

'.9 

70 

95 

71 

97 

71 

95 

73 

99 

73 

93 

79 

93 

75 

93 

73 

93.1 

71.3 

MINERAL  WELLS  FAA  4P 

MAX 

MIN 

9? 
69 

95 
72 

88 
72 

92 

70 

93 

67 

95 
69 

99 
72 

95 

71 

95 

70 

9* 

74 

99 
72 

97 
73 

93 

73 

96 
72 

102 
66 

99 
65 

101 
69 

99 

72 

96 
69 

99 
68 

83 
69 

99 

70 

97 
66 

101 
70 

100 
71 

9B 

71 

97 

71 

97 
71 

96 

71 

94 
74 

93.3 

70. » 

Navarro  mills  dam 

MAX 

MIN 

90 

70 

89 

73 

91 

71 

69 
69 

69 
67 

91 

68 

90 
71 

94 
73 

92 
72 

94 
73 

93 
75 

99 

79 

95 

71 

97 
74 

94 
71 

95 
69 

100 

74 

96 
72 

96 

71 

96 

70 

93 

72 

91 
68 

92 

70 

94 

70 

98 

71 

99 

74 

95 

74 

93 

74 

91 
72 

94 
79 

93.3 

71.6 

OLNEY 

MAX 

MIN 

PARIS 

MAX 

MIN 

87 
62 

90 
6'. 

91 
66 

87 
68 

89 
67 

92 

69 

93 
69 

94 
70 

69 

67 

92 
69 

94 
73 

99 
74 

95 

79 

98 
75 

88 
69 

99 

70 

94 

70 

100 
73 

99 

71 

93 

71 

86 
72 

96 

73 

100 
74 

99 

75 

99 

74 

96 
73 

96 

71 

94 

70 

93.8 

70.5 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

87 
63 

88 
65 

91 
69 

68 
68 

90 
67 

90 
69 

91 
71 

95 
71 

93 
69 

93 

70 

93 
73 

95 

74 

95 

73 

95 

71 

87 
67 

100 
70 

100 
72 

98 
69 

95 

70 

90 

71 

97 
72 

99 

73 

98 

74 

97 
74 

96 
72 

90 

70 

92 

71 

93.7 

70.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

91 
65 

92 

71 

93 
70 

89 
69 

94 
68 

93 

67 

94 
72 

98 
72 

96 

70 

94 
71 

97 

72 

95 
75 

97 
71 

93 
70 

69 
65 

98 
68 

96 

70 

96 

68 

93 

70 

90 
68 

91 
69 

96 

68 

96 

70 

94 
70 

92 

71 

91 
74 

92 

71 

93.6 
69, S 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

92 
69 

9<> 
72 

93 

69 

93 

69 

91 
70 

94 
61 

96 
72 

96 
71 

93 
70 

93 
72 

91 
71 

90 

71 

69 

67 

94 
67 

94 
67 

94 
66 

94 
72 

92 

69 

90 
67 

80 
69 

93 

70 

93 
67 

91 
69 

90 
68 

91 
67 

91 

70 

94 

72 

92.1 
66.7 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

87 
64 

91 
70 

89 
71 

87 
68 

91 
67 

99 
69 

92 

70 

90 
71 

91 
68 

92 

72 

94 
73 

95 
72 

94 
71 

92 
73 

90 
69 

99 
70 

98 
75 

97 
71 

93 
70 

91 
70 

96 
69 

98 
74 

97 
73 

95 

75 

96 

72 

94 

72 

95 

70 

92 

74 

93.1 

70.6 

RANGER  1  K 

MAX 

Mm 

89 

69 

90 
72 

90 
70 

89 
68 

69 
68 

90 
66 

94 
71 

92 

74 

91 
70 

91 
72 

91 

71 

90 
73 

95 

70 

91 

72 

94 
63 

94 
70 

93 

72 

92 
69 

92 
67 

86 
69 

93 

68 

93 
66 

92 
70 

90 
68 

89 
70 

91 
73 

93 
72 

91.3 
69.6 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

90 
63 

92 

69 

91 
70 

67 
69 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

95 
70 

93 

70 

91 

70 

91 

71 

91 
71 

91 

67 

86 
70 

92 

63 

94 
64 

94 
69 

95 
68 

94 
69 

94 
69 

92 

64 

94 
63 

94 
63 

94 

71 

90 

70 

90 

70 

91 
72 

92.1 
67.9 

ROSEBUD  3  WSM 

MAX 

Mm 

88 

70 

91 

71 

89 
69 

90 
63 

90 
64 

92 
69 

95 

70 

93 

72 

95 

71 

99 
73 

96 

74 

97 
79 

97 
72 

95 

74 

93 

73 

98 

74 

97 

71 

94 
68 

93 

68 

92 

71 

98 
66 

96 

70 

95 

71 

93 

72 

93 

71 

93 
72 

99 

75 

93.9 

70.4 

SHERMAN  Pump  statihn 

MAX 

Mm 

86 
5B 

87 
65 

90 
67 

86 
68 

87 
68 

90 
69 

90 
68 

93 
72 

90 
66 

92 

68 

93 
73 

95 

74 

96 
72 

95 

71 

87 
65 

95 

67 

100 
72 

98 

70 

95 
69 

90 

70 

96 
73 

99 
74 

99 
74 

97 
70 

96 
70 

91 

70 

91 
71 

92.9 
69.4 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 
68 

93 

71 

69 
68 

91 
66 

92 

67 

94 
67 

97 
69 

94 
68 

94 

70 

95 

70 

95 
71 

95 
69 

93 
69 

92 
62 

100 

99 
64 

102 

67 

99 
66 

96 
68 

69 
69 

97 
66 

100 
72 

101 
71 

98 
68 

98 
68 

90 
69 

93 

70 

94.8 
67,7 

STEPHENVlLLE  4  N 

MAX 

Mm 

90 
60 

90 

71 

90 
69 

90 
68 

88 
66 

91 

65 

94 
70 

91 
71 

91 
69 

93 

71 

92 

71 

93 
73 

92 

72 

86 
71 

96 

65 

97 
69 

99 
71 

93 
68 

90 
70 

88 
70 

96 
69 

96 
66 

96 

70 

92 
69 

92 

70 

90 
65 

90 
71 

92.3 
68. B 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 

71 

93 
70 

88 
69 

90 
65 

91 
66 

92 

70 

94 
72 

94 
72 

91 
74 

99 
74 

96 
74 

96 
73 

98 
75 

93 

71 

94 
74 

97 
71 

96 
68 

92 

70 

91 
70 

95 

69 

96 
70 

95 
69 

93 

73 

99 

70 

89 

73 

93 

74 

92.9 

70.6 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

87 
72 

69 
72 

92 

71 

88 
69 

89 
65 

91 
66 

93 

71 

95 

70 

95 
73 

95 
75 

96 
76 

95 
74 

97 
73 

99 
75 

97 
73 

97 
73 

98 
69 

98 
67 

93 
69 

98 

71 

98 
67 

99 
69 

99 

70 

93 

72 

94 

74 

91 
73 

95 

75 

94.4 
71.3 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

90 

72 

91 
72 

92 

72 

88 
69 

92 
66 

92 

68 

93 
68 

96 
71 

95 
73 

96 

72 

95 
75 

97 

75 

98 

73 

99 

74 

99 

74 

95 

73 

100 
73 

98 

70 

91 
70 

93 

71 

96 

71 

98 

70 

97 

71 

96 

73 

94 

73 

93 

74 

92 

74 

94.4 
71,6 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

91 
6B 

98 
73 

96 
72 

90 
71 

94 
69 

94 
65 

96 
71 

101 
70 

96 
70 

96 

7! 

95 

73 

93 

71 

92 
68 

86 
64 

98 
66 

98 
71 

98 

70 

98 

71 

97 
69 

91 
69 

94 
69 

98 
69 

97 

72 

97 
68 

96 
69 

94 
71 

96 
70 

93.2 

69.9 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

90 
73 

90 
74 

92 
72 

88 
71 

92 
69 

91 
69 

92 
72 

95 

74 

94 
74 

94 

74 

95 
75 

95 

76 

95 

74 

97 

75 

9* 

72 

98 
74 

98 

79 

96 
72 

93 

73 

93 

72 

96 
72 

97 

73 

95 

74 

99 

79 

93 

79 

92 

71 

93 

76 

93.7 
72.9 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

91 
73 

93 

74 

89 

73 

92 

72 

92 

70 

92 

71 

96 

73 

94 
75 

95 

75 

99 
79 

96 
76 

97 
76 

98 

74 

94 

71 

95 

71 

99 
74 

97 
79 

92 

73 

92 

74 

92 

73 

99 
72 

96 
72 

95 

74 

93 

75 

91 
79 

94 
75 

96 

77 

94.4 
73.3 

WAXAHACHIS 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 

71 

91 
70 

90 
68 

92 
66 

91 
68 

95 
69 

94 
71 

94 
70 

99 

79 

95 

73 

95 

74 

98 
72 

98 

75 

98 
68 

100 

99 

72 

99 

72 

95 

70 

89 

70 

91 
69 

97 
68 

102 
73 

98 

79 

97 
72 

96 

70 

92 
64 

93 

71 

95 

73 

94. B 

70.6 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

92 

72 

91 
73 

92 

73 

87 
72 

90 
70 

91 
71 

92 

73 

96 

74 

94 
70 

93 
73 

93 

73 

94 
75 

95 

73 

92 

74 

91 
69 

102 

99 
67 

99 

79 

95 

71 

95 

71 

83 
70 

90 
70 

93 

70 

97 

74 

97 
74 

95 
72 

99 

73 

92 

73 

91 

73 

93.4 
71.9 

WHITNEY  DAM 

MAX 

Mm 

90 
73 

91 
72 

93 

71 

67 
69 

90 
68 

91 
67 

96 
66 

95 

72 

94 
72 

94 

73 

95 

75 

96 

74 

97 
72 

99 
75 

95 
68 

100 
67 

99 

71 

98 

70 

94 
70 

95 
71 

99 

71 

94 
67 

96 
69 

98 

67 

96 

70 

95 

70 

94 
69 

93 

70 

92 

74 

94.6 

70.1 

EAST  TE«AS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

87 

70 

88 
72 

87 
67 

69 
67 

89 
66 

90 
65 

92 

70 

93 
69 

94 

70 

95 

71 

94 

73 

96 

72 

97 
69 

97 
71 

97 
73 

95 

75 

97 
73 

99 

70 

88 
67 

89 
69 

91 

72 

95 
70 

95 
69 

93 

71 

92 
78 

88 
72 

93 

76 

94 

73 

92,4 
70.8 

ATHENS  3  sse 

MAX 

Mm 

89 
73 

92 

72 

90 

64 

92 
60 

92 
64 

95 
68 

94 
69 

95 

68 

98 
72 

98 
72 

99 
73 

100 
67 

96 
70 

96 
70 

96 
71 

102 
72 

100 
72 

97 
66 

102 
67 

100 
68 

101 
68 

68 
72 

99 

70 

101 
73 

96,9 
69.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

89 
71 

92 
71 

90 
66 

91 

6e 

92 
65 

92 
66 

92 
67 

94 
69 

94 
67 

95 
69 

95 

73 

96 
69 

99 

71 

96 
72 

97 
69 

9T 

68 

96 

66 

95 

71 

64 
68 

67 
70 

92 
69 

96 

71 

97 

73 

96 

71 

96 
72 

94 

71 

89 
61 

95 

70 

93.4 
69.3 

CENTER 

MAX 

Mm 

85 
65 

88 
69 

90 
61 

87 
62 

89 
61 

91 
62 

90 
63 

90 
65 

94 
65 

92 
66 

93 
69 

96 

69 

96 

72 

98 

73 

96 

72 

98 
68 

96 
69 

96 

70 

92 
69 

66 
70 

91 
69 

95 
66 

96 

73 

93 

71 

95 

70 

94 

70 

93 
69 

92 
69 

92.6 
67.7 

S*«  R«[»r*ac*  Nol*s  Following  SuUoo  Index 


Continued 

Vk 

\1L 

I 

llL 

mj 

■'tJ 

ttA 

lU 

K£ 

.a 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Station 

Day 

oiM 

onth 

o 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

^ 

centerville 

MAX 

86 
71 

87 
73 

93 
67 

90 
6' 

91 
68 

93 
60 

92 
66 

95 

71 

95 

70 

96 

74 

97 

73 

97 
72 

97 
58 

100 

70 

99 
73 

99 

66 

99 
72 

100 
55 

97 
67 

90 
68 

95 

70 

95 
70 

92 

68 

95 

68 

95 
69 

94 
70 

94 
71 

94 
73 

90 
73 

94 
73 

94.4 
59.5 

CLARKSVULE  ?  E 

MAX 

Mm 

87 
61 

89 
60 

90 
66 

87 
54 

89 
65 

90 
65 

91 
65 

92 
65 

88 
54 

71 
63 

92 
68 

93 
69 

9! 

70 

98 

70 

90 
58 

95 
66 

95 
66 

99 
55 

95 

70 

92 
66 

92 
57 

89 

68 

99 
58 

93 

57 

100 
69 

98 
70 

97 

70 

95 
69 

94 
69 

94 
69 

92.4 

66.7 

COLDSPRINC  5  SSH 

MAX 

Mm 

9D 
64 

90 
65 

39 
57 

89 
62 

89 
53 

90 
62 

90 
66 

93 
58 

93 
58 

92 
69 

92 
69 

92 

71 

95 
58 

98 
69 

96 
70 

96 
70 

93 

71 

95 
68 

67 
59 

86 
70 

86 
70 

93 

70 

93 

69 

94 
68 

96 
68 

97 
59 

95 

59 

92 

71 

67 
71 

89 

71 

91.9 
68.2 

COLLEGE  STATION  ftj  JP 

MAX 

Mm 

73 

90 
74 

89 

70 

89 
58 

90 
67 

90 
67 

93 

71 

94 
70 

93 

73 

94 
73 

94 
77 

95 
75 

96 
72 

95 
73 

92 
76 

93 

76 

96 

74 

93 
71 

67 

71 

84 
70 

92 
73 

91 
73 

93 

72 

95 
69 

95 

70 

92 
73 

91 
75 

87 
75 

92 

76 

94 

77 

91.8 
72.5 

CDNROE 

MAX 

MIN 

se 

66 

90 
70 

88 
68 

87 

56 

90 
54 

90 
55 

93 
67 

92 
59 

93 

70 

92 

73 

92 

71 

93 

69 

95 
69 

96 

72 

91 
71 

95 
72 

93 
73 

97 

70 

86 
67 

83 
71 

80 
70 

91 
71 

91 
70 

94 
70 

95 
70 

94 
70 

91 
71 

90 
73 

89 

74 

91 

73 

91.0 
69,9 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

87 
71 

89 

71 

88 
68 

88 
58 

90 
52 

89 
62 

89 
66 

92 

57 

93 
56 

93 

70 

94 
70 

92 

72 

94 
68 

96 
70 

95 

71 

95 
69 

95 
67 

95 

70 

92 

70 

87 
68 

88 
70 

92 

59 

90 
67 

94 
69 

93 
59 

93 

69 

93 

70 

94 
73 

89 
69 

92 

73 

91.7 
68.9 

OiINGERFIElD  9  S 

MAX 

MIN 

9D 
67 

92 
74 

90 
72 

9n 
70 

92 

71 

93 

72 

93 

71 

93 

73 

94 
69 

94 
73 

96 

73 

98 
73 

98 

75 

99 

74 

99 

75 

99 
58 

100 
73 

98 

74 

97 
71 

92 

73 

93 
70 

94 

73 

95 

70 

100 
76 

100 
75 

98 

75 

98 
74 

94 
74 

92 
73 

96 
74 

95.2 

72.9 

OIALVILlE  2  w 

MAX 

Mm 

87 

71 

92 

71 

91 
67 

91 
66 

92 
67 

92 
55 

93 
57 

94 
58 

92 

67 

95 

70 

95 

70 

97 
70 

98 

71 

97 
70 

95 
59 

98 
66 

100 

71 

99 

58 

90 
69 

84 
57 

95 
68 

92 

67 

94 
56 

95 
73 

96 
69 

95 

70 

96 
70 

91 
70 

93 

70 

96 
70 

93.9 

68.3 

EHORV 

MAX 

Mm 

as 

63 

88 
65 

90 
69 

87 
57 

88 
63 

90 
53 

91 
57 

92 

57 

91 
66 

90 
57 

94 
70 

95 

70 

96 

72 

98 
59 

95 
66 

99 
55 

95 
67 

98 
68 

95 

70 

91 
66 

92 
67 

95 

59 

94 
57 

97 
67 

100 
70 

99 

71 

97 
59 

98 
71 

90 

70 

92 

71 

93.5 
57.8 

EVAP4LB 

MAX 

Mm 

87 
62 

89 
63 

89 

60 

91 
61 

91 

57 

92 
57 

91 
57 

93 
59 

93 
59 

92 
60 

94 
54 

94 
61 

94 
62 

96 
61 

94 
54 

96 
65 

93 
69 

95 
65 

90 
64 

87 
64 

88 
63 

90 
64 

91 
66 

94 
65 

94 
55 

95 
63 

92 

64 

88 
65 

89 
57 

92 
66 

91.8 
62.7 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

87 
7? 

89 
72 

88 
68 

87 
57 

89 
53 

89 
55 

91 
59 

90 
59 

93 

69 

93 
69 

95 

73 

95 

72 

06 
69 

96 
72 

94 
59 

96 
67 

95 

71 

95 
69 

90 
69 

62 
69 

91 
59 

91 

70 

94 
68 

95 

71 

93 

70 

93 

72 

93 

71 

89 
72 

02 

72 

96 

74 

91.9 
59.7 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

8! 
69 

89 

72 

88 
68 

88 
68 

89 
62 

90 
64 

92 

70 

92 
70 

92 
72 

94 
74 

94 
73 

96 
71 

96 
72 

97 

72 

95 
78 

97 
71 

98 
71 

96 
58 

92 
69 

68 
58 

93 

71 

91 
70 

95 
58 

97 
67 

95 
56 

94 
70 

93 

71 

90 
71 

92 
68 

95 
75 

92.9 
70.0 

GILHER  2  W 

MAX 

Mm 

86 
65 

87 
64 

90 
65 

87 
67 

89 
66 

91 

67 

91 
68 

92 

69 

92 

55 

91 
65 

94 

70 

94 

71 

96 
72 

98 

72 

95 
72 

100 
64 

98 
65 

99 
55 

96 
59 

89 
69 

89 
67 

95 
68 

94 
57 

95 
59 

100 

73 

96 

73 

95 

68 

95 

69 

95 
70 

93 

71 

93.4 

68.2 

CLADEWSTER  3  HSH 

MAX 

Mm 

CROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

89 

7D 

95 

72 

89 
66 

89 
68 

93 

70 

95 
64 

96 

70 

95 

70 

98 
72 

94 
64 

85 
69 

94 

70 

94 
68 

95 
68 

94 

71 

94 
71 

89 
72 

94 
70 

95 
71 

HEHPHILL 

MAX 

Mm 

as 

66 

89 
69 

91 
64 

6R 
58 

91 
63 

91 
64 

91 
63 

92 
66 

93 

67 

94 
56 

94 

71 

95 
63 

94 
68 

96 
68 

95 
71 

96 
68 

95 
72 

97 
69 

93 
69 

88 

70 

91 
58 

95 
59 

90 
64 

93 

72 

97 
70 

95 
67 

94 
68 

90 
76 

92 

68 

90 
69 

92.7 
67.9 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

86 

72 

88 

72 

90 
69 

90 
56 

90 
68 

91 
55 

93 
68 

95 
69 

94 
70 

93 

70 

93 
73 

93 

74 

96 

70 

97 
70 

97 
73 

95 

75 

95 

72 

96 
72 

92 

70 

67 
59 

84 
70 

90 
71 

93 

71 

95 

71 

96 

70 

95 
72 

93 

74 

92 

75 

90 
72 

92 

74 

92,4 

71.0 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

86 
66 

87 
67 

91 
66 

89 
68 

90 
69 

93 

59 

91 
58 

92 
59 

93 
70 

93 
56 

95 

70 

95 

71 

96 
72 

93 
71 

97 
70 

95 
57 

96 
71 

95 

70 

97 
58 

88 
70 

93 
59 

93 
67 

95 
68 

97 
71 

97 
70 

97 
72 

97 
72 

96 

73 

92 

70 

92 

70 

93.4 
69.4 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

86 

70 

90 
71 

90 
68 

89 
68 

90 
68 

91 
68 

92 
68 

94 
68 

95 
70 

9! 

71 

95 

71 

95 
73 

97 
70 

99 

71 

97 
70 

96 

71 

97 
72 

99 
72 

92 
62 

90 
61 

89 
69 

92 

71 

94 
70 

95 

70 

97 

70 

92 

70 

94 
71 

92 

71 

69 
72 

92 

73 

93,2 

69.7 

JACKSON  HILL  GUA^D  STl 

MAX 

Mm 

87 
69 

90 
70 

90 
64 

89 
65 

90 
63 

92 

54 

91 
55 

93 

55 

94 
67 

93 
67 

95 
57 

95 

70 

96 

67 

99 

57 

95 
58 

95 
72 

97 
71 

97 
69 

93 
59 

90 
70 

93 
59 

95 
70 

92 
64 

94 
66 

97 

70 

98 

70 

98 
71 

94 

71 

93 

70 

95 
70 

93.7 
68.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

MIN 

87 

71 

89 

71 

88 
68 

89 
67 

89 
64 

90 
56 

92 

59 

93 
70 

92 

70 

93 
72 

94 
72 

95 

72 

98 

69 

97 

71 

96 
70 

95 
68 

96 

71 

93 

70 

86 

70 

84 

71 

92 
59 

91 
59 

94 

57 

94 
71 

94 
70 

95 
72 

94 
71 

94 

71 

93 

71 

94 
73 

92.4 
69.9 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

86 
64 

89 
64 

89 
66 

89 
70 

89 
63 

90 
53 

89 
64 

91 
55 

92 
55 

93 
66 

94 
71 

92 
67 

95 
65 

95 
65 

96 
66 

95 
65 

96 
66 

96 
58 

90 
67 

86 
58 

89 
59 

93 
59 

91 
69 

94 
69 

95 
69 

94 
62 

93 

70 

91 

70 

92 
71 

90 
71 

91.8 
56,8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

87 
66 

91 
70 

90 
67 

90 
56 

90 
66 

92 

65 

90 
66 

92 
59 

92 
66 

92 
69 

94 
70 

94 
71 

99 

74 

100 
57 

95 

74 

96 
68 

96 
69 

96 

74 

94 

70 

90 
59 

69 
69 

90 
70 

92 

70 

98 
70 

95 
72 

94 
74 

94 
70 

92 
69 

83 
71 

92 

53 

92.8 
69, S 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
67 

89 
64 

91 
58 

91 
64 

90 
64 

90 
55 

90 
65 

92 
64 

93 
55 

92 

70 

95 
69 

97 
58 

95 
68 

97 
68 

95 
55 

95 
72 

94 
69 

87 
57 

85 
71 

89 
57 

90 
57 

94 
67 

95 
70 

93 
69 

92 
68 

90 
71 

91 

71 

89 
70 

94 
70 

91,8 
67.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

85 
59 

87 
66 

90 
69 

85 
56 

88 
65 

90 
67 

90 
56 

90 
68 

92 
55 

91 
66 

91 
70 

94 

70 

95 

71 

96 
56 

95 
69 

98 
56 

96 
67 

97 
69 

95 

70 

91 
69 

88 
57 

92 
59 

92 

67 

89 
58 

98 
69 

97 
70 

94 
59 

94 
69 

95 

70 

88 
59 

92.2 
67.8 

LIVINGSTON  7    NNE 

MAX 

Mm 

67 
72 

89 

71 

89 
71 

89 
71 

89 
62 

90 
52 

89 
52 

93 
67 

93 

68 

93 
69 

93 

72 

93 
73 

95 
58 

96 
58 

95 

71 

95 
70 

95 

70 

96 

58 

89 
58 

88 

70 

89 
59 

93 
71 

94 

70 

96 

70 

97 
70 

95 

71 

95 
70 

92 
70 

90 
74 

95 
74 

92.4 
69.4 

LONCVIEW 

MAX 

Mm 

87 
69 

89 
70 

94 
69 

90 
57 

91 
66 

93 
66 

92 
59 

94 
69 

93 
69 

92 
72 

95 

73 

91 
72 

96 

74 

98 
74 

98 
74 

92 

57 

98 
57 

98 
73 

97 

71 

90 
71 

67 
59 

95 
69 

88 

68 

94 
71 

98 
74 

96 
74 

96 
72 

9J 
72 

89 

71 

93 
71 

93.3 
70.4 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

85 

72 

89 
72 

90 

57 

89 
56 

90 
62 

91 
53 

91 
56 

92 
69 

94 
59 

9* 
70 

95 

70 

90 
71 

95 
67 

97 

71 

95 
72 

97 
58 

97 

70 

99 
69 

94 

70 

82 
69 

87 
59 

93 

70 

89 
59 

93 

71 

94 
69 

94 

71 

94 

71 

93 

73 

89 

71 

92 

71 

92.1 
69,3 

LUFKIN  FAA  AIRPD^T 

MAX 

Mm 

91 
72 

91 
71 

90 
70 

91 

70 

92 
63 

91 
64 

93 

57 

94 
71 

92 
68 

95 
68 

92 

74 

95 
72 

98 

71 

96 
72 

93 
71 

91 
69 

96 

74 

92 
72 

88 

73 

86 

74 

93 
73 

89 

71 

94 
67 

95 
75 

95 

71 

92 

71 

92 

74 

90 
74 

90 
70 

93 

75 

92.4 
70.9 

MADISQNVILLE 

MAX 

Mm 

89 
69 

91 
71 

93 

57 

91 
65 

94 
55 

92 

66 

94 
58 

96 
69 

96 
72 

97 
73 

95 

73 

95 

73 

98 
67 

97 
69 

96 

73 

96 
72 

97 
73 

96 
57 

87 
69 

86 
68 

92 

57 

93 

70 

94 
70 

95 
59 

95 
69 

94 
72 

91 

71 

92 

71 

95 

73 

96 

75 

93.3 

69,9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

86 
66 

87 
70 

90 
57 

87 
55 

90 
65 

90 
56 

90 
66 

89 
57 

91 
57 

90 
67 

92 
58 

93 
71 

95 
72 

98 
70 

97 
71 

92 
66 

94 
67 

95 
71 

93 

70 

89 

70 

66 
70 

90 
71 

69 
68 

92 

68 

98 
73 

9! 
71 

94 
70 

94 
70 

93 
71 

92 

70 

91,7 
58.9 

MINEDLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 

74 

88 

69 

90 

54 

92 

60 

91 
63 

94 
56 

94 
58 

93 
67 

94 

71 

95 

70 

97 

72 

99 

73 

98 
59 

100 
68 

97 
54 

99 
68 

97 
69 

92 

70 

90 
67 

96 
55 

94 

70 

95 
64 

102 
70 

100 
71 

100 
71 

98 

63 

94 
70 

95 

71 

96 
72 

95.0 
68,3 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 
64 

92 

70 

69 
64 

91 
61 

93 
64 

93 
65 

94 
67 

94 
55 

93 
68 

95 
66 

96 
70 

96 

70 

97 
68 

95 
67 

94 
56 

96 
68 

99 
70 

99 

70 

92 
57 

93 

58 

89 
68 

94 
65 

95 
58 

100 
68 

99 
59 

98 

6a 

97 
59 

95 
69 

94 
59 

94.4 
67.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

86 
62 

38 
63 

89 
68 

87 
56 

87 
57 

90 
66 

90 
67 

91 
68 

91 
56 

91 
68 

93 

70 

92 

72 

95 

74 

97 

73 

93 

70 

98 
66 

95 
66 

98 
73 

97 

VO 

91 
58 

93 
58 

93 

70 

95 
58 

94 
59 

100 
67 

100 
69 

98 

71 

97 
70 

94 
70 

93 

70 

93.2 

66.6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

86 
72 

90 
72 

91 
67 

90 

70 

92 
65 

90 
52 

92 
56 

93 
70 

95 
67 

93 

71 

96 
74 

96 
72 

96 

70 

99 
72 

98 

73 

96 
58 

96 
72 

97 
70 

92 

71 

87 
58 

89 
70 

94 
59 

91 
67 

93 

73 

97 
73 

97 
72 

95 
59 

95 

74 

90 
71 

90 
73 

93.2 
70.1 

NEWTON 

MAX 

Mm 

93 
60 

91 
69 

89 
55 

92 

71 

93 

70 

91 
68 

93 
61 

93 
70 

94 
69 

92 
59 

95 

70 

92 
72 

94 
72 

98 

71 

96 

71 

96 
68 

96 
68 

97 
71 

90 
68 

90 
58 

92 
70 

94 

71 

92 
59 

94 
69 

96 
72 

95 

71 

95 

71 

95 
72 

93 
72 

88 
73 

93.2 

69.4 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

87 
71 

87 
71 

92 
68 

90 
67 

91 
55 

91 
57 

91 
58 

94 

70 

95 
69 

93 
72 

95 
72 

94 
73 

98 
69 

98 
59 

95 
72 

95 
67 

97 
71 

98 
69 

95 
69 

86 

70 

85 

70 

94 
59 

91 
67 

94 
69 

95 

70 

94 
71 

94 

71 

95 

73 

85 
59 

92 

72 

92.7 
69.7 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

90 
73 

93 

72 

92 

70 

90 
56 

92 

55 

91 
66 

93 
69 

94 
70 

94 
70 

95 

71 

95 

73 

97 
72 

70 

72 

69 

58 

73 

70 

70 

70 

59 

70 

67 

73 

97 
73 

95 

72 

97 
72 

94 
72 

94 

70 

97 
72 

70,3 

ROCKLANC  1  U 

MAX 

Mm 

91 
67 

89 
69 

89 
63 

90 

67 

91 
60 

90 
62 

93 
64 

94 
66 

94 
55 

95 
65 

92 

71 

R«f«i 

96 

56 

ncaN 

98   96   97 

55   67   /O 

otM  Following  StaU 

95 

55 

onlsd 

99 

72 

96 
56 

87 
69 

90 

70 

95 

58 

91 

70 

95 

64 

97 
69 

96 

70 

95 

67 

93 

70 

92 

70 

90 
69 

94 
70 

93,3 

67,2 
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Continued 

UI 

UL 

I 

IC 

m\ 

ft.  J 

ttA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 

JUNE 

1971 

Slallon 

Day  ol  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

S 

6' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSK 

MAX 
MIH 

85 

70 

87 
70 

88 
67 

87 
68 

89 

64 

90 
66 

90 
67 

92 
69 

93 
69 

92 

71 

92 

72 

92 

72 

94 

66 

95 
6B 

95 
71 

92 
66 

93 

68 

94 

70 

93 
69 

81 
67 

84 
67 

68 
66 

92 

68 

92 
69 

93 

70 

92 

69 

93 

70 

92 

70 

93 
72 

90.8 
58.7 

Sam  rayburn  dam 

MAX 

MIN 

87 
69 

89 
70 

89 
66 

SB 

70 

90 
69 

91 
64 

89 

67 

93 
69 

94 
67 

91 
68 

93 

72 

92 
69 

95 
68 

96 
69 

95 

70 

94 
6« 

94 
74 

9! 

71 

90 
67 

68 
68 

94 
69 

87 
66 

92 
70 

94 
72 

93 
69 

94 
72 

91 
73 

91 
68 

90 
71 

91,7 
69.2 

SIMMS  2    NNW 

MAX 

MIN 

84 
61 

82 
61 

89 
61 

81 
65 

67 
63 

89 
64 

89 
66 

69 
66 

91 
63 

91 
69 

92 

70 

93 

69 

94 

70 

97 
67 

95 
69 

96 
65 

98 
63 

99 
65 

96 
69 

91 
69 

91 
66 

100 
66 

91 
68 

100 
67 

96 
68 

97 

67 

96 

67 

95 

70 

92 

68 

92.5 

66.2 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

B7 
6? 

88 
62 

95 
70 

85 
65 

88 
63 

90 
63 

91 
62 

92 
69 

93 
64 

92 
64 

94 
68 

95 
69 

97 

71 

95 

70 

95 
69 

102 
63 

100 
63 

101 
67 

99 

63 

94 
67 

94 
67 

93 
6! 

98 
63 

101 
69 

100 
67 

99 
6! 

91 
68 

90 
68 

93 
62 

94.2 
65,8 

TEXARKANA 

MAX 
MIN 

83 
63 

91 
64 

90 
70 

91 

71 

90 
68 

92 

68 

92 

68 

92 
69 

92 

65 

94 

66 

96 
72 

96 
72 

95 

72 

100 
71 

93 

73 

97 
69 

96 
69 

98 

74 

98 

75 

96 

72 

93 
69 

92 

71 

97 
72 

98 

74 

97 

75 

96 

74 

96 

71 

97 
73 

90 

74 

94,0 
70.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

Bt 
69 

89 

70 

88 

67 

87 
70 

89 

64 

89 
64 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

93 

67 

92 
72 

91 
69 

93 

71 

95 
72 

94 
70 

95 
68 

94 
72 

95 
68 

90 
68 

66 
68 

67 
6B 

86 

67 

92 

70 

93 

71 

92 

68 

92 
70 

87 
72 

89 
72 

86 
72 

90.5 
68.8 

TYLfP  5  NE 

MAX 

MIN 

88 
69 

91 
72 

93 
67 

87 
64 

91 
63 

92 

67 

92 
66 

94 
67 

94 
65 

94 

71 

96 

70 

95 
72 

98 

70 

99 
73 

98 

74 

97 
6! 

99 

74 

100 
73 

96 
69 

91 

70 

91 
67 

92 

67 

96 
73 

99 
73 

96 

73 

97 
69 

96 

70 

90 
70 

95 

72 

94.5 
59.5 

WARREN 

MAX 

MIN 

90 
6'> 

90 
67 

88 
63 

69 
65 

91 
60 

92 

60 

91 
61 

92 
62 

93 
62 

93 
63 

90 
68 

95 
68 

95 
65 

94 
63 

94 
64 

93 
63 

95 
68 

92 
65 

85 
65 

84 
66 

92 
65 

93 

66 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

91 
65 

89 
65 

89 
66 

91 
63 

91.3 
64.6 

WILLS  POINT 

MAX 

MIN 

87 

6"! 

90 
66 

90 
66 

88 
68 

88 
65 

90 
66 

92 
66 

93 

70 

93 
68 

93 

70 

94 
73 

95 
70 

97 
71 

98 
69 

96 
68 

100 
67 

98 

71 

100 
70 

=  7 
70 

93 

70 

95 

69 

93 

70 

94 
66 

99 
69 

101 
71 

96 

72 

9B 

71 

97 
73 

93 

70 

95 
72 

94.5 
69.0 

TRANS  PECOS        05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

9? 

50 

92 
69 

92 
71 

92 
63 

92 

56 

93 

57 

95 
62 

94 
69 

91 
66 

91 

72 

91 
68 

90 
62 

88 
63 

90 
60 

87 
59 

68 
54 

90 
58 

89 
65 

92 
64 

90 
64 

82 
59 

83 

57 

85 
57 

87 
60 

89 
63 

89 
60 

89 
55 

90 
58 

88 
59 

83 
64 

89,5 
61,5 

BAKERSFIELD 

MAX 
MIN 

90 
67 

85 
66 

64 
58 

85 
66 

87 
57 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

93 
53 

98 
55 

97 
68 

98 
67 

99 
68 

96 
72 

98 

74 

94 
62 

96 
65 

100 
67 

101 
60 

100 
67 

99 
73 

100 

74 

96 

58 

95 
60 

95 

61 

99 
70 

100 
72 

98 
69 

102 
75 

100 
74 

101 
76 

102 
77 

99 
72 

100 
77 

98 
71 

101 
76 

97 
74 

102 
74 

98,5 

68,7 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

102 
<^8 

105 
62 

101 
71 

104 
68 

103 
66 

103 
62 

107 

57 

106 
69 

101 
58 

103 
58 

101 
65 

101 
65 

101 
61 

105 
63 

102 
58 

103 
59 

103 
65 

106 
75 

104 
64 

98 
66 

90 
62 

97 
56 

100 
66 

101 

70 

100 
65 

100 
72 

102 
62 

107 
70 

105 
70 

95 
69 

101.9 
64.2 

CHISDS  BASIN 

MAX 

MIN 

87 
60 

90 
62 

91 
71 

88 
67 

86 
66 

66 

57 

87 
68 

91 
68 

92 
69 

89 
68 

89 
67 

82 
65 

79 
59 

78 
59 

86 
59 

82 

58 

63 

61 

64 
67 

81 
70 

66 
63 

65 
57 

72 
56 

80 
57 

79 
50 

83 
60 

63 
60 

82 
55 

83 
57 

65 
57 

82 
62 

84.4 
62.2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

97 
«3 

99 
56 

98 
62 

94 

43 

98 
48 

97 
51 

98 
50 

98 
54 

97 
50 

92 
53 

96 

48 

97 
56 

99 

54 

96 
55 

99 
60 

96 
56 

97 
57 

99 
65 

100 
56 

92 

56 

94 
58 

93 
55 

94 
58 

97 
58 

97 
60 

99 
65 

95 
62 

98 
61 

104 
56 

98 
62 

95.9 
55.9 

CRANE 

MAX 

MIN 

95 

66 

98 
65 

95 

73 

85 

68 

95 

68 

96 
70 

101 
69 

105 
73 

95 

70 

91 
69 

95 

71 

90 
68 

93 

67 

88 
64 

99 
63 

94 
62 

96 
62 

97 
67 

98 
69 

93 
69 

93 
63 

84 
64 

93 

62 

92 
62 

93 
65 

94 
67 

69 
66 

69 
67 

93 
65 

93 

59 

93.7 
65.8 

DRYDEN 

MAX 
MIN 

98 
65 

95 

73 

92 

72 

89 
69 

91 
71 

94 
70 

97 
66 

100 
72 

96 
71 

94 
74 

91 
73 

65 
66 

68 
65 

84 
62 

95 
65 

92 
63 

91 
65 

91 
72 

93 

70 

90 
68 

90 
69 

86 
67 

91 
68 

69 
69 

92 
64 

93 
67 

85 
67 

82 
59 

87 
68 

86 
71 

91.0 
66.4 

EL  PASO  WSO 

MAX 

Mm 

90 
53 

93 

65 

95 

66 

68 

57 

94 
53 

94 

61 

93 

66 

94 
69 

93 
68 

89 
69 

90 
59 

91 
67 

93 

67 

97 
68 

97 
67 

96 
71 

96 
69 

100 
70 

97 
67 

96 

71 

94 
67 

97 
64 

97 
68 

100 
69 

101 

71 

96 
72 

98 

70 

101 
72 

98 
79 

100 
70 

95.3 
65.6 

FABENS 

MAX 

MIN 

85 
45 

93 
59 

89 
62 

93 
58 

90 
52 

94 
53 

93 
60 

92 

58 

92 
62 

93 
59 

90 
57 

90 
66 

91 
56 

94 
56 

97 
64 

97 
64 

96 
62 

97 
68 

100 
65 

99 
68 

98 
67 

94 
62 

95 
66 

96 
64 

97 
64 

98 
67 

99 

70 

99 

64 

100 
59 

98 
61 

94.6 
61.6 

FORT  HANCOCK 

MAK 

MIN 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

92 
60 

94 
60 

93 
69 

88 
68 

96 
69 

96 
62 

98 
63 

100 
65 

95 

70 

96 
71 

94 
69 

91 
65 

97 
60 

96 
60 

95 
63 

94 
61 

92 
62 

93 
65 

93 
68 

90 
69 

91 
62 

84 
62 

86 
62 

85 
65 

89 
64 

91 
64 

86 
64 

85 
65 

87 
64 

86 
64 

91.6 
64.5 

GRANDF4LLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

95 
64 

97 
70 

95 
73 

88 
69 

94 
69 

95 

63 

97 
73 

97 
72 

90 
67 

98 
67 

90 
62 

96 
63 

94 
62 

95 

63 

96 
65 

97 

70 

93 

70 

93 

65 

66 
64 

67 
64 

90 
64 

93 
65 

95 

64 

90 
67 

93.9 
65.5 

LA  TUNA  1  S 

MAX 
MIN 

91 
55 

94 
62 

94 
64 

90 
56 

95 
57 

96 
60 

96 
66 

95 

64 

94 
62 

90 
68 

92 
60 

92 

68 

96 
66 

96 
68 

99 

70 

100 
70 

100 

71 

101 
75 

100 
67 

95 
74 

97 
68 

100 
68 

100 
72 

102 
68 

102 

71 

102 
71 

102 
72 

100 
72 

102 
75 

103 

70 

97.3 
57.0 

MARATHON 

MAX 

MIN 

MARFA  NO.  2 

MAX 

MIN 

94 
45 

95 
59 

92 

64 

93 
59 

92 

61 

95 
52 

97 
54 

96 
58 

92 
57 

92 
62 

88 
60 

90 
56 

90 
58 

92 
52 

90 
54 

89 
52 

90 
55 

92 

57 

98 
60 

92 
61 

89 
61 

85 
54 

88 
56 

91 
55 

91 
56 

90 
54 

93 

51 

95 
55 

91 
55 

65 
57 

91.6 
56.3 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

95 

46 

100 
53 

101 
67 

92 
60 

92 

65 

99 
55 

104 
61 

105 
63 

103 
62 

99 
66 

101 

72 

102 
66 

96 
65 

96 
59 

102 
59 

98 
58 

96 
69 

100 
72 

102 
67 

101 
64 

98 
63 

95 

63 

92 
66 

100 
64 

100 
68 

100 
66 

97 
67 

93 
67 

97 
67 

98 
69 

96.6 
63.7 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

98 
66 

97 
73 

94 
71 

94 
69 

95 

71 

100 
71 

102 
68 

101 
74 

97 
71 

97 

74 

96 
73 

97 
69 

97 
69 

96 
65 

97 
67 

94 

66 

96 

67 

96 
73 

95 
71 

93 

71 

89 
68 

88 
67 

90 
66 

95 
67 

95 
67 

95 

66 

88 
69 

92 
69 

93 
68 

89 
69 

95.0 
69.2 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

85 
58 

88 
61 

90 
60 

85 

54 

88 
57 

85 

57 

89 
63 

87 
62 

90 
61 

86 
53 

84 
54 

85 
55 

79 
56 

86 
59 

81 
56 

84 
58 

87 
56 

83 
59 

87 
58 

84 
56 

74 
54 

79 
40 

80 
54 

84 

54 

81 
55 

85 
55 

66 
53 

87 
58 

87 
57 

80 
55 

84.5 
56.3 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

95 
63 

97 
66 

99 
58 

91 
54 

92 
53 

92 
63 

92 

68 

96 
69 

97 
70 

96 

74 

95 

72 

88 
62 

84 
63 

85 
61 

92 

64 

92 

61 

89 
63 

93 
66 

94 
71 

93 
66 

92 

60 

60 
62 

69 
62 

88 
63 

90 
65 

91 
62 

89 
61 

69 
62 

88 
61 

69 
63 

91.2 
63.5 

PECOS 

MAX 

MIN 

94 
53 

100 
58 

100 
69 

93 
65 

99 
66 

99 

59 

103 
60 

105 
61 

106 
65 

100 
67 

103 
72 

91 
66 

102 
69 

95 
62 

101 
62 

96 
64 

97 
65 

100 
69 

103 
69 

108 
68 

96 
66 

92 

66 

92 
66 

92 

66 

99 
67 

100 
66 

95 

67 

92 
68 

95 
67 

96 
67 

97.9 
65.2 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

97 
67 

95 

74 

92 
68 

9? 

70 

92 

72 

98 

68 

100 
71 

101 

74 

94 
75 

94 
73 

92 

73 

94 
68 

92 
66 

96 
66 

93 
64 

92 
64 

94 
67 

93 

71 

95 

70 

90 

71 

68 
61 

87 
65 

98 
65 

91 
65 

92 
65 

92 
66 

65 
66 

89 
59 

91 
69 

90 
71 

92.6 
68,5 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

102 
59 

106 
71 

102 
74 

103 
72 

104 
74 

104 
67 

105 
68 

105 
74 

103 
67 

103 
70 

99 

77 

98 
73 

99 

66 

101 
66 

101 
72 

100 
69 

102 
75 

105 
76 

102 
63 

97 
7! 

91 
68 

9! 
65 

97 
77 

V. 

99 

70 

98 

73 

99 
59 

101 
71 

=  9 

71 

96 

72 

100,4 
70,5 

RED  BLUFF  0AM 

MAX 

Mm 

98 
54 

100 

70 

94 
68 

98 
62 

99 
68 

101 
58 

102 
56 

102 
68 

99 
69 

99 
64 

92 

70 

98 
66 

94 
65 

101 
62 

96 
62 

97 
64 

96 
65 

98 

70 

97 
71 

92 

70 

91 
63 

92 
68 

92 
68 

96 
68 

96 

60 

96 

66 

93 

70 

95 
68 

96 
70 

92 

70 

96.5 
56.2 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

85 
51 

91 
55 

95 
62 

95 

66 

91 
62 

94 
62 

92 
62 

94 
66 

96 

57 

96 
57 

98 
62 

95 
65 

95 
66 

92 
66 

97 
63 

04 
63 

94 
62 

95 

63 

96 
66 

92 

69 

89 
67 

91 
63 

94 
61 

91 
65 

95 
67 

97 
69 

95 
64 

93 
65 

97 
67 

98 
66 

94.0 
63.4 

SANDERSDK 

MAX 

Mm 

95 
63 

93 
63 

90 
68 

85 
6B 

89 
69 

91 
64 

94 
60 

96 
60 

92 
69 

90 
69 

90 
71 

90 
67 

84 
65 

82 
60 

92 
63 

90 
63 

89 
66 

69 
69 

91 
67 

94 
64 

69 
63 

63 
64 

87 
61 

84 
62 

84 
63 

88 
63 

84 
62 

80 
63 

83 
56 

63 
67 

88.4 
64.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

94 
67 

94 
73 

91 
72 

87 
69 

90 
72 

94 
71 

96 

73 

94 

71 

92 

74 

90 
74 

89 

74 

86 
65 

82 
60 

92 

46 

92 
64 

91 
62 

91 
68 

92 

74 

91 

72 

91 

70 

90 
64 

67 
66 

85 
65 

90 
71 

90 
72 

88 
68 

82 
68 

85 
69 

B5 
59 

64 
72 

89,5 
68,5 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

92 

47 

96 

60 

94 
56 

92 
55 

93 

S4 

94 
54 

93 
57 

95 
60 

95 
62 

90 
65 

90 
52 

92 
55 

93 

59 

94 

59 

93 

60 

92 
56 

94 
58 

92 
64 

96 
64 

93 
64 

69 
59 

90 
56 

91 
58 

96 
59 

95 
66 

96 
65 

96 
63 

95 
64 

98 
63 

96 
66 

93,6 
59.3 
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Ul 

\1L 

I 

It 

MJ 

e-tj 

ttA 

iU 

JttJt 
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TEXAS 
JUNE 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

« 
tn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

95 

51 

93 
64 

95 
72 

94 
64 

96 
69 

97 
63 

93 
57 

95 
63 

92 

65 

92 
64 

95 
55 

95 
61 

97 
64 

94 
62 

95 
63 

96 
65 

99 
63 

96 
63 

95 

67 

90 
65 

90 
52 

90 
63 

95 
64 

99 
56 

96 
66 

94 
63 

97 
65 

100 

64 

97 
54 

95,1 
6ft. 2 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

97 
60 

96 
68 

89 
63 

94 
67 

96 

71 

100 
55 

100 
55 

99 
73 

95 

71 

97 
54 

88 
72 

95 
68 

90 
69 

98 
60 

94 
55 

95 
64 

96 
67 

95 

71 

94 
71 

89 

67 

88 
57 

37 
67 

89 
67 

92 
57 

94 
69 

89 
65 

89 
68 

93 

57 

94 
68 

88 
69 

93. ft 
57.4 

YSLETA 

MAX 

MIN 

88 
53 

93 
59 

96 
66 

95 
52 

92 
52 

95 
54 

95 
59 

94 
50 

94 
61 

93 
60 

91 
52 

92 
62 

91 
60 

96 
58 

100 
65 

102 
6B 

94 
55 

100 
71 

104 
69 

101 
59 

101 
65 

96 
62 

99 
68 

99 
67 

100 
66 

101 
68 

102 

70 

101 
65 

101 
71 

100 
54 

95.9 
62.5 

EDWARDS  PLATEAU      06 

AHISTAO  0AM 

MAX 

MIM 

89 
69 

94 
72 

98 
72 

94 
71 

93 
71 

94 

73 

96 
73 

98 
72 

97 
73 

97 
74 

97 
73 

97 
63 

90 
58 

78 
67 

88 
63 

84 
58 

90 
70 

92 

72 

92 

71 

91 

70 

90 

71 

87 
68 

88 

53 

87 
59 

90 
70 

90 
63 

80 
59 

30 
68 

80 
68 

86 
63 

90.2 
70.1 

BiC  LAKE  ND  2 

MAX 

Mm 

94 
60 

98 
64 

92 

69 

88 

67 

92 

67 

94 
68 

97 
58 

100 
69 

96 

67 

94 
67 

91 
68 

91 
66 

39 
62 

90 
62 

95 
65 

9S 
60 

94 
53 

95 
58 

96 
65 

93 

54 

93 
63 

88 
65 

85 

50 

90 
62 

89 
54 

95 
62 

69 
63 

88 
54 

89 
65 

90 
67 

92.3 

54.8 

BLAMCD 

MAX 

Mm 

90 
71 

95 

70 

95 
70 

91 
70 

93 

68 

92 
65 

93 

66 

97 
59 

96 
70 

96 
72 

95 
74 

95 

74 

97 

70 

98 
71 

95 
73 

89 
70 

91 
70 

95 

71 

97 
59 

89 
63 

90 
58 

91 
59 

90 
69 

95 
66 

91 
69 

95 
69 

38 
69 

90 
70 

85 

70 

83 

71 

92.8 
69.6 

BOERNE 

MAX 

Mm 

88 
71 

93 
70 

94 
71 

90 
70 

91 
70 

92 
67 

92 
67 

95 
69 

94 
70 

94 

71 

92 

73 

95 
74 

94 
71 

95 

71 

93 

71 

65 
69 

93 
69 

94 
63 

99 
58 

86 
63 

89 

70 

88 
65 

91 
69 

91 
53 

91 
66 

91 
69 

65 

5R 

8B 
68 

85 
69 

67 
59 

91.0 
68.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

95 
73 

99 

74 

96 
71 

95 
6° 

94 
70 

97 
72 

93 
72 

101 
71 

98 
74 

99 
74 

97 
69 

94 
70 

87 
67 

91 
65 

87 
67 

92 
67 

94 
73 

9ft 
72 

94 

70 

93 
69 

94 

67 

94 
67 

86 
57 

91 
69 

92 
68 

95 
66 

86 
69 

82 
69 

86 
69 

90 
59 

93.0 
69.6 

BRADV  2  NNW 

MAX 

Mm 

92 
6S 

96 
71 

94 

70 

93 
69 

95 
69 

93 

68 

97 
69 

91 
63 

91 
71 

89 
69 

98 
63 

93 
58 

94 
68 

35 
67 

91 
63 

89 
54 

92 
66 

95 
67 

95 

70 

92 
58 

39 
63 

94 
69 

32 
55 

90 
66 

93 
66 

92 
65 

89 
67 

85 

70 

84 

70 

88 

70 

91.4 
67.9 

BURNET 

MAX 

Mm 

92 
70 

92 

70 

92 

70 

90 
69 

89 
66 

91 
57 

94 
59 

94 
70 

93 
70 

93 
73 

93 

73 

94 
73 

97 

71 

96 
75 

91 
69 

91 

71 

95 

67 

93 

71 

92 
59 

89 
67 

92 

70 

86 
71 

93 

67 

93 
50 

93 
63 

93 
57 

89 
71 

89 
66 

89 
73 

91 

73 

91.8 
69.6 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

97 
67 

100 
72 

94 

73 

?? 

96 
72 

95 

70 

100 
69 

99 
71 

93 

72 

98 

74 

99 

75 

97 

75 

95 
63 

98 
57 

92 
55 

90 
65 

92 
57 

92 
72 

93 

70 

94 
71 

88 

71 

63 
75 

93 
69 

93 
56 

93 
63 

87 
56 

60 
53 

81 
6ft 

82 

67 

66 
72 

92.7 
69.5 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

95 

70 

96 

71 

93 

70 

92 
70 

94 
70 

94 
70 

97 
69 

98 
68 

95 
70 

93 

71 

95 

71 

90 
63 

89 
66 

87 
65 

85 
69 

88 
59 

91 

70 

90 
70 

90 

70 

87 
67 

88 

70 

90 
63 

84 
57 

89 
57 

90 
70 

80 
65 

80 
57 

82 
67 

78 
68 

65 

70 

89.5 
68.9 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

91 
62 

97 
63 

92 
72 

88 
70 

91 
59 

93 
59 

95 
70 

93 

70 

98 

70 

93 
71 

91 
70 

89 
62 

86 
63 

80 
62 

91 
63 

94 
50 

92 

61 

92 

56 

93 
67 

91 
55 

91 
63 

90 
56 

79 
62 

87 
63 

90 
69 

90 
63 

85 
5ft 

86 
58 

87 
68 

68 
69 

90.3 
59.9 

DEL  Rin  wso 

MAX 

Mm 

93 
70 

97 
73 

94 
72 

93 

68 

94 
73 

95 

73 

97 
73 

96 
73 

97 
73 

96 

74 

97 
69 

89 
68 

80 
68 

89 
67 

84 
63 

91 
58 

94 
72 

94 
74 

93 

71 

91 

70 

83 
69 

90 
69 

68 
59 

92 
59 

92 

70 

80 
57 

77 
63 

79 
66 

78 
70 

85 
58 

90.1 
70.1 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

96 
69 

93 

71 

93 

70 

93 
69 

94 
63 

99 
58 

99 
69 

98 
69 

94 
71 

93 

70 

91 
71 

89 
68 

86 
67 

92 
54 

89 
62 

93 
53 

95 
67 

95 
69 

94 
69 

88 
69 

69 
58 

85 
63 

89 
63 

94 
54 

94 
67 

91 
63 

38 
57 

87 
68 

91 
70 

94 
70 

92.1 
57.7 

ELDORADO  11  N« 

MAX 

Mm 

89 
65 

96 
66 

94 

67 

90 
6" 

92 

69 

95 
66 

96 
68 

97 
69 

95 
69 

94 

71 

90 

59 

90 
62 

86 
64 

75 
61 

88 
66 

38 
59 

88 
62 

90 
57 

92 
64 

90 
59 

39 
65 

90 
55 

64 
52 

89 
62 

91 
67 

90 
58 

92 
65 

9ft 
65 

90 
66 

68 
65 

90.9 
55.3 

FBEOERKKiBURG 

MAX 

Mm 

93 

70 

93 

69 

89 

70 

90 
68 

90 
63 

92 
64 

95 
64 

94 
69 

92 
70 

91 

71 

93 
72 

94 
72 

95 

70 

93 

70 

89 

70 

91 

70 

93 
68 

95 

70 

91 
69 

87 
57 

92 
69 

88 
58 

92 
6? 

93 
65 

94 
67 

88 
67 

38 
70 

83 
68 

84 
69 

68 
72 

91.0 
68.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

91 

70 

95 
69 

95 

70 

95 
59 

92 

71 

92 

67 

94 
67 

98 

71 

96 

71 

96 
73 

97 
71 

97 

71 

98 
72 

98 

72 

95 

73 

96 
73 

97 

74 

96 
57 

97 
57 

90 
57 

91 
57 

90 
67 

90 
68 

94 
68 

96 
68 

95 
59 

90 
73 

92 

69 

88 
70 

91 
72 

94.1 
69.2 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

97 
6B 

98 
69 

94 
71 

93 

70 

95 

70 

94 

57 

98 

58 

97 
69 

95 
70 

94 

71 

96 
72 

95 
65 

90 
57 

95 
64 

95 

54 

94 
52 

95 
64 

96 
59 

93 
65 

99 
64 

93 
66 

91 
64 

91 
63 

9ft 
61 

93 
55 

66 
62 

83 
65 

84 
68 

81 

67 

91 
68 

92.9 
56.5 

JUNO 

MAX 

Mm 

98 
6B 

96 

91 
66 

91 

70 

95 
72 

95 

70 

100 

71 

97 
72 

95 
72 

93 

72 

92 
66 

86 
66 

89 
62 

90 
56 

96 

64 

92 

59 

92 

73 

93 

70 

92 
68 

93 
59 

92 
65 

90 
65 

68 
59 

93 

71 

9ft 
6ft 

81 
58 

83 
69 

89 
59 

33 

71 

63 
71 

91.4 
68. ft 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

95 

67 

95 

70 

91 
69 

89 
69 

90 
56 

93 
57 

96 
68 

94 
70 

94 

71 

94 
73 

94 
70 

95 
70 

94 
59 

92 
70 

67 
57 

90 
64 

94 
69 

94 
70 

90 
68 

91 
69 

92 

66 

91 
67 

92 
59 

94 
58 

93 

57 

85 
65 

87 
66 

80 
68 

63 
71 

91.3 
68.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

91 
70 

93 
69 

92 
69 

87 
69 

90 
66 

90 
54 

92 

57 

95 
70 

94 
71 

93 

71 

93 
73 

94 
72 

95 
71 

96 

72 

90 
64 

94 
55 

93 

66 

97 
58 

95 
69 

90 
57 

91 

67 

99 
69 

89 
59 

95 
65 

95 
54 

95 
65 

92 

67 

92 

59 

87 
73 

91 
73 

92.5 
58.3 

LANOTRY 

MAX 

Mm 

93 

70 

97 
70 

94 
73 

91 
65 

91 
70 

94 
73 

97 
71 

94 

71 

100 
57 

87 
52 

80 
62 

92 
55 

91 
67 

92 
67 

93 
71 

93 
71 

93 
70 

92 
69 

92 
58 

92 
68 

91 
69 

93 

71 

95 
69 

86 
56 

81 
57 

37 
58 

81 
69 

91.2 
58.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

91 
59 

97 
70 

97 
70 

93 

70 

95 
68 

94 
58 

95 

70 

99 
59 

97 

70 

95 

72 

95 

73 

97 
72 

98 
72 

99 

72 

93 
58 

94 

70 

96 
68 

99 
72 

97 
71 

93 
68 

92 
69 

98 

71 

99 
69 

96 
69 

97 
67 

97 
65 

92 

73 

90 
69 

39 

71 

92 

69 

99.1 
69.7 

MASON 

MAX 

Mm 

88 
69 

95 
69 

95 

71 

92 

70 

93 
68 

93 

64 

94 
58 

98 
69 

96 
71 

93 
72 

95 
73 

95 
59 

96 
63 

91 
56 

91 
68 

94 
67 

95 

70 

99 
56 

89 
68 

92 

58 

92 
63 

93 
66 

93 

65 

38 
59 

35 

70 

90 
69 

84 
69 

92.5 
58.3 

HC  CAMEY 

MAX 

Mm 

94 
68 

95 
69 

91 
73 

85 
69 

90 
70 

94 
70 

97 
73 

100 
73 

95 

71 

93 

72 

92 
72 

83 
68 

91 
68 

85 
65 

97 
66 

96 
64 

94 
67 

9ft 

72 

95 
70 

90 

70 

91 
65 

86 
59 

68 
65 

87 
67 

92 
59 

92 
67 

87 
67 

85 
58 

87 
59 

69 

70 

91.3 
58.8 

MEDINA 

MAX 

Mm 

88 
70 

90 
70 

90 
72 

94 
59 

89 
70 

91 
6S 

95 
66 

95 
70 

94 
70 

9! 
72 

93 
74 

94 
73 

95 

73 

94 
70 

91 
70 

84 
68 

92 
64 

93 
70 

93 
70 

87 
68 

88 
69 

90 
56 

89 
68 

90 
64 

91 
58 

92 
65 

82 
56 

87 
67 

32 
58 

83 
68 

90. ft 
68.8 

MENARD 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 
70 

94 
70 

93 
68 

93 

70 

95 
65 

99 

58 

98 
63 

98 
68 

95 

70 

93 

70 

93 
66 

91 
66 

91 
51 

88 
60 

89 
51 

85 

50 

94 
65 

93 
68 

90 
6ft 

93 
65 

90 
65 

92 
62 

95 
63 

95 
62 

93 
61 

93 
65 

35 
67 

85 

67 

92 
69 

92.4 
65.7 

MtRTZON 

MAX 

Mm 

OZONA 

MAX 

Mm 

89 
63 

95 
70 

91 

71 

87 
67 

95 
58 

94 
69 

92 
69 

88 
71 

81 
62 

83 
65 

77 
61 

89 
52 

88 
60 

90 
63 

89 

70 

89 
58 

86 
56 

87 
67 

88 
54 

85 
53 

85 
66 

39 

70 

88 
63 

84 
67 

30 
68 

86 

68 

8ft 
68 

87.4 
66.3 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

101 
64 

98 
74 

98 
73 

97 
72 

97 

70 

95 

71 

102 

71 

102 
72 

100 
73 

97 
72 

94 
72 

90 
58 

80 
65 

93 
65 

94 
55 

97 
69 

97 
66 

98 

70 

97 
63 

93 
58 

94 
72 

93 
68 

90 
65 

96 
57 

95 
69 

95 
58 

92 
63 

88 
63 

91 
63 

97 
71 

95.1 
69.0 

PANDALE 

MAX 

Mm 

99 

76 

97 
74 

98 

70 

89 
69 

90 
70 

95 

70 

96 
76 

93 
72 

96 

74 

95 

70 

92 
5! 

83 
64 

80 
63 

84 
64 

90 
65 

93 
60 

96 
62 

95 
61 

92 
62 

94 
53 

90 

70 

90 
59 

90 
70 

83 
72 

92 

73 

92 
69 

89 

68 

84 
70 

86 
70 

63 
72 

91.1 
68.9 

RANKIN 

MAX 

Mm 

96 
68 

91 
72 

35 
72 

91 
69 

93 
59 

96 
59 

98 

70 

94 
72 

92 

70 

91 
72 

87 
72 

89 
66 

34 
67 

95 
65 

95 
63 

94 
53 

93 
68 

95 

70 

95 

58 

89 
65 

83 
65 

88 
57 

69 
53 

92 

67 

93 
67 

63 
6ft 

85 
66 

88 
59 

39 
67 

63 
69 

90.9 
57.8 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

89 
62 

98 
62 

97 
64 

93 

72 

91 

71 

95 
72 

97 
71 

101 
70 

98 
72 

92 

73 

92 

73 

91 
62 

81 
55 

93 
54 

89 
65 

91 
56 

95 
68 

94 
69 

91 
65 

38 
71 

90 
71 

91 
71 

62 
66 

90 
65 

99 
58 

93 

70 

91 
70 

90 

71 

93 

71 

68 
59 

92.0 
68.2 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

9  4 
66 

93 

69 

94 
69 

90 
69 

90 
67 

92 

57 

95 
56 

95 

57 

91 
69 

91 
69 

89 
58 

83 
64 

88 
65 

39 
65 

87 
64 

88 
64 

89 
64 

88 
68 

87 
66 

88 
56 

90 
67 

87 

64 

66 
54 

67 
54 

89 
68 

8ft 
63 

73 
55 

80 
65 

86 
67 

85 
70 

83.5 
66.3 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

89 
65 

96 
69 

96 

72 

93 

71 

92 

71 

94 

70 

95 

71 

99 

71 

98 

70 

95 

72 

92 

70 

91 
55 

90 
64 

73 
64 

90 
65 

90 

55 

92 
66 

94 

70 

93 
59 

91 
71 

89 
67 

90 
58 

79 
63 

89 
66 

94 
69 

93 

55 

89 

57 

86 
68 

87 
69 

90 

70 

91.1 
68.1 

S*s  R«(«i«Dc*  Nol«»  Following  Sl«Uon  Index 


Coallnu*d 

L»/ 

\1L 

I 

It 

mj 

■'U 

ttA 

lU 

Ht 

.b 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Stallon 

Day 

olM 

onlh 

g, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

S4N  tNGELO  WSO 

MAX 
MIN 

97 

6b 

95 
73 

93 

74 

93 

71 

95 

72 

95 

71 

100 
72 

99 

72 

96 

74 

93 
73 

93 

74 

91 
63 

82 
65 

93 
66 

89 
66 

93 
63 

95 
67 

94 
72 

93 

70 

90 
70 

90 
69 

82 

70 

91 
63 

95 

67 

96 

68 

91 
63 

88 
67 

89 
70 

"1 
72 

95 
70 

92.6 
69.1 

SAN  SARA 

MAX 

MIN 

9% 
72 

95 
71 

96 

71 

90 

70 

94 
70 

93 
69 

95 
64 

98 
72 

95 
72 

95 

73 

95 
73 

95 

72 

96 

72 

95 
73 

93 
66 

93 
64 

100 
67 

100 
71 

97 
70 

92 

69 

91 

72 

93 

70 

95 

68 

97 
67 

96 
67 

93 

74 

90 
72 

90 
74 

94.0 
70.2 

SONORA 

MAX 

MIN 

99 
66 

98 
71 

94 

71 

90 
66 

95 

71 

95 
69 

99 
69 

98 
68 

95 
69 

90 
70 

92 

72 

89 
63 

88 
65 

90 
63 

92 
63 

95 

60 

92 
65 

93 
68 

91 
66 

90 
66 

91 
67 

88 
65 

91 
64 

93 
69 

90 
62 

82 
67 

85 
67 

84 
65 

91.6 
66.6 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

9« 

64 

97 
69 

99 

70 

95 

73 

95 

70 

92 

70 

97 

^2 

101 
72 

99 

71 

99 

73 

91 
72 

92 

70 

89 

64 

90 
62 

92 

66 

94 

62 

94 
65 

92 

67 

94 
69 

95 

67 

90 
70 

92 

69 

87 
68 

91 
68 

91 
65 

94 
68 

92 

70 

87 
68 

93.0 
67.9 

UVALOE 

MAX 

MIN 

99 

100 
73 

97 
74 

95 

73 

97 
73 

98 

73 

101 
69 

98 

68 

98 
73 

99 

74 

97 
77 

98 

74 

91 
73 

93 
69 

92 

67 

95 
68 

96 
71 

98 
73 

96 

71 

84 
69 

89 

69 

92 

69 

99 

67 

94 
69 

89 
67 

80 
67 

80 
70 

81 
68 

93.4 

70.5 

HATER  VALLEV 

*      *      « 

MAX 

MIN 

99 
6J 

94 
66 

96 

67 

92 
66 

93 

71 

92 

70 

95 
69 

99 
68 

97 
72 

94 
71 

95 
72 

90 
64 

89 
63 

80 
62 

91 
63 

92 
63 

93 
64 

93 
65 

93 
69 

91 
68 

90 
66 

92 
66 

89 
64 

86 
62 

90 
66 

91 
65 

86 
63 

67 
62 

86 
68 

91.2 
66.2 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUCE 

MAX 

MIN 

AUSTIN  wSO 

MAX 

MIN 

91 
74 

95 
74 

90 
73 

92 
70 

93 

68 

9* 
70 

97 
73 

96 

73 

96 

75 

97 
76 

97 
77 

98 

75 

98 

75 

95 

75 

92 

76 

93 

75 

98 

75 

97 

74 

95 

71 

90 

70 

94 

72 

89 

73 

95 

72 

96 

70 

95 

73 

91 
72 

92 

73 

89 

72 

93 

77 

94 

77 

94.1 

73.3 

BEEVILlE  5  NE 

MAX 

MIN 

Be 

77 

89 
73 

89 
72 

84 
67 

91 
66 

93 
66 

93 

71 

91 
71 

93 

71 

94 
76 

91 

76 

92 

70 

92 

70 

95 
73 

98 
77 

96 
76 

96 
78 

94 
73 

92 
71 

91 
71 

93 
70 

90 
73 

91 
72 

94 
70 

90 
71 

89 
74 

64 
71 

89 
69 

90 
78 

92 

75 

91.5 
72.3 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

89 
72 

90 
73 

94 
69 

92 

67 

93 
65 

94 
66 

95 

68 

97 
69 

97 

70 

98 
71 

99 

71 

97 

75 

98 

72 

101 
72 

99 

73 

97 
75 

97 
72 

100 
71 

96 

71 

88 

68 

88 

70 

94 

73 

92 

74 

96 
72 

97 

70 

95 

71 

95 

73 

91 
75 

92 

76 

95 

76 

94.9 

71.3 

Canyon  dam 

MAX 

MDJ 

93 
72 

93 

71 

96 
71 

92 
70 

94 
70 

92 
69 

95 
69 

98 
71 

96 
73 

98 
74 

96 

75 

97 
74 

94 
72 

99 
73 

95 
68 

87 
69 

94 

72 

96 
72 

95 
69 

86 
66 

91 
66 

89 
68 

93 

70 

94 
69 

94 

71 

92 

70 

69 

70 

90 
69 

85 
69 

89 

75 

93.0 
70.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

89 
76 

90 

77 

87 
74 

88 

72 

89 

70 

91 

71 

92 

74 

90 
73 

91 
76 

92 

78 

90 
78 

90 
76 

92 
75 

92 
72 

93 

75 

92 

77 

91 
74 

88 
73 

90 
73 

90 

74 

91 
76 

90 
76 

92 

71 

90 
72 

89 
73 

88 

77 

66 
71 

89 

77 

90 
76 

91 

77 

90.1 
74.6 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

SB 
73 

91 
72 

93 
68 

89 
67 

92 
65 

94 
60 

94 
68 

95 
69 

96 

70 

96 
72 

95 
72 

95 

74 

95 
70 

99 

71 

99 

73 

99 
75 

98 

70 

98 
71 

96 

70 

89 

70 

89 

70 

93 

71 

91 
69 

97 
71 

97 
69 

95 
72 

93 

73 

90 

70 

91 

70 

96 

74 

94.2 
70.3 

CORPUS  CHRISTl 

MAX 

Mm 

93 
B3 

85 
79 

86 

77 

88 
78 

88 
77 

89 
77 

90 
77 

90 
79 

91 
77 

90 
81 

90 
81 

90 
80 

90 
bo 

91 
78 

90 
60 

90 
80 

91 
BO 

88 
79 

90 
79 

91 
78 

91 
80 

90 
80 

91 
78 

91 
79 

87 
77 

86 
73 

88 
74 

88 
80 

89 
81 

90 
80 

89.3 
78.6 

CORPUS  CHRISTl  WSO 

MAX 

MIN 

93 
79 

89 
77 

87 
73 

88 
72 

90 
69 

91 

91 
72 

91 
73 

91 

77 

91 

79 

90 
79 

90 
75 

93 
75 

93 
72 

94 

77 

93 

78 

92 

76 

89 
75 

88 
74 

91 

74 

91 
75 

92 

76 

94 

71 

92 

72 

91 
73 

86 
76 

90 
73 

91 
79 

91 
80 

91 
78 

90.7 
75.0 

CUERD  3  E 

MAX 

MIN 

ELGIN 

MAX 

MIN 

93 

77 

94 
73 

93 

71 

93 
69 

93 
68 

94 
69 

97 
71 

97 
70 

96 

73 

97 
76 

99 

74 

98 
75 

97 
73 

91 
75 

95 

74 

99 
73 

98 
70 

92 
69 

91 
68 

94 

71 

90 
72 

98 

70 

99 
69 

98 

70 

96 

70 

93 

75 

88 
72 

95 

75 

95 

75 

94.9 
72.1 

FLATONIA  2  U 

MAX 

MIN 

92 

73 

94 
72 

92 

70 

95 
67 

95 

65 

96 
64 

98 

71 

98 
68 

98 

71 

97 

74 

98 

74 

99 

72 

99 
72 

97 

76 

99 

77 

99 
72 

100 

71 

92 
69 

89 
69 

93 

71 

97 
73 

97 

69 

97 
71 

96 

70 

95 
72 

92 

7? 

91 

70 

95 

76 

94 

77 

95.7 
71.3 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

91 

75 

95 
74 

98 
72 

94 

70 

95 
69 

96 
69 

98 
71 

99 
73 

98 
75 

96 

78 

97 
70 

96 
71 

100 
75 

91 

70 

96 
70 

91 
70 

90 
70 

89 
67 

92 

70 

95 
70 

94 

71 

94 

74 

84 
70 

88 

70 

65 
74 

94 
74 

93.9 

71.7 

GOLIAO 

MAX 

MIN 

91 

75 

91 
73 

88 
72 

91 
6d 

92 

66 

92 

67 

92 

71 

93 

70 

93 

70 

92 

75 

93 

72 

96 

71 

98 
72 

98 

75 

97 
73 

96 

74 

93 

72 

83 

71 

92 

71 

93 

70 

97 
71 

95 
70 

93 

71 

91 
73 

89 

72 

92 

73 

93 

75 

93 

75 

92.8 

71.9 

GONZALES 

MAX 

MIN 

93 
74 

93 
72 

96 
70 

90 
67 

95 
65 

91 
65 

98 

70 

99 
70 

99 

71 

98 

74 

97 
74 

99 
73 

101 
74 

101 
74 

96 
75 

99 

74 

97 
73 

96 

70 

92 
71 

88 
70 

97 
72 

98 

71 

98 

71 

97 
72 

91 
73 

89 
69 

87 
69 

93 

76 

95.2 

71.5 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

93 

73 

94 

72 

92 
68 

95 

67 

96 

65 

96 

64 

98 
70 

97 
70 

98 
68 

96 
74 

97 
73 

99 
70 

100 
71 

100 
75 

101 
76 

100 
74 

93 

70 

90 
70 

90 
71 

92 
70 

96 

71 

94 
70 

96 
70 

92 

73 

84 
72 

91 
69 

93 

75 

93 

75 

94.8 

71.0 

HONDO 

MAX 

MIN 

92 

73 

99 
72 

102 
72 

99 
70 

96 
72 

96 
73 

97 
70 

100 
73 

100 
74 

95 
69 

99 

76 

99 

75 

99 

73 

96 
74 

90 
69 

97 

71 

97 
74 

100 
72 

86 

71 

94 
71 

92 
69 

93 

70 

94 
71 

96 

72 

88 
68 

82 
69 

87 

70 

85 

72 

94.5 
71.7 

KENEDY 

MAX 

MW 

96 

72 

96 

71 

92 

71 

96 

74 

94 
71 

97 
72 

98 
72 

98 
74 

98 
76 

95 
74 

97 
72 

100 
76 

99 
72 

100 
74 

97 

68 

98 
67 

97 
74 

90 
68 

89 
68 

92 
68 

96 

70 

95 

70 

93 
68 

97 
72 

92 

68 

93 
69 

96 

72 

97 

72 

95.6 

71.3 

KINGSVILL6 

MAX 

MIN 

93 

77 

92 

74 

90 
74 

91 

75 

94 
74 

95 
75 

98 
73 

95 

72 

94 
75 

93 

77 

93 

77 

96 

75 

95 
73 

98 

75 

98 
77 

94 
75 

92 

73 

90 
73 

93 

73 

92 

72 

95 

71 

95 

70 

89 
72 

es 

69 

82 

70 

89 
72 

90 

77 

91 

77 

92.7 

73.8 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

89 
73 

94 
72 

90 
69 

92 
68 

92 
65 

95 
65 

97 
69 

97 
68 

98 

70 

96 
74 

98 
74 

100 
71 

100 
72 

97 
76 

99 

75 

100 
71 

96 
72 

95 
70 

88 
68 

93 
71 

96 

70 

97 
71 

96 

71 

92 
72 

90 
73 

90 
69 

94 
69 

95 

74 

94,8 
70.° 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

87 
73 

89 
73 

93 

70 

90 
68 

92 
66 

91 
66 

93 
72 

94 
67 

95 

73 

96 

76 

95 
75 

97 
74 

97 
73 

97 
76 

90 
75 

96 

73 

97 
70 

97 
70 

92 
69 

85 

70 

89 
70 

94 

70 

95 
71 

94 
72 

91 

74 

90 
71 

86 
72 

92 

76 

92.7 

71.7 

LULING 

MAX 

Mm 

SB 
73 

92 
73 

95 

72 

90 
68 

94 
65 

94 
65 

97 
70 

97 
70 

97 
71 

97 
76 

96 

75 

98 

73 

99 

74 

98 

74 

91 

72 

96 

74 

97 
72 

97 
69 

93 
68 

89 
71 

96 
69 

97 
69 

96 

70 

97 
70 

91 
71 

89 
71 

67 
70 

91 

77 

94.3 

71.2 

NATHIS 

MAX 

Mm 

93 
76 

92 

70 

89 

68 

92 
67 

93 
67 

93 

67 

96 
68 

94 
71 

,6 

70 

94 
73 

96 
71 

99 

70 

99 

70 

98 

74 

99 
72 

99 
72 

95 

70 

91 
68 

92 
72 

90 
72 

98 
70 

98 
70 

92 

67 

85 

70 

90 
69 

91 

76 

92 

74 

92 
73 

93.6 

70.7 

NATALIA 

MAX 

Mm 

101 

71 

100 
76 

98 

71 

98 
69 

98 
69 

100 
69 

103 
68 

101 
74 

102 
74 

100 

99 

72 

101 
75 

102 
74 

100 
72 

95 

73 

99 
73 

100 
74 

100 
73 

96 

70 

93 
69 

89 

70 

96 

69 

98 

70 

94 
71 

89 
69 

88 
68 

87 
72 

88 

70 

92 
73 

96.% 

71.4 

NEW  BRAUNFElS 

MAX 

Mm 

91 
75 

94 
74 

98 
74 

91 
73 

95 
71 

94 

72 

98 
72 

99 

75 

97 
76 

96 

78 

97 
76 

97 

75 

100 
76 

98 

71 

92 
74 

99 

76 

98 

75 

98 

71 

87 
70 

92 

70 

96 
72 

96 
72 

97 
72 

96 

74 

88 
76 

90 
72 

86 

74 

92 

76 

94.7 
73.7 

NIXON 

MAX 

Mm 

94 

74 

96 

72 

90 
71 

95 
67 

95 
67 

97 
67 

98 

73 

98 

71 

98 
74 

96 
76 

98 
73 

99 
74 

100 
72 

96 
69 

97 
73 

97 
74 

98 
67 

89 
70 

89 
69 

91 
70 

95 

72 

94 
72 

93 

72 

88 
71 

91 
71 

88 
70 

91 
76 

92 

75 

94.4 
71.6 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

83 
73 

88 
72 

93 
71 

87 
66 

92 
63 

92 
66 

95 

72 

97 
69 

95 

68 

96 
75 

96 

74 

97 
72 

99 

73 

98 

73 

87 
73 

96 

73 

98 
69 

96 
68 

93 

67 

85 
69 

90 

70 

92 

69 

94 

71 

94 
70 

90 
74 

91 
71 

91 
71 

92 

74 

92.9 

70.7 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

89 

77 

89 
75 

88 
77 

89 

70 

92 
65 

91 
67 

91 
70 

92 

74 

91 
74 

91 
77 

91 
74 

94 
72 

95 

70 

95 

74 

97 
76 

95 

75 

94 

77 

91 

74 

94 

73 

91 
73 

99 

70 

93 

70 

91 
74 

88 

74 

91 
73 

91 
80 

93 

78 

93 

77 

92.0 

73.7 

ROBSTQhN 

MAX 

Mm 

93 

78 

90 
75 

90 
72 

87 
70 

90 
69 

90 
70 

92 

71 

93 

72 

92 

74 

90 
78 

91 
74 

92 
73 

93 
73 

95 
74 

96 

77 

95 
74 

9* 

74 

92 

73 

88 
72 

91 
74 

93 

73 

94 
72 

92 

72 

90 
74 

88 
71 

88 
71 

90 
78 

90 
75 

91.3 
73.5 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

85 
78 

86 

77 

85 

77 

S6 
77 

87 

76 

88 
76 

88 
77 

88 

77 

88 

78 

87 
79 

89 

79 

88 
78 

89 

77 

90 
78 

90 

79 

88 
78 

69 

78 

87 
76 

89 
74 

88 
75 

89 
76 

89 

77 

88 
77 

88 
76 

87 
75 

88 
80 

89 
80 

88 
79 

87.9 
77.3 

SAN  ANTONIO  MSO 

MAX 

MW 

94 
76 

97 
73 

95 

74 

97 
74 

95 
72 

94 
72 

97 
73 

97 
75 

97 
75 

98 
78 

98 
78 

100 
75 

94 

75 

67 
71 

94 

72 

97 
76 

96 

75 

86 

71 

92 
69 

89 

71 

91 
70 

93 

71 

92 
72 

94 

74 

83 

74 

89 
71 

87 
74 

90 
77 

95 

77 

93.4 
73.7 

S«*  B«Ui*Dc«  Notes  Following  SuUoa  lnd*x 
-    178    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUblE 


Station 


Day  of  Month 


10      II      12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SAN    KARCOS 

SE4LV 

SECUIN 

5INT0N 

SMITHVILUE 

SOMERVILLE    CAM 

WASHINGTON    STATE    P4R< 

YOAKUM 

*      •      * 
UPPER  COAST         31 
ALVIN 

ANAHUAr  TBCD 
ANCLETON  1    H 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOUN 
CUEVBLJMD 
OANEVANC-  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRID5E 
El  CAHPD 
FREEPOPT  2  NW 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIKP3RT 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NH 
PALACInS  FA*  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO 
PUPT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  wSO 


MAX 

MIN 


UAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


89   93 

72   71 


91   93   90 


97   97 
73   72 


89   38 
77   78 


87   90 
72   67 


9D   90   92 
73   71   69 


92   94   91 
711   72   69 


MAX 

87 

Mm 

73 

MAX 

89 

Mm 

64 

MAX 

88 

Mm 

67 

MAX 

87 

Mm 

75 

MAX 

87 

Mm 

7» 

MAX 

84 

Mm 

68 

MAX 

8S 

Mm 

74 

MAX 

9D 

Mm 

74 

87   38   88 

78   77   77 


83   34   83 


69   71   69 


77  75  76 

87  33  83 
74  73  73 

89  90  88 

78  77  77 

86  85  85 

79  30  79 

88  89  89 
72  72  71 


91   91   89 
76   74   72 


93   96   94 
7S   75   72 


96   90 
65   67 


92   93 
65   65 


94   97 
69   66 


89   89 
70   68 


68   65   65 


88   89 
67   63 


91   91 
69   66 


94   96 
67   65 


81   90 
67   65 


90   91 
67   66 


37   90 
70   68 


90   86 
70   68 


38   89 
63   63 


90   91 
67   66 


93   94 
64   63 


95   95 

67   67 


37   38 
76   73 


90   90 
63   63 


78   93 
63   62 


88   87 
73   70 


87   88   39 


37   S3 
66   66 


89   93 
66   66 


90   88 
67   68 


88   92 
73 


79   79   79 


89   91 
63   69 


90   92 
67   64 


93   90 
68   68 


98   96 
73   73 


96   98 
68   67 


99  100 
73   74 


90   90 
78   76 


94   92 
73   72 


99   93 

68   70 


97   97 
70   72 


90   90 
70   70 


90   92 
67   69 


89   38 
65   66 


90   90 
70   73 


89   89 

75   77 


89   92 
65   65 


91   91 
69   70 


92   93 
64   69 


95   95 

68   70 


89   89 

77   77 


83   85   84 
73   78   78 


92   92 
65   67 


92   89 
68   69 


93   91 

64   65 


87   87 
76   76 


89   90 
69   69 


67   67   68 


83   89   90 
76   77   77 


62  69  68 

93  91  90 

76  77  77 

90  90  92 
69  70  70 

91  92  92 

77  76  77 


87   87 
80   30 


92   93   94 
65   67   67 


92   93 
71   73 


97   96   93 

70   73   72 


97   98 
75   71 


99   99 
69   69 


102   96 
73   74 


97   97 
71   74 


90  90  90 

72  72  73 

94  95  95 

73  73  74 

91  89  90 
72  73  69 

90  90  89 

76  77  74 

69  89  90 

78  79  77 


92   93 
66   69 


91   90 
73   76 


93   94 
72   74 


70   75   74 


90   89 
73   79 


92   92   94 

70   72   72 


92   91 
72   73 


92   92 
64   69 


90   88 
78   79 


89   90 
69   72 


90   90   89 


93   92 

70   74 


92   93   94 

74   75   73 


93   92 

73   75 


94   93   93 
71   72   71 


93   94   94 
75   77   74 


94   94   94 


73 

97   94 


74   74   74 


94   98 
73   73 


99  100 
69   70 


99  100 
70   72 


91   94 
69   70 


97   97 
72   73 


90   93 
64   69 


90   93 
71   73 


93   94 
74   76 


93   96 
67   68 


95   95 
67   63 


93   97 
67   68 


99   99 
70   69 


90   95 

78   74 


65   85 
73   79 


95   94 
65   63 


95   95 
70   70 


92   97 
64   64 


91   94 
68   71 


92   97 
72   72 


39   90 
76   78 


93   95 
63   69 


90   94 

76   77 


96   96 

71   72 


94   95 
76   76 


88   89 
30   80 


93   95 

70   71 


95   97 
65   69 


96   96 
72   73 


95   98 

71   71 


99   95 

69   70 


99   99 

75   71 


94   93 

75   75 


97   97 
74   70 


92   95 
71   70 


94   98 
69   6S 


93   93 

73   70 


94   91 
70   70 


97   96 
74   74 


91   66 
71   68 


94   92 
74   75 


91   89 

73   73 


92   94 

71   71 


94   87 
72   73 


95   94 
72   70 


97   92 

72   73 


92   92 
78   73 


86   62 

78   76 


93   66 

71   71 


94   37 
70   72 


92   94 
70   69 


91   87 
75   77 


93   92 

73   73 


89   91 

73   74 


91   68 
79   76 


91   90 
78   72 


94   64 
73   74 


92   90 

77   77 


90   90 
81   30 


94   94 
71   73 


93   95 
69   71 


94   93 
75   73 


96   98   97 


!       93       99 
5       72       75 
S«e  R»f«r«DC«  Not*t  Following  Station  Indi 


100   99 


93   89 
66   67 


37   92 
68   69 


93   95 

68   73 


69   90 

72   74 


89   86 
68   70 


60   88 
69   70 


90   90 
70   69 


69   86 

73   73 


92   90 
72   70 


60   89 
73   70 


90   88 
71   73 


85   39 
70   75 


36   87 
69   70 


89   89 
71   72 


90   69 
68   69 


93   90 
70   71 


68   89 
74   78 


35   86 
79   78 


32   90 
71   71 


36   91 
73   72 


39   86 
63   69 


90   89 
71   74 


90   90 
71   72 


35   85 
66   71 


86   39 
73   72 


92   91 
63   67 


91   91 

71   71 


38   90 
75   73 


91   90 

73   75 


39   88 
74   74 


91   86 
72   73 


91   39 
70   71 


38   67 
72   72 


92   90   95 
68   68   67 


99  100 
71   72 


93 

71 


93 

70 


89   92   93 

72   69   70 


92   94   95 


92   93 

72   73 


92   93   92 

74   72   74 


91   92   95 
69   69   67 


92   92 

69   69 


92   92   93 

72   70   70 


91   90 
69   69 


93   92 

76   76 


92 

67 


94   95   89 
71   70   71 


97   94 
69   71 


98   92 
73   72 


94   92 
72   72 


93   93 
72   70 


95   95 

70   74 


93   90 
71   71 


97   96 
74   74 


93   90 
69   70 


92   91 

74   74 


91   39 
74   74 


94   94 
69   69 


90   88 

70   71 


93   93 
69   71 


93   39 
71   73 


93   90 

74   78 


85   87 
79   80 


92   89 

70   70 


90   91 
73   73 


93   93 
71   68 


95   89 
72   73 


92   91 

73   71 


91   91 
79   73 


94   90 
66   65 


39   89 
77   77 


92   90 
73   71 


90   90 
76   75 


89   89 
80   82 


94   93 

71   73 


94   91 

70   71 


91   91 
75   76 


89 
69 


98   91 
70   75 


97   96 
74   72 


95   94 
77   76 


90   89   94 


73 
93 


74   73   76 


93   93 
75   75 


91   91 

76   74 


92   93 

74   75 


90   91 
74   71 


91   91 
77   75 


90   90 
79   79 


36   93 

71   72 


95   96 

75   73 


90   91 
79   80 


86   87   86 


93   94 
75   73 


90   91 

70   70 


92   92 
79   78 


91   92 

75   75 


89   89 

75   75 


89   89 
79   78 


93   94 

78   75 


91   91   93 


91   92 

77   74 


91   92 

73   73 


92   92 
78   76 


87   87   89 
66   73   75 


93.9 

70.6 


94.9 
69.6 


96.5 
72.3 


90.9 
74,9 


91.0 
71.4 


91. 
70. 


93.9 
70.9 


94.2 
71.3 


90.0 
71,1 


93.2 

71.1 


89.7 
68,3 


90,3 
73.0 


90.2 

74,7 


91.0 
68.2 


90.9 
71.2 


92.4 
69,3 


94,5 
71,2 


90,0 
76.2 


84.7 
78.2 


91.0 
69.5 


90,9 
71.4 


90.4 
67.3 


90.7 
71.6 


88.4 

70.5 


89.1 
76.7 


90.2 
75.9 


91.2 
72.6 


91.5 
76.3 


91.! 
72.2 


92.2 
69.4 


91.9 
73.6 


93,7 
72.1 


Contlnuad 

UjI 

\1L 

I 

IC 

mi 

^tJ 

ttA 

iU 

tit 

-a 

TEXAS 
JUNE 

1971 

Stallon 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4RMSTR0NC 

MAX 
MIN 

95 

75 

96 
72 

95 

70 

92 

70 

92 

61 

98 
71 

96 

67 

96 
68 

95 
75 

98 

74 

95 
^6 

91 
68 

93 

73 

100 
68 

99 
71 

98 

75 

93 

71 

8B 
68 

90 
70 

93 

70 

91 
72 

96 

70 

99 
72 

92 

70 

91 

70 

87 

70 

92 

75 

95 

74 

90 
72 

93.9 

70.7 

BENAVIoeS  NO.  2 

MAX 

MIN 

97 
7  5 

101 
75 

97 

74 

98 

71 

99 

69 

100 

101 
73 

101 
74 

102 
72 

102 
70 

98 

70 

101 
72 

102 
70 

100 
79 

101 
74 

101 
79 

103 
74 

99 

70 

98 
68 

91 

70 

93 
69 

89 
67 

93 

71 

101 
72 

98 

70 

94 

67 

83 
68 

82 

74 

91 
73 

96.6 
71.6 

CARRIZO  SPRINCS 

MAX 

Mm 

97 
75 

99 
73 

102 
75 

99 
75 

97 
71 

98 

72 

102 
73 

101 
73 

101 
76 

101 
78 

101 
78 

99 
79 

99 
69 

94 
74 

92 

73 

99 

79 

100 
74 

99 

73 

91 
72 

91 

71 

99 

70 

93 

70 

99 

73 

93 

74 

75 
69 

85 

74 

R4 
70 

95.2 

73.1 

CATARINA 

MAX 
MIN 

103 
73 

103 
75 

101 

76 

98 
75 

98 

71 

100 

103 

73 

101 
68 

102 
74 

102 

77 

102 
79 

101 
78 

101 
76 

100 
70 

92 

70 

100 

73 

101 

74 

100 
74 

99 

72 

89 

71 

89 

70 

95 

70 

96 

70 

95 

74 

78 
68 

94 
69 

90 
70 

95 
70 

96.4 
72.6 

CHARLOTTE  5  NNH 

MAX 
MIN 

94 
75 

97 
72 

97 
74 

94 
70 

94 
72 

99 

71 

99 
73 

97 
75 

98 
76 

96 
70 

97 
75 

98 
73 

98 
71 

95 

73 

96 
72 

96 

74 

97 
72 

97 
71 

98 
72 

90 
70 

94 
71 

93 

70 

92 

71 

90 
69 

85 
69 

87 
71 

89 

71 

94.4 

71.9 

C0TULL4  FAA  airport 

MAX 

MIN 

101 
76 

104 
73 

99 

77 

97 
76 

99 

73 

102 
74 

101 
72 

102 

75 

98 

77 

99 
76 

99 

77 

100 
77 

95 

74 

99 

76 

101 
75 

100 
76 

98 
74 

93 
73 

89 

70 

87 
70 

92 

72 

95 

72 

90 
73 

81 
69 

91 
69 

98 
71 

97 
71 

94.8 
73,6 

CRVSTAL  CITV 

MAX 

Mm 

99 
74 

101 
74 

98 
75 

97 
75 

97 
72 

100 
72 

99 

72 

100 
73 

99 

75 

101 
78 

100 
78 

97 
74 

95 
69 

93 
69 

97 
72 

98 
72 

100 
74 

97 

74 

92 

72 

92 

70 

92 
69 

95 

71 

95 
72 

77 
70 

84 

70 

85 

71 

90 
69 

94.7 
72.5 

DILLBY 

MAX 

Mm 

9* 
73 

99 
73 

102 
73 

96 
69 

99 

71 

102 
70 

100 
73 

100 
75 

100 
79 

101 
76 

101 
76 

100 
74 

96 
74 

95 
72 

98 
73 

99 

73 

101 
72 

90 
64 

89 

70 

91 
69 

96 

70 

95 

71 

94 
69 

80 
68 

80 
68 

99 

70 

95.2 

71.8 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

911 
64 

94 

74 

100 
75 

97 
67 

96 
69 

97 
72 

100 
71 

100 
72 

100 
73 

100 
76 

101 
73 

96 

70 

99 
69 

91 
69 

89 
71 

96 
71 

99 
74 

97 

73 

95 

70 

90 
70 

69 

70 

89 

70 

96 
70 

92 

69 

74 
68 

79 
69 

74 
69 

93,3 

70.7 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

Mm 

97 

70 

100 
73 

102 
74 

98 
76 

96 
66 

98 
70 

99 
73 

102 
70 

99 

74 

99 

74 

102 
74 

100 
74 

98 
76 

99 
72 

99 
72 

97 
75 

100 
73 

99 
73 

100 

71 

92 

72 

68 
66 

68 
66 

92 
68 

95 
73 

87 
68 

78 
68 

92 

69 

85 
68 

95.3 

71.1 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

99 
78 

103 
77 

100 
76 

100 
75 

98 

73 

98 

73 

100 
74 

100 
75 

102 

75 

102 
79 

102 

78 

103 

76 

100 
76 

101 
74 

103 
76 

102 
79 

100 
76 

99 

77 

100 
75 

95 

71 

92 

72 

91 
70 

96 

72 

97 
74 

88 
69 

81 
69 

92 

73 

95 
79 

97.6 
74.6 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

95 
7« 

97 
76 

96 

74 

95 
75 

92 

70 

93 

71 

89 
70 

95 

70 

96 
73 

96 
72 

99 
79 

94 
73 

97 
75 

95 
70 

97 
70 

97 
79 

99 
73 

93 

70 

94 
71 

93 
73 

88 

70 

90 
72 

94 
72 

93 

72 

93 
70 

85 

70 

94 
71 

90 
75 

93.0 
72.4 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

100 
74 

101 
73 

98 

74 

911 
71 

98 
70 

100 
72 

102 
71 

102 
71 

101 
73 

100 
75 

100 
79 

101 
79 

101 
74 

101 
73 

98 

74 

100 
71 

100 
72 

101 
70 

90 
72 

91 
71 

96 
68 

97 
71 

97 
75 

95 
72 

82 
69 

85 

69 

90 
72 

90 
72 

96.7 

72.4 

FREER 

MAX 

Mm 

97 

97 
72 

100 
71 

96 
69 

95 
69 

97 
70 

98 
70 

100 
71 

99 
71 

100 
73 

99 

73 

98 
71 

99 
72 

100 
71 

100 
73 

102 
71 

101 
73 

98 
73 

100 
69 

91 
69 

90 
64 

92 

70 

94 

70 

95 

70 

90 
69 

80 
65 

82 

68 

89 

71 

95.4 
70.3 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

9* 
75 

99 
76 

99 
75 

97 
73 

96 
72 

97 
72 

98 
70 

99 

74 

99 

74 

99 

77 

99 

77 

99 
79 

98 

75 

99 

70 

100 
75 

100 
76 

100 
75 

100 
75 

100 
73 

96 

70 

94 

70 

91 
72 

95 

72 

95 
73 

96 
69 

79 
69 

85 
70 

90 
76 

95.3 
73.2 

LA  PRVOR 

MAX 

Mm 

98 
60 

99 

70 

99 
73 

100 
64 

101 
63 

100 
66 

99 
69 

99 
69 

102 
71 

99 

74 

99 

77 

100 
78 

98 

77 

99 

76 

97 
79 

100 
74 

99 
73 

98 

77 

97 

70 

98 
69 

100 
72 

92 

70 

93 
69 

94 
68 

93 
69 

93 
66 

95 
67 

93 
66 

93 
65 

96,6 
70,2 

LAREDO  NO.  ? 

MAX 

Mm 

101 
7B 

100 
74 

98 
76 

95 
76 

97 
73 

98 

73 

101 
73 

100 

74 

100 
75 

100 
77 

100 
78 

100 
78 

100 
78 

98 
71 

101 
76 

100 
72 

99 
71 

100 
79 

95 
74 

92 
73 

85 

71 

89 
70 

94 

71 

93 
73 

91 
69 

77 
66 

88 
71 

92 

72 

97 
71 

76 

95,4 
73,6 

OILTDN 

MAX 

Mm 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

93 

71 

93 
70 

100 
72 

95 

71 

96 
69 

97 

70 

98 
68 

102 
69 

100 
72 

100 
73 

98 

79 

99 

73 

100 
72 

100 
70 

97 
72 

96 
71 

98 
70 

99 

71 

98 
69 

99 

67 

90 
69 

85 
65 

93 

68 

94 
66 

90 
67 

84 
69 

80 
61 

80 
67 

87 
67 

93 

72 

94,3 
69,3 

PDTEET 

MAX 

Mm 

91 
74 

96 
74 

97 
74 

93 

72 

95 
72 

95 
70 

96 
72 

99 

74 

97 
75 

97 
76 

94 

77 

96 

75 

97 

79 

100 
75 

96 

74 

93 

74 

96 
75 

97 

74 

97 
67 

91 
70 

91 

71 

90 
71 

93 

72 

95 

71 

93 
72 

94 

74 

81 
69 

86 
71 

67 
70 

89 

74 

93.7 
72.8 

RIO  GRANDE  CITY  J  w 

MAX 

Mm 

97 

77 

101 

77 

96 

76 

97 

74 

96 

73 

96 
73 

97 

73 

99 

74 

99 

74 

100 
74 

100 
78 

99 

77 

99 

77 

99 
75 

101 
75 

100 
76 

100 
75 

98 
79 

99 

75 

94 
74 

94 
72 

95 

73 

92 

71 

97 
72 

97 
73 

86 
70 

83 

69 

93 
73 

93 

77 

94 
76 

96.4 

74.3 

TILDEN 

MAX 

Mm 

93 

77 

99 

75 

97 
75 

95 
70 

95 
70 

96 
70 

98 
74 

100 
73 

99 
76 

98 
77 

97 
78 

98 
76 

98 
76 

100 
75 

97 
75 

99 

71 

98 
72 

97 
74 

98 

72 

99 

72 

92 

73 

87 

71 

96 
72 

97 
72 

97 
71 

92 

73 

60 
69 

86 
72 

90 

72 

90 
76 

95,1 
73,3 

ZAPATA 

*     *     * 

MAX 

Mm 

10* 
78 

101 
77 

101 
77 

98 
75 

99 
73 

99 
74 

103 
74 

103 
75 

102 
75 

103 
78 

102 
78 

101 
78 

102 
76 

102 
72 

102 
76 

100 
79 

101 
76 

100 
74 

101 
79 

99 
72 

94 
70 

91 
72 

99 

72 

97 
73 

94 
71 

81 
67 

92 
72 

94 
77 

93 
72 

93 
77 

99,2 
74,9 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

MAX 

Mm 

91 
79 

91 
77 

88 
72 

90 
74 

90 
71 

90 
73 

92 

74 

92 

74 

92 
77 

92 

78 

91 
78 

92 
75 

92 

76 

93 
73 

94 

75 

93 

77 

93 
75 

88 
72 

90 

74 

90 
74 

89 
76 

90 
75 

90 
73 

90 

75 

86 
76 

88 

73 

89 

77 

90 
78 

68 

77 

90.9 

79.1 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

91 
73 

90 
71 

89 
70 

90 
70 

91 
68 

90 
70 

91 

70 

92 

72 

93 

70 

92 
72 

92 
70 

93 
70 

93 
71 

94 
71 

93 
71 

92 

72 

84 
69 

90 
70 

90 
72 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

89 

70 

90 
72 

90 

73 

91 
72 

91.2 

70.6 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

91 
75 

92 

74 

91 

74 

92 

72 

95 

70 

94 
71 

92 

74 

94 

72 

95 

73 

95 
75 

99 

77 

94 
75 

96 
73 

96 

71 

96 
73 

96 

74 

94 

74 

87 
73 

90 
72 

93 

73 

94 
72 

93 

71 

89 
69 

83 
69 

89 
68 

91 
76 

90 
75 

92.9 
72.9 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

99 
79 

91 
77 

93 

74 

93 
74 

93 
71 

93 
73 

94 
73 

95 

73 

95 
75 

94 
79 

94 
77 

94 
66 

95 

73 

96 

75 

96 

77 

94 
75 

86 
73 

89 
73 

93 

74 

90 
74 

93 
71 

87 
75 

82 

70 

88 

71 

90 

77 

90 
77 

91 

76 

92,4 

74,1 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

93 
74 

97 
76 

95 
76 

96 
71 

93 
69 

93 
70 

95 
71 

96 

71 

97 
73 

97 
75 

97 
76 

96 

77 

98 
69 

98 

70 

98 
73 

98 
74 

97 

73 

90 
72 

92 

72 

91 

72 

94 
71 

93 
72 

87 
69 

79 
68 

98 

70 

90 

74 

89 

75 

93,7 
72.9 

MISSION  «  W 

MAX 

Mm 

9". 
78 

97 
77 

93 

76 

95 
73 

96 
72 

95 
72 

96 
73 

97 
73 

98 
72 

98 
72 

97 
78 

96 

78 

98 

74 

98 
69 

99 

70 

99 
76 

98 

76 

69 

74 

94 

74 

99 

73 

96 

72 

98 

73 

99 
69 

80 
70 

90 
70 

92 

77 

91 

77 

99.1 

73.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

84 

79 

87 

77 

87 
77 

86 

79 

65 
75 

89 
78 

87 
75 

87 
78 

87 
78 

88 
79 

88 
79 

88 
79 

88 
76 

99 

77 

90 

79 

89 
79 

88 

77 

82 
74 

B7 
77 

67 
78 

88 
76 

87 
79 

87 
75 

86 
72 

87 
72 

88 
79 

68 

78 

87.1 
77.1 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

92 

77 

95 

75 

92 

71 

91 

70 

90 
68 

92 
68 

93 
68 

94 
69 

95 

72 

99 

74 

94 

76 

94 

74 

96 

70 

96 

72 

99 

72 

95 
72 

93 
70 

86 
71 

90 
72 

90 
73 

93 

70 

91 
69 

87 
70 

65 

70 

87 
73 

90 
76 

91 

75 

92.1 

71.8 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

91 

78 

94 
76 

90 
74 

90 

74 

92 

72 

92 

72 

92 
73 

92 

73 

93 

74 

94 

76 

92 

77 

93 

75 

93 
75 

95 
75 

99 

76 

94 
75 

99 

76 

90 
79 

89 
79 

91 
75 

90 
74 

89 

75 

90 

75 

91 
76 

87 
77 

90 
77 

90 
76 

91.7 

75.0 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

93 
74 

91 
74 

92 

72 

93 

71 

93 
69 

93 

72 

94 

71 

95 

72 

95 

74 

94 
78 

94 
76 

95 

75 

96 

71 

96 

74 

94 
75 

95 
72 

84 

72 

90 
71 

69 

73 

88 

74 

90 
71 

88 

73 

85 
71 

89 

71 

90 
76 

69 
76 

91 

75 

91.9 
73.2 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


JUNE 

TEXAS 
1971 

(Sp 

Wi 
eed- 

nd 
m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

o 

_c 

c 

^•" 

^  <D 

u  *'> 
1-  CA 
(1)  0 
0.0. 

■5 
« 

c 

3 

1.0 
<B  . - 

c 
2-0 

o> 

0 

> 

< 

(1)  " 
6^ 

J) 

Sta 

idord  of  1 

CENTRAL 

ime 

<a 

0 

1— 

<>• 
o 

9 

6 

"1 

o 
o 

0) 

> 

0 

§^ 

CN  0 

2 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06   12 

18 

ABILENE  WSD 

19 

10.9 

12.5 

37 

SE 

D7 

61 

75 

51 

41 

4 

2 

3 

2 

0 

0 

11 

81 

6.0 

AMARILLO  ViSO 

18 

12.2 

16.1 

54 

sw 

05 

55 

69 

37 

31 

3 

4 

1 

4 

1 

0 

13 

86 

3.8 

AUSTIN  wsn 

17 

8.9 

9.9 

33 

SE 

18 

75 

88 

51 

46 

5 

2 

2 

0 

1 

0 

10 

55 

6.7 

BROWNSVILLE  WSD 

1^ 

12.2 

12.7 

30 

SE 

18 

86 

89 

61 

69 

3 

2 

1 

2 

1 

0 

9 

66 

6.6 

CORPUS  CHRiSTi  wsa 

14 

12.5 

13.0 

27 

SE 

10 

91 

95 

64 

71 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

4 

71 

6.5 

DALLAS  W.sn 

17 

10.1 

11.9 

30 

SE 

28 

58 

74 

50 

40 

5 

0 

0 

2 

0 

0 

7 

69 

5.6 

DEL  RIO  WSD 

13 

10.1 

11.7 

30++ 

13 

10 

72 

86 

68 

53 

3 

3 

5 

4 

1 

0 

16 

- 

8.0 

EL  PASO  WSD 

22 

2.2 

8.4 

37 

NE 

20  + 

22 

34 

18 

14 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

94 

2.6 

FORT  WORTH  WSD 

18 

9.3 

11.2 

30  +  + 

18 

28 

66 

84 

54 

44 

4 

0 

1 

1 

0 

0 

6 

- 

6.0 

GALVESTON  WSD 

_ 

- 

- 

24 

S 

18  + 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

63 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

15 

5.2 

7.2 

21++ 

19 

26 

88 

92 

57 

61 

4 

5 

2 

1 

1 

0 

13 

65 

6.5 

LUBBOCK  WSD 

17 

9.3 

12.7 

40  +  + 

32 

10 

57 

74 

45 

34 

2 

1 

1 

3 

0 

0 

7 

m 

5.1 

MIDLAND  WSO 

16 

11.5 

13.2 

35  +  + 

30 

14 

61 

77 

46 

36 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

- 

5.2 

PORT  ARTHUR  WSD 

18 

5.9 

8.0 

24 

SE 

18 

93 

97 

62 

72 

4 

1 

1 

3 

0 

0 

9 

74 

5.9 

SAN  ANGFLO  WSD 

17 

10.4 

12.4 

29  +  + 

21 

03 

63 

78 

47 

40 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

8 

- 

6.0 

SAN  ANTONIO  WSD 

15 

8.1 

9.4 

36 

SE 

18 

77 

85 

55 

48 

9 

2 

3 

1 

1 

0 

16 

58 

7.7 

VICTORIA  WSO 

16 

9.4 

10.6 

62  % 

S 

15 

89 

92 

56 

64 

0 

3 

2 

5 

1 

0 

11 

- 

6.9 

WACO  WSD 

16 

12.2 

13.0 

25++ 

16 

28  + 

72 

86 

51 

48 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

8 

- 

5.2 

WICHITA  FALLS  WSD 

U 

11.2 

14.4 

30++ 

8 

03 

70 

84 

43 

43 

3 

8 

2 

0 

0 

0 

13 

- 

5.7 

%  PEAK  r,UST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE 

1971 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   •    # 
LOM  ROLLING  PLAINS  02 

HDROS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
88 

.45 

120 

.46 
187 

.53 

191 

.46 
154 

.50 
109 

.55 

147 

.60 
161 

.61 
152 

.67 
178 

.47 
177 

.24 
148 

- 
98 

.15 

53 

.24 
62 

.50 
53 

.26 
72 

.55 

107 

.43 

116 

.47 
134 

.44 
99 

.34 
90 

.20 

44 

.38 

106 

.51 

118 

.52 

•106 

.49 

117 

.32 

148 

.27 

137 

,37 
136 

12.791 
3616 

NORTH  CE'(TR4L       03 

BAROWtLL  DM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.26 

m 

89 
68 

.25 

111 
87 
70 

.44 
149 
91 
69 

.39 
134 
89 
66 

.45 
135 
89 
65 

.43 
105 
92 
66 

.53 

143 
89 
68 

.47 
130 
93 
68 

.44 
109 
92 
69 

.46 
139 
90 
69 

.45 
146 
90 
70 

.42 
128 
90 
71 

.52 
123 
92 

70 

.47 
87 
92 
69 

.27 
54 
96 
70 

.54 
83 
93 
67 

.35 

55 
99 
58 

.48 
99 
95 
70 

.53 
122 
95 
58 

.37 
124 
69 
58 

112 
89 
58 

.26 
73 
86 
69 

.25 
73 
95 
72 

.39 

70 
95 
58 

■9? 

.47 
104 
95 
69 

.54 
88 
95 
70 

.40 
100 
94 
70 

.29 

.23 

92 
90 

70 

12,228 
3193 
91.9 
58.6 

BELTON  D4H 

EVAP 
WIND 

.28 

80 

.28 

84 

.38 

101 

.27 

91 

.38 
91 

.36 
72 

.39 

91 

.44 
100 

.42 
95 

.42 
110 

.36 

107 

.41 
108 

.42 
88 

.42 
59 

.38 
32 

.25 

41 

.30 
37 

.43 
70 

.39 

79 

.25 

72 

.30 
74 

.19 

37 

.11 
17 

.36 

51 

■5? 

.39 

57 

.37 
58 

.22 

48 

■" 

.32 

57 

10.17 
2125 

SENBROHK  DAM 

EVAP 

WIND 

.32 

Id 

.25 
94 

.36 

140 

.34 
112 

.41 
121 

.35 
89 

.42 

113 

.58 

119 

.62 
93 

.49 
121 

.49 

120 

.54 
110 

.41 
81 

.23 
32 

.15 
33 

.43 
32 

.46 
36 

.48 
79 

.50 
99 

,51 
109 

.48 
79 

.15 
48 

.22 

38 

.32 

44 

•*» 

.50 
64 

,42 

74 

.40 
89 

119 

.24 
94 

11.92 
2564 

OENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
98 
89 

64 

.25 

102 
92 
73 

.33 

116 
91 
72 

.30 
69 

.36 
105 
92 
67 

.39 
105 
90 
69 

.46 
128 
93 
68 

.33 

84 
94 
70 

.32 

76 
93 
68 

.42 
113 
92 
68 

.36 
108 
93 
73 

.33 

98 
89 
73 

.30 
84 
92 
73 

.41 
47 
93 
72 

.20 

44 
100 
70 

.32 

30 
100 
73 

.38 

44 
98 
70 

.49 
100 
99 
71 

.41 
100 
96 
71 

.45 

127 
93 

71 

.27 

87 

It 

.34 
32 

102 
75 

.39 
52 

102 
72 

.46 
93 

103 
71 

100 

.41 
63 
95 
72 

.43 
77 
95 

72 

.40 
95 
93 
71 

*Tfl 

.36 
69 

99 

71 

10.82 
2615 
94.5 

70.5 

CRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

116 
88 
66 

.24 
114 
89 
66 

.45 
163 
93 
70 

III 
88 
68 

.46 
149 
89 
67 

.42 

105 
92 
68 

.48 
139 
90 
68 

.51 
137 
94 
70 

.63 
100 
93 
70 

.58 
139 
91 
70 

.35 

147 
91 
71 

135 
92 
72 

.41 

104 

93 

72 

.34 
47 
95 
72 

.35 
41 
83 
58 

.45 
39 
99 
73 

.50 
50 

103 
70 

.55 

86 
95 
59 

.54 
122 
95 
69 

.48 
135 
94 
69 

.45 
116 
90 
70 

.16 
52 

84 
70 

.33 
63 

95 
70 

.41 
62 
96 
69 

*Br 

.51 
64 
95 
69 

.92 

66 
95 

70 

210 
95 
70 

*«i 

.27 
69 
90 
70 

12.816 
3131 
92.4 
59,5 

LAVDN  njM 

EVAP 
WIND 

.32 
119 

.22 

105 

.42 
150 

.31 
121 

.42 
140 

.42 

103 

.45 
146 

.44 
129 

.40 
102 

.47 
135 

.42 
131 

.41 
123 

.53 

133 

.41 
73 

.21 

31 

.34 

7 

.37 

• 

,49 

20 

.53 

114 

.48 
157 

.40 
131 

.13 
68 

.35 
62 

.42 
72 

111 

.50 
128 

.42 
115 

.56 

127 

85 

.25 

100 

11.87 
3058 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

103 
90 
72 

.14 
109 
98 
73 

.39 
146 
92 
73 

.33 
120 
90 
70 

.41 
120 
90 
68 

.33 
92 

91 
68 

.38 

126 
91 
71 

.42 
114 
95 
72 

.40 
78 
93 
71 

.41 
91 
91 
73 

.40 
128 
91 
74 

.35 

105 
95 
75 

.42 
109 
95 
73 

.43 
80 
98 
73 

.36 
55 

94 
73 

.38 
82 
94 
72 

.44 
85 
99 
72 

.49 
101 
98 
71 

.35 
115 
96 
72 

.46 
114 
92 
70 

.31 
119 
92 
73 

.40 
54 
92 
73 

.15 
65 
94 
72 

.37 
79 
97 
73 

.95 
101 
98 
73 

.43 
93 
97 
75 

.37 
83 
94 
75 

'on 

.17 
100 
92 
75 

10.94 
2952 
93.5 
72.4 

PROCTDR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
91 
90 
67 

.52 

93 
95 
68 

.53 

170 
90 
66 

.37 
163 
85 
65 

.56 
132 
88 
65 

.44 
70 
91 
64 

.47 
115 
89 
66 

.61 
127 
91 
66 

.53 

122 
91 
66 

.50 
150 
89 
66 

.54 
158 
88 
68 

.46 

135 

87 

58 

.42 
79 
91 
58 

.33 

49 
90 
69 

.33 
47 
85 
65 

.38 
37 
97 
55 

.35 

30 
92 

67 

.54 
82 
92 
57 

.46 
105 
92 
66 

.49 
130 
69 
55 

90 
92 
67 

.30 

54 
87 
69 

.18 
33 
64 
66 

.35 

60 
68 
55 

'59 

.52 
62 
92 
55 

.51 
68 

90 
66 

.45 
115 
69 

67 

139 

.56 

102 
69 
70 

13.258 
2916 
89.7 
65.7 

STILLHOUSe  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.31 

101 

.32 

HI 

.44 
120 

.33 

107 

.41 
102 

.28 

77 

.35 

100 

.55 

110 

.42 

109 

.52 

134 

.41 
133 

.45 
123 

.45 
105 

.45 
76 

.19 
43 

.35 
57 

.34 
61 

.47 
67 

.46 
103 

.30 
65 

.33 

86 

.22 

49 

.12 
29 

.45 
82 

•*» 

.42 
76 

.38 

72 

.46 
76 

•20 

.30 
61 

11.19 
2693 

WACO  04M 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

140 
93 
71 

.34 
135 
92 
73 

.44 
170 
92 
71 

.42 
158 
89 
70 

.30 
159 
91 
67 

.44 
133 
92 
68 

.49 
160 
92 
69 

.52 

162 
94 
70 

.48 
150 
93 
71 

.50 
154 
92 
72 

.44 
162 
91 
73 

.44 
153 
93 
74 

.50 
147 
94 
73 

.52 
132 
95 
72 

.27 
55 

92 

71 

.36 
85 
69 
70 

.40 
104 
95 
72 

.49 
134 
95 
72 

.49 
143 
95 
70 

.32 

141 
87 
70 

.33 

145 
90 
70 

.28 
86 
90 
71 

.25 
65 
95 
70 

.46 
99 
97 
67 

12? 

.47 
124 
95 
70 

.49 
121 
95 
72 

.35 

137 
92 
73 

109 

.33 
126 
91 

74 

12.20 
3920 
92.5 
70.8 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 
90 
90 
66 

.29 
93 
92 
62 

.45 
130 
92 

71 

.32 

110 
86 
67 

.44 
117 
88 
65 

.39 

91 
73 

63 

.43 
118 
91 
67 

.46 
115 
93 
66 

.41 
105 
92 
69 

.53 

126 
90 
69 

.44 

130 

89 

70 

.48 

U9 
97 
73 

.47 
105 
98 
70 

.41 
74 
93 
70 

.31 
• 

90 
70 

.26 

* 

90 

73 

.40 
152 
98 
57 

.50 
91 
95 
57 

.47 
106 
99 
70 

.45 
131 
94 
69 

.42 
115 
94 
58 

.30 
55 
90 
51 

.46 
58 
93 
57 

.43 
69 
96 
58 

*^fi 

.45 
62 
98 
72 

.43 
77 
96 
74 

.40 
105 
93 
57 

90 
72 

.20 
16 
68 
72 

12.31 

2744 
92.0 
68.4 

*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

OAINGEPFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
88 
95 

71 

.33 
95 

96 
76 

.40 
109 
94 
73 

.42 

97 
92 
72 

.35 

69 
95 
73 

.47 
78 
95 
73 

.39 
SO 
95 
73 

.39 
82 

101 
74 

.39 

75 
100 
72 

il 

95 
101 
76 

.36 

76 
100 
76 

.44 
73 

100 
75 

.37 
54 
98 
75 

.40 
54 

102 
77 

.35 

61 
101 
74 

.42 
67 

102 
76 

.58 
82 

100 
75 

.45 
123 
95 
75 

.38 
95 
93 
74 

.25 

74 
92 
73 

.34 
78 
96 
75 

.24 
57 
93 
73 

.46 

77 
104 
75 

.50 
70 
99 
75 

.46 
75 
98 
75 

.43 
60 
98 
76 

.40 
90 
97 
76 

.21 
61 
94 
75 

.33 

96 
99 

75 

11.448 
2420 
97.5 

74.5 

SAM  RAYBJRN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
49 
90 
70 

.22 
53 

94 
72 

.30 
54 
93 
69 

.24 
40 
91 
69 

.28 

38 
92 

70 

.31 
28 
97 
69 

.32 

49 
93 
69 

.31 
53 

98 
70 

.36 

51 
97 
72 

'43 

.26 

50 
96 
73 

.29 

45 
93 
73 

.35 
45 

100 
73 

.35 

39 
103 
73 

.33 

45 
102 
73 

47 
97 
71 

.31 
56 
95 
71 

.34 
46 
99 
74 

.28 

73 
90 
70 

.11 
31 
90 
69 

.14 
22 
89 
72 

.39 

37 
99 

71 

.11 

9 

93 

68 

.25 
24 

101 
71 

.28 

26 
100 
74 

.26 
35 

100 
74 

.31 
35 

102 
73 

.31 
37 
97 
74 

25 

94 
73 

.19 

31 
90 
73 

8.268 
1220 
9S,8 
71.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
51 
88 
6E 

.20 
63 
94 
69 

.28 
57 
92 
68 

.24 
49 
91 
67 

.31 
50 
93 
67 

.30 
45 
97 
67 

.26 
54 
93 
66 

.25 
52 

95 
67 

.29 
59 
94 
68 

'f  fl 

.29 

54 
94 
70 

.25 
52 

92 
70 

.30 
51 
97 
70 

.35 

68 
100 
69 

.35 
65 
96 
70 

.26 

67 
94 
58 

.32 
89 
94 
68 

.36 
60 
95 
70 

.18 
64 
87 
57 

.12 

34 
86 
67 

.12 
41 
87 
70 

.35 
49 
98 
69 

.13 
32 
92 
66 

.31 
52 

97 
67 

.29 
44 
99 
70 

.27 
54 
97 
69 

.24 
41 
97 
70 

.23 
40 
94 
72 

.13 
35 

100 
71 

.11 
32 
68 

72 

7,57 
1573 
94.0 
56.6 

«    •    « 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.37 

83 
52 

.22 

59 
83 
52 

.47 
78 
83 
57 

.16 
78 
80 
54 

.00 
53 
85 
60 

.41 
74 
83 
52 

.60 

84 
84 
54 

.32 
59 

83 
58 

.39 
55 

80 
57 

.39 
79 
84 
55 

65 
82 
56 

.24 
55 

80 
63 

.20 
61 
75 
55 

.46 

56 
86 

54 

.28 
39 
86 
56 

.35 

38 
86 

57 

.17 
40 
S9 
58 

.27 

51 
89 
57 

71 
B8 
56 

.35 

49 
67 
59 

.21 

54 
63 
55 

.30 
53 
81 
55 

.24 

31 
69 
57 

.25 

44 
87 
58 

56 

79 
56 

.29 

50 
88 

57 

.43 
39 

68 
55 

.12 

35 
65 
59 

.30 
46 
85 
99 

■4' 

6.678 
1651 
84.1 
56.4 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.47 
63 
91 
54 

.54 
109 
93 
67 

.38 
151 
79 
65 

.51 
97 
90 
64 

.48 
102 
95 
67 

.60 
99 
89 
60 

.48 
63 
88 
57 

.58 
79 
93 
65 

103 
92 
63 

.11 
116 
90 
54 

.28 
89 
87 
59 

.47 
115 
93 
65 

.50 
87 
91 
63 

.54 
88 
97 
64 

.50 
86 
94 
61 

.50 
84 
90 
59 

.59 
86 
94 
56 

.47 
112 
95 
66 

90 
95 
66 

.01 
129 
96 
55 

.31 
55 
92 
55 

.46 
97 
90 
57 

.51 
88 
92 
55 

.51 
97 
96 
56 

,55 
85 

79 
54 

.52 
154 
93 
55 

.49 
149 
91 
55 

,50 

222 

94 

65 

.52 

41 
94 
65 

171 

13.948 
3117 
91.5 
64.1 

VSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.48 
53 
85 
53 

.48 
26 
88 
53 

.34 
20 
88 
55 

89 
51 

.35 

34 
88 

51 

.54 
37 
90 
55 

.47 
64 
91 
54 

.51 
33 

90 
52 

.47 
59 

88 
45 

.40 
47 
85 
52 

.45 
49 
89 

54 

.54 
56 
89 

51 

.60 
67 
91 
57 

.32 

16 

91 
57 

.52 
53 

93 

50 

.47 
36 
96 
60 

.57 
58 
95 
52 

.63 
29 
97 
62 

.46 

46 
100 
54 

,35 

70 
97 
65 

.52 

5 
97 
53 

.35 
39 
92 
52 

.53 

50 
93 
60 

.51 
55 
96 
50 

,44 
29 
95 

65 

,45 
29 
97 
55 

.59 
38 
96 
55 

.47 
31 
96 
55 

,55 

97 
93 
62 

1i 

14.59 
1J64 
92.2 
57.5 

«    •    « 
EOWARCS  PLATEAU     06 

AHISTil  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.20 

102 
87 
69 

.26 

83 
87 
68 

.47 
144 
94 
68 

.47 
182 
91 
72 

.43 
199 
84 
68 

.63 
163 
90 
68 

.50 
154 
92 
70 

.62 
135 
93 
69 

.57 
149 
92 
69 

.67  .53 

180  184 

90|   89 

71|  71 

.48 
72 

253 

88 
69 

41 
91 
69 

.04 
20 
76 
67 

.37 
92 
92 
67 

.24 
69 
89 
68 

.31 
88 
92 
69 

.38 
122 

91 
71 

.38 
119 
92 

70 

.32 
114 
91 
70 

.34 
105 
90 
59 

.23 
75 
92 
58 

.31 
66 
93 
68 

.29 

102 
65 
68 

,35 

106 
88 
69 

.40 
111 
92 
67 

.23 
105 
82 
67 

.30 
105 
82 
68 

.13 
96 
62 
59 

.04 
59 
76 
71 

10.968 
3618 
86,5 

69.0 

SAN  ANGELO  DAH 

evAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.48 
102 
96 
68 

.53 

152 

92 
70 

.33 
128 

87 
69 

.52 
126 
90 
68 

.56 
114 
93 
67 

.56 

145 
93 
67 

.88 

144 
94 
67 

.64!  ,58 

1531  152 
90   90 

671   68 

.48 
115 
90 
68 

.46 
170 
88 
55 

.35 

105 
89 
65 

.14 
71 
78 
56 

.37 
70 
95 
56 

.29 

42 
93 
58 

.45 
55 
95 
67 

.55 
95 

94 
66 

.58 

104 
95 
69 

.48 
109 
93 
69 

.28 
52 
89 
59 

.35 

83 
90 
70 

.09 
45 
83 

66 

,42 

73 
92 

67 

.56 
100 
90 
65 

,57 
110 
92 

64 

.56 

120 
89 
65 

.38 
122 
85 
65 

.37 

106 
67 
58 

.42 
95 
69 
69 

13.51 
3144 
90.3 
57.0 

SOUTH  CENTRAL        07 

AUSTItl  WSO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2i 

89 
72 

.17 

89 
91 

72 

.58 

108 
94 

71 

.30 
93 

B6 
69 

.2* 

85 
91 
68 

.45 

76 
94 
68 

.29 

107 
93 
68 

.43 

124 
96 

70 

.40 
126 
95 

70 

.35 

118 
95 

72 

.36 

178 
93 

72 

.26 
35 

94 
73 

.36 
145 
94 
71 

.42 
108 
91 
72 

.29 

73 
91 
72 

.22 

57 
87 
71 

.18 
52 
93 
71 

•  39 
62 

97 

"'2 

.39 
76 

100 
70 

.27 
68 
92 
69 

.33 

61 

11 

.37 
56 
96 
72 

.34 
45 
92 
71 

.29 

95 
72 

.26 

95 
68 

.35 

95 

71 

.19 

89 

.19 

93 
72 

.21 

91 
72 

,31 
45 
9ft 

75 

9.41 
26318 
93.1 
70.9 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TExas 

JUNE 


Da; 

Oi  MoDlli 

•Sud" 

SUHon 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*    a    « 
SOUTH  CE>tTR4L       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 

* 

.13 

.41 

.26 

.19 

.27 

.30 

.39 

.43 

.48 

.22 

.41 

. 

.11 

.42 

.40 

.43 

.42 

.06 

.16 

.52 

.14 

* 

.82 

.27 

.19 

.15 

.31 

.33 

.37 

8.938 

MIND 

1*0 

120 

160 

120 

87 

81 

132 

125 

139 

129 

69 

148 

36 

38 

210 

73 

107 

108 

74 

120 

101 

70 

56 

71 

68 

48 

73 

118 

171 

136 

3150 

MAX 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

96 

99 

99 

96 

96 

94 

95 

66 

92 

91 

96 

96 

93 

91 

88 

69 

92 

93 

93.2 

MIN 

73 

T, 

72 

72 

68 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

74 

75 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

73 

73 

68 

76 

76 

72.2 

CANYON  04M 

EVAP 

.20 

.30 

.45 

.38 

.43 

.37 

.44 

.48 

.47 

.44 

.38 

.49 

.43 

.43 

.32 

.17 

.29 

.37 

.36 

. 

.24 

.20 

.25 

.40 

.37 

.37 

.20 

.27 

.15 

.23 

10.246 

WIND 

93 

101 

136 

128 

109 

89 

103 

120 

127 

137 

148 

141 

114 

87 

61 

32 

60 

76 

87 

69 

78 

41 

42 

77 

82 

63 

63 

80 

90 

95 

2729 

MAX 

es 

92 

93 

90 

92 

90 

93 

95 

93 

91 

90 

92 

95 

95 

92 

83 

92 

96 

97 

85 

91 

90 

93 

95 

93 

93 

90 

90 

83 

88 

91.3 

MIN 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

66 

66 

71 

70 

69 

69 

71 

71 

72 

71 

74 

70.7 

S0M6RVILLE  DAM 

EVAP 

.17 

.18 

.34 

.27 

.33 

.35 

.33 

.34 

.34 

.37 

.45 

.38 

.41 

.38 

.36 

.25 

.21 

.40 

.38 

.14 

.44 

.29 

.58 

.34 

.38 

.26 

.30 

.24 

.16 

.28 

9,67 

WIND 

118 

102 

113 

88 

82 

68 

93 

98 

113 

119 

152 

160 

110 

75 

62 

71 

56 

82 

101 

54 

36 

52 

24 

62 

83 

66 

78 

70 

68 

100 

2556 

«    *    • 
UPPER  C04ST        08 

POINT  CQHFORT 

EVAP 

.27 

.«1 

.44 

.40 

.40 

.41 

.49 

.51 

.28 

.46 

.39 

.74 

.36 

.60 

.52 

.52 

.35 

.57 

.47 

.31 

. 

.35 

.47 

.43 

.39 

.21 

.28 

.33 

.45 

.26 

12.518 

WIND 

193 

192 

213 

168 

130 

152 

198 

184 

187 

201 

223 

188 

131 

121 

163 

126 

206 

90 

180 

140 

113 

104 

117 

121 

129 

153 

146 

« 

389 

181 

4B41 

MAX 

88 

92 

86 

90 

90 

90 

90 

93 

90 

92 

88 

91 

91 

92 

95 

95 

92 

86 

87 

65 

90 

90 

92 

90 

92 

69 

90 

90 

90 

90 

90.3 

MIN 

70 

67 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

66 

65 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

68.7 

THOMPSONS  3  USW 

EVAP 

.21 

.18 

.42 

.65 

.19 

.27 

_ 

_ 

_ 

. 

^ 

.29 

.26 

.36 

.28 

.27 

.21 

.34 

.04 

.24 

.14 

.17 

.33 

.24 

.25 

.23 

.17 

.21 

.26 

.25 

7.78B 

WIND 

57 

«6 

56 

57 

47 

53 

36 

49 

48 

55 

63 

63 

42 

46 

50 

47 

42 

48 

46 

55 

39 

28 

29 

34 

39 

36 

38 

52 

66 

59 

1426 

MAX 

91 

82 

93 

90 

94 

95 

94 

96 

96 

96 

96 

97 

99 

99 

99 

97 

93 

99 

63 

94 

91 

95 

96 

99 

100 

99 

96 

91 

95 

97 

94.7 

MIN 

73 

73 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

74 

75 

75 

72 

73 

73 

76 

73 

74 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

76 

76 

75 

72.9 

•    •    * 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.27 

.34 

• 

,88 

.39 

.43 

.46 

.47 

.50 

.46 

.41 

.40 

.45 

.37 

.27 

.25 

.36 

.42 

.31 

.36 

.26 

.08 

.19 

.31 

.32 

.28 

. 

.09 

.26 

. 

10.306 

NINO 

71 

61 

« 

151 

65 

53 

61 

59 

67 

66 

72 

65 

67 

49 

31 

33 

47 

48 

58 

62 

28 

19 

22 

41 

42 

41 

34 

56 

45 

30 

1546 

MAX 

92 

98 

- 

100 

99 

99 

98 

voo 

100 

98 

97 

98 

97 

100 

99 

95 

96 

99 

101 

96 

90 

63 

94 

95 

95 

95 

81 

61 

84 

92 

94.9 

MIN 

76 

76 

- 

75 

73 

73 

73 

70 

73 

74 

76 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

75 

71 

71 

75 

75 

74.3 

LAREDO  ND.  2 

EVAP 

.38 

.♦7 

.42 

.31 

.36 

.37 

.41 

.43 

.44 

.43 

.46 

.43 

.35 

.23 

.36 

.39 

.41 

.36 

.29 

.26 

.17 

.21 

.28 

.33 

.19 

, 

, 

_ 

_ 

.23 

10.378 

WIND 

T, 

91 

92 

80 

69 

56 

85 

78 

82 

93 

120 

85 

59 

6 

45 

45 

70 

60 

60 

63 

34 

23 

52 

13 

16 

88 

107 

69 

58 

76 

1971 

MAX 

100 

98 

98 

94 

97 

98 

100 

101 

99 

97 

97 

96 

99 

100 

98 

99 

96 

100 

9<. 

95 

89 

92 

93 

95 

90 

79 

91 

93 

65 

91 

95.1 

MIN 

77 

75 

T< 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

75 

73 

72 

76 

73 

73 

73 

74 

70 

71 

76 

75 

76 

74.1 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

EVAP 

.37 

.'>'> 

.41 

.46 

_ 

.44 

.46 

.43 

. 

.17 

.49 

.59 

.48 

.43 

.46 

.63 

.44 

.47 

.43 

.29 

.33 

.16 

.20 

.40 

.35 

_ 

.12 

.34 

.35 

.36 

11.718 

WIND 

88 

94 

114 

99 

71 

81 

87 

96 

94 

105 

111 

122 

102 

68 

81 

93 

89 

79 

93 

90 

73 

56 

43 

77 

69 

57 

74 

101 

102 

104 

2613 

*   •    * 

lomer  valley      10 

HC  COOK 

EVAP 

.32 

.*2 

.45 

.38 

.34 

.39 

.43 

.48 

.44 

.42 

.50 

.50 

.43 

.43 

.45 

.51 

.45 

.41 

.43 

.13 

.31 

.18 

.18 

.36 

.35 

.15 

.17 

.25 

.34 

.25 

10.87 

MIND 

117 

137 

171 

113 

81 

92 

109 

121 

112 

140 

168 

176 

128 

82 

116 

105 

103 

90 

117 

92 

63 

40 

71 

91 

90 

40 

78 

140 

134 

103 

3240 

MAX 

93 

98 

95 

95 

90 

95 

96 

95 

98 

96 

94 

94 

94 

98 

98 

96 

96 

97 

97 

84 

93 

69 

90 

94 

94 

85 

84 

96 

9i, 

86 

93.5 

MIN 

75 

74 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

74 

75 

75 

75 

70 

70 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

75 

75 

72.3 

MESLACO  2  E 

EVAP 

.19 

.33 

.48 

.20 

.48 

.34 

.24 

.32 

.47 

.29 

.39 

.41 

.40 

.46 

.42 

.36 

.32 

.40 

.13 

.23 

.19 

.20 

.29 

.29 

.27 

.04 

.21 

.27 

.36 

.30 

9.30 

WIND 

59 

84 

59 

72 

66 

63 

61 

69 

121 

44 

91 

71 

71 

68 

61 

66 

44 

51 

56 

44 

39 

37 

36 

33 

26 

44 

75 

112 

55 

80 

1860 

MAX 

100 

97 

96 

98 

97 

100 

97 

102 

100 

98 

98 

99 

100 

100 

100 

99 

96 

99 

66 

95 

93 

92 

98 

98 

90 

84 

93 

96 

96 

98 

96.5 

MIN 

76 

75 

73 

75 

71 

72 

71 

72 

74 

76 

76 

76 

72 

74 

75 

75 

73 

74 

73 

72 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

78 

76 

75 

74.1 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

0) 

Day  of  month 

S 

Station 

1 

Q 

(  IN) 

fi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8USHLAND  1  MSM 

2 

SAP 

59 

65 

69 

66 

66 

64 

65 

67 

65 

66 

64 

63 

64 

65 

66 

68 

69 

70 

72 

61 

66 

68 

67 

68 

68 

68 

66 

69 

71 

72 

66.6 

6 

atf 

62 

64 

66 

65 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

64 

63 

64 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

62 

67 

67 

66 

68 

68 

68 

66 

70 

70 

71 

66.6 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

MI^ 

90 
68 

86 
74 

84 
77 

90 

71 

91 
76 

87 
69 

91 
72 

67 
75 

89 
75 

84 

77 

62 
71 

64 
69 

66 
72 

91 
75 

93 
77 

95 
79 

95 
81 

95 
82 

93 
82 

88 
75 

66 
75 

97 
75 

89 

77 

90 
76 

90 
79 

89 
79 

86 
78 

87 
77 

98 
79 

89 
60 

89.1 
75.8 

6 

MAX 

84 
71 

63 
75 

61 
78 

84 
73 

'A 

82 
73 

66 
7S 

84 
77 

65 
77 

61 
76 

80 
74 

80 
72 

62 
75 

86 
77 

96 
79 

66 
81 

89 
82 

99 
64 

89 
83 

85 
79 

93 
78 

84 
77 

66 
77 

87 
60 

86 
82 

86 
81 

84 
60 

84 
79 

86 
80 

86 
91 

94.7 
77.6 

MESLACO  2  e 

2 

MAX 

HI^ 

106 
82 

102 
82 

104 
81 

105 
81 

106 

91 

107 
B2 

106 
61 

106 
61 

108 
83 

106 
85 

106 
83 

106 
81. 

109 
64 

110 
83 

109 
84 

110 
84 

105 
63 

107 

84 

96 

76 

90 
75 

90 
75 

87 
76 

91 
75 

95 

74 

93 

77 

84 
75 

68 
74 

93 

77 

97 
76 

101 
78 

101.0 
79.9 

4 

MAX 

^^I^ 

99 

97 
64 

97 
84 

96 
83 

96 
64 

99 
65 

99 
64 

100 

65 

99 
86 

96 
67 

99 
86 

99 
87 

100 
87 

102 

87 

102 
88 

101 
88 

96 
86 

99 
86 

97 
79 

97 
77 

87 
78 

85 

78 

66 

77 

90 
77 

87 
79 

94 
76 

85 
76 

89 

78 

91 
79 

94 
79 

94.9 
92.5 

8 

MAX 
MIN 

96 
65 

95 

85 

96 
85 

96 

84 

96 
65 

97 
86 

97 
85 

98 
86 

97 
87 

96 
68 

97 
87 

98 
97 

96 
66 

100 
86 

99 

89 

99 
69 

97 
87 

97 
87 

97 

81 

86 
78 

95 
79 

84 
79 

67 
78 

96 
76 

86 
60 

84 
78 

93 
77 

87 
79 

99 
90 

91 
80 

93.2 
93.5 

BUSHLANO  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


:  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

,    TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

:  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^une'^^^^ 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

if 

►  I 

< 

S.fl 

© 
15 
Q 

1 

0 

1 
1 

No.  of  Days 

3 

H 

ii 

a 
(J 

a 

Sno 

u,  Slool 

No.  of  Daya 

Station 

Max. 

Mln. 

H 

• 

1 

o 

8 

s 

Si 

•    *    * 
lUrUST      1970 

SINTON 

95.5 

74.9 

85.2 

102 

13  + 

69 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

3.06 

1.10 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

«    •    * 
SEPTEMBER   1970 

SINTON 

69.0 

72.2 

80.6 

95 

16  + 

56 

30  + 

1 

18 

0 

0 

0 

5.97 

1.63 

1 

.0 

0 

11 

5 

1 

*   *   * 
OCTOBER     1970 

SINTON 

83.2 

58.4 

70.8 

93 

27 

42 

30+ 

13 

4 

0 

0 

0 

2.70 

1.03 

19 

.0 

0 

5 

3 

I 

•    *    * 
NOVEMBER    1970 

GLA0EH4TER  3  WSW 

OLNEY 

SINTON 

6'>.2M 

66.5 

76.3 

35. IM 

37.3 

49.6 

49. 7M 

51.9 

63.0 

83 
88 

26 
22 

21 
19 
27 

24 
24 
24 

454 
390 
136 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
2 

0 
0 
0 

3.00 

.30 

2.22 

1.69 

.25 

1.20 

14 

14 

2 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

1 

2 

2 
0 
2 

2 

0 
2 

*          *          * 
DECEMBER    1970 

ARANSAS  ML  REFUGE 

MARATHON 

PORT  LAVACA  NO  2 

PRESIDIO 

71. OM 

69.4 

72.7 

M 

55. OM 
31.7 
55.1 
M 

63. OM 

50.6 

63.9 

M 

79 
83 
82 

83 

5 
4 
5  + 

2 

38 
21 
34 

31  + 

12 

12 

120 
440 
120 

0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 

0 

15 

0 

0 
0 
0 
0 

.53 

.06 
.90 

.21 

.06 
.39 

13 
22 

30 

:°o 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

t          *          * 
JANUARY     1971 

CUERO  3  E 
GLAOEWATER  3  WSW 
PLAINVIEW 

72.5 
62.3 

57.6 

47.9 
36.4 
25.7 

60.2 
49.4 
41.7 

2.1 

88 
88 

74 

30 
31 
30 

27 

20 

0 

20 
6+ 

6  + 

233 
485 

715 

0 
0 
0 

0 

1 

4 

5 
12 
21 

0 
0 
2 

.10 
.03 

.00 

-   .80 

.03 
.03 
.00 

12* 
3 

;s 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*    •    * 
FEBRUARY    1971 

NEWTON 
PLAINVIEW 

57.0 

38.4 
26.6 

51.4 
41.8 

-  1.3 

75 
75 

22  + 
16 

19 
9 

11  + 
8 

376 
642 

0 
0 

0 
2 

12 
22 

0 
0 

3.30 
.86 

.26 

1.53 

26 

.0 
8.9 

0 
8 

22 

5 

3 

1 

0 

*    *    * 
MARCH       1971 

CARTA  VALLEY 
CLARKSVILLE  2  E 
H4RLINGEN 

79.9 

64.0 
84. OM 

46.7 
35.2 

54. 5M 

63.3 

49.6 
69. 3M 

.6 

99 
84 
98 

28 

14 
15 

25 
20 
35 

3 
5 
5 

123 

476 

52 

3 

0 
9 

0 
0 
0 

3 

13 
0 

0 
0 
0 

.04 

2.51 

.06 

-   .95 

.04 

1.54 
.08 

1 
13 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
4 
0 

0 
2 

0 

0 

I 

0 

*    t    * 
APRIL        1971 

GLADEWATER  3  WSW 

Li  PRYOR 

M4R4TH0N 

NEWTON 

OLTON 

87.4 
77.4 
79.3 
72.5 

56.7 
41.5 
53.9 
38.8 

72.1 
59.5 
66.6 

55.7 

99 
89 
89 
93 

28 
30  + 
26 
13 

38 
27 
30 
25 

7 

8  + 
4+ 
6 

25 

170 

87 

282 

13 

0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
5 

2 
7 

0 
0 
0 
0 

.76 
1.05 

.61 
1.84 

.69 
.95 

.37 
1.40 

20 
16 
17 
16 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
I 
3 
3 

0 
1 
1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

PLAINVIEW 

PORT  LAVACA  NO  2 

73.3 
79. 3M 

44.3 
61. 6M 

58.8 

70. 5M 

.0 

91 
93 

13 
23 

29 

6 

205 
33 

I 
I 

0 
0 

4 
0 

0 
0 

.80 
1.52 

-   .73 

.72 
.61 

16 
16 

:^ 

0 
0 

I 
3 

1 
1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
JUNE  1971 

pELAYEQ  DATA 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4 

5  1  6 

7   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13   14   15 

16  1 

,7  J 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23   24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

.   .   . 

•UOUST       1970 

FLQUENCE  i   SE 
SINTON 

.la 

3.06 

.12 

.80 

.02 
.76 

.09 

.17   .20 

1,10 

.04 

•    •    • 

SEPTEMBER    1970 

K4FFI6  RiNCH 
SINTON 

B.S7 
5.97 

1.63 

T     ,09   ,50 

.05 

.80   .10 

.30 

2,38 
,30 

.44 

.12 

,32 

.60 

4.02   .10 
.05   .92   .13 

.03 

.    •    • 

OCTDIER      1970 

KiFflE  R4NCM 
SINTON 

.00 
2.70 

.10 

.70   .57 

.30 

1.03 

.    .    . 

NOVEMBER     1970 

CASE  RANCH  3  S 
OLAOEUATER  3  WSW 
KAFFIC  RANCH 
IDOP 
NORTHFIELO 

.00 
3.00 
.00 
.00 
.30 

.02 

T 

1.29 

1.69 
.30 

OLNEY 

9UITA0UE  2  SE 

SINTON 

KELDER  WILDLIFE  FNOTN 

.30 

T 
2.22 
1.35 

T 

1.02  1,2'1 
1.35 

.05   .25 

T 

.    •    . 

DECEMBER     1970 

ARANSAS  HL  REFUGE 
CROUElL 
CEORCF  HEST 
KAFFIE  RANCH 
KENT 

.93 

.11 
.30 
.00 

T 

•  OB 

.21 

.11 
.17   .01 

T 

,12 
.12 

T 

.03 

T          ,09 

MARATHON 

PORT  lAVACA  NO  2 

PRESIDIO 

.06 
.90 

.27   .02   .01 

.03 

.10 

.03 

.02 

.06 

.01 

.01 

.03   .01   .39 

.    .    . 

lANUARY       1971 

CUERO  3  E 
GEORGE  UEST 
CLAOEWATER  3  WSU 
IMPERIAL 
KAFFIf  RANCH 

.10 
.00 
.03 
.00 
.00 

i03 

.02   .03 

.03 

.02 

LOOP 

nugent  1  ese 
Plainvieh 

SANGER 

T 
T 

.00 
.18 

T 
T 

.10 

T 

T 
.08 

FEBRUARY     1971 

OEORGF  WEST 
KAFFIE  RANCH 
KENT 
lENORSH 
NEWTON 

.22 

.00 

.09 

.03 

3.30 

.05 

.20 

■  70 

,07 

.03 

.09 
.03 
.50 

.22 

T 

T     .22 
1.53 

NUGENT  1  ESE 
PLAINVIEW 
PLATA 
SANGER 

.75 

.as 

.00 

l.ie 

.40 

,06   .02 

.40 
.41 

.36 

.35 

.80 

.01 

«    •    • 

NARCH        1971 

aransis  pass  2 
carta  valley 
clarksville  2  e 
Electra 
george  west 

T 

.04 

2.51 

.74 

.00 

T 
.04 

.60 
.74 

.08 

.12 

1,54 

.12 

.05 

T 

T 

HARIINCEN 

.lAMES  RIVER  RANCH 

KAFFIE  RANCH 

ROBY 

.08 

.00 
.00 

T 

T 

.08 

T 

•    •    • 

JPRIL        1971 

BATEMAN  RANCH 
BENJAMIN  4  SSE 
CASTELL 
DUNDEE  b    NNW 
FLOYDSDA  9  SE 

.BB 

2.37 
.»2 

l.Ol 

T 

,56 
1,29 

.10 
.86 

T 

.05 
.15 

.32 

.17 

.41 

.10 

.13 

T 
.67 

CLADEWATER  3  USW 

HACKBERRY 

IMPERIAL 

LA  PRVOR 

MARATHON 

.39 

.76 
1.05 

-     -     - 

- 

-    - 

-     -     - 

-     -     - 

.39 

,05 

,07 
,95 

.05 

- 

- 

.69 

- 

.13 

.20 

NEkTON 

OITON 

PITCHFORK  RANCH 

PLAINVIEW 

PLATA 

.61 
1.B4 

.80 
.07 

.12 

- 

T 

.01 

.     .     . 

-     -     - 

,07 

1,40 
,72 

.37 
.14 

- 

.30 
.07 

- 

,12 

,26 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.52 

.11 

.44 

.02 

.05 

.81 

,08 

.01 

.    .    . 

KAY          1971 

ELECTRA 

1.72 

T 

T 

.05 

.03 

.40 

T 

,66 

.10   .48 

S«s  retorence  nolvt  lollowing  Sttlion    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE  1971 

DELAVED  DATA 


Slallon 

Day 

of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     *     * 

AUmST        1970 

SINTDN 

•     •     • 

MAX 
MIN 

94 
75 

96 

76 

89 
76 

96 
74 

95 
74 

95 
75 

93 
75 

96 
76 

93 

75 

98 

73 

102 
73 

96 

77 

102 
78 

95 

75 

94 
73 

96 
73 

96 

75 

95 

75 

99 
78 

94 
79 

96 

78 

98 

78 

101 
78 

91 

71 

93 

75 

95 

74 

95 

72 

99 

70 

92 

71 

95 
69 

95 

76 

99.9 

74.9 

SEPTEMBER     1971 

SINTON 

•     *      * 

MAX 
MIN 

87 
75 

95 
75 

92 
79 

93 

79 

92 
79 

92 

79 

93 

77 

94 
77 

95 
73 

94 
74 

90 
74 

87 
74 

90 
74 

91 
75 

92 

74 

93 
73 

93 

79 

91 
74 

93 
74 

88 
74 

89 
77 

92 
76 

87 
70 

87 
67 

85 
73 

S3 
62 

68 
60 

73 
99 

83 
56 

84 
96 

89.0 
72.2 

OCTOBEP       1970 

SINTDN 

•     •     * 

MAX 

MIN 

87 
61 

88 
62 

88 
62 

86 
69 

83 

71 

86 
69 

88 

74 

91 

70 

73 
48 

77 
53 

88 

72 

60 
64 

85 

54 

S4 

61 

61 
64 

79 
51 

76 
51 

75 
53 

72 
59 

79 
54 

75 
52 

74 
49 

88 

42 

82 

46 

84 

64 

84 

74 

93 

74 

92 
94 

87 
91 

89 

42 

90 

44 

83.2 
98.4 

NOVEMBER      1970 

&LAOEWATER  3  WSW 

MAX 

MIN 

75 
43 

75 
37 

64 
34 

55 
33 

52 
31 

60 
36 

70 
44 

69 
50 

73 
43 

63 
34 

70 
37 

72 
36 

62 
36 

49 
35 

49 
36 

51 
26 

70 
25 

74 
40 

72 
48 

79 
35 

68 
38 

68 
33 

47 
21 

49 
22 

58 
34 

72 
38 

64.2 
39.1 

OLNEY 

MAX 

MIN 

52 
35 

56 

34 

54 
33 

56 
33 

66 
33 

79 
37 

80 
40 

76 
56 

69 

44 

76 

41 

66 
38 

64 
30 

53 
38 

46 
37 

51 
26 

71 
30 

69 
35 

66 
36 

66 
32 

80 
45 

73 
39 

49 
29 

51 
19 

73 
36 

83 

50 

68 
36 

73 
39 

77 
50 

79 
S4 

66.9 
37.3 

SINTON 

MAX 

Mm 

84 
53 

6! 
48 

67 
44 

69 
38 

68 
37 

72 
42 

82 
S3 

83 
64 

82 
66 

78 
42 

77 
51 

78 
41 

85 
52 

72 
51 

64 
39 

71 
32 

82 
44 

86 
59 

75 
51 

81 
59 

88 
64 

77 
41 

55 

27 

74 
37 

78 
61 

60 
60 

79 
66 

81 
63 

82 
61 

76.3 
49.6 

•     •     • 

OECEMBtR      1970 

ARANSAS  Hi    REFUGE 

MAX 

Mm 

77 
66 

77 
67 

78 
54 

74 
66 

79 
64 

75 

S4 

70 
58 

75 
63 

77 
66 

77 
66 

76 
50 

54 
41 

54 

45 

60 
48 

62 

47 

70 
42 

69 
36 

70 
59 

66 
63 

71 
56 

76 
66 

75 
67 

73 
98 

71 
42 

63 
39 

69 

48 

70 
61 

79 

63 

72 
96 

72 
38 

71.0 
99.0 

MARATH1N 

MAX 

MIN 

76 
35 

76 
34 

77 
34 

83 

37 

75 
35 

73 
28 

65 
28 

70 
30 

78 
33 

75 
35 

74 
32 

55 
21 

65 
23 

65 
39 

52 

34 

63 
3* 

63 
24 

70 
29 

70 
31 

70 
39 

71 
39 

65 
39 

67 
29 

63 
22 

65 
22 

69 
29 

70 
30 

78 
38 

77 
46 

67 

44 

69 
23 

69.4 
31.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

ei 

oB 

82 

66 

82 
62 

76 
64 

82 
64 

77 
S4 

69 
94 

78 
64 

79 
64 

79 
61 

74 
51 

55 

34 

54 
45 

57 
48 

tt 

73 
46 

68 
42 

76 
98 

73 
69 

76 
53 

79 
69 

76 
64 

76 
60 

67 
49 

73 
40 

63 
40 

67 
40 

74 
64 

79 
69 

74 
96 

69 
42 

72.7 
99.1 

PRESIOtn 

MAX 

Mm 

77 
36 

83 
35 

81 
37 

82 
36 

81 
39 

74 
33 

74 
34 

78 
34 

78 
33 

74 
36 

70 
40 

56 
32 

56 
45 

60 
36 

65 

37 

66 
26 

70 
27 

82 
31 

*     «     * 

JANUARY       197' 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

72 
36 

72 
56 

85 
63 

83 
38 

42 
28 

39 
32 

39 
35 

S2 
28 

65 
35 

82 
58 

81 
54 

82 
59 

79 
67 

78 
66 

78 
65 

7* 
44 

71 
31 

64 
39 

58 
27 

80 
45 

80 
64 

82 
63 

82 

66 

78 
57 

72 
41 

79 
37 

76 
37 

80 

51 

87 
96 

72.9 

47.9 

GLAOEWATU  3  MSW 

MAX 

Mm 

60 
36 

62 

40 

63 

45 

70 
30 

37 
20 

36 

20 

38 

22 

30 
22 

42 

24 

60 
32 

72 
48 

80 
40 

66 

48 

72 
63 

61 

41 

53 
29 

65 

30 

58 
23 

54 
29 

58 

31 

64 
39 

72 
44 

68 
92 

65 

44 

70 
38 

68 
34 

66 

36 

70 
44 

86 

40 

62.3 
36,4 

PLAINVIEW 

«     *     « 

MAX 

Mm 

58 
28 

58 
27 

52 
35 

35 

5 

21 
0 

29 
0 

26 

7 

27 

14 

50 

17 

58 
33 

64 
41 

68 
28 

57 
28 

68 
33 

63 
21 

60 
26 

72 
34 

60 
26 

55 

29 

71 
36 

63 

37 

70 
29 

64 

24 

62 

27 

70 
34 

68 
22 

39 
26 

67 
32 

67 
29 

97.6 
29.7 

FEBRUARY      1971 

NEWTDN 

MAX 

Mm 

49 
38 

49 
36 

52 

36 

69 
52 

74 
28 

65 
28 

73 
30 

41 
29 

46 
20 

44 
19 

60 
19 

66 
36 

60 
30 

56 

30 

69 

45 

74 
49 

75 
54 

75 
55 

75 
55 

73 
58 

70 
50 

75 
30 

99 

26 

65 
28 

71 
41 

73 
98 

74 
46 

74 
46 

64.4 
38.4 

PLAINVIE* 

«     *     • 

MAX 

Mm 

47 
16 

38 
22 

62 
28 

72 
24 

47 
25 

63 
18 

41 
12 

32 

9 

48 
13 

54 

22 

67 
31 

66 
31 

69 
28 

72 
29 

72 
32 

75 
38 

70 
36 

69 

43 

62 

41 

64 
32 

49 
22 

23 

16 

44 
23 

56 

28 

58 
33 

70 
37 

94 
28 

93 

29 

97.0 
26.6 

MARCH        197' 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

79 
52 

72 
44 

63 
25 

64 
35 

77 
45 

76 
46 

64 
27 

67 
41 

81 
51 

74 
45 

84 
58 

88 
46 

90 
47 

85 
59 

82 
40 

86 
41 

81 
55 

85 
61 

7? 
40 

70 
31 

88 
49 

91 
36 

76 
55 

86 
57 

80 
45 

79 
68 

99 
59 

89 
56 

78 

40 

80 
57 

79.9 
46.7 

CLARKSvILLE  2  E 

MAX 

Mm 

66 
46 

63 

40 

44 
24 

4? 
21 

55 
20 

74 
38 

52 

21 

52 

21 

60 
26 

63 

30 

68 
32 

69 

43 

75 
51 

84 
55 

82 

40 

70 
39 

70 
39 

73 
41 

66 
34 

56 
28 

59 

28 

67 

44 

56 
33 

55 

32 

47 
32 

62 
32 

73 
39 

77 
47 

66 
36 

73 
36 

64.0 
39.2 

HARLINGt^ 

•      *      • 

MAX 

Mm 

86 
62 

87 
69 

94 

40 

69 

40 

71 
35 

74 
50 

90 
54 

69 
42 

70 
45 

84 
48 

8! 
57 

85 
60 

89 
65 

97 
64 

98 
55 

86 
44 

65 
49 

95 
50 

90 
52 

72 
44 

78 
54 

83 

51 

91 
63 

93 
63 

96 
69 

72 
69 

69 

69 

86 
69 

79 
90 

84.0 
94,9 

APRIL         1»71 

CLADEhATEr  3    VSn 

MAX 

Mm 

S««  B*(w«nc«  Nol»i  Following  Slatlon  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE  1971 
DELAYED  DATA 


StaUon 

Day  ol  Month 

0) 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

L«  PRYOR 

MAX 

Mm 

es 

60 

85 
50 

78 
<>4 

77 
".l 

76 
50 

78 

80 
38 

78 

85 
45 

88 
55 

89 
56 

88 
58 

87 
55 

92 
62 

87 
61 

85 
64 

90 

60 

92 
58 

95 
54 

94 
55 

82 
50 

83 
69 

94 
67 

93 
68 

91 
63 

90 
59 

92 
66 

99 

69 

95 
72 

95 

61 

87.4 
56.7 

MARATHON 

MAX 

MIN 

8* 
51 

67 
35 

63 

28 

66 
31 

6« 
30 

60 
27 

70 
37 

71 
27 

83 
41 

78 
43 

74 
47 

83 
47 

84 
47 

78 
52 

70 
52 

78 
48 

78 
43 

78 
43 

83 
47 

70 
33 

74 
37 

84 
41 

62 

49 

79 
44 

69 
44 

88 

40 

66 
46 

82 

43 

88 

47 

69 
46 

41.5 

NEWTON 

MAX 

MIN 

77 
50 

73 
«6 

67 
30 

73 
30 

73 
50 

69 
38 

62 

73 
34 

76 
39 

78 
47 

80 
47 

82 
50 

82 
55 

83 
55 

It 

80 
58 

83 
61 

61 
61 

82 
70 

87 
70 

78 
61 

86 
61 

63 
71 

83 
53 

85 
65 

89 
65 

86 
67 

85 
66 

85 
66 

83 

61 

79.3 
53.9 

OLTON 

MAX 

MIN 

86 
37 

58 

28 

65 
31 

75 
36 

57 
29 

59 
25 

60 
26 

73 
30 

64 
45 

73 
42 

76 
45 

39 
48 

93 
48 

65 

34 

11 

71 
41 

68 
50 

68 
47 

74 
46 

54 
32 

68 
39 

79 
42 

69 

40 

68 
36 

77 
38 

68 
40 

63 

45 

79 
43 

74 
38 

73 

44 

72.5 
38.6 

PLAINVIEN 

MAX 

MIN 

88 
<>0 

62 
31 

66 
3* 

60 
32 

59 

34 

r. 

6> 
32 

76 
41 

86 
50 

74 
46 

79 
50 

89 
58 

91 
50 

65 
39 

11 

68 
50 

67 
52 

7* 
51 

73 
50 

63 

38 

69 
44 

80 
49 

72 
44 

65 
43 

81 
49 

88 
55 

89 
51 

80 
48 

72 
43 

74 
48 

73.3 
44.3 

PORT  L4V4C4  NO  2 

MAX 

MIN 

77 
6* 

73 
50 

69 
43 

66 
62 

7« 
52 

75 
39 

76 
52 

79 
63 

76 
59 

81 

60 

81 

82 
68 

79 
64 

81 
64 

76 
68 

81 
66 

81 

71 

62 

75 

77 

81 
72 

93 
67 

88 
55 

78 
69 

63 

87 

83 

74 

82 

74 

83 

79.3 
61.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

01 

Station 

2 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<1> 

> 

(  INI 

< 

•   •   • 

OCTOBER   1970 

WES1.4CQ  2  E 

2 

MAX 

92 

95 

91 

87 

90 

95 

96 

97 

94 

86 

95 

94 

97 

96 

92 

86 

83 

84 

76 

83 

93 

91 

97 

97 

96 

97 

94 

91 

86 

87 

90 

91.4 

MIN 

67 

71 

73 

76 

74 

76 

77 

77 

73 

69 

75 

76 

70 

72 

73 

71 

69 

71 

67 

68 

72 

76 

78 

77 

60 

79 

79 

72 

64 

62 

65 

72.5 

4 

ma;^ 

86 

88 

85 

84 

86 

89 

91 

92 

91 

64 

90 

90 

91 

90 

88 

86 

83 

80 

76 

80 

87 

37 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

82 

83 

35 

87.2 

Mlh 

70 

74 

75 

78 

76 

77 

76 

78 

75 

72 

77 

77 

73 

75 

76 

74 

72 

73 

70 

70 

73 

77 

76 

79 

81 

60 

80 

75 

63 

66 

69 

74.7 

6 

MAX 

82 

84 

84 

82 

83 

86 

87 

88 

88 

82 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

82 

79 

76 

77 

84 

85 

88 

89 

68 

89 

89 

88 

78 

79 

82 

84.5 

rtI^ 

71 

74 

75 

77 

76 

77 

76 

79 

75 

72 

77 

76 

74 

75 

76 

74 

72 

73 

71 

69 

73 

77 

76 

79 

61 

60 

81 

75 

63 

67 

69 

74.9 

*    •    * 
NDVEN6ER  1970 

HESL4C0  2  E 

2 

MAX 

90 

85 

77 

77 

60 

82 

85 

86 

86 

86 

86 

82 

89 

84 

75 

78 

78 

61 

84 

64 

84 

87 

84 

72 

76 

81 

84 

80 

79 

35 

82.2 

MI^ 

70 

65 

62 

62 

57 

57 

63 

66 

69 

63 

67 

71 

70 

65 

57 

53 

57 

59 

65 

66 

67 

71 

67 

53 

56 

63 

66 

68 

72 

68 

63.9 

4 

MAX 

86 

84 

74 

74 

76 

77 

80 

81 

82 

81 

81 

80 

84 

82 

75 

74 

74 

76 

79 

79 

79 

83 

81 

70 

72 

76 

76 

77 

77 

30 

73.4 

MI^ 

73 

70 

65 

65 

61 

61 

66 

70 

71 

67 

69 

73 

72 

69 

62 

58 

60 

62 

68 

68 

69 

72 

69 

59 

59 

65 

67 

69 

72 

69 

66.7 

8 

MAX 

83 

83 

71 

71 

72 

73 

76 

78 

79 

80 

78 

78 

81 

81 

74 

70 

71 

73 

76 

76 

77 

80 

80 

70 

69 

74 

75 

76 

76 

77 

75.9 

MI^ 

73 

70 

65 

65 

62 

61 

66 

70 

71 

67 

69 

72 

72 

69 

63 

59 

61 

63 

67 

68 

69 

72 

69 

59 

59 

55 

67 

69 

72 

70 

66.8 

*    •    • 
DECEMBER  1970 

WESLACD  2  E 

2 

MAX 

86 

84 

36 

87 

66 

64 

81 

84 

85 

84 

84 

81 

68 

62 

72 

76 

79 

62 

82 

83 

85 

86 

84 

82 

80 

81 

79 

84 

85 

83 

80 

81.5 

HI^ 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

66 

67 

68 

68 

63 

64 

61 

58 

60 

56 

56 

66 

72 

74 

72 

73 

73 

69 

66 

58 

63 

68 

72 

70 

61 

66.9 

4 

MAX 

60 

60 

82 

82 

81 

80 

78 

79 

80 

80 

60 

79 

69 

66 

69 

73 

74 

77 

76 

80 

81 

82 

80 

60 

77 

76 

76 

79 

80 

79 

77 

77.3 

MIN 

70 

72 

71 

73 

72 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

68 

65 

61 

62 

59 

60 

68 

72 

74 

73 

73 

74 

71 

68 

63 

66 

70 

71 

71 

66 

63.6 

8 

MAX 

78 

7B 

79 

80 

80 

80 

78 

77 

78 

78 

78 

78 

69 

65 

66 

70 

71 

75 

76 

76 

79 

80 

80 

79 

74 

75 

73 

77 

76 

78 

77 

76.2 

MIN 

70 

72 

71 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

68 

65 

61 

62 

60 

60 

68 

72 

74 

73 

73 

74 

71 

68 

64 

66 

70 

71 

72 

67 

69.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


:  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.  LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

:  TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS 
UNKNOWN. 

>  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10  FEET  THERMOGRAPHS. 
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ABENMTHY 

0012 

01 

NAIE 

33 

so 

101  30 

1399 

H.  0.  HOOD 

ABILENE  NSQ           1 

OOK 

Oi 

TAYLOR 

32 

26 

99  41 

1762 

Nil 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ACKEftLY  1  wS« 

atJAHSVILLE 

003* 
005{ 

01 

MARTIN 
LAMPASAS 

SI 

31 
IB 

101  ** 
98  10 

267( 
1072 

c 

HARREN  ZANT 
BEN  L.  LONG 

A1.6ANV 

012C 

SHACKELPORO 

99  18 

1431 

"1 

JOHN  D.  HILLETT,  JR. 

AltOa  ••  SE 

0121 

PARKER 

39 

97  3* 

790 

CHESTER  HILEV 

ALICE 

0U4 

04 

JIM  WELLS 

98  06 

201 

BA 

GILBERT  H.  GOKDON 

ALPINE 

017* 

09l 

BREWSTEK 

3U 

21 

103  60 

449! 

63 

WILLIAM  H.  HUOCINS 

ALTO  5  St. 

01»t 

CHEROKEE 

31 

36 

99  08 

280 

MRS.  MAYBGLL  KELLUM 

ALVIN 

020« 

08 

BRAZORIA 

29 

29 

99  15 

e^ 

CITY  QF  ALVIN 

ALVDBO  *  N( 

oioe 

o; 

WISE 

13 

23 

97  39 

1039 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

AHARILLO  riSO          ( 

0211 

o: 

POTTER 

35 

I* 

101  *2 

3607 

MIO 

MI[ 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

A-ilSTAD  DAM 

022; 

VAL  VEROE 

28 

101  02 

1157 

Si 

INT  BUUNDRY  •  HTR  CUMM 

ASAHtJAC  TICO 

02J3 

CHAMBERS 

*7 

9*  60 

ANAHUAC  TBCD 

ANDERSON 

o< 

GRIMES 

30 

29 

95  59 

35( 

51 

WILLIAM  J.  BARCER 

ANOICE  1  HNH 

02«< 

WILLIAMSON 

30 

*7 

97  92 

1026 

LAWRENCE  1.  DUNLOP 

ANDREWS 

02*f 

ANDREWS 

102  32 

3172 

c 

ANDREhS  COUNTY  AIRPORT  ' 

ANOLETON  i    H 

02S1 

BRAZORIA 

09 

95  27 

27 

6H 

CITY  OF  ANCLETON 

COLLIN 

96  31 

67* 

JESSE  T.  VANDAGRIFf 

ANSON 

0268 

Oi 

JONES 

32 

*5 

99  5* 

1700 

5P 

C.  M.  RICE 

ANTElOPE 

0271 

03 

JACK 

53 

26 

98  22 

1079 

MACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  I 

030: 

SAN  PATRICIO 

1( 

ROBERT  L>  HERNDON 

ARANSAS  ML  REDUCE 

030! 

0' 

26 

16 

96  *6 

11 

9(1 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITY 

031: 

ARCHER 

35 

98  37 

1O60 

GORDON  tLMDRE 

ARLINGTON 

0337 

TARBANT 

97  07 

63( 

CHARLES  T.  HAHKES 

ARMSTRONG 

03*2 

56 

2! 

6P 

HAZEL  W,  PELHAM 

ARTHUR  CITr 

0361 

o: 

LAMAR 

33 

52 

95  31 

425 

CLOSED  12/31/TO 

ASPERMONT  2  SS« 

039* 

STONEKALL 

33 

06 

100  1* 

179( 

■"1 

C,  G.  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

HENDERSON 

32 

10 

95  90 

459 

73 

DR.  OWICHT  A.  JONES 

ATLANTA  <.  MSH 

0*0( 

0*( 

CASS 

33 

06 

9*  I* 

31( 

LAWRENCi  H.  CAV£R 

AUSTIN  HSD             ( 

cif 

0-^ 

TRAVIS 

30 

18 

97  *2 

997 

MK 

ni( 

7( 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

o: 

tLLlS 

32 

12 

96  67 

533 

HERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

0*7( 

99  25 

176( 

B.  C.  CMRISMAN 

BAKERSMELD 

0*6i 

o; 

PECOS 

30 

53 

102  18 

293( 

'A 

CLYDE  CRAVES 

BALLINGER  1  SM 

o*v: 

RUNNELS 

99  9S 

157! 

RADIO  STATION  KRUN 

BALNORHEA 

0*9B 

o: 

REEVES 

30 

59 

103  *5 

3210 

6i 

REEVES  COUNTY  WTR  OISI 

BANKERSMITH 

osos 

KENDALL 

OS 

98  *9 

I7*t 

c 

ELROY  SCHNELLE 

BAADhElL  dam 

05ie 

ELLlS 

96  3B 

461 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATEMAN  RANCH 
BATESVILLE 

05S( 
056C 

ol 

ZAVALA 

26 

35 

57 

100  09 
99  37 

1810 
79* 

c 

FRED  ALLBRIGHTj  JR. 

EARL  P.  KING 

BAT  CITV  MATERHDRKS 

0509 

08 

MATA&ORDA 

28 

59 

95  58 

*8 

BA 

c 

CHARLES  SLATER 

BAYTOHN 

05B< 

HARRIS 

9*  9B 

26 

91 

O.a.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

01 

JEFFERSON 

30 

06 

9*  06 

2( 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

6EDIAS 

GRIMES 

95  57 

331 

RICHARD  R,  PVLE 

BEEVILLE  5  NE 

063? 

0' 

BEE 

2t) 

27 

97  1.2 

25! 

BA 

at 

c 

TEXAS  A&Rl  EXP  STATION 

BElTON  dam 

066i 

BELL 

3i 

06 

97  29 

BA 

at 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 

09 

DUVAL 

36 

98  29 

3fl( 

c 

RUBERTA  R.  BAZAN 

BENAVIOES  ND.  l 

069C 

DUVAL 

98  25 

37! 

TRIUNFO  P  TORRES 

BENBROOK  DAM 

0691 

o; 

TARRANT 

Ji 

39 

97  27 

770 

84 

BA 

c 

U  S  CURPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN  *  SSE 

070* 

Oi 

KNQX 

33 

32 

99  46 

1*03 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  E*4E 

0731 

06 

BURNET 

30 

*9 

98  01 

1139 

e 

WILSON  KlOSE 

BIG  LAKE 

077* 

06 

REAGAN 

31 

12 

101  28 

26B( 

c 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

077! 

REAGAN 

12 

101  28 

269( 

BA 

DHAIN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078* 

HOWARD 

32 

16 

101  29 

248( 

c 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

07B( 

15 

101  27 

250{ 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  wElLS 

0787 

01 

DIMMIT 

ze 

99  3* 

51( 

HERBERT  T,  STANFIELO 

BLANCO 

OS32 

BLANCO 

06 

98  25 

135( 

W.  A.  8YARS 

BLEWETT  5  NW 

0692 

UVALDE 

I* 

100  06 

97( 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

bloys  campground 

0S61 

05 

JEFF  DAVIS 

30 

32 

10*  OB 

976C 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0B6C 

07 

LEE 

30 

23 

97  09 

kbS 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 
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06 

KENDALL 

29 

47 

98  46 
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0917 

NEnTON 

*5 

93  37 

9( 

: 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

aONHAH 

0923 

03 

33 
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03 

MONTAGUE 

33 

*b 

97  36 
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c 
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27 

100  32 

2760 
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09Sf 

HUTCHINSON 

39 

101  27 
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BOhIE 
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MONTAGUE 

3* 
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U14 

ORAN  C  STOVALL 
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0* 

RED  RIvER 

33 

29 

94  53 
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OTIS  L.  DANIEL 

B3Y0 
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03 

WISE 

33 

09 

97  34 

70S 

7A 

JOE  BOB  UNCER 

BRACKETTVILLE 

10D1 

06 

KINNEY 

29 

19 

100  24 

1120 

8A 

FRANK  D.  SANCHEZ 

BRADY  2  NNM 

ion 

Oei  MCCULLOCH 

09 

99  21 

1722 

7A 

THOMAS  A.  PARKER 

BRAVO 

1033 

OU  HARTLEY 

39 

103  00 

4160 

JOSEPH  E.  HUCHS 

BRAZOS 

1035 

Oa  PALO  PINTO 

98  07 

B12 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BRECKENRIOCE 

03)  STEPHENS 

32 

*6 

98  94 

UBS 

MID 

ni( 

ECTOR  B.  FIELDS 

BREMQNO 

io<.: 

0* 

ROBERTSON 

31 

10 

96  40 

470 

MISS  JEAN  M.  KOTCH 

07 

WASHINGTUN 

30 

09 

96  24 

353 

7A 

w.  G.  STEIN 

BRlCe 

1057 

02 

HALL 

3* 

*3 

100  5* 

22*0 

z 

CHARLES  V.  HUftFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

WISE 

33 

13 

97  49 

819 

7A 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

BRICGS 

106S 

06 

BURNET 

30 

53 

97  96 

1090 

c 

CARL  A.  STEMAKT 

BRITTON 

1081 

03 

TARRANT 

32 

33 

97  0* 

560 

[ 

HILTON  R  6ILREATH 

BRONSON 

I09< 

SABINE 

31 

21 

323 

LESTER  E.  SISK 

BROMNFIELO  NO  2 

1128 

01 

TERRY 

11 

102  16 

3290 

7A 

LEWIS  SIMMONOS 

BROHNSVILLE  HSO        t 
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10 

CAMERON 

97  26 

19 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BROHNHOOD 

uae 

03 

BROWN 

31 

*3 

98  99 

1439 

8A 

RADIO  STATION  K8WD 

BUFFALO 

U8B 

0* 

LEON 

2B 

96  03 

360 

CHARLIE  A,  SOUYRES 

BULER  4  NNW 
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01 

OCHILTREE 

36 

It 

100  50 

2970 

H  B  URBAN 

BULVERDE 

1219 

COMAL 
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98  27 
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LAURA  0,  HOOD 
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0, 

DALLAM 

36 
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SA 
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98  21 

1002 

HALDIE  K.  WUNOERLICH 

CANYON  DAM  NO  6 

1*36 

07 

COMAL 

57 

98  18 
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6P 
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TA 
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G.  E.  CARCtLL 

CHANNINC  NO.  2 

16*9 

01  HARTLEY 

39 

*1 

102  20 

3790 

61 

BA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

1651 

07  NUECES 

35 

97  27 

25 

9P 

9P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  S  NNH 

1663 

0^  ATASCOSA 

28 

56 

4*1 

4P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIDE 

1671 

071  GONZALES 

29 

16 

97  2* 

290 

: 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

1680 

06  SAN  SABA 

59 

98  43 

1493 

: 

DUDLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

1696 

oa  CHILDRESS 

2b 

100  12 

1860 

c 

MORRIS  HI6LEY 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

02  CHILDRESS 
02J  HARDEMAN 

26 

100  17 

1951 

MlO 
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U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHILLlCOrHE 

1701 
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15 

99  31 
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ARTHUR  E.  HEBCMMAN 

CHISDS  BASIN 

1719 

05  BRE-STEH 
Qi   KARNES 

29 

16 

103  IB 

5300 

SA 

BA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

cibolo  creek 

17*1 

01 

97  56 

302 

TA 

IGNATZ  L.  WUTZ.  JR. 

CLARENDON 

1761 

oi   DONLEY 

96 

100  S3 

2700 

7A 

TA 

TOMMIE  C.  SAYE 

CLASKSvULfe  2  E 

1772 

0«i  RED  RIVER 

33 

37 

95  01 

42C4   81 

TA 

RADIO  STATION  KCAR 

CLARKSVIlLE  1  M 
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0*1  RED  RIVER 

37 

95  04 
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RAYMOND  R,  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

07^  BEXAR 

39 

98  21 
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J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1778 

01^  ARMSTR0N6 

39 

07 

101  22 

3390 

T| 

7A 

L.C.  TIMS 

CLe»U«NE 

IBOO 

oi  JOHNSON 

20 

97  24 
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6P 

OlIN  T.  SMVTH«  JR. 

CLEVELANO 

IBIO 

Ofl  LIBERTY 

22 

95  05 
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7* 

TA 

CHESTER  V,  ELLISOR 

CLiFTOn  10  E 

1823 

03 

BOSOUE 

97  26 

«69 

yp 

E.F.  THIELE 

CLODINE 

COLOS'RIND   9   SSH 
COlDHATER    3   N 

COLEMAN 

COLLEGE    STATION    FAA    Al 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

CONCORD 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE    RANCH 

COPPERAS    COVE 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

CORPUS    CHRISTI 

CORPUS   CHRISTI    WSO 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 


CROSS  PLAINS 
CROSS  PLAINS 
CROWELL 
CRYSTAL  CITY 
CUERO  3  E 
CYPRESS  1  SW 
DACUS 
DAINCERFIElO 


.  2  SSW 


del  rio  wso 
oenison  dam 
denton  2  se 
oeport 

OEwEYVILlE    9    S 


DIME  BOX 
DIMMITT  ( 
DIMMITT 
DOOLE  6  ^ 


DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  LAKE 
EAGLE  MTN  LA) 
EAGLE  PASS 
EASTLAND 
EDEN  1 
EDEN  NO  2 

EDNA  HWY  99  i 
EDDM  2  NM 
EL  CAHPO 
EL  PASO  WSO 
ELOORAOO  1  N 
ELOORADO  U  r 
ELDORADO  19  ; 
ELECTRA 
ELGIN 
EMORY 


BENS 

IR  OAKS  RANCH 

IRFIELD  3  ESG 


SCHERS  STORE 

AT 

ATONIA  2  W 

OMOT  I  N 

ORENCE  3  SE 


FOHESTBURG  ' 
FORSAN 
FORT  OaV 
FORT  I 


PRION* 
FRISCO 
FROST 
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t     2797  OS  E 


01  FORT  BEND 

04  SAN  JACINTO 
01  DALLAM 

Oi  COLEMAN 
Ot  BRAZOS 

ITCMELL 
07^  COLORADO 
03  COMANCHE 
01  HUNT 
0*  HUSK 

Olj  DALLAM 

MONTGOMERY 
01^  DELTA 
0«  STERLING 
0]  CORYELL 

05  HUDSPETH 
OTJ  NUECES 

NUECES 
NAVARRO 
CORYELL 


OSJ  CRANE 
BOSQUE 

<3(  HOOD 


01  CROSBY 

03    CALLAHAN 
03    CALLAHAN 
Oi    FOARD 
0^    ZAVALA 
DEWITT 


0*  MONTGOMERY 

0*  MORRIS 

Oi  HARTLEY 

02  DALLAS 


1ILAM 
i  WISE 
0*  BOWIE 

lEROE 
I3l  GRAYSON 
)3  DENTON 
03  LAMAR 
0*  ORANGE 

0*  CHEROKEE 

Oi  DICKENS 

Ot  FRIO 

07  LEE 

01  CASTRO 

01  CASTRO 


MCCU 
i   TERREL 


GILLESPIE 


RIS 


LOCH 


01  MOORE 

0^  KING 

SCHLEICHER 
ARCHER 
267^    OTJ    COLORADO 


03     EASTLAND 
OC    CONCHO 
06    CONCHO 


,RTON 
PASO 


ILEICHER 

06  SCHLEICHER 
SCHLEICHER 

WICHITA 
BASTROP 
RAINS 

LA  SALLE 
Id  HIOALGO 
'i   ELLIS 

JASPER 
i3l  CORYELL 
OS  EL  PASO 
OTJ    COMAL 

FREESTONE 
OSl   STARR 
OS    BROOKS 

07  KARNES 
03  COLLIN 
07    LEE 

03|   ELLIS 

MCCULLOCH 
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03|   CORYELL 
07    FAYETTE 
Oi    MOTLEY 
13    HILLIAMSON 

07  WILSON 

01  FLOYD 

01  FLOYD 

01  LIPSCOMB 

03  MONTAGUE 

01  HOWARD 

0!  JEFF    DAVIS 

03  HUOAPETH 

OC  MENARO 

OS  PECOS 

OS    PECOS 


SAI 


ROBERTSON 
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ZORIA 
09|  DUVAL 
Of  FRIO 

01  PARHER 

)3  COLLIN 

03  NAVARRO 

06  IRION 

01  HEMPHILL 

02  BORDEN 
13  COOHE 

08  GALVESTON 
01  DEAF  SMITH 
01  GLASSCOCK 


STERLING 
CORYELL 
WILLIAMSON 

LIVE  OAK 


PECOS 
GREGG 
SOMERVELL 
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23 
43 

5* 

15 
35 
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13 

23 

12 

53 
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52 
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20 
29 
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13 
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19 
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99 
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28 

02 

53 

01 

38 

29 
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18 
59 
52 
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21 

'9  61 

'9  09 

102  38 


90 

101  98 


100  10 

96  96 

96  20 

97  28 

100  29 

98  49 


95  38 

96  IT 
106  24 
too  36 


99  22 

98  01 

96  3T 

9*  09 

98  09 

106  09 

98  38 


96  10 
01  20 
01  19 

00  08 

97  3* 

01  22 
03  93 

05  30 

00  OT 

03  02 

102  94 


97  20 

96  49 

96  29 

98  92 
95  23 

98  3T 

99  19 

102  43 


100  48 
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101  2T 
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TA 

61      81 


1302      Bj      81 
365S      Tj      71 


Tl  71 
Ti  7i 
6(   6f 


'HANK  H)  HATKINS 
LEHOY  S.  0A6NEY 
■HANKLlN  CHAPMAN 
1HS  MELBA  H.  STEVENS 

ATIQN  AGtNC 


BUFI 


WIN 


ELTON  H,  MC  CULLOUCH 
NHS.  NELVA  LEMON 
JAMES  C,  TAYLOR 

JESSE  C.  OAVIS 
C.W.  FULLiN 
ODIE  L.  BHIDCES 
LINOON  L.  CLICK 
THOMPSON 


LEE  I 


TINNIN 


CHAMBER  OF  COMMERCE 


EDGAR  A,  AHRENS 

MRS.  SALLY  S.  Jl 

U    S    PEG    AVIATION    AGENCY 

MRS  VALLIE  SUE  SOHRGLL! 

J.C.  NEWLAND 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

MRS.  ORA  YORK 

MRS.  VELHA  CRIDER 

JAMES  H.  CIBBl 

CITY  OP  CROSBVTON 

F.  C.  NEWTON 
CHESTER  CLOVER 
RQV  LEE  BLACK 
JOHN  6.  hOLDSwORTH 

RADIO  STATION  KCFM 
JOHNNIE  M.  OOLEN 
PAUL  i^EST 
LONE  STAR  STEEL 

ION  AGENC 


NATL 


HER  SERVICE 


JOHANNA  H.  ALLENSON 
M,  M.  ALTMILLER 
ETOILE  H,  MOORE 
MRS.  MARY  H,  SANDERS 
ROSCOE  HALL 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER!) 
CITY  OF  OENTDN 
JACKSON  B,  NIXON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 

JOHN  W.  THOMASON 
SAM  L.  PORTER 
KATHRYN  S.  DEhOODY 
J.  A.  POLANSKY 
EDWIN  RAMEY 
HOWARD  V.  COOK 
MRS.  LELA  F.  BROWN 
E.  TEN  EYCK 


JOHN  I 

MRS.  i 


NELSON 


1  BREWSTEI 


RADIO  STATION 

MRS  PERRILLA  I 

DUNCAN  MiLSON 

JAMES  W.  CLUBB 

C.  E.  DOWDY 

TARRANT  CD  HTR  CONTROL 

JUAN  R.  ESQUIVEL 

F.  JAMES  OABNEY 

C.  H.  SPISER 

GLENN  Y.  HC  CORD 

MRS  IDA  BERRYMILL 

MRS.  ODESSA  M,  JAMES 
ORELLA  C.  SPARKMAN 


M.  C.  WALKER 
MRS  RUBY  I.    CQATS 
EDWIN  0,  LUNDCREN/  JR. 
GUV  SISK 


NHS.  ARRIS  0.  ROBER 


HACIAS 

E  SUTTON 
IIS  MULLEN 

NL  BNORY  .Ml 


BONNIE  SKLOSS 
CHARLES  J.  RIKE 

MRS  LORINE  R  JENKE 

HENRY  H,  HAMH 
JAMES  FINLAY,  JR. 

EDOIE  FISCHER 
BERNARD  8,  BOTKIN 
F.  f.    PECHACEK.  JR. 
MR  GEORGE  0  POPE 
HHS  6E7TIE 


lER 

EVERETT  C  TAYLOR 
PRODUCERS  COOP  ELEVi 
HILTON  HARRISON 
KENNETH  V.  SHARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  CILNORE 
BARRY  SCOBEE 
GLENN  E.  CAHP«  JR. 
JOHN  H.  TREAOMEIL 
J  WEIR  HALL 

FT 


STOCKTON  RAD 

L  WEATHER  SE 

L  WEATHER  SE 

L  WEATHER  SE 

S  M.  HERMAN 

PH  MC  KINNEY 

MAN  J.  DIETE 

ARLE 

L  outland 

PASC 

AL  6*  ROBERTS 

MRS. 

MARY  LINA  MC  DRAW 

MRS. 

KATHERYN  F.  FIELD! 

JACK 

MEEK 

KIMB 

LL  T.  REOOELL 

TEKA 

PHR  and  LIGHT  CO 

NATl  heather  SERVICE 
PHILLIP  MILLER 


N1S5  MA 

GCIE  REYNOLDS 

FERMAN 

t.  CURRY 

HERBER- 

L  SULLIVAN 

BROOKS 

^^,    SCHLEY 

HERBER- 

C.  KDEHLER 

CHARLE! 

F.  STILL 

PAUL  J. 

IEITlER 

CLEO  Ml 

HOWE 

ROBERT 

A.  MACK 

EDHUNO 

KOENNECKE 
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SB 

C0LDTHW4ITE 

361 

Q 

HILLS 

3  31  2T 

98  3* 

ISBQ 

>i  >i 

HARRY  ALLEN 

CaLUD 

361 

COLUO 

I!  28  40 

97  2* 

1 60 

9P 

5rt 

EMIL  H.  MEBER 

COLIAO  1  SE 

362 

COLlAO 

13i  28  3S 

97  23 

91 

'^ 

POLO  pebe: 

C3NIALES 

3622  0 

feONZALES 

29  30 

97  27 

312 

7* 

^3 

CARL  H.  FRIEORICH 

CaftOONVlLLE 

36*3  03  CRAYSDN 
3f.H    03  EASTLAND 

ta  33  48 

96  51 

710 

c 

HISS  EMMA  JEAN  CECIL 

GSttMAN 

32  13 

98  40 

1*00 

c 

DAISY  L.  SLATON 

GRAHAM 

3668  031  VOUNC 

33  06 

98  35 

10*5 

7A 

DAVID  H.  BARER 

C^A^BURV 

3673  03  HOOD 

32  27 

'Afl 

5P 

JOHN  G.  LITTLE*  M.D. 

C«aN3F*LLS  J  SSE 

36Sq  0!  HARD 

3t,tS   03  HlLLlAMSDN 

^  31  18 

102  90 

2**0 

7A 

CHARLES  W,  POTTS 

CSiNCEH 

30  *3 

97  26 

577 

FRANK  MACHACEK 

CIAPELAND 

3689  OH   HOUSTON 
3691,  oi    TARRANT 

71  31  29 

95  29 

460 
585 

F.  M.  THOMAS            | 

C«4PEI/IM£  D*M 

iS  32  5S 

8A{   BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

CHEENVILlE  7  NH 

3TJ*|  03,   HUNT 

33  12 

96  13 

610 

HAL  W.  ENGLISH          ' 

CKDESSECK 

3770  03  LIMESTONE 

96  32 

Si 

J.  0.  WILSON 

G«OV£TON  I  SE 

3778  0*i  TRIMTY 

95  07 

309 

MELBURN  E.  MlNTER 

cauven 

37BT  OL  HANSFORD 

2 

101  24 

3169 

6P 

ARTHUR  H.  EVANS 

CJNTER 

3822;  03  CBAYSon 

i! 

33  27 

96  45 

723 

FRANK  BROOKS 

CJTHRIE 

iC 

100  20 

1770 

6P 

KATIE  SLOVER 

HtCKBErtRV 

38fcD  02  COTTLE 

100  09 

1680 

c 

BOB  CHANEY 

hagansport 

3B*<,  0«  RED  RIvER 

IC 

33  23 

99  14 

315 

HHS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANC>4 

3871  0(  KERR 

30  08 

99  36 

22B( 

c 

THOMAS  C.  HAIL 

HALLETTSVILLE 

387]  01  LAVACA 

96  56 

239 

7P 

LEO  BRIER 

HAHILTON  2SSE 

3884  03  HAMILTON 

31  41 

98  07 

1266 

74 

W,  CLYDE  RAIBQURN 

HAhLIN 

3891  02  JONES 

32  53 

100  08 

1720 

W,  C.  HOUNTREE 

HARLETON 

39*1  Ot  HARRISON 

n 

32  40 

9*  34 

35! 

MRS.  MABlE  T.  NORMAN 

HARLINGEN 

39*;  H  CAMERON 

1 

38 

7* 

JiMMV  L.  YOUNG 

HAMPER 

395*  0(  GILLESPIE 

30  18 

99  15 

208( 

DAYTON  0.  RAH6 

3972  01  CASTRO 

iC 

102  07 

369( 

DARHEL  H.  DAVIS 

HARTLEY 

3981  01^  HARTLEY 

2 

35  53 

102  2* 

3919 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

399^  02^  HASKELL 

33  10 

99  *« 

1605 

SA 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  1  E 

*02C 

di   Hoao 

Q9   JIM  HOGS 

12 

32  3! 

95  11 

333 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HE68R0NVILLE 

*05J 

98  40 

599 

Bi 

DON  E,  MEYER 

HEHPHILL 

407t 

04 

SABINE 

12 

31  20 

93  52 

273 

it 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEHPSTE40 

40aG 

04 

HALLER 

: 

96  05 

291 

8A 

J.  D.  SARTAIN 

HENDERSON 

*oai 

RUSK 

32  11 

9*  4  8 

496 

Ti 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

*093 

o: 

CLAY 

10 

98  12 

900 

71 

WILLIAM  D.  KIM8R0UGH 

HEREFORD 

409a 

0 

DEAF  SHITH 

10 

34  *8 

102  28 

3B*0 

71 

C  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HE-ITT  I  SE 

*12Z 

03 

MCLENNAN 

1 

97  11 

OEWITT  C  CHAPMAN 

Hica 

03 

HAMILTON 

I 

31  59 

98  02 

109! 

91 

W.  R.  HAMPTON 

HICCINS 

*1*C 

0 

LIPSCOMB 

36  07 

100  01 

297( 

CARSON  WILLIAMS 

HiLLSeORO 

«.,  0. 

HILL 

L  32  01 

97  07 

59( 

7A 

RADIO  STATION  KHBR 

HINOES 

-.191  09  ATASCOSA 

a  28  43 

98  4B 

36( 

c 

MAZie  HINOES 

HITCHLAND  6  SSH 

*l9i  01'  HANSFOBO 

2  36  25 

101  21 

319( 

GENE  FLETCHER 

H3ND0 

*25*  OTJ  MEDINA 

.3  n  li 

99  08 

901 

7A 

MRS.  IRENE  H,  KNORR 

H3NEY  GRQVE 

'.ZSi    03  FANMN 

95  5* 

67( 

RICHARD  H.  MCCLEARY 

H3flOS  CREEK  DAM 

*27a  02  COl£«AN 

^  31  00 

99  34 

1962 

Bt 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HDRCER 

*28a  0* 

JASPER 

94  10 

IK 

MRS.  JEAN  OATES 

HOUSTON  INCONT  AP 

-Bod  oa 

HARRIS 

14)  29  59 

95  22 

96 

Mlt 

NATL  LEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FA4  AIRPORT 

*3Q7^  oe 

HARRIS 

29  39 

95  17 

50 

Ml[ 

KM 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

NOuSTOK-ADOICKS 

oo^  oa 

HARRIS 

29  i,b 

95  39 

91 

U  S  CORPS  OF  ENCINEEflb 

HOUSTON-ALIEF 

*3iiJoa 

HARRIS 

1^ 

29  43 

95  36 

7j 

FRED  L.  HALE 

H3JST0N-BARKER 

HARRIS 

1* 

29  *9 

95  44 

130 

LILLIE  H,  FRY 

H3USTDN-DEER  PARK 

'.3l3  01 

HARRIS 

I* 

29  43 

95  08 

39 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

*32J  01 

29  *7 

95  26 

HULIE  HOFFMAN 

HOUSTON- ISDEP  HEIGHTS 

HARRIS 

1* 

29  52 

95  29 

93 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

MOuSTON-hESTBURy 

*32S  01 

29  *0 

95  28 

65 

ELIZABETH  HEMMI 

hOuSTON-NOATh  HOUSTON 

^32T  oa 

29  53 

95  31 

111 

ANDREW  F.  CRAnDALL 

mOUSION-SAN  JACINTO  DM 

•.3281  08 

HARRIS 

14 

29  55 

95  09 

9f 

JAMES  0.  CRANBERRY 

H30STOn-S*TSUMA 

*329  08 

HARRIS 

29  55 

95  37 

Lie 

c 

JOHNNIE  H,  ODLEN 

MOUSTON-SPRINC  BRANCH 

••331  08 

HARRIS 

1' 

29  48 

95  30 

92 

ETHEL  C,  POWELL 

HJCKABAY 

*3A3i  03 

ERATH 

1 

32  21 

98  18 

1*51 

MRS,  RUTH  LAHSON 

hjmsle 

*362 

01 

HARRIS 

30  00 

95  15 

9E 

HQHARO  X.  BROWNING 

HJHSLE  PUMP  STA  5  HNN 

*363 

SUTTON 

30  22 

100  18 

220( 

SILL  WADE 

HJNT 

30  04 

99  20 

1763 

CLAUDE  STARK 

huntsville 

*>392 

04 

HALKER 

i! 

95  33 

61 

AARON  M.  TATE 

HJRST  SPRINGS 

<>39a 

CORYELL 

31  39 

97  43 

1074 

LYMON  L  HQLLINCSWORTH 

H»£ 

<.<.02 

06 

BLANCO 

\ 

30  15 

98  3* 

1*96 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

'•••Z5 

OS 

PECOS 

31  16 

102  42 

236C 

c 

PECOS  COUNTY  WATER  OIST 

INDIAN  GAP 

t><>*a 

HAMILTON 

1 

31  40 

9S  29 

157! 

c 

IREDELL 

>>'*7b 

03 

BOSQUE 

I 

31  59 

97  53 

90i 

c 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

jACKsaoao 

*51T 

03 

JACK 

1, 

33  1* 

98  09 

1098 

SP 

c 

JOHN  W.  A5H 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

*523 

04 

SN  AUGUSTINE 

31  19 

94  17 

271 

7a 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

»525 

CHEROKEE 

31  58 

95  n 

5Z( 

5F 

JEWELL  M.  JAYROE 

JAMES  RIVER  RANCH 

^S3a 

06 

MASON 

30  32 

99  23 

1592 

CLARENCE  MC  DOU&ALL 

JftRRELL 

*55ft 

HILLUMSON 

I 

30  *9 

97  3b 

865 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SM 

«»; 

OH 

JASPER 

30  5* 

94  02 

29Q 

LYLE  P.  SQUIRES 

JAYTON 

*57( 

Oi 

KENT 

I 

33  15 

100  34 

2010 

7A 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEODO  2  NNE 

*57! 

07 

BASTROP 

29  50 

97  18 

472 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

0* 

HARION 

i3 

32  46 

94  20 

199 

c 

RDBERT  C.  CONNOR 

JEXETT 

*591 

04 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

506 

c 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAH 

JOHNSON  CITY 

*6o; 

00 

BLANCO 

30  17 

98  2* 

1194 

9i 

PENICK  BROS.  IBR.  CO. 

JOURDANTON 

0- 

ATASCOSA 

! 

28  5* 

9B  33 

ALBERT  H.  JUNbERMAN 

JJNCTION 

*67a 

OQ 

KIMBLE 

30  30 

1760 

c 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JJNO 

*67; 

00 

VAL  VERDE 

U 

30  09 

101  07 

1800 

It 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  4  S 

03 

UENTUN 

33  02 

97  19 

720 

c 

WILBURN  G,  ROESLER 

KAFFIE  RANCH 

*6B2 

09 

JIH  HOGG 

27  05 

98  35 

480 

INACTIVE  Ul/71 

HARRISON 

la 

32  41 

94  09 

230 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  ClTr 

*69(J 

07 

KARNES 

2S  S3 

97  9* 

393 

ALVIN  SALGE 

KATV  UOLF  HiLL 

470* 

HARRIS 

1* 

29  54 

95  50 

171 

LEROY  WILKINSON 

KAUFMAN 

*705 

KAUFMAN 

1! 

32  35 

96  19 

*38 

7A 

MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 

KEHPNER 

*7*5 

0( 

LAMPASAS 

31  04 

98  00 

88C 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

-752 

97  51 

2B3 

5P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  6  SSW 

'.76L 

03 

TARRANT 

i! 

32  34 

97  I* 

752 

F.  E.  UMPHRESS*  JR. 

*76T 

o: 

CULBERSON 

31  0* 

10*  14 

422( 

R.  L.  JONES 

KERRVILLE 

*78( 

KERR 

* 

30  03 

99  09 

1642 

at 

BOY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

*79l 

BELL 

I 

31  07 

97  42 

79C 

9f 

BELL  CNTY,  WTR.  CONTROL 

KINCSVILLE 

KLEBURG 

27  32 

97  53 

6P 

TEKAS  A  AND  I  UNIV 

KIRBTVILlE  FOR  SERVICE 

*319 

0* 

nemtqn 

12 

30  37 

93  49 

I'S 

5P 

JAMES  R.  HARPER*  SO. 

KNAPP  6  SM 

»fl*l 

02 

BORDEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

MRS.  OON  FRANKLIN 

K3PPERL  5NNE 

*86e 

03 

HILL 

1 

32  08 

97  29 

630 

c 

MATTHEW  RROMN 

KOUNTZE  3  SE 

*87( 

04 

HARDIN 

30  20 

94  16 

91 

c 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

*8a( 

01 

ShISHER 

34  22 

101  45 

CARL  L0S50N 

11    GRANGE 

*90; 

FAYETTE 

29  55 

96  52 

307 

7A 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PRVOR 

4920 

0^ 

lAVALA 

28  57 

99  90 

741 

8A 

e« 

c 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  I  S 

4931 

EL  PASO 

U 

31  58 

106  36 

3eoc 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

TAYLOR 

32  I* 

99  94 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  aaiDCEPORT  DAM 

4972 

o; 

HISE 

33  13 

97  50 

881 

c 

H.  G.  MASSINCILL 

LAKE  COLCRAOO  CITY 

497* 

02 

MITCHELL 

32  20 

100  59 

21O0 

c 

TEXAS  ELECTRIC  S6RV  CU 

LAMESA  1  SSE 

5013 

DAHSUN 

i 

32  42 

101  56 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018 

oe 

LAMPASAS 

I 

31  03 

98  U 

1024 

7A 

It 

NOLAN  R.  WORD 

LANCTRY 

S04i 

ot 

VAL  VERDE 

11 

29  *B 

101  3* 

129( 

8A 

61 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

S06( 

HEBS 

11 

27  31 

99  28 

*9i 

: 

JOHN  LEACH 

LATIMER  RANCH 

soae 

02 

COTTuE 

It 

33  53 

100  23 

199C 

It 

W  L  LATIMER 

LAVON  DAN 

S09* 

o: 

COLLIN 

IS 

33  02 

96  29 

904 

8A 

81 

8* 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5097 

TAYLOR 

32  09 

99  45 

1970 

MRS.  OCELLIA  MC  AflAMS 

LEAKEY 

5113 

oe 

REAL 

I 

29  ** 

99  46 

1622 

c 

«.  S.  COX 

LEAKEV  NO  Z 

5114 

ot 

REAL 

t 

29  42 

99  90 

160( 

5P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5158 

01 

MARTIN 

32  18 

101  93 

Z8O0 

7P 

CROVER  SPRINGER 

levElland 

518; 

HOCKLEY 

1 

33  3* 

102  23 

3950 

LOUIS  L.  OUNLAP 

LEKtSVlLLE  DAM 

5192 

03 

OENTON 

1! 

33  0* 

97  01 

556 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

519: 

07 

LEE 

I 

30  25 

97  01 

465 

8A 

BA 

e 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

LIBERTY 

30  03 

94  49 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

5229 

CASS 

10 

33  01 

94  22 

403 

7A 

PAUL  F.  GAMMlLL 

LIPAN 

5243 

03 

HOOD 

1 

32  31 

98  03 

931 

7A 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

2 

100  16 

2*50 

7A 

7i 

c 

W.  H.  GUNN 

LiTTtEFIELO  NO.  2 

5265 

33  5* 

102  20 

39O0 

BA 

PIONEER  NATURAL  CAS  Cu 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

0* 

POLK 

30  44 

9*  96 

17( 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

oe 

LLANQ 

30  45 

98  41 

8A 

Bi 

ERWIN  w.  LIGHT 

LOCKHART  2  NM 

5ZB* 

o: 

caldxell 

* 

29  54 

5I( 

7i 

EMIL  F.  WlLLMS 

LONDON 

5312 

KIMBLE 

3 

30  *0 

99  35 

1699 

c 

JACK  C.  DAVTON 

LONG  LAKE  5  SW 

5327 

0* 

FREESTONE 

i; 

3i  37 

95  51 

305 

7A 

NOYL  ANDERS 

L3NCVIEM 

5341 

GHECC 

32  28 

94  44 

330 

7i 

LONCVIEW  FIRE  0£PT 

LOOP 

535L  Oil  GAINES 

32  54 

102  25 

32*5 

6F 

FRANCIS  e  MILLS 

LORAINE 

535ai  02 

MITCHELL 

32  24 

100  43 

2285 

c 

JOHN  H,  KING 

LORENZO 

5363 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELAOY 

5393 

HOUSTON 

31  08 

95  27 

298 

BA 

8A 

c 

LESTER  JONES 

LJBBOCK  9  N 

5*10 

01 

LUBBOCK 

1 

33  42 

lOl  49 

3250 

CO 

wSO  FOR  AGRICULTURE 

LJBBOCK  HSO           ( 

5411 

01 

LUB80CK 

I 

33  39 

101  49 

3254 

Kit 

MI( 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5*2* 

ANGELINA 

31  14 

2S1 

MIC 

MTO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULlftG 

5429 

07 

CAlOHELL 

t 

29  *1 

97  40 

405 

8A 

IVAN  J.  MERRITT 

ll^UE^J^. 

TEXAS 

JUNE      1971 

^ 

e 

OBSERVATION 

6 

2 

U 

U 

§ 

TIME  AND 

z 

O 

2 

§ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

Q 

COUNTY 

< 
Q 

2 

1 

< 

OBSERVER 

I 

si 

i 

1^ 

^9 

LYNXHAVEN  RANCH 

544^ 

KERR 

29  9B 

99  27 

1998 

7i 

C,  I.    SECOR 

MABANK  4  SW 

9*6 

HENDERSON 

1' 

32  20 

96  09 

34Z 

c 

CITY  OF  MABANK 

MADIS0NVILL6 

547 

MADISON 

t! 

30  57 

95  95 

230 

9P 

84 

ROSS  MAOOLE 

MAGNOLIA 

549* 

MONTGOMERY 

14 

30  13 

95  49 

275 

7A 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

597^ 

BREWSTER 

I 

30  12 

103  14 

4080 

SA 

MRS.  SHlRtEY  S.  ROONEY 

MARCO 

998 

CONCHO 

31  07 

99  33 

199! 

7, 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

999e 

PRESIDIO 

i 

30  18 

104  01 

471C 

9P 

9P 

: 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

MARFA  16  SSE 

5&0C 

PRESIOO 

1 

30  OB 

103  93 

4660 

c 

RADIO  ASTRONOMY  DBS 

MAHLIN  3  NE 

561 

FALLS 

31  20 

96  51 

372 

6P 

6P 

LEON  D.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

561« 

HARRISON 

12 

32  32 

94  21 

392 

7* 

TJ 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

5646 

TARRANT 

I! 

32  44 

97  29 

760 

IDA 

KENNETH  U.  DAVIS 

MASON 

565C 

MASON 

3 

30  4* 

99  13 

1586 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

569* 

MOTLEY 

34  01 

100  50 

2390 

c 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

569 

MOTLEY 

IC 

34  01 

100  90 

2280 

8A 

e« 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

569^ 

MATAGORDA 

2S  42 

95  98 

IC 

61 

R.  R.  TRAVLQR 

MATHIS 

566 

SAN  PATRICIO 

2S  06 

8C 

7, 

ORVAL  W,  SCHUMACHER 

MAUD  1  S 

5661 

BOWIE 

33  19 

94  20 

30! 

7* 

HAZEL  H,  RACHEL 

MAYPEARL 

569. 

ELLIS 

1! 

32  19 

97  01 

532 

c 

MADISON  C,  WILSON 

MC  ALLEN 

570 

HIDALGO 

1 

26  12 

98  13 

122 

7a 

7i 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

HIOALCa 

11 

26  a 

98  I* 

lOO 

MIO 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5701 

UPTON 

31  08 

102  12 

2454 

BA 

it 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

HC  COOK 

572 

HIDALGO 

1 

26  30 

98  23 

22! 

7* 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

5742 

BANDERA 

13 

29  48 

99  19 

1625 

8A 

BA 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  GRECOR 

5751 

MCLENNAN 

1 

31  26 

97  25 

718 

BA 

8A 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEY  3  S 

5766 

COLLIN 

15 

33  10 

96  37 

595 

9P 

7A 

HEARD  NAT  SCIENCE  MtwLS 

MC  LEAN  3  £ 

577C 

35  14 

100  33 

2880 

9A 

: 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CU 

MEMPHIS 

582 

10 

100  33 

2100 

6A 

RAYFORO  E.  HUTCHEHSON 

MENARD 

9822 

MENARD 

30  59 

99  47 

1991 

DENNIS  C.  DECKER 

MENTONE  2  S 

9828 

LOVING 

31  41 

103  36 

27O0 

9a 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

9836 

HIDALGO 

11 

26  04 

97  5* 

75 

7A 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

9B4C 

MC  CULLOCH 

3 

31  29 

99  10 

1440 

t 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

9841 

BOSQUE 

I 

31  53 

97  42 

1D2B 

MRS.  WANDA  M.  KLOSE 

MERTZON 

9B5S 

IRION 

31  16 

100  49 

21BC 

8A 

Bi 

R.  E.  KEY 

9B6S 

LIMESTONE 

: 

31  41 

96  29 

521 

SA 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

9B7! 

ROBERTS 

35  42 

100  38 

2744 

7A 

7A 

H 

LAURENCE  R.  BERRY 

MID  CITY 

587B 

10 

33  50 

95  31 

515 

MRS.  MARTHA  A,  OOWDY 

•MIDLAND  HSO            R 

5B9C 

MIDLAND 

3 

31  56 

102  12 

2891 

MIO 

MIC 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIDLAND  4  ENE 

9B9 

MIDLAND 

3 

32  01 

102  01 

2740 

7P 

7A 

GULF  REFINING  CD 

HINEDLA  7  SSW 

5994 

SMITH 

12 

32  39 

99  33 

465 

t, 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  8  ENE 

5996 

WOOD 

12 

32  43 

99  22 

387 

6P 

DAN  H.  LINDLEY 

MINERAL  WELLS  ISSW 

5957 

PALO  PINTO 

1 

32  47 

98  07 

850 

c 

SW  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

59SB 

PALO  PINTO 

1 

32  47 

98  04 

934 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION  4  W 

597Z 

HIDALGO 

a 

26  13 

98  24 

133 

7A 

7A 

BATES  POWER  PLANT 

HOBEETIE  2  S 

5987 

WHEELER 

10 

3S  31 

100  26 

3615 

6P 

e.  E.  GRAY 

MOLINE 

5996 

LAMPASAS 

I 

31  23 

98  19 

1400 

c 

ANGUS  P,  LEE 

MONAHANS 

5999 

31  34 

102  54 

2640 

9P 

9P 

DEE  HOOK 

MONTGOMERY 

60Z* 

MONTGOMERY 

30  23 

95  42 

332 

7A 

NORMAN  D.  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

605B 

BOSOUE 

1 

32  01 

97  39 

756 

7A 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

6060 

ERATM 

I 

32  23 

98  10 

1O50 

MRS  M  MAXINE  KNICHT 

MDRSE 

6070 

HANSFORD 

36  04 

101  24 

3180 

at 

MRS  ROBIN  D  MINK 

MORTON 

6074 

COCHRAN 

L 

33  *3 

102  45 

3740 

7A 

7A 

N,H.  STEED 

MOUNT  LOCKE 

6104 

JEFF  DAVIS 

9 

30  *0 

104  DO 

6790 

6P 

C  H 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

610B 

TITUS 

33  10 

99  00 

416 

7A 

7i 

c 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

FRANKLIN 

10 

33  a 

95  14 

478 

7A 

7A 

JAMES  T.  BASS 

MUENSTER 

6130 

COOKE 

15 

33  39 

97  22 

1005 

BA 

STEVE  J,  MOSTER 

MULESHOE  I 

6135 

BAILEY 

1 

34  1* 

102  *3 

3780 

SA 

BA 

J.  V.  PEELER 

MJlESHOE  3  NW 

6136 

BAILEY 

1 

34  15 

102  46 

3820 

c 

M,  F.  8LACKMAN 

MULLIN 

6140 

MILLS 

1 

31  33 

98  *0 

1*30 

7A 

L,  V.  KIMMONS 

MJNOAY 

6146 

KNOX 

: 

33  27 

99  38 

1461 

6P 

7i 

GLYNN  D,  WEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

NACOGDOCHES 

31  36 

9*  39 

308 

BA 

BA 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177 

NACOGDOCHES 

7 

31  37 

94  38 

435 

c 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

6190 

MORRIS 

10 

33  a 

94  *1 

362 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205 

MEDINA 

a 

29  12 

98  51 

710 

9P 

51 

GRANVILLE  M.  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210 

NAVARRO 

15 

31  57 

96  *2 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NE&LEY  *  SSW 

6247 

RED  RIVER 

u 

33  42 

95  0* 

*00 

7A 

LULA  £.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6257 

KERR 

29  57 

99  31 

21Z0 

6P 

ROBERT  C.  MERRITT 

NEOVILLE 

SHELBY 

li 

31  40 

94  09 

32* 

M.  D.  WARREN 

\EW  BRAUNFELS 

6276 

COMAL 

29  42 

9S  07 

71B 

7A 

RADIO  STATION  KGN6 

NEW  CANEY  4  NW 

6280 

MONTGOMERY 

30  12 

95  19 

250 

7; 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6286 

WHARTON 

1 

29  16 

95  55 

7Z 

BA 

BA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331 

CLAY 

1! 

33  28 

98  01 

1090 

7A 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMHERFIElO 

6335 

CHEROKEE 

7 

31  59 

95  06 

*76 

c 

MRS.  ESTHER  R.  DICKSON 

NEWTON 

6339 

NEWTON 

li 

30  51 

93  46 

193 

BA 

GEORGE  C.  NEAL 

NiX  STORE  i  W 

6367 

LAMPASAS 

31  07 

98  22 

1360 

7A 

JAMES  a.  FERGUSON 

NUON 

6368 

GONZALES 

29  16 

97  45 

6P 

7A 

DONALD  CH6SSHER 

n:rthfield 

6433 

MOTLEY 

1( 

34  17 

100  36 

2D1I 

6A 

J.  M.  DOBBINS 

OCHILTREE 

: 

36  06 

100  36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

COLEMAN 

31  59 

99  37 

1979 

7A 

OUGAN  BARNETT 

NJ&ENT  1  ESE 

6494 

JONES 

1 

32  41 

99  40 

1590 

8A 

MACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6495 

COKE 

3 

32  03 

lOD  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CG 

ODESSA 

6502 

ECTOR 

31  53 

102  2* 

2912 

BA 

CITY  QF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504 

: 

32  58 

101  49 

30*6 

BEN  MOORE/  JR. 

OILTON 

6549 

WEBB 

11 

27  27 

98  99 

801 

SA 

ARCHIE  C.  LONG 

OLNEY 

6636 

YOUNG 

33  22 

96  46 

U97 

6P 

JAMES  F,  PAGE 

OLNEY  5  NNW 

664  ^ 

03  ARCHER 

33  26 

9B  47 

UB4 

BA 

OI.NEY  WATER  WORKS 

OLTON 

6644 

1 

34  11 

102  08 

3610 

BA 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  NW 

oa  ORANGE 

i< 

3D  D7 

93  47 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTh 

OVERTON 

672; 

RUSK 

32  16 

94  59 

90- 

BA 

JEWEL  R.  TODD 

OZONA 

6734 

CROCKETT 

ii 

30  43 

IDl  12 

234B 

■'A 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  8  NSW 

6734 

CROCKETT 

11 

30  41 

101  20 

2590 

c 

J*  V.  OWENS 

PADUCAH 

674( 

COTTLE 

34  01 

IDD  18 

1690 

Tj 

0.  P.  SANOLIN 

PADUCAH  17  SSE 

6742 

KING 

33  47 

100  12 

IBIO 

MRS  SETH  A  WOODS 

PAINT  ROCK 

67*7 

CONCHO 

31  30 

99  55 

1626 

51 

WILLIAM  L.  WARREN 

PftLACIOS  FAA  AIRPORT 

675( 

MATAGORDA 

28  43 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAM>^S-   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DKlfAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMUAR7, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE-  7/2  7/71-1800 


VilJTA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


TEXAS 
JULY  1971 

Volume  76  No.  7 
IHE  UBRARX  Q£  ijjg 

SEP  2  8  W\ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA    univlk^hy  oi-  illhmqis 


AT  1  irano  M  A  ^ 

.  .  «  . 

^y 

■.  wMunii^ 

Temperature 

Precipilalion 

^^9  if^ivir 

^1 

1 

1 

] 

1 

1 

• 

No.  ol  Day* 

1^ 

a 

Snow,  Sleol 

N 

o.  of  Dayt 

Mk. 

Muc 

Mis. 

Q  2 

i 

T 

• 

s 

<S 

)A 

> 
< 

% 

1 

1 

J 

1 

Vi 

.=1 

si 

■a 

t\ 

> 

• 

6 

I 

H 

• 

8 

8 

° 

o 

•    •    * 
HIGH  PLAINS         01 

4M4RILLD  WSO           //R 

86,7 

65.1 

76.9 

-    3.7 

100 

54 

31 

I 

18 

0 

0 

0 

1.75 

-       .59 

.51 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

ANDREWS 

95,3 

68,4 

81.9 

107 

58 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

2.02 

1.7! 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

BIO  SPRING 

94, <, 

69.9 

82.2 

105 

56 

31 

2 

28 

0 

0 

0 

2.06 

1.36 

30 

•  0 

0 

3 

1 

1 

B3RSER  3  W 

93,2 

66.5 

79.9 

104 

55 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

2.16 

1.06 

25 

•  0 

0 

4 

I 

I 

BRAVO 

89,4 

62.1 

75.8 

98 

19* 

55 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

3.80 

1.2! 

2 

.0 

0 

8 

4 

1 

BROWNPIELD  NO  Z 

93,4 

63,5 

78.5 

109 

55 

31 

2 

25 

0 

0 

0 

1.75 

-   .36 

1.02 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

CANADIAN  1  ENE 

96, 3M 

67. 8M 

82. IM 

105 

18 

56 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

5.13 

2.26 

1 

.0 

0 

5 

3 

3 

CANYON 

93. 5M 

67. 2M 

80. 4M 

98 

7+ 

0 

21 

0 

0 

0 

2,49 

.53 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

CHANNING  NO.  2 

90. IM 

63. 5M 

76. 8M 

101 

14+ 

53 

31 

7 

20 

0 

0 

0 

4.51 

1.25 

1 

■  0 

0 

8 

4 

1 

CLAUDE 

91, 6M 

64. 7M 

78. 2M 

100 

7+ 

52 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

2.50 

1.11 

1 

■  0 

0 

6 

1 

1 

CROSBVTQN 

93,4 

66.0 

79.7 

-   .6 

105 

57 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

1.12 

-  1.40 

.30 

21 

iO 

0 

5 

0 

0 

OALHART  FAA  AIRPORT 

87,0 

62.5 

74.8 

100 

u 

53 

31 

5 

15 

0 

0 

0 

2.28 

-   .25 

.65 

19 

■  0 

0 

6 

3 

0 

DIMMITT 

90,6 

59.8 

75.2 

102 

53 

31* 

6 

20 

0 

0 

0 

2.16 

.5! 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

DUMAS 

90,9 

64.3 

77.6 

102 

55 

30* 

2 

19 

0 

0 

0 

7.14 

3.98 

1 

.0 

0 

4 

3 

3 

FLOYDAOA 

91,4 

66.0 

78.7 

104 

57 

31 

1 

21 

0 

0 

0 

.75 

.45 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FOLLETT 

93,0 

66.5 

79.8 

104 

19+ 

54 

30 

2 

22 

0 

0 

0 

1.50 

.55 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

FRIONA 

90.1 

62.7 

76.4 

101 

56 

31  + 

4 

20 

0 

0 

0 

2.06 

.90 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

94, 8M 

66. 5M 

80. 7M 

106 

58 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

3.35 

1.21 

2.11 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRUVER 

96.2 

64,3 

80.3 

107 

17 

54 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.69 

1.48 

28 

.0 

0 

5 

4 

2 

HEREFORD 

8B.B 

61.3 

75.1 

99 

53 

31 

6 

18 

0 

0 

0 

1.12 

.41 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAHESA  1  5SE 

95.4 

66.3 

80.9 

,4 

107 

59 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

2.41 

.06 

.77 

30 

•  0 

0 

5 

2 

0 

lbvellano 

92.7 

62.2 

77.5 

104 

54 

31 

2 

24 

0 

0 

0 

1.25 

.22 

2 

.0 

0 

7 

0 

0 

LIPSCOMB 

93,4 

65.6 

79.5 

105 

19 

53 

31  + 

2 

21 

0 

0 

0 

2.26 

.84 

23 

■  0 

0 

6 

2 

0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

92,2 

65.1 

78.7 

102 

56 

31 

1 

20 

0 

0 

0 

1. 10 

.35 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

LJBBOCK  MSO              R 

92.6 

67.4 

80.0 

.5 

104 

5  + 

56 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

.76 

-  1.25 

.35 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC  LEAN  3  E 

93, OM 

67. 9M 

80. 5M 

104 

56 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

1.43 

.5! 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

MIAMI 

93,6 

65.7 

79.7 

-   .3 

105 

19 

51 

31 

3 

21 

0 

0 

0 

2.72 

.34 

.90 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

MIDLAND  WSO            //R 

93,4 

67.9 

80.7 

-  2.2 

104 

59 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.79 

-  1.09 

.32 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MIDLAND  «  ENE 

95.9 

67.2 

81.6 

106 

56 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.75 

.46 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MORTON 

91.3 

62.3 

76.8 

101 

6  + 

54 

20 

2 

21 

0 

0 

0 

1.39 

.55 

30 

•  0 

0 

4 

I 

0 

MULESHOE  1 

90,1 

63.2 

76.7 

-  1.4 

104 

57 

31  + 

3 

18 

0 

0 

0 

2.08 

•   .29 

.90 

20 

iO 

0 

4 

1 

0 

OLTON 

PAMPA  NO,  2 

92,9 

65.4 

79.2 

104 

19 

54 

31  + 

2 

21 

0 

0 

0 

2.18 

•   .30 

.76 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

PANHANDLE 

92,1 

64.8 

78.5 

101 

53 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

3.35 

1.03 

26 

•  0 

0 

8 

2 

1 

PERRYTON  5  NNE 

92,4 

63.1 

77.8 

105 

18 

50 

30 

5 

20 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.08 

.80 

19 

■  0 

0 

4 

2 

0 

PLAINS 

92.9 

63.3 

78.1 

107 

54 

31 

2 

23 

0 

0 

0 

1.30 

.60 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

PLAINVIEW 

92.0 

65.7 

76.9 

-   .5 

107 

54 

31 

1 

20 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.06 

.38 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

SEMINOLE 

94.2 

65.0 

79.6 

106 

56 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

.76 

.48 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SILVERTON 

91.2 

63.6 

77.4 

103 

53 

31 

1 

20 

0 

0 

0 

1.30 

.40 

1 

iO 

0 

5 

0 

0 

SPEARMAN 

93.3 

64.8 

79.1 

-   .5 

103 

54 

31* 

0 

22 

0 

0 

0 

4.37 

1.65 

1.73 

1 

•  0 

0 

6 

3 

1 

STRATRORD 

89.1 

62.6 

75.9 

102 

13 

54 

31 

3 

16 

0 

0 

0 

4.14 

2.00 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

SUNRAY  4  SW 

93.1 

65.2 

79.2 

102 

12* 

54 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

2.28 

1.56 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

TAHOKA 

92.4 

65.2 

78.8 

105 

56 

31 

1 

24 

0 

0 

0 

2.35 

1.08 

30 

■  0 

0 

5 

1 

1 

TULIA 

91.0 

64.2 

77.6 

102 

54 

31 

1 

19 

0 

0 

0 

1.80 

.54 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

VEGA 

89.2 

62.3 

75.8 

-  2.4 

100 

53 

31 

3 

19 

0 

0 

0 

3.11 

.55 

1.60 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

WALCOTT 

90.8 

60.8 

75.8 
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.96 
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-  1.7 
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71.6 
71.5 
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1.85 
1.04 

1.10 
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96.1 
96.8 

72.4 
71.8 

84.3 
84.3 

.5 

105 
105 

17 
16 

54 
61 

31 
31 

0 
0 

24 
26 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.36 
4.18 

l.*7 

1.68 
1.00 

30 
29 

•  0 

.c 

0 

0 

.2 
« 

DIVISION 

84.5 

.0 

4.69 

2.47 

.c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
.lULY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'4 
II 

Id  8 

IJ 

1 

•a 

1 

o 

a 

1 
1 

Q 

a 
1 

No.  o 

Days 

a 

1 

a 

Snow.  Sleel 

No.  o(  Days 

sua<m 

Max. 

Min. 

•3 
o 

H 

11 

• 

o 

0 

o 

0 

i 
z 

i 

a 

5  » 

0  k 

on 

*        *        * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

98. OM 
100. 5M 
95.1 
95.0 
97.1 

72. 3M 
70. 9M 
71.9 
70.3 
70.8 

85. 2M 
85, 7M 
83.5 
82,7 
84,0 

102 
109 
106 
103 
103 

26+ 
16 
16 
17 
18  + 

60 
60 
59 
63 

31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
25 
27 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
2.76 
3.J5 
6.20 
4.8o 

-    1.99 

1.02 
1.30 
1.4S 
3.40 
2.63 

11 
28 
24 
30 
22 

,0 
,0 
,0 
■  0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

6 
7 
7 
5 

1 
1 

3 
4 
2 

1 

1 
1 
1 

2 

CLARKSVILLE  2  E 
COLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

97.0 
95.8 
96.2 
95.2 

70.6 
73.7 
71,4 
71.2 

83.8 
84,8 
83,8 
83.2 

102 
102 
100 
101 

21  + 

7 
21  + 

7 

68 
68 
62 
65 

31  + 
31 
29 
31 

0 
0 
0 
0 

29 

28 
29 
27 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.03 
2.81 
1.23 
3.05 

,33 
1.32 

.69 
1.36 

11 
27 
29 
30 

,0 
,0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 

7 

0 
3 

1 
2 

0 

1 
0 

1 

OAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  H 
EMORY 
EVADAIE 
FAIRFIELD  3  ESE 

95.1 
97.6 
95.4 
94.5 
96.0 

73.3 
70.8 
70.0 
64.0 
71.8 

84.2 
84.2 
82,7 
79,3 
83.9 

104 
105 
105 
98 
103 

16  + 

16 
17+ 

21  + 
15 

61 
62 

57 
61 
62 

31 
31 
31 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
28 
23 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.15 
3.03 
7.24 
2.57 
5.54 

3.45 
1.01 
4,12 
.76 
2.04 

22 
29 
27 
8 
29 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 
7 
7 
5 

7 
3 
4 
1 
4 

5 
1 
1 
0 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETON 
HEMPHILL 

98.7 
94. IM 

95. 5M 
94.8 

71.4 
71. 4M 

71. 3M 
69.4 

85,1 
82. 8M 

83. 4M 
82.1 

103 
105 

104 
101 

20+ 
17 

14 
17 

63 
58 

65 
62 

31 
31 

31 

30 

0 
0 

0 
0 

31 
23 

26 
26 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2. SO 
7.25 

6.17 
2.44 
7.29 

1.02 
1.96 
2.45 
.69 
2, OS 

30 
26 
26 
22 
28 

.0 
iO 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 
6 
6 
6 

2 
6 
5 

2 

4 

1 
3 
2 
0 
3 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

97.1 
93.3 
97.0 
96.8 
96.2 

72.6 
71.8 
71.2 
71.3 
72.3 

84.9 
82.6 
84.1 
B4.1 
84,3 

.6 

101 
103 
102 
102 
103 

21 
17 
14  + 
17+ 
14 

68 
58 
64 
64 
62 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
21 
29 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
4.49 
1.95 
2.60 
2.09 

1.49 
.  1.72 

,41 

1.23 

1.50 

.86 

,56 

11 
25  + 
27 
30 
30 

.0 
iO 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
2 
6 
5 

0 
3 
1 
3 
2 

0 

2 
1 
0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

94.9 
93.2 
93.8 
91.2 
96.3 

66.7 
72.1 
70.3 
70.6 
72.1 

81,8 
82,7 
82,1 
80.9 
84.2 

.5 

99 

103 
101 
103 
102 

18  + 

16 

6 

17 

16+ 

58 
69 
67 
59 
68 

30 
22  + 
12 
31 
31  + 

0 
0 
0 
0 

0 

29 
21 
27 
19 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.69 
7.36 
4,39 
6.77 
2.30 

-  1.48 

.88 
2,29 

1.38 

1.51 

.70 

30 
26 
30 
18 
26 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

8 

10 

11 

6 

1 
4 
2 
6 
2 

0 
4 
2 
2 
0 

LONCVIEW 

LOVELADV 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

93.3 
95.9 
95.5 

97.7 
91.6 

72.5 
71.2 
73.2 
72.0 
71.5 

82.9 
83.6 
84.4 
84.9 
81.6 

-  1.3 
1.0 

-  2.2 

103 
102 
101 
102 
101 

17 

7 
16+ 

7 
17  + 

59 
64 
67 
65 
60 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 
25 
30 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
2.59 
2.79 
2,15 
4.12 

-   .37 
.84 

1.00 
.70 

1.50 
.60 

1.23 

29 
22 
27 
28 
24 

.0 
,0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
5 
6 

2 

2 
2 
2 

4 

1 
0 

1 

0 
2 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

96.3 
93.9 
92.9 

95.0 
96.0 

71.3 
69.9 
71.5 
72.4 
71.6 

83.8 
81,9 
82.2 
83.7 
83.8 

-  1.0 
1.4 

105 
105 
105 
103 
100 

16  + 

17 

17 

17 

20 

58 
58 
56 

64 
67 

31 
31 
31 
31 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

21 
20 
24 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
9.77 
8.76 
3.75 
2.72 

.18 

1.85 
2.71 
3.33 
1,23 

1.32 

27 
24 
26 
3 
30 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

10 
6 

7 

5 

6 
6 

2 
1 

3 
4 
3 
2 
1 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

96.1 
95. IM 
96.8 
93,9 
95.0 

71.0 
73.2 
69.5 
70.9 
71.5 

83.6 
84. 2M 
83.2 
82.4 
83.3 

.5 

103 
104 
103 
101 
100 

17+ 

16  + 
14 

17  + 
14 

60 
62 
65 
61 
67 

31 
31 
12 
31 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
23 
28 
24 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.88 
2.17 
2,29 
4,10 
3,18 

1.24 
-  1,81 

1.23 

.78 

.72 

1.12 

l.U 

29 
28 
28 
29 
30 

•  0 

•  0 

•  0 
■  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
6 

7 

4 
2 
2 
3 
2 

1 
0 
0 
3 

1 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

95.7 
92.0 
94.2 
94.5 

67.9 
71.6 
70.4 
72.1 

81.8 
81.8 
82.3 
63.3 

107 

104 

99 

105 

17 
16+ 

7 
17 

53 

60 
66 
51 

31 
31 
12 
31 

0 
0 
0 
2 

23 
18 
29 
22 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.92 
8,29 
2,25 
3.70 

3.40 

1.90 

.98 

1.90 

25 
25  + 
30 
25 

.0 
■  0 
,0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

6 

12 

6 

6 

3 

5 
1 
2 

1 
3 

0 

1 

MARREN 
WILLS  POINT 

94.5 
95.2 

65.9 

71.7 

80.2 
83.5 

100 
105 

17 
17 

60 
61 

12 
31 

0 
0 

26 
23 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3,63 
11.58 

l.U 
3.33 

29 
29 

•  0 

•  0 

0 
0 

6 
9 

4 
6 

1 
3 

DIVISION 

63.2 

.2 

4.26 

,86 

.0 

*    *    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 
balmorhea 
canoelaria 
chisos  basin 

90.1 
93.7 

101.4 
84.2 

62.9 
69.5 

68.8 
62.9 

76,5 

81,6 

85.1 
73.6 

-   .9 

98 
104 

108 
92 

22  + 

57 
61 

63 
59 

2 
31 

4 
31  + 

0 

0 

0 

1 

19 
26 

30 
S 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.25 

1.41 

1.25 

4.07 

-  1,53 

.93 

.73 

.53 
1.52 

24 
24 

24 
26 

.0 
,0 

■  0 
,0 

0 
0 

0 
0 

3 
3 

4 
7 

1 
1 

1 
2 

0 
0 

0 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO              R 

FABENS 

95.5 

98. IM 
93.9 
94.4 
94.6 

64.5 
67, 9M 
68.8 
70.1 
66.8 

60.0 
83. OM 
61.4 
82.3 
80.7 

.4 

105 
108 
102 
100 
101 

6+ 
18  + 

60 
58 
64 
62 
62 

31  + 
31 

3+ 

2 
29+ 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
29 
26 
28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 

.08 

.44 

2.34 

3.07 

1.05 

1.09 

.05 

.26 

1,65 

1,49 

3 

31 

25 

2 

3 

lO 
.0 
•  0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 
4 
6 

2 

0 

0 

1 

2 

1 
0 
0 

1 
1 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

93.4 
96. 2M 
98.9 
88. 9 

64,9 

67, BM 

71,7 

60,6 

79.2 
82. DM 
85.3 
74.8 

103 

106 
99 

6 

6+ 
6 

61 
64 
65 
58 

3  + 
31 
3 

22  + 

0 
0 
0 
0 

26 

30 
30 
16 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.12 

.04 
1.84 
2.22 

.06 

.04 

1.06 

1.36 

23 

23 

2 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
5 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

1 

1 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

91.4 

98.0 
84. 7M 
90.7 

58,6 

70.6 
58. 7M 
66.3 

75.0 

84.3 

71. 7M 
78.8 

100 

108 
94 
99 

5 

5  + 

4 

6 

53 

65 
53 
62 

2 

30 
31  + 
31  + 

0 
0 

1 

0 

21 

31 
5 

23 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.63 

.00 
1.29 
1.21 

,24 

,00 

.49 
.77 

28 

24 

1 

,0 

•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

0 

4 
3 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
.lULY 

L971 

Temperature 

Precipilalion 

if 

'4 

li 

e 
n 

i 

< 

I 

c 

1 
1 

• 
1 

i. 
& 

i 
1 

No.  ol 

D.y 

. 

1 

|1 

• 
J 

• 
& 

Sno 

•v.  Sleel 

No.  of  Day* 

SUHon 

M 

X. 

Mln. 

1 

11 
it 

ii 

• 

s 

• 

s 
s 

I 

z 

8 
S 

8 

1 

.'1 

•:l 

PECOS 

PENWELL  I  SSE 

PRESIBia 

RED  BLUFF  0AM 

SALT  FLAT  10  ENt 

98.7 
97.3 
100. & 
96.8 
93.4 

68.1 
69.1 
73.9 
66.6 
68. 3 

83.4 
83.2 
87.3 
82.7 
80.9 

.8 

110 
106 
109 
107 
104 

6 

13 

5 
5  + 

7 

64 
61 
65 
56 
57 

31  + 
31  + 
26 
30 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 
30 
27 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
3.64 
1.40 
2.59 
2.51 

.12 

.46 
2.00 

.76 
2.28 
1.65 

30 
26 
18 
30 
24 

.0 
iO 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 
2 
3 

0 
3 

1 
I 
2 

0 
2 

0 

1 
1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

91.7 
93.3 
93.'. 
9*. 8 
95.0 

66.9 

70.5 
64,6 
66.4 
69.4 

79.3 
81.9 
79.0 
80.6 
82.2 

100 
101 
100 
104 
106 

4 

6  + 
5 
S 

63 
65 

57 
61 
64 

28  + 
31  + 
25 

31  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

26 
27 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 

.46 

2.06 

2.62 

2,69 

.43 

.34 

1.23 

1.87 
1.31 

25 
23 

31 
24 
23 

■  0 

•  0 

•  0 

•  0 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 
3 

4 

0 
0 
2 
1 
2 

0 
0 

1 
1 
1 

Y5LETA 

98. 6M 

67.6 

83. IM 

105 

19 

62 

20  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.92 

.57 

23 

•  0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

80.7 

.4 

1,61 

-   .19 

•  0 

•   »   » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

91.4 
96.3 
96.4 
93.0 
93.7 

71.3 
64.5 
70.4 
68.6 
71.2 

81.4 
80.4 
83.4 

eo.B 

82.5 

.3 
-   .3 

97 
105 

101 
97 
97 

23 

t>* 
21  + 

8 
26 

68 

57 
64 
63 
66 

I 
31 
31 
31 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
28 

30 
28 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,80 

1.12 

.03 

.35 

.50 

-  2.71 

-  2.15 

.64 
.74 
.03 
.35 

.50 

27 
27 
25 
27 
25 

•  0 
,0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

0 

1 
1 

2 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

94.2 
95.6 
93.2 

90.6 
94.7 

68.1 
69.5 
69.0 
69.5 
65.7 

81.2 
82.6 
81.1 
80.1 
80.2 

101 
99 
96 
96 

103 

8+ 

21  + 

22  + 
10 

6+ 

60 
58 
66 
66 
58 

31 
31 
21 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
29 
22 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
0 
0 
0 
0 

13,99 

3,69 

,08 

,96 

.20 

6.51 

1.56 

.08 

.62 

.13 

26 
24 
27 
26 
24 

■  0 

•  0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
0 
3 

1 

5 
2 
0 

I 

0 

4 
2 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WSO 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

92.2 
95.2 

93.0 
94.9 
97.2 

71.7 
68.0 
66.0 
69.5 
70.5 

82.0 
81.6 
79,5 
82.2 
83.9 

-  4.2 

96 

104 
101 
101 
102 

23+ 
5 

10+ 

20 

23 

66 
59 
58 
63 
63 

31 
31 
31 
31 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
25 

25 
28 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
5.75 
1.93 
1.89 
2,16 

•   ,86 

.33 
2.25 

1.10 
1.07 
1.58 

25 
26 

27 
27 
31 

iO 
.0 
•  0 
iO 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
5 

3 
3 

0 
4 
1 
2 
1 

0 
2 

1 

I 
I 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

95.2 
95.5 

94.8 
94.7 
94. IM 

66.8 

70.6 
68.0 
69.2 

71.0 

81.0 
83.1 
81.4 
82.0 

82. 6M 

.6 

-  1.4 

102 

100 

99 

101 

101 

16 
22  + 
21 
8 
23 

62 
66 

62 
56 
67 

31  + 
31  + 
31 
31 
27  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
28 
26 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2. 74 
3.63 
,73 
6.25 
3,22 

.  1.59 
4,35 

1.57 
2.00 
.25 
1.45 
2.21 

25 
25 
25 
31 
25 

iO 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

7 
5 

2 
2 

0 
6 
2 

1 
2 
0 
3 

1 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

97.5 

M 
95.2 
94, OM 

69.5 

M 
70.2 
67. IM 

83.5 

M 
82.7 
80. 6M 

-  1.8 

104 

105 
97 

16 

5 

30+ 

61 
63 
62 

64 

31 
31 

31 
13  + 

0 
0 
0 
0 

27 
26 
28 
29 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3,38 

5,29 

,52 

.73 

1.36 

1.10 

2.74 

.45 

.51 

25 
26 
28 
26 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

4 

4 
I 
2 

3 
2 

0 

1 

2 
2 

0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

95.1 
94. 8M 
91.3 

97.9 
94.0 

66.4 
65. 8M 
67.2 
69.0 
72.7 

80.8 
80. 3M 
79.3 
63.5 
83.4 

103 
103 
100 
106 
100 

5 
6 
5 
5 
5 

56 
57 
59 
59 
67 

31 
31 
31 

31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
20 
27 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.56 

T 
3.54 
2.51 
1.55 

6,34 
.62 

3.01 

T 
1.56 
1.21 
1.50 

26 
30 
27 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
4 
3 

I 

4 
0 
2 
3 

1 

4 

0 
2 

I 
1 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

RDCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO           R 

93.5 
97.1 
90.7 
94.4 
95.4 

67.8 
70.1 
67.2 
69.4 
70.2 

80.7 
63.6 
79.0 
81.9 
82.8 

-  2.0 

103 

103 

96 

103 
104 

4 
6+ 
10 
6 
5 

60 
61 
61 
61 
62 

31 
31 
31 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

27 
22 

25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,32 
1,14 
2,82 
2,46 

1,84 

•  43 

.69 

.90 
2.00 
1.97 
1.37 

28 
24 
25 
24 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
2 
3 

2 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

1 
1 
I 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

95.3 

94.4 
96.7 
95.0 
93.7 

71.5 
66.6 
70.1 
69.9 
68.1 

83.4 
80.5 
83.4 
82.5 
80.9 

102 
100 
103 
100 
102 

23+ 

16+ 

7 
29 

5 

60 
58 

58 
61 
58 

31 

31 
31 
12 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
30 
30 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,39 

6,09 
,69 
.36 

.90 

-  1.57 

3.10 

2.45 

.37 

.29 

.60 

24 
26 
24 
27 
24 

.0 
.0 
iO 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
2 
1 
3 

4 
4 
0 
0 
1 

3 
3 
0 
0 
0 

DIVISION 

81.7 

-  1.4 

2.63 

,37 

.0 

•    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

97,0 
96.7 
99,3 
97.2 

74.8 
73.0 
73.1 
71.4 

85.9 
64.9 
86.2 

84.3 

1.4 

.6 

2.1 

101 
101 
103 
100 

20+ 
30 
21  + 
23+ 

67 
68 
68 
64 

31 
13 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

29 
31 
30 
30 

0 

• 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.23 

.09 

1,62 

1,79 

-  .95 
.  2.78 

-  1.26 

.94 

.09 

26 
11 
27 
28 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
4 

2 

1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

93,5 
99,0 
91.5 
95.6 
96.6 

73.3 
71.7 
79,9 
74.2 
73.3 

83.4 
85.4 
85.7 
84.9 
65.0 

.8 

95 

103 
94 
98 

100 

30  + 
27  + 
27+ 
29  + 
28 

70 
66 
75 
70 
70 

30  + 

31 

31 

30 

19+ 

0 
0 
0 
0 

0 

31 
31 
28 
31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.73 
,02 
.31 

.03 

-  2.20 
.  2.01 

T 

.30 

.02 

.30 

.03 

14  + 
28 
10 
27 
8 

•  0 
,0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 
1 
0 

c 

0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  w 
FLtmESVlLLE 
GOLIAD 
GONZALES 

99.6 
98,8 
97,0 
97,0 
97,6 

72.7 
72.6 
74.7 
73.1 
73.2 

86.2 
85.7 
85.9 
85.1 
85.4 

1.4 

104 
102 
100 
100 
101 

20 
29  + 
23  + 

7 
30+ 

64 
66 
70 
69 
68 

31 

31 

14+ 

19 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,21 
T 

,00 
1,63 

.64 

-  2.84 

-  1,34 
•  2,15 

.09 
T 

.00 

1.10 

.54 

31 
28 

14 
2 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 

1 

0 

0 
0 

\ 

0 
0 
0 

1 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 

97.8 
97. 8M 
98.9 
96.2 

72.1 
71. 9M 
71.4 
73.5 

85.0 
84. 9M 
85.2 
84.9 

.7 
.0 

102 
102 
102 
100 

29+ 
21 
20 
30  + 

68 
69 
65 
69 

31  + 
13+ 
13 
13 

0 
0 
0 
0 

31 
?0 
31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.50 
.26 
.12 

.00 

•  2.10 

.44 
.19 

.12 
.DC 

14 
27 
10 

•  0 

,c 

•  c 

•  c 

0 
0 
0 

c 

1 
1 
1 

c 

c 
c 
c 
c 

0 
0 
0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  196   - 


,      ^                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Continued 

TEXAS 
.lULY 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'4 

is 

1 

i 

|z 

J 
S 

S 
& 

1 

• 

a 

i 

1 

No.  of  Days 

3 
i2 

{i 

Q 
1 

1 

Snow.  Slool 

No.  ol  Daya 

SUtlon 

Max. 

Mln. 

1 

11 

OS 

is 

• 

i 

2 

S 

s 

o 

•si 

^J 

^1 

^J 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULINO 
.HATHIS 
NATALIA 

98.6 
95.9 
96.3 
98.1 
98.2 

72.9 
72.9 
72.1 
71.3 
70.8 

85.8 

84.4 
84.2 
84.7 
64.5 

-   .8 

103 
101 
100 
104 
101 

20 
8 
21 
29 
29+ 

68 
66 
65 
68 
66 

31 
31 
31 
13  + 
19  + 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
30 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.61 

1.46 

1.33 

.71 

.21 

-  1.50 

.24 

.73 

1.18 

.67 

.16 

16 
31 
25 

18 
25 

■  0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 

1 
1 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIxON 

RED  ROCK 

REfUCIO 

ROBSTOWN 

98.4 
97.1 
96.8 
96.6 
95.4 

74.7 
72.7 
72.5 
73.5 
74.1 

86.6 
84.9 
64.7 
85.1 
64.6 

1.5 

102 
101 
101 
100 
96 

21* 
29  + 
27 
30 
31  + 

68 
69 
65 
70 
71 

31 

31  + 
31 
13  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 

.05 
.75 
.06 
.10 

-  1.70 

.35 

.04 
.45 
.06 
.10 

18 
16 
18 
31 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SECUIN 

90.'. 
96.8 
97.2 
99.0 
99.6 

77.8 
75.0 
70.8 
71.1 
73.4 

84.1 
85.9 
84.0 
85.1 
86.5 

1.9 
.2 
.9 

2.4 

92 

100 
101 
103 
103 

28  + 

16  + 
30+ 
26 

7 

72 

70 
65 
67 
67 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
31 
30 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.28 

1.05 

.08 

.47 

1.36 

-  1.04 

-  2.45 

-  3.30 

-  .84 

.25 

1.03 
.06 
.30 
.98 

9 
26 
28 
11 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

SINTDN 

shithville 
somerville  dam 
washington  state  park 
yoakum 

95.5 

96, 3M 
96,9 
97,9 
97,3 

74.9 

73.8m 

73.4 

71.9 

72.4 

85.2 

85. IM 
85.2 
84.9 
84.9 

.0 

102 
100 
101 
101 
101 

30 
29  + 
21  + 
26  + 
20 

71 
66 
66 
65 
67 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
30 
30 
29 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.49 

.19 

.27 

1.72 

2.61 

-  2.50 

.27 
.19 
.10 
.85 
2.44 

30 
8 
12 
27 
20 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

I 
1 

3 
2 

0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

85.1 

.5 

.62 

-  2.06 

.0 

•    *    • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  M 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

93,7 
96,* 
93,1 
93.7 
93.1 

72.7 
73.2 
70.6 
75.2 

76.1 

83.2 
84.8 
81.9 
84.5 
84.6 

-   .4 

98 
99 
98 
97 
98 

21 
10 
22  + 
22  + 

7 

69 

66 
67 
71 
71 

31 
31 
14  + 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

30 
26 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
2.63 
3.93 
.82 
5.92 

-  1.60 
.39 

1.44 
.75 

2.70 
.28 

2.42 

31 
31 
21 
3 
30 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
7 
4 
6 

3 

4 
1 
0 
3 

1 

0 

1 

0 
3 

CLEVELAND 
DAnEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPD 
FREEPORT  2  NW 

96.4 
95.0 
96,7 
96, 3M 
93.6 

70.9 
72.5 
70.5 
72. 9M 
78.4 

83.7 
83.8 
83.6 
85. 6M 
86.0 

.5 

100 

98 

100 

102 

97 

8 
26  + 
22  + 
21  + 
22 

66 
70 
67 
70 
73 

31  + 

18  + 

19  + 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 

.43 
.54 
.85 
.75 

-  3.31 
•  2.91 

.38 
.29 
.42 
.46 
.55 

26 

8 

11 

10 

8 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

1 

3 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

86. S 
95.8 
94.4 
95.0 
92. J 

60.2 
71.9 
73.6 
70.9 
76.8 

83.4 
83.9 

84.0 
63.0 
84.7 

.3 

1.5 

1.0 

-   .2 

1.0 

89 
100 
99 
99 
95 

7 

7 
20 
21  + 
30 

72 

67 
71 
69 
72 

31 
13 
21  + 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
30 
29 
29 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
1.42 
3.38 
2.22 

.03 

-  2.81 

-  2.61 

-  .91 
•  2.83 

-  3.50 

.73 
.60 
1.90 
.81 
.03 

31 
30 
29 
21 
10 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
5 

0 

2 
2 

2 
2 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

94.6 

90.0 
91.5 
92.5 
93,2 

73.6 
73.1 
78.6 
66.4 
77.2 

84.1 
81.6 
85.1 
79.5 
85.2 

-  3.5 

98 
94 
94 
98 
97 

22  + 

21  + 
30+ 
15 
24  + 

70 
66 
72 
SI 
69 

15 
31 
31 
11 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

17 
30 
23 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 

4.62 

.64 

.68 

1.09 

-  2.92 

1.04 
.96 
.56 
.32 

1.05 

8 

21 

9 

8 

27 

.0 
.0 
•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

11 

1 

3 

1 

2 
3 

1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

I 

PORT  ARTHUR  WSO           R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

91,3 

90.7 
95.2 
95.6 

72.1 

81.9 
73.2 
71.4 

81.7 

66.3 
84.2 
83.5 

-   .2 

.7 

97 

93 
99 
99 

5 

31 
21 
30+ 

67 

76 
70 
66 

31 

31 

31  + 
18  + 

0 

0 
0 
0 

27 

29 
31 
29 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.31 

.17 
1.28 
1.09 

.  1.69 
-  2.95 

1.34 

.14 
.79 
.45 

27 

10 
8 
8 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 

1 
3 

4 

2 

0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 

VICTORIA  WSO              R 

95.1 

75.2 

85.2 

2.0 

98 

21  + 

70 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.  3.34 

.27 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63.9 

.6 

1.85 

-  2.85 
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Continued                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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31 
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•  0 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
MATADOR 

LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTDN  5  NNE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KILLEEN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
14    STATIONS 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRADV  2  NNW 


> 

HI 

DATE 

05 

50 

DATE 

30 

16.16 

.00 

6.51 

DATE 

26 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Rainfall  occurred  during  the  first  and  last  weeks 
of  the  month.  In  between,  the  weather  was 
monotonously  dry  and  rather  hot.  As  a  result, 
most  areas  reported  less  than  average  July 
rainfall.  Exceptions  were  the  El  Paso  area, 
which  had  a  deluge  near  the  first  of  the  month 
and  numerous  small  showers  throughout  the 
month,  and  portions  of  central  Texas  which 
had  torrential  rains  of  5  or  more  than  11 
inches  near  the  end  of  the  month.  This  was  the 
first  month  of  above  normal  rainfall  at  El 
Paso  since  June  1970.  Near  the  end  of  the 
month  Brady  received  13.69  inches  within  5 
days,   of  which  8.27  inches  fell  within  26  hours. 


Waco  received  a  total  of  8.58  inches  during 
the  month,  the  greatest  July  total  at  Waco  since 
1903.  However,  for  most  of  Texas  the  severe 
to  extreme  drought  that  gripped  the  State  at 
the  beginning  of  the  month  prevailed  through- 
out the  month.  Conditions  grew  steadily  worse 
during  the  middle  of  the  month  but  the  end  of 
the  month  rains  brought  some  improvement. 
Consequently,  the  soil  moisture  deficit  was  about 
the  same  at  the  end  of  July  as  it  was  at  the 
beginning.  Worse  off  at  the  end  of  July  than  at 
the  beginning  were  south-central  Texas  and  the 
upper  coastal  section. 


Robert  Orton 
Climatologist  for  Texas 
National  Weather  Service  Office 
Airport  Administration  Building 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas    78723 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   198    - 


DAILY  PRECIPITATION 
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,03 

MEMPHIS 

2.70 
4.37 

.30 
.34 

.10 
.71 

.25 
1.90 

T 

.60 

1.00 
I.IO 

.32 

.45 

T 

MDBEETIE  2  S 

MUNDAY 

4.16 

.03 

T 

,04 

.05 

1.48 

.62 

1.94 

NORTHFIELD 

.84 

.02 

.04 

.03 

,05 

T 

.04 

.01 

.04 

.61 

T 

T 

NOVICE  1  E 

3.00 

1.54 

.73 

.73 

NUGENT  1  ESE 

2.76 

T 

,10 

.60 

,50 

1.39 

.17 

nota*  loUowmg  Slalion    Index. 
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•3 

Day  of  Month 

Station 

^ 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  I  9 

10  1  n  12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  I 

23   24 

25  1 

26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

PlOUCtH 

.«9 

,10 

T 

.11 

.10 

.18 

PiDUciH  IT  sse 

.JT 

.07   .16 

.14 

PITCHFODK  KANCH 

.20 

.20 

POliR 

.9a 

T 

.27 

,15 

.26 

,19 

■  13 

POST 

I.IA 

.40 

.21 

.07 

.13 

,U        .21 

.01 

QUANAH  9  SE 

.99 

.22 

.03 

.01 

,23   ,06 

^ 

Roav 

2.M 

.66   .10 

.15 

.02 

.10  1.80 

•OSCOE 

3.19 

T 

T 

.20 

1,00   ,90 

.40 

.60       1.15 

ROSS  RANCH 

.SB 

.18 

.40 

ROTAN 

1.86 

.21 

.09   .22 

.06 

.59 

.63 

.14 

SEYMOUR 

l.Il 

.01 

.20 

.12 

.17 

.27 

T 

1.04 

T 

SHAMROCK 

1.6B 

.19 

.09 

.60 

.07 

.35   .22 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

l.«» 

.22 

.07 

1.02   .14 

SNYDER 

1.7« 

.20 

.75   .03 

.64 

.16 

SOUTH  CAMP  (6666) 

.86 

.05 

.16   .18 

.43 

■  02 

STAMfORO  1 

3.29 

.87 

.18 

1.49 

.73 

TAMPICO 

.92 

.22 

.10 

.20 

lESCO 

1.3« 

.31 

.17   .62   .24 

TRENT  2  ENE 

9.49 

.03 

3.60   .01 

.34       1.31 

TRUtY  3  ESE 

2.96 

.06 

.03 

T 

.32  1.78 

.07 

T     .65 

.05 

TRUSCOTT 

1.16 

.12 

.19 

.33   .06 

.46 

TURKEY  2  WSK 

1.21 

.10 

,10 

.12 

.28 

.42   .10   .09 

VERNON 

.99 

,01 

.21 

.17   .96 

VOSS  1  WSB 

«.31 

T     .44 

T 

T 

1.72   .66 

.26   .28   .60 

.13 

WELLINGTON  1  NNM 

- 

.25 

.29 

.07 

.16 

.30 

.07 

hIChita  falls  wSO      R 

1.83 

.29 

T 

.01 

1.37 

.12 

.06   ,02 

MICHITA  VALLEY  FARM  29 

2.16 

.01 

T 

,01 

1.93 

.03 

,05   ,33 

WINTERS  1  NNE 

2.92 

,60 

T 

.10   .90 

T     .09 

,36   ,96   ,03 

■  32 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

2.16 

,65 

.11 

.07   ,41 

.07 

.15   .47   .21 

.0? 

ALEDO  «  SE 

4.79 

,64 

.02 

.11 

,39 

1.92 

.30 

.04   .24  1.32 

.21 

ANDICE  1  UNW 

8,92 

.60   .26 

T 

2.31 

.22   ,16  3,63 

1.72 

ANNA 

3.79 

1.20 

.40   .63  1.32 

ANTELOPF 

.84 

.02 

.05 

.12   .12 

.02 

.11   .40 

ARCHER  CITY 

1.61 

.01 

T 

.02 

.61 

.60 

.27   .10 

4RLIN0T0N 

5. A3 

,52 

.08 

.34   .82 

.36 

.26 

.67  1.02  1.14 

.02 

tVALON 

5.69 

T 

1.69 

T     .89 

T 

.14  1.92 

T     .90   .11 

T 

lAIRO 

3.06 

1        .10 

1.00 

.99 

.99 

.03        .77 

BARDHELL  DAM 

6.26 

,03 

.10 

.67   .06 

.16 

3.63 

.02  1.26   .31 

BELTON  DAM 

6.3» 

1.19 

.73 

2.77   .49 

.03   ,02   ,29 

.66 

BENBROOK  DAM 

6.69 

.23 

.13 

T 

.03 

.39i  1.73 

.11   .16 

.01  1.40  2.42 

BQNHAH 

4.28 

.02 

.02 

.13  1.15 

.17   .31 

1.65   .66   .17 

BOH  IE 

3.67 

1.01 

.09 

1.50 

,42   ,63 

BOYD 

2.80 

T    1.35 

.78 

T     ,49   .18 

BRAZOS 

3.3B 

.02 

.04 

.38 

,16 

.11 

.18   .21 

1.07 

.03 

.11       1.07 

BRECKENPIDOE 

3.13 

1,52   .03 

,19 

.02 

.20   T 

.23   .22 

.71        .01 

BRIDGEPORT 

3.39 

T 

.06 

.09  1.03 

.64 

.14   .27  1.12 

BROHNWOOO 

1.95 

.03   .16 

.42 

.36 

.04   .15   .02 

.75 

BURLESON  2  SSH 

2.68 

T 

.47   .21 

.07 

.51 

.29   .44   .58 

.11 

BURLINGTON  3  HSU 

2.32 

.10 

.11 

.94 

.02   .16   .06 

.91 

CAMERON 

.84 

.04 

.02 

.06 

.07        ,65 

CARROILTON 

4.64 

.75 

.76 

.69 

.20 

.36  1.10   .60 

CELINA 

3.19 

,03 

T 

.48 

1.61  1.07 

CENTER  CITY 

B.B5 

1.04 

3.01 

.45  1.56 

1.73   .73   T 

.13 

CHALK  MOUNTAIN 

6.59 

.37 

,18 

.03 

T     .08 

.10 

.35 

.10  2.03  2.90 

.41 

CLEBURNE 

6. OB 

T 

,49 

.02  1.92 

.29 

1.62   .20  1.74 

CLIFTON  10  E 

3.47 

.19 

T     .92 

.27 

.10   .56 

.75        .66 

COMANCHE 

2.94 

.02 

.34 

.46 

1.24 

.02        .06 

.38 

COOPER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

-   -   - 

- 

- 

- 

- 

COPPERAS  COVE 

7.08 

2.24 

.57 

,94  1.C6 

T    1.45   .10 

.72 

CORSICANA 

4.30 

T 

T 

.66 

1.65 

■59   .14 

1.09   .19 

CRANOALL 

4.66 

.33 

.86 

T    1.23 

.04  2.02   .18 

CRES50N 

4.50 

.20 

.10 

,20 

T     .30 

.45 

T     .05 

.20   .39  2.03 

.42 

CROSS  PLAINS 

2.25 

.10 

.16 

.37 

.40   .02 

.56   T    .48 

.14 

DALLAS  HSO             //R 

4.72 

.06 

T 

,59   T 

.53   .62 

.14 

2.27   .29   T 

DAVILLA 

1.20 

.26 

.41   .51 

DECATUR  2  SSH 

2.24 

.09  1.42 

.33 

.01   .16   .27 

DENISON  DAM 

1.87 

.10 

.52   .35 

.04 

.52 

.34 

DENTON  2  SE 

5.33 

.07 

.78 

.69 

.23 

1.98   .06  1.96 

DUBLIN 

3. 38 

.04 

.02   .16 

.03 

.04   .12 

.09  1.63   .94 

.11 

DUNDEE  6  NNH 

1.02 

.04   .39 

.07   .32 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

. 

. 

- 

... 

.       .       - 

... 

... 

-   .   . 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

-     .     . 

« 

EASTLAND 

2.79 

.07 

.14 

.09 

.16 

T     .26   .92 

T 

1.00 

.15 

ENNIS 

5. 81 

T 

T 

.93 

.32 

.40  3.10 

.40   .46   ■IB 

.02 

EVANT 

7.88 

.65 

4.35 

.40  1.20 

.20   .80   .08 

FARMERSVILLE 

2.68 

,45 

T 

.24 

.27 

T 

1.70   .22 

FERRIS 

3.12 

.14 

T 

.01 

.26 

.50 

.67 

.03  1.10   .39 

FLORENCE  3  SE 

9.73 

.51 

.50 

.33 

T    3.56 

.OB       1.30 

J. 45 

FORESTSURO  «  S 

2.51 

.17 

.17 

T 

.72 

T     T 

1.25   ,20 

FORT  HORTH  HSO           R 

3.60 

.82 

,07   T 

T 

.59   .19 

T     .31 

1.37   .25   T 

FRISCO 

5.12 

,09 

T 

T    1.19 

T     .24 

1,43   ,96  1,21 

FROST 

4.94 

.04 

.29 

1.36 

.03 

.31  2.10 

,01   ,39   .12 

■  09 

GAINESVILLE 

3.42 

.76 

.13   .61 

1.09 

.87 

CATESVILLE 

10.52 

1.98 

5.76 

1.09   .96 

.08   .44   .17 

.46 

CEORGETOHN 

1.74 

T 

.02   .84 

T     .61 

■  23 

GLEN  ROSE  2  H 

6.77 

T 

T 

,02  1,53 

.04 

.02   .22 

1.26   .06  3.62 

GOLOTHHAITE 

. 

. 

.38 

. 

GRAHAM 

4.68 

.29 

.59 

.07 

.03 

2.00   ,46 

.64 

.03   .21   .20 

CRANBURV 

3.72 

.07 

.18 

.07   .29 

.18 

.11   T    2.77 

.05 

GRANGER 

.95 

.03] 

.36   .20 

.36 

GRAPEVINE  0AM 

3.32 

.04 

,05 

.791   .19 

.90 

.14   .88   .37 

GREENVILLE  7  NH 

5.16 

,47 

■  12 

.59 

.04 

.19 

.16  1.38  2.07 

GROESBECK 

5. 84 

.51 

1.30 

1.68 

.16 

.46 

.11  1.18   .24 

CUNTER 

3.35 

T 

T 

T 

.03   .37 

T 

.18  1,60  1.17 

HAMILTON  2SSE 

9.18 

•  02 

T    1. 00 

4.24 

.34  2.93 

.65 

HENRIETTA 

2.15 

1.55 

.33   .16 

.11 

HEHITT  1  SE 

9,21 

.16 

2.62 

3.50 

.44   .03 

.96   .75   .53 

.20 

HICO 

5,89 

.08 

T 

T     .15 

.48 

.49   .30 

.69  2.03   .97 

.70 

HILLSBORO 

4.24 

.12 

.75 

1.17 

.02 

.04  1.03 

.83   .22 

.04 

HONEY  GROVE 

4,B2 

T 

1,40 

1,40 

.70  1,09   ^27 

HUCKA8AY 

7,09 

,13 

T 

T 

.07 

,25  4,00 

T 

.29  2.17 

.16 

HURST  SPRINGS 

6.33 

.02 

,38 

1.73 

,34   ,62 

,63  1,39   .61 

.45 

INDIAN  GAP 

7.6T 

1.36 

2.96 

,06  1.32 

.89   ,48   ,40 

JACKSBORO 

2.27 

.06 

.04 

.72  1.04 

.20 

,20   .01 

JaRREll 

2, SO 

.60 

1.20   .40 

■  40 

KAUFMAN  3  SE 

9,64 

T 

1.77 

1.70 

1.64 

.02  3.90   .61 

kENNEOAlE  6  SSh 

2,25 

T 

.08 

.69'   .09 

.12 

.09   .89   .12 

.01 

KILLEEN 

16.16 

.08 

1.621   .24 

3.62  2.74 

2.47  1.99   .70 

2.70 

LAVON  DAM 

4.81 

.18 

.72 

T 

1.06J  .03 

.12   .73  1.97 

lehisvule  dam 

6.76 

.02 

.01 

.36 

T 

3,06 

.42   .62  2. 29 

LIPAN 

4.32 

.15 

.20 

.13   T 

,72 

.99       2^00 

.35 

S*«  r«lM«nr*  n 
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Continued 

JULY 

1971 

_ 

Day  of  Month 

SlaUon 

O 

H 

1  I 

2  1 

3 

4    5  1  6 

7  1  8   9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20 

21 

22  1 

23  { 

24 

25  1 

26  1 

27 

28   29 

30 

31 

HIRLIN  3  NE 

7.13 

.24 

1.83 

1.62 

.93 

.12  1.80 

1.01 

MARYS  CREEK 

7.3A 

2.19 

1.51 

.49 

.19 

.91 

.29 

.20   .33 

1.24 

MC  CREGOR 

13.32 

3,(5 

3.60 

.21 

1.44 

.95   .37 

2.70 

.40 

nCKINNEV  3  S 

6.02 

.03 

1.02 

,73 

.12 

.59 

.15  1.07 

2.32 

BERIOIAN  STATE  PARK 

7.57 

1,62 

.30 

.44 

.94 

T    3.11 

1.16 

hEXlA 

5.18 

.27 

.40 

1.65 

.93 

.05 

.09  1.59 

.60 

MIO  CITY 

8.59 

.15 

1.75 

T 

T 

2.91 

.75 

T 

.45 

T 

.12  2.00 

.42 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

2.95 

.04   .01 

.20 

T 

.22 

T 

.31 

.20  1.81 

,06 

MORGAN  3  HNW 

3.1A 

.13 

.14 

.65 

.12 

.07 

.60 

.34   .37 

.30 

.42 

MORGAN  MILL 

4.99 

.38 

.17 

1.29 

.25 

.19 

.09   .20 

2.50 

hUENSTEB 

1.86 

.09 

.03 

.06 

1.27 

.43 

.03 

MULLIN 

6.12 

2.90 

1.45 

.46 

1.19 

.56 

NAVARRO  MILLS  0AM 

5.17 

.78 

.09 

,22 

1.82 

.80 

.53 

.18 

T     .59 

.16 

NEMPORT 

3.23 

.56 

.80 

1.28 

.59 

OLNEY 

1.12 

.20 

.25 

T 

T 

.20   .47 

QLNEY  5  NNW 

2.47 

.15 

T 

.12 

.45 

.25 

1.35 

.15 

PALO  PINTO 

3,06 

1.03 

,59 

.21 

.30 

.43 

.20 

.30 

PARIS 

7.59 

T 

.65 

.25 

.76 

.91 

.04 

1.38 

.30 

.73  1.87 

,90 

PILOT  POINT 

3.37 

T 

.33 

.02 

T 

T 

.09 

.64 

.10 

.43  1.70 

,07 

POSSUM  KINGOOM  DAW 

3.83 

.65 

.23   .01 

.04 

.27 

1.50 

T 

.02 

.33 

.70   .07 

,01 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.56 

.06 

.28 

.08 

.11 

1.24 

.08   .09 

,07 

.59 

PUTNAM 

2.89 

.11 

.06 

.29 

.22 

.37 

.15 

1.69 

QUINLAN 

4.46 

.09 

T 

.10 

T 

T 

1.97 

T 

.21 

.97 

.72   .03 

.47 

RAINBOW 

5.66 

1.16 

1.30 

.06 

.39 

1.37 

1.02 

.40 

RANGER  I  W 

2.76 

T     .17 

.14 

.23 

.67 

.08 

.10 

1.37 

T 

RED  OAK 

2.95 

.12 

.17 

T 

T 

T 

.28 

.15 

T 

1.19 

.08   .42 

.40 

.18 

RICHARDSON 

5.14 

T 

.69 

1.28 

.19 

.03 

.93  2.29 

.21 

RINGGOLt 

.59 

.30 

.16 

.08 

.05 

RISING  STAR 

1.59 

T 

.38 

.44 

.07 

T     .29 

.26 

.19 

ROANOKE 

1.93 

.39 

.04 

.02 

.39 

.12 

.23   .18 

.60 

ROCKDALE 

.60 

.02 

.03 

.29 

.30 

ROCKWALL 

6.62 

.09 

1.11 

.01 

1.03 

.20 

.23 

2.49 

.09   .63 

.92 

ROSEBUD  3  USW 

3.55 

T 

.30 

1.81 

T 

.11 

1.33 

ROSS 

7.5« 

.30 

2.20 

2.70 

.54 

1.01 

.67 

.16 

ROSSER  1  SE 

7.82 

3,16 

3.07 

1.02 

.97 

ROUND  ROCK  3  E 

2.00 

.02 

T 

1.52 

T 

.14 

.32 

SANG6R 

2.59 

.14 

.86 

,03 

.92 

.02 

.91   .07 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.82 

.09 

.20 

T 

.27 

.40 

T 

T 

.06 

.46   .35 

T 

SLIDELL 

2.01 

.86 

.36 

.79 

.04 

SPRINGTOWN 

4.49 

T 

.07 

.37 

.39 

.01 

.99 

.21 

.10   .07 

2.25 

STEPMENVILLE  A  N 

5.30 

.10 

.10 

.10 

.10 

.15 

.34 

.36 

2.99 

1.20 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

5.21 

.95 

.56 

2.27 

.86 

.04 

.53 

STR4WN  S  NNE 

3.06 

.84 

.32 

.03 

T 

.18 

.12 

.16 

.04   .08 

1.22 

.07 

TAYLOR 

1.24 

.98 

.10 

.16 

TEMPLE 

4.42 

.64 

.53 

2.04 

.12 

.01   .03 

.63 

.40 

TERRELL 

5.75 

.07 

.05 

.28 

1.10 

.89 

.05  3.09 

.30 

THORNOALE 

1.09 

T 

.20 

.99 

THORNTON 

5.79 

1.00 

1.65 

.12 

.39 

.19 

1.49 

1.04 

THRaCKHORTQN 

1.93 

.41 

■  02 

T 

.01 

.28 

.36 

T 

.85 

THURBER  5  NE 

3.76 

.27   .10 

.11 

.20 

.41 

.05  2.30 

.32 

TRENTON 

4.99 

1.31 

T 

.72 

1.15  1,39 

.46 

TROY 

6.97 

1.41 

1.89 

.92 

.12 

.07   .16 

2.40 

.40 

VALLEY  VIEW 

5.19 

.49 

.16 

.74 

2.00 

T    1.69 

.06 

WACO  DAM 

10.14 

.03 

.10 

3.13 

4.26 

.35 

1.13 

.15   .74 

.10 

.15 

WACO  WSO                 R 

8.59 

.17 

.77 

2.74 

2.86 

.95 

.35 

.95   .04 

.19 

HAXAHACHIE 

3.42 

.02 

.05 

T 

.07 

.42 

1.67 

.63 

.04   .21 

.06 

.25 

WEATHERFORO 

3.36 

.11 

.59 

.02 

.11 

.09 

.40 

.01 

.14 

.02   .20 

1.68 

.03 

WHITNEY  DAM 

4.18 

.04 

.12 

.77 

.19 

.27 

.83 

.04  1.00 

.73 

.20 

WOLFE  CITY 

3.69 

.40 

.05 

1.44 

.63 

.10 

.21   ,80 

.09 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  5  SW 

1.42 

,17 

.11 

.01 

T 

.04 

.16 

.13 

.09 

.07 

.04 

.25   .36 

T 

ANDERSON 

1.02 

1.02 

ATHENS  3  SSE 

2.76 

.40 

.18 

.12 

.04 

1.30   .33 

.39 

ATLANTA  *  WSW 

7.50 

,12 

.02 

1.46 

.03 

.01 

1.00 

2.12 

.32 

.30 

1.65   .33 

.14 

T 

BEDIAS 

3.10 

T 

.30 

T 

.60 

2.10   .10 

BON  WIER  2  E 

4.21 

.10   T 

.46 

T 

.08 

.12 

1.12 

T 

.52 

.12   .70 

.99 

T 

BOXELOER 

12.26 

.10 

,11 

.14 

.41 

.42 

1.33 

4.13 

.92 

.11 

1.99 

.60  1.62 

.79 

BREMOND 

2.92 

.17 

.28 

.10 

.21 

.43 

1.02 

.71 

BRQNSON 

5.64 

1.09 

.69 

.90 

.06 

.26 

.09 

.19 

1.34 

1.36 

.06 

BUFFALO 

4.31 

.19 

.31 

.91 

.59 

.07  2.49 

.20 

CANTON 

11.99 

.09 

.91 

3.93 

.10 

4.47 

.14  1.87 

.52 

CARTHAGE 

3.99 

T 

.19 

T 

.92 

.15 

1.45 

.73 

T 

.15   ,29 

.07 

CENTER 

6.20 

.20 

.01 

,08 

.10 

.65 

.60 

.79   .41 

3.40 

CENTERVILLE 

4,80 

.18 

2.63 

.08 

.03 

.01 

.24  1.29 

.33 

.01 

CLARKSVILLE  2  E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLDSPrING  5  SSW 

1.03 

.09 

,33   .09 

.18 

.27 

.09 

.03   T 

.04 

COLLEGE  STATION  FAA  AR 

2.81 

T 

.93 

1.32 

.91 

.09 

T 

CONROE 

1.23 

T 

■  U 

.03 

.23 

.15   .69 

T 

.02 

CROCKETT 

3.09 

,19   .18 

.09 

.12 

.16 

.11 

.05   .74 

1.38 

.03 

DACUS 

.67 

.06 

,12 

T 

■  37 

T 

.12 

OAINGERFIELD  «  S 

12.15 

1.23 

.05 

.65 

.07 

.08 

.38 

3.49 

1.28 

.64 

.11 

1.73 

.31  2.17 

DEKALB 

8.89 

.07 

.01 

1.2S 

T 

.61 

1.60 

2. 55 

.26 

.06 

.83  1.41 

.20 

DEWEYVILLE  5  S 

4.16 

■  11 

.16        .19 

,81   ,03 

,13   .19 

.44 

T 

T 

.10 

.05 

.28 

1.39 

.29 

OIALVILLE  2  W 

3.03 

.03 

,01 

.01 

.95 

.22 

.69  1.01 

.19 

EDOH  2  NW 

5.10 

.18 

T 

1.21 

1.01 

.80 

.99  1.04 

.17 

.10 

EMORY 

7.24 

.01 

.13 

.94 

.82 

.16 

4.12 

.06   .75 

.29 

EVADALE 

2.57 

.76 

•  26 

.15 

.34 

.03 

.22 

■  36 

.49 

FAIRFIELD  3  ESE 

5.54 

.09 

.38 

.73 

.06 

T 

.62  2.04 

1.62 

FRANKLIN 

2.50 

.08 

.01 

.01 

.40 

.03   .99 

1.02 

GILMER  2  w 

7.25 

.13 

T 

T 

1.11 

.04 

1.15 

.99 

1.96 

.73 

.25   .79 

.06 

.08 

CLADEWATER  3  WSW 

6.17 

.33 

.75 

.07 

.60 

2.45 

.89 

.05  1.05 

.02 

GRAPELANO 

3.11 

.17 

.14 

.98 

.16 

.47  .ei 

.78 

GROVETON 

2.44 

.52 

.36 

.17 

.69 

.08 

.37 

.07   .07 

.11 

HAGANSPORT 

8.12 

.20 

.09 

1.04 

1.66 

2.77 

.74 

.20 

.59 

.19   .57 

.07 

HARLETON 

3.52 

.44 

.22 

.20 

.55 

1.32 

.09 

.21   .13 

.33 

.03 

HAWKINS  I  E 

8,52 

.69 

.02 

2.05 

1.03 

1.00 

1.90 

.18  1.99 

.10 

HEMPHILL 

7,29 

.03 

.41 

,B6 

.15 

.01 

2.05  1.89 

1.99 

HEMPSTEAD 

1.04 

.41 

.09 

.34 

.20 

HENDERSON 

4,49 

.38 

1.23 

T 

.OS 

.05 

1.23 

.84 

.08 

.19   .37 

.07 

HORGER 

4.31 

.43 

.33 

.29 

.39 

.20 

.51 

.12 

.51   .07 

1.33 

.01 

HUNTSVILLE 

1.95 

.07 

.08   T 

T 

.02 

1.50 

.06   .13 

.07 

.02 

JACKSHN  HILL  GUARD  STA 

2.60 

.17 

.15 

T 

.19 

.02 

T 

.70   .51 

.86 

JACKSONVILLE 

2.09 

.03 

.01 

.23 

.24 

.06 

T 

.52   .40 

.96 

.04 

JASPER  3  Sw 

1.69 

.07 

.21 

.04   .13 

T 

.09 

.07 

,24 

.96 

JEFFERsnN 

5.85 

.39 

.41 

.47 

.60 

.50 

2.11 

.37 

.37   .39 

.27 

.01 

JEWETT 

4.90 

1.20 

1.10 

.92 

.09 

.16 

.22  1.17 

.48 

KARNACK 

7.36 

1.29 

.03 

.04 

.11 

.10 

.49 

1.33 

.41 

2.29 

.09   .03 

1.19 

RIR8YVILLE  FOR  SERVICE 

4.39 

T 

.11 

.09   .33 

.17 

.19 

.13 

.20 

.20 

1.20 

.39 

1.38 

.02 

LINDEN 

6.77 

T 

.78 

.21 

T 

1.51 

.28 

T 

.37 

.78 

.27 

.96 

.05 

1.15   .91 

.30 

T 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.30 

.38 

T 

.U 

,60 

.29 

.70 

.04 

.18 
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Day  of  Month 

Station 

g 

1  I 

jj 

3 

4  I  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11   12 

13   14   15 

16  1  17  1  18 

19  {  20  1  21 

22 

23| 

24 

25  1 

26  1  27 

28   29   30 

31 

LQNS  UkE  9  SW 

4.20 

.60 

.36 

1.02 

T 

.40  1.02   .80 

LONGVtEW 

3.15 

.02 

.08 

T 

T 

.17 

.03 

.20 

.95   .36 

.12  1.00   .18 

.02  .' 

LOVELADY 

2.5» 

.10 

.12 

.70 

.08 

.62 

.09   .40   .42 

LUFKIN  FAA  AIAPORT 

2. 79 

.06 

.01 

.04 

.26 

.07  1.50 

.06   .27   .90 

HiOISON«Ul.E 

2.19 

.92 

.25 

.27 

.60   .44   .07 

HAGMOIIA 

I.IO 

.80 

.30 

MARSHALL 

•  .12 

.04 

.05 

■  U 

.98 

1.23 

.51 

1.18 

■  06   .02   .28 

•  06  ! 

MAUD  1  S 

11. »0 

.30 

.U 

.09 

.98 

3.61 

.73 

.47 

1.25 

1.32 

.12   .16 

1.39   .67   .18 

HINEOLA  7  SSH 

9.91 

T 

T 

.65 

1.28 

T    2.22 

.09  1.14   .1] 

HINEOLA  a  ENE 

9.6» 

'' 

T 

T 

T 

1.26 

.73 

.98  1.85 

1.08   .16   .03 

MDNTCOMERV 

1.76 

.13   .39 

.07 

.34 

.11   .32 

.20 

MOUNT  PLEASANT 

9.77 

.51 

.15 

.01 

1.61 

2.71 

1.83 

1.90   .07 

.64   .41   .31 

MOUNT  VERNON 

B.76 

.17 

.03 

.10   .02 

7 

.99 

1.38 

1.30 

3.33   .69 

.21   .60   .22 

T    ! 

NACOODOCMES 

3.75 

1.21 

T 

T 

.03 

.49 

.44 

1.03   .21   .32 

NAPLES  1  SH 

10.42 

.92        .11 

.20 

.03   .97 

2.99 

.70 

2.30 

1.40   .39   .46 

.03  . 

NECLEV  0  SSw 

9.00 

.42 

.98 

.84 

.18 

T     .92 

.12  1.62   .32 

NEUVlLLE 

S.'* 

.29 

.48 

.13 

.19 

.41   .71 

.32  1.49 

NEW  CAnEV  4  NW 

3.03 

T 

.19 

2.00 

.12 

T     .65 

.07 

NEWTON 

2,72 

.04 

.12 

.07 

.27   .25 

.02 

.29 

.17 

.17 

.02      1.32 

.02  '. 

OVERTON 

1.87 

.22 

.07 

T 

.40 

.91   .04 

T     .11   .12 

PALESTINE 

3. SB 

.04 

.03 

.04 

.09 

.52 

.66 

.05 

.24  1.23   .87 

.11  • 

PITTSBURG  5  S 

. 

- 

. 

- 

... 

... 

.     .     - 

-    .   • 

-    - 

- 

- 

- 

. 

. 

PDTNOR  1  NE 

2.17 

.09 

.12 

.03 

•  01 

.59 

.13 

.01 

',71      I28   Tl7 

PRICE  2  SW 

1.69 

.02 

.90 

.06 

T     .02 

•  43   .16   ,10 

OUITMAN  2  S 

9.81 

1.55 

.45 

.08  2.26 

•27  I.IO   .10 

REKLAU  3  NNE 

3.07 

.68 

.30 

1.20 

.27 

.14   .24   .24 

RICHARDS 

.92 

.08 

.10 

.02 

T 

T 

T     .30   .42 

ROCKLAND  1  W 

2.2' 

.01 

.03 

.01 

.62 

.03 

T 

.17 

.72   .38   .29 

•  03  '. 

RUSK 

«.10 

.34 

T 

.28 

1.05 

T 

1.04  1.12   .27 

T 

SAM  RAYSURN  0AM 

3.18 

T 

.15 

•  30 

.03 

.24 

.36 

.16   .83  1.11 

SIMMS  2  NNW 

. 

. 

_ 

_ 

. 

. 

.    .    - 

-   .   • 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

SULPHUR  SPRINGS 

5.92 

T 

.09 

T 

.25 

.04 

.30 

3.40 

.04   .20 

.07   .78   .79 

TEXARKANA 

8.29 

.07 

.21 

.20 

.15 

.20 

.15  1.90 

.51 

.14 

1.70 

1.90 

T     .04 

.62   .48   .02 

texarkana  dam 

9.01 

.08 

.10 

.92 

1.59 

.10 

.27 

2.89 

.72 

.10   .31 

1.09   .84   r 

• 

TOWN  RLUFP  0AM 

2.25 

.01 

.02 

.02 

T     .25 

.28 

.12 

.01 

.05   T 

.17   .34   .98 

■ 

TRINIOAP  POWER  PLANT 

3.66 

.08 

.04 

.66 

.07 

.08   .08 

.03  1.78   .84 

TYLER  5  NE 

3.70 

.11 

T 

T 

T 

.06 

1.90 

.76   .30 

.01   .31   .29 

T    ', 

VALLEY  JUNCTION 

3.91 

.02 

•29  1,20  2.34 

•  06  • 

WALLER  3  SSW 

1.38 

.31 

.12 

.22 

•  73 

. 

WARREN 

3.83 

.09 

.05   .09 

.10   T 

.03   .36 

.08 

.85 

•53  1.11   .62 

WILLS  POINT 

11.58 

.18 

.12   T 

.64 

3.30 

.69  2.51 

.10  3.33   .71 

WINNSBORO  i    SW 

5.23 

1.67 

.95 

.41  1.11 

.11   .91   .07 

*    *    • 

TRANS  PECOS         09 

ALPINE 

1.25 

.13 

.03 

.11 

.93 

.04 

.01 

BAKERSPIELO 

1.41 

.32 

.73 

.03 

.33 

BALHORHEA 

- 

- 

- 

- 

... 

... 

... 

... 

.     .     - 

... 

- 

- 

. 

- 

... 

. 

BLOYS  CAMPGROUND 

1.B3 

.12 

.07 

.09 

.20 

.99 

.80  . 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

1.65 

.67 

.01 

.04 

.49 

.19 

.02 

.23 

CANOELARIA 

1.25 

.25 

.03 

.01 

.17        ,02 

T 

.93 

.24 

7 

CHISOS  BASIN 

4.07 

.84 

.07 

.04 

.04 

•  01 

.36 

.23 

1.92   .46 

.39   .11 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2.06 

.24 

1.09 

.68 

.09 

CRANE 

.08 

.03 

.09  ! 

DRYOEN 

.44 

.26 

.18 

EL  PASO  HSO              R 

2.34 

1.69 

T 

T     .01 

T 

.01 

.30 

.16 

.07 

T 

.11 

.03  . 

FABENS 

3.07 

T 

.29 

1.49 

.03 

T 

.28 

.30 

T 

.10   .58   T 

T 

FORT  DAVIS 

1.99 

.04 

.05 

.10 

T 

.39 

1.49 

FORT  HANCOCK 

. 

- 

. 

- 

... 

.     .     - 

... 

... 

... 

- 

- 

. 

. 

- 

... 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.12 

.08 

.04 

CIRVIN 

.58 

T 

.08 

T 

T 

T     .90 

CRANDFALLS  3  SSE 

.04 

.04 

T 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

_ 

« 

• 

-     .     « 

... 

.       V       . 

-     .     ■ 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

- 

.     .     - 

LA  TUNA  I  S 

1.84 

1.06 

.02 

.01 

.05 

.37 

.21 

.12  . 

MARATHON 

2.22 

.11 

.07 

1.38 

.34   .18 

.10   .04 

MARFA  NO.  2 

.63 

.10 

T 

T 

T 

.03 

.18 

.08 

.24 

MENTQNE  J  S 

■ 

. 

. 

.     .     - 

-     _     - 

... 

■     -     • 

... 

... 

. 

- 

. 

- 

- 

.     .     - 

HONAHANS 

.00 

MOUNT  LOCKE 

1.2« 

.07 

•  12 

.30 

.45 

.39  ! 

ODESSA 

1.97 

.OB 

T 

.73 

.47 

.29 

PANTHER  JUNCTION 

1.21 

.77 

.14 

.09 

.14 

.01   .01 

.08   .01 

PECOS 

1.02 

.05 

.08 

.42 

.46 

.01  . 

PENWELL  I  SSE 

3.64 

.64 

2.00 

1.00 

PLATA 

1.87 

.29 

.09 

1.16 

.37 

PRESIDIO 

1.40 

.23 

.76 

.28 

.10 

.03 

RED  BLUFF  DAM 

2.59 

.03 

.23 

.05 

2.28 

SALT  Flat  lO  ENE 

2.91 

.01 

.55 

1.69 

.30 

SANDERSON 

.97 

.28 

.43 

.26 

SHEFFIELD 

.46 

.34 

.12 

T 

SIERRA  BLANCA 

2.06 

.05 

.03 

.63       .12 

1.23  • 

TOYAH 

.94 

T 

.01 

.39 

.22 

.19 

•  17 

VALENTINE  10  WSW 

1.54 

.29 

.05 

.13 

.96 

•  10 

VAN  HORN 

2.62 

.02 

T 

.32 

.09 

.32 

1.87 

WINK  fAA  AIRPORT 

2.69 

•  26 

1.31 

.62 

T     .06 

•  44  . 

YSLETA 

1.92 

.45 

.13 

.57 

.45 

.05 

•  27 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVIl LE 

8.71 

l.BO 

.20 

2. BO 

2.80   .41 

•98   ^12 

AMISTAD  DAM 

1.80 

.39 

T 

.90   .64 

•  09 

.18  ! 

BERTRAM  3  ENE 

8.27 

T 

2.09 

.28 

.70  1.33 

.04   .29   .10 

J.48  . 

BIG  LAKE  NO  2 

1.12 

.17 

.09 

.11 

.09 

.74 

BLANCO 

.03 

.03 

BLEWETT  ;  NW 

.90 

.30 

BOERNE 

.39 

.35 

BRACKETTVILLE 

.SO 

.50 

BRADY  2  NKW 

13. «9 

T 

•  30 

.86 

2.64 

6.91  2.24 

1.44   T     T 

BURNET 

3.69 

1.98 

.31 

.22 

.13  1.45 

CAMP  WOOD 

.08 

.08 

CARTA  VALLEY 

.96 

T 

T 

T 

T 

.24 

.62   .10 

T 

CASE  RANCH  3  S 

1.74 

.22 

1.52 

CASTELL 

2.13 

1.48 

.98 

.07 

COPE  RANCH 

.20 

T 

.13| 

.03 

.04  ! 

COTTONWOOD 

2.00 

.89 

.15 

l.OO  . 

CRIDER  RANCH 

. 

. 

. 

- 

. 

•  50  . 

DEL  RIO  WSO 

.49 

T 

T 

T 

T 

T 

.33 

.01   T 

T          .05 

•  06  . 

OOOLE  6  NNE 

7.B7 

T 

.39 

.40 

3.38  1.65 

.33  1.44 

.12  . 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

3.26 

1.09 

.07 

1.25   .23 

.93   .13 

EDEN  1 

9.79 

.02 

.68 

.81 

2.25  1.75 

.22        .02 

ElOORAOO  11  NW 

1.93 

.10 

.08 

.30  1.10 

.20   .19 

ELODRAOO  1«  SW 

4.44 

.60 

.37 

1.99   .94 

.96 
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Day  of  Month 

Station 

O 

1 1 1 1 

I 

1 

H 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1  14  1  15 

18   17   18 

19   20  1  21 

22   23   24 

25  1 

26 

27 

28l 

29  1 

30 

31 

PIPE 

8.99 

T     .50  3.14 

3.03 

1.32 

.58 

.11 

"TIT 

fREDE«ICKSBJ«C 

1.89 

.10 

.70 

T 

1.07 

.02 

FUNK  RANCH 

1.6! 

.09 

1.46 

.10 

COLO 

1.34 

.73 

.24 

.29 

.10 

.02 

M»RPE!> 

.96 

.90 

.06 

HUMBLE  PUHP  ST4  5  WNH 

5.14 

1.00 

3.41 

■  55 

.18 

HUNT 

.99 

.99 

HYE 

.39 

.39 

JAKES  RIVER  RANCH 

2.57 

.20 

.85 

1.45 

■  07 

JOHNS-JN  CITY 

2.16 

T 

.18 

.40 

1.58 

JUNCTION 

2.74 

T     .31 

1.57 

.04 

■  82 

T 

JUNO 

3.63 

.02 

2.00 

1.36 

■  29 

KEMPNER 

5.98 

1.90 

.50 

.75 

.98 

.10 

1.39 

.40 

KERRVtLLE 

.73 

.25 

.19 

.22 

.07 

LAMPASAS 

6.29 

.44 

1.16 

.66 

.79 

.54 

1.21 

1.49 

LANGTRY 

3.22 

.11 

.01 

2.21 

.12 

■  25 

.92 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

3.38 

T     T 

1.10 

.82 

■  28 

.06 

1.02 

.03 

.07 

LYNXHAVEN  RANCH 

.11 

.08 

■  03 

HARCO 

11.20 

1.00 

2.72 

1.75 

3^03 

2.70 

MASON 

5.29 

.35 

2.74 

2^00 

.20 

»C  CAMEY 

.52 

.07 

.45 

MEDINA 

.73 

.91 

.22 

HENARD 

8.56 

.06 

1.40 

2.59 

3.01 

1.50 

HERTZON 

T 

^ 

NELSON  RANCH 

.40 

.12 

.28 

T 

NIX  STORE  1  W 

3.64 

.98 

.79 

1.21 

.26 

■  12 

.32 

OAK  CREEK  LAKE 

1.99 

.28 

1^17 

.50 

OZQNA 

3.54 

.05   .05 

1.39 

.37 

1.56 

T 

.12 

PAINT  ROCK 

2.51 

T 

1.21 

.90 

.08 

.67 

.05 

PANOAlE 

1.55 

T 

1.90 

.05 

RANKIN 

1.32 

.50   .15 

.02 

.65 

RED  BLUPF  CROSSING 

7.49 

2.40 

2.39 

.38 

l^76 

.30 

.18 

.12 

RICHLANP  SPRINGS 

10.30 

.60 

2.19 

3.80 

2^30 

■  99 

.90 

ROBERT  LEE 

1.14 

.90 

.24 

ROCKSPrINCS 

2.82 

2.00 

.82 

ROCKSPRINGS  21  Sy 

3.28 

.97 

K69 

.33 

.33 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 

3.14 

.85 

.36 

.18 

.02 

1.73 

SABINAL  1  MSH 

.32 

.04 

.28 

SAN  ANCELO  DAM 

2.46 

T 

1.97 

.01 

T 

.48 

T 

SAN  AN0EL3  WSO           R 

1.64 

T 

.32   .02 

.01 

■  10 

1.37 

.02 

T 

SAN  SABA 

7.39 

3.10 

1.26 

1.83 

■  73 

.23 

.03 

.21 

SLOAN 

11.76 

T     T 

T     T    4.42 

2.77 

2.10 

U72 

.33 

.42 

SONORA 

6.09 

.13  1.06 

.58 

2.45 

1^20 

.34 

.33 

SPICEWOOD  1  S 

1.12 

T 

T 

.40 

.12 

■  03 

.57 

STERLING  CITY 

.69 

.37 

.32 

TAYLOR  RANCH 

8.98 

1.35  4.21 

1.04 

1.24 

.17 

.18 

■  79 

TEAGUE  RANCH 

2.16 

T     .65 

1.29 

.07 

.19 

TELEGRAPH 

2.12 

.60 

1.43 

.04 

.09 

UtfAlDE 

.36 

.07 

.29 

WATER  VALLEY 

.90 

.60 

.18 

■  12 

HATER  VALLEY  10  NNE 

.37 

.17 

T          .20 

T 

KATSON 

4.85 

.50  1.42 

.70 

1.08 

T 

.55 

,60 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL        07 

ARANSAS  PASS  2 

.00 

ARANSAS  ML  REFUGE 

- 

-     *     . 

-   -   - 

. 

. 

_ 

• 

_ 

-      -      ■ 

.    _    _ 

-     -     > 

-     -     . 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

AUSTIN  WSO                R 

1.23 

T     T 

T 

.01 

T 

.94 

.09 

T 

T 

.19 

BEEVILLE  5  NE 

.09 

.09 

BLUE 

.78 

.10 

.07 

■  38 

.23 

BRENHAM 

1.62 

.05 

.40 

.29 

.73 

.15 

SULVERDE 

.83 

.01 

.01 

.10 

.71 

calowell 

3. 02 

.32 

T 

.10 

.85 

K63 

.11 

.01 

CANYON  DAM 

1.79 

.25 

.05 

.08 

1.41 

CHAPMAN  RANCH 

T 

T 

T 

CIBOLO  CREEK 

.00 

CLASSENS  RANCH 

.02 

T     T 

T 

.02 

COLUMBUS 

.73 

.08 

.08 

■  11 

.02 

.14 

.30 

CORPUS  CHRISTI 

.02 

.02 

CORPUS  CHRISTI  WST       R 

.31 

.01 

T 

.30 

CUERO  3  E 

.03 

.03 

DIME  flOX 

1.62 

l.DO 

.57 

■  09 

DRYER  1  NW 

.08 

.02 

T 

T 

T 

.06 

T 

ELGIN 

.21 

.08 

T 

■  04 

.09 

FAIR  OAKS  RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     • 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALLS  CITY  4  KSW 

.00 

FEOOR 

.00 

FISCHERS  STORE 

1.79 

.10 

.38 

.13 

.09 

.49 

.64 

FIATONIA  2  w 

T 

T 

FlORESVILLE 

.00 

GIDDINGS 

r 

T 

GOLIAD 

1.63 

.35 

.01 

.17  1. 10 

CULIAD  1  SE 

.69 

.30 

.33 

GONZALES 

.64 

.54 

.05 

.05 

T 

HALLETTSVILLE 

.50 

.06 

T 

T 

.<(4 

T 

HONDO 

.26 

.07 

.19 

JEODD  2  NNE 

.15 

T 

T 

■  07 

T 

T 

T 

.04 

T 

.04 

KARNES  CITY 

.00 

KENEDY 

.12 

■  12 

T 

KINCSVIILE 

.00 

LA  GRANGE 

.61 

T 

.10 

■  23 

.24 

T 

.04 

LEXINGTON 

1.46 

.12 

T 

.42 

■  19 

■  04 

.73 

LOCKHART  2  Nw 

1.56 

.02 

1.91 

•  03 

LULING 

1.33 

.10 

T 

1.18 

.05 

I^ATHIS 

.71 

.04 

.67 

T 

NATALIA 

.21 

.05 

.16 

NEW  BRAUNFELS 

.53 

T 

.35 

.01 

.09 

■  08 

NIXON 

.05 

.01 

.04 

POST  OAK  SCHOOL 

.06 

.06 

RED  ROCK 

.75 

.45 

■  30 

REFUGIO 

.06 

T 

T 

.06 

RICARDO 

3.19 

•  26 

2.93 

RIOMEDINA  2  N 

.00 

RDBSTOWN 

.10 

.10 

T 

RDCKPQRT 

.28 

.25 

T 

.03 

RUNGE 

.31 

.31 

T 

San  ANTONIO  WSO          R 

1.05 

T     .01 

.01 

T 

T 

T 

1.03 

SAN  MARCOS 

.08 

T 

.02 

.06 

T 

SCHULENBURG 

.37 

.09 

.07 

.04 

.17 

SEALY 

.47 

.12 

■  03 

.30 

.02 

SECUIN 

1.36 

.38 

.98 

SINTON 

.49 

.20 

.27 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JULY 

1971 

« 

Day 

of  Month 

Station 

5 

i2 

1  1  2  1  3 

4   S  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13 

14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20 

21 

22  1  23  I  24 

2S  1 

26| 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

SMITHVULI 

.19 

,19 

, 

SOMERVILLC  Otn 

.27 

T 

.10 

.08 

.04 

.09 

T 

SPEIKS 

l.Jl 

T 

,34 

.2B 

•  03 

T 

.66 

T 

SPRING  RRANCH 

.05 

T 

T 

.OS 

DlELOeR  7  SSH 

T 

T 

T 

T 

W4SHINCT0N  STATE  P4RK 

1.72 

T 

T 

T 

.8! 

.56 

.31 

T 

WELOER  WUOLIfE  FNOTN 

.10 

.10 

YOAKUH 

2.61 

.07 

T 

T 

T 

2^44 

.10 

YORKTOkN 

.16 

•  36 

•    •    • 

UPPER  COAST         00 

4LVIN 

3.36 

.97 

.15 

.02 

•  16 

•  Bl 

.11 

.10 

1.44  . 

ANAHUAC  TICO 

2.63 

.69 

•  62 

.61 

.79  . 

ANCLETON  I    H 

3.93 

.20 

.45 

•  20 

.IB 

2^70 

.10 

.10 

BAY  CITY  WATERMORKS 

.B2 

,10   .2B 

.15 

•  22 

.07 

T 

BAYTQHN 

9.92 

,15 

1.26 

.22 

.10 

1.77 

2.42 

8EAUN0NT  PILTER  PLANT 

3.39 

T 

,64 

.04 

.02 

.60 

.30 

1.24 

T 

.09 

,09 

T 

.03 

.38  . 

CLEVELAND 

1.21 

.03 

•  22 

.30 

.38 

T 

.29 

.03  ■ 

CLDOINE 

1.35 

.37 

T 

•  12 

.02   .60 

•  23 

.01 

CYPRESS  1  SU 

1.60 

T 

1.60 

DANEVANC  2  SE 

.*3 

.29 

.02 

.10 

T 

T 

.02 

T 

EDNA  HHY  S9  BRIDGE 

.94 

.01 

.05 

•  42 

.02 

.04 

EL  CAHPO 

.B5 

.29 

.46 

•  14 

FREEPORT  2  NW 

.75 

,95 

•  02 

•  IB 

T 

T    . 

GALVESTON  KSD            R 

1.9B 

,19   .02 

.24 

•  1> 

T 

.67 

.73  . 

HOUSTON  INCDNT  AP 

l.*2 

T 

.06 

•  S3 

T 

T 

.23 

T 

T 

.60 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

3.3B 

.03   .17 

.05 

T     T     .07 

•  66 

.30 

1.90 

.20 

HOUSTON-BARKER 

.OB 

•  OB 

HOUSTON-D6E9  PARK 

2.26 

.02   T 

.17 

,23 

•  69 

,06 

.19 

.94 

HOUSTON-HE ICHTS 

2.29 

.60 

•  17 

,46 

,29 

•  20 

.10 

.45 

.09 

HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

1.6A 

.14 

.91 

•  14 

,26 

•  SO 

.02 

.07 

HOUSTON-HESTBURY 

1.72 

.47 

•  06 

.11   .09 

,09 

.43 

.04 

.14 

.37  . 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

1.37 

,20 

.22 

.06 

.76 

.05 

.08 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 

2.03 

.16 

•  IB 

,04   ,02 

.04 

.40 

.45 

.74  ! 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

3.9B 

,07 

.99 

•  04 

.04 

.14 

.30 

.04 

,09 

1.86 

.34 

.07  . 

HUHBLE 

«.00 

.10 

,29 

.16 

.06 

1.32 

2.07 

KATY  WOLF  HILL 

1.00 

•  70 

•  29 

.05 

LIBERTY 

2.22 

.16 

,03 

•  69 

,09 

.81 

,10 

•  42  . 

HATACOROA  NO  2 

.03 

.03 

T 

NEW  GULF 

2.36 

1.04 

,26 

•  11 

.03 

.92  . 

ORANGE  »  NW 

1>.62 

.31       .43 

.94 

.52 

.03 

•  32 

.96 

.03   .08 

.11 

.13 

.49 

.03 

.10 

.14  . 

PALACIQS  FAA  AIRPORT 

.6<. 

.56 

T 

•  OS 

T 

PIERCE  1  E 

.» 

.32 

.30 

•  26 

POINT  COMFORT 

1.09 

.04 

1.05 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

4.31 

T     .27 

,06 

.32   ,23 

,30 

,27 

T 

.27   T     ,04 

T     .17 

.03 

T 

.01 

1.34 

.37 

.62 

.01  . 

PORT  LAVACA  NO  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORT  0  CONNOR 

.17 

T 

,14 

.03 

T 

T     T 

T 

RICHMOND 

1.01 

,3a 

.39 

T 

T 

T 

.28 

SUGAR  LAND 

1.2a 

,79 

.02 

•  05 

.18 

.01 

.23  ', 

THOMPSONS  3  WSW 

1.09 

.07 

.49 

.17 

.28 

.12 

TOMBALL 

2.21 

.04 

.35 

1.50 

T 

,32 

T 

VICTORIA  WSO             R 

.27 

T 

.27 

r 

WHARTON 

.92 

.74 

•  05 

.13 

•    •    • 

SOUTHERN            09 

ALICE 

.B6 

•  50 

•  32 

,04  . 

ARMSTRONG 

2.32 

1.22 

.50 

,60 

SATESVILLE 

.00 

BENAVIOES  NO,  2 

1.13 

•  39 

.6! 

.07 

.06 

BIG  WELLS 

.02 

T 

.02 

CARRIZO  SPRINGS 

.17 

.01 

.13 

.03 

CATARINA 

.1* 

.14 

CHARLOTTE  5  NNW 

.90 

T 

.90 

COTULLA 

.03 

T 

.03 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.00 

CRYSTAL  CITY 

.18 

T 

T 

.IB 

DILLEY 

.05 

.05 

EAGLE  PASS 

.32 

.32  . 

ENCINAL  3  NW 

.17 

.17 

FALCON  DAM 

1.B2 

•  50 

.38 

.94  ! 

FAlFURalAS 

.40 

•  32 

.01 

•  02 

.09 

FOWLERTON 

.    ■    . 

... 

. 

. 

. 

- 

. 

-     .     _ 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

FREER 

.15 

•  03 

.12  . 

FRIO  TOWN 

.00 

GEORGE  WEST 

.44 

.21 

.23 

HEBBRONVILLE 

.76 

•  79 

.01 

JOURDANTON 

.02 

.02 

KAFFIE  RANCH 

1.03 

.99 

.04 

LA  PRYOR 

. 

... 

... 

. 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

.     -     - 

- 

. 

... 

. 

- 

. 

. 

• 

. 

. 

LAREDO  NO.  2 

.13 

.13 

T 

OILTO'* 

... 

.     .     - 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

, 

.     .     - 

, 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

, 

PEAR5ALL 

.14 

T 

.14 

POTEET 

.00 

RIO  GRANDE  CITY  i    W 

.79 

•  79 

SARITA  7  E 

.35 

.05 

.30 

T 

THREE  RIVERS 

.16 

.08 

•  OS 

TIIOEN 

.45 

T 

.06 

.39 

HHITSETT  2  SH 

.40 

.30 

•  10 

ZAPATA 

1.06 

.90 

•  14 

.37 

T 

•  OS  ', 

•    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

i.oa 

T 

l.OO 

•  04 

T 

.04 

T 

HARLINOEN 

1.96 

• 

• 

* 

• 

1.96 

MC  ALLEN 

.95 

.06 

.86 

.03 

MC  ALLEN  PaA  AP 

.92 

.02   .06 

.04 

.73 

•  03 

,04 

HC  COOK 

1.03 

.11 

T 

•  B4 

.05 

.03 

MERCEDES  »  SSE 

1.84 

l.AB 

.09 

.27 

MISSION  »  W 

.Bl 

•  7S 

.01 

.01 

PORT  MANSFIELD 

.71 

.37 

.14  ! 

RAYMONDVULE 

.96 

•  44 

,12 

SAN  BENITO 

4.50 

2^36 

.14 

1,80 

.20 

WESLACO  2  E 

2.25 

T 

2.03 

•  09 

,10 

•  03  • 

i(  loUowing  Station   ] 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

♦    •     * 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

8.0 

2.0 

1 

10.0 
5 

ACKERLY  1  HSU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.1 

AMARILLO  WSD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.9 

1 

2.6 

T 

.8 

3 

17.3 
6 

1.0 

T 

25.6 
10 

ANHREWS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BOOKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

3.5 

25.0 

- 

60RGER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
1 

t.O 
1 

1.5 
2 

20.0 
6 

1.5 

T 

3<..5 
10 

BRAVn 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2.0 
1 

3.3 
2 

7.3 

4 

BRUMNFIELO  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

5.3 
2 

1.0 

6.6 
2 

BULER  ANNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.6 

2 

2.1 
2 

20,0 
5 

T 

29.7 
9 

BUNKER  HILL  !  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

- 

CANADIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

, 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

l.O 

1.5 

1.0 

I 

6.9 

5 

1.5 
1 

11.9 

7 

CHANNING  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

1 

10.5 
3 

.8 

1 

H.8 
5 

CLAUDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

U.5 

U.5 

CQLOWATER  3  M 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

CDNLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CROSBYTDN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

1.0 

1 

4 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 

3.0 

1 

-t.O 
4 

1*.0 
6 

1.5 

1 

T 

32.5 
16 

OARROUZETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

I 

2.0 

3.5 

23.0 

T 

36.5 

OIMMITT  6  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

5.0 

6.5 

DIMMITT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

1 

T 

- 

7.0 

2 

1.5 

1 

- 

DUMAS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

5.0 
2 

2.0 

1 

3.0 

7 

15.5 
7 

1.0 
1 

?6.5 
18 

FLOYDADA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

T 

.5 

1 

FOLLETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

9.0 

1 

5.0 
2 

2.0 

I 

30.0 
12 

T 

T 

<>6.0 
16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  0>JE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

FORSAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRIONA 

SNOWFALL 
X    IN  ON  GO 

1 

.s 

1 

1.0 
2 

6.0 
5 

2.0 
2 

11 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

. 

. 

- 

. 

GARDEN  CITY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SRUVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e.o 
1 

3.0 

.8 
2 

IB.O 

29.6 

HART 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

HARTLEY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

. 

- 

HEREFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 
5 

10.5 
5 

HICGIN5 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

I 

1.5 
2 

25.0 
3 

30.5 
6 

HITCHLAND  6  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

- 

- 

LAMESA  1  SSE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

. 

- 

LENORAH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

T 

LEVELLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

2 

LIPSCOMB 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 

22.0 
6 

T 

24.0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.6 

2.1 

6.7 

LOOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

T 

LORENZO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LUBBOCK  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

T 

5.2 
3 

2.1 
1 

7.4 

4 

MC  LEAN  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

- 

. 

MIAMI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

6.2 

1.2 
2 

23.6 
8 

T 

33.2 

MIDLAND  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.1 

T 

.1 

MIDLAND  *  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MORSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

_ 

- 

. 

- 

MORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

4.0 

1 

4.0 

I 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

4.0 

T 

4.0 

NOTLA  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

6.0 
1 

T 

. 

• 

olton 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

5.6 

1.0 

1 

6.6 

PAMPA  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

6.B 
2 

5.Z 
Z 

h 

26.3 
9 

1.5 

1 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

□F  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PANHANDLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.2 
2 

3.3 

1.0 
1 

20.0 
5 

2.0 

1 

1.0 

31.5 
9 

PERRYTON  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 

2 

4.5 

- 

19.0 
11 

T 

.5 

m 

PERRYTON  10  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 
3 

2.0 

6.5 

22.5 

T 

39.5 

PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

PLAINVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

8.9 

5 

1.0 

1 

.1 

10.0 
6 

QUITAQ'JE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.7 

.3 

l.O 

SILVERTUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.0 

1 

SLATON  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

3.5 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10. 0 
2 

4.6 

4,2 
4 

3 

T 

9 

STkATFQRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.3 
2 

'' 

5.0 
9 

8.7 
8 

T 

T 

23.2 

19 

SUNRAY  4  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

. 

- 

^ 

. 

TAHQKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
2 

.5 

1 

4.0 
3 

TASCDSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6 

U.l 

- 

TULIA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

9.0 
4 

1.5 

1 

T 

10.5 
5 

UMBARGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

1.0 

- 

. 

VEGA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

T 

3.5 

7 

12.5 
7 

2.0 
2 

T 

- 

•    ♦    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.2 

1 

.4 

1.6 

1 

ANSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ASPERMONT  2  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

BALLINGER  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BATEMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

I 

. 

- 

^ 

. 

BENJAMIN  t,    SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

_ 

BURKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

5.2 

3 

T 

5.2 

3 

CHILLICDTHE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 

I 

2.0 

1 

4.0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.6 

1 

U.4 
7 

17.0 

e 

COLEMAN 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

T 

T 

COLORAOa  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

1.5 

T 

i.5 

CRDWELL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

DICKENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

DUMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

ELECTRA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

FLOMOT  I  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

GAIL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

GUTHRIE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

HACKBERRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

' 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

HAMLIN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

.5 

I 

.3 

.B 

I 

HASKELL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  Gt 

.1 

.2 

.3 

HORDS  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

JAYTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

, 

- 

KNAPP  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

LAKE  ABILENE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

1.3 

1 

1.3 

1 

LATIMER  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  DN  CD 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

LAWN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

T 

MATADOR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CC 

5.0 

2.0 

1 

7.0 
5 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

10.0 
4 

10.0 

MOBEETIE  2  S 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

T 

T 

16.3 

16.3 

MUNOAY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CC 

2.e 

2.8 

NORTHFIELD 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

'..S 

T 

4.5 

NOVICE  i  E 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.1 

.1 

1 

NUGENT  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

. 

. 

PADUCAH 

SNOWFALL 
I     IN  DN  GD 

T 

7.5 
3 

2.0 

1 

».5 

4 

PADUCAH  17  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   208    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

DF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PITCHFORK  RANCH 

SNOWFALL 

I  IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

POLAR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

- 

• 

POST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

- 

- 

- 

QU4NAH  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

3.0 
i 

2.0 

1 

5.0 
3 

ROBY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

ROSCOE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

1.5 

1.5 

ROSS  RANCH 

SNOWFALL 

- 

. 

. 

- 

._ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RQTAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.9 

.5 

SEYMOUR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

2.5 

1 

2.5 

I 

SHAMROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.5 

8.S 
3 

9.0 
3 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

9.0 
5 

T 

9.0 
5 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

T 

SOUTH  CAMP  (6666) 

SNOWFALL 

_ 

. 

. 

_ 

« 

_ 

^ 

« 

^ 

. 

1  IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STAMFORD  I 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

TAMPICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

5.0 

5.0 

TESCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.5 

.5 

TRENT  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

1.0 

1.0 

TRUBY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

•  5 

.5 

1.0 

TRUSCDTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

- 

- 

TURKEY  2  WSw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

6.0 

4 

6.0 

4 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

_ 

- 

VOSS  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

WELLINGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

_ 

- 

WICHITA  FALLS  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

3.0 

1 

3.0 

1 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

T 

T 

WINTERS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

:F  1970  .  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

♦    ♦    * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.5 

1 

2.5 

ALEOO  *  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

ANDICE  1  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANTELOPE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

I 

2.0 

1 

2.5 

2 

ARCHER  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
1 

3.0 

1 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AVALON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BAIRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

BARDWELL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BELTON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BENBROOK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BONHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

1.3 

1 

- 

BOWIE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

2.0 

- 

BOYD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

BRAZOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

I 

l.O 
1 

BROWNWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BURLESON  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.5 

.7 

BURLINGTON  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CAMERON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CARRDLLTQN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CELINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CENTER  CITY 

SNLIWFALL 
1  IN  ON  GD 

CHALK  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

.<> 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3f    1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CLEBURNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CLIFTON  10  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COMANCHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COOPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

COPPERAS  COVE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

CORSICANA 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

- 

- 

CRANDALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

5.0 

5.0 

CRESSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.7 

1 

.7 

1 

CROSS  PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

DALLAS  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.6 

1 

1.3 

1 

DAVILL4 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

DECATUk  2  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

^.0 

1 

«.0 
1 

DENISON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DENTON  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DUBLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

.3 

DUNDEE  6  NNW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

EAGLE  NTN  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EASTLAND 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.3 

1 

.5 

1 

ENNIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

1.5 

1 

1.8 

1 

EVANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FARMERSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FERRIS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

3.0 

1 

FLORENCE  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

FORESTBURG  *  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.8 

.8 

FORT  WORTH  WSD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

1.6 

1 

1.6 

1 

FRISCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

FROST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GATESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

GLEN  ROSE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

1.0 

1.0 

GDLDTHWAITE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

GRAHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.3 

2.0 

1 

2.3 

1 

GRANBURY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

GRANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

GRAPEVINE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

GREENVILLE  7  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.5 

1 

.5 

1 

1.0 

2 

GROESBECK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

GUNTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

HAMILTON  2SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

HENRIETTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

3.0 

1 

I.O 
I 

HEWITT  I  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

HICD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

1.0 
1 

T 

l.o 

1 

HILLSBORO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

HONEY  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

.e 

.8 

HUCKABAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

T 

T 

HURST  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

INDIAN  CAP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

JACKSBORO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

JARRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

KAUFMAN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

KENNEDALE  6  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

.5 

1 

.5 

1 

KILLEEN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

LAVON  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

w 

- 

LE^ilSVILLE  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

LIPAN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MARLIN  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MARYS  CREEK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

. 

- 

- 

MC  CREOOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MCKINNSY  3  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.2 

1.5 

1 

1.7 

1 

MERIDIAN  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

HEXIA 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

T 

T 

MIO  CITY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

- 

- 

T 

- 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

2.0 

1 

MORGAN  3  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MORGAN  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MU6NSTER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

3.0 

1 

3.0 

1 

MULLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NAVARRO  MILLS  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GO 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

4.5 

1 

4.5 

1 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.5 

1 

.5 
I 

OLNEY  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

3.0 

1 

PALO  PINTO 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

.5 

1 

1.0 
2 

PILOT  POINT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.4 

1 

2.5 

2.9 

1 

POSSUM  KINGDTM  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

PROCTOR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PUTNAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

1 

2.0 

2 

QUINLAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RAINBOW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

RANGER  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

RED  OAK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.2 

RICHARDSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

3.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

]F  1570  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RISING  STAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

.3 

.8 

ROANOKE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

1.1 

1.1 

ROCKDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

ROCKWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

1.5 

1 

ROSEBUD  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

T 

T 

ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROSSER  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROUND  ROCK  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SANGER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

.1 

. 

SLIDELL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

2.0 

1 

2.0 

1 

SPRINGTQWN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

2.0 

1 

2.0 

I 

STEPHENVILLE  A  N 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

1.0 

1.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

STRAWN  8  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TEMPLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

TERRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

THORNDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THORNTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

THROCKMORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

.1 

.1 

THURBER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.1 

T 

.1 

TRENTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

TROY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

VALLEY  VIE^i 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

'..7 
1 

«.7 

1 

WACO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

T 

WACO  WSD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

WAXAHACHIE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

jxmE 

TOTAL 

WEATHERFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITNEY  OAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WOLFE  CITY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

«     *     * 

EAST  TEXAS          C 

ALTO  5  SW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ANUERSDN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

ATHENS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ATLANTA  «  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BEDIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

BON  WIER  2  E 

SNOWFALL 
;  IN  ON  GD 

BDXELDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BREMOND 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

BRONSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BUFFALO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARTHAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

I 

l.O 

3.5 

1 

CENTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

2.2 
2 

.3 

2.5 

2 

CENTERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CLARKSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

.3 

.3 

COLOSPRING  5  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

CQNROE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

DACUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DEKALB 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
1 

OEWEYVILLE  5  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

DIALVILLE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

i 

.5 

1.2 

2.2 

1 

EDOM  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

EMORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

EVADALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FAIRFIELD  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GILMER  2  W 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

.S 

1 

1.3 

1 

1.8 
2 

CLADEWATER  3  MSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

. 

GRAPELAND 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

GRDVETON  1  SF 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

HAGANSPDRT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HARLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HAWKINS  1  E 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

1.0 
1 

- 

HEMPHILL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

HEMPSTEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HENDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

l.O 

T 

1.0 

2.0 

HORGER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

1.0 

1 

1.6 

1 

JASPER  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

JEWETT 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

KARNACK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

SNOWFALL 
X    IN  ON  GD 

LINDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LIVINGSTON  2  NNE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

T 

T 

LONG  LAKE  5  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

- 

. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1970  -  1971 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV 


MAB         APR  r4AY         JUNE 


LQNGVIEW 

LQVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD  1  S 

MINEDLA  7  SSW 

MINEOLA  8  ENE 

MONTGOMERY 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACQGOOCHES 

NAPLES  1  SM 

NEClEY  <t    SSM 

NEUVILLE 

NEW  CANEV  4  NW 

NEWTON 

OVERTON 

PALESTINE 

PITTSBURG  5  S 

PDYNDR  1  NE 

PRICE  2  SW 

OUITMAN  2  S 

REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFAtL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  UN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


T 


3.0 


1.0 

1 

.5 

1 


3.0 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.3 
1 


2.3 

1 


1.0 
1 


1.1 


2.3 

2 


2.8 
2 


l.O 
1 

6.0 


,5 
1 
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SEASON 

:F  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

SAM  RAYBURN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIMMS  2  NNW 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.1 

8.8 

I 

9.0 

1 

TEXARKANA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

TEXARKANA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TOWN  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

.5 

1 

TYLER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

l.O 

1 

1.3 

1 

VALLEY  JUNCTION 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

WALLER  3  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

WARREN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.2 

.2 

WILLS  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.5 

1 

1.0 

1 

1.5 
2 

WINNS80RQ  6  SW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

*    ♦    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.1 

.3 

.4 

BAKERSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BALMORHEA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

BLOYS  CAMPGROUND 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CANDELARIA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

CHISOS  BASIN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CRANE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DRVDEN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

EL  PASO  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.6 
3 

T 

T 

3.8 
3 

FABENS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

■  e 

.8 

FORT  DAVIS 

SNUWFALL 
I  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF    1970    -    1971 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV 


MAH         APR  MAY         JUNE 


FOKT    HANCOCK 

FT    STOCKTON    KFST    RADIO 

GIRVIN 

GRANDFAtLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 

MENTONE  2  S 

MDNAHANS 

MOUNT  LOCKE 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  nN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.0 


1.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

•    *    * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AMISTAD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BERTRAM  3  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BLANCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BLEWETT  5  NW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

BOERNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

BRACKETTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BRADY  2  NNW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

.3 

.3 

BURNET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CAMP  WOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARTA  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CASE  RANCH  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CASTELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COPE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

CRIDER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DEL  RIO  WSO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

DOOLE  6  NNE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

EDEN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ELDORADO  U  NW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ELDORADO  19  SW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

FIFE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

FREDERICKSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FUNK  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

EF  1970  -  197i 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

^aAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HARPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HUMBLE  PUMP  STA  S  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUNT 

SNOWF^LL 
I  IN  ON  GD 

HYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JAMES  RIVER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JOHNSON  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

JUNO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

KEMPNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KERRVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

LAMPASAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LANGTRY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

LEAKEY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LLANO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

LYNXHAVEN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARCO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

MASON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

MC  CAMEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MEDINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MENARD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

MERTZON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

T 

NELSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NIX  STORE  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

DAK  CREEK  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

OIONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PAINT  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PANDALE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RANKIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  BLUFF  CROSSING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICHLAND  SPRINGS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ROBERT  LEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKSPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKSPRINGS  21  SW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ROUND  HDUNTAIN  <.  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SABINAL  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  WSO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

SAN  SABA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SLOAN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

SONORA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPICEWOOO  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

STERLING  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TAYLOR  RANCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

TEAGUE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TELEGRAPH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

UVALDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WATER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WATER  VALLEY  10  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

WATSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ARANSAS  WL  REFUGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

AUSTIN  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

T 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF    1970    -    1971 


TEXAS 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN     FEB    MAB    APR    MAY    JUNE     TOTAL 


BEEVILLE  5  NE 

BLUE 

BRENHAM 

BULVEROE 

CALDWELL 

CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 

CIBQLD  CREFK 

CLASSENS  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  4  WSH 

FEOOR 

FISCHERS  STORE 

FLATONIA  2  W 

FLORESVILLE 

GIDDINGS 

COLIAD 

GOLIAD  1  SE 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 


SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I  IN  DN  CD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON    OF    1970    .    1971 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB  MAR         APR 


lilAY         HJNE 


JEDOO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINCSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTaN 

LDCKHART  2  NW 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICAROO 

RIOMEDINA  2  N 

RDBSTOWN 

ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  HSD 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SECUtN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SDMERVILLE  DAM 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  HN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


SPEAKS 

SPRING  BRANCH 

MAELDER  7  SSW 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

YOAKUM 

VORKTOWN 

»     *     • 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETQN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  I  SW 

OANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

cL  CAMPO 

FREEPDRT  2  NM 

GALVESTON  WSO 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 


SEASON  OF  1970  -  1971 


SNOWFALL 
1  IN  ON  00 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAB         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


.5 


TEXAS 


.5 


.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON    DF    1970    .    1971 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR         MAY         JUNE  TOTAL 


HDUSTDN-INDEP    HEIGHTS 
HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH    HOUSTON 
HOUSTON-SAN    JACINTO    DM 
HOUSTON-SPRING    BRANCH 
HUMBLE 

katyIiocf  hill 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

3RANGE  *  NW 

PALACIQS  F4A  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO 

PORT  LAVACA  NO  Z 

PORT  0  CONNOR 

RICHMOl'ID 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

VICTORIA  WSO 

WHARTON 

*     •     * 
SOUTHERN  09 

ALICE 

ARMSTRONG 

BATESVILLE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1970    -    1971 


TEXAS 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV        DEC 


FEB  MAR         APR 


MAY         JUNE 


BENAVIDES    NO.    2 

BIG    WELLS 

CARRIZO    SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

CQTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FDWLERTDN 

FREER 

FRIO  TOWN 

GEORGE  WEST 

HEBBRONVILLE 

JDURDANTON 

KAFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON  OF  1970  -  1971 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TILOEN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

WHITSETT  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

ZAPATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

♦     •     * 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

HARLINGEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

MC  ALLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MC  ALLEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

MC  COOK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

MERCEDES  6  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

MISSION  4  M 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PORT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

RAYMONOVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SAN  BENITO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

WESLACD  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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UJ 

\1L 

I 

It 

MJ 

■'tJ 

ttA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 
JULY 

1971 

Stalion 

Day 

oiM 

onlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     *     • 

HIGH  PL4IN5          01 

iMiRILLU  WSQ 

MAX 

MIN 

83 
60 

85 
63 

93 
65 

94 
70 

95 
70 

100 
69 

96 
70 

95 
68 

93 
57 

95 
70 

97 
72 

97 
71 

97 
69 

95 
58 

97 
56 

94 
67 

98 
70 

97 
69 

71 
64 

68 
59 

85 
50 

90 
59 

65 
65 

66 
61 

90 
53 

76 
63 

86 
63 

63 

60 

74 
59 

74 
55 

79 
54 

86,7 
65,1 

4NDFIEWS 

MAX 

MIN 

89 
70 

92 

68 

99 

69 

107 
71 

105 
78 

106 
71 

99 

72 

97 
66 

Vo 

95 

70 

95 

70 

93 
72 

96 
75 

94 
62 

96 

67 

98 

74 

96 

70 

95 

67 

95 
67 

90 
63 

95 
66 

97 
75 

94 
72 

99 
57 

94 
66 

91 
67 

91 
53 

94 
64 

96 

69 

95 

59 

85 

58 

95,3 

68,4 

910  SPRING 

MAX 

MIN 

89 

70 

92 

72 

93 

70 

98 

70 

104 
70 

105 
72 

99 

73 

99 

73 

97 
73 

95 

71 

98 
74 

97 

71 

95 
71 

96 
71 

96 
73 

97 
73 

98 
73 

96 
72 

95 
72 

96 
67 

80 
57 

97 
67 

99 

71 

90 
58 

90 
69 

93 

70 

93 
57 

90 
68 

94 
68 

95 
57 

70 
56 

94.4 
69.9 

eORGER  3  ^ 

MAX 
MIN 

86 
64 

8B 
66 

96 
67 

95 
72 

94 

75 

104 
59 

99 

70 

100 
71 

95 
70 

100 
72 

101 
73 

101 
72 

102 
73 

99 
72 

101 

70 

97 
69 

100 
72 

101 
74 

91 
53 

78 
61 

87 
50 

94 
62 

69 
67 

88 
60 

96 
61 

98 
52 

69 

61 

89 
52 

83 
60 

79 
56 

80 
65 

93.2 

65,5 

iRAVC 

MAX 

MIN 

s; 

58 

84 
59 

91 
61 

93 
52 

91 
56 

93 
61 

94 
65 

92 

58 

93 
59 

95 
57 

96 
59 

98 
69 

98 

70 

96 
65 

94 
50 

93 
61 

96 
66 

97 
58 

98 
61 

72 
58 

86 
59 

87 
65 

65 
63 

61 
59 

91 
53 

82 
58 

69 
57 

86 
59 

83 
58 

76 
55 

73 
65 

99.4 
62.1 

BROWNFIELO  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
64 

94 
64 

94 

67 

100 
68 

109 
58 

109 
57 

100 
64 

97 
62 

95 
62 

94 
66 

96 
56 

99 
54 

95 

64 

96 

64 

95 
53 

95 
53 

95 
62 

94 
65 

95 
53 

91 
64 

78 
52 

94 
52 

100 
68 

85 
52 

89 
62 

93 
65 

62 

61 

90 
51 

89 
63 

93 
56 

70 
65 

93,4 
63,3 

CAN40UN  1  ENE 

MAX 

MIN 

90 
58 

98 
65 

100 
69 

101 

71 

100 
66 

101 
69 

100 
75 

100 
73 

98 
69 

100 
72 

100 
72 

101 
75 

101 
75 

101 
74 

101 
73 

100 
70 

103 
70 

105 

75 

100 
53 

91 
54 

90 
61 

95 
72 

93 
57 

89 
64 

95 
63 

94 
55 

96 
63 

90 
62 

86 

61 

78 
55 

96,3 

67,8 

CANVPN 

MAX 

MIN 

90 
60 

86 
65 

93 
66 

98 
70 

97 
74 

99 
59 

98 
70 

95 
65 

94 
67 

95 
59 

96 

70 

96 

71 

95 

.  70 

96 
67 

97 
64 

96 
72 

96 
69 

96 
68 

74 
59 

85 
59 

90 
69 

90 
66 

93,3 
57,2 

CH4NN1NG  NO.  2 

MAX 

MIN 

9'. 
60 

82 
59 

85 
61 

93 
62 

93 
55 

98 

67 

101 
59 

97 
58 

95 
67 

94 
68 

99 

70 

101 
71 

100 
70 

101 
68 

97 
58 

93 
69 

100 
71 

100 
63 

70 
59 

59 
57 

87 
61 

90 
64 

61 
56 

91 
58 

79 
51 

89 
58 

83 

60 

71 
54 

70 
53 

90,1 
53,5 

CL4U0E 

MAX 

MIN 

90 
60 

88 

61 

86 
64 

93 
6! 

98 
73 

100 
69 

100 
70 

96 
68 

97 
59 

95 
69 

97 

70 

96 
72 

95 

70 

95 
68 

95 
65 

95 

68 

98 
72 

97 
65 

75 
60 

96 

56 

90 
65 

96 
59 

87 
50 

92 
63 

61 
62 

87 
50 

86 
50 

78 
56 

78 
52 

91.6 
54,7 

CROSBYTDN 

MAX 

MIN 

90 
63 

91 
64 

91 
68 

96 
69 

105 
70 

102 
59 

100 
67 

99 
57 

97 
59 

97 
71 

98 

70 

99 
69 

97 
69 

99 
58 

97 
67 

99 

71 

100 
69 

100 

70 

89 
62 

59 
60 

90 
62 

96 
59 

92 
62 

89 
64 

96 
65 

64 
63 

91 
53 

90 
63 

91 
56 

72 
57 

93,4 
56,0 

I5ALH4RT  F44  4IRPnRT 

MAX 

MIN 

81 
60 

84 
60 

92 

64 

91 
50 

86 
61 

98 

64 

94 
67 

69 

64 

90 
59 

96 
67 

100 
68 

99 

71 

98 
57 

96 
65 

92 

67 

98 
65 

95 
66 

70 
61 

69 
58 

66 
60 

86 
60 

82 
62 

61 
58 

90 
50 

72 
61 

68 
60 

63 
52 

73 
56 

70 
55 

75 
53 

67,0 
52,5 

OIMMITT 

MAX 

MIN 

91 
58 

89 
58 

90 
62 

95 
64 

102 
64 

97 
64 

101 
60 

98 

60 

95 
61 

97 
64 

98 
63 

98 
63 

97 
53 

98 
60 

96 
60 

97 
62 

98 
63 

96 
53 

79 
55 

70 
55 

87 
59 

91 
62 

80 
57 

82 

57 

91 
69 

73 
60 

63 
56 

84 
56 

89 
53 

58 
53 

90,6 
59,6 

0UM4S 

MAX 

MIN 

93 
55 

83 
60 

86 
62 

93 

51 

93 

53 

97 
65 

102 
69 

98 
65 

95 
56 

97 
69 

99 

72 

100 
72 

100 
71 

101 
71 

98 
66 

95 

70 

101 
72 

101 
63 

71 
60 

74 
61 

86 
52 

90 
65 

67 
66 

89 
63 

97 
60 

73 
62 

69 
61 

64 
58 

70 
55 

77 
56 

90,9 
64.3 

FLOYOAOA 

MAX 

Mm 

89 
62 

89 
53 

90 
70 

98 
70 

104 
70 

101 
70 

99 

69 

97 
69 

97 
70 

95 

71 

97 

70 

96 
69 

95 

69 

91 
69 

94 
55 

95 

70 

97 
58 

95 
68 

85 
52 

59 
59 

86 
52 

93 

70 

62 
61 

89 
51 

92 

56 

62 
63 

62 

64 

92 
65 

90 
59 

74 
57 

91,4 

66,0 

FOLIETT 

MAX 

Mm 

88 
63 

84 
65 

85 
65 

93 
57 

95 
68 

92 

69 

101 
72 

100 
72 

100 
70 

99 

71 

100 

74 

101 
75 

102 
72 

102 

72 

100 
72 

96 
72 

104 

73 

104 
67 

74 
50 

65 
59 

90 
53 

97 
55 

90 
50 

90 
65 

95 
64 

83 
62 

68 
62 

90 
60 

71 
54 

82 
55 

93.0 
66,3 

FRIONA 

MAX 

Mm 

90 
59 

88 
60 

90 
63 

95 

67 

100 
55 

96 
68 

lOl 
62 

95 
52 

95 

54 

95 
65 

97 
67 

98 
65 

97 
55 

97 
63 

95 
53 

93 

66 

97 
53 

96 
65 

79 
57 

70 
57 

68 
62 

90 
65 

81 
63 

64 

61 

90 
63 

75 
52 

66 
60 

64 
61 

82 
56 

59 
56 

90.1 
62.7 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

90 
63 

92 

66 

98 
67 

99 
56 

105 
70 

105 
59 

100 
68 

98 
69 

95 
69 

95 
65 

96 
66 

95 

56 

95 
56 

96 
65 

97 
55 

93 

68 

97 

59 

99 

70 

90 
67 

93 

57 

97 
69 

99 

70 

90 
57 

91 
63 

92 
56 

69 
65 

93 
65 

95 
53 

75 
59 

94.8 
66.3 

GRUVER 

MAX 

Mm 

90 
61 

90 
62 

95 

64 

99 
65 

98 
64 

104 
63 

100 
68 

100 
65 

100 
67 

103 
67 

103 
71 

103 
74 

103 
71 

104 
67 

104 
59 

101 

107 
66 

104 
73 

93 
61 

81 
61 

69 
60 

94 
68 

95 
55 

93 
60 

98 
52 

97 
52 

90 
59 

90 
59 

99 
58 

81 
54 

80 
54 

96.2 
64.3 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

89 
59 

85 
69 

88 
62 

95 

54 

95 
59 

95 
65 

99 
65 

94 
63 

93 
62 

93 

65 

95 
64 

96 
64 

95 
55 

94 
61 

94 
61 

93 

64 

95 
53 

96 
63 

75 
58 

59 

57 

65 
61 

91 
63 

81 
59 

62 
60 

91 
59 

76 
50 

65 

56 

85 
59 

92 
55 

69 
53 

88.8 
61.3 

U4MES4  1  SSE 

MAX 

Mm 

95 
68 

95 
68 

100 
68 

105 
72 

107 
58 

102 
65 

100 
65 

100 
55 

99 
65 

99 
71 

98 
68 

97 
67 

99 
54 

97 
68 

98 
68 

97 
58 

98 
65 

96 
56 

79 
64 

95 
64 

95 
64 

87 
66 

91 
70 

92 
69 

69 
57 

95 

67 

96 
68 

99 
59 

74 
60 

86 
50 

93.4 
65.3 

I.EVEI.L4N0 

MAX 

Mm 

90 
62 

93 
63 

92 

65 

98 
67 

104 
68 

102 

67 

lOl 
50 

97 
50 

95 
62 

94 
62 

97 
65 

99 
55 

97 
63 

98 
61 

97 
61 

97 
63 

95 

50 

97 
60 

65 
52 

72 
59 

94 
62 

93 

55 

85 
63 

68 
51 

93 
62 

81 
62 

68 
52 

92 

52 

92 
59 

72 
54 

92.7 
52.2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

91 
64 

84 
64 

90 
64 

95 
54 

98 
72 

91 
67 

104 
71 

102 

74 

100 
69 

101 
69 

102 
70 

104 
79 

104 
75 

104 
71 

103 
70 

102 
70 

104 
70 

103 
69 

72 
52 

63 
55 

92 
66 

86 
51 

66 
60 

87 
50 

94 
55 

63 
60 

86 

60 

90 
50 

73 
S3 

79 

53 

93.4 
65.6 

littlefield  no.  2 

MAX 

Mm 

89 
61 

89 
65 

69 

70 

96 
69 

102 
72 

101 
69 

101 
67 

99 

64 

97 
57 

95 
69 

97 
69 

97 

67 

96 

57 

96 
65 

95 

67 

97 
70 

97 
66 

95 

70 

85 
57 

70 
57 

91 
61 

90 
57 

84 
54 

68 
64 

93 
64 

93 
63 

67 
62 

91 
64 

87 
58 

87 
66 

92.2 

65.1 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

90 
65 

92 
69 

96 
72 

104 
71 

104 
73 

102 

71 

99 

67 

97 
64 

95 
69 

97 
72 

99 
72 

98 

71 

96 

71 

97 
70 

96 
67 

99 
71 

97 

71 

87 
70 

72 

59 

93 
63 

93 
72 

66 

68 

86 
63 

93 

57 

63 
68 

89 
63 

90 
64 

90 
57 

70 
60 

81 
66 

92.6 
57,4 

MC  LEAN  i    E 

MAX 

Mm 

86 
65 

91 
67 

94 
70 

101 
75 

97 
70 

104 
74 

102 
75 

100 
74 

100 
74 

97 
75 

99 
75 

101 
79 

99 
59 

101 
68 

102 
73 

100 
68 

91 
61 

80 
61 

90 
62 

94 
67 

69 
68 

90 
69 

93 

64 

84 
66 

86 
53 

80 
60 

75 
55 

60 
58 

63 

50 

93,0 
67.9 

MIAMI 

MAX 

Mm 

95 
62 

86 

62 

89 

65 

95 
58 

100 
71 

93 
68 

99 
58 

102 
74 

100 
72 

102 
69 

101 
72 

101 
73 

101 
75 

101 
74 

100 
57 

103 

100 
70 

104 
72 

105 
64 

74 
53 

82 
59 

90 
64 

93 
66 

87 
56 

69 
59 

97 
53 

84 
64 

90 
51 

97 
60 

70 
54 

80 

51 

93.6 

65.7 

MIDLAND  *Sa 

MAX 

Mm 

89 
68 

92 

70 

96 
68 

103 
69 

104 
75 

99 
59 

97 
68 

94 
67 

93 
59 

95 
59 

94 
70 

94 
67 

95 
67 

94 
69 

95 
66 

94 
66 

95 

57 

95 
56 

90 
69 

96 
59 

96 
75 

90 
71 

69 
67 

92 

67 

93 

67 

69 
57 

91 
57 

93 
69 

73 
59 

67 

60 

93.4 
57.9 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

91 
68 

93 
69 

97 
57 

105 
59 

106 
75 

102 
70 

98 
54 

97 
69 

94 
69 

96 

67 

95 

70 

99 
67 

95 
66 

96 
56 

97 
67 

97 
57 

97 
69 

96 
67 

92 

58 

97 
66 

97 
75 

95 

71 

92 

67 

93 
55 

95 
65 

97 
65 

93 
56 

96 
66 

92 

55 

87 
69 

93.9 
67.2 

MORTON 

MAX 

Mm 

88 
61 

88 
60 

86 
65 

95 

55 

101 
65 

101 
69 

99 
63 

95 
53 

93 
63 

93 
65 

95 
65 

96 
65 

95 
64 

93 
64 

94 
55 

94 
64 

94 

63 

94 
63 

86 
54 

74 
57 

91 
61 

94 

57 

94 
53 

94 
59 

93 

59 

63 

61 

89 
61 

95 
60 

89 
56 

70 
56 

91.3 
62.3 

MULESHDE  1 

MAX 

Mm 

89 
59 

67 
60 

89 
63 

97 
58 

104 
71 

97 

70 

101 
65 

95 
62 

94 
52 

95 
65 

97 
67 

97 
59 

97 
67 

95 
65 

95 
54 

93 

54 

94 
64 

94 
64 

95 
57 

82 
57 

70 
59 

88 
62 

93 

63 

82 
52 

62 
60 

90 
63 

77 
62 

97 
60 

83 
60 

85 
57 

69 
57 

90.1 
53,2 

olton 

MAX 

Mm 

PAMPA  NO,  2 

MAX 

Mm 

9A 
60 

85 
62 

92 
64 

94 
69 

100 
73 

96 
59 

102 
70 

99 

71 

99 
70 

100 
71 

99 
72 

100 
72 

99 
72 

101 
70 

99 
69 

101 
70 

97 
59 

102 

71 

104 
65 

76 
52 

78 
60 

68 
63 

96 
56 

88 
59 

90 
59 

96 

61 

62 

61 

66 

51 

89 
59 

71 
54 

79 
54 

92,9 
63,4 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

88 
60 

87 
64 

95 
64 

97 

71 

98 
59 

101 
59 

98 
69 

99 
70 

97 
68 

97 
57 

96 
70 

99 

71 

98 

70 

96 
66 

98 
65 

96 
65 

99 
69 

99 

57 

93 
64 

74 
58 

86 
69 

91 
67 

67 
57 

86 
59 

94 
62 

89 
52 

86 
63 

87 
60 

86 
59 

77 
52 

79 
63 

92,1 

64,8 

PERRYTDN  5  NNE 

MAX 

Mm 

87 
60 

84 
60 

88 
64 

96 
65 

96 
56 

91 
69 

104 
69 

101 
69 

99 

58 

95 

59 

101 

70 

103 

70 

103 

70 

103 
56 

101 
55 

98 
69 

97 
53 

105 
66 

104 
53 

59 

50 

79 
57 

68 
57 

92 
53 

87 
57 

90 
60 

96 
52 

80 
60 

69 

58 

90 
58 

69 
50 

80 

61 

92,4 
63,1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

89 

64 

90 
65 

92 

67 

96 
66 

104 
67 

107 
57 

101 
52 

96 
62 

95 
65 

93 
66 

95 
65 

96 
63 

96 
53 

96 
52 

96 
53 

95 
63 

95 

54 

97 
63 

95 
54 

89 
55 

61 
62 

95 
63 

98 
57 

66 
62 

87 
61 

93 
52 

64 
62 

89 
62 

91 

63 

93 
58 

72 
54 

92.9 
53.3 

PL4INVIEU 

MAX 

Mm 

90 
62 

98 
68 

90 
70 

95 

70 

102 
74 

103 
69 

107 
65 

98 
59 

96 
58 

95 
69 

97 
69 

98 
68 

96 
67 

97 
55 

94 
66 

96 
58 

95 
56 

98 
67 

97 
65 

85 
60 

70 
59 

89 
53 

94 
66 

84 
62 

86 
58 

92 
65 

63 
64 

99 
53 

88 
67 

87 
58 

73 
54 

92.0 
63.7 
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Continued 

DJ 

UL 

Y 

TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

S. 

1 

2 

3 

4 

5 

6- 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

< 

SEMINOLE 

MAX 

MEN 

89 

66 

91 
66 

93 

68 

103 
69 

106 
67 

101 
69 

98 
65 

»5 

66 

93 

66 

96 

67 

97 
65 

96 
63 

97 
61 

96 
63 

97 
66 

99 
69 

96 

65 

93 

65 

85 

6* 

96 
64 

99 
67 

86 
65 

89 
64 

94 
66 

69 
65 

94 
65 

93 

68 

96 
61 

74 
66 

94.2 
69.0 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

90 
60 

87 
61 

90 
65 

103 
69 

'l\ 

101 
65 

97 
66 

96 

67 

96 

67 

96 
69 

97 
71 

99 

67 

96 
69 

96 

63 

96 
68 

98 
6* 

96 
68 

82 
59 

72 
58 

86 
62 

93 

66 

83 

57 

85 
61 

93 

64 

61 
61 

86 
61 

87 
61 

80 
56 

75 
53 

91.2 
63.6 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

89 

6t 

90 
64 

99 
64 

94 
65 

103 
67 

100 
69 

98 
69 

96 
69 

99 
67 

100 
70 

100 
74 

102 
72 

99 

68 

98 
69 

102 
66 

100 
70 

93 
60 

79 
60 

69 
99 

90 
67 

89 
65 

89 
68 

97 
62 

92 
62 

90 
61 

88 

60 

85 
58 

76 
54 

60 
54 

93.3 
64.6 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

86 

60 

83 

60 

86 

57 

89 

61 

96 
61 

100 
64 

97 
64 

92 
62 

92 
66 

98 
67 

101 
73 

102 

74 

101 
68 

96 
68 

66 

92 

66 

100 
67 

9* 
62 

76 
60 

73 
59 

60 
60 

69 

63 

84 
59 

89 
60 

91 
62 

76 
62 

89 
62 

63 
58 

69 
55 

76 
54 

89.1 
62.6 

SUNR4Y  «  SW 

MAX 

MIN 

90 
61 

86 
63 

93 
67 

92 
66 

101 
66 

102 
69 

101 
65 

95 
67 

99 
70 

102 

72 

102 
75 

101 
74 

99 

73 

99 
69 

101 
71 

100 
71 

100 
62 

73 
61 

68 
62 

68 
60 

90 
66 

86 
60 

96 
63 

95 

61 

91 
61 

90 
61 

89 
59 

75 
55 

78 
54 

93.1 
65.2 

TAHQKA 

MAX 

MIN 

90 
65 

91 
65 

92 

68 

103 
68 

109 
68 

102 
66 

99 

70 

98 

70 

95 
69 

95 

68 

95 

67 

95 
67 

99 
63 

94 

61 

96 
67 

96 
63 

96 
63 

89 
66 

69 

60 

93 
63 

96 

67 

83 
64 

86 
64 

91 
66 

65 

64 

89 

64 

91 
66 

93 

58 

71 
56 

92,4 
65.2 

TULU 

MAX 

MIN 

91 
61 

87 
61 

90 
68 

102 
70 

101 
70 

101 
69 

98 
65 

97 
64 

97 
68 

96 

69 

96 

68 

96 

67 

96 
66 

94 
69 

96 

69 

97 
66 

95 
69 

60 
60 

70 
59 

86 
63 

89 
66 

69 
60 

82 

60 

92 
62 

81 
62 

66 
61 

86 
61 

65 
56 

74 
54 

91.0 
64.2 

VEGA 

MAX 

MIN 

92 
59 

84 
60 

67 
60 

96 
65 

93 
66 

100 
65 

96 
63 

94 
65 

94 
67 

96 
66 

97 
68 

97 
61 

96 
63 

99 
64 

94 
68 

97 
66 

97 
6* 

72 
57 

67 

57 

85 
60 

90 
63 

60 
56 

82 

60 

93 
62 

76 
61 

86 
59 

64 
61 

76 
55 

76 
53 

69.2 
62.3 

WALCOTT 

*     *     • 

MAX 

MIN 

89 

69 

90 
63 

96 
63 

98 

60 

101 
59 

98 
60 

97 
61 

96 
63 

68 
65 

99 

63 

97 
63 

96 
63 

94 
61 

95 
66 

94 
65 

97 
65 

99 

6* 

96 
56 

75 
56 

86 
62 

89 
63 

60 
61 

61 
61 

91 
64 

95 

60 

86 
58 

66 

56 

78 
55 

77 
56 

75 
52 

90.8 
60.6 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 

Mm 

95 
71 

100 
73 

103 
78 

103 
80 

102 
74 

102 
73 

100 
74 

97 
74 

96 
72 

96 
75 

98 
76 

100 
72 

99 
73 

99 
76 

100 
76 

100 
74 

100 
77 

99 
7* 

86 
73 

96 
72 

100 
76 

90 
74 

90 
73 

92 
71 

89 

72 

69 

73 

9* 

71 

76 
63 

84 
62 

95.9 

73.2 

ANSDN 

MAX 

MIN 

97 
72 

100 
71 

103 
76 

104 
77 

103 
75 

102 
75 

103 
74 

102 

74 

100 
74 

99 

75 

99 

7* 

100 
73 

100 
73 

too 

74 

103 

76 

102 
76 

100 
73 

100 
7* 

100 
67 

95 

75 

100 
70 

98 

70 

90 
69 

94 
70 

93 
69 

67 
72 

9* 
70 

94 
66 

82 

60 

97.5 
72.2 

ASPERMONT  2  S5W 

MAX 

Mm 

96 
66 

98 
74 

103 
74 

107 
73 

107 
72 

103 
68 

103 
68 

103 
73 

99 

72 

102 
72 

100 
73 

101 
73 

101 
71 

100 
71 

101 
74 

103 

74 

103 
72 

102 
72 

97 

73 

7* 
65 

94 
65 

96 
73 

68 
67 

92 
67 

9* 
69 

93 

67 

92 
66 

96 
60 

75 
59 

97.2 
69.7 

3ALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

93 
68 

96 
67 

100 
70 

102 
71 

100 
69 

102 
69 

99 

72 

96 
70 

97 
69 

96 

72 

95 
72 

98 

70 

98 
65 

96 
66 

96 
71 

99 

72 

100 
67 

98 
68 

98 

70 

98 

70 

96 
75 

95 
72 

89 
70 

66 
69 

8* 
68 

84 
69 

95 

67 

91 
59 

60 
60 

94.9 
66,9 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
66 

99 

68 

104 
75 

105 
76 

103 
72 

102 

74 

100 
76 

100 

74 

102 
76 

102 
76 

100 
76 

101 

77 

98 
72 

101 
71 

103 
76 

102 
76 

102 
79 

90 
71 

76 
6* 

91 
65 

95 

74 

65 
69 

87 
68 

96 
71 

83 

71 

91 
69 

84 
66 

60 
56 

86 
60 

94.9 

70.7 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

96 
62 

91 
66 

94 
68 

104 
75 

102 
68 

104 
70 

102 
71 

101 
70 

100 
70 

102 
72 

102 
74 

100 
73 

101 
70 

99 
69 

102 
70 

101 
71 

103 
79 

102 
72 

83 
60 

7* 
60 

92 
64 

95 
65 

85 
62 

88 
62 

94 
62 

6* 
65 

68 
60 

77 
36 

79 
54 

94.3 
66.6 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

96 
69 

99 
69 

102 
71 

103 
72 

102 
72 

103 
71 

101 
74 

98 
73 

99 
72 

97 
69 

98 
71 

100 
72 

100 
74 

100 
71 

100 
74 

99 

76 

100 
7* 

98 
72 

91 

70 

98 

70 

100 
74 

97 
72 

69 
66 

67 
70 

80 
69 

86 

68 

9* 

67 

92 

60 

69 

60 

96.0 
70.9 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

93 
69 

98 
68 

102 
73 

103 
69 

103 
68 

99 
63 

100 
67 

98 
69 

97 
68 

98 
69 

98 
69 

97 
66 

97 
63 

97 
68 

100 
71 

100 
67 

97 
69 

99 
66 

95 

66 

97 
68 

97 
77 

97 
70 

86 
66 

94 
69 

95 

67 

95 
66 

96 
66 

95 
58 

81 
62 

96.5 

67.6 

DICKENS 

MAX 

Mm 

92 
65 

96 
68 

103 
75 

103 
69 

100 
72 

100 
71 

99 

72 

99 

72 

97 

72 

99 

72 

97 
72 

97 
72 

97 

71 

99 

71 

100 
73 

100 
73 

99 
71 

87 
63 

93 

64 

95 
71 

99 
72 

90 
66 

95 

66 

91 
66 

93 

66 

90 
61 

82 
59 

95.8 

69.1 

GAIL 

MAX 

MIN 

95 
67 

100 

70 

105 
72 

106 
75 

102 
84 

100 
72 

96 

72 

95 

78 

99 

73 

96 
70 

99 

70 

98 

70 

98 
72 

99 

73 

98 

74 

99 

72 

95 
62 

75 
65 

86 
64 

69 
66 

94 
70 

92 

70 

92 

65 

96 
68 

82 
57 

63 
59 

95.1 
69,8 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

98 
69 

101 

99 
69 

107 
74 

107 
75 

104 
73 

104 
74 

102 
72 

103 
72 

102 

71 

102 
76 

101 
72 

100 
72 

99 

71 

101 

74 

102 
76 

IDl 
78 

100 
79 

98 
78 

88 
67 

76 
73 

96 
74 

98 
71 

68 
67 

94 
66 

98 
68 

96 
69 

96 
66 

97 
62 

63 
57 

97.9 
71.1 

HASKELL 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
73 

99 

74 

102 
77 

103 
75 

101 
73 

101 
75 

102 
74 

97 
75 

99 
76 

98 
74 

98 
74 

100 
72 

100 
72 

100 
76 

101 
75 

101 
73 

100 
7* 

96 
70 

77 
67 

93 
68 

96 
70 

85 
68 

90 
68 

94 
69 

92 
68 

85 
69 

95 
61 

77 
59 

95,5 

7l,4 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

9« 
69 

95 

70 

97 

71 

100 
66 

100 
70 

99 
71 

100 
66 

98 

74 

96 

72 

97 

71 

94 
70 

96 

71 

98 
69 

97 

70 

98 

73 

98 

74 

97 
73 

96 

72 

97 
69 

97 
70 

92 

71 

97 
69 

86 
68 

89 
70 

86 

70 

69 
68 

79 
67 

91 
62 

79 
59 

93.8 
69.6 

JAYTON 

MAX 

Mm 

95 

67 

97 

72 

100 
72 

105 
76 

107 
75 

104 
70 

103 
70 

102 

74 

98 

74 

100 
75 

100 
73 

100 
73 

99 
73 

100 
73 

102 
73 

101 
73 

96 
72 

74 
63 

95 
63 

94 
71 

87 
66 

92 
66 

95 

68 

93 

67 

94 

67 

97 

60 

75 
60 

96.3 
69.7 

MATADOR 

MAX 

Mm 

94 
64 

96 

71 

100 
75 

111 
75 

106 
77 

104 
76 

102 
71 

105 
72 

100 
76 

101 
76 

102 

75 

99 
75 

101 
75 

99 

75 

103 
79 

103 
77 

103 
76 

102 
76 

102 
67 

74 
62 

93 
64 

100 
71 

90 
64 

95 

69 

96 
66 

89 
64 

95 

69 

92 

61 

83 
66 

97.7 
70,3 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

95 
65 

91 
67 

97 
70 

104 
76 

10* 
72 

104 
71 

102 
70 

99 

73 

100 
73 

101 
75 

102 

75 

100 

75 

101 
70 

100 

70 

101 
70 

102 
70 

10* 
70 

103 
70 

82 
6* 

76 
64 

92 
66 

92 
69 

88 

67 

91 
67 

97 
66 

83 
66 

88 
66 

80 
60 

60 
66 

94. S 
68.7 

MONDAY 

MAX 

Mm 

97 
69 

101 
67 

106 
72 

107 
71 

106 
71 

105 
70 

105 
76 

101 
73 

104 
74 

102 
74 

102 
71 

103 

71 

103 
69 

105 
69 

106 
72 

105 
72 

105 
70 

103 
75 

9* 

71 

97 
65 

102 
75 

101 
68 

93 

66 

100 
67 

100 
66 

92 
66 

94 

67 

94 
60 

84 
56 

100.3 
69.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

95 
67 

95 
67 

100 
72 

105 
74 

106 
75 

104 
74 

102 

74 

101 
76 

101 
75 

101 
76 

101 
75 

100 

76 

101 
79 

100 

73 

102 

79 

104 
76 

101 
7* 

92 

66 

68 
65 

90 
60 

95 
63 

89 
66 

92 
65 

97 
66 

67 
66 

92 
66 

91 
61 

63 
59 

86 
60 

96.3 
69.5 

POST 

MAX 

Mm 

93 
66 

99 
67 

103 
74 

lOS 
73 

101 
70 

99 

71 

99 

73 

96 

73 

98 

73 

98 

72 

99 
72 

99 
72 

99 

71 

98 
72 

100 
73 

100 
74 

100 
72 

99 

69 

:; 

96 
63 

96 

68 

87 
66 

99 
66 

90 
64 

94 
67 

96 
56 

75 
66 

95.5 

68.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

98 
66 

97 
69 

102 
74 

107 
77 

106 
73 

105 
77 

105 

78 

102 
77 

101 
76 

103 

77 

103 

77 

102 
79 

103 
78 

102 
73 

105 
72 

106 
80 

106 
79 

105 
80 

90 

70 

82 

65 

94 
69 

96 

70 

67 
65 

91 
66 

97 
72 

87 
68 

92 

70 

94 

60 

84 
62 

98.1 
71,6 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

94 

70 

99 
71 

101 
70 

102 
70 

99 

71 

99 

70 

97 
70 

97 
71 

97 
72 

96 
71 

95 
70 

4  8 
71 

9? 
71 

96 
69 

99 

71 

97 
72 

99 

72 

99 

71 

82 
68 

95 

66 

95 

74 

92 

68 

92 
67 

91 
70 

88 
68 

67 
66 

92 
67 

69 

60 

88 
60 

94,6 
69.2 

ROTAN 

MAX 

Mm 

95 
65 

99 
71 

105 
71 

106 
75 

102 
74 

101 
71 

101 
70 

101 
72 

100 
73 

99 
75 

97 
73 

99 
73 

99 

71 

100 
70 

102 
75 

100 
75 

100 
73 

98 
73 

79 
63 

96 
65 

96 
76 

95 

72 

94 
66 

95 
66 

94 
67 

91 
68 

95 

68 

95 

57 

83 

60 

97.0 
70,1 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

96 
72 

100 
72 

104 
78 

105 
74 

104 
74 

104 
75 

101 
78 

100 

77 

102 
76 

100 
79 

101 
75 

102 
79 

103 
79 

10* 
77 

105 
79 

10* 
75 

ID* 
77 

96 

7* 

91 
65 

90 
66 

99 

70 

87 
69 

90 
70 

97 

71 

99 
69 

92 

70 

95 

63 

81 
86 

65 
57 

97,4 
71.6 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

95 
64 

95 
67 

105 
75 

104 
74 

105 
71 

105 
73 

103 
75 

101 
74 

102 
76 

100 
76 

101 
76 

101 
74 

102 
71 

103 
70 

103 
70 

103 
76 

100 
72 

100 
69 

83 

70 

89 

65 

92 

73 

91 
67 

92 
63 

9* 

67 

95 
66 

88 
66 

65 
62 

80 
97 

83 
68 

96.2 
69.2 

SNYDER 

MAX 

Mm 

92 

70 

95 

70 

98 
69 

104 
70 

104 
73 

99 
68 

96 

68 

98 
72 

95 
72 

96 

74 

96 

71 

95 

70 

97 
70 

97 

70 

98 

70 

98 
70 

98 

71 

97 

71 

9* 
68 

76 
66 

96 
66 

96 
68 

66 
67 

68 
67 

94 
68 

90 
67 

67 

91 
66 

94 
60 

71 
60 

94.2 
66.7 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

97 
70 

97 

72 

101 
72 

107 
73 

108 

74 

105 

74 

105 

75 

103 
76 

101 
76 

103 
77 

102 
77 

101 
77 

102 
77 

10* 
76 

105 
76 

105 
77 

10* 
76 

10* 
7* 

99 
73 

77 
63 

95 

64 

100 
70 

69 
68 

91 

70 

96 

70 

97 
69 

93 

70 

91 

70 

96 
61 

81 
58 

98.3 

72.0 

TURKEY  2  WSH 

MAX 

Mm 

93 
63 

99 
69 

100 
75 

100 
78 

107 
77 

103 
76 

103 
71 

100 
71 

101 

74 

103 

75 

101 
73 

102 
79 

101. 
73 

103 
73 

101 
75 

104 
77 

102 
73 

99 
72 

60 
62 

92 
63 

99 

70 

87 
69 

92 

65 

96 
68 

95 

67 

91 
66 

90 
64 

89 
65 

86 
63 

64 
56 

96.7 
69.8 

VERNON 

MAX 

Mm 

98 
69 

101 
70 

107 
79 

107 
80 

107 
77 

105 
76 

104 
79 

103 
78 

10* 
79 

103 
78 

103 
78 

'?: 

104 
78 

105 
76 

106 
75 

107 
81 

106 
79 

10' 
81 

90 
66 

91 
70 

99 

76 

99 
71 

89 
69 

97 
69 

96 
73 

92 
68 

91 
70 

94 
70 

99 
63 

86 
68 

99.6 

73.8 

>  R«lM«ac«  Nol»«  ToUowtag  Station  Indvi 
-    230    - 


Continued 

DJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

fhi 

iA 

ru 

ht 

;b 

TEXAS 
JULY 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WELLINGTON  1  NNh 

MAX 

MIN 

95 
65 

90 
67 

99 

75 

106 
75 

10* 
72 

103 

71 

99 

74 

102 

76 

101 
71 

101 
73 

101 
70 

101 
68 

102 
71 

104 
73 

10* 
73 

63 
63 

92 

73 

95 

65 

91 
65 

97 
69 

8* 
65 

92 

65 

86 
63 

62 
58 

96.5 

69.2 

WICHIT4  FALLS  WS3 

MAX 

MIN 

97 
72 

100 
70 

101 
70 

107 
79 

105 
78 

108 
78 

104 
79 

101 
74 

100 
79 

104 
77 

102 

77 

103 
79 

103 
76 

105 
78 

105 
79 

106 
61 

107 
62 

107 
79 

95 
76 

60 
69 

69 

72 

104 
75 

67 
71 

92 

70 

100 
70 

97 

73 

9* 
69 

69 

70 

95 
66 

84 
61 

89 
59 

98.8 
73.9 

v*INTERS  I  NNE 

•     «     • 

MAX 

MIN 

92 
6! 

92 
69 

93 
65 

97 
69 

100 
68 

100 
67 

9b 
68 

101 
73 

98 

70 

97 
69 

97 
71 

95 
70 

97 
66 

96 
65 

98 
67 

99 
71 

99 
69 

100 
71 

99 

69 

96 
68 

98 
66 

98 
69 

97 
72 

94 
69 

89 

67 

90 
66 

6* 
69 

88 

67 

81 
67 

92 
62 

75 
59 

9*. 6 

68.0 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

96 
66 

97 

71 

99 
66 

102 
69 

104 
69 

105 
67 

103 
67 

104 
69 

103 
69 

100 
67 

102 
70 

100 
70 

101 
72 

102 
69 

103 
69 

103 
72 

105 
75 

104 
72 

103 
7* 

102 
69 

60 
66 

94 
66 

101 

71 

64 
72 

90 
69 

95 
66 

93 
69 

90 
71 

69 

67 

95 

61 

7* 
56 

»7,5 
68,8 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

97 
74 

98 

71 

101 
69 

103 
78 

105 
77 

105 
73 

104 
75 

102 
77 

101 
60 

102 
77 

101 
76 

102 
77 

103 
77 

103 
76 

104 
76 

106 
80 

103 
61 

105 
79 

103 
80 

89 
73 

87 
70 

100 
74 

90 
72 

100.6 
75.5 

6ARDHELL  UAM 

MAX 
MIN 

94 
7* 

97 
75 

97 
73 

98 
75 

99 
76 

100 
76 

102 

76 

103 
75 

98 
75 

99 

75 

97 
73 

97 
76 

99 

77 

101 
77 

101 
76 

103 
77 

102 
79 

100 
76 

100 
77 

100 
69 

92 

71 

80 
71 

95 
72 

93 

73 

85 

71 

90 
69 

83 

70 

83 
69 

88 
64 

79 
60 

95.2 
73.5 

RELTON  OAH 

MAX 

MIN 

95 

71 

97 

74 

98 

73 

99 

72 

99 

72 

101 
71 

100 

77 

102 

74 

95 
72 

99 
74 

96 

74 

97 
73 

100 
72 

100 
73 

101 
76 

103 
75 

104 
74 

99 

73 

99 
72 

101 
75 

93 

74 

92 

75 

100 

99 

73 

81 
68 

91 
69 

93 
72 

95 
72 

95 

70 

95 
63 

97.* 
72.6 

BENBROOK  DAM 

MAX 

MIN 

9* 

72 

99 

73 

98 
72 

99 

75 

100 
76 

100 
74 

101 
76 

102 
73 

97 
75 

98 

77 

99 
73 

96 
76 

99 

76 

102 
77 

101 
77 

102 
78 

102 
77 

101 
76 

101 
76 

103 
66 

84 
69 

81 
71 

86 
72 

88 

71 

92 

72 

90 

72 

84 

72 

78 
68 

92 
64 

74 
59 

94.9 
72.9 

BONHAM 

MAX 

MIN 

98 
72 

9* 
66 

97 

70 

96 

71 

103 
72 

105 
72 

103 
74 

98 
71 

101 
76 

99 

77 

97 
74 

100 
76 

102 
76 

104 
73 

105 
75 

107 
75 

101 
75 

104 
76 

102 

77 

92 
68 

94 
64 

86 
73 

69 
72 

93 
73 

91 
71 

63 
71 

76 
69 

84 
67 

B6 
58 

61 
54 

95,5 

71.4 

BOMIE 

MAX 

MIN 

98 
73 

95 
71 

99 
73 

101 
61 

104 
80 

105 
77 

104 

102 
76 

101 

79 

100 
78 

101 
76 

103 
77 

105 

60 

105 
76 

110 
80 

10' 
80 

108 
82 

107 
BO 

100 
60 

93 

72 

91 
71 

101 
73 

69 
70 

95 

73 

93 
72 

86 

70 

87 
69 

91 
69 

62 
62 

64 
62 

98.4 
74,6 

BOYD 

MAX 

MIN 

95 
71 

100 
70 

99 

71 

101 
71 

100 
70 

102 
70 

103 
72 

103 
73 

96 
76 

98 
77 

100 
78 

100 
77 

101 
75 

103 
71 

103 
73 

104 
74 

105 
76 

105 
76 

104 
75 

106 
70 

85 
71 

98 
71 

101 

85 
71 

74 
71 

96 

71 

95 

70 

65 
70 

87 
66 

95 

62 

91 
56 

97.5 
71.6 

BRECKENRIDCE 

MAX 

MIN 

98 
73 

100 
75 

101 
73 

103 
73 

104 
78 

104 
74 

104 
75 

101 
75 

101 

79 

101 
76 

99 

74 

101 
75 

102 
74 

102 
73 

10* 
73 

10* 
76 

102 
76 

102 
76 

101 
67 

90 
66 

90 
63 

100 
74 

90 
70 

96 
69 

94 
69 

89 
69 

66 

66 

95 
67 

77 
60 

BS 
55 

97.1 
71,! 

BRIDGEPORT 

MAX 

MDJ 

97 
72 

99 
69 

99 
69 

103 
70 

105 
76 

107 
72 

108 
73 

107 
73 

103 

74 

107 
74 

104 
73 

102 
74 

105 
74 

107 
72 

108 
76 

lOB 
75 

110 
77 

108 
75 

106 
79 

107 
72 

85 
68 

86 
69 

104 

87 
70 

93 
71 

97 
70 

97 
69 

85 

70 

83 
67 

65 
62 

82 
56 

99.5 

71,4 

BROWNMOQO 

MAX 

MIN 

95 

71 

95 
70 

97 
70 

104 
73 

101 
73 

101 
74 

100 
69 

101 
75 

98 
76 

99 

75 

99 

75 

97 

74 

97 
75 

99 
71 

98 

71 

105 
71 

103 
76 

102 
76 

102 
73 

101 
70 

93 

71 

96 
72 

100 

93 
74 

89 
74 

67 
72 

65 
72 

85 
73 

86 
68 

95 
65 

77 
61 

96,1 
72,0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

97 
71 

99 
71 

99 
72 

100 
72 

100 
72 

101 
72 

102 
72 

95 
74 

99 
72 

97 
74 

100 
72 

99 
70 

100 
72 

101 
72 

101 
73 

101 
74 

100 
75 

99 
73 

102 
71 

101 
76 

90 
73 

101 
74 

100 

91 
77 

93 
70 

100 
74 

95 
72 

100 
74 

99 
72 

92 
64 

66 
65 

98,1 

72.3 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

98 
70 

100 
74 

99 
72 

100 
72 

101 
73 

101 

71 

102 
72 

97 
73 

98 
74 

97 
76 

97 
73 

99 
75 

101 
73 

101 
72 

103 
71 

103 
75 

99 
75 

100 
74 

103 
73 

97 
69 

62 
66 

96 
72 

90 
71 

89 
72 

90 
71 

66 
70 

83 

70 

93 
68 

69 
61 

83 
57 

95.9 
71.3 

CQRSICANA 

MAX 
MIN 

9* 
73 

97 
73 

100 
74 

96 
74 

96 
75 

100 
76 

101 
76 

102 

76 

96 
75 

98 

76 

97 
73 

97 

74 

96 

77 

100 
78 

101 
76 

101 
78 

101 
79 

100 
77 

99 

76 

100 
73 

92 

73 

79 
74 

9* 
70 

82 
71 

8* 
7* 

69 
71 

85 
71 

64 

70 

87 
66 

79 
62 

9*.* 
73.8 

DALLAS  WSO 

MAX 

MIN 

99 
79 

96 
76 

100 
78 

100 
61 

100 
62 

102 
82 

101 
83 

96 
79 

100 
61 

98 
82 

95 

78 

101 
62 

102 
82 

102 
81 

102 
62 

103 
84 

102 
83 

103 
82 

104 
75 

92 

72 

84 
75 

98 
77 

87 
75 

91 
76 

90 

77 

62 

73 

79 
72 

89 
71 

76 
65 

63 
63 

94.7 

77.5 

GENISDN  0AM 

MAX 

MIN 

96 
71 

93 
69 

98 

74 

99 

76 

100 
77 

102 
72 

103 
73 

101 

70 

99 
76 

99 
76 

99 

75 

100 
78 

101 
80 

103 
77 

10* 
82 

10* 
74 

10* 
74 

101 
75 

102 
80 

96 
71 

9* 
65 

92 

73 

66 
73 

92 
72 

92 

71 

84 
70 

60 
70 

86 

67 

87 
61 

83 
66 

95.7 
72.6 

DENTON  2  SE 

MAX 

MIN 

96 
75 

92 
69 

99 
73 

99 
76 

101 
78 

101 
78 

102 
75 

101 
73 

99 
84 

97 

78 

96 
75 

99 

77 

101 
78 

102 
75 

102 
79 

102 
78 

102 
80 

102 
78 

101 
60 

92 

72 

93 
72 

97 
75 

90 
75 

92 

73 

92 
71 

60 
71 

80 
70 

90 
69 

89 

64 

84 
56 

95.8 
74.3 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

96 
70 

98 

71 

99 
74 

101 
72 

102 
73 

102 
72 

102 
74 

103 
72 

99 
73 

98 
73 

98 
72 

97 
72 

98 
74 

101 
74 

100 
74 

102 
76 

103 
74 

100 
75 

101 
73 

102 
67 

69 
65 

92 
65 

101 

92 
72 

62 

70 

88 

71 

65 
69 

84 
69 

80 

66 

94 
63 

75 
58 

95.6 

70.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

96 

74 

97 
74 

99 

74 

100 
75 

102 
77 

104 
72 

105 
72 

103 
71 

102 
72 

103 
74 

101 
73 

98 
73 

100 
74 

102 
69 

102 

70 

103 
71 

104 
73 

102 

75 

103 
74 

103 
69 

BO 
64 

94 
64 

103 

85 
74 

67 
70 

92 
69 

69 
69 

86 
71 

83 
68 

96 
59 

74 
58 

96.6 
70.8 

EVANT 

MAX 

MDJ 

99 
7D 

101 
74 

101 
72 

100 
71 

102 
72 

101 
74 

102 
74 

100 
75 

99 

74 

97 

75 

96 
73 

99 

73 

101 
73 

101 
73 

102 
73 

101 
7* 

101 
75 

102 
75 

101 
73 

100 
70 

94 
71 

101 
74 

83 
71 

81 
70 

82 
66 

62 
66 

90 

70 

92 
69 

92 
63 

63 
61 

96.3 
71.7 

FERRIS 

MAX 

Mm 

100 
72 

99 

75 

100 
74 

102 
74 

102 

75 

103 
74 

106 
76 

97 

75 

101 
76 

100 
77 

99 

74 

101 
77 

103 
76 

10* 
74 

10* 

75 

10* 
76 

102 
77 

102 
77 

103 
76 

95 

70 

83 
73 

96 
75 

65 
72 

91 

72 

68 
73 

64 
70 

81 

70 

88 
69 

85 
62 

65 
60 

96.4 
73.3 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

99 

74 

95 

73 

96 

74 

99 

77 

99 

77 

102 

76 

101 
75 

96 

75 

97 
78 

98 
78 

96 
75 

100 
78 

102 

77 

102 

75 

102 
77 

103 
77 

100 
78 

102 
78 

103 
76 

83 

71 

60 
72 

100 
76 

86 
75 

90 
75 

90 

73 

8* 

74 

78 
72 

91 

71 

77 
63 

84 
60 

94.4 
74.* 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
68 

96 
69 

95 
68 

99 
69 

101 
71 

102 
73 

102 

74 

98 
75 

98 

74 

99 
75 

99 
75 

100 
75 

101 
72 

102 

73 

103 
73 

103 
75 

103 
75 

105 
75 

97 
73 

63 
66 

92 
70 

90 
70 

92 

71 

95 

71 

97 
67 

82 
70 

76 
67 

68 
62 

86 
55 

95.9 
70.9 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

93 
70 

97 
69 

99 

70 

96 
71 

99 
71 

100 
71 

100 
70 

102 
71 

99 
71 

99 
71 

97 
72 

96 

72 

99 

71 

101 
71 

102 
72 

103 
7* 

102 

73 

101 
73 

100 
73 

102 

72 

98 
72 

93 
72 

100 

96 
71 

76 
67 

83 
66 

86 

66 

67 
68 

92 
69 

91 
66 

77 
60 

95.7 
70.4 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

96 
73 

98 

71 

98 
72 

99 
71 

100 
72 

100 
71 

101 
74 

101 
74 

97 
72 

97 
73 

96 
73 

96 
72 

100 
70 

100 
72 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

99 
73 

99 

72 

100 
76 

99 

72 

99 
75 

98 
76 

93 

74 

95 

75 

95 
72 

96 
74 

98 
74 

96 
64 

65 
63 

97,9 
72.4 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

100 
70 

102 
70 

101 
68 

99 
78 

105 
77 

105 
72 

105 
72 

102 
71 

102 

76 

104 
74 

99 

73 

101 
75 

104 
75 

105 
76 

105 
77 

105 
77 

103 

77 

103 
74 

105 
75 

98 
68 

97 
68 

100 
72 

90 
72 

90 
69 

91 
69 

97 
70 

65 

70 

9* 
66 

90 

60 

84 
55 

99.0 
71.7 

CDLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

95 
79 

93 
64 

64 
66 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 

72 

100 
70 

99 

73 

102 
76 

103 
71 

104 
73 

105 
75 

101 
78 

100 
79 

102 
75 

99 
77 

101 
74 

103 
73 

103 
74 

105 
76 

106 
78 

105 
78 

104 

74 

100 
73 

62 
69 

87 
69 

102 
70 

67 
70 

95 
71 

96 
74 

93 

71 

89 

73 

84 
66 

94 

64 

76 
66 

97.6 
72.5 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

101 
73 

102 
75 

101 
75 

103 
77 

105 
79 

104 
76 

105 
76 

105 
76 

102 
79 

101 
77 

99 
75 

102 
78 

104 
77 

104 
76 

104 
78 

105 
61 

106 
80 

104 
76 

105 
77 

105 
71 

63 
67 

100 
73 

101 
7* 

92 

73 

94 

72 

95 
74 

93 

71 

74 

94 

70 

96 
62 

84 
68 

99.5 

74.3 

GRAPEVINE  OAH 

MAX 

Mm 

94 
72 

96 
72 

97 
72 

99 
74 

100 
78 

101 
74 

102 
75 

102 
73 

96 

74 

98 
77 

96 
74 

98 
76 

100 
77 

102 
78 

102 
70 

103 
70 

104 
77 

101 
76 

102 
76 

102 
71 

83 

71 

64 
72 

99 
76 

85 
72 

87 
73 

92 

71 

91 
70 

84 
70 

76 
68 

90 
64 

78 
69 

95.2 

72.7 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

96 

73 

99 

70 

100 
70 

96 

72 

98 
71 

100 
69 

102 

70 

101 
72 

96 

73 

98 

75 

97 

74 

96 

75 

100 
73 

101 
70 

103 

70 

103 
74 

104 
76 

98 
76 

102 
77 

102 
70 

82 

68 

92 

70 

90 
75 

83 
73 

69 
73 

91 
70 

68 

70 

64 
70 

75 
69 

84 
61 

79 
65 

94.6 
71,2 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

96 

72 

99 

74 

100 
75 

99 
74 

99 

74 

100 
74 

102 
77 

103 
76 

96 

74 

100 
75 

98 
73 

98 
73 

99 
73 

101 
74 

101 
75 

101 
73 

102 
71 

99 
75 

99 
74 

101 
74 

99 

71 

62 
71 

96 
73 

97 
69 

60 
72 

86 
70 

93 

74 

90 
71 

93 
72 

87 
69 

79 
64 

96.0 
72.8 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

94 
70 

98 
72 

99 

71 

99 

71 

101 
74 

101 
74 

101 
74 

102 
73 

96 

71 

97 
72 

97 

71 

96 
73 

98 

74 

100 
74 

100 
75 

101 
76 

101 
75 

100 
7* 

100 
73 

100 
69 

93 

68 

93 
69 

100 
73 

95 
70 

77 
70 

61 
69 

82 

70 

82 
66 

95.9 

71.9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

96 
76 

96 
69 

97 
69 

97 
74 

99 
74 

101 
73 

102 
79 

101 
75 

96 

77 

99 

76 

100 
76 

96 

78 

100 
78 

101 
77 

103 
72 

102 

78 

104 
79 

103 
79 

103 
60 

96 

71 

80 
71 

89 
74 

99 

73 

83 

71 

90 
70 

96 
70 

96 
69 

89 
72 

61 
69 

92 
62 

82 
55 

95.9 
73.1 
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TEXAS 
JULY 

1971 

Station 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HICU 

MAX 

MIM 

100 
68 

101 
72 

102 
70 

103 
73 

105 
73 

103 
71 

105 
73 

103 
72 

102 
73 

100 
74 

98 

70 

102 
73 

102 
72 

104 
72 

104 
74 

103 
73 

101 
74 

103 
73 

101 
67 

90 
66 

101 
72 

100 
72 

93 

66 

88 

69 

87 
68 

86 
65 

85 

70 

92 

65 

91 
59 

64 
56 

96.0 
70.0 

HILLSBCIRO 

MAX 
MIN 

96 

71 

97 
73 

99 

74 

99 

74 

99 
75 

100 
75 

101 
74 

102 
73 

99 

75 

98 

74 

98 

75 

100 
75 

102 
76 

102 
75 

100 
75 

100 
74 

101 
70 

95 
66 

64 
70 

97 
7* 

94 
71 

64 
72 

86 

75 

B9 
69 

85 

72 

68 
71 

69 
65 

77 
60 

95.2 

72.5 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

9(1 
79 

94 
75 

97 
74 

100 
75 

101 
78 

102 
76 

101 
76 

101 
78 

99 
80 

98 

75 

100 
79 

101 
76 

102 
77 

103 
Bl 

101 
79 

101 
79 

10? 
79 

98 
73 

81 

70 

97 
77 

96 
69 

89 
72 

94 
71 

95 

73 

93 

70 

86 

93 
69 

92 

67 

62 
58 

96.7 

74.6 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIM 

94 

72 

97 
75 

97 
74 

98 
73 

99 

73 

100 

74 

102 
76 

103 
75 

96 
77 

99 

73 

100 
75 

101 
72 

102 

75 

10? 
76 

104 
76 

99 

76 

101 
76 

102 

71 

90 
73 

68 
75 

97 
76 

93 

71 

65 
71 

67 
74 

86 
70 

61 
72 

77 
67 

86 
64 

76 
61 

94.8 
73.1 

KIUEEI^ 

MAX 

MIN 

96 

70 

97 
70 

97 
73 

98 
73 

100 
74 

99 

71 

101 

n 

100 
76 

97 
73 

96 
76 

99 
69 

99 
71 

101 
76 

99 

75 

98 
75 

96 
74 

100 
74 

100 
73 

92 

71 

100 
71 

100 
76 

97 
72 

86 
67 

92 

74 

91 
69 

94 

74 

95 

71 

95 
63 

88 
61 

96.7 
71.9 

LAVDN  DAM 

MAX 

MIN 

93 
73 

99 
73 

98 

71 

97 
76 

98 
73 

100 
74 

102 
75 

101 
75 

98 
76 

97 
74 

100 
77 

101 
75 

102 

75 

102 
76 

102 
79 

99 
81 

100 
77 

103 
71 

82 
71 

68 
71 

95 

76 

83 

73 

65 

73 

91 
72 

86 

71 

82 

70 

77 
69 

66 
63 

76 
62 

94.2 
73.4 

MARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

97 
70 

100 
73 

98 

74 

99 
73 

100 
72 

100 
71 

104 
73 

101 
72 

99 
72 

97 
74 

101 
74 

100 
74 

102 
75 

102 

76 

102 
76 

101 
75 

100 
75 

100 
76 

95 
72 

100 
74 

99 
77 

97 

73 

68 
68 

92 

74 

91 
72 

94 
73 

90 
70 

86 
65 

86 
65 

97.5 
72.7 

MC  CREGO* 

MAX 

MIN 

96 
72 

99 
72 

100 
75 

100 
74 

102 
74 

101 
73 

100 
75 

102 
75 

96 
74 

96 
73 

100 
74 

101 
75 

101 
77 

102 
77 

102 
76 

100 
75 

100 
74 

102 
75 

97 
74 

91 
72 

101 
75 

99 
72 

78 
68 

83 
68 

90 
70 

89 

70 

93 

71 

93 
65 

75 
62 

96,4 
72.7 

MCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

9« 

72 

99 

70 

99 

71 

99 

73 

101 
74 

102 
73 

103 
73 

102 
72 

98 
77 

97 

73 

100 

102 
76 

103 
72 

10* 
76 

10* 
77 

103 
79 

102 
77 

102 
78 

92 

71 

89 

70 

97 
69 

9* 
72 

90 

74 

92 

74 

90 
70 

80 
72 

81 
69 

87 
67 

87 
62 

85 

56 

96.1 
72.4 

MEXU 

MAX 

Mm 

95 

73 

98 

75 

100 
75 

99 

75 

99 

74 

100 
74 

102 
76 

104 
76 

96 

75 

96 
73 

98 
77 

101 
76 

lot 

75 

102 
76 

102 

77 

99 
76 

99 

75 

100 
74 

97 
70 

78 
72 

94 

74 

96 
70 

79 
70 

84 

70 

92 

72 

86 

71 

91 
71 

87 
65 

77 
63 

95.2 
73.3 

MINERAL  UEILS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

100 
72 

96 
73 

103 
73 

103 
78 

104 
75 

10* 
7* 

105 
76 

101 
76 

104 
79 

100 
74 

101 

105 
75 

103 
75 

10* 
75 

105 
77 

103 
80 

104 
76 

103 
73 

64 
69 

86 
66 

100 
71 

89 

73 

91 
74 

94 
71 

94 

71 

87 
71 

65 

70 

97 
68 

78 
61 

84 
56 

97.4 
72.9 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

97 
72 

98 
74 

100 
74 

99 

75 

99 

74 

99 
74 

100 
74 

102 
74 

95 

74 

99 
73 

96 
76 

100 
77 

100 
77 

101 
77 

102 
77 

101 
76 

99 
75 

99 

72 

93 

71 

89 
71 

95 

76 

94 
71 

82 
73 

65 
70 

88 

70 

65 

71 

85 

71 

89 
66 

77 
63 

95.0 
73.1 

Olnev 

MAX 

MIN 

100 
76 

98 

72 

101 
71 

104 
79 

105 
76 

105 
74 

104 
74 

103 
76 

101 
76 

101 
75 

103 

103 
76 

103 
75 

105 
7* 

106 
77 

105 
75 

107 
77 

105 
70 

106 
76 

106 
77 

105 
72 

104 
70 

96 
68 

104 
67 

96 
71 

91 
70 

87 

70 

96 
69 

83 
63 

67 
55 

100.6 
72,7 

PARIS 

MAX 

MIN 

94 
71 

95 

70 

91 
72 

98 
74 

100 
75 

101 
77 

103 
74 

99 

74 

94 
77 

98 
75 

100 
77 

102 
76 

103 
76 

104 
76 

105 
77 

100 
76 

103 
79 

99 

71 

69 

70 

93 
72 

90 
72 

81 
72 

68 
73 

87 
72 

90 

72 

79 

70 

79 
69 

65 
62 

82 
57 

94.4 

73,0 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

96 

72 

99 
69 

100 
71 

100 
73 

101 
77 

104 
74 

104 
75 

104 
73 

99 

75 

100 
75 

101 
77 

102 
77 

105 
76 

94 
79 

106 
80 

103 
78 

104 
79 

103 
70 

Bl 
70 

90 
71 

100 
74 

82 

72 

93 

74 

96 

71 

96 

72 

So 
70 

76 
67 

88 
62 

62 
58 

96,4 
73,1 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

94 
71 

97 
73 

98 

72 

99 
73 

101 
75 

101 
71 

101 
71 

101 
73 

99 
74 

98 
72 

98 

75 

100 
74 

99 

73 

100 
75 

100 
76 

96 
73 

99 
74 

99 

70 

90 
70 

93 
70 

101 
74 

90 
71 

83 
70 

65 
71 

80 
68 

63 
68 

82 

66 

93 
63 

76 
60 

94,6 
71,5 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

94 
72 

96 
73 

98 
73 

101 
73 

101 
75 

101 
75 

101 
74 

100 
73 

97 
73 

97 
72 

99 

74 

99 

73 

101 
73 

102 
75 

100 
76 

100 
73 

102 
76 

84 
66 

97 
65 

101 
70 

87 
72 

68 

70 

93 
69 

68 
67 

89 

66 

87 
72 

94 
68 

91 
59 

63 

57 

93,7 
71,1 

UUINLAN 

MAX 

MIN 

97 
74 

96 

6B 

97 

70 

98 
75 

99 

76 

100 
74 

97 

75 

95 
73 

96 
77 

98 
73 

100 
76 

1»2 
75 

101 
76 

103 
79 

101 
79 

100 
78 

101 

72 

99 

68 

90 
69 

92 

75 

87 
76 

65 
72 

91 
73 

87 
71 

61 
68 

78 
69 

86 

70 

66 
62 

92 

61 

94,5 
72,8 

RANGER  1  W 

MAX 

MIN 

95 
71 

97 
75 

97 

71 

100 
74 

101 
74 

100 
69 

101 
72 

100 
74 

96 
76 

95 
72 

99 

75 

99 
72 

101 
73 

101 
75 

99 
76 

99 

74 

100 
74 

89 
66 

69 
64 

99 

73 

95 

73 

87 
71 

90 
70 

87 
70 

86 

71 

65 

71 

94 
69 

92 

60 

61 

57 

95,1 

71.3 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

96 

67 

96 

67 

98 
70 

99 
70 

101 
73 

103 
67 

103 
67 

102 
69 

99 
71 

100 
72 

98 
73 

101 
69 

100 
70 

101 
71 

102 

73 

101 
72 

100 
71 

103 
68 

89 
69 

99 
69 

100 
74 

86 

70 

86 

70 

90 
68 

65 
69 

88 

70 

8* 
66 

95 
61 

76 
58 

96,2 

69,3 

ROSEBUD  3  WSM 

MAX 

MIN 

98 
70 

99 

71 

99 
72 

99 
72 

100 
72 

101 
72 

102 
74 

99 
74 

96 
72 

96 
71 

100 
73 

101 
74 

101 
74 

101 
75 

100 
76 

99 

75 

101 

73 

100 
75 

96 

74 

101 
75 

100 
77 

97 
74 

82 

74 

94 
66 

92 

73 

98 
75 

97 
72 

96 
63 

84 
63 

97.7 
72,5 

Sherman  pump  station 

MAX 

MIN 

99 
73 

98 
69 

95 
73 

100 
74 

101 
75 

103 
72 

103 
75 

102 
73 

97 
73 

100 
73 

lao 

77 

103 
76 

104 
78 

105 
79 

105 
79 

102 
76 

102 
76 

99 

72 

87 
63 

94 
72 

91 

71 

80 
71 

90 
72 

96 

70 

94 
69 

78 
70 

76 
66 

81 
60 

61 
53 

95,7 
71,9 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

96 
71 

98 
66 

96 
67 

101 
71 

103 

75 

105 
74 

105 
75 

104 
66 

100 

72 

101 

70 

100 

104 
75 

104 
75 

105 
76 

105 
76 

106 
74 

104 
74 

10* 
75 

104 
64 

82 

66 

99 
68 

100 
70 

85 
68 

90 
67 

94 
68 

94 

67 

85 

68 

79 
64 

93 

60 

78 
52 

97,6 
69,6 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

MIN 

95 

70 

100 
75 

99 

71 

99 

72 

100 
75 

102 
71 

101 
74 

100 
74 

99 
75 

95 
72 

100 
74 

101 

75 

101 
75 

102 
76 

100 
75 

100 
75 

100 
73 

86 

67 

88 
65 

99 
74 

97 
73 

64 
71 

89 

70 

89 
71 

86 

70 

84 

71 

92 
68 

90 
60 

62 
59 

95,3 

71.5 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

94 
73 

96 
75 

97 
75 

73 

74 

72 

100 
76 

101 
73 

96 

72 

97 
73 

97 
71 

99 
75 

99 

75 

100 
75 

99 
75 

99 

74 

98 
73 

100 
73 

98 
73 

92 

73 

99 
76 

98 
73 

61 
70 

88 

66 

91 
68 

94 
72 

95 
72 

96 
70 

75 
63 

95,5 

72.5 

TAVLOR 

MAX 

Mm 

96 

73 

100 
72 

101 
72 

100 
71 

101 
73 

102 
72 

103 
75 

104 
75 

92 

72 

101 
72 

100 
72 

101 
72 

102 

74 

103 
75 

103 
75 

102 
74 

100 
71 

102 
72 

103 
74 

100 
77 

101 
77 

99 

78 

92 
76 

97 
74 

102 
67 

97 

70 

98 

74 

100 
72 

77 
64 

99,3 
72,9 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

98 
73 

99 

73 

101 
74 

100 
74 

100 
74 

101 
75 

102 

7* 

105 
75 

96 

74 

97 
74 

100 
74 

101 

74 

101 
75 

102 
76 

101 
75 

100 
74 

101 
73 

102 
73 

101 
75 

93 

75 

100 
76 

99 

74 

83 
72 

90 
7! 

9* 
74 

95 

73 

97 
73 

98 
69 

74 
64 

97,7 
73,6 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

98 

72 

96 

70 

98 
69 

101 
76 

104 
75 

104 
70 

104 
69 

104 
74 

102 
75 

102 
75 

100 
77 

103 
76 

103 
76 

103 
78 

10* 
76 

103 
73 

103 
76 

99 
72 

80 
67 

92 

70 

100 
71 

86 
69 

91 
69 

95 
68 

9* 
68 

92 

70 

67 
68 

96 

60 

76 
56 

97.4 
71.5 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

95 

75 

97 
76 

99 
77 

99 

77 

100 
77 

100 
77 

102 
78 

103 
75 

98 
77 

99 

75 

98 

77 

100 
77 

101 
76 

102 
79 

101 
76 

99 
77 

96 
76 

100 
74 

95 
69 

67 
69 

98 
77 

97 
73 

78 
68 

83 
69 

91 
71 

89 

72 

92 

72 

89 
68 

77 
63 

95.6 
74.3 

WACO  WSD 

MAX 

Mm 

99 

74 

100 
76 

100 
78 

101 
77 

101 
77 

102 
76 

103 
75 

98 
76 

99 
78 

97 
77 

100 

101 
78 

102 
76 

103 
79 

103 
80 

100 
79 

101 
78 

102 
77 

97 
7* 

B7 
70 

100 
76 

96 
76 

76 
76 

83 
72 

91 
76 

88 
75 

92 

75 

91 
74 

77 
66 

84 
63 

96.1 
75.6 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

100 
71 

99 
76 

100 
72 

101 
73 

101 
74 

103 
74 

103 
74 

101 
73 

99 
75 

98 
73 

101 

102 
76 

103 
77 

105 
76 

104 
78 

10* 
77 

102 
77 

103 
76 

101 
68 

BO 
70 

98 
72 

96 
76 

94 

71 

69 
72 

89 
73 

90 
69 

63 
72 

90 
70 

89 
61 

64 

60 

97.2 
72.8 

HEATHERFDRD 

MAX 

Mm 

95 
74 

98 
73 

98 

72 

100 
76 

102 
78 

104 
76 

104 
76 

104 
73 

100 

74 

100 
73 

98 
73 

100 
76 

103 
76 

103 
77 

103 
77 

105 
78 

102 
76 

102 
75 

103 
68 

81 
68 

85 

67 

96 

73 

87 
72 

85 

70 

93 
69 

93 

71 

84 

71 

80 
67 

93 
63 

75 
54 

96.1 
72.4 

HHITNEY  DAM 

•      •      • 

MAX 

Mm 

95 

69 

99 

72 

100 
71 

100 
74 

101 
73 

101 

71 

102 
74 

104 
72 

98 
73 

100 
74 

99 

73 

98 
75 

100 
72 

102 
72 

102 
76 

IDS 
76 

103 
74 

100 
75 

101 
75 

102 
72 

95 
66 

85 
68 

100 
75 

96 
72 

63 

71 

97 

70 

90 
72 

87 
70 

88 
70 

90 
66 

77 
61 

96,8 
71.6 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

96 

70 

98 

71 

99 
72 

101 
72 

102 
72 

95 

70 

98 
72 

98 
71 

95 

73 

95 

70 

98 

74 

97 
71 

99 

71 

99 
73 

99 
72 

100 
70 

99 
72 

102 
73 

96 
71 

99 
7* 

99 
73 

95 

76 

94 
75 

102 
73 

95 

73 

97 
76 

100 
72 

97 
71 

98.0 
72.3 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

102 
71 

104 
72 

103 
70 

108 
70 

107 
73 

103 
73 

105 
73 

105 
70 

104 
69 

106 
72 

107 
73 

108 
70 

108 
70 

109 
7* 

107 
73 

107 
71 

107 
72 

100 
72 

92 

72 

102 
72 

102 
72 

92 

70 

90 
73 

93 

73 

90 

71 

86 

69 

90 
70 

90 
66 

85 

60 

100.5 
70.9 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

97 
77 

92 
72 

97 
70 

98 

73 

99 

72 

100 
72 

98 

76 

96 

74 

96 

73 

95 

71 

99 
69 

100 
72 

101 
77 

103 
73 

103 

73 

106 
75 

104 
74 

100 
73 

103 
74 

100 
72 

90 
70 

85 
69 

96 
72 

94 

70 

80 
71 

92 

72 

63 
72 

90 
71 

64 
71 

83 
69 

61 

60 

95.1 
71,9 

CENTtR 

MAX 

Mm 

92 

70 

94 
72 

91 

71 

96 

73 

96 

71 

98 

71 

99 

71 

94 
72 

93 
69 

96 
67 

95 
68 

97 
69 

99 

71 

100 
73 

101 

73 

102 
73 

103 
73 

100 
72 

99 
72 

102 
71 

98 
70 

99 

68 

94 
69 

97 
73 

64 
73 

85 
69 

97 
70 

92 
68 

93 
69 

83 

69 

76 
59 

95,0 
70.3 
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Continued 

Ul 

\1L 

Y 

It 

MJ 

ftJ 

rtA 

lU 

Ht 

-b 

TEXAS 
JULY 

1971 

Station 

Day  ol  M 

onth 

« 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

^ 

28 

29 

30 

31 

< 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

96 
69 

97 
71 

100 
77 

99 

71 

98 
69 

100 
68 

102 

70 

103 
72 

95 
69 

100 
68 

96 
70 

96 
70 

100 
70 

103 
73 

102 
71 

103 
72 

103 
70 

103 
70 

100 

70 

101 
75 

101 
72 

97 
70 

96 
73 

97 
75 

84 
74 

86 
72 

95 
71 

89 
70 

95 
71 

87 
70 

79 
63 

97.1 
70.6 

CLARKSVII.LE  2  E 

MAX 

MIN 

COLOSPRIMC  5  SSw 

MAX 

MIN 

9« 

69 

96 

71 

98 
73 

98 
71 

98 
72 

99 

70 

101 
71 

101 
73 

98 

70 

96 

70 

92 

70 

94 
66 

98 
69 

100 
69 

99 
71 

102 
72 

100 
72 

96 
70 

93 
69 

99 
69 

102 
66 

85 
68 

99 
73 

98 
74 

99 

75 

93 
71 

99 

71 

94 
71 

97 
69 

93 

71 

89 
66 

97.0 
70.6 

COLLEGE  STATION  F4A  4P 

MAX 

Mm 

95 

73 

97 
73 

97 
73 

97 
73 

98 

73 

99 

74 

102 

74 

94 
76 

96 

74 

94 

74 

96 
73 

97 
72 

98 
73 

98 
73 

99 

73 

99 
75 

99 

74 

97 
74 

99 
72 

100 
76 

90 
74 

98 
75 

96 

76 

89 
80 

94 
77 

101 

75 

90 
72 

95 
73 

95 

73 

81 
69 

65 
68 

95.8 
73.7 

CONROE 

MAX 

MIN 

95 

70 

95 
71 

87 
72 

97 
70 

97 
70 

99 

71 

100 
74 

99 
74 

96 
71 

96 
72 

89 
72 

96 
69 

98 
72 

99 
70 

99 
72 

99 
74 

99 

73 

100 
72 

96 

70 

96 

71 

100 
72 

92 

72 

97 
73 

96 
74 

97 
76 

91 
76 

96 
74 

95 

73 

94 
62 

96 
63 

90 
69 

96.2 

71.4 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

95 

71 

93 

71 

96 

71 

96 

71 

97 
71 

99 

70 

101 
72 

100 
74 

92 
72 

96 
72 

95 

71 

95 

70 

97 
69 

100 
72 

99 
72 

100 
72 

99 
72 

99 
71 

97 
69 

96 
71 

99 
73 

62 
72 

96 
72 

97 
72 

84 
73 

91 
73 

96 
73 

93 

71 

96 

71 

88 
69 

77 
65 

95.2 

71.2 

OAINGERFIElD  9  S 

MAX 

Mm 

96 
73 

97 
72 

94 

73 

96 
72 

100 
74 

101 
76 

102 
77 

96 
75 

99 
79 

97 
76 

96 
74 

100 
77 

103 
77 

103 
76 

104 
76 

104 
SO 

102 

71 

100 
76 

100 
77 

100 
72 

84 
72 

84 
69 

89 
73 

87 
72 

83 

70 

66 
74 

86 
66 

80 
72 

94 

66 

89 
67 

83 
61 

95.1 
73,3 

OULVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

97 

70 

96 
72 

96 

71 

100 
73 

101 
70 

102 
71 

102 
73 

95 

74 

99 

70 

101 
70 

100 
70 

102 
71 

103 
73 

104 
73 

104 
74 

105 
74 

100 
73 

101 
71 

102 
71 

97 
70 

92 

70 

101 
70 

101 
70 

95 
70 

98 

70 

93 
73 

91 
73 

92 
68 

65 

70 

85 
66 

81 
62 

97.6 
70.3 

EMORV 

MAX 

MIN 

93 
71 

96 
72 

11 

96 
70 

100 
71 

102 

70 

104 
70 

103 
71 

96 
72 

101 
72 

100 
70 

99 

70 

102 
74 

104 
70 

105 
70 

104 
70 

105 
75 

100 
73 

104 
73 

103 
66 

65 
69 

93 

70 

92 
73 

90 
71 

89 

71 

86 
70 

76 
68 

80 
68 

79 
70 

87 
62 

77 
57 

95.4 
70.0 

EV404LE 

MAX 

Mm 

95 

64 

95 

64 

97 
65 

97 
64 

97 
64 

97 
64 

96 
66 

92 
66 

90 
65 

92 

66 

66 
65 

93 

61 

96 
62 

95 
62 

97 
63 

97 
64 

97 
64 

96 
64 

94 
64 

96 
63 

98 
65 

83 
64 

93 
64 

94 
64 

94 
64 

95 

64 

97 
64 

97 
64 

95 
63 

93 
64 

90 
61 

94.5 

64.0 

FAIRFIELD  3  ESS 

MAX 

Mm 

97 
71 

99 

72 

98 
72 

98 

72 

99 
73 

101 
72 

101 
73 

99 
73 

97 
73 

98 
72 

98 
71 

96 
73 

101 
74 

101 
75 

103 
73 

101 
74 

100 
74 

100 
73 

100 
74 

99 

71 

92 

70 

95 
73 

96 

74 

96 

71 

85 
72 

90 
73 

89 
72 

91 
69 

87 
68 

87 
66 

81 
62 

96.0 
71.8 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

96 

70 

99 

70 

97 
72 

99 
71 

99 

71 

102 
71 

103 
72 

97 
72 

100 
70 

99 

70 

96 

71 

100 
70 

102 
71 

102 
73 

103 
73 

101 
74 

101 
74 

100 
72 

102 
70 

103 
74 

92 

72 

99 

75 

100 
75 

98 

71 

95 
71 

100 
74 

95 

71 

100 
72 

94 
72 

91 
65 

95 
63 

96.7 
71.4 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

97 
71 

97 
71 

94 
69 

96 

74 

99 
74 

101 
74 

103 
73 

100 
73 

90 
75 

97 
70 

97 
71 

97 
74 

100 
74 

101 
75 

103 
75 

102 
76 

105 
77 

98 
75 

100 
75 

102 
68 

90 
68 

94 

70 

79 
72 

94 
71 

60 
69 

85 
69 

83 
65 

80 
70 

85 
65 

74 
58 

94.1 
71.4 

GLAOEWATER  3  WSW 

MAX 

Mm 

GROyETQN 

MAX 

Mm 

96 

70 

98 
72 

100 
70 

100 

96 
74 

97 
69 

91 
68 

100 
69 

104 
69 

70 

101 
72 

100 
72 

98 
72 

100 
71 

100 
75 

85 

71 

96 
72 

97 
75 

91 
76 

86 
72 

97 
73 

93 
72 

95 

72 

86 
72 

65 

70 

85 
65 

95.5 

71.3 

hehphul 

MAX 

MIN 

92 
69 

96 
72 

94 
69 

95 
71 

97 

70 

97 
69 

98 
72 

94 
73 

94 
69 

95 
69 

94 
69 

97 
64 

99 

70 

100 
69 

100 

70 

100 
71 

101 
71 

99 
71 

96 

72 

100 
73 

96 
66 

85 
68 

94 
69 

96 
74 

89 

73 

86 
69 

97 
68 

96 
66 

93 
66 

86 
62 

82 
63 

94.8 
69.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
72 

97 
73 

96 
73 

97 
73 

98 

73 

99 
74 

100 
74 

96 
69 

96 
72 

92 

72 

93 
69 

97 
71 

96 
72 

99 
73 

99 

74 

99 
73 

96 
72 

96 
72 

100 
74 

101 
73 

98 
74 

99 

74 

99 
75 

100 
74 

95 
73 

100 
74 

90 
73 

95 

73 

99 

75 

87 
68 

97.1 
72.6 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

95 

71 

97 
72 

97 
73 

98 
72 

98 
73 

99 

74 

102 
73 

96 
74 

93 
73 

97 
74 

96 

72 

97 

73 

99 

74 

101 
73 

101 
7» 

lOl 
73 

103 
74 

97 
73 

99 

72 

100 
70 

95 

71 

87 
72 

88 
72 

80 
72 

81 
70 

84 
72 

67 
71 

84 

70 

83 
70 

84 
70 

72 
58 

93.3 

71.8 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 
71 

98 
72 

100 
73 

100 
72 

100 
73 

102 

73 

101 
71 

99 

71 

100 

70 

93 
69 

96 

70 

100 
70 

102 
72 

99 

72 

101 
72 

101 
72 

97 
71 

97 

70 

99 
71 

100 
70 

83 
69 

lOO 
73 

98 
73 

90 
75 

90 
72 

100 
73 

94 
72 

95 
71 

94 
70 

84 
64 

97.0 
71.2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

96 

71 

98 
72 

96 
72 

97 
71 

99 

71 

100 
71 

101 
72 

98 
75 

97 
70 

96 
69 

97 
69 

99 
68 

99 
70 

102 
72 

101 
71 

101 
71 

102 

74 

100 
74 

98 
74 

101 
75 

99 

71 

90 
69 

98 

71 

97 
73 

68 
75 

90 
73 

99 
72 

93 

70 

96 

70 

86 
69 

81 
64 

96.8 
71.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

95 
71 

97 
72 

97 
73 

96 
73 

100 
73 

102 
73 

100 
76 

96 
75 

96 
73 

97 
72 

98 
72 

99 
73 

101 
73 

103 
73 

102 
74 

102 
74 

102 
74 

101 
73 

101 
74 

100 
72 

90 
72 

98 
73 

100 
73 

98 
73 

89 
73 

91 
73 

90 
73 

69 
69 

62 
71 

83 
66 

83 
62 

96.2 

72.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

MIN 

9« 
69 

95 
71 

94 

71 

94 
69 

96 

70 

97 
68 

99 

72 

95 

74 

96 
68 

96 
69 

90 

71 

95 
65 

96 
69 

96 
66 

97 
69 

97 
69 

96 
69 

99 
69 

95 
68 

97 
73 

96 
69 

87 

70 

94 
68 

94 
69 

93 

70 

95 

68 

96 
68 

93 

69 

94 

70 

94 
58 

86 

60 

94.9 

68.7 

KARNACK 

MAX 

Mm 

92 
69 

67 
72 

92 
72 

95 

71 

97 

71 

99 
72 

98 
72 

94 
75 

94 
73 

96 

70 

96 
70 

98 
76 

101 

74 

101 

75 

101 
76 

103 
78 

102 
69 

99 
73 

100 
75 

96 
70 

85 
70 

86 
69 

92 

72 

92 
74 

86 
72 

86 

71 

86 
71 

84 
70 

84 
71 

83 
71 

60 
72 

93.2 

72.1 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
71 

93 
71 

96 

70 

96 
71 

101 
66 

99 

71 

92 

73 

95 
70 

93 
71 

92 
71 

93 
67 

96 

70 

97 
68 

97 
69 

97 
69 

97 
72 

94 
71 

99 

70 

99 
73 

85 
66 

89 

70 

93 
72 

93 
72 

93 
76 

93 

71 

91 
66 

90 
72 

69 
68 

90 
70 

86 
68 

93.6 
70.3 

LINDEN 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 

70 

69 

71 

94 
72 

95 
72 

96 
72 

99 

72 

96 
73 

91 
73 

95 

71 

94 
70 

97 
72 

98 
70 

99 

71 

102 
72 

101 
77 

103 
75 

86 
67 

98 
73 

96 
69 

87 
67 

86 
67 

75 
70 

90 
73 

82 

71 

81 
71 

88 
72 

77 
69 

78 

71 

65 
69 

74 
59 

91.2 
70.6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
70 

99 
73 

98 
73 

96 
73 

99 
71 

102 
71 

100 
73 

96 

71 

97 
71 

92 

73 

95 
68 

98 
66 

100 
72 

100 
73 

102 
75 

100 
74 

99 

74 

96 
73 

100 
73 

99 

71 

81 
71 

92 

74 

95 

74 

95 

77 

91 
71 

99 

71 

95 

73 

96 
73 

93 

73 

86 
66 

96.3 
72.1 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
73 

93 

72 

97 
72 

98 
74 

100 

74 

102 
75 

99 

74 

92 
75 

96 
73 

98 
72 

96 

74 

99 

75 

102 
76 

101 
77 

101 
77 

103 
76 

98 
73 

99 

71 

99 

71 

92 
71 

85 
71 

82 

72 

95 

74 

80 
72 

61 

70 

84 
71 

82 
71 

84 
69 

86 
69 

73 
59 

93.3 
72.5 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

95 
71 

95 

71 

96 
72 

99 
73 

98 
71 

100 
71 

102 
73 

101 
72 

95 
70 

98 
70 

95 
70 

94 
69 

99 
71 

101 
71 

100 
72 

101 
72 

101 
73 

101 
70 

100 

70 

109 
74 

100 
71 

80 
70 

95 
73 

96 
73 

85 
75 

89 
72 

96 
74 

91 
70 

96 

71 

89 
69 

77 
64 

95.9 

71.2 

LUFkIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
73 

95 

73 

96 

76 

96 
73 

98 
74 

100 
74 

96 
75 

96 
78 

97 
72 

92 

73 

97 
73 

99 

70 

100 
72 

101 
75 

101 
74 

101 
74 

100 
73 

99 

^2 

100 
75 

100 
75 

89 
72 

98 
72 

98 

75 

69 
78 

67 
74 

96 
73 

93 

71 

94 

73 

66 
72 

61 
69 

86 
67 

95.5 

73.2 

MADISQNVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

97 
71 

96 
73 

96 
71 

99 
72 

101 
72 

102 
74 

100 
76 

98 
72 

97 
72 

96 
72 

98 

70 

101 
72 

100 
73 

100 
72 

101 
73 

100 
73 

97 
71 

99 

70 

101 
74 

96 
72 

96 
72 

99 

73 

98 
77 

93 

74 

100 
71 

99 

70 

95 

71 

91 
71 

92 

70 

66 
65 

97.7 
72.0 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

94 
62 

92 
71 

89 
71 

95 

71 

95 
72 

100 
73 

101 
74 

96 

74 

91 
74 

96 

71 

95 
71 

96 
73 

97 
72 

99 
72 

101 
73 

100 
74 

101 
75 

95 
74 

96 
75 

98 
72 

90 
71 

84 

70 

79 
72 

93 
74 

80 
71 

77 
72 

66 
71 

80 
70 

84 
70 

65 

71 

73 
60 

91.6 
71.5 

HINE0L4  8  ENE 

MAX 

Mm 

99 

71 

99 
73 

100 
71 

102 
74 

104 
71 

103 
70 

102 
76 

97 
73 

101 
74 

99 
70 

101 
71 

102 
74 

104 
71 

105 
70 

104 
72 

105 
73 

102 
77 

103 
74 

104 
75 

100 
66 

86 
70 

85 
73 

95 

73 

92 
72 

90 
71 

85 

71 

81 
7o 

79 
69 

87 
70 

85 
65 

83 
SB 

96.3 
71.3 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

95 
70 

96 
70 

96 
71 

98 
71 

100 
70 

102 
70 

103 
72 

98 
74 

93 

74 

97 
71 

96 
70 

98 

71 

100 
69 

101 
69 

103 
68 

102 

72 

105 
76 

98 

70 

102 
70 

93 

67 

90 
68 

80 
70 

87 
71 

63 
72 

84 
70 

89 
69 

89 
70 

76 
69 

86 
70 

87 
66 

78 
58 

93.9 
69.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

94 
71 

94 
72 

95 
71 

96 

74 

99 

74 

99 

74 

103 
73 

99 

73 

93 

74 

97 

73 

98 
72 

96 
74 

99 

75 

100 
75 

102 
76 

102 
76 

105 

76 

96 
7J 

102 

76 

101 
68 

82 
66 

86 
71 

81 
69 

86 
71 

83 

70 

84 

70 

66 
69 

79 
69 

77 
70 

85 
63 

75 
56 

92.9 

71.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

96 
72 

96 

74 

97 
73 

94 
70 

97 
73 

99 

74 

101 
76 

97 
76 

94 

74 

97 
72 

96 

70 

96 
72 

100 
74 

102 
74 

101 
74 

102 
75 

103 
75 

97 
71 

99 

74 

100 
75 

68 
65 

86 
73 

96 
73 

93 
69 

64 
72 

85 

73 

95 

73 

94 
70 

89 
71 

86 
72 

77 
64 

95.0 
72.4 

NEWTON 

MAX 

Mm 

94 

73 

96 
73 

94 
73 

94 
73 

96 
73 

98 

70 

99 

70 

95 

74 

96 
74 

96 
72 

96 
72 

95 
67 

97 
67 

99 

72 

99 

71 

99 

71 

99 
72 

99 
72 

99 
72 

100 
72 

99 
70 

96 
73 

93 
73 

95 
74 

V, 

93 

71 

97 
7l 

94 

94 
72 

91 
69 

87 
67 

96.0 
71.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

94 
71 

95 
72 

99 

72 

98 
72 

96 
72 

100 
72 

101 
74 

101 
75 

95 
72 

98 

71 

96 
71 

99 

72 

99 

72 

102 
72 

102 
72 

103 
74 

103 
72 

102 
72 

ICl 
71 

101 
72 

99 
69 

85 
70 

98 
71 

99 
70 

80 
71 

86 
72 

90 
73 

90 
67 

69 
66 

97 

66 

76 

60 

96.1 

71.0 

POYNDR  1  NE 

I^X 

Mm 

9fl 
72 

96 
76 

97 
72 

100 

74 

100 
75 

104 

75 

102 
78 

96 

76 

99 

74 

97 
73 

99 

71 

75 

76 

76 

76 

104 

76 

101 
75 

99 

74 

101 
75 

96 

74 

89 

73 

97 
73 

97 

72 

93 

71 

85 
73 

89 
74 

87 
72 

62 
69 

66 
70 

86 
65 

84 
62 

95.1 
73.2 

ROCKLAND  I  H 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
70 

98 
72 

99 
70 

99 
70 

101 
69 

100 
71 

96 
74 

97 
70 

93   96  100 
67   69   65 
S»«  Riluanca  N 

102  103  101 

66   66   69 

3t«B  FoUowl&g  SUU 

102  101 
70   70 
=11  Ind.K 

100 
69 

102 
70 

96 
71 

83 
70 

97 
69 

97 
70 

94 
74 

93 

71 

99 
68 

93 

69 

95 
70 

96 
69 

86 
68 

64 
66 

96.6 
69.5 

-  233  - 

Contlnuttd 

Ul 

ML 

I 

LL 

MJ 

ft,  J 

tlA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 

JULY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

tTI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

e 

9 

10 

11   12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

RUSK 

MAX 

MIN 

94 

70 

94 

71 

95 

71 

95 

71 

96 
71 

98 
73 

101 

74 

98 

75 

93 
73 

97 
72 

95 

70 

96 

71 

97 
72 

100 
72 

100 
72 

100 
73 

101 
73 

96 

71 

96 

71 

99 
72 

94 
70 

69 
71 

95 

71 

97 
72 

79 
69 

87 
70 

89 
72 

89 

69 

90 
69 

84 
67 

72 
61 

93.9 

70.9 

SAM  KAVBURN  DAM 

MAX 
MIN 

93 

71 

95 
72 

95 

74 

99 

75 

97 
72 

97 

71 

99 

74 

97 
74 

95 

72 

95 

72 

93 

71 

96 

67 

96 

71 

100 
70 

97 
72 

98 

72 

99 

72 

97 
72 

95 

71 

96 

74 

94 
69 

84 
71 

94 

72 

95 

74 

93 

75 

91 
71 

95 

71 

91 

70 

93 

70 

97 
68 

85 
68 

99,0 
71.9 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

Sulphur  springs 

MAX 

MIN 

93 

68 

100 
66 

99 

66 

99 
68 

102 
70 

104 
70 

104 
70 

102 
70 

96 

70 

100 

70 

101 
68 

101 
66 

102 
70 

104 
69 

106 
60 

106 
70 

107 
72 

100 
73 

105 
72 

10* 
66 

95 
66 

91 
66 

65 

70 

65 

70 

83 

66 

90 
68 

67 
67 

81 
65 

71 
62 

85 
60 

79 
S3 

95.7 
67.9 

T6XARKANA 

MAX 
MIN 

93 
72 

66 
73 

91 
71 

99 
72 

98 
74 

100 
76 

97 
74 

98 

73 

94 
76 

95 

73 

95 

73 

101 
74 

101 
77 

102 
79 

104 
76 

104 
70 

103 
73 

69 
69 

98 
76 

96 
66 

83 
67 

89 
67 

76 
65 

89 

72 

81 
71 

82 
71 

66 

70 

76 
70 

77 
68 

65 
68 

77 
60 

92.0 
71.6 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

92 

71 

94 

70 

93 

71 

94 

72 

94 
71 

96 
69 

99 

71 

97 
73 

93 

71 

95 
70 

91 

71 

93 
66 

95 
69 

97 
71 

98 

72 

96 
71 

96 

71 

96 

70 

94 

70 

97 
73 

97 
69 

85 
70 

95 

72 

94 
72 

94 
71 

92 

69 

96 

70 

94 
70 

92 
70 

90 
67 

86 
68 

94.2 

70.4 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

96 

73 

96 
76 

99 

73 

99 

75 

100 
75 

100 
75 

102 
73 

100 
72 

90 
73 

98 
71 

97 

72 

96 

74 

101 
75 

103 
75 

103 
76 

102 
76 

105 
77 

96 
75 

102 

75 

101 
71 

95 

71 

89 

72 

89 

72 

96 

71 

81 

70 

66 
69 

81 

70 

62 

71 

79 
70 

85 

65 

74 
51 

94.5 

72.1 

WARREN 

MAX 

MIN 

93 
65 

95 
66 

95 
66 

96 
66 

96 
67 

97 
68 

97 
68 

94 
70 

95 
66 

97 
66 

95 
65 

97 
60 

98 
65 

96 
66 

99 
64 

99 
65 

100 
66 

96 
64 

9! 
65 

96 
70 

82 

65 

94 
66 

95 

67 

95 
69 

93 

66 

96 
65 

92 
66 

89 
63 

69 
64 

69 
64 

82 

65 

94.9 
69.9 

WILLS  POINT 

•     «     « 

MAX 

MIN 

90 
72 

96 
72 

99 

71 

100 
72 

101 
72 

103 
73 

104 
73 

102 
73 

95 

73 

99 

74 

99 

72 

99 
73 

101 
74 

104 
73 

104 
74 

104 
74 

105 
76 

99 

75 

103 
76 

104 
69 

87 
71 

93 

72 

93 

74 

92 

72 

82 

70 

66 
72 

82 

66 

82 
66 

78 
66 

86 
63 

76 
61 

95.2 

71.7 

TRANS  PECDS        05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

76 
62 

89 
57 

92 

65 

96 

70 

96 
70 

95 
65 

94 

64 

93 
62 

90 
61 

92 
62 

91 
62 

91 
62 

90 

61 

89 
56 

92 
65 

93 
63 

91 
63 

92 

64 

90 
61 

68 
65 

93 
65 

94 
73 

86 
65 

84 
61 

64 
61 

69 
56 

87 
59 

69 
60 

93 
59 

88 
65 

83 

61 

90.1 
62.9 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

85 
71 

87 
69 

92 

69 

96 

72 

104 
74 

102 
70 

98 
72 

98 
70 

91 
71 

95 
72 

96 
72 

91 

70 

92 

69 

93 
69 

94 
73 

97 
70 

97 
72 

95 
71 

96 

70 

95 
73 

97 
67 

98 

75 

96 
69 

92 

68 

67 
66 

91 
66 

93 
65 

68 
67 

94 
66 

93 
65 

60 
61 

93.7 
69,3 

BALMURHEA 

MAX 

MIN 

CANOELARlA 

MAX 

MIN 

83 
69 

97 
64 

102 
68 

107 
63 

108 
69 

107 
66 

107 
76 

106 
74 

104 
69 

105 
72 

106 
70 

lOS 
72 

105 
74 

102 
64 

101 

77 

101 
69 

102 
65 

104 
65 

105 
64 

104 
72 

105 
72 

102 
76 

97 

73 

94 
69 

92 
65 

99 
65 

99 
67 

97 
69 

102 
65 

100 
72 

96 

67 

101.4 
66.6 

CHISQS  BASIN 

MAX 

MIN 

69 

59 

84 
60 

81 
63 

90 
60 

90 
60 

92 
63 

89 
63 

87 
65 

85 
63 

85 

60 

86 
64 

64 
64 

85 

67 

66 
65 

61 
63 

63 
64 

87 
66 

87 
62 

86 
65 

87 
64 

86 
65 

92 

67 

90 
67 

86 
61 

71 
61 

74 
64 

76 
64 

83 

60 

61 
61 

84 
62 

80 
59 

64.2 
62.9 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

ee 

62 

65 
62 

91 
60 

101 
64 

105 
65 

100 
68 

102 
67 

99 

67 

96 
66 

96 
65 

97 
62 

99 

64 

99 
65 

97 
63 

96 
66 

98 
65 

96 
65 

96 
63 

95 
65 

94 
71 

96 

70 

100 
70 

96 
65 

83 
62 

87 
64 

91 

60 

92 
64 

92 

65 

99 

64 

92 
62 

95 

60 

99,5 

64,9 

CRANE 

MAX 

MIN 

94 
67 

96 

70 

102 

71 

108 

72 

108 

70 

100 
70 

99 

72 

95 

69 

96 

67 

99 

66 

97 
71 

96 

71 

97 
67 

98 
65 

101 
71 

101 
68 

98 
68 

100 
65 

99 
66 

lOO 
68 

101 
70 

100 
72 

97 
65 

94 
66 

93 

65 

97 
69 

99 
62 

79 
58 

96.1 
67.9 

DRVDEN 

MAX 

MIN 

67 
64 

87 
65 

94 
64 

98 
66 

102 
66 

lOL 
67 

97 
69 

98 
66 

95 

71 

94 
68 

94 

71 

90 
69 

92 
66 

94 
67 

95 
67 

98 
69 

96 

71 

95 

70 

9! 
69 

96 

71 

95 
66 

100 
75 

100 
75 

96 

75 

90 
69 

87 
67 

90 
69 

85 
65 

91 
66 

93 

69 

67 
68 

93.9 
66.6 

EL  PASD  WSD 

MAX 

Mm 

90 
68 

76 
62 

90 
66 

98 
73 

100 
69 

96 
75 

97 
74 

97 
76 

96 
70 

97 
73 

98 

71 

99 
75 

100 
73 

96 

71 

97 
70 

95 
71 

98 
69 

100 
70 

99 

71 

95 
76 

95 

67 

97 
72 

92 

66 

86 
65 

92 
68 

92 

73 

92 
66 

95 
69 

95 

68 

87 
69 

90 
66 

94.4 
70.1 

FABENS 

MAX 

MIN 

99 
65 

85 
66 

65 
62 

90 

67 

98 
64 

101 
70 

96 
65 

98 
70 

96 
66 

97 
67 

96 
65 

96 
66 

100 
67 

96 

64 

96 
65 

96 
66 

97 
66 

98 
67 

98 
68 

96 

73 

93 

72 

96 
73 

95 
66 

96 
69 

66 
64 

82 
68 

94 
67 

93 

70 

91 
62 

97 
69 

87 
65 

94.6 
66.6 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

82 
67 

86 

61 

91 
61 

96 
66 

102 
68 

103 
65 

97 
65 

96 

64 

92 
65 

93 
63 

94 
64 

91 
68 

93 
66 

94 
63 

95 
65 

99 
65 

96 
62 

94 

64 

96 
65 

94 
66 

93 

67 

99 
66 

100 
67 

93 

67 

85 
66 

92 

63 

94 
64 

91 
63 

95 
64 

87 
66 

81 
63 

93.4 

64,9 

ORANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

100 
67 

95 
67 

96 
68 

97 
70 

96 

68 

97 
66 

97 
66 

96 
66 

100 
66 

96 
68 

97 

67 

99 
69 

97 
69 

97 

69 

101 
69 

101 
71 

93 
67 

93 
67 

95 

67 

97 
68 

94 
68 

97 

70 

96 
69 

76 
64 

96,2 

67,8 

LA  TUNA  I  5 

MAX 
Mm 

96 
70 

84 
66 

95 
65 

101 
75 

106 
73 

106 
72 

102 
74 

102 
76 

102 
72 

100 
74 

102 
76 

104 
74 

104 
75 

100 
75 

102 
72 

101 
72 

102 

70 

104 
71 

101 

71 

97 

77 

100 
70 

100 
73 

95 
70 

92 
67 

96 
66 

93 

73 

94 
70 

98 
72 

98 

70 

98 
72 

90 
66 

96.9 

71,7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

76 
62 

80 
56 

86 
61 

92 
62 

97 
64 

99 

60 

94 
62 

92 

60 

86 
62 

89 

60 

90 
60 

87 

60 

68 
60 

69 
60 

90 
60 

92 

56 

92 

64 

90 
59 

91 

60 

90 
58 

88 
60 

93 

58 

96 
67 

91 

67 

85 
61 

82 
59 

83 
59 

85 
99 

66 
60 

90 
59 

82 

61 

66,9 
60,6 

lURFA  NO.  2 

MAX 

Mm 

63 
62 

87 
53 

91 
58 

99 
59 

100 
60 

96 
57 

95 
58 

95 
60 

91 
58 

93 

57 

95 

58 

93 
56 

93 

57 

92 

57 

93 
59 

93 

62 

93 
56 

92 
56 

92 
57 

69 
61 

94 
61 

95 
69 

89 
65 

81 
61 

86 
56 

90 
55 

86 
58 

68 
56 

92 
55 

88 
59 

66 
59 

91,4 
96,6 

HENTQNE  2  S 

MAX 

Mm 

HONAHANS 

MAX 

Mm 

92 

73 

95 
67 

100 

71 

108 
75 

108 
75 

104 
70 

100 
69 

96 
70 

96 

71 

100 
70 

96 

76 

97 
70 

97 
71 

99 
70 

99 
67 

96 
72 

96 

70 

96 
70 

97 

70 

99 
72 

100 
71 

100 
77 

97 

73 

95 
67 

95 

70 

96 

70 

96 
69 

98 

71 

97 

68 

97 
69 

90 
68 

96.0 
70.6 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

71 
60 

82 
55 

87 
56 

94 
63 

86 
65 

92 
65 

89 

60 

86 

60 

68 
57 

86 
57 

90 
56 

86 
57 

66 
56 

63 
61 

86 
60 

69 
59 

68 
60 

62 
61 

84 

60 

82 
60 

85 
63 

79 
55 

70 
57 

79 
58 

84 

67 
55 

89 
93 

79 
53 

64.7 
98.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

72 
62 

83 
62 

66 
66 

92 

68 

97 
71 

99 
66 

96 
69 

95 

70 

92 
69 

91 

67 

91 
67 

90 
66 

92 

67 

94 
66 

92 

68 

92 

69 

95 
68 

93 
70 

94 
67 

94 
66 

93 
69 

94 
68 

97 
74 

94 
67 

79 
6! 

83 
65 

84 
65 

90 
63 

66 
63 

93 
65 

68 
62 

90.7 
66.6 

PECOS 

MAX 

Mm 

91 
70 

86 
66 

99 
67 

103 
69 

108 
72 

110 
69 

104 
68 

103 
68 

98 
68 

99 
66 

99 
69 

99 
69 

102 
69 

101 
67 

101 
67 

103 
69 

101 
69 

99 

71 

104 
67 

96 
68 

97 
72 

104 
72 

106 

70 

97 
69 

90 
64 

97 
66 

96 
69 

94 
66 

96 

68 

99 
64 

78 
64 

96.7 
66,1 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
70 

94 

72 

105 
68 

105 
67 

105 
76 

105 
75 

103 
73 

100 
73 

100 
70 

101 
76 

100 
70 

104 
76 

106 
66 

95 

67 

96 
66 

96 
68 

96 
69 

96 
69 

95 

70 

95 

71 

94 
70 

94 
68 

96 
66 

90 
67 

92 

66 

93 
66 

93 

67 

94 

67 

95 

70 

95 

61 

86 

61 

97.3 
69.1 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

86 
69 

96 
69 

101 
72 

105 
75 

109 
60 

106 
77 

104 
76 

101 
76 

102 
75 

103 
73 

103 
75 

102 
73 

101 
75 

101 
73 

101 
77 

102 
78 

102 
76 

103 
76 

102 
66 

102 
78 

103 
75 

107 
80 

101 
76 

96 

66 

96 

71 

92 
65 

96 

71 

99 
69 

100 
72 

96 

77 

96 

71 

100.6 
73.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

85 

70 

93 

65 

100 
70 

107 

70 

107 
75 

103 
69 

101 
67 

98 

69 

96 

73 

98 
69 

99 
69 

100 
67 

99 

68 

97 
67 

100 
72 

99 

70 

97 

69 

100 
69 

97 

69 

95 

73 

98 
71 

102 
71 

94 
69 

88 
68 

96 
65 

94 
67 

93 
66 

96 
71 

98 
69 

84 
56 

66 
64 

96.8 

68.6 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

94 
63 

85 
57 

89 
65 

100 
72 

102 
72 

100 
72 

104 
65 

l&O 
71 

96 
70 

93 
71 

96 

70 

95 

68 

49 
69 

95 

70 

94 
70 

98 
72 

9+ 
76 

»4 
73 

96 

72 

95 

70 

92 
69 

94 

73 

96 

65 

83 

63 

78 
63 

68 
66 

87 
68 

89 
66 

92 

70 

96 

62 

81 
63 

93.4 

68.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

76 
69 

84 
63 

92 
63 

94 
64 

100 
67 

100 
64 

96 
67 

94 

64 

93 
66 

92 
65 

93 

67 

86 
68 

68 
67 

93 

67 

94 
70 

96 
70 

94 

70 

93 
69 

94 

69 

92 

70 

93 
65 

96 
68 

97 
74 

94 

73 

86 
66 

88 
64 

88 
66 

64 
63 

90 
64 

92 

67 

67 
65 

91.7 
66,9 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

86 
73 

91 
66 

94 

70 

101 
73 

100 
74 

96 
75 

96 
74 

95 

72 

94 

73 

95 

67 

94 

74 

91 

70 

94 

71 

94 
71 

95 

69 

95 
73 

94 
74 

94 

73 

95 

74 

95 

74 

97 
69 

94 
66 

93 

69 

91 
68 

86 

72 

88 
67 

89 

68 

92 

65 

94 
66 

91 
68 

87 
65 

93,3 

70,5 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

92 
64 

66 
64 

90 
63 

98 
66 

100 
66 

100 
72 

97 
66 

96 
66 

94 
67 

94 
65 

94 
62 

96 
64 

96 
67 

95 

61 

96 
62 

93 
69 

96 

64 

97 
61 

93 
59 

92 

69 

92 

70 

93 

73 

92 

63 

62 
62 

91 

57 

90 
62 

92 
65 

90 
67 

96 
59 

89 

63 

68 
63 

93,4 
64,6 

S«»  HalsrsDCs  Not*s  FoUowtng  SuUon  Indax 


Continued 

UJ 

ML 

I 

It 

MJ 

ftt 

lA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 
JULY 

1971 

Slalion 

Day 

ofM 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

81 
6S 

92 
66 

95 
65 

103 
67 

104 
72 

101 
66 

101 
71 

99 

70 

95 
69 

96 

67 

97 
68 

99 

67 

100 
68 

96 
69 

97 
67 

96 

63 

95 

67 

97 
66 

93 

64 

94 

66 

94 
70 

94 

68 

93 

65 

90 
61 

91 
65 

92 
65 

92 
66 

98 
65 

95 
62 

90 
51 

94,6 
56.4 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
72 

93 
68 

98 
71 

104 
70 

106 
75 

102 
72 

100 
70 

97 
70 

96 

70 

98 

70 

97 
69 

96 
68 

97 
69 

96 
68 

98 
70 

98 
70 

96 
69 

98 
71 

95 
69 

95 

72 

98 
73 

98 
72 

86 
66 

93 
67 

92 
66 

90 
70 

93 

70 

96 

71 

76 
64 

86 
64 

95.0 
69.4 

YSLET4 

«     «     * 

MAX 

MIN 

103 
68 

90 
63 

62 

93 
65 

lOI 
66 

102 
73 

99 

70 

102 
72 

102 
69 

101 
71 

102 
69 

102 
70 

103 
70 

103 
70 

98 
67 

100 
68 

100 
67 

101 
70 

105 
67 

99 
62 

97 

70 

98 
69 

100 
68 

87 
64 

95 

70 

95 

66 

95 
69 

99 

65 

100 
69 

90 
55 

98.6 
67.5 

EDMAROS  PL4TE4U     06 

AHIST40  DAH 

MAX 

MIN 

84 
68 

87 
69 

87 

70 

90 

71 

93 

69 

92 
69 

91 
72 

93 
73 

92 
72 

91 
71 

93 
72 

88 
73 

90 
70 

92 

70 

92 

70 

94 
71 

94 
72 

94 
72 

94 
72 

95 
71 

96 
72 

96 
74 

95 
72 

93 
75 

81 
69 

86 
71 

86 
73 

90 
72 

93 
71 

92 
69 

91.4 
71.3 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

92 
66 

92 
63 

97 
64 

100 
66 

105 
65 

105 
65 

101 
65 

100 
67 

98 
67 

99 
64 

99 
66 

99 
66 

96 
65 

98 
62 

99 

62 

100 
66 

100 
66 

96 
64 

96 
64 

96 
67 

100 
67 

100 

93 
64 

89 
66 

91 
62 

93 
62 

68 
62 

93 
63 

96 
63 

76 
57 

96.3 
54.5 

BLANCO 

MAX 

MIN 

92 
72 

92 
68 

96 
68 

95 
69 

98 
70 

98 
66 

98 
67 

101 
67 

94 
70 

98 
70 

97 
70 

94 
72 

95 
67 

98 
66 

99 
72 

100 
72 

100 
71 

99 

71 

97 
69 

96 
69 

101 

99 
73 

97 
74 

93 
70 

90 
74 

96 

73 

97 
73 

97 
73 

99 
73 

82 
64 

96.4 

70.4 

BOERNE 

MAX 

Mm 

90 

71 

90 
67 

91 
69 

92 

68 

94 
67 

94 
67 

94 
65 

97 
65 

69 
69 

94 
67 

94 
66 

91 
71 

92 

66 

94 
66 

94 
69 

95 

66 

94 
68 

95 
69 

93 

67 

95 

67 

95 

72 

94 
71 

91 
71 

86 
74 

92 

71 

93 
72 

94 
73 

95 
69 

88 
63 

93.0 
68.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

91 

70 

90 
69 

90 
70 

95 

71 

94 
71 

93 

71 

96 
72 

95 

71 

96 

70 

95 
72 

93 

71 

93 

70 

92 

66 

93 

72 

95 
69 

93 
72 

96 
71 

93 
71 

94 

70 

95 
71 

96 
74 

93 

74 

90 
73 

92 

74 

93 

70 

97 
72 

96 

70 

94 

71 

92 

71 

93.7 
71.2 

BRADY  2  NNW 

MAX 

MIN 

93 
65 

94 
66 

95 
64 

97 
70 

101 
72 

100 
69 

100 
65 

lOI 
66 

95 

73 

96 
68 

96 
69 

94 
71 

96 
69 

99 
66 

98 
68 

96 

70 

99 

71 

98 
73 

98 

70 

95 
68 

99 
69 

100 

94 
70 

81 
65 

84 
66 

88 
66 

62 
69 

90 
66 

92 
67 

74 
50 

94.2 
58,1 

BURNET 

MAX 

MIN 

9J 

68 

95 
67 

96 
69 

98 
70 

98 
71 

98 

68 

99 
67 

99 
75 

96 

70 

96 
70 

95 
73 

95 

71 

97 
68 

98 

67 

96 
72 

99 
73 

98 
70 

97 

71 

99 

70 

99 

70 

96 
72 

93 

70 

87 
66 

90 

73 

93 

68 

94 
72 

94 
69 

95 
63 

90 
58 

95.6 
69.5 

CAMP  WOOD 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
67 

90 
68 

90 
69 

94 
70 

95 
69 

95 
67 

96 

67 

95 
67 

96 

66 

93 

70 

94 

72 

92 

67 

92 

68 

93 
68 

96 
67 

95 
71 

93 
69 

95 

70 

92 

67 

96 
72 

94 
70 

90 
70 

94 
70 

94 
69 

92 

71 

93 

70 

9* 
69 

93 

68 

93.2 

59,0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

86 

72 

87 
68 

86 

70 

91 
68 

92 

78 

95 
69 

93 
67 

92 

71 

91 
70 

96 
69 

94 
68 

90 
70 

90 
67 

91 
67 

92 

67 

93 
69 

94 
71 

93 

70 

92 

70 

94 

70 

95 
72 

92 

74 

96 
68 

82 

67 

84 
57 

88 
69 

91 
69 

66 
67 

85 
66 

90.6 
59.5 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

90 
68 

92 
66 

94 
65 

96 
66 

103 
72 

103 
69 

99 
66 

98 
67 

96 
69 

96 
64 

97 
65 

94 
66 

94 
66 

95 
63 

96 

65 

97 
66 

98 

67 

96 
68 

96 
64 

97 
61 

97 
66 

91 
66 

91 
66 

93 
63 

92 

63 

88 
65 

92 
65 

95 
65 

78 
56 

94.7 
65,7 

DEL  RID  WSD 

MAX 

MIN 

se 

73 

69 
69 

92 

70 

94 
72 

93 

70 

92 

70 

95 
72 

92 

72 

92 

73 

95 
71 

99 
73 

91 
73 

92 

69 

92 

70 

94 
70 

94 
71 

94 
73 

93 

72 

94 
72 

95 
72 

96 
74 

92 
75 

83 

70 

99 
72 

99 
72 

92 

73 

95 
73 

95 

71 

87 
66 

92.2 
71.7 

EDEN  I 

MAX 

MIN 

95 
67 

96 
66 

96 
70 

103 
70 

104 
70 

102 
66 

103 
65 

lOI 
71 

96 
71 

99 
66 

97 
68 

97 
69 

99 
68 

97 
67 

100 

70 

101 
70 

99 

71 

99 

71 

97 
67 

97 
65 

100 

96 

71 

88 
69 

80 
68 

78 
66 

75 
68 

99 
69 

92 
67 

90 
63 

84 
59 

95.2 

68,0 

elddbadd  u  nh 

MAX 

MIN 

91 
61 

92 

62 

94 
66 

95 
67 

100 
67 

101 
64 

100 
64 

100 
65 

100 
64 

101 
66 

96 
66 

92 
66 

94 
66 

94 
66 

95 
66 

97 
64 

95 

71 

94 
66 

98 
65 

97 
67 

99 
72 

92 

70 

85 
68 

79 
64 

94 
64 

90 
68 

83 
68 

90 
67 

74 
58 

93,0 
66,0 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

91 
70 

93 
66 

95 
68 

96 
69 

97 
69 

97 

70 

98 
69 

94 
70 

97 
68 

96 
69 

95 

70 

95 
70 

95 
68 

96 
69 

98 
71 

98 
71 

97 
70 

95 
70 

96 
68 

101 
71 

97 

70 

94 
71 

95 
68 

89 
72 

93 

69 

93 

70 

96 

69 

94 
69 

88 
63 

94.9 
69.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

94 
70 

94 
70 

96 

71 

98 
69 

98 
70 

100 
69 

100 
69 

100 
70 

100 
72 

lOl 
72 

101 
72 

lOO 
72 

96 
66 

98 
72 

99 
72 

101 
73 

99 

72 

98 
72 

98 
72 

96 
70 

99 
72 

102 

96 
74 

90 
68 

90 
63 

93 
66 

95 

70 

98 
72 

96 
73 

80 
63 

97,2 
70,5 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

9* 
68 

95 
62 

95 

67 

99 

64 

100 
67 

100 
65 

100 
66 

97 
68 

98 
66 

96 
65 

94 

70 

96 
65 

98 
66 

100 
65 

99 
65 

102 
66 

99 
69 

96 
66 

98 
67 

100 
65 

98 

71 

93 

67 

77 
65 

61 
69 

66 
67 

89 
71 

95 
66 

92 
56 

67 
62 

95,2 
65.6 

JUNO 

MAX 

Mm 

92 

67 

95 
72 

99 

72 

99 
72 

99 
70 

99 

70 

100 
73 

98 
73 

99 
70 

100 
7* 

92 

71 

93 

70 

95 
70 

97 
69 

96 

73 

100 
74 

98 
73 

97 
73 

96 
72 

100 
70 

100 
74 

95 

70 

96 
69 

94 
67 

83 
68 

68 
70 

99 
69 

96 
59 

96 
66 

86 

66 

95.5 

70.6 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

89 
70 

91 
65 

92 
66 

95 

68 

96 
67 

96 

68 

97 
64 

98 
66 

92 

67 

96 
67 

95 
67 

96 

70 

94 
66 

95 

70 

95 
68 

96 
70 

97 
69 

95 
69 

95 
67 

97 
69 

97 
69 

98 
70 

96 
71 

89 
68 

96 
70 

97 
68 

94 
69 

94 

57 

97 
68 

85 
62 

94.8 
58,0 

LAHPASAS 

MAX 

Mm 

92 

66 

95 
66 

97 
69 

97 
70 

99 

71 

99 
69 

99 

66 

101 

70 

94 
70 

96 
69 

97 
70 

95 

70 

97 
66 

98 
68 

99 
69 

100 
71 

100 
71 

98 
73 

96 

72 

100 
68 

95 
67 

98 

73 

»5 

71 

80 

72 

82 
68 

87 
68 

95 

70 

93 
69 

95 
69 

77 
56 

94.7 
69,2 

L4NGTRY 

MAX 

Mm 

94 
69 

90 
69 

92 
69 

96 

71 

98 
71 

98 
72 

97 
72 

99 
72 

96 
73 

94 
73 

96 
72 

92 

72 

92 

71 

95 

70 

96 

72 

93 
72 

96 
74 

97 
73 

95 
72 

96 

72 

97 
73 

99 
74 

101 
74 

97 
73 

92 
67 

67 

81 
67 

90 
66 

90 
68 

94 
70 

90 
58 

94.1 
71.0 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

LLANO 

MAX 

MIN 

97 
69 

99 
67 

100 
69 

98 
68 

102 
70 

103 
71 

101 
68 

102 

71 

96 
72 

99 
71 

98 
71 

97 
71 

99 
69 

101 
71 

lOI 
73 

104 
73 

101 
72 

100 
72 

101 
69 

100 
69 

102 
71 

102 
73 

102 
73 

100 
69 

83 
64 

84 
64 

90 
66 

99 

71 

95 
67 

96 
66 

79 
51 

97.5 
59,5 

MASON 

MAX 

Mm 

91 
68 

93 

64 

95 
65 

99 
68 

99 
68 

98 
65 

96 
70 

94 
70 

97 
68 

98 

73 

93 
70 

95 
66 

97 
66 

99 

68 

101 
65 

86 
65 

86 
67 

67 
71 

93 

68 

95 

66 

75 
53 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

SB 

71 

89 
69 

94 
71 

96 

73 

105 
74 

104 
70 

100 
71 

97 
72 

94 
72 

96 

71 

97 
72 

93 

71 

93 

70 

95 

70 

96 

70 

98 
72 

97 
72 

96 
^2 

96 
70 

96 
72 

97 
70 

99 

70 

96 

71 

94 
69 

91 
70 

93 

67 

96 
69 

90 
69 

95 
66 

96 

66 

81 
62 

95.2 

70.2 

MEDINA 

MAX 

Mm 

92 

65 

93 

68 

95 

67 

95 

67 

95 
64 

96 
70 

90 
66 

93 
65 

92 

67 

92 

68 

93 
64 

93 

66 

95 
66 

97 
67 

95 

69 

96 
66 

95 

67 

96 
66 

97 

70 

97 
69 

91 
67 

91 
71 

93 

70 

95 

70 

95 

67 

97 
65 

98 
65 

94,0 
57.1 

MENARD 

MAX 

Mm 

9* 
6! 

95 
61 

97 
69 

102 
69 

103 
65 

101 
62 

101 
63 

97 
65 

100 
67 

97 
67 

96 

70 

95 
69 

96 
65 

99 
61 

99 
65 

99 
66 

98 
72 

97 
70 

99 
68 

99 
69 

100 
63 

100 
70 

96 
75 

91 
66 

78 
65 

80 
69 

93 

66 

83 

69 

93 
54 

92 

64 

65 

66 

95.1 

66,4 

MERTZON 

MAX 

Mm 

94 
64 

94 
67 

103 
63 

100 
63 

96 
64 

95 

71 

96 
65 

98 
61 

99 

70 

99 
67 

98 
71 

99 
69 

98 
65 

94 
68 

98 
74 

95 
66 

90 
68 

88 
69 

84 
65 

86 
66 

95 
64 

83 
52 

90 
57 

94.8 
65.8 

OZONA 

MAX 

Mm 

88 
70 

89 
65 

91 
66 

94 
69 

100 
71 

99 

67 

98 
63 

97 
67 

92 

71 

95 
65 

96 
73 

89 
71 

91 
69 

93 

64 

94 
66 

95 
66 

95 

72 

95 
70 

94 
62 

96 
67 

95 

68 

95 
69 

89 
69 

63 
67 

82 
66 

80 
65 

80 
65 

65 
65 

89 
57 

75 
59 

91.3 
67.2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

97 
69 

98 
67 

99 
72 

105 
72 

106 
73 

104 
70 

105 
69 

104 
71 

100 
73 

99 
70 

97 

70 

98 

70 

103 
69 

103 
66 

103 
66 

103 
70 

102 
69 

100 
71 

100 
70 

100 
70 

101 

101 
74 

99 
72 

94 
70 

90 
69 

81 
68 

93 
68 

87 
66 

94 
65 

93 
60 

65 
S9 

97.9 
59,0 

PANDALE 

MAX 

Mm 

86 

73 

89 

70 

93 
72 

99 

74 

100 
75 

98 
73 

97 

78 

96 
75 

96 
74 

95 

70 

96 
71 

97 
73 

96 
72 

92 

72 

93 

72 

94 
73 

92 
73 

95 

73 

96 
74 

95 

75 

96 
74 

97 
75 

98 
74 

95 
75 

92 

70 

67 
70 

88 
70 

90 
71 

92 
71 

87 
57 

94,0 
72,7 

RANKIN 

MAX 

Mm 

91 
68 

92 
66 

96 
69 

103 
70 

102 
69 

99 

70 

98 
70 

96 
69 

95 
69 

95 
68 

93 

71 

92 

68 

94 
69 

94 
65 

96 
68 

97 
69 

95 

70 

94 
69 

96 

69 

94 
68 

92 

70 

98 
69 

89 

67 

86 

67 

87 
66 

88 
66 

94 
66 

94 
65 

90 
65 

79 
50 

93,5 

67,6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

89 
62 

98 
62 

101 
71 

103 
68 

99 
69 

102 
70 

103 
71 

103 
71 

101 
71 

96 
69 

99 

70 

96 
72 

99 
72 

98 
73 

100 
71 

101 
72 

99 

73 

99 
74 

99 
72 

99 

72 

100 
70 

lOI 
75 

99 
70 

96 
71 

91 

70 

93 
69 

89 
69 

94 
73 

88 
70 

78 
61 

97,1 
70,1 

ROCKSPKIMOS 

MAX 

MIN 

87 
69 

87 

67 

92 

67 

91 
67 

92 

67 

92 

68 

91 
66 

91 
69 

93 
69 

96 
66 

89 
66 

91 
66 

91 
66 

92 
66 

93 

65 

93 
66 

92 
69 

93 
66 

94 
68 

95 
67 

95 
69 

95 
69 

92 

71 

84 
66 

63 
68 

66 
69 

84 
67 

90 
68 

87 
66 

84 
61 

90,7 

57,2 

San  angeld  dam 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 
66 

95 
71 

97 
72 

102 
73 

103 
69 

101 
69 

101 
73 

97 
72 

96 

71 

99 
72 

94 
71 

96 
70 

98 
69 

96 

70 

99 

73 

98 

74 

97 
73 

98 
71 

97 
72 

93 
68 

98 
69 

98 
74 

93 
66 

86 
71 

84 
62 

80 
63 

96 

70 

69 
55 

92 
61 

74 
61 

94,4 
69,4 

S««  R»f«r»Dc*  NotM  Following  SuUoi 
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Conllnued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JULY 

1971 

SlaUon 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  ANGELO  WSO 

MAX 

9S 
66 

96 

68 

96 

71 

103 
73 

104 
74 

102 
69 

103 
67 

97 
73 

98 
73 

99 
69 

96 
72 

98 

70 

100 
71 

99 
69 

100 
70 

102 
72 

99 

73 

99 
74 

100 
66 

99 
77 

94 
72 

90 
72 

66 

72 

81 
69 

86 
69 

95 
67 

86 
62 

95.4 
70.2 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

95 
69 

97 
69 

99 
69 

99 

74 

101 
76 

102 
72 

101 
71 

101 
74 

96 

75 

99 

72 

97 
74 

96 

7* 

96 

73 

100 
74 

100 
73 

101 
72 

102 

76 

99 

76 

100 

97 

67 

96 

75 

102 
75 

96 

71 

60 
69 

80 
69 

60 
69 

68 
69 

75 

60 

93.3 

71.5 

SONQRA 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
63 

94 
67 

100 
66 

100 
69 

100 
65 

99 

64 

97 
68 

97 
70 

100 
65 

9? 
72 

93 

70 

95 

67 

96 
63 

97 
65 

100 
62 

99 

71 

95 

70 

96 
68 

97 
71 

96 
66 

92 

67 

83 
65 

65 
65 

79 
65 

91 
67 

65 
58 

94.4 
66.6 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

93 

71 

95 
73 

96 

72 

99 

70 

102 
72 

101 
69 

103 
71 

101 
70 

100 
72 

95 
67 

97 
72 

95 

71 

97 
70 

98 
69 

99 

72 

98 

71 

99 

72 

97 
69 

90 
64 

97 
70 

96 

71 

99 

67 

98 

71 

95 

69 

91 

71 

96 

70 

76 
S8 

96. T 

70.1 

UVALDE 

MAX 

MIN 

90 
73 

92 
69 

95 
69 

98 
70 

95 
69 

94 
70 

96 

70 

9! 
75 

94 
70 

93 
69 

92 

70 

93 

61 

95 

68 

95 
69 

96 
69 

96 
70 

96 
70 

96 

70 

98 
71 

98 
71 

98 

72 

96 
73 

90 

74 

84 
69 

96 
68 

100 
70 

95 

66 

95.0 
69.9 

WATER  VALLEY 

•     •     • 

MAX 

MIN 

90 
66 

91 
66 

93 

67 

97 
66 

102 
71 

101 
67 

98 
66 

98 

67 

99 

70 

99 
69 

94 
72 

96 

70 

96 
70 

97 
69 

97 

70 

98 

70 

97 
66 

96 
69 

98 
68 

97 

70 

97 

74 

93 
66 

88 
65 

84 
66 

81 
69 

86 

69 

76 
58 

93.7 

68.1 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

MAX 
MIN 

AUSTIN  WSQ 

MAX 
MIN 

95 
76 

97 
73 

97 
74 

98 
73 

98 
74 

99 
72 

101 
76 

91 
78 

97 
74 

98 
76 

96 

75 

97 
73 

99 
72 

99 
74 

99 

75 

99 
75 

99 
75 

96 
74 

99 
73 

101 
76 

98 
76 

99 

77 

99 
78 

95 

79 

94 

78 

99 
76 

97 
76 

99 
76 

87 
67 

97.0 
74.8 

BEEVILLE  S  NE 

MAX 

MIN 

90 

73 

90 

72 

94 
71 

96 
74 

98 

74 

96 
73 

96 

72 

98 
76 

97 
71 

97 
72 

94 
69 

95 

70 

96 
68 

97 

70 

96 

72 

99 

74 

97 
71 

98 

71 

95 

72 

98 
73 

99 
75 

99 

75 

96 
77 

96 
77 

97 
75 

97 
76 

96 

73 

96 
75 

101 

98 

70 

96.7 
73.0 

SRENHAri 

MAX 
MIN 

98 

71 

98 
72 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

101 
74 

101 
76 

103 
76 

100 
75 

100 
72 

95 
72 

99 
70 

100 
71 

101 
72 

101 
73 

100 
73 

101 
74 

101 
73 

100 
73 

101 
73 

103 

75 

98 

74 

100 
74 

100 
75 

98 
77 

100 
75 

100 
70 

98 

74 

100 

87 
68 

99.3 

73.1 

CANYON  DAH 

MAX 
MIN 

91 

74 

93 

71 

94 

71 

98 

71 

98 

71 

98 
69 

98 
69 

100 
73 

95 
72 

97 
74 

97 
72 

96 
72 

98 
68 

99 

71 

99 
72 

100 
72 

100 
72 

100 
71 

98 
69 

98 

70 

100 
74 

100 
74 

lOO 
74 

99 
75 

93 

71 

93 

71 

99 

73 

97 
73 

88 
64 

97.2 
71.4 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

91 
72 

93 
70 

94 
71 

94 
73 

93 

73 

93 

73 

92 

70 

93 

73 

93 

73 

91 
72 

91 

70 

93 
72 

93 

70 

93 

72 

93 

72 

93 

72 

94 

75 

94 

73 

95 

72 

95 

76 

95 

74 

95 

75 

94 

77 

94 

76 

94 

77 

94 

76 

95 

77 

95 
75 

92 

73 

93.5 

73,3 

CDLUH8US 

MAX 

MIN 

95 
71 

97 
71 

97 
72 

99 
72 

99 

71 

99 
73 

100 
73 

103 
69 

96 
69 

100 
72 

95 
71 

96 

70 

98 
69 

100 
71 

100 
72 

100 
72 

100 
71 

101 
70 

99 
70 

100 
73 

103 
73 

102 
73 

99 
73 

96 
74 

96 

74 

100 
74 

103 
73 

101 
74 

102 

94 
66 

99.0 
71.7 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

90 
80 

90 
78 

91 
79 

92 

79 

90 
79 

92 

79 

93 

78 

91 
79 

90 
81 

89 
78 

91 
78 

91 

81 

92 

77 

91 
80 

93 

80 

93 

81 

92 

61 

92 

80 

92 

80 

93 
82 

94 
81 

93 
82 

92 
82 

93 

82 

92 

82 

92 
82 

94 
82 

91 
79 

88 

75 

91.3 
79.9 

CORPUS  CHRISTI  USD 

MAX 

MIN 

92 

74 

95 

71 

96 
72 

96 

73 

95 
74 

95 
74 

97 
71 

95 

74 

93 
73 

91 
73 

92 
71 

95 
74 

96 

71 

94 
72 

97 
72 

96 
74 

97 
74 

96 
72 

98 

73 

96 
77 

97 
75 

97 
76 

96 
78 

97 

77 

97 
79 

97 
79 

97 
79 

98 
76 

91 
74 

93.6 
74.2 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

98 
73 

96 

74 

94 
71 

96 
74 

94 
72 

95 
71 

96 
73 

98 
77 

97 
72 

92 

73 

95 
72 

95 

74 

97 
71 

96 
76 

97 

74 

97 

70 

98 
73 

98 
71 

98 

70 

97 
74 

99 

76 

97 
74 

98 

73 

98 
72 

98 
73 

96 

74 

96 

78 

100 

98 

75 

94 

71 

96.6 
73.3 

Elgin 

MAX 

MIN 

98 
73 

99 
71 

98 
72 

99 

71 

100 
72 

101 
72 

102 
74 

100 
74 

102 
71 

98 
72 

98 
72 

99 

72 

100 
71 

99 
72 

102 
72 

102 
73 

100 
73 

99 

77 

100 
70 

104 
75 

102 

75 

100 
75 

100 
75 

96 
77 

99 
77 

103 
75 

102 
73 

100 

100 

73 

87 
64 

99.6 

72.7 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

MIN 

95 

71 

96 
70 

96 
73 

97 
73 

98 
73 

98 
72 

101 
73 

97 
74 

99 

70 

97 
70 

96 
72 

98 
69 

99 
69 

100 
70 

100 
73 

100 
73 

100 
71 

99 
72 

100 
72 

102 
73 

100 
73 

99 
74 

99 

75 

99 
76 

100 
78 

102 
75 

99 

77 

100 

102 
76 

98 
66 

96.8 
72.6 

FL0RESVUL6 

MAX 

MIN 

92 

74 

94 
70 

94 
71 

94 
72 

97 
72 

92 

72 

91 

70 

96 

71 

98 
75 

97 

74 

99 

74 

99 

74 

99 

76 

98 

70 

98 
72 

98 

74 

98 
72 

96 

76 

99 
78 

99 

76 

100 
79 

100 
79 

100 
77 

97 
77 

97 

78 

97 

78 

96 
76 

99 
79 

97 

74 

97.0 
74.7 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

94 

73 

98 
70 

98 

71 

99 
72 

97 
72 

98 
72 

100 
73 

97 
77 

99 
72 

99 

73 

94 
73 

98 
71 

96 

70 

97 
72 

98 
72 

96 
72 

96 
72 

94 
71 

96 
69 

99 
73 

98 
74 

97 
74 

95 
76 

96 

76 

95 
76 

98 

75 

95 

78 

98 
75 

95 

71 

97.0 
73.1 

GONZALES 

MAX 
MIN 

94 
77 

96 

70 

96 
71 

96 
73 

99 

74 

99 
73 

98 
73 

98 

73 

96 
72 

97 
72 

92 

72 

93 
71 

97 
70 

98 
71 

98 
72 

98 

73 

98 
72 

97 
72 

96 

71 

99 
71 

101 
74 

100 
75 

100 
75 

99 

76 

99 

76 

99 

77 

101 
77 

lOl 
76 

101 

69 
68 

97.6 
73.2 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 
71 

96 

72 

96 
73 

96 
72 

97 
72 

97 
72 

96 
74 

97 
71 

96 
72 

92 
72 

97 
71 

99 

70 

100 
68 

100 
72 

100 
72 

99 
72 

98 
71 

99 
69 

101 
73 

100 
73 

99 
72 

100 
72 

100 
73 

99 
73 

98 

76 

99 

74 

102 

102 
74 

96 
68 

97.8 
72.1 

HONDO 

MAX 

MIN 

90 
73 

92 

70 

94 
69 

95 

71 

98 
70 

97 
71 

96 
71 

100 
72 

98 
73 

97 
70 

100 
72 

95 

71 

97 
69 

97 
70 

98 

73 

100 
72 

100 
72 

99 

70 

98 

70 

99 

71 

102 
72 

100 
73 

100 
73 

100 
74 

100 
76 

96 

75 

97 
72 

100 
75 

101 

97.6 
71.9 

KENEDY 

MAX 

Mm 

96 
71 

97 
72 

98 
78 

98 
76 

99 
79 

98 
78 

99 
68 

99 
75 

97 
68 

99 
67 

95 

68 

99 
67 

98 
65 

99 
67 

99 

70 

100 
71 

100 
69 

97 
67 

96 
69 

102 
71 

101 
70 

100 
72 

99 

72 

99 

75 

96 

74 

101 
74 

100 
72 

100 
73 

101 
73 

101 

100 
72 

98.9 
71.4 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

74 

93 
76 

95 

73 

97 
74 

96 
75 

93 
73 

96 

71 

94 

74 

95 
73 

93 
72 

93 
71 

96 

71 

95 
69 

93 
72 

98 

73 

96 

75 

94 

75 

94 
73 

96 

74 

97 
76 

97 
75 

98 
75 

98 
77 

99 

70 

98 
70 

98 
77 

97 
76 

100 
77 

99 

75 

100 

96 

71 

96.2 
73.5 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

97 
72 

98 
71 

97 
72 

99 

72 

101 
72 

99 
73 

102 
74 

98 

74 

97 
71 

90 
73 

96 

72 

99 

70 

100 
70 

100 
71 

101 
73 

101 
74 

102 
72 

99 

71 

101 
71 

103 
73 

99 

74 

98 

74 

97 

75 

95 

76 

96 

77 

102 
74 

99 
76 

102 

99 

74 

92 
68 

96.6 
72.9 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

93 
72 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

96 
72 

97 
72 

98 
74 

101 
75 

93 
72 

96 

73 

95 
72 

9* 
71 

96 
71 

97 
72 

97 

74 

100 
73 

97 
71 

97 
73 

95 

70 

97 

72 

100 
75 

95 

76 

96 
76 

95 

78 

91 

77 

97 

76 

98 
74 

96 
72 

86 
66 

95.9 
72.9 

LULING 

MAX 

MIN 

91 
73 

94 
70 

94 
71 

94 
73 

97 
73 

97 
73 

97 
72 

99 
73 

95 

71 

97 
71 

95 

73 

95 

70 

96 
69 

97 

70 

97 
70 

98 
72 

97 
71 

98 

71 

97 
69 

99 
69 

100 
71 

98 
73 

98 
76 

98 

78 

97 
69 

95 
76 

97 
76 

97 
77 

84 
65 

96.3 
72.1 

MATHIS 

MAX 

Mm 

94 
70 

97 
70 

98 
71 

99 

71 

99 
71 

99 
70 

97 
70 

96 

71 

97 

71 

91 
69 

94 
70 

97 
68 

96 
68 

99 

70 

101 
70 

98 

72 

96 
71 

95 

70 

100 

71 

100 
73 

99 

72 

99 
72 

99 

73 

100 
73 

100 
77 

98 

75 

lOl 
75 

100 

104 
71 

102 

94 

70 

98.1 

71.3 

NATALIA 

MAX 

Mm 

92 

74 

94 

70 

96 

70 

99 
71 

98 
69 

98 
69 

99 
69 

99 
75 

96 
72 

96 
68 

97 
70 

96 

70 

96 
69 

96 
69 

99 

70 

99 

70 

99 
71 

98 
69 

99 

66 

100 
69 

100 
72 

100 
71 

100 
72 

100 
71 

98 
75 

99 

74 

100 
73 

101 

101 
74 

93 
69 

98.2 

70.8 

NEW  SRAUNFELS 

MAX 

Mm 

94 

76 

96 

73 

96 

73 

100 
74 

100 
74 

100 
74 

101 
75 

102 
75 

100 
76 

98 
75 

97 
73 

98 
73 

98 

72 

98 
73 

100 
75 

100 
75 

100 
76 

100 
74 

99 

71 

98 

72 

102 
76 

99 

77 

99 

78 

98 
78 

98 
78 

98 

76 

99 

76 

98 
78 

86 
68 

98.4 

74,7 

NIXON 

MAX 

Mm 

92 

73 

93 

70 

94 

73 

96 
73 

96 

73 

95 

74 

97 
72 

95 
76 

95 
72 

93 
73 

94 
71 

96 

70 

96 
69 

98 
71 

98 
72 

98 
73 

99 
71 

97 
71 

99 
69 

99 
72 

100 
73 

100 
74 

97 
76 

100 
77 

99 
72 

101 
76 

100 

74 

100 

101 
76 

96 
69 

»7.1 
72.7 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

91 
71 

94 
69 

95 

73 

95 
72 

96 
71 

97 
71 

98 

72 

100 
76 

95 
71 

97 

70 

95 
72 

96 
69 

97 

71 

98 

71 

98 
73 

99 

^2 

99 

72 

100 
72 

96 

70 

98 

73 

100 
74 

98 

75 

99 

76 

98 
78 

94 

76 

96 
75 

101 
75 

100 
74 

100 

62 
65 

96.8 
72.5 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

95 
74 

98 
70 

97 
70 

97 
71 

96 
72 

97 
71 

97 
71 

96 

77 

97 
73 

92 

72 

95 
72 

97 
72 

97 
70 

97 
71 

99 
71 

97 
72 

97 
73 

95 
71 

98 
72 

99 
75 

98 
76 

96 
75 

95 

79 

95 

79 

96 
79 

97 
77 

96 

76 

98 
76 

100 

94 
72 

96.6 
73.5 

ROeSTOwN 

MAX 

Mm 

90 
74 

92 

74 

95 
72 

96 
73 

96 
74 

95 

72 

95 
72 

97 

74 

94 
73 

95 

74 

90 
71 

92 

74 

95 

72 

93 

74 

95 
72 

97 

74 

96 
75 

95 
72 

94 
73 

96 
76 

97 
75 

98 
75 

97 

77 

96 
76 

96 

77 

96 

78 

96 

78 

97 

75 

98 

71 

95.4 

74.1 

ROCKFORT 

MAX 

Mm 

90 
77 

91 
77 

90 
78 

91 
78 

90 
78 

91 
77 

90 

76 

90 

77 

89 
77 

89 
76 

90 
76 

90 

79 

90 
77 

91 
78 

91 
78 

91 
79 

92 

80 

90 
77 

91 
79 

91 
79 

91 

79 

90 
78 

90 
79 

90 
79 

90 
80 

91 

79 

91 
79 

91 
78 

88 
72 

90.4 
77.6 

SAN  ANTONIO  WSO 

MAX 

Mm 

92 

77 

93 

74 

95 

74 

99 

74 

97 
75 

96 
72 

100 
71 

95 

77 

96 
75 

97 
72 

95 

73 

96 
75 

97 
72 

96 

74 

96 
75 

100 
76 

96 
75 

97 

74 

97 
73 

98 

73 

99 

77 

99 

77 

99 

78 

98 
79 

93 
80 

99 

77 

97 
77 

99 

78 

93 

70 

96.8 
75.0 

S*«  It»f«r«nc«  Not«B  PoUowlsg  SuUon  Indsi 
236 


Continued 

UJ 

ML 

Y 

It 

MJ 

t't.J 

rtA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 
JULY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

•* 

S4N  MIRCOS 

MAX 

MIN 

94 
73 

94 
69 

96 
69 

97 
69 

99 

70 

98 
70 

98 
70 

100 
71 

95 

71 

96 
71 

96 

71 

95 

72 

97 
67 

99 
69 

97 
70 

99 

71 

99 

70 

96 
67 

99 

67 

100 
70 

101 
71 

100 
73 

100 
73 

93 

74 

95 

74 

99 

74 

100 
74 

99 
76 

101 
74 

79 
65 

97.2 

70.8 

SE4LV 

MAX 
MIN 

9S 

70 

100 
70 

100 
71 

100 
70 

100 
71 

100 
71 

100 

74 

96 
68 

99 

70 

96 
72 

96 
70 

97 
68 

98 

70 

99 

70 

100 
70 

99 

70 

100 
69 

102 
70 

102 
7* 

102 
71 

101 
72 

100 
72 

101 
78 

100 
75 

103 
71 

95 
72 

100 
70 

102 
71 

96 

74 

86 
67 

99.0 
71.1 

SECUIN 

MAX 

MIN 

97 
75 

96 
73 

99 
73 

100 
72 

100 
73 

100 
72 

103 
73 

98 

77 

98 
75 

98 
72 

99 

74 

100 
72 

100 
69 

101 
73 

102 
73 

101 

100 
74 

100 
71 

101 
69 

99 
73 

102 
73 

100 
76 

101 
76 

100 
78 

96 
74 

101 
74 

100 
77 

99 

76 

101 
76 

99 
73 

92 
67 

99.6 
73.4 

SINTON 

MAX 

Mm 

95 

79 

97 
72 

96 

73 

96 
74 

94 
75 

95 
73 

97 
72 

94 
75 

95 

91 
73 

94 
72 

96 
73 

96 
72 

97 
74 

97 
74 

95 
76 

93 

74 

97 
73 

96 
75 

96 

76 

95 
76 

94 
78 

94 
78 

94 
79 

95 
79 

97 
79 

96 
78 

97 
76 

102 
73 

91 
71 

95.5 

74.9 

S^1ITHVILLE 

MAX 

MIN 

92 

72 

94 

72 

95 

73 

95 

74 

97 
74 

97 
75 

98 
75 

100 

74 

94 

97 
72 

94 

74 

94 

72 

95 

70 

98 

74 

97 
74 

96 
74 

99 
72 

95 

71 

99 

73 

99 

75 

98 
77 

98 
77 

97 
78 

95 

77 

97 
76 

97 
77 

100 
75 

98 

74 

83 
66 

96.3 

73.6 

SaMERVILLE  04M 

MAX 

MIN 

93 

70 

95 
70 

96 

96 
74 

97 
75 

98 
74 

99 

75 

101 
76 

95 

72 

99 
72 

94 
70 

94 
72 

97 
73 

96 

74 

98 
75 

100 
74 

100 
74 

97 
73 

99 

74 

101 
74 

98 

75 

98 
75 

97 
75 

95 
76 

95 
75 

iflo 

75 

95 

74 

98 
72 

99 

73 

84 
66 

96,9 

73.4 

WASHINGTON  STATE  paRK 

MAX 

Mm 

96 
71 

97 
72 

98 
72 

98 
72 

98 
72 

100 
72 

101 
72 

99 
71 

101 
72 

100 
72 

96 
69 

98 
70 

100 
71 

100 
71 

100 
72 

100 

101 
71 

100 
74 

101 
74 

101 
71 

91 
72 

99 
74 

99 
76 

99 
77 

97 
73 

101 
72 

69 
73 

94 
73 

97 
73 

94 

67 

87 
65 

97.9 
71.9 

YOAKUM 

*      •      * 

MAX 

Mm 

95 
72 

96 
72 

96 
72 

96 
75 

96 
73 

97 
72 

98 
73 

96 

74 

97 
72 

96 
72 

93 
72 

96 

70 

96 
70 

98 

71 

99 
72 

98 
72 

97 
71 

99 
69 

101 
73 

98 
73 

98 
73 

99 
73 

100 
73 

98 
74 

96 
76 

98 

73 

99 
74 

99 
74 

94 
76 

95 
67 

97.3 
72.4 

UPPER  COAST         08 

AtVIN 

MAX 

MIN 

90 

71 

94 

71 

95 

72 

95 
73 

95 

71 

95 
72 

95 

73 

93 

73 

90 
72 

92 

72 

66 

70 

91 

71 

94 

71 

95 
71 

95 
73 

97 
73 

95 
72 

Vz 

95 

73 

93 

73 

98 

71 

94 
73 

95 

75 

95 
76 

94 
78 

94 

76 

96 

74 

69 

75 

95 

74 

97 

74 

89 
69 

93.7 
72.7 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

Mm 

94 
74 

96 

74 

95 

75 

94 
74 

96 

73 

96 
74 

97 
74 

97 
75 

98 
74 

99 
73 

97 
73 

96 
74 

97 
74 

97 
73 

96 

73 

98 

74 

97 
74 

97 
7» 

9* 
73 

96 
73 

96 
70 

97 
71 

97 
74 

97 
74 

96 
74 

96 
74 

97 
74 

97 
72 

97 
74 

94 

70 

88 
68 

96.4 
73.2 

ANCLETON  2  H 

MAX 

Mm 

95 

69 

93 

67 

95 
69 

95 
69 

94 
69 

95 
66 

96 

74 

89 

72 

92 

70 

93 
73 

66 

71 

91 
66 

92 

66 

94 
67 

94 
69 

95 

69 

94 
69 

95 

66 

93 

70 

91 

72 

96 

70 

98 
71 

92 

72 

93 

77 

91 

75 

92 

74 

92 

71 

90 
72 

93 
71 

95 

74 

69 
70 

93.1 

70.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

91 
73 

93 
73 

92 

74 

94 
74 

94 
74 

94 
75 

95 

76 

93 

73 

93 

74 

95 
74 

90 
74 

91 
72 

94 
74 

97 
73 

94 
75 

95 
76 

94 
76 

94 
76 

94 
74 

95 
76 

96 
77 

97 
76 

93 

76 

93 
80 

93 
79 

93 

78 

93 

77 

92 

77 

93 
77 

95 

77 

94 
71 

93.7 
75.2 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

92 

75 

94 
76 

94 

77 

93 

77 

94 
75 

96 

77 

96 
78 

91 
76 

90 
74 

90 
74 

91 
80 

94 
73 

96 

74 

95 

77 

96 

76 

9S 

77 

92 

76 

94 

76 

9S 

75 

97 

76 

93 
74 

92 

76 

91 
80 

92 

80 

94 
60 

92 

75 

93 

80 

94 

77 

90 
72 

90 
72 

66 
71 

93.1 
76,1 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

97 

71 

95 
69 

96 

70 

93 
70 

97 
70 

96 

70 

99 
71 

100 
73 

96 
74 

94 
71 

89 
70 

95 

68 

98 
71 

97 
72 

99 

70 

98 
72 

95 

71 

97 
70 

96 
71 

98 

70 

95 
72 

97 
71 

98 
72 

97 
75 

99 

74 

94 

71 

99 

71 

95 

71 

97 
70 

95 

70 

91 
68 

96.4 
70.9 

DANEVANC  2  SE 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 

70 

94 
71 

93 

71 

94 
70 

96 
71 

92 
73 

95 

73 

94 
72 

92 

74 

92 

74 

95 

70 

95 

70 

97 
71 

97 
71 

96 
72 

96 

71 

95 
70 

96 

71 

96 
73 

98 
73 

96 
73 

95 

75 

95 
79 

95 

77 

98 

75 

93 

74 

96 
74 

97 
73 

95 

74 

90 
72 

95.0 
72.5 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

92 

70 

95 
69 

96 
69 

96 

70 

96 
69 

96 

70 

97 

71 

95 
71 

97 
69 

100 

71 

90 
69 

93 
67 

97 
67 

98 
68 

99 

70 

98 

70 

98 
70 

96 
68 

96 
67 

100 
66 

100 
72 

100 
72 

97 
73 

96 
75 

96 

76 

96 

75 

99 

74 

95 

73 

98 
73 

99 
72 

96 
69 

96.7 

70.5 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 
71 

98 
72 

99 

71 

99 

71 

100 
72 

9b 
73 

98 
72 

96 
72 

95 

74 

95 

73 

98 

70 

99 

70 

100 
70 

101 
70 

102 
75 

102 
75 

99 
74 

97 
75 

97 
78 

98 
72 

100 
75 

95 

7S 

98 

74 

99 
75 

97 
75 

96 
70 

96.3 
72.9 

FREEPORT  2  NH 

MAX 

Mm 

92 
78 

92 

77 

93 
78 

94 
78 

93 

78 

94 
78 

94 
78 

92 

75 

92 
75 

93 

75 

69 

77 

91 
77 

92 
77 

93 
78 

94 
78 

95 

78 

94 

79 

94 
78 

93 
78 

93 

79 

96 
79 

97 

80 

94 
81 

94 

61 

94 
81 

95 
82 

96 
62 

96 
62 

94 
81 

95 

80 

93 
73 

93.6 

78.4 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

86 

60 

86 
79 

86 
60 

65 
61 

66 
60 

87 
79 

89 
78 

87 
79 

88 
81 

86 
78 

67 
80 

86 
62 

88 

60 

68 
80 

67 
82 

66 
62 

87 
62 

86 
81 

66 
60 

87 
78 

68 
81 

66 
82 

86 
62 

67 
82 

86 
62 

87 
62 

66 
82 

66 
82 

66 
62 

83 
75 

82 

72 

66.5 
80.2 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

94 
70 

97 

72 

96 

71 

96 
71 

97 
70 

96 
70 

100 
73 

93 

74 

98 
72 

91 
74 

97 
72 

96 
66 

96 

67 

97 
68 

98 

70 

96 

72 

94 
72 

96 

71 

96 

71 

99 

73 

93 

73 

97 
74 

96 
75 

97 
76 

92 

77 

96 

71 

94 
72 

97 
73 

96 
72 

94 
73 

66 
71 

95.6 
71.9 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
73 

96 

74 

95 
72 

96 
72 

96 

72 

96 

73 

96 
76 

93 
75 

95 

74 

91 
75 

93 

74 

92 

73 

96 
73 

97 
72 

96 
73 

9S 
73 

95 
72 

?4 
72 

93 

73 

99 
71 

95 
71 

96 
75 

93 
75 

96 
78 

95 

77 

92 
75 

94 
74 

95 

74 

97 
75 

69 
74 

65 
72 

94.4 
73.6 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

93 

71 

95 

70 

95 

70 

96 

71 

95 
71 

96 

71 

96 
Tl 

99 
72 

93 

70 

96 

70 

67 
70 

69 
71 

95 

69 

96 

70 

96 

72 

96 
72 

97 

74 

95 

70 

93 

72 

96 

73 

99 

70 

92 
72 

96 
73 

98 
70 

94 
72 

92 

70 

95 

70 

97 
71 

94 

70 

97 
71 

92 

69 

95.0 
70.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

92 

75 

92 

74 

92 

74 

91 
77 

92 

77 

92 

77 

91 
76 

93 

76 

94 
73 

92 
73 

93 

78 

94 

75 

93 

74 

94 
73 

93 

78 

93 

76 

93 
78 

92 
76 

94 

74 

94 
76 

94 
79 

92 

76 

92 

79 

91 
80 

92 

80 

92 

79 

92 

60 

93 
81 

93 
81 

95 
79 

69 
72 

92.5 

76.6 

NEW  GULf 

MAX 

Mm 

93 
73 

94 
72 

96 
73 

96 
73 

95 

72 

97 
73 

96 
76 

94 

71 

93 
73 

94 
75 

69 

74 

92 

71 

94 
72 

95 
72 

96 

70 

96 

75 

96 
74 

94 
73 

94 
73 

96 

75 

96 

73 

96 
75 

95 

74 

94 
79 

94 

76 

94 
75 

96 

75 

93 

74 

95 

74 

96 
75 

69 

71 

94.6 

73.6 

ORANGE  A  NW 

MAX 

Mm 

89 
73 

91 
74 

93 

72 

90 
72 

92 

74 

93 
74 

94 
74 

68 

75 

69 
73 

90 
73 

67 
74 

69 

71 

91 
71 

93 

72 

92 
73 

94 
74 

92 

74 

91 
73 

90 
73 

91 

74 

94 
70 

87 
72 

65 

76 

68 
75 

89 

75 

69 
75 

69 
74 

86 

73 

89 
73 

90 
72 

84 
66 

90,0 
73.1 

PALACInS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
78 

91 

77 

90 
80 

90 
80 

91 

80 

91 
60 

89 
76 

91 
80 

94 
74 

91 
74 

91 
76 

92 

75 

92 

73 

93 

76 

92 

60 

91 
61 

92 
81 

91 
76 

92 

79 

92 
81 

93 

80 

91 
61 

92 

60 

92 

82 

92 
82 

92 

82 

90 
81 

91 
61 

92 

61 

9* 
75 

92 

72 

91,5 
78,6 

OIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

93 
65 

95 
65 

96 
65 

95 
65 

96 
65 

95 
65 

96 

70 

97 
65 

94 
69 

95 
64 

94 
51 

93 
65 

96 
65 

94 
67 

96 
65 

97 
64 

96 
67 

90 
64 

65 
64 

86 
64 

95 
63 

91 
64 

87 
74 

66 
72 

85 

74 

87 
74 

90 
66 

67 
74 

66 
73 

97 
66 

97 
65 

92,5 

66,4 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

89 

77 

90 
78 

93 
76 

94 
79 

92 
78 

91 
78 

92 

78 

96 
76 

91 
74 

91 
72 

89 
77 

93 
76 

91 
76 

93 

78 

93 
79 

92 

79 

93 
79 

92 

78 

93 

76 

96 

79 

95 
76 

97 
79 

97 
79 

97 
79 

94 
79 

95 

78 

94 

73 

92 

76 

96 
76 

96 
76 

91 
69 

93,2 

77.2 

PORT  ARTHU"  wSO 

MAX 

Mm 

95 
74 

95 
74 

94 
73 

94 
73 

97 
72 

96 
75 

92 

74 

67 
72 

91 
72 

68 
73 

90 
74 

90 
70 

92 
70 

92 

71 

94 
72 

91 
71 

91 
71 

90 
71 

91 

70 

93 

72 

90 
71 

90 
73 

91 
73 

91 
74 

92 

74 

93 
72 

90 
72 

91 
72 

92 

71 

65 
72 

61 
67 

91.3 
72.1 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 

62 

90 
62 

90 
62 

90 
63 

90 
82 

91 
82 

69 
62 

90 
76 

91 
79 

68 
80 

90 
81 

91 
81 

91 
83 

92 

63 

91 

84 

91 
62 

92 
63 

91 
60 

92 
62 

92 
83 

92 

84 

91 
84 

91 
63 

90 
82 

90 
63 

91 
83 

90 
82 

91 
83 

91 
63 

93 

76 

90.7 
81.9 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

94 

72 

95 

73 

95 
73 

97 
73 

97 

73 

97 
73 

97 
75 

97 
70 

91 
72 

93 

74 

90 
74 

93 

71 

95 
72 

96 

72 

95 

73 

97 
74 

96 

74 

93 
72 

96 

73 

94 
73 

99 

72 

96 

75 

97 
75 

97 
77 

95 
76 

94 

73 

97 
73 

92 
75 

97 
73 

97 
75 

92 

70 

95.2 

73.2 

THOMPSONS  3  WSM 

MAX 

Mm 

94 

70 

95 
69 

96 

70 

96 
70 

97 
70 

98 
69 

96 
74 

96 

73 

89 

71 

93 
75 

69 
72 

93 
68 

94 
69 

97 
68 

96 

70 

98 
72 

96 
71 

95 
66 

95 

70 

96 
72 

99 
72 

98 
72 

96 
72 

96 
75 

96 

75 

95 

73 

99 

73 

91 
72 

98 
72 

99 
74 

91 
72 

95.6 

71.4 

VICTORIA  WSO 

•     •     • 

MAX 

Mm 

91 

75 

94 

74 

93 

74 

9? 

75 

94 
74 

95 

75 

93 
75 

94 
77 

97 

75 

90 
75 

93 

75 

95 
73 

95 

73 

96 
72 

96 
74 

95 
76 

97 
75 

95 

73 

97 
73 

96 
76 

96 
76 

96 
76 

95 

78 

96 

79 

93 
60 

96 
76 

97 

77 

96 

77 

97 
76 

96 
74 

94 
70 

95.1 

75.2 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

Mm 

69 
75 

93 
71 

96 
71 

97 
73 

98 
72 

98 
72 

98 
72 

97 
73 

95 
72 

96 
71 

92 

70 

92 
72 

95 

70 

93 
71 

97 
72 

97 
72 

97 
72 

96 
71 

95 
71 

97 
74 

96 
73 

99 
73 

99 
75 

99 
71 

99 
72 

100 
76 

96 

75 

100 
74 

100 
74 

101 
70 

102 
71 

96.9 
72.3 

S«*  R»l«r*i)c«  Nol»*  FoUowliig  Sutlon  Indax 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1971 

Slallon 

Day 

ot  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■  0 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

93 

95 

70 

98 
67 

97 

70 

98 
68 

96 

70 

95 

70 

94 
68 

94 
69 

95 
69 

99 

72 

96 
68 

94 
59 

98 
72 

99 
69 

99 

70 

98 
72 

94 
69 

97 

68 

98 

72 

96 

70 

97 

74 

98 

76 

101 
77 

99 

76 

100 
76 

98 

71 

99 

76 

98 

70 

96.9 

71.1 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

MIN 

91 
69 

94 
70 

93 

71 

97 
72 

97 
71 

97 
69 

97 

71 

96 

70 

97 
69 

90 
69 

92 
59 

94 
66 

94 
68 

99 
70 

94 

72 

98 
68 

95 
70 

96 

72 

94 

71 

98 
70 

98 
68 

102 
76 

101 
74 

100 
72 

100 
72 

102 
70 

96.1 

70.6 

CARRIZQ  SPRINCS 

MAX 
MIN 

92 

72 

'I 

95 
73 

98 

72 

97 
71 

94 
70 

97 
73 

96 
72 

93 
73 

95 

74 

93 
72 

95 

70 

99 

71 

95 

71 

97 
72 

96 
72 

»7 
72 

96 

72 

95 

72 

101 
73 

98 

79 

100 

98 
76 

92 
75 

92 

73 

96 

76 

99 
72 

99 

72 

97 
72 

95.8 
72.6 

CATARIN4 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
73 

98 
74 

97 
72 

95 

70 

97 
69 

96 
73 

96 

72 

95 

72 

92 

72 

94 
72 

94 
68 

99 

97 
71 

97 
72 

96 

71 

96 
73 

98 

72 

98 
79 

97 

75 

98 

76 

98 

73 

100 
82 

100 
72 

98 
73 

95.4 

72.7 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

91 
71 

94 

71 

96 

72 

97 
70 

96 
70 

99 
70 

98 
76 

97 

71 

97 
70 

96 
72 

99 
72 

97 
70 

96 

69 

98 

72 

99 

72 

98 
73 

98 

71 

97 

71 

98 
69 

98 

73 

99 

79 

98 

75 

99 

79 

96 

79 

98 

74 

100 
73 

99 

71 

93 

71 

96.7 

72.1 

CDTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93 

74 

94 
74 

97 
74 

96 

73 

96 
73 

99 
72 

97 
76 

94 
74 

95 
74 

92 

75 

94 
72 

93 

73 

95 
73 

99 

73 

97 
73 

97 
73 

95 
73 

96 
73 

97 

73 

98 
73 

98 
73 

94 

77 

99 
78 

97 
77 

99 
76 

101 
75 

98 

74 

93 

72 

95.2 

74.0 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

93 

72 

95 

71 

98 
72 

96 

71 

94 
70 

97 
70 

96 
73 

95 
73 

96 
73 

94 
72 

95 
73 

96 
59 

96 
71 

98 

71 

97 
72 

97 
72 

97 
73 

97 
72 

99 

72 

98 
73 

98 

74 

96 

75 

90 
78 

96 

73 

98 

74 

99 

74 

98 

70 

93 

71 

95.2 
72.5 

dilley 

MAX 

Mm 

90 
71 

92 

70 

94 
72 

97 
69 

96 
68 

95 
68 

96 
71 

95 
71 

94 
68 

95 

73 

94 

67 

95 

73 

95 
70 

96 
69 

97 

71 

97 

71 

98 
69 

97 
59 

98 
69 

98 
71 

100 
73 

99 
76 

95 
76 

98 
74 

99 

73 

100 
71 

101 
71 

100 
71 

96.9 

71.1 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

90 
71 

90 
71 

92 

72 

95 
72 

93 

71 

93 

71 

96 

71 

95 
73 

94 
73 

95 
73 

89 

73 

93 

70 

93 

70 

94 

71 

99 

71 

94 
72 

95 

73 

99 
72 

94 

72 

99 

72 

96 
74 

97 
75 

90 
75 

90 
72 

95 

72 

96 

74 

96 
72 

97 
68 

93.7 
72.2 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

92 

66 

95 

70 

93 
68 

98 
68 

99 
73 

98 
70 

98 

70 

96 

70 

96 
68 

9S 

67 

92 
71 

95 
69 

95 

68 

98 
70 

97 

70 

98 
69 

96 
69 

96 
68 

98 
69 

100 
70 

100 

101 
72 

102 
75 

98 
76 

102 
74 

98 

73 

102 
75 

102 
68 

100 
58 

97.3 
70.2 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

95 
74 

96 

73 

100 
73 

99 

73 

101 
74 

101 
74 

98 
74 

99 

74 

100 
72 

91 
71 

93 

72 

94 

69 

93 

70 

97 
72 

100 
73 

99 

74 

100 
74 

98 
72 

98 
74 

97 

74 

101 

102 
74 

104 

101 
76 

10* 
75 

101 
75 

102 
75 

102 
76 

102 
75 

100 
71 

98.8 
73.9 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

92 

71 

93 
72 

92 
73 

95 
74 

96 
72 

95 
70 

97 
73 

95 
72 

94 
70 

86 

70 

89 

71 

92 

69 

89 
71 

95 

72 

96 

74 

94 
72 

94 
70 

91 
70 

94 

70 

99 

72 

95 

74 

98 
74 

96 

73 

97 

74 

98 

76 

97 
73 

99 

71 

99 

72 

94.4 
72.0 

FOWLERTDN 

MAX 

Mm 

FREER 

MAX 

Mm 

90 
72 

91 
71 

Vo 

96 
71 

97 
72 

96 
72 

97 
70 

97 
72 

96 
72 

96 
56 

91 
66 

89 
69 

99 
66 

96 
69 

96 

70 

99 

71 

99 

71 

97 
70 

96 
69 

99 
71 

96 

72 

99 

72 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

99 

74 

98 
74 

99 
72 

97 

73 

100 
71 

100 
67 

95.1 

70.8 

HEBBRQNVILLE 

MAX 

Mm 

91 
75 

92 

73 

93 
72 

94 
74 

96 

73 

95 
73 

96 
70 

97 
72 

96 
73 

95 
69 

91 

70 

91 
71 

92 

68 

92 

70 

95 

72 

95 

72 

94 
73 

95 
70 

94 
68 

99 

71 

99 

74 

95 

73 

97 
74 

98 

74 

97 
75 

97 

75 

99 

75 

98 

74 

98 
73 

100 
71 

100 
73 

99.4 
72.3 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

91 

93 

73 

93 

73 

98 

73 

97 
73 

96 
74 

97 
72 

96 

74 

95 
73 

95 

71 

90 
71 

93 

73 

93 

70 

94 
72 

97 
73 

96 

74 

97 
74 

95 
73 

97 

72 

99 
74 

97 
74 

98 
74 

100 
79 

100 
76 

100 
77 

99 

79 

98 

76 

99 

76 

101 

75 

102 
74 

98 

74 

96,5 
73,7 

niLTDN 

MAX 
MIN 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

89 
72 

90 
58 

93 
63 

95 
63 

98 
62 

96 
67 

95 
68 

98 

70 

97 
70 

96 
69 

96 

70 

95 
69 

96 
67 

97 
68 

98 
69 

98 

70 

98 
59 

98 
68 

98 
67 

98 
68 

100 
69 

100 
59 

100 
70 

99 
70 

100 
70 

99 
72 

97 
71 

98 
70 

100 
70 

103 
69 

98 
68 

97,1 
56.5 

PQTEET 

MAX 

Mm 

69 

7! 

92 

71 

93 

71 

95 
72 

97 
72 

96 
72 

97 

71 

98 

74 

96 
73 

96 
71 

97 
72 

97 
71 

97 
68 

98 
70 

97 
73 

100 
74 

99 
72 

98 

72 

99 

70 

99 
71 

101 
73 

101 
74 

101 
75 

101 
74 

101 
74 

99 

79 

101 
75 

100 
79 

101 
75 

101 
74 

95 

71 

97.7 
72,6 

RID  GRAHOE  CITY  3  w 

MAX 

Mm 

94 
75 

95 
72 

98 
72 

99 
72 

101 
72 

100 
72 

101 
72 

98 
73 

99 
73 

99 
69 

93 
69 

92 

71 

95 
59 

93 
69 

96 

71 

99 
73 

98 
73 

99 
72 

97 
71 

97 
71 

99 
73 

100 
73 

101 
73 

104 
74 

101 
75 

101 
77 

102 
76 

101 
74 

102 
74 

103 
73 

103 
73 

96.6 
72.5 

TILDEN 

MAX 

Mm 

91 

74 

93 
71 

94 
72 

96 
73 

98 
71 

98 
73 

98 
72 

100 
75 

97 
74 

98 
71 

96 

72 

96 

73 

98 

70 

97 

71 

97 
72 

100 
79 

99 

74 

99 
72 

97 

71 

98 
73 

100 
73 

100 
79 

100 
76 

98 

77 

100 
78 

99 

77 

101 
77 

lOO 
75 

100 
75 

102 
73 

98 
72 

96.0 
73.5 

ZAPATA 

•     •     * 

MAX 

Mm 

9! 

76 

98 

75 

99 

73 

101 
74 

101 
74 

100 
75 

100 
73 

100 
75 

100 
75 

99 

71 

92 
71 

95 

74 

95 
72 

96 
70 

100 
73 

99 
74 

100 
75 

98 
74 

97 

73 

100 
74 

101 
74 

100 
74 

101 
75 

102 
76 

102 
77 

103 
78 

101 
75 

IQO 
76 

101 
76 

103 
79 

99 
75 

99.3 

74.3 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MSO 

MAX 

Mm 

90 
74 

91 

71 

92 

73 

92 

77 

92 

75 

92 

76 

93 

75 

93 
75 

93 

73 

80 
73 

ee 

72 

90 
73 

91 

70 

92 

74 

93 

75 

93 

75 

92 

74 

94 

75 

93 

78 

93 

78 

93 

78 

93 

77 

94 
77 

95 

73 

93 

75 

92.1 
74.7 

MARLINOEN 

MAX 

Mm 

94 
71 

94 
72 

93 

72 

94 
72 

92 

70 

94 

70 

90 
70 

91 
70 

83 

70 

90 

71 

89 
59 

90 
70 

95 
72 

93 
74 

94 

73 

99 

79 

94 
72 

96 
74 

96 
69 

97 
69 

92.7 
71.1 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

92 

75 

93 

74 

93 
72 

94 

71 

95 

74 

95 
74 

93 

71 

95 
72 

B4 
70 

83 
69 

89 
68 

82 
59 

95 
72 

99 
73 

89 
72 

95 
73 

99 

74 

95 
74 

95 

75 

96 
79 

97 

76 

98 
73 

98 

74 

99 
72 

93.2 
72,4 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

92 
75 

92 

73 

93 
72 

95 
74 

93 

74 

94 
75 

94 
73 

94 
74 

80 
71 

87 
71 

91 

71 

89 

70 

99 
73 

94 

73 

94 
73 

93 
72 

97 
73 

95 

77 

96 

77 

96 

78 

97 
78 

97 
76 

96 

74 

95 

75 

93.5 

73.9 

MC  CDO< 

MAX 

Mm 

91 

75 

93 
72 

95 

70 

94 
72 

97 
73 

97 

74 

94 
72 

96 
72 

96 

68 

86 
68 

88 

70 

92 

57 

93 
69 

94 
70 

94 
71 

94 
70 

95 

72 

97 
75 

96 

77 

97 
78 

98 
76 

99 
74 

100 
70 

100 
71 

94.8 
71.8 

MISSION  <•    w 

MAX 

Mm 

93 
77 

94 
74 

96 
73 

96 
72 

97 
72 

98 

73 

98 
73 

98 
73 

97 
71 

89 
71 

92 

71 

91 
70 

99 
70 

96 
73 

96 
74 

96 
72 

95 
74 

99 
76 

97 
78 

96 
78 

98 

77 

100 
75 

97 
76 

96 

74 

95.6 

73.5 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

88 
78 

87 
75 

88 
76 

89 
76 

89 
76 

89 
76 

89 
76 

88 
76 

88 
74 

88 
74 

85 

77 

87 
73 

90 
76 

89 

77 

89 
79 

89 

76 

90 
78 

90 

78 

89 
78 

86 

79 

89 

79 

90 
78 

91 
76 

90 
77 

88.6 

76.6 

RAYMONOVILLE 

MAX 

Mm 

91 
74 

92 
70 

93 
70 

94 
70 

94 

70 

97 

73 

95 
71 

96 
70 

95 

70 

95 
70 

89 

71 

92 

58 

94 

70 

99 

71 

95 

74 

95 

70 

96 
71 

94 
74 

96 

75 

96 

79 

98 
75 

98 
73 

98 

71 

98 

71 

94.8 
71,4 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

90 
72 

89 
73 

90 
73 

90 
73 

90 
72 

94 

75 

93 

75 

93 

74 

95 

74 

ee 

70 

88 
72 

90 

71 

92 

73 

93 

74 

99 
75 

99 
74 

99 

75 

93 

75 

94 
75 

94 

76 

95 

78 

96 

76 

95 

74 

98 

74 

92.7 
73,9 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

91 

74 

93 
72 

93 

71 

93 

74 

92 

73 

94 
74 

94 
74 

94 
71 

90 
70 

88 
70 

91 
72 

89 
59 

92 

70 

93 
73 

92 
74 

92 
72 

95 
72 

95 

99 

77 

97 
77 

97 
77 

98 
73 

100 
71 

93 

73 

93.4 
72.9 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

I^AY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*     *     • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WSO 
ANDREWS 
BIG  SPRING 
BORGER  3  W 
BRAVO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

<*1 

37 
35 
35 
61 

359 

185 
144 
286 
377 

544 
372 

330 
492 
549 

661 
477 
362 
626 

739 

837 
562 
521 
812 
850 

726 
463 
541 
679 
711 

524 
298 
346 
452 
524 

290 
131 
120 
219 
316 

89 
18 
34 
51 
104 

0 
0 
0 
0 
0 

4077 
2543 
2533 
3652 
4231 

3985 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

0 
0 
0 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

60 
29 
>tb 
55 

77 

267 
291 
278 

391 

480 
523 
476 
611 
620 

587 
653 
574 
712 
691 

709 
835 
758 
900 
869 

639 

710 
610 
775 
756 

467 
482 
424 

601 
611 

214 
186 
201 
275 
238 

40 
43 
60 
99 
100 

0 
0 
0 
0 
0 

3453 
3753 
3427 

4408 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

0 
0 
1 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

51 
105 
94 
90 
64 

288 
438 
383 
394 
308 

523 

615 
597 
605 
600 

601 
779 
705 
726 
635 

753 
937 
828 
928 

782 

655 
783 
752 

781 
707 

506 
600 
509 
524 
537 

211 
351 
318 
324 
251 

45 
130 
112 
115 

68 

0 
0 
0 
0 
0 

3643 
4738 
4399 
4592 
3952 

3539 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

10 
2 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

71 
85 
110 
40 
36 

363 
380 
419 
241 
342 

629 

576 
615 
469 
556 

738 
690 
785 
495 
731 

912 
828 
853 
632 

911 

793 
748 
783 
585 

724 

515 
574 
551 
374 
516 

263 

291 

167 
242 

78 
102 

25 

61 

0 
0 

0 
0 

4472 
4276 

3029 

4119 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELO  NO.  2 

2 

0 

0 

10 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

96 
42 
74 
66 
52 

405 
243 
304 
380 
312 

609 
474 
523 
693 
513 

734 
538 
626 
794 
607 

853 

651 
747 
945 
768 

782 
638 

671 
904 
698 

530 
417 
517 
533 
498 

349 
158 
224 
309 
231 

125 
14 
45 

117 
51 

0 
0 
0 
0 
0 

4586 
3175 
3731 
4851 
3730 

3136 

LUBBOCK  WSO 
MC  LEAN  3  E 
MIAMI 

MIDLAND  WSO 
MIDLAND  't  ENE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

50 
51 
60 
41 
42 

286 
335 
346 
150 
173 

484 
585 
656 
348 
377 

608 
615 
736 
441 
434 

723 

841 
902 
540 
531 

618 
731 
825 
493 
442 

438 
525 
595 
297 
277 

186 
216 
288 
119 
92 

30 

91 

15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3423 

4499 
2444 
2382 

3578 

4264 
2591 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

0 
0 
0 
6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

79 
83 
81 
72 
42 

318 
364 
346 
353 
313 

515 
595 
571 
630 
528 

619 
710 
668 
643 
618 

738 
824 
795 
861 
805 

688 
768 
747 
793 
687 

483 
591 
571 
563 
493 

256 
303 
282 
277 
234 

97 

101 
59 

0 
0 
0 
0 
0 

4335 

4319 
3780 

4138 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

13 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

85 
69 

64 
56 
75 

402 
313 
320 
274 
354 

656 

520 
513 
479 
608 

822 

598 
605 
543 
665 

995 

695 
715 
661 
845 

895 

641 
642 
611 
762 

729 
500 
477 
436 
609 

359 
218 
205 
178 
277 

142 
44 
42 
35 

81 

0 
0 
0 
0 
0 

5098 
3598 
3583 
3294 
4280 

3564 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  *  SW 
TAHOKA 
TULIA 

3 
5 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

38 

101 

37 

52 

70 

341 
438 
316 
276 
333 

557 
664 
496 
492 
568 

681 
813 
644 
584 
637 

883 
936 
837 
720 
783 

728 
825 
675 
636 
723 

521 
664 

468 
556 

248 
347 
236 
194 
282 

70 
152 
55 
34 
81 

0 
0 
0 
0 
0 

4070 
4945 

3456 
4035 

4498 

VEGA 

*     *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

4 

0 

109 

415 

614 

722 

892 

820 

529 

340 

147 

0 

4692 

4301 

ABILENE  WSO 
ANSON 

ASPERMDNT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
11 
23 
18 
19 

147 
117 
200 
165 
229 

414 
337 
466 
374 
475 

411 
344 

358 
553 

569 

505 
656 
507 
768 

455 
386 
574 
392 
606 

325 
237 
399 
251 
412 

96 

74 

129 

86 

147 

22 

8 
20 

10 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

2455 
2019 

2171 
3230 

2624 

2491 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

47 
11 
30 
15 
40 

308 
97 
147 
189 
175 

598 

300 
341 
378 
341 

660 
309 
359 

404 
417 

833 
443 
481 
607 
574 

741 
385 
378 
477 
493 

534 
238 
260 
328 
283 

243 
86 

100 
93 

49 
5 

11 
11 
11 

0 

0 
0 
0 
0 

4013 
1874 

2S09 
2427 

2199 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
20 
29 
31 
33 

169 
182 

167 
198 
2*1 

440 
432 

411 
478 
484 

534 
481 
406 
527 
520 

525 
659 
567 
682 
698 

439 
552 
498 
601 
607 

311 
375 
333 
431 
438 

122 

108 
116 
151 
147 

4 
13 
14 
24 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

2658 
2832 
2541 
3123 
3196 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

29 

12 
28 

34 

231 

217 
223 

522 
401 
475 
448 

581 
448 
521 
524 

791 
522 
705 
678 

633 
451 
608 
606 

465 
311 
422 
419 

182 

87 

133 

147 

34 

9 

20 

22 

0 
0 
0 
0 

3458 

3129 
3101 

3508 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    DF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-TONE 

OUANAH  5  SE 

0 

0 

26 

226 

541 

627 

803 

656 

450 

142 

26 

0 

3497 

3214 

ROSCOE 

0 

0 

30 

U7 

369 

411 

515 

461 

311 

113 

12 

0 

2369 

ROTAN 

0 

0 

17 

158 

367 

397 

551 

448 

293 

95 

7 

0 

2333 

SEYMOUR 

0 

0 

16 

191 

491 

515 

708 

580 

411 

119 

22 

0 

3053 

3071 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

0 

0 

32 

311 

446 

588 

780 

591 

402 

143 

14 

0 

3307 

SNYDER 

0 

0 

28 

217 

472 

500 

674 

587 

404 

U9 

19 

0 

3020 

2977 

TRUSCDTT 

0 

0 

15 

194 

494 

548 

717 

612 

447 

128 

15 

0 

3170 

TURKEY  2  WSW 

0 

0 

21 

176 

363 

457 

652 

514 

374 

129 

15 

0 

2701 

VERNON 

0 

0 

9 

123 

387 

464 

652 

489 

319 

81 

9 

0 

2533 

WELLINGTON  1  NNW 

0 

0 

196 

441 

568 

694 

547 

388 

132 

25 

0 

WICHITA  FALLS  WSO 

0 

0 

20 

205 

474 

529 

749 

560 

395 

151 

15 

0 

3078 

2832 

WINTERS  1  NNE 

4<      4i      4i 

0 

0 

29 

179 

432 

447 

586 

490 

340 

118 

14 

0 

2635 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

0 

0 

21 

185 

429 

454 

611 

532 

365 

115 

26 

0 

2738 

2611 

ARCHER  CITY 

0 

0 

13 

1*5 

375 

426 

650 

461 

312 

82 

7 

0 

2471 

BAROWELL  DAM 

0 

0 

12 

137 

353 

381 

527 

453 

313 

94 

16 

0 

2286 

BELTON  DAM 

0 

0 

4 

98 

2B7 

291 

433 

369 

237 

69 

6 

0 

1794 

BENBRQOK  DAM 

0 

0 

15 

148 

360 

400 

597 

489 

338 

104 

16 

0 

2467 

BONHAM 

0 

0 

7 

150 

405 

439 

584 

488 

329 

78 

18 

0 

2498 

BOWIE 

0 

0 

12 

119 

379 

388 

565 

447 

295 

84 

7 

0 

2296 

BOYD 

0 

0 

15 

174 

496 

410 

628 

529 

399 

136 

31 

0 

2818 

BRECKENRIDGE 

0 

0 

18 

155 

421 

409 

611 

429 

315 

87 

12 

0 

2457 

BRIDGEPORT 

° 

0 

13 

167 

444 

460 

648 

508 

356 

102 

21 

0 

2719 

BROWNWOOD 

0 

0 

9 

150 

392 

374 

528 

447 

280 

94 

16 

0 

2290 

2387 

CAMERON 

0 

0 

<t 

88 

261 

237 

328 

287 

188 

58 

5 

0 

1456 

1746 

CLEBURNE 

0 

0 

11 

133 

335 

337 

503 

392 

265 

92 

11 

0 

2079 

2181 

CORSICANA 

0 

0 

12 

150 

376 

334 

466 

420 

309 

94 

21 

0 

2182 

2216 

DALLAS  WSO 

0 

0 

10 

113 

313 

323 

505 

403 

257 

71 

7 

0 

2002 

2363 

DENISON  DAM 

0 

0 

8 

133 

335 

408 

601 

472 

316 

84 

16 

0 

2373 

DENTON  2  SE 

0 

0 

7 

114 

325 

361 

519 

419 

271 

79 

4 

0 

2099 

2452 

DUBLIN 

0 

0 

23 

152 

365 

371 

531 

484 

336 

101 

14 

0 

2377 

2516 

EASTLAND 

0 

0 

8 

165 

566 

364 

559 

424 

310 

123 

12 

0 

2531 

EVANT 

0 

0 

5 

114 

304 

268 

403 

338 

219 

69 

5 

0 

1725 

FERRIS 

0 

0 

5 

124 

307 

304 

450 

374 

248 

67 

6 

0 

1885 

FORT  WORTH  WSD 

0 

0 

7 

105 

316 

369 

564 

440 

307 

97 

19 

0 

2224 

2405 

GAINESVILLE 

0 

0 

17 

183 

460 

513 

698 

580 

434 

126 

36 

0 

3047 

2612 

GATESVILLE 

0 

0 

15 

157 

369 

353 

475 

431 

312 

101 

25 

0 

2238 

GEORGETOWN 

0 

0 

5 

81 

255 

229 

295 

274 

161 

57 

8 

0 

1365 

GLEN  ROSE  2  W 

0 

0 

7 

127 

338 

320 

502 

372 

270 

82 

11 

0 

2029 

GOLDTHWAITE 

0 

0 

6 

113 

311 

269 

378 

347 

213 

0 

GRAHAM 

0 

0 

11 

159 

433 

435 

661 

516 

356 

106 

22 

0 

2699 

2717 

GRANBURY 

0 

0 

6 

99 

296 

289 

459 

350 

228 

66 

8 

0 

1801 

GRAPEVINE  DAM 

0 

0 

10 

149 

408 

409 

606 

503 

350 

106 

21 

0 

2562 

GREENVILLE  7  NW 

0 

0 

16 

168 

436 

475 

630 

528 

408 

132 

36 

0 

2829 

2678 

GROESBECK 

0 

0 

9 

113 

324 

295 

405 

398 

284 

73 

8 

0 

1909 

HAMILTON  2SSE 

0 

0 

21 

151 

363 

326 

504 

442 

329 

92 

17 

0 

22*5 

HENRIETTA 

0 

0 

19 

180 

483 

512 

719 

568 

413 

121 

23 

0 

3038 

2856 

HICO 

0 

0 

10 

120 

323 

311 

437 

363 

253 

76 

7 

0 

1900 

HILLSBORO 

0 

0 

11 

142 

368 

349 

487 

430 

313 

103 

13 

0 

2216 

JACKSBGRO 

0 

0 

8 

118 

321 

335 

522 

390 

255 

71 

8 

0 

2028 

KAUFMAN 

0 

0 

14 

132 

375 

395 

522 

460 

339 

102 

20 

0 

2359 

2517 

KILLEEN 

0 

0 

5 

91 

311 

304 

390 

321 

230 

66 

6 

0 

1724 

LAVON  0AM 

0 

0 

10 

133 

377 

413 

593 

479 

348 

102 

14 

0 

2469 

MARLIN  3  NE 

0 

0 

4 

95 

304 

255 

412 

328 

199 

61 

7 

0 

1665 

MC  GREGQR 

0 

0 

13 

116 

334 

332 

445 

412 

283 

31 

15 

0 

2031 

MCKINNEY  3  S 

0 

0 

8 

132 

387 

387 

552 

443 

317 

92 

17 

0 

2335 

MEXIA 

0 

0 

10 

123 

358 

340 

466 

419 

292 

85 

12 

0 

2105 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

0 

0 

9 

128 

373 

373 

575 

435 

291 

34 

8 

0 

2276 

NAVARRO  MILLS  DAM 

0 

0 

11 

131 

351 

363 

503 

434 

305 

95 

19 

0 

2212 

OLNEY 

0 

0 

13 

U5 

390 

405 

582 

433 

0 

83 

4 

0 

2025 

PARIS 

0 

0 

13 

146 

401 

471 

641 

528 

382 

99 

21 

0 

2702 

2828 

PILOT  POINT 

0 

0 

12 

162 

444 

473 

655 

563 

392 

105 

22 

0 

2638 

PROCTOR  RESERVOIR 

0 

0 

18 

158 

379 

378 

542 

446 

308 

97 

15 

0 

2341 

PUTNAM 

0 

0 

20 

128 

364 

369 

508 

421 

277 

90 

9 

0 

2186 

QUINLAN 

0 

0 

8 

122 

321 

352 

493 

402 

283 

72 

14 

0 

2067 

RANGER  1  W 

0 

0 

13 

123 

385 

345 

514 

382 

270 

95 

7 

0 

2134 

RISING  STAR 

0 

0 

20 

162 

404 

420 

555 

500 

348 

117 

18 

0 

2544 

ROSEBUD  3  WSW 

0 

0 

4 

95 

257 

241 

328 

312 

183 

56 

6 

0 

1484 

SHERMAN  PUMP  STATION 

0 

0 

15 

174 

426 

481 

882 

531 

376 

102 

36 

0 

3023 

2826 

SPRINGTOWN 

0 

0 

19 

170 

454 

463 

634 

521 

364 

US 

33 

0 

2773 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

STEPHENVILLE  'i  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

u 

10 

9 

22 

1*1 

108 

92 

9't 

191 

343 

294 
299 
285 
465 

333 
294 
274 
285 
502 

483 

425 
373 
382 
693 

409 
379 
342 
364 
562 

286 
242 
229 
231 
389 

93 
71 
67 
66 
124 

8 

10 

9 

5 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

2119 
1837 
1695 
1721 
2968 

1879 
2030 
2503 

WACO  DAM 
WACO  WSO 
WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

4 
6 

21 
10 

118 
87 
115 
177 
136 

327 
286 

297 
420 

341 

341 
288 
296 
406 
356 

445 
411 
430 
581 
505 

421 
349 
378 
453 
436 

277 
188 
245 
316 
294 

72 

50 
70 
95 
67 

13 

5 

9 

16 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

2025 
1668 
1.846 
2486 
2181 

2030 
2763 

•     ♦     * 
EAST  TEXAS          0<» 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

0 
0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 

8 

93 
146 
103 
126 

121 

309 
305 
398 
385 

202 
322 
297 
365 
290 

270 
418 
386 
470 
426 

307 
366 

334 
421 
387 

175 
274 
270 
352 
289 

57 
59 
82 

130 
108 

3 

11 

9 

27 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1906 
1788 

2032 

CLARKSVILLE  2  E 
CDLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
1 
2 
2 
1 

164 

108 

92 

81 

104 

430 
346 
280 
291 
377 

482 
257 
250 

221 
294 

635 
383 

344 
344 
410 

563 
350 
299 
297 
390 

476 
262 
201 
256 
293 

154 
84 
49 
77 

106 

49 

13 

5 

6 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

2971 
1824 
1522 
1575 
1993 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
13 
3 
3 

89 
109 
152 
123 
130 

289 
317 
414 
375 
360 

324 
298 
435 
275 

411 
380 
567 
409 

362 

357 
491 
386 
357 

258 
255 
394 
292 
236 

63 

72 

1*2 

122 

71 

9 
U 
34 

16 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1807 
1805 
2647 
2001 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETDN  1  SE 
HEMPHILL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
U 
8 
0 
3 

90 
164 
139 
106 
132 

223 

412 
454 
296 
391 

238 
415 

223 

318 

335 
533 
485 
360 
459 

305 
482 

343 

390 

197 
398 
394 
293 

312 

63 
136 

107 

6 

45 

27 

0 
0 

0 
0 

1459 
2596 

2139 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

8 
5 
3 

78 
126 

87 
130 
111 

325 
356 

284 
388 
319 

250 
359 
259 
328 
287 

357 
475 
365 
453 
376 

334 
458 
341 
396 
359 

203 
366 
229 

351 
260 

65 
121 

65 
123 

71 

7 
29 
11 
17 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

1622 
2294 

1649 
2191 
1797 

1747 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

8 
3 
0 
11 
2 

114 
106 
74 
154 
111 

332 

308 
289 
419 
374 

254 
342 
239 

441 
274 

414 
395 
334 
569 
388 

352 
358 
312 
505 
383 

284 
281 
228 
417 
298 

110 

89 

80 

138 

108 

18 
15 
1 
40 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1886 
1897 
1557 
2694 
1957 

1599 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

S 

0 

1 

10 

136 
114 
87 
100 
131 

390 
354 
334 
281 
400 

357 
304 
283 
233 

376 

477 
415 
383 
317 
512 

454 
368 

337 
307 

356 
284 
268 
205 
368 

113 
89 
75 
63 

137 

25 

17 

4 

8 

33 

0 
0 
0 
0 
0 

2313 
1953 
1771 
1515 

2174 
1892 
2218 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNDN 
NACOGDOCHES 
NEWTDN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
16 

12 
0 
0 

138 
160 
154 
122 

353 

426 
404 
368 

367 
463 
437 
286 

461 
588 
573 
430 

410 
504 
503 
390 
376 

302 
422 
396 
289 

280 

104 

153 

137 

86 

87 

17 
39 
36 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2157 
2771 
2652 

2520 
2103 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 

1 

7 
0 

105 

91 

114 

113 

96 

346 
295 
332 

344 
321 

324 
286 
264 
310 
257 

437 
363 
353 

454 
411 

407 
358 
302 
397 
347 

296 

241 
291 
300 
269 

84 
64 
97 
92 
85 

17 

8 

9 

19 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2023 
1708 
1763 
2036 
1800 

2029 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

19 

1 

0 

11 

146 
164 
137 
103 
143 

375 
407 
424 
334 
374 

408 
458 
444 
241 
370 

495 
581 
579 
396 
487 

427 
518 
525 
358 
450 

335 
417 
404 
292 
336 

110 
149 
132 
101 
121 

26 

44 

28 

7 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

2329 
2757 
2674 
1832 
2323 

WARREN 
WILLS  POINT 

*     *     * 

TRANS  PECDS         05 

0 
0 

0 
0 

0 
15 

100 
150 

340 
339 

227 
424 

341 
554 

343 
492 

257 
361 

96 

105 

5 
22 

0 
0 

1709 
2462 

ALPINE 

BAKERSFIELO 

BALMDRHEA 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

70 
50 
56 

211 
191 
187 

377 
351 
289 

389 
366 
406 

499 
472 
458 

419 
385 

232 
239 

131 
20 

27 
4 

0 
0 

2355 
2044 

2311 
2154 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASUN    OF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

CANDELARIA 

0 

0 

38 

104 

320 

284 

404 

287 

149 

36 

0 

0 

1622 

CHtSOS  BASIN 

0 

0 

9'» 

217 

350 

278 

454 

392 

248 

1*3 

29 

1 

2206 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

0 

0 

5* 

259 

458 

555 

636 

535 

323 

190 

30 

0 

3040 

CRANE 

0 

0 

't2 

180 

382 

371 

530 

448 

267 

HO 

16 

0 

2346 

DRYOEN 

0 

0 

'13 

145 

341 

364 

412 

373 

203 

85 

5 

0 

1971 

EL  PASO  WSO 

0 

0 

39 

180 

388 

519 

625 

457 

254 

110 

5 

0 

2578 

2700 

FABENS 

0 

0 

^s 

219 

429 

526 

633 

505 

311 

1*2 

23 

0 

2831 

FORT  HANCOCK 

0 

0 

69 

407 

403 

491 

617 

429 

273 

105 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

0 

0 

52 

182 

353 

384 

502 

444 

248 

133 

23 

0 

2321 

GRANDFALLS  3  SSE 

0 

0 

ttb 

197 

424 

479 

594 

497 

123 

12 

0 

LA  TUNA  1  S 

0 

0 

32 

128 

337 

486 

540 

432 

223 

98 

0 

0 

2275 

MARATHON 

0 

0 

65 

265 

471 

440 

570 

500 

358 

170 

35 

0 

2874 

HARFA  NO.  2 

0 

0 

63 

272 

439 

473 

606 

495 

352 

155 

24 

0 

2889 

MENTONE  2  S 

0 

0 

482 

633 

297 

0 

MONAHANS 

0 

0 

74 

257 

410 

508 

435 

365 

202 

63 

5 

0 

2320 

MOUNT  LOCKE 

16 

1 

94 

361 

419 

450 

602 

539 

388 

236 

48 

6 

3162 

PANTHER  JUNCTION 

0 

0 

71 

158 

299 

254 

374 

338 

178 

74 

8 

0 

1754 

PECOS 

0 

0 

49 

178 

374 

449 

494 

454 

255 

104 

5 

0 

2352 

PENWELL  1  SSE 

0 

0 

37 

163 

335 

365 

400 

414 

236 

86 

4 

0 

20*0 

PRESIDIO 

0 

0 

33 

79 

296 

357 

258 

125 

25 

0 

0 

1626 

RED  BLUFF  DAM 

0 

0 

42 

185 

364 

476 

541 

459 

257 

94 

5 

0 

2424 

SALT  FLAT  10  ENE 

0 

0 

62 

258 

457 

532 

642 

521 

294 

131 

16 

0 

2913 

SANDERSON 

0 

0 

64 

195 

385 

436 

482 

410 

263 

105 

15 

0 

2357 

SHEFFIELD 

0 

0 

31 

142 

387 

374 

460 

339 

191 

72 

8 

0 

2004 

SIERRA  BLANCA 

0 

0 

60 

257 

451 

514 

640 

469 

345 

176 

24 

0 

2936 

VAN  HORN 

0 

0 

65 

184 

402 

238 

99 

9 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

0 

0 

49 

204 

410 

492 

591 

505 

285 

123 

14 

0 

2674 

YSLETA 

0 

0 

36 

227 

407 

527 

635 

481 

308 

127 

17 

0 

2766 

*     *     * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

0 

0 

27 

78 

262 

245 

309 

270 

125 

*1 

3 

0 

1350 

BIG  LAKE  NO  2 

0 

0 

52 

199 

429 

439 

531 

464 

279 

121 

24 

0 

2538 

BLANCO 

0 

0 

16 

122 

328 

297 

392 

380 

250 

102 

14 

0 

1901 

2010 

BDERNE 

0 

0 

1 

125 

332 

282 

392 

352 

220 

98 

17 

0 

1819 

1875 

BRACKETTVILLE 

0 

0 

15 

75 

276 

286 

295 

138 

35 

1 

0 

BRADY  2  NNW 

0 

0 

26 

174 

416 

383 

526 

468 

325 

115 

25 

0 

2459 

BURNET 

0 

0 

S 

108 

288 

268 

345 

328 

187 

84 

14 

0 

1630 

CAMP  WOOD 

0 

0 

12 

95 

270 

228 

296 

287 

121 

56 

5 

0 

1370 

CARTA  VALLEY 

0 

0 

21 

70 

298 

249 

339 

295 

123 

47 

5 

0 

1447 

COPE  RANCH 

0 

0 

49 

213 

461 

446 

572 

504 

353 

134 

28 

0 

2750 

DEL  RIO  WSO 

0 

0 

24 

69 

233 

224 

278 

239 

107 

35 

0 

0 

1209 

1504 

EDEN  1 

0 

0 

20 

113 

321 

301 

395 

337 

195 

76 

8 

0 

1766 

ELDORADO  11  NW 

0 

0 

46 

178 

423 

416 

525 

495 

284 

111 

20 

0 

2500 

FREDERICKSBURG 

0 

0 

10 

102 

297 

265 

341 

323 

170 

75 

6 

0 

1594 

JOHNSON  CITY 

0 

0 

0 

141 

342 

339 

382 

306 

181 

83 

9 

0 

1783 

JUNCTION 

0 

0 

17 

117 

329 

306 

403 

347 

193 

90 

12 

0 

1S14 

JUNO 

0 

0 

23 

135 

379 

348 

438 

399 

20* 

78 

10 

0 

2014 

KERRVILLE 

178 

379 

320 

464 

<*13 

249 

104 

17 

0 

23*1 

LAMPASAS 

0 

0 

20 

160 

403 

363 

500 

'♦51 

345 

125 

28 

0 

2395 

2210 

LANGTRY 

0 

0 

40 

107 

329 

331 

408 

330 

128 

51 

2 

0 

1726 

LEAKEY  NO  2 

0 

0 

16 

121 

311 

321 

367 

LL4N0 

0 

0 

13 

125 

358 

344 

463 

388 

251 

93 

15 

0 

2051 

2164 

MASON 

0 

0 

23 

164 

345 

325 

458 

417 

260 

107 

21 

0 

2120 

MC  CAMEY 

0 

0 

49 

159 

359 

383 

525 

423 

235 

81 

11 

0 

2226 

MEDINA 

0 

0 

24 

135 

364 

322 

435 

406 

22* 

109 

17 

0 

2037 

MENARD 

0 

0 

20 

129 

385 

347 

495 

384 

233 

101 

14 

0 

2108 

MERTZON 

0 

0 

368 

338 

452 

344 

210 

92 

DZONA 

0 

0 

46 

222 

447 

405 

517 

458 

258 

122 

23 

0 

2498 

PAINT  ROCK 

0 

0 

18 

119 

332 

305 

449 

340 

191 

73 

9 

0 

1836 

PANDALE 

0 

0 

36 

146 

379 

369 

426 

340 

187 

74 

11 

0 

1968 

RANKIN 

0 

0 

33 

126 

364 

350 

482 

373 

196 

74 

U 

0 

2009 

ROBERT  LEE 

0 

0 

30 

180 

414 

409 

542 

491 

311 

118 

12 

0 

2507 

ROCKSPRINGS 

0 

0 

29 

84 

309 

302 

301 

314 

157 

77 

1 

0 

1574 

SAN  ANGELO  DAM 

0 

0 

37 

173 

393 

377 

513 

472 

269 

112 

17 

0 

2353 

SAN  ANGELO  WSO 

0 

0 

26 

126 

320 

326 

453 

359 

211 

81 

9 

0 

1911 

2255 

SAN  SABA 

0 

0 

16 

130 

341 

315 

446 

388 

237 

94 

15 

0 

1982 

SONDRA 

0 

0 

23 

115 

393 

330 

452 

367 

180 

79 

9 

0 

1948 

STERLING  CITY 

0 

0 

39 

172 

400 

382 

544 

483 

312 

127 

1 

0 

2450 

UVALDE 

0 

0 

10 

75 

219 

184 

253 

203 

93 

35 

0 

0 

1072 

WATER  VALLEY 

0 

0 

38 

223 

434 

400 

532 

ASl 

314 

132 

17 

0 

2551 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conticued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    « 

StUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
0 

4 

75 
30 
38 
70 

240 

167 
247 

120 
231 

148 
208 

252 
328 

218 
320 

165 
300 

201 
289 

171 

101 
197 

52 

33 
58 

0 

0 
4 

0 

0 
0 

1400 

910 
1397 

1711 

1104 
1677 

CANYON  DAM 
CHAPMAN  RAMCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
2 

2 

68 
14 
9^, 
13 
12 

218 
135 
311 
108 
125 

213 
90 

246 
74 
93 

310 
172 
354 
167 
174 

294 
132 
313 
93 
151 

157 
62 

187 
36 
64 

63 
28 
58 
■25 
26 

5 

0 
8 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1332 
633 

1576 
518 
647 

914 

CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

1 

56 
70 
59 
67 
29 

187 
205 
211 
253 
155 

119 
196 
154 

i7e 

118 

233 

260 
249 
328 
191 

201 
271 
224 
259 
177 

98 
131 
118 
125 

88 

37 
52 
50 
43 
34 

0 
3 
3 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

931 
1192 
1070 
1256 

793 

1399 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

13 
3 
0 

72 
*1 
67 
*0 
23 

240 
185 
234 
167 
128 

195 
170 
185 

85 

294 
240 
280 
206 

265 
207 
248 
167 
136 

171 

123 

142 

81 

63 

67 
47 
52 
37 
30 

4 
3 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1309 
1017 
1222 

0  1345 
1486 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

7 
5 
5 

70 
88 
63 
21 
75 

217 
280 
257 
164 
200 

166 
254 
220 
121 
178 

275 
362 
321 
207 
244 

216 
337 
293 
189 
211 

137 

215 

185 

78 

89 

48 
65 
77 
36 
42 

4 
9 
9 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1135 
1616 
1452 
821 
1045 

1621 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RQ8STD;VN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

10 
0 
5 

95 
53 
84 
29 
23 

310 
172 
279 
159 
141 

242 
140 
225 

100 
119 

345 
232 

334 
188 
194 

297 

217 
293 
171 
158 

170 

104 

189 

79 

76 

68 
41 
80 
40 
29 

3 
0 
20 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1535 
961 

1514 
766 
745 

1376 

RQCKPDRT 

SAN  AST0NI3  WSO 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
10 
2 
3 

16 
72 
86 
79 
56 

247 
272 
223 
193 

109 
201 
241 
165 
155 

202 
282 
348 
235 
237 

140 
239 
320 
231 

227 

71 
134 
206 
135 
116 

32 
52 
80 
47 
35 

0 
I 
6 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1229 
1569 
1119 
1024 

1946 
1740 
1320 
1475 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUh 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
6 
6 
8 
2 

13 
82 
88 
74 
45 

136 
270 
295 
260 
167 

98 
215 
243 

214 
163 

179 
370 
383 
332 
236 

147 
382 
339 

301 
197 

63 
255 
239 

171 
113 

31 
68 
73 
62 
45 

0 

20 

17 

6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

668 
1668 
1683 
1428 

969 

1551 

♦         ♦         # 

UPPER  COAST         Ob 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
0 
0 

48 
42 
48 
29 
32 

223 

251 
236 

181 
203 

203 

178 
144 
145 

288 
415 
305 
261 

255 
299 
236 
218 
226 

176 
126 
169 
117 
163 

66 
42 
67 
42 
45 

2 
3 

4 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1381 

1264 

993 

1261 

CLEVELAND 
DANEVANC  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPD 
FREEPORT  2  NW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

102 
31 
65 
41 
31 

345 
165 
262 
177 
171 

258 
126 
203 
122 
144 

367 
217 
297 
218 
266 

330 
200 
279 
189 
218 

255 
125 
167 
118 
149 

75 
47 
76 
41 
46 

15 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1747 
911 

1353 
906 

1026 

1173 

GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NQ  2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

31 
72 
33 

83 
37 

161 
274 
222 

331 
169 

130 
209 
158 
240 
112 

250 
298 
255 
337 
230 

223 
273 
228 

288 
181 

143 
219 
149 
257 
114 

30 
72 
40 
80 
37 

0 
3 

0 

14 

C 

0 
0 
0 
0 
0 

968 
1420 
1085 
1630 

880 

1235 

01396 

1405 
1097 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIDS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
3 
5 

41 
75 
41 
47 
50 

202 
311 
204 
225 
144 

160 
245 
144 
166 
150 

272 
352 
262 
289 
221 

225 
333 
225 

243 
187 

136 
269 
134 
149 
85 

43 
101 
45 
54 
33 

1 
4 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1060 
1692 
10S5 
1180 
675 

1429 

PORT  ARTHUR  WSO 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

14 
17 
60 
50 

213 
138 
166 
231 
226 

168 
120 
125 
184 
177 

269 
188 
237 
297 
298 

254 
157 
206 
254 
258 

167 

94 
155 

43 
33 
30 
55 

0 
C 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1142 

875 
1239 

1447 
1410 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  243    - 


Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1970    -    1971  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

VICTORIA  WSD 

0 

0 

0 

AA 

189 

149 

228 

222 

120 

45 

0 

0 

997 

1173 

♦         *         * 

SOUTHERN            09 

ALICE 

0 

0 

6 

28 

139 

91 

166 

159 

71 

32 

0 

0 

712 

ARMSTRONG 

0 

0 

2 

22 

121 

84 

161 

121 

60 

17 

0 

0 

588 

BENAVIOES  NO.  2 

0 

0 

35 

150 

109 

191 

109 

33 

0 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

0 

0 

12 

42 

185 

137 

196 

173 

80 

27 

2 

0 

854 

1159 

CATARINA 

0 

0 

6 

37 

142 

126 

168 

150 

57 

22 

0 

0 

710 

CHARLOTTE  5  NNW 

0 

0 

3 

54 

166 

137 

194 

194 

76 

28 

0 

0 

852 

COTULL&  FA4  AIRPORT 

0 

0 

7 

51 

173 

140 

197 

189 

77 

25 

0 

0 

659 

CRYSTAL  CITY 

0 

0 

8 

51 

182 

161 

194 

184 

65 

18 

0 

0 

863 

DILLEY 

0 

0 

12 

66 

220 

176 

254 

240 

120 

42 

0 

0 

1130 

1265 

EAGLE  PASS 

0 

0 

14 

60 

244 

179 

230 

100 

30 

0 

0 

1354 

ENCINAL  3  Nw 

0 

0 

18 

61 

184 

130 

220 

205 

94 

47 

0 

0 

959 

1123 

FALCON  DAM 

0 

0 

8 

39 

132 

98 

174 

123 

57 

16 

0 

0 

647 

FALFURRIAS 

0 

0 

16 

53 

210 

106 

208 

174 

86 

27 

0 

0 

680 

802 

FOWLERTON 

0 

0 

5 

37 

146 

106 

160 

168 

69 

25 

0 

0 

716 

FREER 

0 

0 

13 

40 

157 

125 

205 

176 

71 

36 

0 

0 

823 

HEBBRDNVILLE 

0 

0 

9 

39 

141 

96 

189 

177 

66 

29 

0 

0 

746 

LA  PRYOR 

54 

268 

75 

25 

0 

0 

LAREDO  NO.  2 

0 

0 

10 

28 

109 

100 

156 

113 

51 

13 

0 

0 

580 

OILTDN 

0 

0 

15 

55 

171 

71 

228 

PEARSALL 

0 

0 

5 

46 

161 

155 

201 

195 

79 

31 

0 

0 

673 

PDTEET 

0 

0 

0 

63 

210 

166 

255 

233 

128 

33 

0 

0 

1088 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

0 

0 

lA 

39 

168 

102 

183 

148 

80 

14 

0 

0 

748 

TILDEN 

0 

0 

A 

53 

185 

147 

225 

228 

98 

41 

0 

0 

981 

ZAPATA 

*     *     * 
LOWER  VALLEY        10 

0 

0 

12 

14 

92 

76 

139 

108 

37 

7 

0 

0 

485 

BROWNSVILLE  WSO 

0 

0 

1 

5 

86 

46 

130 

76 

38 

6 

0 

0 

386 

600 

HARLINGEN 

0 

0 

8 

17 

118 

66 

184 

132 

52 

18 

0 

0 

597 

566 

MC  ALLEN 

0 

0 

11 

13 

117 

77 

170 

126 

56 

15 

0 

0 

585 

MC  ALLEN  FAA  AP 

0 

0 

9 

10 

92 

64 

148 

100 

43 

8 

0 

0 

474 

MC  COOK 

0 

0 

11 

29 

151 

91 

188 

149 

67 

18 

0 

0 

704 

MISSION  *  W 

0 

0 

12 

16 

130 

74 

133 

116 

51 

14 

0 

0 

546 

649 

PORT  MANSFIELD 

0 

0 

5 

22 

156 

73 

203 

130 

18 

0 

0 

RAYMDNDVILLE 

0 

0 

6 

20 

129 

70 

177 

135 

64 

15 

0 

0 

616 

661 

SAN  BENITO 

0 

0 

6 

9 

108 

42 

158 

103 

34 

5 

0 

0 

465 

WESLACD  2  E 

0 

0 

3 

8 

76 

47 

139 

85 

36 

7 

0 

0 

403 

0      REVISED   OR    ADJUSTED 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


JULY 

TEXAS 
1971 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

_c 
IE 

U) 

c 

^  «> 
0)7= 

u  in 
i.  1/} 

<?^ 
a.  a. 

V) 

c 

3 

1.0 

<£5 

"5  Si 
gj  a 

a 

0) 
0 

0) 

> 
< 

0) 

0)  z. 

53 

J) 

Sfa 

ndard  of  1 
CENTRAL 

Ime 

0 

1— 

o 
o 

0^ 

o 

6 

O 
O 

0) 

> 

0 

CN  0 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06   12 

18 

ABILENE  WSO 

18 

6.6 

10,2 

26 

N 

29+ 

50 

62 

42 

34 

3 

2 

3 

0 

1 

0 

9 

80 

4,5 

AMARILLO  WSO 

19 

5.9 

12.9 

34 

SE 

27 

54 

66 

40 

34 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

12 

85 

4.9 

AUSTIN  WSO 

18 

6.9 

9,4 

30 

N 

28 

67 

84 

44 

37 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

76 

4.3 

BROWNSVILLE  WSO 

15 

10.2 

11,7 

34 

SE 

18 

87 

90 

56 

63 

3 

0 

0 

1 

0 

6 

79 

4.5 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

15 

10.6 

12.1 

34 

SE 

18 

90 

95 

52 

60 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

90 

4.3 

DALLAS  WSO 

17 

6.2 

9,7 

26 

NE 

19 

57 

68 

50 

44 

3 

2 

3 

0 

I 

10 

66 

5.1 

DEL  RIO  WSO 

13 

8.5 

10. q 

22++ 

15 

22  + 

64 

83 

59 

45 

7 

1 

0 

0 

0 

11 

- 

4.6 

EL  PASO  WSO 

12 

2.7 

7.9 

43 

W 

22 

44 

59 

35 

27 

4 

3 

0 

1 

0 

12 

88 

3.5 

FORT  WORTH  WSO 

18 

5.9 

9.3 

28  +  + 

24 

02 

65 

78 

52 

47 

4 

3 

2 

1 

0 

11 

- 

5.1 

GALVESTON  WSO 

- 

- 

- 

26 

SE 

10 

- 

- 

w, 

I 

3 

2 

0 

0 

V 

69 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

18 

A. 3 

7.1 

23  +  + 

19 

27 

84 

91 

51 

55 

5 

1 

2 

0 

0 

9 

74 

6.0 

LUBBOCK  WSD 

16 

5.2 

10.2 

23  +  + 

6 

29+ 

52 

68 

41 

32 

5 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

4.8 

MIDLAND  WSD 

15 

8.1 

11.5 

30++ 

6 

29 

55 

68 

39 

30 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

■ 

3.5 

PORT  ARTHUR  WSO 

20 

3.7 

8. A 

24 

SE 

03 

98 

99 

69 

79 

5 

5 

8 

1 

1 

0 

20 

73 

6.0 

SAN  ANGELO  WSO 

17 

7.5 

11.0 

23  +  + 

10 

26 

55 

70 

42 

34 

2 

3 

2 

0 

1 

0 

8 

■ 

4.7 

SAN  ANTDNIO  WSO 

16 

5.9 

8.0 

29 

N 

26 

66 

82 

47 

36 

4 

2 

0 

0 

\ 

0 

7 

82 

5.2 

VICTORIA  WSD 

17 

7.5 

10.0 

36  '/. 

S 

19 

85 

91 

49 

52 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

■ 

5.6 

WACO  WSD 

17 

7.^ 

10.7 

11** 

20 

26 

62 

78 

53 

44 

0 

1 

3 

3 

0 

2 

9 

- 

4.2 

WICHITA  FALLS  WSO 

U 

6.3 

12,0 

39++ 

18 

02 

58 

69 

40 

37 

1 

3 

2 

,0 

1 

0 

7 

- 

5.0 

%    PEAK  GUST 
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z. 

\i\ 

li'V. 

-»n. 

tt.1 

WJ 

IN 

Ar 

iU 

WJ 

LIN  J 

J 

TEXAS 
JUtV 

1971 

Station 

D.y 

Of  Month 

3..  A 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g°4 

•   «   • 
lom  rolling  plains  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.«0 
9t 

.40 
69 

.54 
83 

.47 
117 

.57 
122 

.59 

103 

.92 

79 

.53 

78 

.49 
79 

.49 

119 

.90 
30 

.51 

119 

•  50 
124 

.97 
87 

.50 
60 

.93 

66 

.66 

75 

.56 

102 

.63 

121 

.44 
76 

.52 

92 

.37 
93 

.49 
168 

.45 
73 

.31 
31 

.36 
138 

.06 
48 

.22 

69 

.19 

90 

.43 

115 

.19 

66 

13.91 
2789 

*    «    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAR0W6LL  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2'! 

.*5 
81 
97 
70 

.30 
69 
95 
70 

.52 

100 
96 
70 

.54 
96 
96 
69 

.51 
75 
98 
70 

.48 
95 

100 
71 

■'4 

.47 

88 
96 

72 

99 

71 

.53 

105 
95 
70 

.52 

119 
93 

71 

.53 
109 
96 
71 

.97 
62 
96 
71 

.92 
87 
96 

70 

.91 
72 

100 
71 

.56 

101 
99 
70 

.57 
113 
95 
70 

.69 
172 
94 
70 

.53 

94 
95 
67 

.36 
62 

67 
67 

.07 
77 
79 
67 

• 
155 
91 
71 

.82 

119 
99 
71 

.23 

104 
61 
71 

60 
86 
71 

82 

91 
70 

72 
83 
70 

.23 

86 
81 
69 

.25 

101 
69 
65 

.19 

fl7 
61 
60 

13.906 
2900 
92.8 
69.6 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

'tl 

41 

.48 
46 

.38 
67 

.52 

69 

.46 
53 

.42 
39 

■33 

.35 

57 

.39 
26 

.41 

50 

.40 
57 

.40 
40 

.90 
26 

.50 
21 

.41 
10 

.47 
10 

.48 

41 

.51 
92 

.40 
18 

.43 
3 

.25 
22 

.32 

66 

.38 

45 

.03 

I 

1 

.49 
9 

.13 

1 

.39 

7 

.31 

4 

.19 
3 

12.26B 
977 

BENSROOK  0AM 

EVAP 
WIND 

i! 

47 

.36 

71 

.90 
87 

.45 

91 

.55 

67 

.99 

94 

'" 

.45 

97 

.93 

70 

.51 
103 

.48 
89 

.57 
63 

.98 

71 

.97 
71 

.61 
96 

.51 
74 

.73 
67 

.60 
86 

.44 

73 

.22 

38 

.15 
70 

.95 

136 

.14 
90 

.35 

39 

.31 
49 

.20 
49 

.16 

76 

.16 
92 

78 

.09 
56 

13.118 
2223 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

IOC 

.21 
39 

98 

72 

.38 

83 
95 
75 

.90 
65 
96 
73 

.47 
77 
99 
72 

.49 

54 
101 
72 

.42 
45 

101 
75 

100 

.45 
63 
98 

77 

.44 
72 
97 
T9 

.52 

113 
97 
72 

.95 

106 
97 
73 

.55 

111 
99 
72 

.94 
92 
99 
72 

.59 

105 
100 
72 

.41 
33 

103 
77 

.50 
64 

103 
75 

.51 
111 
95 
73 

.62 
143 
96 

72 

.37 
70 
95 
66 

.24 
36 
93 
67 

.26 
88 
92 
72 

.21 

100 
68 

73 

.09 
58 

90 
73 

.19 
26 
96 

79 

.34 
40 
99 
79 

.22 

44 
93 
72 

,09 
64 
82 

71 

.08 
24 
35 

70 

.24 
97 
67 
73 

.23 

34 
90 
61 

11.48 
2195 
96.6 

72.5 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.47 
65 
99 
72 

.26 
50 
99 
72 

.64 
91 
96 

71 

.47 
101 
96 
72 

.91 
75 
99 

71 

.57 
61 

100 
70 

'•tL. 

.54 
94 
95 
71 

.92 

79 
96 

73 

.61 

114 
97 
72 

.53 

110 
95 
75 

,58 
93 

96 

71 

.97 
69 
90 

70 

.57 
87 
99 

71 

.93 

71 
100 
72 

.69 
68 

100 
72 

.61 
108 
100 
72 

.66 

127 
100 
73 

.49 

102 
96 
67 

.19 
• 

78 
68 

.21 

132 

60 

69 

.69 

160 
96 
72 

.17 
56 
82 
72 

.18 

47 
86 
74 

.37 
74 
95 

73 

.29 
92 

90 
72 

.09 
66 
83 

70 

.10 
62 
77 
69 

.24 
89 

91 

64 

.20 
66 
77 
62 

13.18 
2462 
93.0 
70.6 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

102 

.39 

50 

.25 
48 

.90 
106 

.50 
121 

.53 

79 

.48 
60 

'65 

.43 
67 

.48 
120 

.97 
123 

.46 
144 

.48 
119 

.93 

92 

.56 
102 

.92 

76 

.56 

112 

.58 

118 

.99 

195 

.54 
102 

.11 
25 

.29 
91 

.35 

156 

.13 
77 

.21 

74 

.31 
61 

,12 

47 

.13 

76 

65 

95 

.19 

47 

12.418 
2795 

NAVARRn  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

'rI 

.43 
86 

101 
73 

.56 
68 

103 
73 

.44 
91 

101 
73 

.62 

93 
99 
78 

.41 
63 

100 
75 

.42 

40 
101 
75 

• 

.45 
66 
96 
75 

.41 
60 

100 
75 

.51 
104 
96 

74 

.91 
127 
95 
75 

.36 

109 
97 
75 

.49 

77 
96 

75 

.53 

82 
99 
75 

.46 

66 
100 
75 

.42 
92 

101 
74 

.49 
93 

97 
75 

.49 

169 
96 

74 

.53 

95 
98 
71 

.44 
62 
94 
69 

.06 
70 
78 
72 

.42 
196 

99 
74 

146 
90 
74 

.31 

90 
83 
74 

71 
67 
73 

.19 

80 
96 
75 

.16 

61 
87 

74 

.25 

100 
97 
72 

.30 
92 
95 
68 

.11 
61 
78 
66 

12.308 
2746 
96.1 
73.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

'ai 

.42 
51 
96 
69 

.42 

42 
96 
69 

.57 
91 
94 
69 

.59 
99 

94 
69 

.58 
77 
96 
67 

.50 
54 
95 
68 

'  \\ 

.45 
55 

95 
69 

.48 
44 
98 
68 

.46 
65 
95 
69 

.51 
66 
92 
69 

.54 
66 
94 
69 

.55 

68 
95 
68 

.52 
63 
95 
68 

.46 
46 
96 
68 

.50 
59 
99 
69 

.55 

79 
97 
69 

.57 
96 
95 
68 

.46 
74 
97 
66 

.39 
66 
67 
65 

.41 

202 

91 

65 

.54 
40 
90 
69 

.26 

56 
65 
70 

.12 

31 
65 
70 

.29 

60 
90 
71 

.37 
99 

64 
69 

.21 
77 
85 
68 

.10 
58 

83 
66 

.36 
77 
95 

67 

.29 

57 
78 
61 

13.37 
2159 
92.3 
69.1 

STILLHHUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

'79 

.41 
64 

.47 
76 

.50 
90 

.50 
90 

.95 

77 

.48 
60 

■54 

.38 
77 

.43 
56 

.49 

104 

,47 

100 

.49 
85 

.48 

74 

.91 

75 

.51 
73 

.56 
81 

.51 
96 

.93 

no 

.48 
74 

.47 
66 

.31 
119 

.60 
143 

.51 
86 

.02 
21 

43 

.52 
93 

.26 
58 

.30 
82 

.29 

67 

.07 
50 

13.378 
2363 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

in 

.51 
109 
98 
73 

.52 
115 
99 
70 

.57 
141 
97 
71 

.59 

142 
96 
69 

.98 
106 
97 
63 

72 
97 
72 

* 

.43 
112 
94 
72 

.48 
67 
99 
73 

.51 
127 
95 
73 

.92 

161 
96 
73 

.56 
136 
97 
75 

.55 

111 
96 
73 

.95 
116 
97 
72 

.55 

114 
100 
73 

.57 
126 
100 
71 

.96 

147 
96 
72 

.66 

180 
95 

71 

.50 
98 
96 
67 

.90 
91 
94 
65 

.16 
110 
85 
69 

.62 

207 
95 
73 

142 

92 
72 

82 
76 
70 

78 
74 
70 

.69 

61 
97 
73 

.26 
68 
94 
73 

.29 

96 
93 

72 

.26 

67 
90 
67 

.15 

70 
75 
62 

19.038 
3484 
93.6 
70.8 

WHITNEV  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

Hi 
70 

.42 
59 
98 

70 

.42 
44 
99 

71 

.55 

104 
100 
74 

.99 

105 
101 
73 

.93 

70 

.56 

75 
97 
70 

70 

.40 
65 
95 

71 

.48 
56 
99 
73 

.54 
97 
99 
72 

.48 
108 
98 
72 

.54 
95 
94 
69 

.94 
69 
95 
70 

.54 
79 
96 
69 

.48 
80 
97 
70 

.56 

69 
103 
7J 

.95 

96 
99 

74 

.68 
127 
97 
68 

.52 

69 
96 
66 

.43 

74 
95 
66 

.04 
70 
82 
65 

.64 
161 
93 
71 

.33 

103 
94 
72 

.09 
68 
64 
70 

.18 
54 
95 

69 

.31 

57 
91 
71 

.40 
56 
87 
70 

•  22 
55 

87 
69 

100 
93 
67 

.10 
57 
80 
61 

13.368 
2626 
94.5 
69.9 

*    •    * 
BAST  TEXAS          0<. 

DAINCERFIELD  1    S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

89 
100 
75 

.36 

loe 

102 

77 

.38 
69 

100 
75 

.52 
67 

102 
76 

.40 
72 

103 
77 

.97 
83 

105 
76 

.51 
100 
102 
76 

.42 
123 
98 
77 

.36 

87 
102 
76 

.53 

109 
96 
77 

.45 

100 
96 
76 

.90 

83 
102 
77 

.46 
73 

103 
76 

.44 
74 

106 
77 

75 
104 
76 

.51 
71 

104 
78 

.33 

107 
100 
76 

.47 
81 
98 
76 

.50 
93 
97 
75 

.26 

74 
96 
73 

.20 
76 
92 
73 

94 
89 
73 

.17 

57 
86 
74 

150 
88 
76 

.00 
97 
85 

74 

.24 
62 

84 
76 

92 

93 
73 

,07 

73 
80 
74 

■ 

54 
89 
73 

.09 
61 
90 
73 

.18 
90 
68 
66 

11.016 
2543 
96.3 
75.3 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
25 
98 

73 

.29 
33 

103 
75 

.16 

37 
103 
75 

.29 
42 
99 

75 

.35 
35 
104 

74 

■11 

.30 
16 

106 
79 

.34 
43 

102 
75 

.32 
43 
99 

75 

.35 
34 
96 

74 

.39 
55 

93 
73 

.29 

57 
100 
71 

.34 
44 
102 

71 

.31 
34 

103 
75 

.36 
39 

103 
75 

.35 

51 
101 

.34 
55 

103 
76 

.32 
39 

101 
75 

.32 

97 
96 
74 

.39 
85 
97 
73 

.25 
30 
96 
73 

.OB 

7 

85 

72 

.22 

91 
95 

73 

.30 
76 
96 
73 

.18 
50 
91 
75 

.17 
36 
88 
72 

.25 

30 
100 
73 

.20 
32 
96 
72 

.43 
43 
97 
73 

• 

69 

70 

.13 
49 
92 

69 

8. 916 
1264 
96.0 
73.6 

TOWN  BLUFF  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
47 
99 
71 

.31 

5* 
100 
71 

.25 
41 
99 
72 

.26 
51 
98 
72 

.33 
61 
99 
71 

.26 

46 
101 
71 

.26 
25 

102 
72 

.29 

48 
101 
73 

.24 
47 
97 
72 

.32 
39 
98 
71 

.26 

54 
94 
71 

.32 
95 

97 
72 

,33 

49 
100 
69 

.36 

61 
100 
70 

.35 
66 

100 
70 

.35 
71 
99 

.39 

72 
99 
71 

.31 
56 
96 

71 

.28 
71 
93 
69 

.39 

105 
95 
69 

.16 

40 
96 
71 

.09 
21 
85 
70 

.23 

60 
94 
71 

.38 
93 
94 
72 

.27 

87 
90 
72 

.12 

47 
67 
69 

.22 
47 
95 

71 

.17 
43 
93 
71 

.27 
56 

94 
70 

.21 
42 
90 
69 

.22 

46 
95 
69 

8.93 

1702 
96.1 
70.7 

»    •    » 
TRANS  PECDS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.01 
«6 
87 
49 

.24 
47 
82 
55 

.16 
69 

64 
59 

.10 
57 
65 
60 

.19 
49 
62 
62 

.36 
92 

69 
97 

.31 
46 
88 
58 

.26 
42 

90 
58 

.37 
45 

?! 

.28 

38 
66 
58 

« 

96 

64 
57 

.04 
58 
87 
58 

.31 
63 
86 
56 

.37 
53 
86 
60 

.14 
23 

78 
61 

.24 
39 
89 

58 

.47 
54 
68 
58 

.37 
43 
66 

59 

.30 
41 
65 
58 

45 

87 
60 

.04 
56 
87 
59 

.29 

75 
79 
61 

.11 
34 
84 
60 

.27 

w 

60 

« 
* 

• 
• 

•  79 
119 
85 
60 

.06 
32 
87 
61 

.20 
49 
66 
98 

.41 
34 
79 
59 

7.419 
1439 
89.4 
56.5 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 
68 

.54 
90 
95 
68 

.35 

74 
96 
70 

.49 

51 
100 
68 

.64 

60 
97 
70 

.74 
110 
94 
70 

.64 
110 
95 
65 

.69 

145 
91 
66 

.54 
96 
94 
67 

.58 
80 
94 
67 

.52 

66 
95 
68 

.57 
106 
97 
67 

,58 
126 
95 
67 

.58 
96 
93 

64 

.54 
100 
97 
67 

.65 

64 
93 
68 

.60 

169 
91 
67 

.54 
62 
97 
66 

.65 

136 
92 

68 

.52 

128 
93 
67 

.46 
92 

* 

.45 
83 
94 
72 

.36 
144 
92 
68 

.24 

60 
87 
68 

.39 

50 
97 
69 

.35 

86 
92 
69 

,31 
94 
96 
66 

.42 
79 
95 

70 

.57 
100 
94 
67 

159 
79 
69 

•1! 

90 
66 

15.60B 
2976 
93.3 
67.6 

YSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.52 

77 
95 
61 

.55 

107 
87 
65 

.14 
66 
89 
64 

.34 
33 

91 
66 

.70 
18 
97 
68 

.40 
94 
99 
68 

.32 

76 
97 
65 

.59 
39 
97 
62 

.52 

51 
99 
65 

.93 

72 
95 
63 

.65 
58 
95 

65 

.37 
35 
97 
66 

.51 
29 

100 
66 

.47 
48 
97 
65 

.41 
27 
9} 
65 

.44 
22 
96 
65 

.46 
21 
97 
67 

.57 
47 
9} 
65 

.98 

100 
66 

.59 
66 
92 
62 

.49 

103 
93 
67 

.93 

71 
92 
68 

.59 
39 

95 
66 

.50 
48 
95 
66 

.21 
68 
95 

66 

.30 
15 
98 
68 

.45 

23 
92 

64 

•  30 
43 
96 
66 

.38 
25 

99 
65 

.54 
115 
99 
64 

.93 

27 
89 
63 

14.49 
1573 
95.3 
65.1 

•    «    * 

EDWARDS  Plateau   o6 

amistao  Dam 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.20 

9^ 

.29 
81 
92 

'1 

.34 
86 
94 

71 

.41 
99 
95 
69 

.42 
96 
96 
69 

.43 
93 
96 
69 

.38 

88 
95 
70 

.43 
61 
96 

70 

.40 
88 
93 
70 

.40 
81 
94. 
69 

.39 

70 
97 
70 

.42 
86 
92 
72 

.34 
99 
90 
68 

.43 
99 

90 
68 

.43 
89 
93 
68 

.45 
86 
93 
68 

.43 
67 
95 
69 

.60 

107 
94 
70 

.99 
115 
93 
70 

.54 

M 

69 

.46 
76 
94 
69 

.90 
112 
94 
70 

.53 

138 
94 
71 

.33 

74 
93 
70 

.31 

61 
95 
70 

.13 
35 

61 
72 

.29 
62 
68 
72 

,12 

45 
69 

72 

.29 

71 
92 
72 

.40 
60 
96 
70 

.39 

84 
93 
68 

12.02 
2699 
92.6 
69.9 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

89 
92 
68 

.45 
58 
94 
68 

.31 
105 
95 
68 

.66 

134 
96 
68 

.71 
124 
98 
68 

97 
69 

.70 
8^ 
95 
67 

.67 
75 
95 
68 

.48 
65 

9* 
68 

.92 

66 

9S 
71 

.60 
86 
97 
70 

.59 

85 
95 
68 

.63 
108 
94 
68 

.68 

98 
94 
67 

.64 
86 
95 
67 

.64 
73 
97 
69 

.62 

77 
96 

70 

.67 
105 
95 
66 

.67 
99 
95 
68 

.56 
86 
96 
66 

.61 
115 
94 
64 

.67 
118 
94 
62 

.61 
149 
68 
70 

93 
90 
70 

.24 
92 

90 
70 

.26 
53 

86 

71 

.20 
59 
85 

70 

•  24 
65 

90 

71 

.20 
47 
7» 
68 

.29 
99 
96 
66 

.27 
98 
79 
62 

16.326 
2791 
92.7 
69.1 

•    »    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 
MINC 
MAX 
MIN 

•  31 
8d 
9T1 
7«( 

.36 
67 
99 
70 

.47 
81 
9« 
69 

.41 
104 
97 
69 

.49 
105 
99 
TO 

.42 

ii 
97 

71 

.39 

IS 

71 

.33 

62 
101 

70 

.35 

77 
94 

73 

.33 

95 
72 

.42 
97 
95 
72 

.23 

90 
94 
72 

.55 
87 
98 

71 

.36 
77 
98 

70 

.32 

74 
100 

71 

.49 
78 
101 

71 

.48 
93 
98 

71 

.41 
95 
98 

71 

.46 
120 
95 
70 

.42 
102 
96 
70 

.50 
68 

102 
70 

.28 
96 
96 
72 

.30 

149 
97 
73 

.23 

136 
96 
72 

.18 

67 
90 
73 

.28 
76 
66 
74 

.26 

73 
lOl 

.45 
61 
97 
74 

.33 

99 
94 
73 

.35 

72 
101 
73 

.14 
87 
79 
64 

11.30 
2679 
96.4 
71.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

JULY 


Station 

Day 

01  Month 

3uOf 

^"Ji 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 

101 

.33 

61 
95 

.40 
S3 

99 
73 

.37 
73 
99 
73 

.35 
103 
96 
73 

.26 

73 
99 
74 

.62 

72 
100 
74 

.36 
23 
97 
75 

.45 
129 
99 
74 

.33 

51 
96 
73 

.26 
100 
89 
72 

.26 

94 
96 
72 

.43 
100 
96 
71 

.33 

9 

98 

73 

.30 
66 

101 
74 

.43 
82 
99 
76 

.40 
73 
97 
74 

.37 
66 
97 

74 

.41 
102 
95 
73 

.17 
74 
98 
73 

.58 
78 

100 
75 

.43 
99 
96 
76 

.45 
157 
96 
76 

.43 
158 
95 
76 

.41 
141 
96 
76 

.39 

135 
95 
76 

.37 
93 
96 

75 

.41 

326 

94 

76 

.46 
26 
94 
76 

.42 

.44 
113 
96 
69 

11.92 

2850 
96.7 
73.9 

CANYON  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

'ac 

.32 

71 

.39 
62 
99 

71 

.36 
76 
98 
71 

.47 
76 
96 
71 

.42 
67 
97 
72 

.39 
61 
97 
72 

.46 
69 
96 
72 

.26 

67 

■11 
97 
73 

95 
73 

.36 

85 
94 
72 

.39 

73 
94 
70 

.45 
69 
96 

70 

.45 
73 
97 
72 

.47 
67 

100 
72 

.50 
77 
98 
72 

.44 
87 
97 
71 

.42 
93 
95 
69 

.45 
81 
96 
7C 

.42 
64 
98 
72 

.48 
106 
97 
73 

.55 

139 
95 
73 

.49 
126 
94 
72 

.16 
62 
86 
73 

.36 
68 
91 
73 

.31 
62 
96 
73 

83 
95 
72 

.32 
81 
95 
73 

65 

74 

.19 

66 
86 
66 

12.358 
2394 
95.6 
71.7 

SDMERVULE  DAM 

EVAP 
WIND 

■77 

.36 
55 

.40 
74 

.42 

84 

.43 
83 

.40 
70 

.40 
69 

.37 
65 

.25 

71 

.♦0 

51 

.32 
62 

.39 

74 

•'.I 

.31 
66 

.42 

80 

.42 
72 

.39 

83 

.39 
91 

.43 

76 

.36 
90 

.37 
61 

.32 

84 

.41 
126 

.43 
120 

.24 

86 

.34 

77 

.34 
53 

.21 

71 

.34 
86 

■'7 

.21 

47 

11.16 
2346 

•    «    * 
UPPER  COAST         06 

POINT  COMFORT 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
129 
9* 
70 

.43 
120 
94 
70 

.33 

109 
95 
70 

.40 
141 
92 

70 

.43 
117 
94 
70 

.44 
133 
95 
70 

.18 
63 
96 
70 

.29 

123 
94 
69 

.54 
67 
96 
69 

.24 

115 
90 
68 

.30 
152 
90 
69 

.44 
123 
94 

70 

.36 
130 
93 
69 

.42 
95 

94 
72 

.48 
150 
95 

70 

.50 
140 
90 
70 

.45 
160 
92 
70 

.55 

180 
92 
70 

.45 

130 
92 
66 

.45 
140 
95 
72 

.40 
120 
96 
70 

.45 
190 
94 
72 

.43 

213 
90 
72 

.44 
199 
90 
73 

.39 

201 
90 
74 

.44 
187 
93 
72 

.45 

150 

87 

72 

.35 
180 
89 
72 

.46 
171 
95 
72 

.35 

140 
95 
71 

.29 

79 
88 
64 

12.49 
4367 
92.7 
70.3 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
*l 

101 
7* 

.26 
26 

101 
74 

.30 
35 

103 
76 

.30 
33 

102 
74 

.29 
35 

104 
77 

.32 

30 
104 
76 

.33 
48 

104 
76 

.24 
52 

97 
75 

.17 
40 
96 
73 

.26 

52 

100 

.20 
75 
94 
74 

.30 
38 
96 
73 

.22 
29 

101 
74 

.27 
29 

100 
74 

.31 
33 

102 
75 

.36 

40 
102 
76 

.36 

39 

101 
63 

.09 
30 
98 
74 

.34 
41 
96 

74 

.21 
47 

100 
75 

.41 
61 

101 
75 

.35 
52 

103 
76 

.35 

51 
98 
75 

.37 
61 
96 
76 

.34 

67 
97 
77 

.29 

59 
94 
75 

.31 
42 
96 
76 

.16 
33 
91 
75 

.32 
52 
99 

75 

.36 

65 

99 
76 

.20 
76 
96 
70 

8.90 
1412 
99.2 
75.1 

•    *    • 
SOUTHERN            09 

DILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
51 
9{ 

.23 
21 
99 

77 

.29 

19 
104 
76 

.35 
36 

103 
76 

.38 
36 

103 
75 

.34 
24 

103 
75 

.26 
25 

103 
76 

.35 

30 
104 
76 

.26 

37 
104 
76 

.31 
21 

103 
76 

.37 

44 
100 
75 

.39 

31 
101 
75 

.30 
35 

100 
75 

.37 
22 

102 
75 

.39 
23 

104 
75 

.39 
39 

103 
76 

.38 

* 
103 
76 

.37 
45 

103 
76 

.41 
25 

101 
74 

.37 
12 

102 
74 

.36 
19 

102 
75 

.47 
44 

104 
76 

.44 
50 

102 
76 

.39 

42 
101 
75 

.33 
39 

105 
76 

.18 
21 
97 
78 

.26 
26 
98 
78 

.40 
55 
99 
76 

.45 
64 
99 
76 

.43 
54 

101 
76 

.42 

70 
100 
70 

10.95 
1062 

101.6 
75.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2S 
5ft 
96 
76 

.30 
43 
99 
74 

.34 
43 
96 
74 

.37 
57 
99 
75 

.44 
51 

103 
73 

.33 

50 
101 
75 

.36 

47 
100 
74 

.37 
53 

99 

76 

.32 

47 
101 
75 

.27 
26 
99 

75 

.24 
43 
98 
76 

.31 
47 

100 
75 

.33 

46 
100 
72 

.30 
34 
99 
76 

.36 
51 

100 
76 

.36 
53 

99 
75 

.35 
S3 

100 
75 

.39 

69 
96 
74 

.38 

64 
99 

72 

.27 
47 
98 
74 

.33 

50 
100 
76 

.41 
69 

100 
74 

.39 

71 
102 
74 

.37 
59 

103 
74 

.30 
58 

102 
77 

.36 
52 

100 
77 

.35 

50 
101 
76 

.39 

69 
98 
74 

.36 
64 
99 
75 

.33 
42 

102 
73 

.31 
33 

102 
76 

10.63 
1597 
99.7 
74.7 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.34 
91 

.44 
72 

.42 
61 

.40 
83 

.60 
72 

.35 

73 

.46 

64 

72 

.56 

77 

.42 
53 

.19 

59 

.29 

51 

.32 
55 

.25 

46 

.37 
57 

.50 
72 

.46 

70 

.44 
79 

.41 
81 

.45 
69 

.27 

56 

.47 
53 

.50 
115 

.52 

97 

.47 
80 

.47 
94 

.46 
85 

■  41 
93 

86 

79 

59 

12.928 

2280 

1    •    « 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
HI 
92 
75 

.36 
72 
96 

73 

■d 

100 

'1 

.37 
86 
96 

71 

.40 
104 
99 
72 

.39 
90 
98 
72 

.44 
86 
97 
72 

.34 
80 
94 
72 

.26 

71 
93 

71 

.37 
62 
97 
72 

.08 
45 
81 
69 

.29 

64 
98 
71 

.33 
56 
96 
72 

.25 
49 
94 
69 

.36 
59 

96 
71 

.36 
74 
99 

70 

.36 
76 
97 
71 

.36 
96 

95 
71 

.40 
114 
93 
70 

.36 
95 
96 
70 

.26 

85 
94 
73 

.41 
96 
98 
72 

.46 
131 
96 
72 

.50 
151 
96 
73 

.41 
135 
96 
74 

.37 

136 

95 

75 

.44 
100 
98 
75 

.42 
108 
97 
73 

.39 

106 
97 
73 

.49 
94 
97 
71 

.40 
79 

100 
73 

11.34 
2758 
96.0 
71.9 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
37 
96 
75 

.19 
30 

100 
74 

96 
75 

.29 

86 
100 
74 

.26 

39 
100 
73 

.44 
80 
97 

74 

.29 
45 
97 
74 

.32 

'I 
100 
73 

.16 
29 

101 
74 

.05 
22 

93 
74 

.22 

38 
93 

70 

.22 

29 
99 

73 

.21 
36 
95 
70 

.22 

26 
100 
72 

.40 
34 

100 
73 

.37 
53 

101 
74 

.40 
69 

100 
73 

.42 
61 

101 
72 

.39 
32 

91 
71 

.41 
47 
99 
75 

.43 
44 

100 
76 

.41 
59 

101 
75 

.43 

71 
96 
76 

.50 
90 
98 
77 

.49 

127 
96 
74 

.46 
73 

100 
76 

.47 

78 
97 
75 

.49 
90 
99 

74 

.45 
79 
99 
76 

.47 
36 

102 
73 

.33 
41 
94 
74 

10.96 
1707 
96.4 
73.6 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

Day  of  month 

Station 

iS 

Q 

UN) 

E-i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

LUB6OCK  9  N 

4 

MAX 
MR 

91 
78 

69 
80 

91 
81 

97 
82 

93 

86 

96 
84 

96 
85 

96 

84 

95 
84 

96 
69 

86 

77 

86 
76 

97 
78 

88 
78 

90 
79 

91 
90 

91 
92 

92 
82 

88 
82 

83 
74 

84 
71 

86 

77 

86 
77 

96 

77 

91 
78 

94 
79 

62 
80 

86 
76 

86 
79 

79 
72 

77 
66 

88.4 
76.5 

8 

MAX 
MIN 

87 
81 

86 
82 

88 
82 

91 
83 

91 
66 

90 
85 

91 
86 

91 
96 

91 
86 

86 
73 

84 
79 

84 
79 

96 
79 

86 
80 

87 
90 

98 
92 

89 
83 

90 
94 

86 
84 

84 

77 

82 

74 

84 
76 

84 
76 

96 
79 

86 
80 

93 
90 

81 
75 

92 
75 

82 
75 

79 
73 

76 
71 

85.9 
79.8 

W6SLAC0  2  E 

2 

MAX 
MU 

107 
79 

108 
79 

107 
80 

107 
61 

106 
81 

106 
82 

102 
82 

107 
82 

106 
93 

100 
76 

90 
74 

95 
75 

90 
74 

96 
75 

104 
76 

106 
78 

105 
80 

104 
90 

100 
81 

103 
80 

107 
81 

105 
82 

105 
83 

106 
93 

107 
84 

HI 
95 

110 
66 

HI 
94 

112 
83 

113 
83 

107 
84 

104.7 
80.6 

4 

MAX 
MIN 

98 
81 

100 
82 

100 
83 

100 

S4 

100 
94 

99 
85 

97 
85 

99 

64 

98 

95 

96 

80 

87 
77 

89 
78 

95 
77 

92 

77 

96 
79 

98 
91 

98 
83 

98 

93 

96 

94 

96 

83 

99 

94 

96 

86 

98 
85 

99 
96 

99 
86 

101 
97 

101 
97 

101 
97 

101 
96 

102 

86 

101 
87 

97.6 
93.3 

8 

MAX 
MIN 

95 

81 

97 
83 

99 

84 

98 
95 

98 
85 

96 
86 

96 
86 

96 
85 

97 
96 

97 
81 

85 
77 

87 
79 

96 
78 

90 
78 

94 
80 

95 
92 

96 

64 

96 
84 

96 

94 

95 

83 

97 
86 

97 
66 

97 
86 

97 
97 

98 
87 

100 
86 

100 
98 

100 
88 

100 
88 

100 
68 

100 
88 

96.1 
84.2 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM.  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST  ' 
--    —"    --INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS. 


SOUTHEAST 
LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 


2-  AND 

MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 

BE5TELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 

DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


READINGS  FROM 


See  Reference  Nole«  Following  Slalion  Inde: 
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STATION  INDEX 


„ 

fi 

1 

OBSEBVATION 

d 

a: 

bl 

u 

TIME  AND 

as 

2 

2 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

5 

OBSERVER    j 

Q 

3 

1 

1 

a. 

AflERNATHY 

0012 

01 

HALE 

13  90 

101  SO 

3399 

BA 

M.  0.  HOOD 

AeiLENE  MSO           H 

OOift 

Oi 

TAYLOR 

S2  26 

99  41 

1762 

HIQ 

MID 

:  Hj 

N4TL  HE4THER  SERVICE 

tCKERLV  1  HSM 

0034 

o; 

MARTIN 

»2  31 

101  44 

2670 

H4RREN  lANT 

AOAHSVRLE 

0050 

LAMPASAS 

31  16 

98  10 

1072 

TA 

c 

BEN  L.  LONG 

ALBANY 

0120 

SHACKELPORO 

32  44 

99  IB 

143B 

7A 

7A 

JOHN  D.  HILLETT,  JR. 

ALEDO  *  if 

0129 

o; 

PARKER 

32  39 

97  34 

790 

7A 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

014A 

09 

JIM  HELLS 

27  ** 

98  04 

201 

8A 

GILBERT  H,  GORDON 

ALPINE 

017* 

BREWSTER 

30  21 

103  40 

4*99 

6P 

WILLIAM  H,  HUDGINS 

ALTO  9    5M 

0190 

0' 

CHEROKEE 

31  36 

99  08 

280 

7i 

MRS.  MAYBELL  KELLUM 

ALVIN 

020A 

OB 

BRAZORIA 

29  29 

95  19 

94 

e* 

81 

CITY  OF  ALVIN 

ALVOno  4  NE 

020& 

03 

WISE 

33  23 

97  J» 

1039 

U  S  FOREST  SERVICE 

AHARlLLO  USD           R 

0211 

01 

HOTTER 

39  14 

101  42 

3607 

MU 

MIC 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AHISTAO  OAH 

0225 

VAL  VERGE 

29  28 

101  02 

1197 

8A 

81 

64 

INT  BOUNDRY  •  MTR  COMM 

ANAHUAC  TBCO 

0235 

CHAMBERS 

29  *7 

94  40 

24 

6A 

ANAHUAC  TBCO 

ANDERSON 

02<.A 

0*;  CRIMES 

30  29 

95  99 

390 

9P 

9P 

MlLLIAM  J,  BARGER 

ANDICE  1  MNH 

02^6 

03(  WILLIAMSON 

30  47 

97  92 

1026 

LAWRENCE  1.  OUNLOP 

ANDREWS 

oi^e 

01  ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

61 

: 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANClETON  2  M 

0257 

Oel  BRAZORIA 

29  09 

95  27 

27 

8A 

BA 

CITY  OF  ANCLETON 

02e>2 

03i  COLLIN 

33  21 

96  31 

674 

: 

JESSE  T.  VANDAGRIFF 

ANSON 

0266 

oi  JONES 

32  49 

99  9* 

1700 

9P 

9P 

C.  M.  RK6 

ANTELOPf 

Oi„  ci   j.c. 

33  26 

96  22 

1079 

7A 

HACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

03021  OT  SAN  PATRICIO 

27  55 

97  08 

18 

6P 

ROBERT  L.  HERNOON 

ARANSAS  ML  REPUCE 

030S  0-^  ARANSAS 
0)1)1  03  ARCHER 

28  16 

96  48 

15 

5P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITY 

33  35 

96  37 

1060 

6P 

6P 

CORDON  ELMORE 

ARLlNCTflN 

033T1  03  TARRANT 

32  44 

97  07 

630 

CHARLES  T.  HAHKES 

ARMSTRONG 

03<.2|  09  KENEDY 
03671  03  LAMAR 

26  56 

25 

ftp 

6P 

HAIEL  W,  PELH4M 

ARTHJft  CITY 

33  52 

95  31 

425 

7A 

CLOSED  12/31/70 

ASPEHMONT  Z    SSH 

039*1  02  STONEWALL 

33  06 

100  14 

1750 

7A 

7A 

C,  C.  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0404  04  HENDERSON 

32  10 

95  50 

499 

7P 

DR.  OWIGHT  A.  JONES 

ATLANTA  *.  MSW 

04oa  04  CASS 

33  06 

9^  1» 

310 

7A 

LAWRENCE  H,  CAVER 

AUSTIN  hSO             R 

0426  07  TRAVIS 

30  18 

97  42 

597 

MID 

MlO 

7A 

:  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

AVALON 

eaiRD 

0440  03  ELLIS 
047B  03  CALtAHAN 

32  12 
32  24 

96  47 
99  25 

533 
1760 

7fl 
7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 

BAKERSf lELO 

04B2  OS  PECOS 

30  53 

102  18 

2930 

9A 

9A 

MRS.  ft.E.  t)OMA^^O^. 

BttLLINCER  1  SM 

0493  02  RUNNELS 

31  44 

99  58 

1975 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALHORhEA 

0498  OS  REEVES 

30  59 

i03  45 

3210 

8A 

REEVES  COUNTY  WTR  OIST 

BANKERSMITH 

0509  06  KENDALL 

30  06 

98  49 

1740 

z 

ELROy  schnelle 

BAROMELL  OAN 

0518  03  ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATSMAN  RANCH 

0556,  02  KING 

33  35 

100  09 

1610 

c 

FRED  ALLBRIGHTf  JR. 

BATE5V1LLE 

0560  09  lAVALA 

2S  57 

99  37 

794 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  H4T6RW0RKS 

0569  OB  MATAGORDA 

28  59 

95  98 

SA 

BA 

c 

CHARLES  SLATER 

BAYTOKN 

05B&  Oel  HARRIS 

29  44 

9*  9B 

2< 

9P 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611  OBJ  JEFFERSON 
0635  04|  GRIMES 

30  06 

94  06 

20 

7A 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEDIAS 

30  46 

95  97 

336 

8A 

RICHARD  R.  PVLE 

BEEVILLE  9  NE 

063^  0^  BEE 

* 

28  27 

97  42 

295 

BA 

TEXAS  4&RI  EXP  STATION 

BELTON  DAM 

0665 

03  BELL 

] 

31  06 

97  29 

66* 

8A 

8A 

84 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 

oS  DUVAL 

27  36 

98  29 

380 

RUBERTA  R,  BAZAN 

BENAVIOES  NO.  i 

0690 

27  36 

98  29 

379 

BA 

TRIUNFO  P  TORRES 

BENBRDOK  OAH 

0691 

031  TARRANT 

32  39 

97  Z7 

770 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN  «  SSE 

0704 

02  KNOX 

33  32 

1403 

TA 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3   £NE 

0739 

06  BURNET 

30  45 

98  01 

1139 

7A 

WILSON  KlOSE 

BIG  LAKE 

0776 

06  REAGAN 

31  12 

101  28 

2680 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NQ  2 

0779 

06  REAGAN 

31  12 

101  28 

2690 

8A 

8A 

0W4IN  C4RR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078* 

01  HOWARD 

32  16 

101  29 

2480 

U  S  D  4  81C  SPRO  f    STA 

fltG  SPRING 

078t, 

01  HOWARD 

32  19 

101  27 

2500 

8A 

BA 

CITY  OF  eiC  SPRING 

BIG  WELLS 

0787 

09  DIMMIT 

26  39 

99  34 

510 

8A 

HERBERT  T.  STANFIELO 

BLANCO 

0832 

Od  BLANCO 

30  06 

96  25 

1350 

7A 

BLEMETT  S  NM 

0BS2 

061  UVALDE 

19  1* 

100  06 

970 

8A 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

6L0YS  CaMPGROUND 

0661 

05 

JEFF  DAVIS 

30  32 

104  08 

9760 

8A 

GEORCE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0866 

LEE 

30  23 

97  09 

465 

7A 

CLYDE  L,  RUTHVEN 

80ERNE 

09021  06 

KENDALL 

29  <,7 

96  44 

1*22 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWAR!,  JR. 

BON  HIER  2    E 

0917^  04 

NEWTON 

30  45 

93  37 

90 

7A 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAM 

092^  03 

FANNIN 

33  36 

96  a 

966 

7* 

R.  M.  CANTRELL 

BONITA 

09261  oa 

09^^  01 

MONTAGUE 

33  46 

97  36 

97B 

R.  0.  TOMPKINS 

BOOKER 

LIPSCOMB 

36  27 

100  32 

2760 

MELVIN  E.  SLOVACEK 

B0QU1LLA5  RANGER  STA 

09S01  05 

BREWSTER 

29  11 

102  56 

1B80 

9A 

BIG  BEND  NATL  PAR<t  SERV 

BORCER  3  N 

09561  01 

HUTCHINSON 

35  39 

101  27 

3140 

t>? 

ARTHUR  N.  MORGAN 

BOM  IE 

0984 

03 

MONTAGUE 

33  34 

97  51 

1114 

7A 

ORAN  C.  ST0V4LL 

BOXELDER 

0991 

04i  RED  RIVER 

33  29 

9*  93 

390 

TA 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYO 

0996 

0; 

MISE 

33  05 

97  34 

705 

7A 

7A 

JOE  BOB  UNGER 

BRACKETTVILLE 

1007 

KINNEY 

29  19 

100  24 

1120 

BA 

8A 

FRANK  t).  SANCHEZ 

BRADY  2  NNK 

Ob 

MCCULLOCH 

31  09 

99  21 

1722 

7A 

THOMAS  A.  PAPKER 

BRAVO 

1033 

01 

HARTLEY 

35  39 

103  00 

4160 

74 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZD5 

1035 

Oi 

PALD  PINTO 

32  40 

98  07 

812 

7A 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BRECKENRIOCE 

10^2 

OH 

STEPHENS 

32  46 

98  S* 

UB9 

MID 

MIO 

ECTOR  B.  FIELDS 

BREMQND 

1045 

04 

ROBERTSON 

31  10 

96  40 

470 

BA 

MISS  JEAN  M.  KDTCH 

BRENHAM 

07 

WASHINGTON 

1 

30  09 

96  24 

353 

7A 

7A 

W.  C.  STEIN 

BRICE 

1057 

01 

34  *3 

100  54 

2240 

CHARLES  V,  MURFF 

BRIOGEPORT 

1063 

03 

WISE 

33  13 

819 

TA 

7A 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

BRICCS 

1068 

06 

BURNET 

30  53 

97  96 

109^ 

CARL  A.  STEMART 

BRITTDN 

1081 

03 

TARRANT 

32  33 

97  0* 

560 

MILTON  R  6ILREATH 

BRONSON 

1094 

04 

SABINE 

31  21 

94  01 

323 

TA 

LESTER  E.  5ISK 

BROHNFIELD  NQ  £ 

1126 

01 

TERRV 

33  11 

102  16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROHNSVILLE  HSO       R 

10 

CAMERON 

25  54 

97  26 

19 

MIO 

MID 

:  HJ 

N4TL  HEATHER  SERVICE 

BROHNMQOD 

1138 

031  BROWN 

31  43 

98  59 

1435 

8A 

BA 

RADIO  STATION  KBWD 

BUFFALO 

iiee 

0*1  LEON 

31  28 

96  03 

360 

CHARLIE  4,  SOUYRES 

BJLER  *  NNM 

1203 

01 

OCHILTREE 

36  11 

100  50 

297ffl 

■ri 

H  6  URBAN 

BJLVERDE 

1215 

07 

COMAL 

29  *9 

98  27 

1100 

Bd 

LAURA  D,  HOOD 

BUNKER  HUt  5  N 

1224 

01 

DALLAM 

36  12 

102  52 

4370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

BURKETT 

1239 

02 

COLEMAN 

32  00 

99  I* 

1549 

7A 

HERREL  F.  8URKETT 

BURLESON  2    SSH 

1245 

03 

JOHNSON 

32  31 

97  20 

7*9 

7A 

w.  RUSSELL  LACE 

BURLINCTON  3  HSM 

03 

MUAM 

31  00 

97  02 

408 

7A 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

1250 

BURNET 

30  *6 

98  14 

132C^ 

*P 

4P 

CITY  OF  BURNET 

BUSHLAND  1  HSM 

1267 

01 

POTTER 

3S  11 

102  09 

3819 

G 

USDA,  4HS 

CALOMELL 

07 

BURLESON 

30  32 

96  42 

407 

CHALMERS  E.  TERRV 

CAMERON 

03 

30  51 

96  59 

390 

6P 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  MOOD 

1398 

HEAL 

29  *0 

1470 

6P 

MALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  I  ENE 

1412 

01 

HEMPHILL 

35  59 

100  22 

2339 

5(* 

5P 

WKSON  CRAWFORD 

CANOELARIA 

141tt 

OS 

PRESIDIO 

30  09 

104  41 

2875 

7P 

HISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1425 

0* 

VAN  2ANDT 

32  33 

95  52 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  PAM 

1429 

07 

COMAL 

29  52 

96  12 

1000 

BA 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

1*30 

01 

RANDALL 

3*  59 

101  99 

3577 

4P 

4P 

ROBERT  0.  5AWVELL 

CANYON  DAM  NO  I 

1431 

07 

COMAL 

29  51 

96  17 

960 

C 

ARTHUR  M.  NEV 

CANYON  0A»*  NO  2 

1432 

07 

COMAL 

29  SO 

98  21 

1040 

e 

RUOOLPH  POCGENPOHL 

CANYON  OAf  NO  3 

07 

COMAL 

29  57 

96  24 

1260 

c 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  DAM  NO  t. 

143* 

COMAL 

29  59 

96  22 

1093 

C 

MRS.  £.  4,  PALM 

CANYON  DAK  NO  S 

i*35 

07 

COMAL 

29  5! 

98  21 

1002 

C 

WALDIE  K.  wuNDEHLICh 

CANYON  DAM  NO  6 

1436 

COMAL 

29  57 

96  18 

U37 

c 

MERMAN  LUEHLFING 

CANYON  DAM  NO  T 

1438 

07 

COMAL 

29  59 

96  13 

978 

C 

NELDA  M.  HALM 

CARRIZO  SPRINGS 

1*86 

09 

OIMMIT 

28  31 

99  S2 

600 

7. 

STELLA  B.  KELLOGG 

carrollton 

1490 

03 

DALLAS 

32  57 

96  9* 

520 

TA 

DAN  MOSLEY 

CARTA  VALLEY 

1492 

06 

EdmardS 

29  *8 

100  40 

1896 

9P 

9P 

c 

AUDREY  M  VARG4 

CARTHAGE 

1500 

PANOLA 

32  10 

94  21 

317 

6R 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  s 

nil 

STERLING 

31  38 

101  02 

2190 

TA 

CLINTON  HODGES 

CASTEIL 

1S21 

LLANO 

30  42 

96  57 

1205 

7A 

HKL4R0  E.  DALCHAU 

CATARINA 

1528 

09 

OIMMITT 

26  21 

99  37 

554 

9P 

7A 

c 

MARGUERITE  BURNS 

CElINA 

1573 

03 

COLLIN 

33  19 

96  47 

686 

7A 

SAMUEL  H.  KERR 

CENTER 

1578 

SHELBY 

31  4B 

94  10 

329 

74 

7A 

JAMES  M.  FORBES 

CENTER  CITY 

isao 

03 

MILLS 

31  28 

9B  23 

1370 

74 

OARREL  HE4D 

CENTERVIlLE 

1996 

04 

LEON 

31  I* 

95  59 

330 

8A 

64 

J.  E.  DICKEY 

Chalk  mountain 

1625 

03 

ERATH 

32  09 

97  59 

1189 

74 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNINC 

16*6,  Oi:  HARTLEY 

35  41 

102  20 

3600 

c 

G.  E.  CARGILL 

CHANNING  NO.  i 

16*9  01  HiRTtET 

35  41 

102  20 

3790 

BA 

84 

FLOYD  ROSERTS 

CHflPHAN  RANCH 

1651  07  NUECES 

27  39 

97  27 

29 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNM 

16631  0*  ATASCOSA 

28  56 

98  AS 

441 

4P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIOE 

1671  07<  CONIAlES 

29  16 

97  2* 

250 

c 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

iS80'  061  SAN  SABA 

30  59 

98  43 

1493 

c 

DUDLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

16961  02j  CHILDRESS 
169b|  oil  CHILDRESS 

3*  26 

100  12 

13B0 

c 

DON  SHANKS 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

J*  26 

100  17 

1951 

MID 

MIO 

U  S  FED  4VIAT10N  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701 

02  HARDEMAN 

34  15 

99  31 

1*00 

6P 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISOS  BASIN 

171S 

09  BREMSTER 

29  16 

103  18 

9300 

eA 

84 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOlO  CRfEK 

1741 

07  KARNES 

29  01 

97  56 

302 

TA 

IGNATZ  L.  MUTI/  JR. 

CLARENDON 

1761 

02  DONLEY 

34  96 

100  93 

2700 

74 

TQMMIE  C.  SAVE 

CLARKSVItLE  2  E 

1772 

04  RED  RIVER 

33  37 

95  01 

420 

SA 

T4 

R40I0  STATION  KCAR 

CLARKSVILLE  I  W 

1773 

04.  RED  RIVER 

33  37 

95  04 

c 

RAYMOND  R,  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777"  07.  BEXAR 

29  39 

98  22 

1000 

6P 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

ISOOJ  03 

ARMSTRONG 

33  07 

101  22 

3390 

T4 

L.e,  TIMS 

CLEBURNE 

JOHNSON 

32  20 

97  24 

763 

6P 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELANO 

laiq 

OBI 

LIBERTY 

I* 

30  22 

95  09 

196 

71 

7» 

CMESTER  V,  ELLISOR 

CLIFTON  10  £ 

1BZ3 

03 

BOSQUE 

I 

31  48 

97  26 

TP 
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e 
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TIME  AND 

2 

0 

2 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

a 

3     COUNTY 

< 

E 

U 

< 

OBSERVER 

it 

Q 

Q 

3 

I 

^ 

1 

es 

1 

ClODINE 

1B3I 

06  fORT  BEND 

14 

29  42 

95  41 

§7 

Tl 

FRANK  M,  MATKINS 

COLOSPRINO  9  SSH 

IB7C 

04  SAN  JACINTO 

14 

90  32 

95  09 

354 

74 

T4 

LEROV  S.  DABNfY 

COLOHATER  3  W 

1874 

01  DALLAM 

2 

36  28 

102  36 

*180 

9P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

IB7S 

02  COLEMAN 

1 

11  90 

99  26 

1711 

Tl 

MAS  mGlBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

186^ 

04  BRAZOS 

30  39 

96  31 

314 

HI[ 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

02  MITCHELL 

^ 

32  23 

100  92 

2050 

9F 

9P 

BUFQRO  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

191 

07  COLORADO 

Z9  43 

96  32 

19t 

61 

81 

ERMIN  J,  KNIPPEL 

COMANCMf 

I9l* 

03  COMANCHE 

: 

31  94 

96  39 

1349 

ELTON  K.  MC  CULLOUGM 

COMMERCE  1  N 

192 

03  HUNT 

33  16 

95  94 

900 

: 

E.H.  LISTON 

CONCORD 

1937 

0*  RUSK 

31  99 

94  35 

939 

: 

JAMES  C,  TAYLOR 

CONLEN 

1946 

01  DALLAM 

2 

36  14 

102  14 

3620 

6P 

JE'SE  C.  OAVIJ 

CONROE 

1994 

04  MONTGOMERY 

30  19 

95  2T 

249 

Tl 

c 

G.H.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03  DELTA 

10 

13  22 

95  42 

499 

71 

ODIE  L.  SRIOCES 

COPE  RANCH 

19T4 

06  STERLING 

1 

31  34 

101  19 

2970 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

198* 

03  CORVELL 

1 

91  07 

97  99 

1087 

Tl 

A.R.  THOMPSON 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2012 

09  HUDSPETH 

31  47 

105  28 

4480 

6P 

LEE  R,  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

201* 

071  NUECES 

9 

27  *B 

97  24 

14 

MIC 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  HSO    H 

201! 

07|  NUECES 
03l  NAVARRO 

9 

27  *6 

97  30 

41 

MIC 

MIO 

:  HJ 

N4TL  HEATHER  SERVICE 

C0RSIC4NA 

2019 

IS 

12  09 

96  2B 

419 

Tl 

74 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

202* 

03|  CORYELL 

1 

31  33 

97  JT 

973 

E 

ERVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

204C 

06  GILLESPIE 

3 

30  10 

99  OB 

2250 

71 

EDGAR  A,  AHRENS 

COTULLA 

2048 

09  LA  SALLE 

28  26 

99  19 

433 

71 

[ 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

205C 

09  LA  SALLE 

ZB  27 

99  13 

459 

HIC 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANOALL 

zoec 

03  KAUFMAN 

11 

32  3B 

96  28 

411 

71 

MRS  VALLIE  sue  SORRELLS 

CRANE 

2082 

0>   CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

81 

J.C.  NEWL4N0 

CRANFILtS  GAP 

2086 

03  BOSQUE 

I 

31  46 

97  50 

9B0 

; 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03  HOOD 

19 

32  32 

97  37 

1047 

BA 

MRS,  0R4  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

061  RE4L 

8 

30  04 

99  44 

23Z0 

9P 

MRS,  VELHA  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

04  HOUSTON 

19 

31  18 

95  27 

347 

TA 

JAMES  H,  GIBBS 

CHOSBYTON 

212 

01  CROSBY 

33  40 

101  14 

30Z1 

T4 

TA 

CITY  OF  CR05BYTON 

CROSS  PLAINS 

2126 

Oa  CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1716 

71 

F.  C.  NEwTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

213 

03^  CALLAHAN 

32  10 

99  06 

1809 

: 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

2142 

02  FOARD 

10 

33  99 

99  43 

1491 

71 

RQV  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09  ZAVALA 

B 

28  41 

99  50 

se; 

TP 

74 

JOHN  B.  hOLOSHORTK 

CUERO  3  E 

2173 

07  OEWlTT 

29  09 

97  19 

194 

9P 

TA 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  5W 

2206 

06  HARRIS 

29  58 

ISO 

7, 

JOHNNIE  H.  DOLEN 

DACUS 

2218 

0*1  MONTGOMERY 

14 

30  26 

95  47 

ZZ6 

PAUL  WEST 

OAINGEHFIElO  9  S 

2225 

0*1  MORRIS 
01  HARTLEY 

32  59 

9*  43 

3O0 

5P 

91 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2240 

36  01 

102  33 

3989 

MID 

MIO 

U  S  P£0  AVIATION  AGENCV 

DALLAS  WSO            R 

2244 

03  DALLAS 

1! 

32  51 

96  51 

481 

HID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OANEVANG  2  SE 

2266 

MHARTON 

9 

29  03 

96  U 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUZETT 

2Z62 

0 

LIPSCOMB 

2 

16  26 

100  19 

2540 

71 

H.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

2299 

03 

MILAM 

30  4T 

97  16 

920 

71 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSW 

2338 

03 

WISE 

19 

33  12 

97  36 

921 

Bl 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

04 

BOWIE 

10 

33  30 

9*  36 

4O0 

Tl 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO 

2360 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  2Z 

100  59 

1026 

MIO 

HID 

E  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

DENISDN  DAM 

2394 

03 

GRAYSON 

10 

33  49 

96  34 

613 

41 

4P 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2404 

03 

DENTON 

19 

33  12 

97  06 

630 

5P 

9F 

: 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2415 

03 

LAMAR 

10 

33  31 

95  19 

420 

: 

JACKSON  6.  NIXON 

DEWEYVILLE  9  S 

2436 

ORANGE 

12 

30  1* 

93  44 

IB 

TA 

SABINE  RIVER  AUTHORITT 

OIALVILLE  2  W 

24** 

CHEROKEE 

31  52 

95  16 

620 

9F 

9P 

JOHN  W,  THOHASON 

DICKENS 

2*48 

02 

DICKENS 

33  37 

100  90 

2590 

9P 

9P 

S4H  L.  PORTER 

OILLEY 

2*58 

09 

FRIO 

8 

26  40 

99  10 

569 

71 

74 

T4 

K4THRVN  S.  OiWOGOY 

DIME  BOX 

2462 

07 

lEE 

30  21 

96  *9 

330 

74 

J.  A.  POLANSKV 

OIMMITT  6  e 

2463 

01 

CASTRO 

10 

34  33 

102  13 

3810 

74 

EOHIN  R4MEV 

OIMMITT 

2464 

01 

CASTRO 

34  33 

102  19 

3895 

74 

MOMARO  V.  COOK 

OOOLE  6  NNE 

2927 

06 

MCCULLOCH 

; 

31  29 

99  3* 

14*7 

T4 

MRS.  LEIA  F,  aftOHN 

ORYDEN 

2990 

05 

TERRELL 

11 

30  03 

lOZ  07 

2200 

91 

94 

M.  E.  TEN  EVCK 

DRYER  I  NH 

2599 

07 

GONZALES 

Z9  23 

97  16 

30Z 

7P 

JOHN  F.  HENKM4US 

DUBLIN 

2998 

03 

ERATH 

; 

32  06 

98  20 

1502 

61 

84 

MRS.  4RRA  L.  NELSON 

DUMAS 

2617 

01 

MOORE 

2 

95  52 

101  58 

3699 

TA 

74 

R40ia  STATION  ROOD 

OUMONT 

2621 

o; 

KING 

10 

33  46 

100  31 

2010 

BA 

; 

MRS  PERRILL4  R  BREWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

SCHLEICHER 

3 

30  46 

100  10 

2120 

74 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

2633 

o; 

ARCHER 

10 

33  49 

96  56 

1091 

T4 

JAMES  w.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2679 

COLORADO 

29  39 

96  20 

17* 

e.  E.  OOWDY 

EAGLE  MTN  LAKE  DAH 

2678 

o; 

TARRANT 

15 

32  93 

97  Z8 

679 

BA 

TARRANT  CO  WTft  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

MAVERICK 

11 

ZB  4Z 

100  29 

819 

74 

TA 

: 

JUAN  R,  ESOUIVEL 

EASTLAND 

2715 

o: 

EASTLAND 

I 

32  24 

98  49 

1490 

74 

7* 

F.  JAMES  DA6NEY 

EDEN  1 

27*1 

CONCHO 

3 

31  13 

99  51 

2060 

6P 

t.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

274* 

CONCHO 

31  13 

99  50 

20T6 

: 

GLINN  Y,  MC  CORD 

EDNA  HWY  99  BRIDGE 

2768 

06 

JACKSON 

26  56 

96  41 

9* 

64 

BA 

MRS  104  BERRYHILL 

EDOM  2  NM 

2772 

VAN  ZANOT 

32  23 

99  36 

900 

TA 

MRS.  ODESSA  H.  JAMES 

EL  CAMPfl 

2766 

MHARTON 

9  29  IZ 

96  17 

106 

6P 

bP 

0RELL4  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  MSO           R 

279^  05 
2Bll!  06 

EL  PASD 

11 

31  ".S 

106  24 

3916 

MtO 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

SCHLEICHER 

100  36 

Z4Z0 

GAIL  MITT6L 

ELDORADO  11  NW 

2812 

SCHLEICHER 

2490 

84 

BA 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SW 

ZBJ* 

SCHLEICHER 

11 

30  '■3 

100  S2 

2360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

ZBIB 

02 

MICMITA 

96  59 

1216 

7A 

MRS  RUBY  E.  COATS 

ELGIN 

ZBZO 

07 

8ASTR0P 

30  21 

97  22 

5T9 

5P 

6A 

EDWIN  0.  LUNDCREN,  JR. 

EMORY 

2902 

RAINS 

IZ 

32  5Z 

99  49 

463 

74 

7A 

CUY  SISK 

ENCINAL  3  NH 

2906 

LA  SALLE 

Z8  09 

99  22 

562 

7A 

TA 

JOSEPH  BURKHOLDER 

ENCELHAN  GARDENS 

2917 

HIDALGO 

i 

96  01 

70 

TA 

INACTIVE  4/6/70 

ENNIS 

2925 

o; 

ELLIS 

15 

32  19 

96  37 

917 

TA 

S,  L.  BRUNSQN 

EV4D4LE 

3000 

JASPER 

30  20 

9*  05 

33 

SA 

BA 

MRS,  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3009 

o; 

CORYELL 

l| 

98  09 

1245 

BA 

: 

J4MES  L  m4eNET 

F4BENS 

3033 

05 

EL  PASO 

11 

106  09 

3610 

84 

6A 

E,  MACIAS 

F4Ifi  OAKS  RANCH 

3038 

07 

COMAL 

13 

98  38 

1290 

TA 

PETE  SUTTON 

FAIRFIELD  3  ESE 

30*7 

FREESTONE 

15 

96  07 

479 

6? 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  DAM 

3060 

09 

STARR 

11 

26  33 

99  OB 

323 

74 

"^ 

INTNL  BNORY  ■hTR  COMM 

F4LFURRUS 

3063 

09 

BROOKS 

! 

Z7  13 

98  09 

120 

BA 

Bj 

WILLIAM  S.  BRINK 

FALLS  CITY  4  mSw 

3065 

KARNES 

13 

2B  57 

96  0* 

300 

'"^ 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080 

o; 

COLLIN 

19 

33  10 

96  22 

63Z 

TA 

CHARLES  J,  RIKG 

FEOOR 

3112 

LEE 

1 

30  19 

97  03 

463 

B4 

MRS  LORINE  R  JEHKE 

FERRIS 

3133 

ELLIS 

19 

96  *0 

475 

T4 

: 

HENRY  W.  HAMM 

31*Z 

MCCULLOCH 

3 

31  23 

99  2Z 

13S5 

J4MES  FINLAY*  JR. 

FISCHERS  STORE 

3196 

07 

COMAL 

4 

29  99 

98  16 

1080 

T4 

EDDIE  FISCHER 

3171 

03 

CORYELL 

97  38 

835 

BERNARD  B.  BOTKIN 

FLATQNIA  2  W 

3163 

07 

FAYETTE 

6  29  *l 

97  08 

425 

T^ 

Tl 

F.  F.  PECHACEK,  JR. 

FLOMOT  1  N 

3196 

02 

MOTLiY 

10 

34  1* 

100  59 

2450 

MR  GEORGE  0  POPE 

FLORENCE  3  SE 

3199 

WILLIAMSON 

1 

30  *B 

97  46 

971 

Tl 

MRS  8ETTIE  LEFNER 

FLORESVILLE 

3201 

07 

HUSON 

13 

29  08 

98  10 

400 

BA 

B4 

EVERETT  C  TAYLOR 

FLOYDADA 

321* 

01 

FLOYD 

33  59 

101  20 

3180 

Tl 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYDADA  9  SE 

3215 

01 

FLOYD 

33  9Z 

101  15 

3129 

6P 

MILTON  HARRISON 

FOLLETT 

3225 

LIPSCOMB 

Z 

36  26 

lOO  06 

2760 

TA 

KENNETH  V,  SHARPE 

FQRESTBURC  *  S 

3247 

0; 

MONTAGUE 

1! 

33  29 

97  34 

1000 

6P 

ELBERT  H,  FOSTER 

3253 

01 

HOWARD 

3 

32  06 

101  22 

2740 

T4 

ESTHER  E.  CILMORE 

FORT  DAVIS 

3262 

05 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103  S3 

4800 

9P 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK 

3266 

05 

HUDAPETH 

11 

31  18 

109  50 

4000 

TA 

74 

GLENN  E.  CAMP,  JR. 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3 

30  56 

100  OT 

2200 

JOHN  H.  TRE40HELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

"" 

05 

PECOS 

9 

30  23 

103  OZ 

6390 

J  HEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

».o 

05 

PECOS 

9 

30  52 

102  5* 

3000 

74 

74 

H 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

•FORT  WORTH  HSO        R 

328J  03 

TARRANT 

15 

97  03 

537 

HIO 

MIO 

e  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLD 

326^  03 

TARRANT 

15 

3Z  *9 

97  21 

690 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WO«TH  FEDERAL  BLG 

3285  03 

TARRANT 

32  49 

97  20 

c 

N4TL  WEATHER  SERVICE 

FOWLERTON 

32991  09 

LA  SALLE 

ZS  26 

98  49 

335 

9P 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

33Z1  04 
33Z9  06 

ROBERTSON 

1 

31  OZ 

96  29 

5P 

9P 

RALPH  HC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

GILLESPIE 

3 

30  16 

96  92 

17*7 

6P 

6P 

e 

N0flM4N  J.  OlETEL 

FREEPORT  2  NH 

3340 

06 

BRAZORIA 

1 

28  59 

95  23 

B 

64 

DQH  CHEMIC4L  CO 

FREER 

33*1 

DUVAL 

5 

27  53 

96  37 

530 

74 

T4 

Li  H.  HARBURTQN 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

8 

29  01 

99  19 

640 

9P 

CHRIS  F.  FELPS 

FRIONA 

3369 

01 

P4RMER 

to 

3*  38 

192  43 

4010 

S4 

64 

ARLEY  L  OUTLINO 

FRISCO 

3370 

COLLIN 

19 

33  09 

96  90 

675 

Tl 

e 

PASCHAL  B,  ROBERTS      1 

FROST 

3379  03 

NAVARRO 

15 

32  09 

96  48 

520 

Tl 

MRS.  MARY  LINA  MC  CRAW  | 

FUNK  RANCH 

3401 

06 

IRION 

3 

31  29 

100  *e 

20TO 

64 

MRS.  KATHERYN  F.  FIELDS! 

GACEBY  1  MNH 

3410 

01 

HEMPHILL 

16 

39  37 

100  21 

2690 

c 

JACK  MEEK 

GAIL 

3411 

02 

BORDEN 

3 

32  46 

101  27 

2530 

6P 

KIM84LL  T.  REDDELL 

GAINESVILLE 
•GALVESTON  WSO         R 
GARCIA  LAKE  12  ENE 

3415 

03 

COOKE 

15 

33  38 

97  08 

758 

TA 

74 

: 

TEX4S  PWR  AND  LIGHT  CO 

3*30 

08 

GALVESTON 

5 

29  16 

9*  *8 

7 

MID 

HIC 

E   J 

NATL  -EATHER  SERVICE 

3**Z 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  59 

102  44 

4130 

BA 

84 

: 

CLOSED  9/29/71 

GARDEN  CITY  1  £ 

34*5 

01 

GLASSCOCK 

3 

31  5Z 

101  26 

Z634 

71 

74 

BRYANT  4.  H4RRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

34*6 

06 

STERLING 

3 

31  50 

101  12 

2460 

: 

LARRY  J,  MILLER 

CATESVILLE 

3*65 

03 

CORYELL 

1 

31  26 

97  46 

890 

71 

74 

GERMAN  F.  CURRV 

GEORGETOWN 

3506 

WILLIAMSON 

I 

30  38 

97  41 

790 

9P 

T4 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3506 

09 

LIVE  OAK 

8 

ZB  19 

9B  08 

185 

74 

BROOKS  M.  SCMLEV 

CIDDINGS 

3529 

07 

LEE 

3 

30  n 

96  96 

538 

T4 

HERBERT  C.  KOEHLER 

CILHER  2  M 

3946 

UPSHUR 

32  44 

94  59 

390 

7A 

74 

CMARlES  f.  STILL 

GIRVIN 

3557 

PECOS 

9 

31  09 

102  24 

2302 

4P 

PAUL  J.  ZEITLER 

CLADEWATER  3  HSM 

3969 

0* 

GREGG 

12 

3Z  31 

94  9B 

293 

BA 

84 

CLEO  MARlDHE 

GLEN  ROSE  2  H 

3991 

03 

SOMERVELL 

I 

32  14 

699 

6P 

6P 

ROBERT  4.  N4CK 

GOLD 

3609 

06 

CILLESPIE 

3 

30  21 

9B  42 

1642 

Tl 

EfiMUNO  KOENNECKE 

STATION  INDEX 


i 

z 

U 

OBSERVATION 

d 

z 

Q 

g 

< 

1 

TIME  AND 

STATION 

s 

o 

i 

Q 

COUNTY 

1 

Q 

1 

5 

a 

TABLES 

OBSERVER 

i 

a| 

^ 

1 

GOLDTHWSITE 

361* 

03|  HILLS 

3| 

31  27 

98  34 

1980 

5P 

9F 

H4RRY  ALL6N 

COL  IAD 

3618 

07  ODLIAO 

13 

2S  40 

160 

9P 

9P 

EMIL  H,  WEBER 

CQLUO  I  SE 

3620 

07  COLlAD 

13 

2B  36 

97  23 

91 

74 

POLO  PER6I 

CONIALES 

9622 

07  GONZALES 

29  30 

312 

7A 

74 

CARL  H.  FRIEORICH 

COftOaNVILLE 

3642 

03  GRAYSON 

10 

33  48 

710 

C 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

GORMAN 

366e 

03  EASTLAND 

1 

32  13 

1400 

c 

DAISY  L.  SLATON 

GRAHAM 

3661 

03  VOUNC 

I 

33  06 

9B  39 

1049 

71 

71 

DAVID  H.  BAKER 

GRANBURV 

3673 

03  HOOD 

1 

32  27 

97  48 

740 

9P 

JOHN  C.  LITTLE/  M.O. 

CRANOFALLS  3  SSE 

36B0 

091  WARD 

9 

31  18 

102  90 

2**0 

7* 

74 

CHARLES  W,  POTTS 

GRANGER 

3685 

03  HlLLlAMSON 

I 

30  43 

97  26 

577 

7A 

FRANK  MACHACIK 

GRAPELANO 

368*  0*1  HOUSTON 

1 

31  29 

99  29 

480 

F,  N.  THOMAS 

GRAPEVINE  0AM 

3691;  oy   TARRANT 

19 

32  9B 

985 

BA 

84 

BA 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  ?  NM 

373»,  OJ  HUNT 
377q  03  LIMESTONE 

12 

33  12 

610 

7i 

HAL  W,  ENGLISH 

GRQESBECK 

I 

31  31 

96  32 

474 

84 

SJ 

J.  0.  WILSON 

GROVETON 

37TB  0*  TRINITY 

v. 

31  04 

3S0 

74 

T.P.  WALTON,  JR. 

GRUVER 

37S7  Oil  HANSFORD 

Z 

36  19 

101  2* 

3169 

6P 

ARTHUR  W.  EVANS 

GUNT6R 

3822  Oi   CRAYION 

i: 

33  27 

723 

74 

FRANK  BROOKS 

GUTHRIE 

382S  oil  KING 

ic 

33  37 

100  19 

1740 

T* 

71 

JOE  ROBERTSON 

HACKeERRV 

38*1  0^  COTTLE 

10 

33  94 

100  09 

1680 

71 

c 

BOB  CHANEY 

HACANSPORT 

38A6  0^  RED  RIVER 

IC 

33  23 

99  14 

319 

TJ 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANCH 

3871  Ot>  KERR 
387a  07*  LAVACA 

30  08 

99  36 

22801 

c 

THOMAS  C.  HALL 

MALLETTSVlLLE 

29  27 

235 

7rt 

LEO  BRIER 

HAMILTON  2SSE 

3884  03  HAMILTON 

1 

31  41 

98  07 

1268 

74 

W.  CLYDE  RAIBQURN 

HAMLIN 

SeW  0^  JONES 
341.1  0<>{  HARRISON 

1, 

32  93 

100  OB 

1720 

9P 

W.  G.  ROUNTREE 

HARLETON 

10 

32  40 

359 

7A 

MRS.  MABLE  T.  NORMAN 

HARLINCEN 

39A3  iq  CAMERON 
395*  06^  GILLESPIE 
397Z  OU  CASTRO 

U 

26  13 

97  41 

38 

7* 

7A 

JIMMY  L>  YOUNG 

HARPER 

3 

30  IB 

2080 

7A 

DAYTON  0.  RAHE 

1( 

34  23 

102  07 

369^ 

D4RREL  W.  DAVIS 

HARTLEY 

3981  oi  HARTLEY 

i 

35  S3 

102  24 

3919 

84 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

399^  02  HASKELL 

I 

33  10 

99  44 

1605 

8* 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  I  E 

*02ol  0*i  MOOD 

^ 

32  39 

95  11 

339 

74 

J4RVIS  CHRISTIAN  COL 

HEBeRONVKLE 

*0S^  09   JIM  HOGG 

9 

27  IB 

599 

BA 

DON  E.  NEVER 

HEMPHILL 

*076  0*«  SABINE 

IZ 

31  20 

93  92 

273 

8A 

SA 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

*08C  0*i  HALLER 

30  06 

251 

8A 

J.  D.  SARTAIN 

HENDERSON 

*Oai  0*  RUSK 

32  11 

456 

7A 

74 

WESLEY  R.  0£AN 

HENRIETTA 

4093  03  CL*V 

10 

33  49 

900 

7A 

WILLIAM  0.  KIMBROUCH 

HEREFORD 

A09E  01  DEAF  SMITH 

IC 

38*0 

7A 

7A 

e  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEKITT  I  SE 

A122  Oi  HCLENNAN 

31  27 

97  11 

642 

74 

DEHITT  C  CHAPMAN 

HICD 

4137  03  HAMILTON 

31  59 

1099 

5P 

84 

W.  ft.  HAHPTQN 

HIGCINS 

41*0  Cll  LIPSCOMB 

36  07 

100  01 

2970 

84 

CARSON  WILLIAMS 

KILLSBDRQ 

4182  0^  HILL 

32  01 

97  07 

590 

7* 

74 

RADIO  STATION  KHBR 

HINOES 

4191  09   ATASCOSA 

28  43 

9B  48 

36^ 

: 

MAZIE  HINBES 

HITCHIAND  b   SSH 

4196  Oil  HANSFORD 

36  29 

101  21 

319& 

GENE  FLETCHER 

HONDO 

<.25*  0§  MEDINA 

29  21 

901 

7A 

74 

MRS.  IRENE  H,  KNORR 

HONEY  caOWE 

33  39 

670 

74 

c 

RKHftftD  M,  MCCLEARV 

HORDS  CBEEk  dam 

*Z7a  01    COlEMAN 

31  51 

99  34 

1962 

8* 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORCER 

-28^  04  JASPER 

31  00 

no 

TA 

MRS.  JEAN  GATES 

HOUSTON  IMCONf  AP 

43001  OB  HARRIS 

1* 

29  59 

96 

MIO 

Mil 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

4307 

08|  HARRIS 

I* 

29  39 

95  17 

9C 

MIO 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

houston-aooicks 

4309 

OBj  HARRIS 

1* 

29  46 

95  39 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-ALIEF 

4311 

oa  HARRIS 

14 

29  43 

95  36 

71 

: 

FRED  L.  HALE 

houston-barkeb 

4313 

OS  HARRIS 

14 

29  49 

130 

74 

LILLie  H.  FRY 

HOUSTON-DEEB  PARK 

4319 

08  HARRIS 

14 

29  43 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

4S21 

08  HARRIS 

1^ 

29  47 

74 

WILLIE  HOFFMAN 

houston-inoep  heights 

4323 

08  HARRIS 

I* 

29  52 

95  29 

74 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

H0UST0N-WEST9URV 

4325 

OBi  HARRIS 

14 

29  40 

95  28 

65 

74 

ELIZABETH  HEHMI 

HOUSTON-NORTm  HOUSTON 

4327 

OBj  HARRIS 

29  53 

ANDREW  F.  CRANDALL 

HOUSTON-SAN  JlCINTD  OM 

432B 

14 

29  59 

71 

JAMES  0.  CRANBERRY 

HOUSTON-SATSUMA 

4329 

0^  HARRIS 

1* 

29  59 

95  37 

118 

JOHNNIE  H,  OOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331 

0»  HARRIS 

1* 

29  48 

95  30 

7A 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAY 

4343 

OS.   ERATH 

32  21 

98  IB 

1451 

7A 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HUHeiE 

436Z 

OB 

HARRIS 

i; 

30  00 

95  19 

9B 

71 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  HNW 

4363 

06 

SUTTON 

30  22 

100  IB 

2200 

6A 

BILL  HADE 

4374 

oe 

KERR 

30  0* 

1763 

74 

CLAUDE  STARK 

HUNTSVKLE 

4382 

04 

KALKER 

I! 

30  43 

84 

AARON  M,  TATE 

HURST  SPRINGS 

4390 

03 

CORYELL 

31  39 

97  43 

1074 

71 

LVMON  L  HOLLINGSWORTH 

HYE 

4402 

oe 

BLANCO 

30  IS 

1*96 

7* 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

4*25 

05 

PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

9P 

PECOS  COUNTY  WATER  DI5T 

INDIAN  GAP 

o: 

HAMILTON 

31  40 

1575 

74 

LOIS  W,  BYNUH 

IREDELL 

4476 

03 

BOSOUE 

31  59 

97  93 

908 

MRS  LA  MONA  L  80YO 

JACKSBORD 

4917 

03 

JACK 

15 

33  1* 

98  09 

1098 

5P 

74 

JOHN  H.  ASH 

JACKSON  HtLL  GUARD  STA 

4923 

0* 

SN  AUGUSTINE 

31  19 

94  17 

271 

7J 

74 

MRS,  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

4925 

ai 

CHEROKEE 

31  58 

99  17 

izd 

74 

JEWELL  H.  JAYRDE 

JAMES  RIVER  RANCH 

4938 

MASON 

30  32 

99  23 

1592 

74 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

JARRELL 

4996 

01 

HlLLIAMSDN 

30  49 

97  36 

869 

84 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SW 

4563 

JASPER 

30  5* 

290 

BA 

84 

LYLE  P.  SQUIRES 

JAYTQN 

4970 

Oi 

KENT 

33  19 

100  3* 

2010 

74 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDQ  2  NNE 

4973 

BASTROP 

29  50 

472 

64 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

11 

MARION 

10 

32  46 

199 

74 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEKETT 

4991 

" 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

506 

74 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CITY 

460S 

BLANCO 

30  17 

98  2* 

119* 

BA 

84 

PENICK  BROS.  LBR.  CD. 

JOURDANTQN 

4647 

01 

ATASCOSA 

2S  54 

98  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNCERMAN 

JUNCTION 

4670 

06 

KIMBLE 

30  30 

1760 

6P 

6P 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

467Z 

VAL  VERDE 

30  09 

101  07 

leoo 

74 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  *  S 

4679 

03 

DENTON 

I! 

33  02 

720 

WIL6URN  C.  ROESLER 

KAFFIE  RAMCH 

46S2 

09 

JIM  HOGG 

27  05 

480 

84 

INACTIVE  1/W71 

KARNACK 

4693 

HARRISON 

32  41 

230 

74 

THIOKOL  CMEH  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

07 

KARNES 

13 

26  53 

97  9* 

393 

i? 

ALVIN  SAlCE 

KATY  MOLF  HIlL 

470* 

oa 

HARRIS 

29  5* 

171 

84 

lEROY  WILKINSON 

KAUFMAN  3  SE 

470S 

03 

KAUFMAN 

15 

32  33 

96  16 

420 

BA 

84 

MRS,  FRANKIE  M.  FAIR 

KEMPNER 

47*5 

06 

LAMPASAS 

31  04 

98  00 

BB6 

74 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

475Z 

07 

KARNES 

13 

28  49 

283 

9P 

9P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  6  SSM 

4761 

0; 

TARRANT 

1! 

32  34 

97  1* 

752 

74 

KENT 

4767 

CULSERSON 

31  04 

104  14 

«220 

84 

r!  l'.    JONES 

KEHRVILLE 

4780 

06 

KERR 

30  03 

16*2 

BA 

84 

ROY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

4791 

03 

BELL 

31  07 

97  42 

790 

74 

BELL  CNTY.  WTR.  CONTROL 

KINCSVILLE 

4810 

07 

KLEBURG 

27  32 

65 

6P 

TEKAS  A  AND  I  UNIV 

KIRflYVILLE  FOR  SERVICE 

4819 

04 

NEWTON 

li 

30  37 

93  49 

175 

9P 

BA 

JAMES  R,  HARPER.  SR. 

KNAPP  6  SM 

48*1 

02 

BORDEN 

32  37 

101  13 

2610 

MRS,  DON  FRANKLIN 

KOPPEHL  5NNE 

*866 

03 

HILL 

32  08 

630 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTIE  3  SE 

*e7B 

04 

HAROlN 

30  20 

94  16 

81 

MRS.  RUTH  REA 

4SB0 

01 

SWISHER 

34  22 

101  45 

3*77 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

4903 

FAYETTE 

29  59 

307 

6P 

7A 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PRYOfi 

492C 

09 

tAVALA 

28  57 

99  90 

741 

SA 

PAUL  P.  PITTS 

tA  TUNA  1  S 

A931 

05 

EL  PASO 

31  58 

106  36 

3B00 

6P 

6P 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

*960 

02 

TAYLOR 

32  I* 

1765 

8A 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDCEPORT  DAN 

*972 

03 

WISE 

1! 

33  13 

97  SO 

681 

W.  G.  MASSINGILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

*97* 

MITCHELL 

32  20 

2100 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CD 

LAHESA  1  SSE 

SOU 

01 

DAWSON 

32  42 

101  56 

2965 

7A 

R4DID  STATION  KPET 

LAMPASAS 

9018 

06 

LAMPASAS 

31  03 

98  11 

1024 

7A 

7A 

NOLAN  R,  WORD 

LANCTRY 

5048 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  48 

101  34 

1290 

BA 

84 

JACK  R,  SKUES 

LAREDO  NO.  Z 

5060 

09 

VfEBB 

11 

27  31 

491 

6P 

6P 

JOHN  LE4CH 

LATIMER  RANCH 

9086 

02 

COTTLE 

10 

33  93 

100  23 

1990 

74 

w  L  LATIMER 

lAVON  DAM 

9094 

03 

COLLIN 

19 

33  02 

504 

8A 

84 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S09T 

Oi 

TAYLOR 

32  09 

1970 

MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

sua 

REAL 

29  44 

99  46 

1622 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

0( 

REAL 

29  42 

99  So 

1600 

9P 

JOHN  A  RICKS 

519B 

01 

MARTIN 

32  18 

101  53 

2B0O 

CROVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

sia-i 

01 

HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3550 

7A 

71 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEMISVRLE  0AM 

9192 

03 

DENTON 

1! 

33  04 

596 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

9193 

07 

LEE 

30  25 

97  01 

465 

8A 

84 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

51W 

LIBERTY 

15 

30  03 

35 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

iZZ9 

CASS 

10 

33  01 

94  22 

403 

74 

71 

PAUL  F.  CAHMILL 

LI  PAN 

9243 

03 

HOOD 

32  31 

931 

74 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

524T 

01 

LIPSCOMB 

100  16 

2*90 

7A 

74 

N,  W.  GUNN 

LtTTLEFIELO  NO.  2 

9269 

o; 

LAMB 

33  54 

lOZ  20 

3500 

84 

PIONEER  NATURAL  CAS  CD 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

POLK 

1! 

30  ** 

94  56 

178 

bi 

64 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANQ 

9272 

06 

LLANO 

30  45 

1040 

BA 

84 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  2  Nm 

9284 

07 

CALDWELL 

29  54 

518 

74 

EMIL  F.  WlLLMS 

LONDON 

9312 

06 

KIMBLE 

30  40 

99  35 

1695 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE  5  SM 

5327 

04 

FREESTONE 

15 

31  37 

95  51 

309 

7A 

NOYL  ANDERS 

LONGVIEM 

5341 

GREGG 

i; 

32  28 

330 

74 

LONGVIEW  FIRE  0£PT 

LOOP 

5391 

01 

GAINES 

32  94 

102  29 

3249 

6P 

FRANCIS  F  MILLS 

LDRAINE 

9398 

02 

MITCHELL 

32  Z* 

100  43 

2285 

MRS.  J.W.  KING 

LORENZO 

9363 

01 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

84 

WILLIAM  0,  LISTON 

L0V6LA0Y 

939B 

04 

HOUSTON 

i; 

31  OB 

298 

84 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

5410 

01 

LUBBOCK 

33  42 

101  49 

3250 

!g 

wSO  FOR  AGRICULTURE 

LUBBOCK  MSO           X 

5411 

01 

LUB80CK 

33  39 

101  49 

3254 

MID 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUfKIN  FAA  AIRPORT 

9424 

04 

ANGELINA 

31  14 

94  45 

281 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULINC 

9429 

07 

CALDHELL 

29  41 

409 

84 

IVAN  J.  MERRITT 

~ 

S 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

M 

g 

TIME  AND 

z 

0 

2 

5 

P 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

> 

Q 

COUNTY 

< 

2 

1 

5 

OBSERVER 

i 

1 

^ 

li 

LYNXHAVEN  RANCH 

5**9 

06 

KERR 

29  SB 

99 

27 

1996 

T4 

C.  L.  SECQR 

MABANK  4  SW 

5*61 

HENDERSON 

32  20 

96 

09 

342 

c 

CITY  OF  MABANK 

MAOISONVIlLE 

MAOISDN 

IS 

30  57 

99 

230 

9P 

84 

ROSS  MAOOLE 

MAGNOLIA 

949b 

04 

MONTGOMERY 

30  13 

95 

279 

74 

GRADY  E.  AOAMS 

MARATHON 

597S 

BREWSTER 

30  12 

103 

U 

*080 

BA 

84 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONEY 

MARCO 

598^ 

CONCHO 

31  07 

33 

1995 

74 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5996 

05 

PRESIDIO 

11 

30  IB 

104 

01 

A710 

9P 

5P 

t 

MARRY  M  FIRST8R00K 

MARFA  16  SSE 

560C 

09 

PRESIDO 

30  08 

103 

53 

4660 

c 

RADIO  ASTRONOMY  06S 

MARLIN  3  HE 

9611 

03 

FALLS 

31  20 

96 

51 

372 

6P 

LEON  D,  AFINOWICZ 

MARSHALL 

561B 

HARRISON 

12 

32  32 

94 

21 

352 

74 

7i 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

56*( 

03 

TARRANT 

15 

32  44 

97 

29 

760 

104 

KENNETH  w,  DAVIS 

5650 

MASON 

3 

30  44 

99 

13 

1586 

84 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

02 

MOTLEY 

IC 

3*  01 

100 

50 

2390 

c 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

565a 

02 

MOTLEY 

100 

50 

2280 

BA 

W.  C.  PAILHEVER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

MATAGORDA 

26  42 

95 

58 

6P 

R.  R.  TRAYLOR 

HATHIS 

566L 

07 

SAN  PATRICIO 

28  06 

60 

7A 

ORVAL  W,  SCHUMACHER 

MAUD  1  S 

5667 

0* 

BOWIE 

10 

33  19 

20 

309 

74 

HAZEL  M,  RACHEL 

MAYPEARL 

5695 

ELLIS 

32  19 

97 

01 

532 

c 

MADISON  C.  WILSON 

MC  ALLEN 

5701 

IC 

MIOALGO 

u 

26  12 

13 

122 

7A 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702|  10 

HIDALGO 

26  11 

98 

14 

100 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707 

06 

UPTON 

31  06 

102 

12 

245* 

BA 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

MC  COOK 

57ZL 

10 

HIDALGO 

26  30 

23 

22fi 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

5742 

BANDERA 

13 

15 

1629 

aA 

ALLEN  A.  KfESE 

MC  GHEGOR 

ST57 

03 

MCLENNAN 

1 

3;  26 

97 

25 

716 

ea 

BA 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCRINNEV  3  S 

5766 

COLLIN 

19 

33  10 

37 

599 

HEARD  NAT  SCIENCE  MCWLS 

MC  LEAN  3  E 

5770 

GRAY 

10 

35  14 

100 

33 

2880 

94 

9A 

c 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

9821 

02 

HALL 

10 

34  44 

100 

33 

2100 

6A 

6d 

RAVFORD  E,  HUTCHERSON 

MENARO 

5822 

06 

MENARO 

30  59 

19SI 

6P 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

MENTONE  2  S 

5B2a 

05 

LOVING 

31  41 

103 

36 

2700 

9A 

94 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

5836 

10 

HIDALGO 

11 

26  0* 

97 

54 

75 

7fl 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

5840 

06 

MC  CULLOCH 

31  25 

99 

10 

1**0 

LANNIE  C.  UNOERWOOO 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5847 

03 

BOSOUE 

31  53 

42 

1028 

7A 

MRS.  WANDA  M,  KLD5E 

MERTZON 

5859 

IRION 

31  16 

100 

49 

2180 

84 

84 

R.  E.  KEY 

MEXU 

5869 

LIMESTONE 

31  *1 

96 

29 

529 

BA 

84 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 
MIO  CITY 

9875 

5876 

i\ 

ROBERTS 

10 

35  42 
33  50 

100 
95 

38 
31 

515 

74 
74 

" 

LAURENCE  R.  B£HRY 
MRS.  MARTHA  A.  ODWDY 

MMIDLANO  WSO            R 

5890 

MIDLAND 

31  56 

102 

12 

2891 

MIO 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIDLAND  4  ENE 

5B91 

MIDLAND 

32  01 

102 

01 

2740 

7P 

CULF  REFINING  CO 

MINEOLA  7  SSW 

5954 

04 

SMITH 

12 

32  35 

95 

33 

469 

74 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  8  ENE 

5956 

04 

WOOD 

12 

32  43 

95 

22 

387 

6P 

6P 

DAN  H,  LINDLEY 

MINERAL  WELLS  ISSH 

5957 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

96 

07 

B90 

c 

SW  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

595B 

PALO  PINTO 

32  47 

9B 

04 

934 

MID 

MlO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION  4  W 

5972 

10 

HIDALGO 

26  13 

96 

2<i 

133 

74 

74 

BATES  POWER  PLANT 

MOBEETIE  2  S 

5967 

WHEELER 

35  31 

100 

26 

3615 

6P 

E,  E.  GRAY 

MOLINE 

5996 

0< 

LAMPASAS 

31  23 

96 

19 

1*00 

: 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999 

31  34 

102 

54 

2640 

9P 

9P 

DEE  RDOK 

MONTGOMERY 

6024 

MONTGOMERY 

14 

30  23 

42 

332 

TA 

NORMAN  D.  BRANCH 

6058 

BOSQUE 

32  01 

756 

74 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MICl 

6060 

03 

ERATH 

32  23 

98 

LO 

1090 

"") 

MRS  H  MAXINE  KNIGHT 

MORSE 

6070 

01 

HANSFORD 

36  04 

101 

29 

31B0 

6i 

MRS  POBIN  D  MINK 

MORTON 

6074 

01 

COCHRAN 

33  43 

102 

49 

37*0 

74 

TA 

N.H.  STEEO 

MOUNT  LOCKE 

6104 

JEFF  OAVIS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  Slate  Climatolo- 
gist,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE..  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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1.92 

5,64 
.60 

6,00 
,58 

4.35 

1,82 
4,64 
3,78 
.75 
5.56 

4.80 
9.60 
2.69 
3.62 
4.15 

2.91 
4,65 
3,27 
4.75 
6,17 

6,01 
3,11 
3 

4,44 
.98 

9.12 

7.50 

4.82 

.49 

1.90 
1.95 
4.99 
1.94 
2.20 

1.78 


6.92 
12.78 
B.71 
8.82 
1.96 

3.41 
6.78 
9.18 
4.49 
6,67 

7,98 
11.47 
7.84 
9.25 
2.38 

1,95 
6,60 
6,24 
7.44 
1.91 

12.50 

8.94 

5.75 

.42 

16, 


3,90 
1.73 


2.40 
1.79 


3,80 

,65 

1,40 


6,92 

7,14 
•  12 


5.88 
.16 


7.25 
4.02 


1.20 

1.39 

1.76 

.58 

.92 

.90 

1.63 

2.21 

.92 

.95 

1.30 
.37 

2.10 
.23 
.99 

.90 
2.39 
2.10 

.23 
1.85 

2.56 
.95 

1.10 

.97 

1.02 

.82 
1.70 
1.09 
2.08 
1.59 

2.22 

1.04 

1.02 

1.75 

.42 


2.30 

1.60 

.24 


1.20 

1.62 

.95 

.35 

1.24 

1.36 


1.67 
4.55 
2.00 
2.01 
.86 

1.15 
1.87 
3.71 
1.77 
1.38 

3.76 
3.92 
1.90 
2 
.63 

.50 
1.83 
2.92 
2.69 

.42 

6.20 
1.5C 
1.24 

.13 
4.6! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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con«„u«i                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Temperature 

Precipitation 

is 

1 

l»5 

1 

1 

1 

• 

a 

s 

No.  ol  Day 

3 

«  1 

1 

1 

1 

• 

a 

Snow.  Sl«el 

N 

o.  ol  Daya 

SUtlon 

Max. 

Mln. 

1 

II 

• 

• 
o 
2 

s 

i 

8 

8 
§ 

s  t 

si 

Si 

li 

TRUSCDTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

87.5 

S9.6 
88. 3M 
90.5 

66.9 

68.4 
64. 4M 
69,3 

77.2 

79.0 
76. 4M 
79.9 

-  5.8 

100 

101 

99 

2i 
22 
22  + 

98 

57 
55 

61 

3+ 

2 
3 
3 

0 

0 
0 
0 

13 

17 
15 
20 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.81 

4,42 
3.92 

7.61 

5.62 

,77 

,31 
1.32 
4.52 

14 

11 

10 
15 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 

11 

5 

6 

3 

5 

3 

4 

0 

0 
2 
2 

WINTERS  1  NNE 

84.5 

64.6 

74.6 

93 

23 

53 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

7.44 

2.31 

14 

.0 

0 

9 

9 

3 

DIVISION 

76.0 

-  7.6 

6.87 

9.02 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BCLTON  CAM 
BEN8R00K  DAM 

68.2 
89.1 
86.5 
68.6 
68.0 

69.6 
63.5 
69.8 

70.4 
69.0 

76.9 
78.3 
79.2 
79.5 
78,5 

-  7.9 

97 
97 
94 
95 
96 

23 

22 

29* 

2b* 

24 

53 

61 
63 
66 
59 

30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
19 
16 
21 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
9.52 

2.25 
4.66 
2.72 

2.65 

1,92 
1,67 

,67 
2.58 

.90 

24 
15 
13 
27 
26 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
6 
9 
5 

3 

1 
1 
0 
1 
0 

BaNHAM 

BnwiE 

BOYD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

89.0 
69.2 
88.8 
91.0 

70.1 
63.0 
66.1 
67.4 

79.6 
73,6 
77.5 
79.2 

97 

98 

97 

101 

23* 
13 
22 
24 

64 
61 
99 
60 

2  + 
3+ 

0 
0 
0 
0 

17 
18 
19 
20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.97 
4.15 
2.24 
2.13 

.45 

.92 

1.42 

2,30 

1.11 

.78 

14 

6 

25 

7 

,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

8 
4 
6 

7 

2 

1 
1 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEFURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

87.6 

89.3 
S3. 5 
89.0 

68.0 
70.3 
6B.9 
70.0 
73.4 

77,3 
81.0 
79.4 
79.3 
81.2 

-  6.3 

-  3.9 

-  5.7 

-  6.1 

-  3.3 

97 
98 
96 
95 
97 

29+ 
28 
23  + 
29 
22 

61 
66 
63 
62 
68 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
23 
18 
17 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.25 
5.70 
3.32 
2.40 
4.11 

7.94 
3.71 
1.07 
,21 
2,18 

4,29 
1,29 
1.39 
1.20 
2.21 

2 
2 

5 
13 
14 

,0 
•  0 
,0 
■  0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 

s 

5 

7 

2 
2 

1 

1 
1 

DENISDN  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

83.5 
33.8 
86.5 
87. 5M 
87.7 

68.3 
69.9 

67.0 
66. 5M 
67.5 

78.4 
79.4 
76.6 
77. OM 
77,6 

-  5.5 

-  7.3 

96 
95 
95 
96 
96 

24 
23  + 
29 
30+ 
28  + 

59 
64 
99 
58 
58 

30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
16 
10 
12 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.22 
3.93 

2.64 
3.39 
3.27 

2.20 
1.02 

1.98 
2.02 
.61 
1.08 
1.22 

14 
14 
14 
13 
31 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
9 
8 
5 

2 
2 

0 
1 
1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO           R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

63.8 
63.1 
83.6 
87.9 
91.0 

70.8 
70.9 
67.4 
66.5 
69.7 

79,8 
79,5 
78,0 
77.2 

30.4 

-  5.9 

-  6.9 

95 
95 

96 
96 
97 

11 
22 
23 
29 
28 

64 
66 
58 
60 
65 

30 
31* 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
14 
16 
18 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.94 
5.70 
4.32 
1.97 
5.03 

4.02 
1.67 

2.53 
2.63 
2.56 
.53 
1.83 

6 

14 

15 

7 

4 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

4 
9 
6 

2 
2 

1 
0 

2 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

90.7 
«7.0 
89.1 
90.6 
88.2 

67.5 
67.6 
67.8 
70.8 
68.5 

79,1 
77.3 
73.5 
80.7 
78.4 

-  6.4 

98 
94 
97 
97 
95 

23 
28 
24  + 
28  + 

24+ 

62 
62 
59 

64 
60 

31  + 

2  + 

3  + 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
11 
17 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 
4.23 
6.77 
2.80 
3.79 

4.90 

1.30 
,95 

4,15 
2.07 
1.45 

13 
2 
24 
13 
14 

,0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
7 
3 

7 

1 
0 

1 
1 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

87.9 
90.1 

M 
88. IM 
89.7 

67.1 
70.9 

M 
68. 6M 
65.9 

77.5 
80.5 

M 
78, 4M 
77,8 

-  6.2 

-  3.3 

95 
97 
93 

96 

12 
29  + 
29  + 

28 

56 

64 

58 

60 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
21 
9 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
2.03 

9.82 
2.37 

1.94 

1.60 
.41 

3.09 
1.31 

14 
31 

16 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

9 

4 

2 

0 

4 

1 

HILLSRORO 
JACKSBDRO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

88.3 
89. <. 
83.0 
90.5 
83,6 

70.0 
69.4 
70.2 
69.4 
69.9 

79.4 
79,4 
79.1 
80.0 
79.3 

-  5.3 

98 
98 
93 
96 
96 

29 
23 
26  + 
28 
26 

61 
62 
63 
61 
64 

30+ 
2  + 

30  + 

0 

0 
0 

18 
16 
16 
22 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
3.75 
2.35 
2.18 
3.06 

.34 

.88 
1.02 
1,11 

.80 
2.33 

6 

16 

26 

5 

14 

.0 
iO 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
6 
3 

0 

1 
1 
0 

1 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

90. 4 
89.3 
39.4 
88.1 
90.4 

70.3 
69.6 
63.3 
70.3 
69.5 

80.4 
79.5 
78.9 
79.2 
60.0 

-  5.5 

98 
98 
95 
97 
99 

28 
29 
22  + 
29 
28 

65 
64 
61 
64 
63 

30+ 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
20 
20 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,31 
6.00 
4.02 
2.93 
3.06 

4,35 
1.11 

.66 
3.31 
1.69 
1.67 
1,09 

2 

31 

26 

4 

5 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

4 
6 
8 

0 
2 
2 

1 
1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

66.6 
89.5 
88.6 
9o,4 
86,.  4 

70.3 
68.7 
68.6 
68.6 
67.3 

79.5 
79.1 
73.7 
79.5 
76.9 

-  4.6 

94 
97 
95 
98 
95 

29+ 
22  + 
28  + 
24  + 
29 

63 
62 
53 
99 
63 

31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
18 
16 
18 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.91 
8,38 
5.11 
1.11 
2.82 

2.33 

1,37 

2,82 

1,64 

,70 

,69 

14 
24 
12 
14 
2 

.0 
,0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
9 
7 
3 
5 

1 
3 
2 
0 
0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

65.9 
83.9 
66.5 
66.5 

90.2 

66.1 
68.9 
66.7 
65,6 
69.8 

76.0 
78,9 
77,6 
76,1 
80,0 

93 
95 
94 

94 
98 

28 
22 
23 
24 
28 

60 
59 
65 
60 
65 

31  + 

4+ 
30+ 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

17 
6 
9 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 

3.05 
3.37 
7.36 
4.07 

3.23 

1,16 
,87 
1.33 
3.26 
1.11 

14 
24 
13 
13 
2 

.0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

t 
6 
6 

1 
0 

1 

2 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRlNGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

68.2 
68.6 
86.4 
86.7 
90.'. 

67.3 
64.7 
68,0 
69.4 

70.1 

77.8 
76.7 
77.2 
79.1 
80.3 

-  6.6 

-  4.6 

96 

96 
95 
96 
97 

24 
24 
26. 
26 
29+ 

57 
55 
63 
63 
66 

30 
17+ 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
17 
3 
18 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.38 
2.77 
9.33 
2.67 
9,36 

1.77 
3.06 

1.39 
.98 

2.70 
.56 

1.81 

6 
7 
6 
3 

3 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

c 

5 

7 
6 
3 
<i 

2 

0 
2 
0 
2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

89.5 
87.5 
88.6 
69.1 
90.2 

70.6 
67.0 
70.9 
71.9 
69.3 

80.2 
77.3 
79.8 
60.5 
79.8 

-  4.9 

-  8.0 

-  5.0 

97 
96 
95 
97 
96 

26 
23  + 
29+ 
28 
23+ 

65 
61 
65 
67 
62 

1 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
13 
19 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.50 
6.59 
2.10 
2.16 
5.60 

4.47 
5.00 

.48 

2,47 
2.03 
1.19 
1.01 
2.00 

27 
15 

5 

4 

26 

,0 
•  0 
,0 
,C 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
3 

« 
8 

1 
3 

1 

1 
1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

88.3 
39.0 

66,1 
68.5 

78.2 
73.8 

-  6,1 

95 
98 

29 
26 

63 

61 

2 

15 

0 

0 

15 
19 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.19 
1.48 

3.52 

1.54 

.6e 

31 
5 

,c 
,c 

0 

c 

7 
6 

3 

0 

DIVISION 

78.8 

-  6.0 

4.09 

2.16 

,c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
AUGUST 


1971 


Temperature 


Precipitation 


No.  of  DayB 


EAST  TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVULE 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLISPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRQE 
CROCKETT 

DAINGBRFIELO  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLAOEWATER  3  WSW 
GROVETCN 
HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

livingston  2  nne 

longview 
lovelady 
lufkin  faa  airport 

MADISDNVILLE 
MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

WARREN 
WILLS  POINT 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMDRHEa 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSQ 

FA8ENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSF 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO,  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 


94.3 


90.3 

90. <• 


M 
91.9 
90.0 
92.2 
91.3 

90.5 
91.1 
89.7 
90.6 
88.9 

91.4 
88.3 

91.4 
91.1 

92.2 
68.6 
92.5 
91.0 
91.3 

91. 4M 

88.7 

92.3 

87.5 

92.2 

89. B 
91.3 
91,4 
93.0 
88,3 

89.9 
88.7 
87.9 
92.0 
91.8 

89.3 
90.5 
92.1 
89.1 
90.9 


90.7 
88.5 


84. OM 

86.9 

93.5 

94.0 

77.6 


88.4 
88. 2M 
.3 
,5 


87 
88 
90.4 


87.4 
88.8 
92.5 
81.9 

83.2 
91. 5H 
91.1 
74.6 
86.1 


69.3 
66.0 
67,3 


68,5 
72,2 
70,3 
69,1 

71,0 
67.9 
67,3 
62.1 
69.9 

69,2 
66,5 

69.2 
66.8 

71.3 
67.3 
68.9 
67.4 
69.5 

67, 3M 

69,5 

68.9 

67,9 

68,5 

67,6 
68.4 
71.1 
69.4 
68.5 

67.1 
67.1 
67.6 
69.2 
69.1 

67.9 
70.1 
67.2 
68.8 
69.1 

65.6 
65.0 
68,6 
68.9 
67.5 

66.1 
68,5 


58, 6M 

65.9 

59.3 

64,1 

59.2 

58,8 
63. OM 
66.5 
65,4 
62.5 


61,7 
64,4 
66.6 
57.5 

55.7 

64. IM 
67.2 
52.4 
63.4 


81,9 


101  24 


79,8 

97 

22 

61 

76.2 

96 

28 

59 

78.1 

97 

29  + 

62 

M 

94 

27  + 

80.2 

96 

29 

63 

81.1 

97 

28 

66 

81.3 

96 

25 

66 

80.2 

97 

29  + 

62 

80.8 

97 

21 

63 

79.5 

96 

27  + 

59 

78.5 

99 

31 

57 

76,4 

95 

25  + 

58 

79.4 

94 

23  + 

42 

80.3 

100 

27 

62 

77.4 

94 

28  + 

56 

80.3 

97 

23 

61 

79.0 

97 

24 

61 

81.8 

97 

28  + 

67 

76.0 

94 

28  + 

57 

80.7 

-  2.9 

98 

29  + 

63 

79.2 

97 

24 

61 

60.4 

97 

27+ 

61 

79. 4M 

96 

28 

79.1 

94 

28+ 

59 

80.6 

-   .9 

97 

27 

63 

77.7 

94 

24 

59 

60.4 

97 

29+ 

63 

76.7 

-  5.6 

96 

28  + 

59 

79.9 

98 

21 

61 

81.3 

-  2.1 

97 

23 

64 

81.2 

100 

28 

62 

76,4 

-  5.4 

95 

28+ 

60 

78.5 

96 

23 

56 

77.9 

-  5.0 

96 

24 

57 

77.8 

95 

28  + 

59 

80.6 

-  1.8 

98 

24 

62 

80.5 

97 

24 

64 

76.6 

-  4.7 

95 

24 

60 

80.3 

96 

23 

65 

79.7 

96 

23 

60 

79,0 

97 

23 

61 

80,0 

95 

29+ 

64 

76.6 

94 

28 

55 

77.0 

96 

11 

53 

78.6 

95 

28 

59 

80.0 

97 

29 

64 

76.1 

96 

24 

56 

78.4 

96 

24 

59 

78.5 

94 

29+ 

61 

79.4 

-  3.7 

71. 3M 

-  5.7 

90 

22 

5i 

76.4 

97 

14 

57 

76,4 

-  3.7 

102 

23 

50 

79,1 

101 

21 

59 

66.4 

89 

22 

52 

73.6 

97 

31 

53 

75. 6M 

101 

23 

57 

76.9 

95 

28  + 

59 

77.0 

-  3.4 

93 

23 

60 

76.5 

96 

28 

57 

74.6 

98 

24 

56 

76.6 

100 

23 

55 

79.6 

98 

24 

56 

69.7 

92 

23 

52 

69.5 

90 

22 

50 

77. 8M 

99 

23 

56 

79.2 

99 

27+ 

62 

63.5 

82 

31 

40 

74.3 

93 

24 

57 

30 
1 

2  + 
1 

30 
30 

1 
31 

I 

1 

31' 

I 
30  + 

1 
1 
1 
31' 
1 


1 
30 

1 
31  + 

1 
1 
30 
I 
1 

30 

1 
30- 

2 
31- 

1 
18- 
30 

1 
30 

1 

1 

1 

31  + 

1 

1 
31  + 


29. 


3.22 

1.43 
4.02 
2.58 
2.66 

3.74 
4.79 
3.69 
5.91 
2.78 

3.00 
1.98 
2.16 
3.99 
4.91 

2.64 
1.46 

5.05 
4.53 

4.50 
7.46 
2.23 
3.24 
1.50 

3.16 
4.69 
5.19 
6.26 
3.99 

1.42 
3.95 
2.94 
3.56 
4.51 

1.40 
2.66 
2.27 
3.05 
3.90 

3.82 

3.60 
3.35 
1.12 
5.13 

3.50 
4.32 

3.07 
4.42 
2.03 

5.97 
3.20 


4,39 

3.81 
3.56 
2.13 
3.32 

3.15 
4.75 
2.97 
1.59 
1'22 


2.32 

6.50 
2.97 
4.29 

3.15 
7.03 
3.13 
4.29 
3.39 


.31 


4.51 
.58 


1.98 

.36 

1.37 
.47 


2.10 
2.21 


1.04 

1.31 

.68 

.58 

2.43 
3,30 

,92 
1.77 

,73 

1,43 
,68 
1.74 
1.67 
2.50 

.65 

.91 


1.10 
1.72 
1.43 
2.50 
1.42 

.62 

1.50 
.84 
.57 

1.62 

.90 
1,66 
1.34 
2.10 
1.02 

1.44 

1.17 

.98 

.40 

4.12 

1.14 
2.86 
1.52 
2.70 
.70 


1.08 

1.25 

.95 

.55 

1.15 

1.60 

1.70 

.65 

.62 

.60 


.89 
2.68 

1.29 
1.18 

.91 

2.7C 

1.96 

.73 

1.1! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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con„nu.d                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
AUGUST 

197 

1 

Temperature 

Precipitation 

II 

if 

i 

h 

-8 

1 

1 

1 

• 

•a 

a 

No.  o 

D«ys 

1 

& 

• 

& 

Snow,  Sleet 

No.  of  Deye 

SbUan 

M«. 

Mln. 

1 

II 

e 

8 

1 

s 

s 

.'1 
Si 

•:i 

:| 

PfCDS 

PENWELL    1    SSE 

PRESiDIO 

RED    BLUFF    0«M 

S4LT    FL4T    10    ENE 

91.3 

93. 7M 

8B.0 

85.6 

64. B 

67. 9M 

65.6 

63.3 

76.1 

80.8M 

76.8 

74.5 

-    4.7 

102 

101 
98 
95 

23 

23 
22 

31  + 

60 

62 
61 
57 

4  + 

29  + 
3  + 
3  + 

0 

0 
0 
0 

20 

29 

12 

6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.86 

2.25 
4.71 
2.93 

1.04 

1.85 

.94 
3.02 
2.50 

1 

15 
16 

1 

,0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

5 

4 

5 
4 

3 

1 

0 

1 

1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA   BLANCA 

VAN    HDRN 

WINK    FAA    AIRPORT 

84.9 
86. 9M 
86.7 
87.2 
87.5 

64.1 
65. 7M 
59.4 
61.9 
66.4 

74.5 
76. 3M 
73.1 
74.6 
77.0 

93 
95 
94 
95 

97 

23 
22 
23 
23 
22 

58 
58 
53 

48 
61 

3 
3 
2 

24 
19  + 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

7 

12 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
3.07 
2.04 
3.79 
1.45 

1.65 
1.27 

.85 
1.36 

.46 

10 
15 
12 

1 
1 

.0 
,0 

,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 

7 
4 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

YSLETA 

92. 5M 

63. 8M 

78. 2H 

97 

29  + 

60 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.89 

.26 

15 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

75.2 

-    4.3 

3.37 

1.72 

.0 

*         *         « 

Edwards  plateau        os 

AMISTAD    DAM 
BIG    LAKE    NO    2 
BLANCO 
BDERNE 
BRACKETTVILLE 

86.1 
88.1 
88.2 
87.0 
88.2 

68.7 
60.8 
67.3 
66.4 
67.6 

77.4 
74.5 
77.8 
76.7 
77.9 

-  5.3 

-  4.6 

93 
96 
96 
93 
93 

28 

27+ 
25 
29  + 
28  + 

64 
55 

64 
62 
61 

12 
3+ 

16  + 
16  + 

1 

0 
2 

0 
0 
0 

9 

14 
18 
12 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.35 

4.31 

10.03 

15.25 

11.50 

7.75 
12.94 

3.70 
1.40 
1.31 
5.45 
4.20 

14 
2 

27 
12 
10 

,0 
.0 
•  0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

12 
8 
9 

4 
2 
10 
7 
5 

3 
2 
3 

4 
4 

BRAOY    2    NNW 

BURNET 
CAMP    WOOD 
CARTA    VALLEY 
COPE    RANCH 

8<).3 
88.1 
87. 9M 
85.4 
6<i.9 

64.9 
67.0 
66. BM 
65.9 
63.4 

74.6 

77.6 
77. 4M 
75.7 
74.2 

92 
95 
92 

91 
94 

24 

28 

26+ 

23 

23 

60 

61 
64 
61 
56 

20+ 
3 

17  + 

18  + 
4  + 

0 
0 
0 
0 
3 

7 
13 
12 

7 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.04 
2.07 

16.17 
9.15 
3.33 

3.11 
.58 
4.90 
2.01 
1.14 

2 

13 

11 

11 

2 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

6 
9 
9 

6 
1 
6 
5 
2 

4 
0 
5 

4 

1 

DEL    RIO    WSO 
EDEN    1 

ELDORADO    11    NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON    CITY 

87.6 
85.8 
82.9 
86.4 
88.5 

69.5 
65.5 
63.1 
66.5 
67.8 

78.6 
75.7 
73.0 
76.5 
78. 2 

-    7.2 

93 
95 
92 
93 
95 

27+ 

23 

29 

29  + 

30  + 

66 
59 

57 
62 
63 

11 
3 

6  + 
9  + 
1 

0 

1 
1 

0 
0 

12 
9 

6 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.10 
4.11 
9.1U 
10.15 
6.97 

4.58 

2.76 
1.38 
3.40 
3.12 

1.34 

11 

11 

2 

13 

5 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 

9 

12 

9 

4 
2 
5 
5 

6 

3 
1 
3 
3 
2 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

87.3 
86.1 
86.4 
87.6 
88. 4M 

64.5 
66.3 

64.5 
65.0 
67. 6M 

75.9 
76.2 
75.5 
76.3 

78. OM 

-  5.4 

-  7.3 

96 
93 
98 
97 
95 

23 
26 
21 
29 
27  + 

60 
60 
60 
58 
64 

19 
2 

19  + 

1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
U 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.60 

11.25 

16.64 

2.45 

8.61 

14.79 
.45 

1.65 

3.32 

6.14 

.60 

11 

13 

13 

2 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

10 

6 

7 
6 
4 
2 

3 

4 

4 
0 

LEAKEY    NO    2 

LLANO 

MASON 

MC    CAMEY 

MEDINA 

BB.l 
86. 5M 
87.5 
87.3 

64.5 
64. IM 
65.9 
64.5 

76.3 
75. 3M 
76.7 
75.9 

-    9.0 

97 

96 
94 

26 

23 

26 

60 
60 
58 

61 

19 
19  + 

3 
28  + 

0 
0 
0 
0 

16 
12 
11 
14 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

5.55 

9.50 
2.62 

20.14 

3,83 

1.40 
2.09 
1.30 
9.86 

13 
2 

15 
13 

.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

9 

12 

5 

10 

4 
8 
1 
6 

2 
3 

1 
4 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT    ROCK 
PANDALE 

85.0 
84. 2M 
83.5 
86.9 
86.7 

63.0 
63. 5M 
64.2 
65. 1 
67.1 

74.0 
73. 9M 
73.9 
76.0 
76.9 

92 
92 

90 
95 
94 

23  + 
22 
27+ 
23 

26  + 

56 
56 
59 
58 

60 

19  + 
4 
3 
3 
3 

0 
0 
2 
0 
0 

6 

8 

4 

11 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.95 

17.04 

10.43 

6.14 

6.94 

5,03 
4,40 

2.33 
8.35 
3.65 
1.45 
2.30 

5 
12 
15 
13 

2 

,0 
.0 
iO 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
6 
8 
8 

6 
5 
1 
5 
5 

2 
5 
4 
3 
2 

RANKIN 

ROBFRT    LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN    ANGELO    DAM 

SAN    ANGELO    WSO                             R 

85.3 
86. 3 
83.9 
83.6 
84.3 

64.4 
65.7 
65.2 
65.2 
66.4 

74.9 
76.0 
74.6 
74.4 
75.4 

-    9.7 

94 
94 
95 
91 
91 

22 
24 
29 

30  + 
23  + 

57 
59 
61 
58 
59 

3 

4+ 

6 

3 

3 

0 
0 
0 

1 

0 

8 
8 

7 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.69 
4.04 
8.67 
7.39 
8.13 

6.86 

1.60 
1.36 
2.61 
2.05 
2.04 

15 
2 

11 
11 
10 

.0 
,0 
iO 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
9 

7 
10 

3 
4 
5 

6 

5 

2 

1 
4 
2 
3 

SAN    SABA 
SONORA 

STERLING    CITY 
UVALDE 
WATER    VALLEY 

86.1 
86.4 
85.8 
88.7 
84.1 

68.0 
63.1 
66.0 
67.1 
64.1 

77.1 
74.8 
75.9 
77.9 
74.1 

95 
94 
94 
95 

94 

29  + 

23 

31 

26 

22 

64 
59 
52 
64 
58 

31  + 

6  + 

3 
28 
12  + 

0 

1 
1 

0 
2 

14 

13 

9 

17 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.20 
6.02 
3.90 
9,45 
7.01 

2,13 

.97 
2.48 
1.45 
3.35 
1.64 

14 

15 

2 

2 

2 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
6 
10 
6 

5 

4 
3 

6 

6 

0 

4 
1 
3 

4 

DIVISION 

75.9 

-    7.2 

8.36 

6.33 

,0 

*         *         * 
SOUTH    CENTRAL                  07 

ARANSAS    WL    REFUGE 

AUSTIN    WSD                                       R 

8EEVILLE    5    NE 

BRENHAM 

CANYON    DAM 

69.6 
90.8 
92.6 
88.9 

72.8 
71.3 
71.1 
69.6 

81.2 
81.1 
61.9 
79.3 

-  3.5 

-  3.0 

-  2.5 

97 
96 
98 
99 

28 

1 
29+ 

9 

69 
66 
66 
65 

4+ 
6 

I 
3  + 

0 
0 
0 
0 

21 
24 
25 
19 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.69 
9.09 
4.27 
5.58 

3.75 
6.89 
1.39 

1.72 
3.45 
1.88 
1.51 

4 
3 
5 
2 

,0 

,c 

.0 

,0 

c 

G 
0 

c 

t 
9 

e 

ic 

3 
3 

1 
2 

CHAPMAN    RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS    CHRISTI 

CORPUS    CHRISTI    WSO                 R 

CUERO    3    E 

90.3 
92.8 
90.5 
90.6 
92.3 

72.9 
69.9 
77.6 
74.7 
71.6 

ei.6 
61.4 
84.1 
82.7 
82.0 

-    1.5 

95 
97 
96 
94 

97 

27 
29  + 
27 
26  + 
24 

68 
67 
72 
71 
68 

7 
19+ 
6* 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 
23 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.34 
7.56 

17.76 
8,32 
5.33 

4.55 
5.55 

3.58 

2.05 

7.ec 

3.0C 
1.81 

3 
5 
2 
2 
3 

.0 
.0 
•  0 

,c 

,0 

0 
0 

c 

c 

0 

t 
1 
I 

7 

e 

4 
3 
3 
3 

3 

ELGIN 

flatonia  2  w 
floresville 
goliao 
gonzales 

91.5 
92.3 

91.0 
91.9 

91.0 

70.9 
70.5 
72.9 
71.7 
70.2 

81.2 
61.4 
82.0 
81. 8 
80.6 

-    3.2 

98 
96 
96 

97 
97 

28 
28 
26 
24 
29 

67 
65 
69 

67 
67 

31  + 
5  + 
5* 

18 
18  + 

0 

c 

0 
0 
0 

24 
24 
23 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.99 
6.22 

4.84 
7.00 
5.92 

3.84 

4.42 
3.49 

1.06 
3.40 
1.65 
1.22 
2.8f 

7 
4 
5 
4  + 

4 

.0 
,0 
,Q 

,0 

•  c 

a 

0 

c 
c 

0 

! 

7 
6 
7 

e 

2 

2 
2 

4 
1 

hallettsville 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLF 

92.4 
8B.6 
94.0 
91.3 

70.7 
69.8 
67.2 
72.0 

81.6 
79.2 
80.6 
61.7 

-  2.9 

-  5.8 

97 
94 
99 
95 

28  + 

30  + 
30+ 

29  + 

67 
64 
60 
69 

3 
12 

7 
6 

0 

0 
0 
0 

26 
18 
26 
25 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

9.85 

16.94 

5.26 

6.96 

14.72 

4.1C 
4.4< 
1.63 
2.71 

4 

13 

3 

3 

,1 
,( 
,( 

c 
( 

0 

( 

11 
1 

; 

; 

2 
5 

3 
2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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.1  ilDL 

JMM 

j\iMi 

CiLJ 
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-iii 

\iJ 

UXN 

t 
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u 
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Al 

A 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

|z 

1 

, 

I 

1 

No.  o 

Days 

1 

1- 

J 
Iz 

li 

>• 
Q 
• 

• 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Suilan 

Mix. 

Min. 

3 

as 
So 

1 

s 

• 
1 

2 

"5 

Si 

Si 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

91,9 
90.2 
89.8 
92.5 
90.9 

71.3 
71,0 
70.0 
70.9 
68.7 

81.6 
80-6 
79.9 
81.7 
79.8 

-    5.4 

98 
98 
96 
97 
97 

25  + 
26 
27  + 
27  + 
27+ 

68 
67 
66 
67 
65 

17 

1 
18  + 

5 
28  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

24 
21 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.35 
3.18 
5.48 
6.24 
9.24 

3.56 

1.38 
1.30 
1.38 
2.31 
2.51 

27 
6 
4 
3 

12 

iO 

■  9 

•  0 

•  0 

■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

7 

7 
7 

3 

3 
4 
4 
6 

2 

1 
2 
4 
3 

NEW  BRAUNFELS 

NIXCN 

RED  ROCK 

REfUGIQ 

RQBSTDWN 

90.7 
90.9 
90.1 
92. « 
91.6 

71,7 
71.0 
70.1 
72.6 
73.9 

81.2 
81,0 
80.1 
61. i 
82,8 

-  4,1 

98 
96 
96 
97 
97 

30+ 
24 
26  + 
28  + 
23 

67 
66 
65 
69 
68 

2 
2 

17 
8+ 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
25 
23 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.34 
7.20 
5.15 
7.90 
17.62 

6.26 

2,51 
3.76 
1.20 
2.69 

11.00 

3 
2 
4 
5 
3 

iO 
.0 
.0 
.0 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

11 

8 
6 

6 
3 
5 
5 

4 

3 
3 

2 
2 
3 

ROCKPORT 

SAN  ANTHNIO  WSO          R 

SAN  MARCQS 

SEALY 

SECUIN 

89.9 
89.5 
89.5 
91.8 
90.8 

75.3 
72.8 
69.3 
69.1 
72.3 

82.6 
81.2 
79.4 
80.5 
81.6 

-  2,6 

•  4,4 

-  3.9 

-  2.7 

93 
94 
96 
97 
96 

28  + 
28  + 
29+ 
28 
28* 

70 
67 
66 
66 
67 

7+ 

9 

1 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
23 
22 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.71 
9.42 
6.70 
7.72 
8.91 

7.06 
4.57 
4,46 
6.89 

4.59 
2.38 
2.28 
2.43 
2.30 

6 
3 
4 
4 
3 

.0 
.0 
iO 
iO 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 
8 
7 

10 

4 
8 
5 
4 
5 

2 

4 
1 

4 
4 

SINTON 
SMITHVULE 
SDMERVILLE  0AM 
WASHINGTON  STATE  PARK 

yoakuh 

90.5 
89.6 
91.9 
92.3 
92.2 

73.4 
69.5 
69.8 
69.9 
70.9 

82.0 
79.6 
80.9 
81.1 
81.6 

-  5.8 

97 
97 
98 
100 
97 

28  + 

29 

26+ 

24 

28+ 

69 
63 
65 
66 
67 

3 
3 

1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
23 
24 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.33 
2.87 
2.75 
4.76 
10.33 

•  43 

2.96 
1.32 
.97 
1.51 
6.34 

3 

4 

27 

25 

4 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 

7 
3 

3 

2 
2 
6 
3 

2 
1 
0 
1 
3 

DIVISION 

81.2 

-  3.5 

7.56 

4.99 

•  0 

*    •    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

90.7 
91.2 
90.3 

91.3 

71.4 
72.0 
69.8 

73.0 

81.1 
81.6 
80.1 

82.2 

-  2.2 

95 
96 
95 

97 

29 
26 
29  + 

16+ 

68 
61 
66 

69 

26 
26 

26  + 

1 

0 
0 
0 

0 

23 
23 

21 

24 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.87 

7.12 

11.25 

2.94 

6.43 

-  1.27 

1.92 
2.46 
3.80 

1.43 

26 
5 

6 

4 

.0 
■  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

0 

3 
9 

10 

6 

4 
6 
5 

1 

1 
2 
4 

1 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREFPORT  2  NW 

91.4 
90.9 
93.1 
93.9 
90.8 

68.3 
72.7 
68.2 
71.7 
74.0 

79.9 

81.8 
80.7 
82.8 
82.4 

-  1.6 

98 
95 
98 
99 
96 

24 

28+ 

26 

15 

29 

64 
70 
66 
70 
71 

31  + 
17+ 
30  + 
26  + 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
27 
28 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.52 
8.86 
6.20 
7.64 
9.35 

4.35 
3.02 

1.52 

2.05 
2.61 
1.90 
1.97 

3 
24 

6 
24 
30 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 

7 
10 
9 

4 

7 
5 

5 
7 

1 
3 

1 
2 
4 

GALVESTON  WSO             R 
H3UST5N  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

87.2 
89.8 

92.5 

91.1 

77.8 
71.0 

67.9 
74.2 

82.5 

80,4 

80.2 
82.7 

-  .8 

-  2.1 

-  2.8 

-  1.1 

93 
94 

93 
95 

28 
23 

IB 
28  + 

70 
67 

61 
71 

1 
18 

29 

17  + 

0 
0 

0 
0 

5 
22 

25 
25 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.61 
6.95 

5.66 
5.71 

-   ,78 
2.94 

1.65 
1.47 

1.20 
1.90 

2.41 
1.82 

3 

10 

3 
5 

•  0 
iO 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

7 
3 

9 

7 

3 
4 

3 

4 

1 
3 

1 
3 

NEW  GULF 
ORANGE  <.  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

90.8 
88. 3 
89.6 

91.7 
90.0 

71.9 
70.8 
74.6 
63.8 
72.7 

81.4 
79.6 
82.1 
77.8 
81,4 

-  5.1 

9i 
93 
95 
97 
95 

28  + 
28 
28  + 
29+ 
16 

69 
67 
71 
60 
68 

26 
31  + 
17  + 
14 
26* 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
18 
20 
24 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.87 
7.24 
5.09 
6.52 
7.96 

2.86 

2.33 

1.93 
1.52 
1.60 
2.67 

5 
4 
4 
6 
3 

.0 
.0 
iO 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
7 
9 
9 

4 
4 
4 
5 

5 

1 
3 
2 
2 
3 

PORT  ARTHUR  WSO           X 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

83. <> 
91.9 
90.5 
90.8 
91.0 

70.2 
76.2 
78.0 
71.4 
70.5 

79.3 
84.1 
84,3 
81.1 
80,8 

-  3.0 

-  2,5 

93 
97 
98 
95 
96 

27 
16 
17  + 

28  + 

29  + 

66 
73 
73 
67 
60 

1 

9  + 

29  + 

9 

1 

0 

I 

0 
0 

13 
25 
23 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.56 
8.48 
4.70 
8.23 
4.59 

5,07 
4.46 

6.08 
2.55 

1.94 
2.05 

1.74 

4 
3 
6 
5 
5 

.0 
iO 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
5 

7 
9 

5 

6 

4 
5 
4 

2 
3 

1 
3 
1 

VICTORIA  WSO              R 

91.5 

73.5 

82.5 

-   ,9 

95 

28  + 

71 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

4,01 

.86 

1.12 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

81.4 

-  1,8 

6.62 

2.14 

.0 

*    *    « 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

93.3 
93.2 
93.4 
89.3 
91.6 

72.0 
69.7 

68.1 
71.5 
71.0 

82,7 
81.5 
80,8 
80.4 
61.3 

-  6.1 

99 
97 
97 
95 
98 

IB 
23 
31  + 
28+ 

1 

69 
67 

64 
68 
66 

8 

12+ 

27+ 

18 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
28 
27 
21 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.05 
12.62 

9.05 
12.46 

7.13 

2.66 
10.15 

1.75 
2.70 
6.50 
6.00 
2.70 

3 
2 
2 

2 
14 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
10 
7 
t 
6 

3 
7 
3 
5 

4 

2 
6 
1 
5 

2 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

90.5 
90.1 
90.4 
89.4 
88.3 

70.8 
72.3 
71.0 
69.5 
70.0 

80.7 
81.2 
80.7 
79.5 
79.2 

-  6.3 

-  8.1 

96 
96 
96 
96 
95 

26 
27+ 
27  + 
28 
28 

66 
68 
68 
64 
67 

5 

5 
3 

4 

12  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
23 
22 

19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.95 

8.47 

11.48 

8.32 

7.16 

6.55 
4.82 

2.25 

4.60 
2.95 
2.86 

1.77 

5 

2 
2 
3 

11 

iC 
.0 

•  c 

•  C 
iO 

0 
0 
0 

0 
0 

7 

7 
9 

e 

8 

3 
3 

e 

4 

4 

3 
2 
5 

4 
4 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

91. BM 
94.7 

93.8 
90.9 

67. 7M 
72.7 

71.6 
69.5 

79. 8M 
33.7 

82.7 
80.2 

-  6.5 

99 

100 

100 
96 

27+ 
27+ 

22  + 

27+ 

63 
69 

63 
66 

18+ 
7  + 

28  + 

30  + 

0 
0 

0 
0 

24 
26 

29 
24 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.62 

4,27 

5.40 
4.73 

1.72 

.95 

1.45 

2.00 
1.72 

3 

7 

5 
6 

iO 

.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 

0 

5 

3 

4 
7 

4 

3 

4 
4 

0 
1 

3 
1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

92.8 
95.7 

91.5 

91.2 

71.7 
67.6 
72,3 

67.8 

82.3 
81.7 
91,9 

79.5 

98 

101 

97 

98 

28  + 
27  + 
27 

27  + 

63 

60 
67 

65 

30 

7 
2 

12  + 

0 
0 
0 

0 

25 
27 
24 

24 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3.57 

8.83 

10.00 

9.31 

1.78 
2.20 
5.64 

2.20 

6 

14 
2 

14 

.0 
■  0 

.0 

iO 

0 
0 
0 

0 

2 

10 

7 

8 

2 

6 

4 

2 

3 

2 

4 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

90.7 
94.7 
92.3 

70.6 
71,5 
71.7 

30.7 
83.1 
82.0 

98 

100 

99 

27 
24 
26 

65 
69 
65 

4 
29 

18 

0 
0 
0 

24 
27 
26 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
0 
0 

7,96 
4.17 
4.86 

2.6! 
1,86 
1.33 

4 

6 

30 

.0 
.0 

.c 

0 
0 
0 

9 

2 

2 

4 
2 
2 
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ConUnuad 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ZAPATA 

DIVISION 

•    *    * 
LOWER  VALLFY 


BftQMNSVILLE  WSO 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION  <.  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACD  2  E 

DIVISION 


TEXAS 

AueusT 


1971 


Temperature 


92.3 

94.0 
93.3 
94.1 

9J.1 
S6.1 
93.6 
92,9 

94.1 


72.1 
73,6 
70.6 

72.7 

75.1 
71.1 
7*.  3 
72.5 


84.2 
SI.-. 


63.0 

83.1 
83.5 
62. (> 

83.9 
61.6 
82.4 
83.6 
83.3 

83. 0 


-    1.9 


103 


26 


18h 


No.  of  Days 


Precipitation 


3.71 
7.23 


2.46 
3.04 
3.63 

1,79 
3,03 
6,14 
4.09 
2.56 

3.27 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
OUANAH  5  SE 


LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  LOCKE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MEDINA 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHAMROCK  RADIO  KBYP 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ROBSTOWN 


104 

DATE 

23 

40 

DATE 

29* 

20,14 

.42 

11.00 

DATE 

03 

.13 


,13 

3,14 
,11 
,71 


.66 

.95 

1.30 

.81 

.84 
2.10 
1.28 

.80 


.si 


No.  ol  Days 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  weather  was  unusually  cool  and  wet. 
With  the  exception  of  the  extreme  northern 
Panhandle,  the  Lower  Valley  and  Galveston  Island, 
all  sections  received  above  average  rainfall. 
Through  the  central  portions  of  the  State,  from 
the  upper  Red  River  Valley  southward  to  the 
middle  Rio  Grande,  monthly  totals  exceeded 
the  August  average  by  as  much  as  400  percent. 

Torrential  rains  in  south  Texas  the  first  week  of 
the  month  caused  flooding  along  the  upper,  middle, 
and  lower  Nueces  River  that  resulted  inO. 5  million 
dollars'  damage  to  property  and  crops.  A  deluge 
of  11.00  inches  fell  at  Robstown  within  a  24- hour 
period.  Rains  of  10  to  15  inches  and  more  fell 
in  the  Texas  Hill  Country  west  of  San  Antonio  be- 


tween the  10th  and  14th,  and  caused  flooding  of  the 
Medina,  Nueces,  Frio,  and  Sabinal  Rivers  and  their 
tributaries.  Flood  damage  to  property  and  crops 
was  estimated  at  $1.0  million  or  more. 

Monthly  mean  temperatures  were  below  average 
in  all  sections  except  a  few  coastal  areas.  Both 
Austin  and  San  Antonio  experienced  the  coolest 
August  since  1908.  The  high  temperature  of 
only  93°  at  Del  Rio  was  the  lowest  maximum  ever 
recorded    there    during    the    month   of   August. 

The  generous  rains  helped  to  ease  the  severity 
of  the  drought  in  all  sections  of  the  State.  The 
most  substantial  improvement  came  in  south 
Texas. 


Robert  Orton 
Climatologist  for  Texas 
Airport  Administration  Building 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

AUGUST 

1971 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

O 

H 

1 

2  1  3 

4  1  5 

6 

7 

e 

9 

10 

n 

12 

13  1 

U   IS 

le 

17 

le  {  19   20   21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  I  29   30 

31 

HIGH  Plains      oi 

ABERN&THY 

».22 

.34 

T 

.22 

.20 

.03 

.10 

.06 

.06 

.10 

.04   .10 

.75 

.29 

.27 

.54 

.09 

1.03 

ACKERLY  I  KSk 

A.  BO 

.20 

.60 

.60 

.70 

1.50 

.30 

.20 

.50 

AMARILLO  NSO           //R 

3.33 

T 

r 

.22 

.46 

.33 

.02 

.42 

.26 

T 

.01 

T     .31 

.06 

1.20 

T 

ANDREUS 

A.06 

.25 

T 

.67 

.04 

.02 

.65 

.22 

1.39 

.51 

T 

.11 

•IC  SPrINC 

A. 90 

.64 

.33   .02 

.47 

.53 

1.76 

.73 

.02 

.03 

.07 

.02   ,08 

.12 

.08 

gOOKER 

2.62 

.21 

.30 

.17 

.07 

.07 

2.00 

eORGER  3  W 

1.27 

.01 

.01 

T 

.44 

T 

.22 

.01 

.58 

T 

T 

BRAVO 

2.33 

.12 

.44 

.92 

.26 

.26 

.02 

.26 

.03 

.02 

T 

•ROHNFIELD  NO  2 

3.32 

.26 

T 

.05 

.06 

.03 

.04 

.01 

.67 

T 

.07   T 

.90 

.33 

.12 

.26 

.28 

T 

.02 

eULER  «  NNH 

.«A 

.03 

.26 

T 

T 

.23 

.06 

.06 

•UNKER  HILL  i    N 

2.62 

.52 

.38 

.75 

.10 

.56 

.31 

CANADIAN  1  ENE 

3.1A 

.17 

.57 

.01 

.02 

.02   ,72 

1.63 

CANYON 

5.23 

.02 

.02 

.70 

1.49 

.05 

.03 

.67 

.04 

2.21 

CHANNINC  NO.  2 

1.66 

.33 

.26 

.17 

.92 

CLAUDE 

1.92 

.53 

.26 

.07 

.03 

.95 

.08 

COLDHATEIl  3   M 

1.03 

.12 

.47 

.23 

.21 

CONLEN 

.75 

.60 

.15 

CRQSBVTON 

5.6* 

.31 

.04 

.43 

T 

.07 

.77 

T 

.36 

.22 

.16   ,40 

.68 

.04 

T 

.06 

1.30 

.44 

.04 

.10 

DALHART  FAA  AIRPORT 

.60 

T 

.17 

.37 

T 

T 

T 

T 

.06 

DARROUZETT 

3.A2 

.95 

.15 

.90 

1.00 

.16 

.16 

.03 

.05 

.02 

DIBMITT  6  E 

5.96 

.19 

.12 

2.10 

.17   .26 

.84 

1.66 

.37 

.05 

DIMNITT 

6.00 

.10 

T 

2.10 

T 

.05 

.20   .27 

.60 

.70 

1.72 

.06 

DUMAS 

.56 

.04 

T 

T 

.02 

.08 

.23 

T 

.01 

.09 

.06 

.05 

T 

FLOYDADA 

A. 35 

.01 

.60 

.95 

.06 

.21 

.20 

.22 

.20 

.87 

.03 

.06 

.06 

.56 

.10 

.01 

.13 

FLDYOADA  '  SE 

A.A9 

.04 

.31 

.07 

.81 

.37 

.22 

.38 

.67 

.63 

.96 

.03 

FOLLETT 

1.62 

.90 

.12 

.35 

.03 

.11 

.27 

.04 

FORSAN 

5.36 

1.08 

.96 

.72 

.35 

T 

1.66 

.21 

.04   .36 

T 

FRIONA 

».6» 

.04 

2.35 

.03 

T 

T 

.63 

1.29 

.05 

.05 

GARDEN  CITY  1  E 

3.76 

.90 

.02 

.28 

.07 

2.10 

.03 

.33 

.05 

GRUVER 

.75 

.05 

.23 

.03 

.10 

.04 

.17 

.06 

.05 

HART 

A. 31 

.32 

T 

.14 

1.46 

.02 

.04 

T 

.16 

.01 

.04 

2.12 

T 

HARTLEY 

.AB 

.20 

.18 

.06 

.04 

HEREFORD 

5.56 

.07 

.11 

.16 

1.35 

.10 

.09 

T 

.16 

.45 

1.85 

1.22 

HICCINS 

2.46 

1.11 

.36 

.99 

HITCHLAND  6  SSM 

1.10 

.21 

.50 

.03 

.26 

.10 

LAHESA  1  SSE 

A. 60 

.10 

.02 

.65 

.05 

.31 

.25 

.04  2,56 

.25 

.25 

.21 

.05 

.06 

LCNORAH 

. 

. 

. 

.     . 

> 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

_ 

. 

. 

. 

-     -     . 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

-     >     - 

_     , 

LEVELLAND 

5.60 

.17 

.05 

.18 

.09 

.59 

.75 

.39 

.40   .04 

.95 

.94 

.24 

.60 

.41 

LIPSCONI 

2.69 

.37 

1.10 

.02 

.52 

.21 

.27 

IITTLEFIELD  NO.  2 

3.62 

.16 

.08 

.97 

.15 

.05 

.13 

.08 

.01   .06 

.56 

.03 

.45 

.62 

.05 

LOOP 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_ 

- 

. 

, 

, 

, 

. 

-     .     . 

. 

L0REN20 

3.03 

.53 

.11 

.21 

.51 

.31 

.06 

.21 

.19   .32 

.41 

.15 

LUBSOCK  WSO             R 

♦  .15 

.38 

.08 

.05 

.02 

.06 

T 

.34 

.30 

.05  1.02 

.22 

T 

.03 

.97   .56 

.05 

HC  LEAN  3  E 

2.91 

.16 

.41 

.62 

.12 

.06 

.60 

.04   ,50 

HIAHI 

A. 65 

.65 

.20 

.04 

1.70 

1.41 

.02   ,60 

.08 

.08 

.07 

NIDLAND  KSO            //R 

3.27 

.97 

T 

T 

.15 

T 

.03 

T 

T 

.28  1,09 

.75 

T 

HIDLAND  «  ENE 

A. 75 

.75 

.35 

.17 

.94  2.06 

.26 

.04 

.16 

HORSE 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

.     >     . 

- 

. 

. 

NORTON 

6.17 

.26 

1.55 

.70 

.30 

.02 

,62 

.25 

.71 

.06 

.50 

.02 

.06 

1.12 

NULESHDE  1 

6.01 

.08 

.02 

2.22 

.06 

.08 

.18 

.02 

.06 

.12 

2.16 

.64 

.34 

.02 

.01 

NOTLA  3  SE 

3.06 

.69 

.21 

.07 

1,38 

.01 

.30 

OLTON 

3.11 

.01 

.03 

.10 

T 

1.04 

.03 

.05 

.45 

.09 

.33 

T     ,03 

.05 

.19 

.13 

.52 

.06 

PAHPA  NO.  2 

3.0A 

.07 

.74 

.63 

.09 

.16 

T 

T 

1.02   ,09 

.14 

.10 

T    ! 

PANHANDLE 

A.AA 

.03 

1.75 

.35 

.23 

.02 

.55   ,01 

.10 

.65 

.73 

PERRYTON  5  NNE 

.98 

.01 

.01 

.41 

,06 

.42 

.07 

T 

T 

PERRYTON  10  HNM 

1.89 

.60 

.07 

.61 

.08 

.09 

.40 

.04 

PLAINS 

5.12 

.27 

.10 

.32 

T 

.46 

.72 

.05 

.09 

T 

.08   T 

1.20 

1.09 

.13 

.61 

T 

PLAINVIEH 

- 

. 

- 

- 

-     -     - 

- 

. 

- 

.    .    - 

, 

QUITAOUE  I  E 

4.7* 

.06 

.33 

1.06 

.06 

.43 

1.77 

.11 

.41 

.49 

SEHINDlE 

7.50 

.95 

T 

T 

.25 

1.22 

.41 

1.38 

.03 

.15   .02 

2.30 

.79 

T 

SILVERTON 

A. 62 

1.10 

.05 

.18 

.10 

.18 

.15 

.0! 

.53 

.38 

1.60 

.50 

SLATON  5  SE 

A. 88 

1.02 

.03 

.30 

.02 

.25 

T 

.13 

.21  1.07 

.14 

1.26 

.43 

SPEARMAN 

.49 

.16 

.05 

.04 

.24 

STRATFORD 

1.90 

.59 

1.20 

.06 

.05 

SUNRAY  A  SW 

1.95 

.02 

.02 

.15 

.14 

1.62 

T 

T 

TAHDXA 

4.59 

.09 

.03 

.28 

T 

.22 

.36 

.29   .95 

.36 

.13 

.61 

.30 

.95 

T 

TASCOSA 

2.05 

T 

T 

.09 

.35 

.12 

.03 

.75 

T 

.60   .11 

TUIIA 

1.54 

T 

.01 

.06 

.14 

.11 

.27 

.02 

.35 

.04 

.11 

.29 

.14 

UNBARCER 

4.24 

T 

.77 

.25 

.71 

T 

.07 

.53 

1.91 

VEGA 

2.20 

T 

T 

T 

.25 

.60 

T 

T 

T 

.02 

T 

T     T 

.02 

1.24 

.02 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

•ALCOTT 

1.76 

1.36 

T 

T 

.21 

.19 

• 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 

6.92 

1.03 

.05 

.02 

.24 

.05 

.23 

.64 

.66 

1.15   T 

T 

T 

.33 

.11 

1.67 

T 

.32 

ANSON 

12.76 

1.60 

.12 

.10 

T 

T 

.72 

.77  2.40 

.06 

4.55 

1.66 

.60 

.18 

ASPERMQNT  2  SSW 

8.71 

.31 

.14 

1.03 

.11 

1.05 

.11 

1.40   .90 

.83 

T 

.41 

2.00 

.10 

.31 

.01 

BALLINGER  1  SW 

8.62 

1.25 

.03 

.26 

2.01 

.41 

.02 

.76 

1.54 

.61 

.70 

.07 

.57 

.39 

BATEM&N  RANCH 

5.12 

1.15 

.35 

T 

.21 

.21 

1.45 

.05 

T 

1.20 

T 

.50 

BENJAMIN  A  SSE 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

-     -     - 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

BURKETT 

6.38 

3.27 

.13 

.50 

.46 

3.25 

.75 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1.96 

T 

.17 

.46 

.11 

.02 

.01 

.07   .20 

.36 

.01 

.01 

.02 

CHILLICOTHE 

1.33 

.33 

.03 

.23 

T 

T     .20 

.02 

.10 

.42 

CLARENDON 

3.41 

.87 

.06 

.21 

.51 

.23 

1.15 

.16 

.22 

COLENAN 

6.78 

1.67 

.03 

.42 

.16 

.50 

T 

.92 

1.04 

.66   .58 

T 

.27   .11 

COLORADO  CITY 

9.18 

3.71 

.05 

.10 

T 

.57 

.31 

1.17 

.08 

.42   .39 

.02 

1.20 

.03 

.04 

1.09 

CROWELL 

1.15 

.29 

.12 

.21 

.39 

.14 

DICKENS 

4.49 

.23 

.05 

.46 

.92 

.06 

.13 

.10 

.30 

.45 

1.77 

OUMONT 

5.57 

.01 

.01 

1.10 

.30 

.75 

.10 

1.09 

2.01 

.14 

.06 

ELECTRA 

4.20 

.70 

.20 

.05 

.08 

.15 

.18 

1.02 

1.08 

.53 

.16 

.03 

FLOMOT  1  N 

5.32 

.25 

.36 

.22 

.26 

.15 

1,35 

.23 

2.48 

GAIL 

8.67 

1.25 

.73 

.15 

.80 

.03 

.30 

.07 

,95  1.20 

.23 

1.38 

.96 

.62 

GUTHRIE 

7.98 

.07 

T 

T 

.09 

1.72 

.19 

.02 

T    1.12 

.12 

T 

3,76 

.26 

.27 

.20 

.16 

HACKBERRY 

4.69 

1.80 

1.65 

.57 

.29 

.36 

HAMLIN 

8.64 

.95 

.01 

.10 

.12 

.03 

1.03 

.14 

.47  3.44 

.03 

1.16 

1.16 

HASKELL 

11.47 

.07 

.46 

.01 

.37 

.46 

.05 

.02 

.03 

.07 

.03 

.03  3.92 

.78 

3.53 

1.05 

.23 

.36 

HOROS  CREEK  DAM 

7.64 

1.90 

.06 

.06 

.59 

.24 

1.10 

.95 

1.14   .53 

.03 

1.20 

.02  ! 

JAYTON 

9.25 

.45 

.15 

2.40 

.35 

.30 

.35 

.53   .90 

1.55 

.12 

.75 

.20 

.95 

.25 

KNAPP  6  SW 

8.67 

1.90 

.01 

.32 

.38 

.78 

.06 

.56 

.26 

.46  1.15 

.56 

.65 

1.58 

LAKE  ABILENE 

8.60 

.16 

1.20 

T 

.10 

T 

.21 

1.10 

.53 

!.41   .32 

T 

1.15 

1.36 

.06 

T 

LATIMER  RANCH 

5.56 

T 

T 

.10 

.60 

.68 

.10 

.38  1.80 

1.50 

.05 

.15 

LAWN 

5.94 

.20 

.29 

.53 

.09 

.72 

.75 

.67   .79 

.34 

.26 

1.08 

MATADOR 

2.36 

.01 

.63 

.01 

.33   .17 

.27 

.07 

.01 

.61 

.27 

T 

MEMPHIS 

1.55 

.20 

.50 

.30 

.40 

.15 

MOBEETIE  2  S 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

- 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

HUNDAY 

6.60 

T 

.21 

.37 

T 

.02 

T 

.15 

.02   .48 

■  67 

.50 

T 

.75 

1.60 

1.83 

T 

NORTHFIELO 

2.54 

T 

.47 

.78 

.35 

.03 

.20 

.56 

.11 

.04 

* 

NOVICE  I  E 

6.64 

1.94 

2.15 

1.21 

.65 

1.85 

.76 

.08 

NUGENT  1  ESE 

12.50 

.20 

.62 

.33 

.90 

.15 

1.50 

5.70 

1.40 

.8> 

.85 
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Continued 


PtDUClH 
PiOUCiH  l'  SSE 
PITCHfD«K  R«NCH 
POLtR 

POST 

QJAN&H  9  SE 
ROBV 
RDSCOE 
ROSS  PANCH 
ROTiN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RAOIO  KBVP 

SNYOER 

SOUTH  CAMP  (6666) 

STAMFORD  1 
TAMPICO 
TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRU»V  3  ESE 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSU 
VERNOM 
VOSS  1  WSW 
HELLINOTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO 
WICHITA  VALLEY  FARM 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 
ALEOO  A  SE 
ANDICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALQN 
BAIRO 
BAR0W6LL  DAM 

BELTON  0AM 
BENBRQOK  OAH 
BONHAH 
BOHIE 
BOYD 

BRAZOS 

BRECKENRIDCE 
BRIDGEPORT 
BROWNMOOD 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARRDLLTDN 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

DALLAS  WSO 
OAVILLA 
DECATUR  2  SSW 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

eVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURC  4  S 


WSO 


LE 


FORT  WORT 

FRISCO 

FROST 

GAINES 

CATESVILLE 


GEORGETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
CRANBURY 

GRANGER 
GRAPEVINE  0AM 
GREENVILLE  T  NW 
GROESRECK 
GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  I  SE 
HICO 
HILLSeORO 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSSORO 

JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAM 
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Day  of  Month 


6.24 
7.00 
5.B5 


9.12    1.26 
12.60    *.20 


10       11       12 


13      14      15 


.J>    1.50 
.IB 


.13 

2.00 

.20 

.40 

.14 

1.45 

.02 

.61 

.3T 

.07 

.25 

.60 

.13 

.10 

.05 

.04 

.49 

.02 

.09 

T 

1.80 
1.27 

4.79 
5.47 
1.22 
5.13 
4.62 

5.52 

3.94 
3.25 

5.64 
2.25 


.03  .01       .10 

.35  1.36    l.OB 

.20  1.45       .60 

.19  .2» 

.28  .39    l.ll 


16      17       18 


20      21      22      23      24 


2S      26      27 


2.39 

5.70 
6.75 
3.05 
2.70 


.03    1.27 
1.25 


.09 
2.30 


1.92 

.05 
.16 


.12 

.10 


.37       .15       .44 


.25 

2.40 

1.15 

1.30 

.«7 

2.65 

.06 

.20 

.03 

.JO 

1.41 

1.87 

.22 

.30 

.60 
1.12 

T 

.90 

T 

.«5 

1.50 

.34 

.58 

.99 

.83 

29      30 


.05       .18 
.65 


(,. 

23 

?. 

40 

3 

64 

3 

55 

6 

7B 

4 

11 

4 

Bf 

2 

30 

5 

22 

3 

93 

2 

.64 

3 

.84 

2 

.87 

3 

.39 

3 

.57 

T  .76    4.52 

T  .35    8,00 

,81    2.31       ,30 


1.18    2.90       .19 


1.97 
5.03 


9.66 
3.79 
4.21 
2.08 


T    1 

.42 

.40 

T 

.49 

•  44 

,13 

.34 

,09 

,09 

.14 

,19 

.29 

,33 

.13 

.17 

,69 

.98 

.42 

,49 

.03 

T 

.27 

,46 

3.37 

.47 

T 

,17 

.41 

.22 

.50 

.65 

.0! 

.85 

.17 

.0! 

.08 

.11 

.38 

.66 

.9 

- 

- 

- 

.78 

.70 

1.20 

.14 

.49 

1.25 

.1 

1.10 

.96 

,0 

1.27 

.68 

,7 

.19  3.97 
.04  3.09 
.96       .80 


.91       .07       ,08 
.22       .27 
1.78 


.21  2.58 

.08  ,90 

'.li  .81 

,06  ,03  ,05 

,2S  .26  .08 

i,u  .i»  .01 

,10  .05  .07 


.70 

T     .04 

,04 

.02 

.02  2.53 

.38 

,08   ,06 

■}' 

.50    1.03 
.06       .15 


.17 
.70 


.10 
.18 
.10 


1.35 
1.00  1.75 
1.22 


.27  1 

.98 

.15  ! 

.02 

,20 

.27 

.61 

,03 

.04 

.06 

.38 

.34 

.45 

.12 

.06 

.80 

.21 

.90 

.20 

.23 

.70 

.55 

2.62 

.64 

,66 

.77 

.44 

■  04 

.16 

.53 

.06 

1.52 

.07 

.75 

2.63 

T 

1.23 

.41 

1.10 

.11 

T 

.59 

2.56 

1.30       •68       .05 


.27 

.16 

.31 

.18 

.50 

1.31 

.35 

T 

.95 

.30 

.01 

.20 

1.70 

.60 

.03 

.05 

.04 

,06 

1.46 

.11 

.50 

.03       .08       .09  I    .18       .07 
.05 
1.00 

.01       .10 
.38      .13 

•<"    '•■'*  I      .. 

.05      ,01      .49 

.76 


,10      ,19 
,32       ,43 

l.ll      T 
.69 

1,37 
,51    1,02 

,08 
.04       ,07 

,15      T 


,03    I, (5      ,08 
1,00       .05 
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1,22 

,03 


.28 

.60 

T 

.49 

.10 

.03 

.29 

.08 

T 
.10 

1.60 

,17 

,03 

.03 

2.20 

1.60 

.06 

.11 

17 

.12 

.34 

04 

.28 

02 

1.28 

.95 

2.00 
.19 
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Day  of  Month 


13       14       IS 


ntltLIN   9    NE 
MtltrS    CKEEK 
DC    COEGOIt 
MCKtNNEY    3    5 
HEItlDtiN    STATE    PARK 

HilU 

HID  CITY 

HINEKIL  HELLS  Fit  tP 

HOIICAN  3  HNW 

NORCAN  MILL 

nUENSTER 

NULLH 

NAVARRO  HILLS  0AM 

NEMRORT 

OLNEY 

OLNEY  9  NNV 
RAID  RINTO 
RARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  0AM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

tUINLAN 

RAINtOU 

RANGER  1  N 

KEO  OAK 

RICHARDSON 

RINCCDLO 

RISING  STAR 
ROANOKE 

ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  1  NSN 
ROSS 
ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 
SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINCTONN 

STEPHENVILLE  A  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DIH 

STRANH  a  NNE 

TAYLOR 

TEHPLE 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  9  NE 

TRENTON 
TROY 

VALLEY  VIEN 
HtCO  DAH 
NACO  H.tO 

HAXAHACHIE 
HEATHERFORD 
WHITNEY  DAN 
WDIFE  CITY 


ALTO  9  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  HSW 
■EDIAS 

•ON  WIER  2  E 
tOIELOER 
BREHOND 
BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

COLOSPtlNG  5  SSa 

COLLEGE  STATION  F'A  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

OAINGERFIELD  '  S 
DEKALi 

DEWEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EOOH  2  NW 

EMORY 
EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLtN 
GILMER  2  W 

GLADEWATER  3  USH 

GRAPELAND 

CROVETON 

HAGANSPORT 

HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEHPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 


2.9« 

1.61 
3.06 


A.OT 
l.A» 
1.27 


6.90 

1.33 

A. 62 
1.93 
6.99 
1.19 

3.9» 
5.19 


S.60 
5.19 
l.AB 

A. 09 


3.40 

10.03 
6.9« 
2.06 
4.99 
2.92 

1.27 


5.51 

1.98 
l.lt 

2.16 
3.99 
4.91 
2.64 
1. 46 


2.22 
9.09 
3.99 


.66      T 
.12       .39 


2.71 

.07 

.01 

2.>2 

.69 

5.19 

.97 

.17 

3.09 

T 

2.76 

3.37 

.02 

.19 

.16      .49 

.06     ,2a 


.49 

T 

.12 
.43 

.30 

.20 

.09 

3.75 

.37 

.61 

.09 

2.40 

.08 

.41 

T 

.04 

.21 

.36 

.51 

.22 

.91 

1.30 

.73 

96 

T 

13 

.19 

.92 

29 

1.72 

.64       .03       .79 

.11 

.10       .17       ,0»i 

.20       .45       .02 

1.30       .20       .37 
.09 

1.3! 
.80 
.17 

.02    1.45    2.70 

T  T 

1.03       .10 
.02       .38 

.09 

.31       .91 

T         1.00 


T  .26 

.10  .07 

,19  1.08 

1.15  .02 


.12 

.20 

.01 

.23 

1.02 

.02 

.60 

.90 

1.60 

T 

2.63 

.It 

.99 

.47 
.17 


.20 

.13 

T 

.10 

.54 

.15 

T 

T 

.47 

.U 

.13 

.79 

.90 

2.80 

.34 

1.32 

.03 

.03 

.15 

1.30 

.20 

.12 

.84    2,16 

.08 

.79    3,00 

.30 

.47 

,00 

1.64 

.69 

.62 

,48 

.70 

,10 

.70 

.50 

.09 

,79 

.09 

.31 

.68 

,39 

.97 

.98 

.18 

,12 

.93 

.64 

1.07 

.67 

,39 

.04 

1.33 

.19 

,03 

1.20 

.17 

,09 

T 

.58 

,66 
.89 

.93 

3.26 

.22 

,44 

.10 

.26 

,10 

.48 

.19 

!.70 

.90 

.09 

.05  1.41 
1.15 
1.35 


.01 

2,03 

.09 

1.96 

■  50 

.61 

T 

2.09 

,18 

.09 

.02 

.51 

,64 

.21 

1,10 

.21 
.82 

.02 

T 

.38 

.51 

.19 

.09 

1.74 

2,50 
,90 
,13 

.02 
.09 

.07 

.15 

.03 

.15 

T 

.05 

1.90 

.50 

.29 

.33 

.63 

.65 

1.03 

1.92 

1.70 

.85 

T 

T 

.06 

.89 

.90 

.14 

2,00 
1.40 
.23 


1.40       .63       .04 


.70 
1.35      T 


.13      T 

.25 

1.30 


1.26 

.04 


.32       .25       ,64 


.34       ,25       .37 


.05 

.13 

.42 

T 

06 

1.10 

.22 

.24 

.35 

.11 

.17 

.3' 

.03 

12 

.36 

.17 

.23 

.05 

.05 

.08 

.72 

.02 

46 

1.43 

.39 

.95 

2.90 

.03 

.65 

.47 

1.42 

.43 

.65 

.07 

.17 
.02 
.89 


T  .05 

.01       .06 


.29       .87 

T 

.27 


,27 

.94 


.15 
1.15 
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TIKAS 

Continued 

AUGUST 

1971 

"3 

Day  of  Month 

Station 

J: 

(2 

I  1  2  j  3 

4  1 

5  1 

6 

■'1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13   14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  I  20  I  21 

22  I  23  1 

24 

25| 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

LONG  LIKE  9  SH 

9.21 

1.72 

.40 

1.05 

1.16   .26 

.10 

.90 

LONCVIEM 

I. ".2 

.62 

.07 

.20 

.03 

.20 

.01 

T 

.07 

.01 

T 

.21 

T 

LOVELIOV 

3.99 

T 

.22 

.30 

T 

.04 

.40 

.60 

1.90 

.27 

.52 

.10 

T 

lUFKlN  Ftl  alBPORT 

2.9* 

T 

.14   .99 

.54 

.01 

T 

.30 

.10 

.02 

.84 

.12 

.28  . 

HIDISDNVULE 

3. 96 

.52   .17 

.92 

.38 

.26 

.57 

.06 

.16 

.02 

.47 

.41 

.02  . 

HICNOLIA 

4.3B 

1.46 

.05 

1.00 

.25 

.04 

.96 

.31 

.10 

.03   .96 

MARSHALL 

4.91 

.90 

.28 

.01 

.06 

.33 

T 

1.07   .09 

1.62 

.35 

MAUO  1  S 

3.29 

.99 

.94 

.59 

.72 

.39 

.10 

.40 

MINEOLA  7  SSW 

.61 

T     .07 

.06 

.12 

.02 

.19   .19 

T 

T 

HINEOLA  a  ENE 

1.40 

.10 

.90 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.17  '. 

MONTGOMERV 

2.9( 

1.03 

.16 

1.00 

.11 

.02 

.04 

.01 

.23 

.13 

.09  . 

MOUNT  PLEASANT 

2.6B 

.11 

.17 

.07 

.25 

.18 

1.86 

.04 

MOUNT  VERNON 

2.27 

.31 

T 

.04 

1.34   .17 

.24 

.16 

.01 

NACOGDOCHES 

1.09 

.30 

.18 

.26 

.02 

2.10 

T 

T 

.04 

.12 

.01 

NAPLES  1  S» 

2.91 

1.13 

.45 

.36 

.49 

.92 

NECLEV  «  SSW 

3.97 

.32 

T 

1.76 

.36 

.51 

.62 

NEUVILLE 

3.9B 

.75 

.12 

.14 

1.09 

.90 

.08 

.04 

.99 

.tl  '. 

NEH  CAnEY  a  NH 

6.08 

3.07 

.18 

.92 

.37 

.10 

.20 

T 

.61 

.99 

.03   .09 

NEMTOM 

3.90 

.20   .82 

.40 

.54 

.20 

.30 

.20 

1.02 

.22 

OVERTON 

2.20 

.03 

T 

.13 

T 

.19   .26 

1.63 

PALESTINE 

3.B2 

.10   .22 

.12 

.24 

.02 

.67   T 

1.44 

.20 

.61 

PITTSBURO  5  S 

1.91 

1.10 

.41 

POYNOR  1  NE 

3.60 

.05   .04 

1.17 

.25 

.01 

.40   .01 

.09 

.12 

.29 

.49 

.72  '. 

PRICE  2  SH 

2.01 

.10 

1.09 

T 

.02 

.46 

.14 

.11 

.07  . 

OUITHAN  2  S 

2.67 

.05 

.20 

.07 

1.60 

.23 

.27 

.29  . 

REKLAW  3  NNE 

U29 

.37 

.03 

.02 

.19 

.06 

.42 

.04 

.05 

.11 

RICHARDS 

3.82 

.19   .16 

.26 

.18 

.90 

T 

.90 

.99 

.10   T 

.20  . 

KOCKLANO  1  H 

3.39 

.95 

.24 

.48 

.36 

T 

.69 

.98 

.01 

.02 

RUSK 

1.12 

.15 

T 

.03 

T 

.37 

.09 

.12 

.40 

T 

SAM  RAYRURN  DAM 

9.13 

.06  4.12 

.25 

.18 

.33 

.02 

T 

T 

.17 

SIMMS  2  NNW 

3.9D 

1.14 

.15 

.23 

.91 

.30 

.79 

.02 

SULPHUR  SPRINGS 

4.32 

T     .49 

.67 

.14 

T 

.10  2.86 

.10 

TEXARKANA 

3.07 

.08 

1.52 

.19 

.10 

T 

.49 

.90 

.23 

TEXARKANA  0AM 

6.19 

.20 

1.68 

1.12 

.33 

1.27 

.09 

.19 

1.31 

T 

TOWN  BLUFF  DAM 

4.42 

2.70 

.30 

.42 

.18 

.07 

.02 

T 

.19 

T 

.94 

TRINIDAD  POMER  PLANT 

2.00 

.11 

.33 

.08 

.09 

.09 

.93   .19 

.30 

TYLER  5  NE 

2.03 

.08 

.70 

.34 

.27 

.36   .23 

.09 

VALLEY  JUNCTION 

4.86 

.03  1.26 

.16 

.05 

.55 

.03 

.48   .06 

.20 

.99 

1.40 

.09  '. 

WALLER  3  SSW 

6.21 

3.20 

.10 

1.15 

.45 

.22 

.63 

T 

.46 

WARREN 

9.97 

.16  3.44 

1.45 

.14 

.22 

.04 

.30 

.04 

.18 

WILLS  POINT 

3.20 

.04 

.03 

.15 

.11 

T 

.11 

.30  2.01 

.02 

.29 

.18 

WINNSaORO  6  SW 

2.02 

.12 

.08 

.18   .06 

1.58 

TRANS  PECOS         09 

ALPINE 

4.39 

1.08 

.07 

.64 

.05 

.61 

.21 

.43 

.75 

.39 

.04 

.04   .09 

.99 

BAKERSFIELO 

3.81 

1.29 

.30   .14 

.69 

.01 

1.06 

.18 

BALMORHEA 

3.96 

.99 

.96 

.10 

.26 

.49 

.12 

.88 

BLOYS  CAMPGROUND 

5.69 

.05 

.89 

.11 

.99 

T 

.90   T 

1.2) 

.99 

.62 

T     .98 

.09 

T 

.12 

B09UILLAS  RANGER  STA 

1.73 

.09 

.74 

.14 

.03 

.17 

.04 

.01 

.22 

.04 

T          .03 

.02 

.20 

CANOELARIA 

2.13 

.45 

.02 

.01 

.03 

.46   .49 

.06 

.03 

.07 

.99 

CHISOS  BASIN 

3.32 

1.15 

.26 

.19 

.21 

.03 

.04 

.03   .01 

T 

.94 

.29 

.01 

.14 

.10 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

3.15 

.40 

.10 

.70 

.07 

1.60   .18 

.10 

CRANE 

4.75 

1.70 

.96 

.14 

.02 

.04 

.89 

.22 

.60 

.22 

DRYDEN 

2.97 

.27   .12 

.65 

.41 

.39 

.91 

.40   T 

.26 

EL  PASO  WSa              R 

1.59 

.09 

T 

T 

.62 

.26 

T 

T 

T     T 

.07 

T 

.03 

.31 

.15 

.02 

.08 

FABENS 

1.22 

.04 

.10 

.23 

.11 

T 

.08 

T 

.06 

.60 

FORT  DAVIS 

3.23 

.52 

.20 

T 

.18 

.09 

.14 

1.26 

.06 

.11 

.71 

FORT  HANCOCK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

> 

- 

> 

- 

* 

- 

- 

- 

.     -     . 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

2.32 

.69 

.13   .05 

.89 

.04 

.03 

.11 

.22 

ClftVIN 

2.65 

.73 

.17 

T 

.20 

.90 

.19 

.60 

.46 

T 

CRANDFaLLS  3  SSE 

6.60 

2.68 

T     T 

T 

.08 

.09 

2.31 

.77 

.61 

T 

IMPERIAL 

4.64 

2.57 

.13 

1.94 

KENT 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

- 

-     -     « 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

. 

LA  TUNA  I  S 

2.97 

.27 

.09 

,60 

1.29 

.96 

T 

MARATHON 

4.29 

.96 

.12   .03 

.45 

.03 

.39 

.28   .06 

.43 

1.18 

.13 

.21 

HARFa  no.  2 

3.15 

.76 

.19 

T 

.09 

.07 

.91 

.10 

.56 

.13 

.18   T 

.20 

T 

MENTDNE  2  S 

7.03 

2.70 

.10 

.99 

.11  2.45 

1.07 

.01 

MONAHANS 

3.13 

1.98 

.99 

.20 

MOUNT  LOCKE 

4.29 

.73 

.96 

.40 

.02 

.22 

.19 

.26   .51 

.25 

.63 

.05 

.09 

.40 

ODESSA 

3.35 

1.79 

.09 

.32 

.02   .61 

.55 

.05 

PANTHER  JUNCTION 

3.69 

1.06 

.23   .01 

T 

.01 

.97 

.09 

.04 

1.15   .01 

.18 

.01 

.17 

PECOS 

3.86 

1.89 

.67 

.20 

.09 

.36 

.05 

.08 

.91 

.09 

PENWELL  1  SSE 

- 

- 

• 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

- 

... 

. 

- 

. 

- 

- 

... 

. 

PLATA 

2.23 

.19 

.30 

.21 

T 

.45 

.16 

.20 

.30 

.33 

.11 

PRESIDIO 

2.29 

.70 

.94 

.11 

.50 

RED  BLUFF  DAM 

4.71 

.30 

T 

•  11 

.28 

3.02 

.96 

.04 

T 

SALT  FLAT  10  ENE 

2.93 

2.50 

.19 

.16 

.10 

SANDERSON 

4.21 

.73 

.08   .03 

.19 

1.69 

.39 

.60 

.08 

.50 

SHEFFIELD 

3.07 

.66 

.40 

T 

.94 

T 

1.27 

SIERRA  BLANCA 

2.04 

.41 

.29 

.16 

.89 

.37 

TOYAH 

3.99 

1.40 

.14 

.08 

T 

2.30 

.07 

VALENTINE  10  WSH 

7.56 

.66 

1.49 

.19  1.02 

.80 

2.32 

.99 

.26 

.15 

.12 

VAN  HORN 

3.79 

1.36 

.10 

.12 

.13 

T     .77 

.60 

.01 

.01 

.40 

.05 

.04 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.49 

.46 

.36 

.02 

.09 

.07 

.12 

.08 

.29 

.02 

YSLETA 

.89 

.12 

T 

.24 

.28 

T 

.23 

.02 

■ 

•    *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAHSVILLE 

2.07 

.34 

.01   T 

.19 

T 

.40 

.37   .03 

.09 

.22 

AMISTAD  DAM 

9.35 

.71 

1.63 

.02 

T 

.03 

.18 

.29 

2.20 

.35  3.70 

.03 

BERTRAM  3  ENE 

2.92 

T 

.22  1.30 

T 

.04 

T 

.06 

T 

.24   .01 

.06 

T 

.01 

.71  ! 

BIG  LAKE  NO  2 

4.31 

.42 

1.40 

.04 

.40 

.47   .03 

1.12 

.03 

BLANCO 

10.03 

.90   .80 

.39 

.76 

.71 

.30 

1.15   .91 

1.31 

.94 

1.09  ! 

BLEWETT  5  NW 

7.79 

2.99 

l.OD 

.06 

.24 

1.89 

.62   .89 

BOERNE 

15.25 

2.93  1.21 

.29 

.64 

.60 

.05 

j!49 

.76  3.72 

.03 

.01 

BRACKETTVILLE 

11.90 

2.10 

.30 

1.10 

.30 

.lu 

4.20 

.20 

2.40   .80 

BRADY  2  NNW 

10.04 

3.11   .03 

.09 

2.00 

.01 

1.39 

.87   .12 

.23 

T 

.17 

1.07       T 

.38  ! 

BURNET 

2.07 

.48 

.24 

T 

.29 

.96   .09 

.02 

.09  . 

CAMP  WOOD 

16.17 

2.72 

.34   .16 

1.13 

.92 

4.90 

4.70 

1.69   .05 

CARTA  VALLEY 

9.19 

1.4B 

.80 

T 

1.64 

T 

.41 

2.01 

.25  1.75 

.41 

CASE  RANCH  3  S 

7.09 

?.04 

2.00 

1.26 

.12 

.56 

.32 

.59 

CASTELL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

. 

- 

. 

- 

. 

... 

. 

COPE  RANCH 

3.33 

.13 

1.14   .10 

.17 

.88 

.22 

.12 

.31 

.03 

COTTONWOOD 

13.96 

2.10 

.79   .12 

.35 

3.90 

4.67  1.67 

.40  . 

CRIDER  RANCH 

6.09 

1.60 

.59  1.00 

.49 

.10 

.07 

1.07 

1.10   .15 

DEL  RIO  WSO 

6.10 

.23 

.84 

.01 

T 

.01 

T 

2.76 

.06  1.01 

1.14 

DOOLE  6  NNE 

6.96 

T 

.36   T 

.02 

.94 

.27 

.96 

1.41 

.75   .53 

.32 

1.60 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

7.04 

1.10   .29 

.09 

.12 

1.78 

.99   .26 

.36 

.04 

.03 

.07 

1. 11  '. 

EDEN  1 

4.11 

.49 

.30 

.07 

.03 

.06 

1.38 

.48   .22 

.46 

.0* 

ELDORADO  U  NW 

9.10 

3.40   .18 

.12 

.80 

1.70 

.30   .10 

1.80 

ELDORADO  19  SW 

9.89 

1.24 

.66 

.20 

2.00 

1.37 

2.94 

1.64 
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TEXAS 

Continued 

AUGUST 

1971 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

0 

i^ 

1  I  2   3 

4  1  S 

6 

7  1 

8  1  9 

10   11   12 

13 

14 

IS 

16  I  17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  I  29  { 

30 

31 

f  IFE 

6.91 

2.08   .04 

.09  1.90 

.08 

.43   .80  1.58 

.13 

.41 

T 

.74 

.09 

.04 

.16 

FKEDEItlCKSBURC 

10.15 

T    1.96   .07 

.25   .11 

.14 

.93 

2.43 

3.12 

.40 

.49 

.34 

.14 

.09 

.96  ! 

FUNK  RANCH 

. 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

«     -     - 

- 

- 

- 

-   .   - 

- 

- 

-      -      _ 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

COLO 

7.62 

.12   .79   .20 

.19   .2. 

.15 

2.20 

1.80 

.14 

.37 

.20 

.29 

.70 

.39  . 

HARPER 

11.61 

2.99   .09   .09 

.12   .32 

.01 

.16 

1.34 

1.69 

2.24 

.50 

1.26 

.07 

.67  . 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNM 

a. 29 

1.93   .18 

.35 

.18 

1.26   .42 

1.15 

.60 

.73 

1.69 

HUNT 

12.99 

1.42   .12 

.53 

.14 

.18 

.16  2.19 

.26 

3.30 

1.26 

1.23 

1.50 

.70  ! 

HVE 

6.69 

.66   .91 

.10   .21 

1.30 

.95 

1.90 

.41 

,29 

.38  . 

JANES  RIVER  RANCH 

10.17 

2.70 

.13 

.37 

.96 

.06 

1.11  1.50 

.68 

.47 

.41 

.16 

.30 

1.28  . 

JOHNSON  CITY 

6.97 

.96   .66 

.06  1.34 

.36 

.35 

.09 

.78 

1.07 

.95 

.09 

.26 

JUNCTION 

7.60 

1.29   .63 

.94 

T 

.96 

.01 

1.65  1.49 

.12 

.40 

.91 

.02 

T 

T 

JUNO 

11.29 

3.00  1.40 

.92 

.10   .49 

.64   .12 

3.32 

1.30 

KEMPNER 

1.2» 

.39 

.18 

.07 

.10 

.05 

.24 

.05 

.20  ! 

KERRVILLE 

16.6* 

.10  1.62   .19 

.05 

.22 

.09 

.13 

5.59 

6.14 

2.02 

.49 

.12 

T 

LAMPASAS 

2.»9 

.60   .07 

.17 

.09 

.09 

.18 

.12 

.15 

.34 

.16 

.52  . 

LANCTRV 

■  .61 

1.56   .03 

.03 

.16   .70  1.10 

.42 

.05 

, 

4.54 

LEAKEY  NO  2 

. 

-     .     - 

-     - 

- 

- 

-     - 

.     ■     - 

- 

- 

- 

.     .     - 

- 

. 

-      -      . 

- 

- 

• 

.. 

- 

- 

LLANO 

9.95 

.76   .45 

.04 

.12 

.27 

1,06   .96 

1.40 

.06 

T 

.48 

.31  . 

LVNXHAVEN  RANCH 

10.69 

.12  2.60   .23 

.03  1.94 

.11 

.10 

,12  1.38 

2.46 

.66 

.31 

.29 

.12  . 

MARCO 

♦  .17 

1.00 

1.12 

.12 

,90   .54 

.19 

.05 

.26 

.17 

.20 

MASON 

9.50 

2.09 

.92 

.10 

.14 

.09 

.93  1.65 

.65 

.23 

.71 

.99 

.14 

1.90  . 

MC  CAMEY 

2.62 

.48   ,16 

.02 

,45   .03 

1.30 

.16 

MEDINA 

20.1* 

.43  1.72   T 

.62   .23 

.63 

.02 

.17 

.02  3.70 

9.66 

2.01 

T 

.01 

.32   T 

HENARO 

6.95 

.50   .50 

.19  2.33 

.18 

.08 

1.49   .86 

.69 

.29  '. 

MERTZON 

17. 0« 

2.20   .41 

.33 

1.29  6.39 

.33 

2.20 

1.93 

NELSON  RANCH 

12.91 

.19  1.14   .12 

1.20 

.20 

.95  1.14 

4.87 

3.10 

T 

T 

NIX  STORE  1  U 

2.74 

.70   .05 

.05 

.05 

.10 

.15 

.33 

.64 

.05 

.15 

.08 

.19  ! 

OAK  CREEK  LAKE 

6.2B 

.26  1.65 

T 

.04 

.10 

.02   .40   .99 

.40 

2.00 

.16 

.30 

OZONA 

10. 6} 

2.00  1.30   .02 

T 

2.81   T 

T 

.19 

3.65 

.50 

PAINT  ROCK 

6.14 

.70   T 

.06 

T 

.23 

.93  1.39 

1.45 

1.01 

.20 

T 

.21  . 

PANOALE 

6.94 

2.30   T 

.10 

.90 

.06   .46   .79 

.61 

2.00 

.14 

RANKIN 

4.B9 

1.29   .10 

.40 

.75   .22   .10 

.47 

1.60 

RED  BLUFF  CROSSINC 

3.65 

.73   .02 

.95 

.06 

.30 

.13   .41 

.63 

.04 

.19 

.33  '. 

RICHLAND  SPRINGS 

10. BO 

3.39 

.45 

.20 

2.00 

1.30 

1.19 

1.65 

.70  . 

ROBERT  LEE 

4.04 

1.36 

.10   .79   .92 

.06 

.59 

.90 

ROCKSPrINCS 

8.67 

2.10   .10 

.20   .20 

.37 

2.61  1.05 

.72 

1.32 

ROCKSPrINCS  21  SW 

13.13 

.32  2.17   .41 

.02   .09 

3.03 

.78 

1.97  1.41 

.70 

.52 

1.71 

ROUND  NOUNTAIN  4  HNW 

4.60 

.42   .24 

.54   .07 

.47 

.04 

.50 

.50 

1.19 

.31 

.23 

.09 ; 

SABINAL  1  MSU 

11.09 

1.97  1.39 

.05   .10 

.07 

.10 

.67 

2.09 

4.00 

.69 

SAN  ANGELO  DAM 

7.39 

1.90   .04 

T 

.33 

2.09   .99 

.88 

.68 

.90 

,02 

T 

T 

SAN  ANGELO  USO          R 

B.13 

1.63   .49 

.64 

.31 

2.04  1.20   .84 

.06 

.26 

.43 

T 

.23 

SAN  SABA 

5.20 

.06   .66 

.01   .37 

.07 

.19 

.52 

,22   .60 

.97 

.05 

.04 

.75 

.47  ! 

SLOAN 

6.71 

.95   .97   T 

.06   .03 

.40 

T    1.69 

2.90 

1.61 

T 

.06 

.10   T 

T 

.32  . 

SONORA 

B.02 

1.93  1.60   .01 

T 

.06 

1,92   .47 

.12 

.21 

2.48 

T 

SPICEUOOD  1  S 

3.59 

.29   .30 

.40   .12 

.37 

.99 

.16 

.19 

T 

.49 

T 

.77 

.07  ! 

STERLING  CITY 

3.90 

1.49 

,80   .30 

.75 

.30 

.29 

.05 

TAYLOR  RANCH 

10.96 

1.27   .06 

.04   .07 

.37 

3,79  3.60 

.92 

.06 

.26 

.33 

.21 

TEACUE  RANCH 

7.06 

.97   T 

.10   T 

.09 

T 

.60 

3.40 

1.11 

.04 

T 

T 

.31 

.03 

.49  . 

TELEGRAPH 

6.06 

1.64 

.71 

.91 

T 

.22 

1,09   .92 

.65 

.17 

.17 

.04 

UVALDE 

9.45 

3.39  1.10 

.02   .17 

.01 

.13 

1.80 

.84   .64 

.36 

.64 

.17 

WATER  VALLEY 

7.01 

1.11  1.64 

.05 

.06 

1.24   ,79  1.62 

.52 

HATER  VALLEY  10  NNE 

5.39 

T    1.62   .01 

.03   ,97  2.10 

T 

.29 

.91 

.15 

.19 

WATSON 

2.02 

.22   .39 

.74 

T 

.20 

.16 

.35 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

. 

-     -     - 

. 

_ 

. 

-     -     - 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ARANSAS  WL  REFUGE 

. 

-     -     - 

- 

- 

. 

-     .     - 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

.      -      - 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

AUSTIN  hSO              R 

9.69 

T    1.17  1.32 

1.72   .43 

.01 

.02 

.01 

.05 

T     .33 

.02 

T 

BEEVILLE  5  NE 

9.09 

.21  3.49 

.62   .82 

l!l9 

.11 

.02 

,19 

.08 

.70 

1.94 

BLUE 

2.74 

.60 

1.10   .10 

.05 

.07 

.08 

.66 

BRENHAH 

4.27 

.70 

.14  1.86 

.12 

.03 

.15 

.73   .05 

.02 

.11 

T 

eULVERDE 

13.59 

4.00  1.65 

.48  2,34 

.21 

.04 

.93 

.47 

.58 

.03 

T 

2.10  . 

CALDNELL 

9.02 

.18   .90 

1.53   ,54 

.33 

.61 

.12 

T 

.21  . 

CANYON  DAM 

9.99 

1.51  1.04 

.71   .12 

.53 

.20 

.31 

.30 

.05 

.14  . 

CHAPMAN  RANCH 

11.34 

T    3.56 

.19  3.54 

1.39 

.67 

T 

T 

T 

1.77  . 

CISOLO  CREEK 

6.99 

3.25   .50 

.45   .30 

,59 

1.90 

CLASSENS  RANCH 

7.66 

2.62  1.98 

.66  1.32 

T 

.76 

.25 

.06 

.12 

.03 

COLUMBUS 

7.56 

1.69 

1.40  2.05 

.46 

.65 

.03 

.63 

CORPUS  CHRISTI 

17.76 

.06  7.80  1.96 

.19  7.39 

,1B 

CORPUS  CHRISTI  USO       R 

6.32 

.04  3.00  1.60 

.50  2.31 

.22 

.12 

.01 

.03 ; 

CUERO  3  E 

5.33 

1.49  1.81 

.21  1.08 

.09 

.01 

.17  . 

DIME  BOX 

2.70 

.96 

.40   .34 

.06 

.22 

.49 

T 

DRYER  1  NW 

6.64 

1.02   .29 

2.60   .56 

.12 

.96 

T 

T 

1,36 

T 

T    . 

ELGIN 

3.99 

.07   .61 

.91   ,09 

1.02 

1.06 

T 

T    .21 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.20 

.10 

2.90 

1.50 

FALLS  CITY  *  WSW 

3.65 

.25  1.43 

.11 

.30 

.32 

.03 

T 

.57 

T 

FEDOR 

4. 63 

.67 

.74 

2!60 

.22 

.60 

FISCHERS  STORE 

6.62 

1.48   .76 

.18   .15 

.40 

.68 

.92 

.42 

T 

.80 

.23  . 

FLATONIA  2  U 

6.22 

1.20 

3.40   .17 

.37 

,06 

.12 

.72 

.06 

FlORESVULE 

4.64 

.40  1.40   .90 

.66  1.65 

.22 

GIOOINGS 

5.45 

.47 

.48   .35 

.07 

.73 

.17 

1.79 

1.24 

GOLIAD 

7.00 

1.22  1.17 

1.22   .95 

,07 

.39 

T 

1.05 

GOLIAD  1  SE 

6.99 

1.29  2.00 

1.00  1.00 

,15 

.05 

1.00 

.10 

GONZALES 

5.92 

.04   .95 

2.B4   .02 

.96 

.11 

.17 

.16 

.03 

.05 

T 

.04 

.32  ! 

HALLETTSVILLE 

9.65 

2.00   .60 

4.10   .62 

.76 

.74   .13 

.12 

.12 

.10  . 

HONDO 

16.94 

.29  3.49  2.00 

.06 

.02 

.02 

3.32 

4,44 

2.99 

T 

T 

JEDDO  2  NNE 

4.64 

.06   .99 

.73  1.17 

.96 

T 

.04 

.21 

T 

T     T 

.92 

.05 

.03  . 

KARNES  CITY 

3.40 

1.90   .35 

.55   .45 

.05 

KENEDY 

9.26 

1.37  1.63 

1.30   .50 

T 

KINGSVILLE 

6.96 

.35  2.77 

.06   .49 

2.16 

.12 

.10 

.76 

.13 

LA  GRANGE 

5.35 

.18   .69 

.29  1.34 

.12 

.09 

.30 

.43 

1.36 

.34 

LEXINGTON 

3.18 

.62 

.42   .07 

1.30 

T 

T 

.11 

T 

.66 

T 

LOCKHART  2  NU 

6.60 

.98 

3.11  1.16 

1.13 

.14 

.04 

.02 

LULING 

5.48 

.31  1.15 

1.36   .40 

.39 

T 

.01 

.03 

.69 

HATH IS 

8.24 

.02  1.37  2.31 

1.47  2.10 

.29 

,01 

.04 

.35 

T 

NATALIA 

9.24 

.68  2.38  1.21 

.02   .98 

.07 

2.51 

.82 

.03 

T 

.02 

.07 

NEW  8RAUNFELS 

8.34 

1.40  1.73  2.51 

.32   .66 

.04   .64 

.05 

.07 

T 

NIXON 

7.20 

3.76  1.02 

.22   ,48 

.10 

.04 

1,33 

.04 

.02 

.02 

POST  OAK  SCHOOL 

5.44 

.01   .23   .20 

.90   .95 

.35 

.05 

.10 

1.00 

1,30 

.30 

RED  ROCK 

5.15 

.60 

1.20   .25 

.10 

,50 

1.00 

.10   .30 

.10 

.20  '. 

REFUGIO 

7.90 

.61  2.02 

.44  2.69 

T 

T 

.22 

.17 

T 

T 

.60 

T 

RICAROO 

6.98 

3.16 

.20   .21 

2.56 

RIOHEOINA  2  N 

11.29 

2.94  1.60 

1.40 

2.90 

2,30 

.13 

ROBSTOWN 

17.62 

T        11.00 

3.14   .06 

1.63 

.92 

T 

.32 

.06 

.49 

ROCKPORT 

7.71 

.03   .32  1.30 

.67   .04 

4.59 

.07 

T 

.03 

.66 

RUNCE 

5.09 

1.30   .61 

.36   .81 

1.24 
.01 

.13 

.70 

SAN  ANTONIO  WSO         R 

9.42 

1.03  1.47  2.36 

.16   .65 

.01 

T    1.06 

.92 

T 

.26 

T 

.03 

SAN  MARCOS 

6.70 

.60   .92 

2.26   .04 

.68 

.03 

,34 

.92 

.24 

SCHULENBURG 

9.91 

.57 

4.76  3.27 

.17 

T 

T     T 

,10 

.09 

.13 

.03 

.43 

SEALY 

7.72 

1.12 

2.43  2.06 

1.52 

.21 

.04 

.10 

SEGUIN 

6.91 

1.90  2.30 

2.00  1.20 

.19 

,41 

.97 

.13 

.11 

SINTON 

6.33 

.03   .32  2.96 

.09   .73 

.15 

.01 

.09 

,02 

.19 

1.22 

.25  . 

LOtes  lollowing  Si«iion    ladcx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

AUGUST 

1971 

- 

Day  of  Month 

Station 

H 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1  11 

12 

13 

14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19  I 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

1 T 

25  1 

28  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

SHITHVILLE 

2.87 

.03 

.93 

1.32 

.04 

.23 

,20 

T 

.10 

.02  . 

SOHERVULE  OAH 

2.75 

.20 

.18 

.40 

.52 

.03 

T 

.97 

.03 

.37 

.05  . 

SfEAKS 

5.62 

1.17 

.53 

.32 

1.33 

1.07 

T 

,07 

T 

T     T     T 

T 

1.06 

.09 

SPRING  RftANCH 

7.32 

1.62 

1.10 

.24 

.20 

.47 

.21 

T 

.68 

1.24 

.52 

.58 

.16 

.30  . 

W«ELOeR  7  SSW 

B.20 

.70 

1.00 

2.90 

.29 

.20 

.21 

.20 

1.06 

.91 

.71  . 

mSHINCTON  STITE  PARK 

4.76 

T 

.61 

T 

.58 

.24 

T 

1.51 

.54 

.50 

.76  . 

HELDER  WILDLIFE  FNOTN 

6.07 

,66 

1.22 

1.45 

.06 

.57 

.15 

.05 

,03 

.05 

.11 

.67 

.09  . 

VOtKUn 

10. J3 

2.00 

.12 

6.34 

1.05 

.44 

.14 

T 

.12 

T 

.12  • 

YORKTOWN 

<>.60 

.30 

1.73 

,70 

.51 

.38 

.47 

.51 

UPPER  COAST         0» 

AIVIN 

S.B7 

.10 

.60 

.25 

.98 

.48 

.44 

,84 

1.92 

.06 

ANAHUAC  TBCD 

7.12 

1.50 

.53 

2.46 

.23 

.56 

.14 

,22 

.96 

.90 

ANCLETON  2  U 

11.25 

.20 

1.65 

.25 

2.20 

3.60 

.53 

,20 

.04 

.06 

.14 

.30 

.66 

BAY  CITY  KATERKORKS 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

« 

- 

. 

- 

- 

- 

m 

-    -    - 

_ 

, 

. 

.     -     - 

_ 

. 

. 

. 

^ 

lAYTOWN 

2.9* 

.40 

.07 

1.43 

.03 

.40 

.21 

.20 

.20 

tEAUHONT  FILTER  PLANT 

6.72 

.29 

.91 

3,62 

.01 

.03 

.02 

.64 

.13   ,39 

.12 

.01 

.07 

.24 

.10 

.14 

CLEVELAND 

4.52 

1.52 

.11 

.93 

,30 

.04 

.72 

.02 

.53 

.19 

.20 

clodine 

9.21 

1.60 

.04 

3.69 

,17 

1.91 

.85 

.66 

.22   T 

.07 

CYPRESS  1  5W 

5.77 

T 

T 

1.60 

1.82 

,92 

.23 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.42 

.78 

T 

T 

T 

DANEVANG  2    SE 

B.86 

.89 

.30 

1.52 

.95 

1.35 

,63 

T 

.81 

2.05 

T 

T 

.36 

T    '. 

EDNA  HkY  59  BRIDOf 

6.20 

.37 

.61 

.95 

2.61 

.26 

.50 

.90 

EL  CAMPO 

7.64 

.32 

.83 

.60 

1.60 

.63 

.39 

.13 

.30 

1.90 

.40 

.09 

.05  '. 

FREEPORT  2  NH 

9.35 

.80 

.28 

.62 

1.38 

1.52 

1.71 

.64 

T 

T 

T 

.23 

T 

1.97 

T 

GALVESTON  WSO            R 

3.61 

.75 

.15 

1.20 

.13 

.11 

.79 

.06 

.OS 

.01 

.02 

T          T 

.09 

T 

.25  . 

HOUSTON  INCONT  AP 

6.95 

.83 

1.77 

1.61 

.15 

.21 

T 

T 

T 

1.90 

.22 

T     .01 

.06 

.12 

.05  . 

HUUSTON  FAA  AIRPORT 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

-     -     - 

. 

. 

. 

-     .     - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

HOUSTON-BARKER 

6.08 

2.69 

.07 

1.66 

.19 

.61 

.26 

.40 

T 

HOUSTON-DEER  PARK 

6.98 

1.96 

.21 

1.09 

1.77 

.04 

1.83 

.15 

.05 

1.53 

.28 

.07  '. 

HOUSTON-HElGHTi 

6.95 

.94 

.25 

1.90 

.25 

.42 

.22 

.85 

.55 

.97 

.60 

HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

7.74 

1.41 

.15 

1.90 

.20 

.59 

1.20 

T 

.29 

.42 

.33 

1.25 

HOUSTON-WESTBURY 

7.61 

.01 

.76 

.17 

2.23 

.26 

.35 

.97 

.10   .03 

.23 

.36   .03 

1.58 

.93 

HOUSTON-NORTH  HOUSTO^J 

7.56 

2.40 

.12 

1.94 

.20 

1.05 

.26 

.30 

.16 

,05 

.60 

.48  . 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 

8.67 

.06 

2.04 

.31 

1.61 

.73 

.75 

T 

.02   T 

.06 

1.94 

1.93 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4.67 

1.40 

.16 

1,93 

.12 

1.19 

.03 

,04 

T 

T 

HUMBLE 

7.05 

1.86 

2.17 

.34 

.59 

.86 

T 

1.10 

.11 

KATY  HOLF  HILL 

7.46 

3.40 

.01 

,30 

.80 

.29 

1.42 

.90 

,10 

.64 

LIBERTY 

5.66 

.11 

2.41 

.36 

.74 

.41 

.05 

.48 

,17 

.02 

.70 

.21 

MATAGORDA  NO  2 

5.71 

.71 

1.01 

1.42 

1.62 

.44 

,03 

.03 

.14 

.11 

T 

NEW  GULF 

5.B7 

T 

.76 

.33 

2,33 

.47 

.65 

T     .02 

.06 

.11 

.82 

.32 

T 

T 

ORANGE  A  NW 

7.24 

.02 

1.56 

1.93 

1,64 

.01 

T 

.27 

.40 

.32 

.07   .07   .30 

.06 

.96 

.03 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

5.09 

.89 

,36 

1.52 

1,07 

.58 

.01 

.05 

.02 

,15 

.09 

.02 

T 

.33 

PIERCE  1  E 

6.52 

.73 

1.27 

,44 

1.60 

.34 

.16 

.85 

.20 

.9} 

POINT  COMFORT 

7.96 

.77 

2.67 

.32 

1,07 

1.92 

.17 

.08 

.13 

.08 

.12 

T 

T 

.63  . 

PORT  ARTHUR  WSU          R 

10.56 

.71 

2.17 

6.06 

.05 

.07 

.05 

T 

T 

T 

.67        T 

.59 

.14 

.03  . 

PORT  LAVACA  NO  2 

8.48 

.02 

.53 

2.55 

.52 

,57 

2.54 

.12 

.32 

1.13 

.01 

.10 

.07  . 

PORT  0  CONNOR 

4.70 

.38 

.92 

.52 

,03 

1.94 

.03 

,07 

.81 

T 

RICHMOND 

8.16 

1.61 

.05 

3,46 

.20 

1.04 

.31 

T 

T     T 

.16 

1.19 

.14 

SUGAR  LAND 

8.23 

.67 

.09 

2,05 

.36 

.95 

2,00 

.37 

.09 

,04 

.03 

.02 

1.39 

.06 

.07 

THOMPSONS  3  HSU 

4.59 

.41 

.53 

1.74 

.37 

.60 

.13 

.16 

.95 

.10  ! 

TOMBALL 

6.18 

3.30 

1.10 

.28 

T 

.42 

.04 

.07 

.93 

.10 

.14  . 

VICTORIA  USO             R 

4.01 

T 

.37 

.09 

.72 

.82 

1.12 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.15 

.26 

.04 

.42 

T 

WHARTON 

2.B2 

.54 

.54 

,12 

.01 

.26 

.34 

.19 

.80 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 

5.05 

.12 

1.75 

.37 

,45 

1.07 

.45 

.82 

.02 

ARMSTRONG 

12.62 

1.50 

2.70 

2.44 

.50 

1.26 

2.66 

.18 

.20 

1.09 

.11 

BATESVULE 

14.63 

3.70 

1.52 

.34 

2.76 

6.51 

BENAVIDES  NO.  2 

9.05 

6.50 

.38 

.15 

.90 

,65 

,14 

.13 

eiG  WELLS 

12.09 

2,71 

2.17 

.04 

1.13 

,13 

.36 

.09 

T 

T 

3.02 

2.27 

.17 

CARRIJO  SPRINGS 

12.46 

6.00 

1.52 

1.32 

1.36 

.04 

.32 

.04 

1.82 

.04 

CATARINA 

7.13 

2.56 

.51 

.10 

.41 

.03 

2.70 

.78 

CHARLOTTE  5  NNW 

6.95 

2.00 

1.77 

2,25 

.30 

.02 

.31 

.15 

.02 

.19 

COTULLA 

10.70 

4.80 

.05 

.50 

3,25 

.50 

.15 

.05 

.05 

.30 

.10 

.65 

,05 

.25 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

6.47 

.07 

4.60 

.40 

2,10 

.16 

T 

.76 

.21 

.17 

CRYSTAL  CITY 

U.48 

2.95 

1.24 

T 

.69 

1.91 

.52 

.11 

1.45 

.08 

1.95 

.56 

OILLEY 

8.32 

1.97 

2.66 

.10 

1.34 

.38 

.25 

T 

.28 

.05 

1.06 

.03 

EAGLE  PASS 

7.16 

1.42 

.14 

.25 

.04 

.21 

1.77 

.42 

.02 

1.73 

1,16 

ENCINAL  3  NW 

3.62 

.85 

.95 

.50 

.85 

.45 

,02 

FALCON  DAM 

4.27 

.06 

.60 

.39 

.97 

1.45 

,16 

.20 

.22 

.20 

FALfURRlAS 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

, 

- 

. 

. 

_ 

... 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

FDWLERTON 

5.40 

1.90 

2.00 

1.00 

.50 

FREER 

4.73 

.08 

,66 

.72 

.47 

1.72 

.30 

.17 

,09 

.50 

FRIO  TOWN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

• 

- 

. 

... 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

> 

GEORGE  WEST 

6.40 

.17 

1,03 

.17 

.75 

1.35 

.26 

.42 

,57 

.09 

7 

T 

1.99 

HE6BR0NVILLE 

3.57 

1.03 

.13 

,18 

1.78 

.43 

.02 

JOURDANTON 

9.95 

2.52 

.69 

.42 

6,00 

.32 

KAFFIE  RANCH 

3.49 

1.37 

.65 

.11 

,66 

.70 

LA  PRYOR 

6.83 

2.10 

.75 

.50 

,70 

.45 

1,50 

.25 

.20 

2.20 

,18 

LAREDO  NO.  2 

10.00 

5.64 

.17 

,54 

.69 

1.67 

T 

T 

.42 

.84 

.03 

OILTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

- 

. 

. 

, 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

_ 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

PEARSALL 

9.31 

2.16 

2.16 

.20 

.48 

.47 

.34 

1.28 

2.20 

POTEET 

7.96 

1,00 

1.75 

2.65 

.24 

1.10 

.14 

.20 

.60 

.28 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

4.17 

1.02 

.09 

.43 

1.66 

,34 

.37 

.04 

.02 

SARITA  7  E 

9.80 

.05 

4.35 

T 

2.25 

1.25 

1,40 

T 

T 

T 

.10 

T 

.40  . 

THREE  RIVERS 

4.00 

,53 

.42 

.45 

.12 

1,12 

,22 

.11 

.63 

.03 

.37 

TIIOEN 

4.66 

.51 

1.32 

.30 

,05 

,44 

.47 

T 

T 

.44 

1.31 

KHITSETT  2  SW 

5.26 

1.30 

,25 

1.37 

,35 

.46        .08 

1.49 

ZAPATA 

3.71 

T 

.59 

1,46 

.14 

1.32 

.10 

.10 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

2.64 

T 

1.42 

.03 

.34 

,04 

,01 

T 

,61 

.12 

T 

.03 

.04  . 

HARLINGEN 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

■ 

-     .     - 

- 

- 

. 

... 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

HC  ALLEN 

2.48 

.20 

.68 

.54 

.42 

,07 

.22 

.14 

.02 

.19  . 

HC  ALLEN  FAA  AP 

3.04 

.02 

.41 

.95 

.02 

.83 

,43 

.02 

.14 

,02 

T 

.07 

.43  . 

HC  CDOK 

3.63 

1.30 

.22 

.47 

.32 

.84 

T 

.02 

.76 

HERCEOES  6  SSE 

2.78 

.03 

.11 

.45 

1.08 

.62 

.33 

T 

.12 

.04 

MISSION  *  W 

1.79 

.81 

.02 

.39 

.22 

.15 

,20 

PORT  MANSFIELD 

3.03 

.42 

.30 

.42 

.09 

.36 

T 

.84 

.60  , 

RAYMDMDVILLE 

6.14 

,77 

.41 

.23 

2.10 

1.36 

,50 

.75 

SAN  BENITO 

4.09 

.71 

1.26 

.16 

.36 

.77 

.47 

.18 

.14 

WESLACO  2  E 

2.56 

.37 

.25 

.80 

.53 

.11 

.15 

.39 

• 
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Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

r't.i 

tiA 

lU 

Kh 

;b 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

•     *     • 
HIGH  PLAINS         01 

»MiRILLO  MSO 

MAX 

MO) 

83 
58 

85 

58 

82 

59 

87 
59 

83 
63 

80 
60 

75 
58 

77 
59 

76 
61 

33 
61 

82 

61 

76 
60 

78 
64 

80 
64 

76 
64 

73 
62 

77 
62 

81 
62 

82 
62 

33 
59 

92 

65 

91 
64 

8! 
64 

86 
63 

87 
60 

97 
60 

87 
59 

65 

64 

96 
66 

68 
65 

69 
65 

62.8 
61.6 

ANOREMS 

MAX 

Mm 

86 
62 

78 
60 

94 
60 

65 
62 

85 
62 

63 

61 

82 
60 

63 
57 

79 
64 

83 
64 

78 
64 

64 
63 

62 

65 

82 
62 

81 
64 

79 
65 

33 
65 

64 

64 

63 
61 

89 
61 

91 
67 

94 
68 

94 
69 

94 
66 

94 
66 

39 
66 

39 
67 

88 
66 

38 
61 

69 
63 

90 
63 

65.9 
63.5 

BIC  SPRING 

MAX 

Mm 

84 
61 

85 

60 

89 

60 

84 
61 

65 

64 

65 

61 

65 

62 

64 
63 

81 
61 

30 
64 

63 

65 

79 
69 

63 
66 

82 
68 

79 
68 

78 
69 

84 
66 

66 
66 

89 

66 

84 
66 

88 
69 

90 
69 

94 
70 

93 
68 

87 
64 

88 
66 

87 
66 

86 
68 

88 
66 

90 
66 

89 
68 

65.0 
65.3 

BDRCER  J  H 

MAX 

Mm 

86 
57 

92 

58 

87 
62 

90 
60 

86 
63 

82 

60 

79 
59 

82 

61 

66 
62 

90 
61 

86 
62 

86 

60 

64 
61 

64 
63 

78 
62 

82 
63 

76 
63 

86 
63 

65 
62 

87 

61 

96 
64 

94 

66 

94 
65 

91 
63 

91 

61 

69 
62 

93 
63 

89 
63 

92 
66 

93 
66 

92 
66 

67,4 
62.2 

BRtVO 

MAX 

Mm 

85 
5* 

87 
54 

84 
54 

63 
53 

62 
54 

79 
55 

76 
55 

78 
56 

60 
58 

82 
57 

81 
59 

80 
56 

82 

61 

83 

61 

82 

60 

77 
61 

82 
64 

83 
58 

85 
60 

83 
56 

92 
62 

91 

63 

87 
62 

35 
56 

68 
58 

89 
55 

86 

57 

90 
59 

90 
63 

89 

57 

92 

60 

64.4 
58.1 

BR0MNFIE1.D  NO  2 

MAX 

Mm 

80 
56 

75 
58 

64 
59 

87 
59 

85 
59 

65 

59 

60 
96 

61 
96 

60 
61 

78 
61 

65 
62 

75 
61 

83 

62 

84 
61 

81 
66 

76 
63 

73 
65 

84 
62 

83 
59 

33 
59 

96 
53 

93 
64 

95 

64 

80 
66 

61 
68 

69 
62 

84 
62 

88 
65 

87 
64 

87 
62 

90 
61 

63.2 
61.3 

CANIOUN  1  ENE 

MAX 

Mm 

88 
59 

90 
57 

90 
58 

91 
60 

60 

61 

58 

62 

63 

63 

69 
65 

89 
62 

88 
64 

84 
65 

80 
66 

85 

63 

62 
65 

88 
64 

89 

63 

38 
62 

100 
67 

97 
68 

94 
66 

91 
61 

93 
62 

93 
63 

94 
63 

94 
69 

93 

67 

94 
68 

95 
66 

90.4 
63.2 

CANYON 

MAX 

Mm 

83 
58 

86 
56 

86 
60 

87 
58 

87 
60 

81 
60 

75 
55 

76 
58 

76 
63 

64 
61 

84 
61 

82 
61 

79 
64 

82 

62 

78 
63 

78 
63 

78 
61 

86 
62 

32 
60 

32 
61 

91 
64 

90 
64 

68 
64 

67 
63 

86 
58 

86 
60 

87 
60 

67 
64 

87 
64 

87 
63 

89 
63 

83.7 
61,2 

CHANNINC  NO.  J 

MAX 

Mm 

75 
53 

83 

57 

86 
59 

85 

58 

87 
59 

86 
57 

62 

57 

75 
57 

79 
57 

83 
59 

87 
60 

80 
58 

80 
60 

82 
61 

84 
62 

79 
61 

75 
61 

83 
61 

65 
60 

84 
61 

85 
62 

95 
65 

91 
63 

90 
63 

38 
62 

91 
63 

90 
63 

90 
63 

89 
61 

89 
60 

90 
62 

64.8 
60.2 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

78 
52 

82 
56 

8! 
56 

89 
58 

87 
58 

85 

57 

79 

97 

79 
60 

99 
58 

80 
62 

80 
63 

80 
63 

78 
59 

75 
61 

77 
62 

80 
62 

84 
61 

65 
62 

94 
69 

93 
65 

65 
63 

85 

57 

88 
59 

61 
58 

68 
58 

97 
64 

88 
63 

90 
63 

83,8 
60.1 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

83 
60 

75 

57 

63 

57 

87 
59 

88 
59 

84 

60 

79 
58 

82 

58 

86 
61 

63 
62 

65 

62 

80 
62 

76 
62 

77 
65 

76 
64 

74 
62 

78 
65 

84 
62 

86 
62 

66 
62 

87 
63 

92 
69 

95 
62 

73 
61 

81 
62 

81 
64 

61 
64 

84 
64 

99 

65 

86 
64 

89 
64 

63.0 
61.9 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
56 

85 
55 

86 
58 

86 

50 

85 

57 

79 
56 

73 
57 

78 
57 

81 
60 

84 
61 

83 
59 

79 
58 

62 
62 

64 
62 

81 
63 

73 
63 

81 
63 

65 
61 

87 
61 

38 
58 

95 
62 

89 
69 

89 
59 

86 
60 

87 
59 

89 

60 

66 
59 

69 
61 

98 
65 

90 
65 

94 
63 

84.8 
60.0 

OIMHITT 

MAX 

Mm 

81 
5* 

80 
54 

84 
56 

84 
56 

85 
55 

85 
55 

61 
55 

61 
95 

75 
57 

83 
59 

30 
60 

79 
60 

79 
62 

60 
61 

76 
60 

72 
60 

79 
61 

81 
59 

81 
57 

62 
57 

90 
65 

90 
65 

82 

63 

62 

57 

84 
57 

84 
59 

86 
99 

86 
60 

67 
60 

89 
60 

82,1 
59.6 

OUHAS 

MAX 

Mm 

77 
58 

88 
59 

88 
60 

84 
57 

88 
57 

86 
56 

62 
56 

61 
60 

61 
61 

90 
61 

33 
59 

79 
60 

64 
63 

86 
63 

79 
65 

76 
63 

76 
63 

69 
63 

37 
61 

67 
62 

97 
61 

94 
63 

92 

64 

69 

61 

90 
61 

90 
61 

90 
62 

91 
66 

89 
65 

91 
66 

86.1 
61.3 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

79 
59 

83 
57 

84 
57 

87 
59 

65 
59 

85 
57 

79 
58 

81 
59 

80 
61 

64 
62 

81 
62 

79 
62 

60 
63 

78 
64 

76 
6! 

79 
69 

62 
63 

83 
63 

83 
62 

63 
62 

91 
65 

83 
64 

82 
62 

61 
62 

81 
61 

83 
61 

89 
62 

84 
66 

67 
64 

87 
61 

82.3 
61,9 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

83 
60 

88 
58 

91 
61 

89 
61 

90 
62 

90 
59 

80 
56 

62 
63 

78 
62 

87 
65 

90 
64 

85 
65 

64 
65 

82 
66 

79 
65 

33 
65 

63 
65 

68 
65 

90 
64 

69 
64 

98 
69 

100 
67 

98 
67 

97 
69 

97 
67 

96 
68 

95 
66 

93 
67 

90 
66 

93 
65 

88,8 
64,0 

FRIONA 

MAX 

Mm 

78 
55 

60 
56 

65 
55 

83 
57 

85 

57 

85 

57 

80 
56 

81 

57 

76 
59 

62 
60 

80 
60 

76 
62 

79 
62 

61 
62 

77 
61 

73 
61 

78 
61 

81 
61 

82 

57 

63 
97 

89 
62 

90 
64 

81 
62 

81 
57 

85 
57 

8! 
56 

69 
99 

37 
61 

86 
62 

87 
61 

32.0 
59,2 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

85 

60 

76 
61 

85 
57 

86 

57 

65 
59 

85 
58 

83 
61 

62 

65 

82 

66 

75 
64 

82 
65 

62 

65 

82 
65 

85 
69 

85 

64 

64 
62 

84 
62 

86 
62 

67 
62 

86 
62 

95 
62 

66 
69 

67 
66 

91 
66 

90 
64 

68 
69 

38 
63 

69 
63 

90 
63 

89,2 
62.9 

GRUVER 

MAX 

Mm 

91 
56 

92 
57 

90 
96 

91 
55 

89 
62 

86 
56 

89 

58 

83 
62 

89 

61 

91 
65 

87 
58 

85 

59 

89 

60 

64 
62 

82 
63 

84 
64 

69 
63 

91 
63 

90 
60 

99 
64 

91 
62 

99 

61 

96 
59 

98 

60 

97 
60 

97 
58 

97 
62 

93 
67 

99 

67 

96 
66 

90.9 
60.9 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

78 

54 

80 
54 

65 
54 

82 
53 

85 
53 

62 
56 

81 
54 

78 
54 

74 
56 

82 
59 

78 
59 

79 
60 

76 
61 

82 

60 

77 
60 

72 
60 

77 
60 

80 
61 

62 

57 

82 
55 

92 
61 

92 
62 

61 
62 

83 
58 

66 
58 

67 
56 

86 

98 

82 
63 

85 

63 

36 
61 

81,6 
58.2 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

80 
58 

85 
59 

99 
62 

89 
62 

88 
62 

85 

60 

80 
64 

67 
63 

83 

64 

82 
64 

37 
67 

87 
68 

62 

69 

85 

66 

82 
69 

98 
64 

86 
62 

86 

64 

69 
64 

92 

67 

98 
67 

66 

64 

66 
65 

89 
68 

90 
64 

90 
64 

91 
64 

89 
64 

92 

64 

92 

64 

87,4 
64.0 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

82 
55 

77 
56 

84 
57 

66 
57 

85 

57 

85 
59 

82 

56 

80 
57 

78 
58 

82 
60 

76 
60 

75 
62 

60 
64 

78 
64 

74 
62 

73 
64 

61 
63 

81 
59 

63 
58 

64 
59 

92 
62 

93 
63 

60 
63 

79 
64 

33 

64 

64 
63 

85 
63 

85 
62 

86 

61 

37 
60 

61.8 
60.5 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

85 
56 

89 

56 

91 
55 

11 

91 
58 

90 
56 

78 
57 

81 

97 

76 
63 

69 
62 

90 
61 

87 
62 

66 
62 

67 
63 

79 
65 

80 
63 

61 

62 

89 
59 

90 
59 

69 

53 

100 
57 

95 
65 

96 
60 

93 

60 

94 
62 

99 

60 

99 
61 

95 
62 

91 
66 

95 
66 

68.9 
60.5 

littlefield  no.  2 

MAX 

Mm 

80 
56 

79 
58 

84 
59 

87 
57 

86 
60 

66 

61 

79 
56 

82 

53 

77 
99 

82 

60 

77 
62 

77 
62 

79 
69 

82 
63 

62 
62 

82 
61 

82 

61 

62 
58 

82 
60 

63 
60 

93 
65 

92 
63 

80 
63 

60 
63 

85 
64 

63 
63 

69 
63 

36 
62 

67 
62 

87 
60 

32.6 
60.9 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

77 
61 

82 

58 

86 
61 

86 
60 

87 
60 

82 
59 

62 
56 

61 
61 

79 
62 

76 
60 

75 
66 

79 
65 

79 
67 

75 
66 

79 
64 

84 
69 

84 
64 

64 
60 

89 
60 

93 
68 

94 
67 

77 
66 

83 
66 

65 
65 

84 
63 

85 
65 

66 
69 

39 
65 

69 
66 

89 
65 

83.3 
63.5 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

86 
58 

89 
62 

90 
63 

90 
62 

68 
63 

80 
62 

83 
64 

82 

64 

66 
63 

87 
66 

84 
66 

32 
66 

64 
66 

78 
65 

76 
69 

32 
66 

89 
69 

82 
64 

68 
68 

96 
62 

93 
69 

90 
69 

89 
62 

36 
64 

91 
66 

94 
66 

91 
65 

92 

70 

86.7 
64.7 

MIAMI 

MAX 

Mm 

83 
60 

■83 
57 

90 
56 

90 
59 

90 
61 

88 
58 

80 
59 

80 
60 

80 
61 

86 
62 

87 
60 

83 
60 

83 
63 

63 
65 

79 
64 

30 
63 

62 
64 

66 

65 

88 
62 

98 
60 

99 
69 

92 

66 

93 

61 

90 
60 

90 
S9 

90 
98 

92 

60 

92 

62 

86 
66 

92 

61 

86.7 
61.4 

MIDLAND  WSO 

MAX 

I4m 

68 
61 

77 
61 

84 
60 

85 
62 

85 
64 

63 
62 

64 
63 

86 
65 

85 
64 

30 
65 

84 
65 

85 

66 

80 
67 

70 
66 

63 
66 

84 
65 

34 
63 

64 
62 

87 
62 

69 
67 

93 
67 

86 
69 

67 
66 

88 
65 

89 
66 

69 
69 

69 
67 

66 
61 

89 
61 

39 
64 

64.5 
64,2 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

63 

84 
61 

64 
59 

86 
62 

66 
63 

86 

61 

65 
64 

66 
62 

85 
64 

60 
6! 

84 
65 

66 
66 

81 
69 

74 
66 

64 
66 

86 
66 

86 

64 

65 
63 

39 
64 

91 

67 

95 
67 

86 

71 

88 
64 

91 
65 

91 
66 

91 
65 

90 
68 

90 
63 

91 
65 

90 
64 

66.6 
64.9 

MORTON 

MAX 

Mm 

80 
56 

77 
57 

81 
59 

85 

56 

89 

58 

33 
58 

75 
55 

60 
54 

60 
59 

81 
60 

75 
60 

79 
62 

80 
62 

30 
62 

75 
62 

72 
63 

78 
63 

61 
57 

64 

80 
60 

79 
63 

83 
63 

84 
61 

64 
61 

33 

60 

69 
60 

85 
59 

30.6 
59.8 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

81 
58 

78 
58 

81 
58 

83 
54 

84 
55 

84 
55 

77 
52 

61 
55 

76 
59 

81 
59 

79 
62 

76 
62 

76 
63 

61 
62 

60 
62 

74 
62 

78 
63 

91 
60 

83 

59 

64 
58 

92 

64 

91 

63 

81 
62 

60 
62 

84 
59 

64 
59 

69 
99 

89 
60 

86 

59 

37 
69 

81.7 
99.4 

OLTON 

MAX 

Mm 

78 
52 

82 
53 

89 
53 

78 
53 

83 
55 

34 
56 

78 
57 

61 
59 

79 
59 

82 
59 

78 
60 

76 
62 

80 
62 

76 
61 

74 
61 

75 
62 

78 
62 

64 
58 

84 
57 

86 
62 

93 
67 

94 
63 

35 
62 

69 
59 

84 
61 

92 
62 

65 
64 

33 
62 

90 
59 

90 
60 

82.7 
99.9 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

81 
60 

86 
58 

99 
57 

90 
60 

90 
61 

89 
56 

82 

58 

79 
60 

79 
61 

85 
60 

86 
62 

84 
60 

82 
62 

78 
63 

81 
65 

74 
62 

77 
62 

78 
64 

64 
63 

87 
61 

94 

61 

97 
68 

90 
69 

92 
65 

68 

61 

90 
60 

89 

60 

90 
64 

39 
66 

68 
64 

89 
64 

85.7 

61.8 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

85 
56 

87 
55 

85 

57 

86 
57 

63 
62 

79 
56 

76 
60 

79 
56 

64 
61 

68 
58 

83 
61 

80 
59 

81 
63 

62 
62 

78 
64 

75 
61 

79 
61 

63 
63 

64 
62 

94 
58 

94 
64 

94 
67 

88 
64 

66 
62 

89 
59 

87 
60 

67 
60 

87 
64 

98 
69 

89 
64 

39 
65 

64.9 
60.8 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

82 
51 

89 
59 

91 
57 

90 
56 

91 
56 

86 
58 

79 
55 

78 
99 

78 
60 

69 
61 

89 
59 

91 

60 

68 
59 

66 
59 

79 

60 

82 

63 

85 
63 

69 
62 

89 
65 

91 
63 

90 
64 

103 
65 

99 
63 

99 
62 

94 
60 

94 
60 

94 

60 

99 

61 

99 
62 

93 
69 

95 
65 

89.4 
60.4 

PLAINS 

MAX 

Mm 

82 
55 

76 
59 

83 
59 

89 
59 

85 
59 

65 

60 

79 
56 

62 
56 

79 
60 

76 
60 

33 
61 

74 
61 

82 
63 

79 
63 

80 
64 

76 
63 

70 
64 

78 
63 

92 
59 

83 
57 

36 
58 

92 
63 

95 
65 

79 
63 

80 
64 

85 

62 

87 
62 

88 

63 

86 
60 

86 
60 

87 
60 

82.9 

60.7 

PLAINVIEK 

MAX 

Mm 

S*«  R«f*r«nc«  NoIm  Following  SixUon  Ind*x 
-   265    - 


Conltnued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUCU5T 

1971 

Stallon 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

57 

73 

57 

83 

60 

87 
60 

86 

61 

66 

60 

63 

85 

60 

85 
61 

61 
60 

65 
63 

75 
63 

63 
64 

82 

65 

80 
66 

77 
65 

81 
64 

83 
60 

84 
59 

86 
59 

92 

65 

95 
59 

85 

66 

86 
64 

67 
65 

69 

61 

89 

84.3 
61,9 

SILVERTDN 

MAX 

Mm 

81 
5* 

81 
56 

66 
56 

66 

57 

67 

56 

65 
55 

81 
61 

77 
61 

60 
60 

61 
61 

81 
62 

78 
62 

79 
63 

81 
61 

75 
62 

60 
62 

62 
59 

63 
58 

82 
60 

82 
65 

82.3 

60.3 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

87 

57 

89 
59 

90 
59 

91 
66 

67 
60 

83 
58 

64 
61 

90 
61 

69 
61 

90 
60 

89 
58 

65 
61 

85 
62 

79 
63 

63 
63 

88 
62 

89 

63 

69 
60 

64 

91 
61 

91 
62 

68.9 
61.2 

Stratford 

MAX 

MIN 

79 
55 

87 
57 

69 
59 

66 

54 

68 
54 

65 

57 

61 
56 

79 
59 

85 
61 

67 
60 

84 
59 

61 
59 

81 
59 

85 

60 

76 
63 

62 
63 

86 
63 

90 

60 

69 
59 

91 
65 

66.2 

59.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

85 
59 

87 
58 

67 

60 

67 
56 

87 
61 

81 
56 

81 
59 

87 
61 

67 
61 

67 
61 

82 
59 

82 
62 

84 
60 

80 
62 

78 
64 

66 
61 

86 
62 

91 
64 

92 
66 

87.3 
61.7 

TAHOkA 

MAX 
MIN 

79 
59 

74 
56 

81 
57 

8! 
59 

84 
60 

85 

61 

60 
60 

61 
61 

74 
64 

63 
63 

78 
63 

78 
64 

79 
64 

77 
64 

77 
66 

83 
62 

62 
61 

84 
63 

64 
64 

62.0 
62.3 

TULIA 

MAX 

MIN 

80 
56 

82 
58 

85 
56 

86 
59 

67 
56 

87 
58 

63 
59 

77 
59 

60 
61 

87 
61 

82 

62 

79 
62 

75 
64 

82 

63 

71 
62 

76 
62 

84 
62 

94 

66 
60 

89 

65 

84.0 
60.9 

VESA 

MAX 

MIN 

74 
56 

61 
57 

64 
59 

l\ 

64 
58 

63 
56 

77 
57 

76 
57 

80 
59 

63 
58 

79 
56 

79 
61 

80 
58 

82 
59 

74 
60 

77 
61 

80 
60 

84 
58 

86 
63 

82.2 
99.1 

HALCDTT 

*     *     * 

MAX 

MIN 

SI 
55 

85 

57 

81 
52 

ei 

56 

65 
55 

62 
55 

61 
56 

75 

57 

79 
57 

82 
56 

76 
56 

76 
61 

80 
62 

78 
60 

73 
61 

79 
59 

81 
59 

82 
5* 

90 
60 

96 

87 

54 

87 
54 

90 
60 

82.9 
97.2 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 

Mm 

72 
66 

78 
64 

85 
62 

67 
65 

63 
67 

81 
67 

80 
67 

87 
69 

90 
69 

90 
72 

79 
70 

11 

77 
69 

78 
70 

?t 

67 
72 

66 
71 

88 
65 

69 
69 

93 

70 

90 
71 

60 
67 

66 
70 

66 
69 

67 
70 

91 
70 

68 
69 

89 

67 

85.3 

68.4 

ANSON 

MAX 

Mm 

81 
62 

81 
63 

86 
62 

68 
65 

65 
67 

85 
67 

81 
64 

87 
67 

90 
70 

86 

70 

87 
68 

80 
66 

79 
67 

82 

70 

85 
69 

87 
72 

68 

70 

69 
65 

95 

72 

66 
69 

85 

70 

87 
71 

90 
70 

91 

71 

68 
66 

86,6 
68,1 

ASPERMONT  2  SSN 

MAX 

MIN 

82 
59 

69 
60 

82 
60 

86 
62 

90 
63 

90 
61 

87 
61 

64 
64 

67 
67 

89 
65 

87 
65 

81 
65 

78 
65 

79 
66 

79 
66 

83 
66 

81 
68 

86 
64 

93 
68 

79 
64 

86 
66 

65 
67 

89 

67 

90 
66 

65,3 

64,7 

BALLINCER  1  SW 

MAX 

Mm 

80 
60 

74 
61 

81 
59 

83 
63 

66 
67 

81 
64 

78 
64 

86 
65 

85 
64 

87 
69 

79 
65 

82 
64 

73 
66 

77 
68 

64 
66 

67 
66 

64 
65 

65 
64 

92 

64 

67 
66 

67 
70 

90 
67 

91 
67 

87 
63 

84.4 
65.4 

CHILPRE55  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
64 

89 
60 

91 
62 

91 
64 

90 
66 

63 
66 

67 
66 

93 
66 

87 
66 

86 
65 

86 
68 

83 
68 

82 
68 

65 
67 

81 
68 

75 
66 

85 
66 

69 
65 

97 
73 

83 
65 

69 

67 

93 
69 

68 

71 

92 
66 

87,6 
66.8 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

83 
55 

84 
55 

86 
56 

89 
56 

69 
56 

67 
59 

60 
61 

62 
61 

81 
62 

86 
61 

85 
63 

86 
62 

81 
64 

83 
66 

83 
65 

79 
62 

73 
63 

85 
61 

94 
67 

67 
59 

86 

57 

89 

60 

89 

69 

91 
63 

85.4 
60,9 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

84 
62 

76 
60 

85 
60 

87 
64 

80 
65 

63 
65 

62 
61 

69 
61 

90 
64 

90 
66 

87 
66 

81 
66 

77 
67 

81 
66 

86 
69 

90 
67 

88 
68 

87 
66 

93 

67 

93 
66 

93 
70 

94 
69 

93 
68 

90 
69 

87.6 
66,1 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

62 
62 

78 
60 

64 

60 

86 
63 

87 
66 

86 
64 

64 
64 

66 
66 

65 
67 

87 
66 

77 
66 

80 
66 

67 

69 

69 

66 

69 

64 

66 

68 

91 

67 

90 
70 

69 
66 

90 
66 

90 
65 

65,9 

niCKENS 

MAX 

Mm 

82 
62 

64 
56 

88 
61 

90 
61 

90 
65 

88 
62 

64 
61 

84 
63 

67 
64 

84 
63 

82 
64 

81 
64 

76 
67 

80 
66 

80 
66 

85 
68 

86 
64 

84 
66 

63 
66 

66 
65 

89.0 
64.1 

GAIL 

MAX 

Mm 

75 
62 

82 

60 

85 

60 

87 
60 

85 
63 

86 
61 

80 
62 

85 
63 

87 
63 

65 
64 

79 
64 

60 
60 

63 

67 

78 
68 

78 
66 

84 
66 

85 
65 

65 
63 

94 

70 

85 
65 

67 
66 

88 

67 

88 

64 

68 

64 

84.9 

64.2 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

87 
57 

83 
55 

86 
56 

93 
59 

95 
59 

92 

61 

90 
62 

84 
62 

89 
62 

86 
64 

90 
63 

67 
63 

82 
65 

62 
69 

63 
67 

35 

68 

63 

70 

90 
66 

94 
65 

63 
65 

90 
68 

85 

87 
68 

88 
67 

91 
66 

67.9 
64.2 

HASKELL 

MAX 

Mm 

83 
62 

67 
62 

62 
63 

67 
64 

89 
65 

87 
66 

84 
65 

83 
65 

87 
68 

90 
67 

90 
68 

64 
67 

60 
67 

60 
67 

62 
67 

62 
66 

68 
70 

90 
66 

93 

70 

61 
66 

86 
68 

86 

70 

92 

70 

91 
67 

66.4 
67.1 

HORDS  CREEK  0AM 

MAX 

Mm 

81 
61 

66 
60 

73 
59 

62 
62 

64 
62 

77 
64 

80 
64 

79 
63 

86 
66 

67 
66 

66 
65 

80 
65 

79 
66 

75 
66 

78 
66 

83 

67 

87 
67 

66 
65 

68 
68 

66 
68 

90 
69 

86 
66 

69 
69 

86 
66 

83.7 
69.7 

JAYTDN 

MAX 

Mm 

84 
60 

74 
60 

64 
59 

87 
60 

90 
62 

91 
62 

85 
61 

80 
63 

67 
65 

65 
63 

86 
64 

60 
65 

76 
63 

78 
65 

78 
65 

80 
65 

80 
60 

87 
63 

92 

66 

78 
63 

65 
67 

60 

67 

89 
67 

88 
65 

84.2 
63.6 

MATADOR 

MAX 

Mm 

66 
56 

69 
57 

90 
59 

95 

58 

93 
58 

95 

61 

91 
61 

88 
64 

69 
66 

68 
64 

85 
64 

86 
67 

82 

67 

76 
67 

84 
67 

82 

66 

79 
66 

86 
66 

95 
71 

100 

85 

65 

84 

67 

67 
66 

86 
67 

91 
66 

87.6 
64.8 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
65 

90 
58 

80 
58 

81 
58 

86 
61 

81 
61 

80 
66 

63 
66 

74 
65 

74 
65 

67 
63 

97 
67 

83 
65 

86 
64 

92 
66 

92 
68 

93 
65 

86.4 
63.9 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

83 
64 

84 
60 

90 
60 

92 

61 

67 
64 

68 
63 

86 
64 

86 
65 

90 
65 

91 
64 

91 
67 

86 
66 

82 

65 

85 

64 

84 
67 

66 
69 

86 
65 

90 
62 

96 

67 

95 

70 

83 

66 

86 

67 

93 

70 

90 
72 

91 
64 

88.2 

69.3 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

65 

56 

89 
59 

92 
62 

93 
63 

90 
63 

89 
63 

85 
64 

89 
67 

67 
65 

88 
65 

67 
67 

60 
67 

63 
69 

79 
67 

61 
64 

60 
69 

67 
66 

89 

65 

97 
73 

87 
67 

63 
67 

88 

70 

91 

70 

92 
66 

87.4 
66.0 

POST 

MAX 

Mm 

83 
59 

74 
58 

84 
59 

86 
59 

68 
59 

88 
62 

86 
62 

82 

64 

86 
63 

81 
64 

85 
62 

82 

64 

79 
64 

83 
68 

80 
64 

80 
64 

77 
66 

86 
63 

93 
69 

96 
63 

84 
61 

66 
66 

86 
69 

89 
64 

90 
65 

84.7 
63.7 

auANAH  J  SE 

MAX 

Mm 

88 
66 

85 
53 

90 
57 

92 
63 

93 
65 

91 
63 

85 
65 

89 
67 

89 
66 

92 

64 

92 
65 

83 
69 

84 
66 

82 
65 

86 
68 

83 
69 

83 

70 

92 
66 

100 
7* 

104 
73 

76 
65 

60 
67 

93 
69 

96 

72 

94 
67 

89.2 
66,7 

ROSCQE 

MAX 

Mm 

60 
60 

79 
59 

84 

60 

85 
62 

83 
62 

64 
62 

80 
63 

84 
64 

65 
64 

65 
65 

73 
63 

80 
65 

76 
65 

80 
65 

81 
66 

85 

67 

84 
65 

85 

63 

93 

66 

90 
70 

67 
66 

87 
66 

87 
66 

68 
68 

86 
66 

84.2 
64,9 

ROTAN 

MAX 

Mm 

61 
62 

60 
59 

85 

61 

86 
63 

87 
65 

85 

62 

82 
64 

63 
65 

85 
65 

64 
65 

79 
61 

77 
64 

80 
66 

77 
68 

84 
67 

85 

70 

87 
69 

86 
65 

95 

71 

93 
68 

87 
65 

86 

70 

89 
68 

90 
68 

68 
69 

89.3 

65.9 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

82 
62 

82 

61 

89 
63 

95 
65 

69 
65 

80 
64 

65 
65 

69 
68 

92 
66 

94 
68 

90 
66 

84 
69 

76 
67 

63 
67 

80 
68 

86 
70 

88 
67 

90 
67 

96 

73 

93 

68 

83 
69 

66 

70 

93 

71 

68 

67 

89 

67 

87.5 
67.4 

SHAMROCK  RADIO  K8vP 

MAX 

Mm 

85 
63 

87 
58 

90 
61 

89 
62 

89 
61 

65 

64 

87 
62 

85 
65 

91 
64 

88 
64 

90 
66 

89 
65 

86 
67 

85 

65 

82 

67 

83 

64 

82 

70 

91 

65 

98 

70 

94 

70 

92 
61 

93 

61 

94 

70 

69 

69 

94 
66 

69.2 
64.9 

SNYDER 

MAX 

Mm 

66 
61 

84 
61 

79 
60 

83 

61 

85 

62 

85 
62 

84 
62 

76 
63 

82 
63 

62 
65 

64 
62 

76 
64 

79 
65 

80 
69 

80 
67 

80 
67 

80 
68 

85 
63 

90 
68 

95 
67 

81 
64 

86 
66 

84 
68 

92 

67 

86 
66 

63.8 

64.5 

TRUSCDTT 

MAX 

Mm 

85 
59 

80 
58 

87 
58 

92 
63 

93 
64 

90 
64 

85 
64 

86 
66 

85 

67 

93 

65 

90 
67 

69 
69 

80 
68 

80 

67 

80 
67 

60 
68 

80 
69 

90 

67 

91 

70 

95 
72 

100 
73 

80 

68 

63 

69 

86 

70 

89 

70 

92 

71 

92 
68 

67.9 
66.9 

TURKEY  2  HSH 

MAX 

Mm 

VERNON 

MAX 

Mm 

85 

65 

86 
57 

93 
62 

91 
64 

91 
65 

87 
66 

85 

66 

87 
67 

92 

70 

94   94 
66   69 

91 

70 

DCS  H 

83 

69 

otMre 

82 

67 

82 

69 

gSUH 

82   88 

69   71 

OD  iDdtX 

91 
70 

91 

92 

70 

97 
7J 

101 
7* 

100 
7S 

68 

69 

80 
69 

87 
69 

86 

70 

98 
74 

90 
72 

91 
»6 

91 
67 

•9.6 
68.4 

Continued 

Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

t'tJ 

tiA 

TU 

Kt 

;s 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Slatlon 

Day 

ol  Monlh 

S, 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

UELLINCTON  1  NNH 

MAX 
MIN 

90 
55 

92 
60 

92 

64 

90 
63 

88 
63 

68 
63 

91 
61 

66 
63 

66 
67 

66 
66 

84 
68 

62 
61 

64 
67 

79 
66 

79 
69 

66 
65 

86 
63 

87 
62 

94 
70 

97 
63 

91 
65 

93 
66 

94 

70 

66 
66 

92 
64 

88.3 
64,4 

WICHITi  FALLS  WSn 

MAX 

Mm 

79 
64 

67 
63 

92 

61 

95 
65 

90 
67 

61 
70 

90 
69 

96 
72 

99 
68 

99 

70 

96 
72 

91 

71 

63 

70 

64 
71 

76 
68 

66 

70 

92 
72 

93 

71 

92 
69 

95 

70 

97 
74 

99 

74 

98 

72 

83 

71 

87 
70 

90 
70 

94 

71 

96 

71 

85 

70 

89 
66 

90 
65 

90,5 
69,3 

WINTERS  1  NNE 

•     •     * 

MAX 

Mm 

82 
62 

69 
60 

75 
56 

83 
60 

85 
66 

80 
63 

83 
65 

78 
65 

87 
64 

88 
66 

99 
65 

77 
63 

76 
64 

74 
63 

77 
67 

63 
66 

87 
65 

66 
64 

87 
62 

87 
65 

69 
66 

92 
65 

93 
68 

69 
70 

84 
65 

90 
68 

89 
69 

88 
67 

91 
66 

92 

64 

91 
62 

84,5 
64,6 

NORTH  CENTR4L       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

58 

69 
60 

64 
60 

88 
63 

69 
62 

85 
64 

85 
66 

67 
66 

91 
67 

94 
67 

95 
69 

90 
68 

85 
67 

74 
67 

79 
66 

67 
69 

68 
66 

90 
64 

92 

61 

91 
64 

92 
65 

95 
67 

97 
69 

95 
67 

68 
66 

88 
69 

65 
69 

91 
66 

95 
67 

90 
66 

91 
65 

86,2 

65,6 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

82 
6« 

65 
63 

91 
61 

91 
65 

90 
65 

81 

67 

85 

67 

92 

71 

94 
70 

95 
70 

93 
69 

65 
68 

63 
70 

62 
70 

81 
69 

87 
69 

91 
70 

91 
68 

90 
67 

93 
70 

96 
73 

97 
73 

96 
75 

82 
68 

83 
69 

87 
71 

94 
70 

94 
71 

91 
71 

90 
65 

90 
66 

69,1 
68,5 

BARDNELL  DAH 

MAX 

Mm 

83 
63 

80 
65 

75 
68 

85 

70 

61 

70 

83 
69 

85 

70 

85 
69 

91 
71 

93 

73 

93 

74 

93 

75 

89 
70 

85 
70 

89 

71 

91 
70 

89 

70 

90 
69 

90 
66 

93 
69 

92 

72 

92 

74 

93 

73 

93 
73 

92 

70 

66 
70 

91 
71 

94 
71 

94 
70 

85 
63 

88 
65 

88,5 
69,8 

BEL'TDN  DAM 

MAX 

Mm 

83 
66 

81 

67 

73 
67 

83 
69 

84 
69 

79 
70 

78 
70 

66 
68 

90 
70 

91 
71 

92 

72 

90 
75 

87 
72 

85 

71 

90 
71 

90 
72 

90 
72 

90 
70 

91 
68 

90 

70 

93 
72 

93 
72 

95 
73 

95 
74 

94 
72 

95 

70 

93 
66 

93 
74 

93 
70 

90 
69 

91 
67 

68,6 
70,4 

BENBRQOK  OAH 

MAX 

Mm 

83 
59 

79 
64 

79 
64 

86 
65 

86 
67 

82 
69 

62 
69 

62 

68 

90 
70 

91 
71 

93 

72 

93 

73 

87 
68 

81 
69 

69 

71 

69 

70 

86 
70 

90 
71 

90 
67 

90 
69 

91 
72 

93 

73 

95 

73 

96 

73 

91 

71 

84 
70 

90 
72 

93 

70 

93 

70 

63 
66 

86 
64 

86.0 
69.0 

80NHAM 

MAX 

Mm 

BOWIE 

MAX 

Mm 

81 
6* 

83 

64 

90 
70 

89 
67 

86 
72 

75 
70 

84 
68 

92 
74 

93 
71 

95 

71 

97 
73 

94 
73 

86 

71 

60 
67 

78 
69 

86 
71 

86 
71 

91 
71 

92 
71 

92 

70 

94 
74 

97 
74 

97 
73 

85 
72 

60 
69 

92 

70 

94 
71 

96 

72 

84 
69 

92 
65 

69.0 
70.1 

BOYD 

MAX 

Mm 

85 
61 

76 
63 

85 
63 

89 
64 

85 
68 

80 
67 

79 
67 

85 

68 

90 
68 

91 

70 

92 

70 

94 
70 

98 

71 

85 
70 

84 

70 

89 

70 

90 
71 

90 
69 

92 

69 

93 
69 

93 

69 

95 
67 

95 
66 

96 

70 

93 
73 

62 
69 

92 
69 

96 
69 

95 
69 

90 
63 

89.2 
68.0 

6RECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

74 
59 

85 

59 

89 

59 

91 

60 

64 
64 

62 
66 

65 

64 

92 
68 

93 
65 

95 
69 

90 
67 

86 
66 

78 
68 

82 
67 

87 
68 

91 
67 

91 
67 

93 

66 

92 

64 

92 

69 

94 

70 

97 
69 

94 
72 

62 
67 

83 
68 

90 
66 

91 
68 

95 
68 

92 
67 

91 
65 

88,9 
66,1 

BRIDOEPDRT 

MAX 

MIN 

87 
60 

76 
63 

64 
61 

90 
64 

92 

66 

84 
67 

67 
67 

65 
66 

92 
66 

95 
68 

96 
69 

95 

73 

90 
69 

83 

70 

85 

71 

88 

66 

91 
68 

92 

67 

93 
65 

94 
66 

94 
69 

97 
72 

100 
72 

101 
73 

93 
70 

85 
68 

95 
69 

98 
66 

97 
66 

94 
63 

91.0 
67.4 

BROWNWOQD 

MAX 

Mm 

87 
61 

80 
64 

75 
62 

66 
66 

61 
69 

BO 
68 

83 
67 

80 
68 

89 
66 

90 
70 

90 
66 

81 
67 

81 
68 

78 
70 

75 
70 

87 
66 

90 
66 

67 
67 

93 
62 

92 

67 

91 
71 

95 

70 

96 
70 

97 
73 

92 

71 

94 

71 

86 
72 

93 

71 

97 
72 

93 

65 

87.6 
66,0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

85 
66 

80 
67 

62 
66 

65 
70 

78 
69 

81 

70 

89 

72 

94 
68 

95 
70 

95 

71 

93 

73 

93 
73 

89 

71 

94 
72 

94 
72 

94 

71 

92 

70 

92 
69 

93 
68 

95 

70 

95 

71 

95 
70 

97 
73 

97 
74 

97 
72 

95 
70 

96 

70 

98 
72 

91 

70 

93 
68 

91.7 
70,3 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

80 
64 

76 
66 

88 

64 

65 

70 

85 
65 

85 
67 

79 
70 

91 
67 

93 
69 

94 
70 

95 
71 

89 

74 

85 
70 

87 
71 

90 
72 

87 
70 

90 
69 

90 
66 

93 
64 

94 
70 

94 
71 

98 
71 

98 
71 

94 
73 

66 

72 

93 

71 

97 
70 

95 
69 

68 
70 

93 
63 

89.8 
66,9 

CDRSICANA 

MAX 

Mm 

83 
62 

61 
66 

75 
66 

84 
69 

80 
69 

83 

70 

81 

70 

65 

70 

91 
71 

93 
72 

91 
73 

93 

74 

69 
69 

65 
69 

89 
73 

90 
72 

90 
72 

89 
69 

90 
67 

91 
67 

91 
72 

91 
72 

93 

73 

94 

92 

71 

92 

71 

92 

71 

94 
71 

95 

71 

69 

67 

68.5 
70.0 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

80 
68 

79 

70 

85 

70 

64 
71 

83 

71 

85 

71 

87 

74 

94 
72 

93 
75 

95 

76 

94 

76 

89 
72 

82 

72 

84 
72 

90 
76 

90 
73 

90 
75 

89 
75 

91 
72 

93 

77 

95 
76 

97 
79 

96 
79 

94 
75 

63 
73 

91 

73 

92 

75 

93 

74 

64 
73 

92 
69 

89.0 
73,4 

DENISON  DAH 

MAX 

Mm 

63 
60 

77 
62 

85 
66 

85 
65 

65 

68 

63 

69 

87 
69 

91 
67 

93 

68 

94 

71 

93 

71 

92 
69 

82 
68 

82 
66 

62 

71 

87 
71 

89 
69 

90 
72 

90 
67 

91 
67 

92 

75 

94 
76 

95 

73 

96 
70 

65 
69 

91 
66 

92 

70 

91 
68 

90 
67 

91 
63 

86,5 
66,3 

DENTQN  2  SE 

MAX 

Mm 

83 
64 

60 
65 

66 
66 

86 

67 

84 
69 

65 

69 

63 

70 

90 
69 

93 
66 

92 

70 

92 

75 

90 

72 

69 

73 

89 

70 

88 

73 

90 

72 

90 

71 

88 
71 

90 
68 

92 

72 

92 
73 

95 

73 

95 

74 

92 

71 

79 
70 

69 

70 

92 

72 

93 

70 

92 
69 

69 
66 

86.6 
69,9 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

82 
59 

66 
63 

77 
62 

66 
64 

84 
68 

81 
67 

84 
66 

76 
67 

88 
67 

89 
68 

91 

70 

88 
69 

65 
69 

78 
66 

83 
68 

88 
66 

67 
68 

87 
68 

88 
65 

90 
66 

89 
69 

91 
66 

93 
69 

94 
72 

92 

70 

92 

68 

63 
68 

92 

69 

95 
66 

91 
63 

86,5 

67,0 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

64 
56 

74 
61 

84 

61 

84 
62 

87 
65 

74 
67 

60 
65 

83 
65 

90 
64 

91 

64 

93 
69 

87 
69 

84 
69 

77 
67 

64 
67 

87 
68 

89 

68 

69 
66 

90 
63 

87 
63 

66 
67 

92 

71 

94 
70 

96 

70 

91 

71 

89 

70 

94 

71 

93 

68 

94 
68 

67,5 
66,5 

EVANT 

MAX 

Mm 

75 
56 

74 
64 

62 

64 

64 
69 

79 
68 

81 
68 

80 
66 

88 

70 

90 
68 

91 
69 

86 
72 

85 
69 

83 

70 

68 
69 

68 
66 

91 
68 

90 
66 

90 
67 

90 
64 

89 
66 

91 
66 

94 
70 

96 

72 

91 
72 

95 
72 

93 

68 

95 
69 

96 

68 

90 
60 

68 
64 

87,7 
67,5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

81 
66 

77 
66 

66 
69 

83 

70 

83 
69 

86 
69 

83 
70 

92 
69 

94 
71 

93 

72 

95 
73 

90 

74 

64 
69 

87 
74 

91 
73 

69 
72 

90 
72 

89 
69 

91 
67 

92 

71 

92 

73 

94 
73 

94 
74 

92 
76 

61 
71 

90 
71 

94 
73 

93 

72 

68 

71 

91 
67 

88,8 
70,6 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

79 
66 

78 
66 

86 
68 

64 
69 

63 
71 

86 
70 

84 
72 

92 
69 

92 
71 

93 
73 

93 

73 

86 
72 

62 

71 

63 
72 

89 

74 

69 
71 

90 
72 

89 

71 

90 
68 

90 
72 

93 

74 

95 
73 

94 

75 

69 

74 

62 

72 

91 

71 

92 
72 

93 

72 

85 

70 

90 
66 

86,1 

70,9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

86 
56 

87 
62 

80 

61 

68 
62 

62 
66 

85 
69 

86 
66 

85 
67 

90 
66 

94 
69 

94 

71 

94 

71 

90 
71 

79 
72 

80 
66 

64 
69 

69 
69 

90 
69 

90 
66 

91 
66 

92 

70 

93 
72 

96 
72 

95 

72 

90 
71 

81 
66 

92 

67 

94 
68 

95 
67 

86 
63 

88.6 
67,4 

OATESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
60 

■77 
64 

73 
64 

83 
65 

82 
68 

79 
67 

79 
67 

83 
67 

86 
66 

90 
66 

90 
68 

90 
68 

85 

69 

82 

70 

68 
71 

89 
69 

91 
66 

90 
64 

90 
62 

90 
63 

92 

67 

92 
69 

94 
69 

95 

70 

93 
70 

93 

67 

92 

67 

94 

67 

96 

66 

91 
62 

87,9 
66.5 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

65 
66 

61 
67 

79 

67 

86 

66 

85 

68 

79 
69 

90 
69 

92 

66 

93 

66 

94 
70 

93 

76 

89 
71 

88 

71 

93 

73 

93 

72 

93 

70 

91 
67 

92 

67 

92 
65 

94 
69 

94 

71 

95 
72 

96 

74 

96 

73 

96 

73 

92 

70 

95 

70 

97 
70 

91 
70 

94 
66 

91,0 
69,7 

Glen  rose  z   w 

MAX 

Mm 

61 
62 

61 
65 

69 
62 

86 
67 

84 
66 

67 
67 

67 
66 

93 

68 

94 
68 

94 

70 

95 
69 

90 
72 

85 
69 

88 
69 

92 

70 

91 
68 

91 
67 

93 

65 

92 
62 

93 
66 

93 

69 

95 
70 

98 
71 

94 
70 

89 
70 

69 
71 

95 
67 

96 
67 

90 
68 

91 
62 

90,7 
67,5 

GOLDTMWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

60 
62 

74 
62 

82 
63 

81 
67 

79 

67 

81 
67 

78 
67 

67 
69 

90 
67 

89 

70 

89 

71 

90 
68 

85 
64 

82 
67 

67 
68 

86 
69 

87 
66 

66 
66 

90 
68 

68 
69 

89 
69 

91 
70 

93 

71 

93 
71 

93 

72 

90 

71 

91 
63 

94 
72 

92 

66 

87 
64 

87,0 
67,6 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

64 
59 

74 
63 

84 
60 

88 
63 

90 
65 

83 
66 

86 

66 

65 
69 

91 

65 

92 
65 

95 

70 

94 

71 

66 

70 

76 
69 

64 

70 

64 

70 

92 

70 

92 

68 

92 

67 

93 
66 

94 

71 

96 
71 

97 

74 

97 
67 

83 

68 

66 

69 

90 

70 

94 

71 

96 

71 

92 
66 

69,1 
67,8 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

64 
67 

61 
66 

89 
64 

89 
69 

83 
69 

63 

69 

62 

70 

92 

72 

94 
72 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

67 
69 

67 
72 

91 

74 

91 
72 

91 
70 

91 
69 

91 
66 

92 

73 

94 

74 

96 

74 

97 
75 

96 
75 

69 
75 

87 
73 

95 
71 

97 
71 

95 
73 

93 
66 

90,6 
70,6 

GRAPEVINE  0AM 

MAX 

Mm 

84 
60 

79 
60 

78 
60 

87 
67 

84 
66 

85 

69 

66 
69 

64 
68 

92 

66 

93 
70 

93 

70 

94 

72 

66 

70 

82 

69 

63 
69 

86 
69 

90 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
69 

91 
72 

93 

70 

95 

71 

95 

71 

90 
73 

83 
70 

91 

71 

92 

70 

92 

70 

66 
65 

66,2 
68,5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

84 
56 

79 
62 

78 
66 

86 
66 

84 
67 

85 
66 

85 
69 

63 

67 

91 
68 

92 
69 

92 
69 

95 

71 

92 

70 

81 
68 

82 

68 

66 
71 

90 
71 

89 
66 

90 
64 

89 
66 

69 

71 

91 
72 

94 

71 

94 
69 

89 

66 

64 
66 

91 
67 

94 

68 

92 

66 

68 
59 

67,9 
67,1 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

86 

64 

83 
65 

75 
69 

65 
70 

85 

70 

80 
69 

82 

71 

90 

70 

93 

70 

93 
73 

93 

74 

94 

75 

92 

71 

66 
73 

91 

73 

93 

71 

91 
71 

92 

70 

93 

70 

92 

71 

94 

72 

92 
73 

86 

74 

95 
74 

95 

73 

93 

71 

95 

72 

97 
73 

97 
71 

92 

68 

90.1 
70.9 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

70 

88 

70 

64 
68 

79 
69 

86 
69 

68 
69 

87 
66 

87 
67 

67 
66 

88 

64 

69 
69 

90 
69 

92 

71 

93 
71 

90 
70 

90 
66 

67 
66 

91 
69 

93 
69 

88 
64 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

86 
56 

75 
63 

85 
62 

69 
62 

92 
66 

87 
67 

77 
66 

85 

70 

92 
70 

93 
70 

95 

72 

93 

73 

88 

71 

80 

70 

83 
69 

67 
69 

68 

70 

89 
69 

92 

69 

91 
69 

94 
75 

96 
76 

95 
70 

64 
69 

85 
69 

89 

71 

91 

71 

92 

71 

66 
64 

86,1 
68.6 
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Conttnu«d 

UJ 

UL 

Y 

IL 

MJ 

fLJ 

ttA 

TU 

Hh 

ib 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Slallon 

Day 

oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

i 1 

29 

30 

31 

i 

< 

HICQ 

MAX 

MIN 

83 

61 

76 
62 

87 

61 

87 
66 

89 
67 

84 
65 

83 
65 

89 
68 

91 
65 

92 
66 

92 

69 

87 
69 

86 

66 

88 

67 

91 
66 

91 

67 

90 
64 

91 
67 

92 

61 

93 
66 

93 
67 

94 

68 

99 
69 

90 
69 

89 
66 

95   91   90 
68   62   60 

89.7 
69,9 

HILLSBOKO 

MAX 

MIN 

83 

61 

80 
65 

75 
66 

86 
68 

81 

70 

83 

69 

84 
71 

88 

71 

89 
71 

91 
72 

91 
72 

91 
73 

88 
69 

89 
72 

89 

73 

92 

70 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

92 

70 

92 

74 

93 
72 

94 
73 

90 
71 

98   87   91 
70   66   69 

88.8 

70.0 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

80 
65 

81 
64 

86 
62 

88 

66 

88 
66 

89 

67 

86 

67 

91 
69 

92 

70 

93 

74 

93 

71 

93 
68 

87 
70 

80 
71 

80 
66 

89 
70 

89 

71 

92 

71 

91 
70 

91 
72 

99 
73 

97 
74 

98 

60 

69 
72 

93   90   91 
70   69   64 

89.4 
69.4 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIN 

82 

63 

80 
64 

77 
70 

85 

71 

82 

70 

83 

70 

84 
70 

86 
69 

91 
71 

92 

72 

91 
73 

93 

79 

90 
70 

83 
71 

68 

73 

90 
72 

88 
71 

90 
69 

90 
69 

91 
72 

91 
73 

91 
73 

93 

73 

87 

71 

92   84   87 
70   63   67 

88.0 
70.2 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

ee 

61 

88 

61 

82 

65 

8! 
69 

81 
70 

90 
69 

85 
71 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

91 
69 

89 

73 

87 
72 

91 
73 

91 

70 

92 

68 

91 

77 

90 
67 

91 
69 

91 
69 

99 
72 

99 
73 

99 
73 

99 

69 

92   91   89 
68   69   69 

90.9 
69.4 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

84 
64 

82 

65 

79 
69 

87 
69 

85 
68 

86 
69 

89 
69 

83 
68 

91 
70 

93 

70 

92 

72 

99 

7S 

91 
71 

81 
71 

63 

71 

90 

74 

91 

74 

90 
71 

91 
67 

91 
68 

91 
72 

91 

74 

94 
74 

80 
69 

94   89   88 

70   64   66 

88.6 
69.9 

MARLIN  3  ME 

MAX 

MIN 

82 

65 

80 
70 

84 
68 

84 
71 

80 
71 

82 

71 

89 

71 

90 
67 

92 

70 

92 

72 

92 

72 

90 

74 

90 

71 

90 
73 

92 

71 

91 
71 

91 

71 

92 

68 

92 

66 

94 
70 

94 

73 

94 
72 

99 

74 

94 
69 

90   »1   91 
69   66   67 

90.4 
70.3 

MC  CREGDK 

MAX 

MIN 

83 
64 

80 
66 

73 
65 

83 
67 

78 
68 

81 
70 

80 
70 

86 
68 

90 
70 

92 

70 

93 
70 

93 

79 

89 

71 

89 
71 

92 

72 

93 

71 

91 
70 

90 
66 

92 
67 

92 

69 

93 
72 

94 

72 

96 

74 

94 
70 

90 
70 

98   89   90 

70   68   69 

89.3 
69.6 

MCKINNEV  3    S 

MAX 

MIN 

83 
61 

79 
64 

87 
67 

87 
67 

87 
67 

85 

69 

85 
69 

92 
65 

93 

68 

94 
71 

99 
71 

92 

72 

88 

70 

81 
69 

89 

71 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

92 
72 

95 
73 

94 

73 

92 

67 

90   91   90 
68   61   65 

89.4 
68.3 

MEXIA 

MAX 
MIN 

83 
64 

S3 
67 

7J 
69 

79 
70 

78 
71 

79 
71 

81 
70 

86 

71 

90 
72 

91 
73 

91 
73 

68 

70 

65 
73 

89 
72 

90 
70 

89 
70 

90 
69 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

91 

71 

90 
72 

92 

73 

93 

71 

97   88   91 

70   69   68 

88.1 
70.3 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
64 

82 
65 

91 
63 

87 
66 

85 
68 

87 
69 

84 
68 

93 

70 

94 
69 

94 
69 

95 
69 

68 

71 

63 
69 

89 
69 

90 
73 

92 

70 

91 
72 

92 

69 

93 

66 

94 

71 

96 

72 

98 
73 

98 
73 

89 

73 

89   99   90 

72   67   69 

90.4 
69,9 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

83 
63 

82 
65 

74 
68 

85 
69 

78 
69 

81 

71 

84 
71 

86 

70 

91 
72 

93 
73 

92 

73 

92 
75 

69 
69 

84 
71 

90 
72 

91 

71 

89 

71 

90 
69 

91 

67 

91 
71 

92 

72 

93 

73 

94 

74 

89 

72 

94   66   89 
69   69   66 

88.6 
70.3 

OlNEV 

MAX 
MIN 

80 
66 

85 
63 

90 
62 

93 
68 

88 

64 

85 
68 

92 

70 

93 
69 

95 

67 

97 
70 

93 

69 

86 
69 

79 
70 

84 
66 

82 
67 

90 
70 

89 

71 

91 
68 

90 
67 

93 

70 

93 

72 

97 
71 

95 
75 

68 

70 

88   92   91 

73   66   68 

69.9 
68.7 

PARIS 

MAX 

MIN 

83 
58 

79 
64 

78 
67 

81 
66 

87 
67 

84 
70 

89 

70 

86 
69 

94 

73 

95 

72 

95 

74 

92 

71 

92 

70 

80 
67 

83 

67 

89 
68 

90 
71 

89 

70 

91 

66 

91 
68 

93 

72 

93 

74 

99 

74 

91 

72 

86   83   87 

66   62   64 

88.6 
68.8 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

86 
59 

86 
61 

86 
64 

89 
67 

90 
69 

84 
67 

87 
70 

85 
6S 

93 
69 

95 

70 

96 

71 

96 
72 

93 

72 

82 

69 

81 
69 

88 

71 

91 
70 

90 
70 

91 
67 

94 
70 

94 

71 

99 

72 

98 
73 

80 
66 

96   87   89 
69   63   64 

90.4 
68.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

81 
64 

72 
63 

76 
63 

85 
64 

81 
68 

81 
66 

84 
66 

78 
68 

88 
65 

69 

68 

90 
69 

86 
68 

65 

68 

87 
67 

82 
68 

87 
69 

86 
68 

67 
66 

86 
65 

89 
67 

88 

70 

89 
69 

92 

70 

90 
69 

99   89   89 
69   66   63 

86.4 
67.3 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

80 
64 

78 
60 

85 
62 

86 
62 

80 
66 

79 
65 

83 
63 

67 
66 

69 
65 

90 
69 

65 
68 

81 
65 

75 
65 

80 
66 

89 
66 

87 

67 

86 
67 

89 
66 

89 
62 

89 
68 

90 
69 

92 
69 

92 

70 

68 

89 

68 

88   89   88 
67   66   69 

89.9 
66.1 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

87 
59 

78 
67 

84 
67 

84 
69 

85 
61 

86 
69 

85 
69 

91 
68 

92 
71 

92 

72 

94 
73 

91 
72 

69 
70 

69 
66 

90 
71 

88 
71 

69 
72 

86 
70 

91 

67 

90 
71 

91 
72 

99 

73 

94 
74 

91 
69 

86   91   93 
68   60   61 

88.9 
68.9 

RANGER  1  M 

MAX 

MIN 

79 
66 

79 
66 

87 
72 

85 
69 

80 

67 

79 
72 

80 
73 

64 
73 

86 
66 

90 
66 

87 
66 

83 

66 

78 
67 

81 
69 

87 
69 

68 
69 

88 
69 

88 
68 

88 
6S 

89 
68 

91 
69 

92 
69 

93 

70 

86 
70 

90   89   88 
67   66   69 

86.9 
68.7 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

85 

60 

71 
60 

79 
60 

86 
60 

88 

64 

80 
67 

85 

66 

80 
66 

86 

64 

89 
64 

90 
66 

90 
67 

82 

67 

76 
69 

79 
67 

89 
68 

89 

68 

89 
69 

88 
61 

88 
61 

89 
68 

90 
68 

92 
69 

90 
69 

93   92   89 

68   67   63 

86.9 
69.6 

ROSEBUD  3  WSH 

MAX 
MIN 

83 
65 

81 
68 

82 

68 

84 
70 

79 
69 

80 
70 

88 

71 

92 
67 

92 

69 

92 

71 

92 
72 

90 
79 

88 
66 

92 

72 

93 
72 

91 
70 

90 
69 

92 
69 

93 
67 

93 
70 

93 

72 

94 
72 

95 
73 

92 

70 

90   91   91 
69   69   66 

90.2 
69,8 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

84 
59 

78 
64 

76 
59 

87 
64 

87 
67 

85 

66 

83 
68 

85 
66 

92 

67 

93 

71 

94 

72 

99 

70 

92 

70 

82 
70 

81 
68 

84 
69 

90 
68 

90 
70 

89 
69 

91 
67 

92 

70 

94 
74 

99 
73 

83 
66 

91   89   87 

67   J7   63 

88,2 

67,* 

SPRINCTOUN 

MAX 
Mm 

84 
55 

75 
59 

80 
58 

87 
62 

89 
64 

83 
64 

83 
64 

84 
67 

90 
67 

93 
68 

94 
70 

94 
67 

89 
69 

79 
68 

84 
69 

86 
64 

68 
64 

90 
63 

90 
61 

91 
69 

92 
68 

94 
68 

95 
69 

83 
66 

95   »9   92 
63   S»   98 

88,6 

64.7 

STEPHENVlLLE  'I  N 

MAX 

MIN 

80 
63 

78 
63 

89 
68 

85 
69 

80 
65 

76 
65 

80 
66 

65 
66 

88 
66 

90 
70 

67 
70 

89 
70 

60 
68 

82 
67 

89 

71 

89 
69 

89 
69 

87 
68 

88 
69 

86 
68 

90 
70 

91 
70 

92 

71 

84 
70 

92   89   87 
71   67   64 

86.4 
68.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

82 

67 

80 
66 

72 
66 

81 
68 

84 
63 

79 

64 

77 
69 

66 
70 

91 
70 

92 

71 

93 
71 

89 
79 

88 

71 

89 

72 

91 
70 

91 

70 

69 
63 

90 
70 

90 
68 

91 
69 

93 

70 

94 
72 

99 
73 

96 

70 

99   89   91 
69   68   66 

88.7 
69.4 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

89 
66 

89 
69 

70 
67 

80 
68 

87 
69 

78 
69 

79 
71 

90 
68 

92 

70 

93 
71 

93 

73 

90 
79 

90 
72 

87 
73 

93 

71 

93 

70 

91 
68 

93 
67 

93 
68 

94 
69 

93 

70 

94 
73 

94 
74 

97 

70 

97   92   93 
69   68   67 

90.4 
70.1 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

84 
65 

81 
67 

73 
68 

83 
70 

84 
70 

81 
70 

76 
69 

86 
69 

92 
70 

94 
72 

93 
72 

93 

74 

89 

72 

87 
72 

79 
72 

93 

72 

91 
72 

91 
72 

92 

71 

92 

70 

93 
72 

99 
72 

73 

97 
73 

96   91   93 
72   69   68 

89.9 
70.8 

THROCKMORTON 

MAX 
MIN 

84 
64 

70 
61 

85 
61 

89 
63 

90 
63 

86 
66 

87 
65 

83 
67 

92 
66 

93 
67 

96 
67 

90 
69 

62 

68 

77 
67 

80 
66 

81 
67 

89 
69 

89 
66 

90 
64 

90 
67 

90 
70 

9* 
71 

96 

73 

84 

68 

92   88   89 

71   67   66 

87.9 
67.0 

WACO  DAM 

MAX 

MIN 

83 
65 

83 
67 

74 
68 

84 
68 

77 
70 

81 
70 

82 

71 

86 
71 

90 
72 

92 
73 

92 
75 

92 
79 

86 
72 

86 
71 

90 
73 

91 
72 

90 
71 

90 
69 

90 
68 

91 
68 

91 
73 

92 
7S 

93 

76 

92 

71 

95   88   94 
71   67   66 

88.6 
70.9 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

82 
68 

74 
68 

83 
68 

77 
72 

81 
72 

81 
72 

86 
72 

90 
70 

92 

73 

92 

74 

92 

75 

86 

74 

87 
73 

91 
79 

92 

74 

91 
72 

90 
70 

90 
69 

92 

68 

92 

74 

92 

79 

94 
79 

94 
77 

91 
72 

89   92   90 
72   67   67 

89.1 
71,9 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

83 
62 

78 
68 

87 
66 

85 

69 

81 
69 

85 
68 

84 

70 

91 
67 

95 

71 

95 

71 

96 
72 

92 

74 

90 
69 

88 

71 

90 

71 

90 
70 

90 

71 

90 
69 

91 
65 

94 

72 

93 

72 

99 

72 

96 

73 

91 

70 

93   88   91 

69   64   69 

90.2 
69.3 

WEATHERFDRD 

MAX 

Mm 

82 
55 

76 

63 

80 
62 

88 
62 

88 
69 

80 
66 

84 
68 

83 
68 

90 
70 

93 
70 

93 
71 

93 

71 

90 
69 

67 

71 

88 

70 

90 
69 

89 
70 

91 
69 

89 

71 

87 
71 

90 

71 

91 
72 

93 

73 

85 

70 

99   69   91 

68   64   63 

88.3 

68.1 

WHITNEY  DAM 

•     •     • 

MAX 

Mm 

83 

63 

80 
64 

75 
67 

89 

68 

82 
69 

SO 
69 

81 
70 

84 
67 

90 

67 

91 

70 

92 

71 

92 

73 

88 

71 

81 
65 

91 
61 

92 
69 

90 
71 

91 

67 

91 
67 

92 

68 

92 

70 

94 

72 

97 
74 

J. 

93 

70 

97   88   91 

69   66   63 

89.0 
68,9 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

90 
64 

85 
69 

84 

64 

80 
70 

69 
69 

92 
68 

93 

69 

92 

70 

94 
70 

97 
71 

99 

73 

99 

73 

96 

70 

97 
70 

97 
70 

97 

67 

97 

67 

96 

68 

99 

70 

96 

71 

97 
72 

98 
73 

101 
72 

99 

70 

99 
69 

100 
68 

99 

70 

93   94   96 

70   67   67 

94.3 
69.4 

ATHENS  3  5SE 

MAX 

Mm 

85 

60 

80 
69 

86 
69 

86 

70 

91 
67 

92 

66 

95 
70 

95 

72 

89 

68 

92 

71 

90 
68 

90 
67 

»2 
69 

99 
63 

96 
69 

97 
71 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

84 

61 

82 

70 

79 

70 

89 

72 

92 
68 

92 

70 

92 

72 

94 
69 

99 

72 

94 
72 

89 

70 

90 
71 

90 
69 

88 
69 

89 

67 

90 
68 

93 
66 

94 

71 

94 

71 

97 

73 

96 
72 

94 

70 

92 
68 

94 
69 

99 

70 

90 
72 

87   90   91 
61   62   70 

90.3 
69.3 

CENTER 

MAX 

Mm 

82 
59 

86 
63 

81 
69 

77 
66 

86 
69 

87 
68 

92 

66 

93 

71 

93 

67 

92 
69 

94 

70 

V. 

91 
68 

93 
66 

91 

66 

89 
64 

91 
»3 

90 
64 

93 
64 

91 
68 

92 

68 

93 
73 

99 
68 

91 
65 

93 
69 

95 
66 

96 
66 

93 
60 

87 
59 

93 
99 

90.4 
66.0 
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CoDHziu«d 

Ul 

ML 

Y 

It 

•MJ 

fLJ 

rtA 

lU 

KL 

b 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Slatton 

Dav 

of  Month 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

I? 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTERVKLE 

MAX 

Mm 

83 
62 

84 
69 

75 
69 

82 
70 

83 

70 

61 

71 

83 
66 

92 

67 

90 
70 

87 
69 

90 
68 

91 
69 

69 
69 

90 
66 

69 
70 

87 
65 

80 
69 

84 
62 

90 
62 

92 

69 

93 
69 

93 

70 

94 
71 

96 
72 

95 
66 

97 
65 

95 
66 

97 
66 

97 
67 

87 
62 

91 
63 

86.6 
67.3 

CLARKSVKLE  2  NE 

MAX 

MIN 

91 
72 

92 
68 

82 

70 

84 
70 

90 
69 

69 
70 

69 
69 

69 
69 

89 

64 

91 
66 

91 
70 

92 

71 

93 

73 

94 
68 

92 
68 

92 
68 

94 
68 

93 

67 

83 
64 

86 
60 

68 
63 

COLDSPRING  5  SSM 

MAX 

Mm 

89 
6S 

89 
67 

86 
69 

89 

70 

75 
69 

83 
66 

85 
69 

91 
70 

92 

70 

90 
71 

94 
71 

95 
72 

94 
70 

93 

68 

93 

68 

94 
67 

92 

66 

94 
65 

93 

65 

93 

67 

94 
70 

95 

70 

96 

72 

96 

73 

95 
69 

94 
69 

95 

69 

97 
69 

98 
69 

90 
63 

94 
64 

91.9 
68.9 

COClEOE  STITION  F44  4P 

MAX 

Mm 

86 
66 

75 
71 

82 

71 

84 
73 

76 
72 

63 
71 

90 
72 

91 
70 

90 
73 

92 

73 

92 

73 

92 

79 

92 
79 

93 

73 

91 
73 

69 

73 

90 
71 

91 
71 

91 
71 

94 
72 

93 

73 

93 
74 

94 

75 

94 

76 

93 

74 

94 
72 

96 

70 

97 
74 

90 

71 

90 
70 

90 
70 

90.0 
72.2 

CONRDE 

MAX 

Mm 

87 
66 

89 
66 

86 
69 

87 
69 

77 
70 

89 

70 

86 

70 

94 
70 

95 

70 

93 
71 

93 
71 

95 

71 

99 

73 

93 

71 

94 

72 

99 

71 

92 

70 

92 
69 

93 

70 

92 
71 

95 
71 

94 
72 

95 

73 

97 
73 

98 
72 

95 
69 

94 
70 

96 
71 

95 

70 

91 
68 

93 
69 

92.2 

70.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

86 
62 

67 
63 

60 
69 

62 
69 

60 
70 

82 

70 

83 
69 

91 
69 

94 
69 

92 

70 

92 

71 

94 
70 

93 

73 

91 

71 

94 

71 

99 

70 

92 
69 

94 
67 

93 
67 

99 
66 

96 
70 

94 

71 

95 

71 

96 

72 

94 
71 

95 
70 

94 
70 

97 
72 

97 
69 

89 
65 

92 
65 

91.3 
69.1 

OAtNCERFIELO  9  S 

MAX 

Mm 

82 
64 

61 
69 

85 

70 

64 
69 

83 

70 

93 

70 

89 
70 

94 
70 

92 

73 

94 

72 

93 

75 

92 

74 

68 
71 

68 
73 

89 
73 

69 

74 

90 
70 

90 
69 

93 
67 

94 

74 

97 
75 

99 

75 

96 
77 

94 
71 

91 
71 

93 
73 

96 

71 

95 

72 

85 
66 

90 
63 

91 
69 

90.5 
71.0 

OULVIllE  2  *" 

MAX 

Mm 

84 
61 

79 
68 

86 
69 

80 
70 

64 
69 

83 
69 

90 
67 

93 

67 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

94 

71 

90 
69 

93 

71 

92 

70 

88 
66 

90 
66 

69 
65 

96 
66 

95 

67 

95 

70 

96 
71 

96 

72 

94 

70 

93 

67 

95 
66 

96 
67 

94 

70 

90 
65 

93 
59 

93 

67 

91.1 
67.9 

EHQRY 

MAX 

Mm 

84 
57 

62 
61 

77 
67 

65 
67 

85 
68 

65 
69 

85 
67 

87 
67 

93 

66 

95 
69 

94 
69 

95 
71 

94 
68 

64 
70 

65 
70 

90 

70 

90 
69 

89 
67 

90 
63 

92 

63 

92 

71 

92 

71 

95 
73 

95 
69 

90 
69 

89 
67 

94 
67 

96 
66 

92 
66 

89 
66 

99 
59 

89.7 
67.3 

EVADALE 

MAX 

Mm 

84 
61 

66 
64 

86 
65 

85 
65 

74 
63 

66 
62 

86 
61 

93 
61 

92 

64 

91 
63 

92 
61 

95 
64 

95 
64 

92 
63 

92 

65 

93 

63 

91 
59 

91 
59 

92 

60 

94 
63 

91 
64 

92 
62 

92 
69 

93 
62 

95 
61 

91 
61 

93 

60 

94 
60 

94 
60 

90 
59 

93 

58 

90.6 
62.1 

FAIRFIELD  3    ESE 

MAX 

Mm 

82 
62 

61 
69 

64 
66 

63 
70 

81 
72 

80 
71 

89 
69 

91 
69 

93 
71 

92 

72 

94 
72 

92 
74 

68 

69 

90 
73 

90 
72 

68 
70 

69 
69 

86 
67 

89 
67 

92 
67 

91 
72 

93 

73 

94 
73 

92 

73 

93 

70 

90 
70 

92 
71 

93 
71 

66 
66 

88 
63 

89 

69 

88.9 
69.9 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

83 

62 

61 
69 

62 
68 

80 
70 

78 
69 

81 
69 

91 
70 

92 

66 

93 

70 

93 

71 

94 
72 

92 

73 

91 

71 

92 

71 

94 

70 

94 
69 

89 

67 

93 
68 

93 

69 

95 
69 

95 

70 

96 

71 

98 
73 

97 
74 

97 

71 

97 
68 

100 
67 

98 
69 

93 
68 

91 
64 

90 
66 

91.4 
69.2 

CILHER  2  W 

MAX 

Mm 

82 

57 

60 

60 

80 
67 

84 
70 

76 
66 

83 

71 

63 

69 

69 
67 

91 
70 

92 

70 

92 

71 

93 

72 

93 
69 

86 
70 

68 
66 

69 

67 

86 
66 

89 
66 

88 
61 

91 
63 

92 
72 

91 
73 

92 

73 

93 

68 

94 
62 

90 
66 

91 
66 

94 
67 

90 
60 

83 
56 

68 
56 

68.3 
66.9 

CLADEWATER  3  WSH 

MAX 

Mm 

CROVETDN 

MAX 

Mm 

87 
61 

64 

70 

84 

70 

81 
70 

82 
69 

83 

71 

85 

70 

92 

66 

91 
71 

94 
71 

95 

71 

94 
72 

93 
72 

95 

70 

95 
69 

93 

68 

94 
66 

94 
69 

96 
69 

95 

70 

96 
72 

95 

71 

92 

69 

94 

67 

94 
69 

95 

75 

68 
69 

92 
64 

90 
69 

91.4 
69.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

83 
65 

87 
66 

86 
68 

80 
69 

75 
67 

67 
63 

86 
65 

92 

68 

93 

70 

91 
68 

93 

71 

95 
71 

94 
67 

94 

70 

94 
65 

92 

66 

90 
64 

92 
65 

94 
67 

95 
66 

94 
66 

97 
67 

94 
66 

94 
67 

94 
67 

95 
69 

94 
62 

68 
61 

92 

64 

91.1 
66,8 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
70 

82 

70 

82 

71 

80 
70 

81 
71 

67 
70 

93 
71 

93 
73 

97 
72 

93 
73 

94 
74 

94 

75 

94 

72 

93 

72 

95 
72 

92 
69 

93 

70 

94 
72 

95 

71 

95 

72 

97 
73 

97 
73 

96 
71 

94 

71 

97 
72 

96 

71 

92 

70 

94 
70 

92.2 

71.3 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

83 
57 

63 
58 

64 
68 

83 
70 

76 
69 

82 

70 

83 

67 

69 
69 

92 

70 

92 
69 

93 

70 

92 

71 

93 

70 

69 
70 

90 
68 

86 
67 

89 
66 

86 
64 

86 
65 

93 
69 

92 

70 

94 
70 

90 
67 

91 
69 

93 
68 

94 

71 

90 
63 

85 
61 

90 
62 

68.6 
67,3 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
63 

88 
64 

69 
69 

65 
69 

76 
67 

80 
66 

85 
69 

95 
70 

93 

70 

92 

70 

95 
71 

95 

71 

95 

73 

95 

71 

99 
71 

93 

67 

90 
67 

94 
68 

95 
68 

98 

71 

97 
72 

96 
72 

97 
71 

94 

68 

95 

66 

96 
70 

98 
68 

90 
66 

95 
64 

92.5 
68.9 

JACKSON  HILL  SUARO  STA 

MAX 

Mm 

84 
65 

87 
67 

6! 
69 

61 

70 

75 
67 

87 
68 

86 
68 

92 

66 

93 
69 

90 
68 

93 
69 

95 

71 

94 
68 

92 

70 

95 

66 

92 

66 

90 
65 

92 
65 

93 

65 

96 

68 

95 

70 

97 
69 

93 
68 

93 

68 

93 
66 

95 
69 

94 
67 

86 

61 

92 

61 

91.0 
67.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

84 
61 

81 
69 

84 
70 

60 
71 

82 
69 

82 

70 

91 
67 

92 

69 

93 

70 

93 
69 

94 
71 

95 
72 

90 
70 

92 
72 

92 

72 

90 
69 

94 
68 

96 
69 

96 
70 

94 
72 

99 
72 

94 
72 

93 
70 

96 
69 

97 

70 

96 

73 

90 
68 

93 
63 

94 
70 

91.3 
69.9 

JASPER  3    SM 

MAX 

Mm 

87 
71 

89 
67 

80 
71 

84 
68 

89 

66 

85 

60 

85 
69 

92 

68 

91 
69 

94 
68 

93 
69 

91 
66 

93 

71 

99 
69 

93 
67 

91 
65 

94 

67 

94 
64 

92 

69 

93 

69 

95 
65 

95 
69 

94 
66 

93 

67 

96 
62 

95 
67 

92 

64 

91.4 
67.3 

KARNACK 

MAX 

Mm 

80 
59 

81 
70 

82 

72 

77 
71 

64 
72 

85 
71 

86 
68 

90 
66 

90 
76 

91 
69 

93 
72 

92 

71 

88 
70 

68 
70 

86 
68 

88 
68 

88 
69 

92 
66 

93 
72 

92 

72 

93 

74 

93 

71 

91 
68 

92 

70 

94 
70 

94 
71 

85 
63 

68 
64 

69 
68 

86.7 
69.5 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

89 
67 

87 
71 

80 
69 

79 
69 

86 
66 

87 
68 

95 

66 

95 

71 

90 

71 

93 

69 

96 

72 

96 

71 

99 

66 

99 

72 

94 
70 

94 

71 

99 

69 

94 

67 

92 

66 

92 

71 

93 
72 

95 

67 

95 
68 

94 
66 

97 
70 

95 
72 

92 

67 

93 

63 

92 

67 

92.3 
66.9 

LINDEN 

MAX 

Mm 

81 
59 

79 
61 

62 
68 

82 

70 

76 
70 

83 
70 

64 
69 

68 
68 

70 

90 
69 

91 
71 

93 
71 

91 
69 

87 
69 

86 
69 

66 
67 

63 
70 

88 
65 

91 
66 

91 
71 

91 
71 

94 
70 

89 
68 

91 
68 

91 
69 

93 
69 

85 
61 

82 

61 

87 
64 

67.5 
67.9 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

87 
63 

90 
63 

69 

70 

81 
71 

75 
70 

66 
70 

86 
70 

93 
69 

94 
69 

93 
72 

94 

70 

96 
70 

99 

71 

93 

70 

95 
70 

96 

67 

92 
64 

94 
66 

95 
66 

94 

70 

94 
70 

97 
72 

96 

71 

92 

69 

95 
69 

97 
69 

97 
69 

91 
63 

93 
63 

92.2 

68.5 

LONCVIEW 

MAX 

Mm 

62 
59 

60 
61 

62 

61 

85 

70 

84 
70 

84 
71 

66 
66 

69 
68 

94 
70 

94 
70 

92 
72 

94 
72 

93 
69 

92 
68 

81 
69 

91 
64 

90 
69 

90 
64 

92 

64 

94 
73 

94 
73 

96 
71 

92 
66 

93 

68 

94 
69 

96 

71 

91 
64 

84 
62 

91 
62 

89.8 
67,6 

LOVELAOV 

MAX 

Mm 

86 

61 

86 
64 

80 
70 

63 

70 

79 
69 

62 

70 

84 
66 

91 

66 

92 
69 

93 

70 

94 

70 

94 
70 

92 
72 

92 

69 

97 
70 

93 

68 

68 
67 

94 
66 

97 
68 

96 
64 

95 
72 

96 

74 

96 

71 

94 
68 

95 
67 

95 

70 

99 
68 

87 
63 

92 

64 

91,3 
68,4 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
65 

■87 
72 

83 

73 

77 
72 

65 

70 

87 
73 

91 
71 

93 

71 

91 
73 

92 

71 

94 
72 

93 

74 

92 

72 

94 
73 

95 
74 

92 

72 

93 

69 

93 

66 

93 

71 

92 

72 

95 
73 

94 
72 

94 
72 

99 

70 

94 
70 

92 

74 

90 
71 

94 
64 

90 
69 

91,4 
71,1 

MABISONVILLE 

MAX 

Mm 

87 
62 

87 
67 

85 
66 

81 

70 

79 
66 

63 
67 

92 
69 

94 
70 

93 
71 

95 
71 

95 
72 

95 
74 

95 
72 

96 

70 

99 
70 

94 
69 

94 
67 

95 
66 

96 
67 

96 
71 

96 

71 

98 
73 

96 
75 

96 
72 

97 
69 

98 
68 

100 
73 

89 
68 

94 
65 

94 

70 

93.0 
69.4 

MARSH4LL 

MAX 

Mm 

61 
60 

81 
63 

64 

70 

82 
71 

75 
70 

89 

70 

63 

66 

89 
68 

91 
72 

90 
69 

92 

70 

94 
72 

92 
68 

69 
69 

88 
68 

89 
69 

88 
69 

86 
66 

91 
66 

92 

72 

91 
72 

99 

70 

86 
66 

91 
69 

92 
70 

95 

70 

67 
64 

83 
65 

68 
66 

88.3 
68,5 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

83 
56 

78 
66 

65 
69 

63 
71 

86 
69 

85 

71 

88 
66 

92 
67 

93 
69 

93 
68 

94 
69 

9* 
70 

93 
69 

86 
70 

91 
70 

69 
69 

90 
66 

90 
57 

93 
61 

94 
71 

95 
72 

93 

70 

90 
68 

93 

67 

95 
66 

91 
69 

85 
65 

88 
56 

90 
64 

89,9 

67,1 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

83 
57 

60 
60 

79 
69 

86 
68 

63 
69 

83 

70 

86 

66 

90 
66 

93 
66 

92 

69 

93 

70 

94 

71 

94 
70 

66 

71 

84 
70 

89 
66 

91 
67 

89 

60 

92 

61 

94 
70 

93 

72 

96 
69 

89 
69 

91 
69 

92 

68 

91 

70 

85 
63 

80 
60 

67 
61 

88,7 
67,1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

63 
59 

80 
62 

76 
67 

83 
66 

81 
66 

84 
69 

89 

67 

88 
67 

91 
67 

92 

70 

93 

71 

93 
72 

94 
66 

84 
70 

83 
6* 

88 

70 

86 

66 

89 
63 

91 
64 

91 
72 

92 

73 

95 
69 

89 

69 

90 
69 

91 
69 

95 
69 

86 
64 

80 
59 

85 
60 

87,9 
67,6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

64 
64 

66 
62 

84 

71 

84 

71 

79 
63 

66 
71 

88 

68 

93 
68 

92 

70 

92 

69 

93 
69 

95 
72 

95 

71 

92 

73 

94 
68 

95 

71 

92 

68 

93 
66 

94 
70 

97 
71 

95 
72 

98 

70 

94 
70 

96 

70 

95 
69 

96 
73 

96 
68 

92 
65 

94 
73 

92.0 
69.2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

87 
67 

88 

72 

69 

70 

80 
72 

74 
70 

69 

70 

90 

71 

93 
72 

89 

70 

92 

70 

94 
70 

93 
70 

99 
70 

94 

70 

99 

70 

99 

70 

92 
67 

94 
64 

96 
66 

94 
69 

95 

70 

97 
69 

95 
69 

93 

70 

93 

70 

99 

70 

94 
67 

93 
64 

92 

64 

91.8 
69.1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

83 
60 

84 
62 

75 
67 

65 
69 

77 
67 

81 
69 

81 
68 

69 
66 

91 
70 

92 

70 

92 

70 

93 

71 

90 
69 

88 
69 

92 

70 

93 

67 

90 
66 

90 
67 

93 

66 

93 
68 

93 

70 

95 
72 

92 

70 

92 
68 

93 
68 

94 

70 

94 
66 

67 
63 

91 
64 

69.3 

67,9 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

83 
65 

80 
69 

65 

69 

82 

69 

81 

70 

83 

70 

89 
68 

93 
69 

94 

71 

92 

71 

93 

73 

92 
73 

90 
70 

91 
72 

93 

74 

91 
69 

92 
69 

95 
66 

94 
72 

93 

72 

94 

73 

96 
74 

93 
72 

90 
70 

94 
66 

95 
69 

99 

79 

91 
69 

91 
68 

90 
69 

90,5 
70.1 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

87 
62 

88 
70 

60 
70 

78 
71 

86 
67 

86 
70 

94 
69 

93 
66 

92 

71 

94 

67 

96 

66 

99 

70 

95 
66 

99 

71 

94 

67 

91 
69 

93 
62 

99 
64 

95 

67 

95 
67 

96 

69 

96 

70 

94 
69 

93 
66 

95 
67 

96 
66 

99 
69 

90 
65 

92 

60 

90 
67 

92.1 
67,2 

S*«  R«l«r»DC«  NolM  FoUowlng  Station  Indvi 
-  269   - 


Conllnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RUSK 

MAX 

MIN 

Bl 
61 

84 
66 

60 
68 

63 
69 

75 
69 

86 

70 

91 

71 

91 

68 

90 
70 

92 

71 

93 

69 

67 
70 

91 

71 

91 
67 

89 
66 

90 
66 

90 

70 

93 

70 

94 

70 

91 

71 

97 

73 

94 

71 

92 
66 

90 
69 

93 

70 

72 

99 

67 

68 

64 

69.1 
66.8 

Sam  rayburn  oam 

MAX 
MIN 

67 

87 
70 

87 
69 

60 

70 

75 
68 

92 

69 

92 

70 

91 

70 

94 
72 

93 

70 

93 

72 

94 

70 

92 

72 

91 

66 

93 

65 

99 

70 

92 

71 

95 

71 

94 

72 

95 
69 

94 
69 

95 

68 

99 

70 

68 
64 

90.9 
69.1 

SIMMS  2    NNW 

MAX 

MIN 

SI 

55 

80 
57 

65 
65 

66 
66 

79 
67 

67 
69 

90 
67 

90 
66 

90 
70 

90 
67 

86 
68 

86 
67 

90 
66 

90 
67 

89 
64 

89 

86 
69 

90 
69 

89 

70 

91 
72 

90 
68 

91 
67 

91 
67 

89 
56 

81 
58 

87.9 
69.6 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

8! 
53 

82 
58 

79 
64 

62 
64 

63 

65 

67 
64 

93 
64 

96 
66 

94 
61 

94 
61 

61 
68 

62 
68 

89 
70 

69 
69 

69 
69 

91 
69 

92 

70 

92 

70 

94 

71 

93 
68 

90 
68 

93 
68 

90 
63 

67 
69 

88,9 

69,0 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

81 
59 

79 
62 

84 
68 

84 
69 

77 
70 

69 
68 

91 
66 

93 
72 

94 

71 

90 
69 

68 
70 

68 

70 

86 

69 

89 
69 

69 
66 

69 

94 
68 

93 

73 

92 

73 

94 

73 

94 
71 

92 

71 

94 
71 

63 

62 

82 
62 

86,9 

68.6 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 
68 

89 

70 

80 
63 

74 
66 

93 

69 

93 

71 

92 
69 

94 

71 

94 
70 

91 
70 

94 
70 

93 

73 

91 
70 

93 
68 

93 
69 

92 

70 

92 

70 

93 

71 

93 
68 

95 
69 

99 

69 

97 
68 

90 
64 

91.0 
68.9 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

60 
56 

81 
63 

76 
69 

83 
70 

76 
70 

68 
68 

91 
69 

93 

72 

93 

71 

94 

70 

65 
69 

68 

71 

86 

67 

66 

67 

89 

66 

90 
67 

92 

72 

94 
73 

93 

72 

96 

70 

92 

67 

94 
67 

91 
65 

89 

97 

68.6 

67.5 

WARREN 

MAX 

MIN 

87 
59 

88 

65 

86 
63 

77 
65 

75 
66 

90 
64 

68 
67 

94 

64 

95 
65 

95 
69 

94 
68 

93 

70 

90 
69 

91 
60 

93 
63 

91 
66 

93 

66 

94 
69 

95 

70 

96 
66 

93 

66 

95 

67 

90 
66 

93 
62 

90.7 
66.1 

WILLS  POINT 

•     *      « 

MAX 
MIN 

83 
62 

82 
63 

7» 
68 

83 

70 

84 
69 

84 
70 

69 

70 

65 
69 

92 

71 

92 

72 

94 

74 

92 
66 

62 

70 

86 

70 

88 

70 

89 

70 

69 
67 

91 
67 

92 

71 

92 

71 

93 

70 

94 
70 

69 
68 

92 
70 

93 

70 

94 
67 

86 
61 

86.5 

68.5 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

79 
59 

78 
58 

64 
52 

66 
52 

69 
56 

86 
51 

61 
69 

63 

60 

81 
60 

87 
52 

65 
65 

63 
62 

67 
59 

66 
60 

66 

60 

60 
63 

75 
62 

79 
69 

82 
66 

85 

60 

89 
62 

90 
62 

87 
65 

67 
69 

62 

60 

66 
57 

65 
59 

80 
99 

65 

99 

84.0 
68.6 

bakersfielo 

MAX 

MIN 

86 
63 

71 
62 

75 
57 

63 
60 

88 
62 

86 
62 

65 
68 

86 
69 

68 
66 

90 
65 

79 
66 

86 
65 

97 
66 

84 
66 

77 
67 

89 
63 

85 

67 

86 
67 

86 
67 

88 
69 

91 

70 

93 
72 

93 

70 

92 
64 

92 
64 

92 

71 

90 

66 

90 
69 

86.9 
69.9 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

86 
57 

81 
56 

64 
52 

93 

53 

91 
57 

91 
54 

91 
54 

96 
56 

91 
63 

92 

60 

90 
60 

97 
59 

92 

61 

9* 

64 

66 
62 

94 
63 

92 

61 

91 
67 

96 
67 

92 
59 

95 
66 

102 
67 

lui 

60 

96 
62 

96 
63 

99 
64 

96 
59 

100 
60 

93.3 
99.3 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

94 
63 

89 
62 

94 
61 

95 
63 

97 
59 

95 

69 

96 

68 

96 
64 

87 
61 

91 
66 

96 
63 

92 
63 

69 
69 

90 
67 

89 
66 

64 
66 

90 
62 

92 

66 

98 
66 

101 
63 

98 
67 

96 
63 

96 
64 

96 

64 

99 
63 

94 
64 

96 
65 

96 

63 

«*.0 
64.1 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

78 
56 

70 
58 

71 
52 

75 
55 

77 
56 

74 
55 

76 
54 

60 
64 

76 
63 

70 
59 

73 
61 

75 
60 

79 
59 

77 
66 

73 
61 

79 
62 

79 
63 

71 
99 

77 
60 

SO 
61 

89 
61 

84 
63 

80 

60 

80 
99 

82 

61 

62 
61 

83 

61 

81 
60 

77.6 
99.2 

CDRNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

90 
58 

63 
54 

67 
55 

87 
55 

85 
60 

88 
53 

69 
64 

92 
68 

65 
60 

63 
55 

80 
63 

86 
60 

60 
59 

63 
58 

86 
56 

87 
52 

88 
63 

86 
56 

89 

60 

99 
61 

96 
62 

93 
62 

90 
56 

86 
63 

92 
59 

93 
56 

93 
59 

93 

96 

68.4 
68.8 

CRANE 

MAX 
MIN 

92 
60 

74 
61 

79 
57 

67 
58 

69 
60 

86 
60 

64 
62 

69 
68 

67 
67 

68 
64 

63 
64 

68 
63 

93 
65 

86 
66 

83 
65 

66 
62 

89 
62 

89 
63 

90 
67 

91 
64 

90 
62 

101 
67 

97 
62 

88.2 

63.0 

DRVDEN 

MAX 

MIN 

86 
68 

76 
65 

72 
59 

69 

65 

69 
68 

85 

69 

84 
68 

86 
69 

89 
65 

65 
66 

79 
65 

63 
65 

64 
69 

64 
66 

60 
67 

67 
63 

86 
69 

67 
63 

83 
66 

92 

67 

91 
70 

95 

70 

95 

66 

92 

66 

95 
66 

99 
69 

95 
70 

92 
65 

92 

67 

87.3 
66.9 

EL  PASO  WSO 

MAX 

MIN 

8! 
62 

87 
60 

90 
67 

90 
65 

67 
68 

67 
60 

90 
65 

90 
63 

89 
65 

69 
63 

63 
65 

90 
66 

69 
69 

65 
63 

89 
63 

69 
67 

68 
66 

67 
63 

68 

64 

69 
69 

91 
70 

93 
69 

90 
65 

67 
65 

86 
64 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

90 
66 

86.9 

69,4 

PARENS 

MAX 

MIN 

90 
61 

66 
57 

87 
60 

90 
61 

92 
63 

86 
60 

66 
57 

90 
63 

93 
62 

91 
63 

91 
60 

85 
65 

85 
62 

91 
64 

66 
61 

68 

64 

69 
62 

68 
66 

90 
61 

68 
62 

90 
64 

92 

66 

93 

67 

94 
63 

92 
65 

92 
61 

99 
63 

96 
64 

95 
65 

93 
62 

90,4 
62,5 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

94 
61 

78 
60 

73 
56 

62 
57 

66 
59 

64 
58 

63 
59 

86 
60 

85 
61 

83 
64 

90 
61 

61 
62 

69 
63 

90 
64 

65 
64 

64 

64 

67 
65 

66 

60 

87 
61 

92 
64 

95 
64 

93 
64 

98 
62 

91 
62 

91 
61 

92 
62 

92 
65 

91 
59 

90 
60 

87.4 

61.7 

ORANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

91 
62 

7S 
63 

79 

60 

86 
59 

89 
63 

87 
61 

87 
61 

68 
64 

69 

67 

69 
66 

66 
69 

65 
64 

69 
64 

92 

69 

85 
66 

85 
67 

86 
67 

89 
62 

66 
62 

92 
66 

92 

67 

100 
67 

96 
66 

93 
66 

93 
65 

93 
69 

99 
68 

92 
62 

92 
63 

88.8 
64.4 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

Mm 

a9 

62 

92 
63 

92 

64 

92 
67 

92 

70 

88 

60 

90 
66 

94 
64 

95 
63 

96 
68 

90 
66 

90 
58 

94 
64 

66 
66 

92 
66 

92 

66 

92 

66 

90 
66 

90 
70 

90 
71 

93 

70 

97 
70 

96 
69 

89 
68 

90 
66 

96 
69 

96 
69 

95 

70 

96 

67 

92.9 
66.6 

MARATHON 

MAX 

Mm 

83 
58 

73 
58 

73 
52 

60 
54 

62 
57 

61 
54 

80 
55 

80 
55 

85 
56 

81 
55 

61 
55 

60 
57 

79 
60 

78 
60 

76 
60 

60 
60 

61 
61 

79 
56 

63 
56 

63 
59 

68 
59 

92 
62 

66 
56 

86 

57 

66 
56 

86 

57 

86 

60 

86 

57 

84 
36 

81.9 
97.5 

MARFA  NO,  2 

MAX 

14m 

81 
56 

75 
5! 

82 
52 

63 
50 

64 
53 

81 
56 

83 
52 

86 
53 

76 
96 

80 
54 

80 
52 

62 

58 

68 
56 

61 
55 

60 
57 

64 
60 

77 
99 

60 
5* 

84 
66 

86 
68 

90 
57 

68 
99 

61 
54 

63 
57 

68 
53 

88 

57 

86 
60 

69 
95 

69 
94 

83,2 
99.7 

MENTDN6  2  S 

MAX 

Mm 

80 
56 

86 
61 

87 
60 

69 
65 

92 
66 

90 
64 

92 

63 

89 
65 

83 
63 

90 
63 

90 
66 

90 
63 

69 

67 

90 
67 

91 
62 

91 
62 

93 
62 

97 
67 

99 

68 

97 
63 

96 
67 

94 
64 

97 
67 

97 
69 

97 

69 

96 
63 

91.9 
64.1 

HONAHANS 

MAX 

MIN 

90 
64 

91 
64 

90 
67 

69 
62 

90 
63 

89 
63 

67 
65 

66 

67 

69 
67 

69 
68 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

67 
69 

60 
67 

68 
72 

n 

89 
64 

92 

66 

96 

66 

99 
69 

98 
73 

93 

63 

95 

69 

97 

71 

99 

71 

99 

68 

93 

64 

94 
68 

69 

91.1 
67.2 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

78 
52 

67 
49 

73 
48 

75 
47 

73 
53 

72 

54 

7* 
51 

76 
54 

75 
54 

70 
56 

69 
53 

67 
53 

73 
55 

73 
55 

71 
59 

66 

57 

66 
66 

74 
69 

76 
63 

60 
68 

79 
60 

80 
64 

61 
56 

76 
40 

75 
42 

79 
45 

61 
43 

80 
40 

80 
96 

74,6 
92.4 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

88 
60 

76 
61 

78 
57 

83 

57 

65 
60 

85 
59 

64 
60 

84 
61 

89 
66 

86 
64 

77 
62 

81 
62 

75 
63 

82 
63 

83 

64 

86 
66 

67 
66 

79 
67 

66 

67 

86 
69 

90 
67 

92 

67 

93 
63 

89 
63 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

88 
66 

87 
63 

89.1 
63.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

94 
62 

74 
61 

81 
60 

86 
60 

89 
62 

90 
62 

88 
62 

90 
65 

69 
67 

91 
65 

93 

69 

67 
63 

66 
65 

91 
65 

88 
68 

84 

70 

66 
68 

92 

66 

90 
62 

91 
62 

94 
64 

97 
68 

102 
70 

96 
65 

98 
69 

99 
66 

97 
66 

97 
69 

96 
64 

97 
64 

91.3 

64,6 

PENHELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

94 

64 

68 
63 

92 

62 

93 

65 

93 
69 

93 
65 

94 

68 

98 

70 

92 

72 

91 
64 

91 

69 

92 

71 

96 
69 

90 

72 

91 

66 

92 

69 

91 

70 

86 
69 

91 
69 

93 

71 

96 

70 

99 

70 

101 

71 

99 
68 

96 

70 

97 

70 

97 

71 

96 
69 

99 
62 

97 

68 

93.7 

67.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

81 
64 

62 
61 

85 
61 

68 
65 

67 
63 

82 
62 

87 
63 

69 
65 

90 
65 

67 
62 

60 
66 

87 
66 

90 
68 

82 

68 

61 
66 

81 

67 

63 

69 

66 
67 

67 

70 

89 
63 

94 
67 

98 
68 

93 

69 

91 
64 

69 
66 

92 

66 

92 
66 

92 

69 

92 
69 

93 
66 

99 
70 

88.0 
65.6 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

88 
63 

73 

57 

79 

57 

63 
58 

85 

63 

64 
60 

79 
62 

67 
62 

64 
63 

66 
63 

62 
61 

61 
63 

62 
62 

84 
65 

79 
64 

11 

61 
65 

64 
67 

69 

61 

87 
66 

91 
66 

90 
69 

66 
68 

94 
61 

89 
67 

86 
63 

86 
66 

88 
67 

93 
62 

99 
64 

99 

64 

89.6 
63.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

84 
63 

74 
63 

72 
56 

81 

60 

67 
62 

64 
63 

62 
65 

62 
65 

66 

67 

66 
60 

62 
64 

74 
63 

63 
64 

64 
65 

63 
68 

77 
66 

64 
64 

64 
63 

69 
69 

63 
66 

87 
64 

69 
64 

93 
66 

91 
65 

90 
66 

91 
63 

92 

65 

92 

69 

90 
60 

89 

62 

90 
67 

84.9 
64.1 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

84 
65 

74 
63 

82 
56 

86 
62 

66 
64 

66 
61 

64 
63 

66 

70 

67 
72 

66 
67 

64 
67 

63 
68 

66 
68 

64 
69 

76 
66 

63 

68 

67 
62 

86 
64 

69 

64 

69 
67 

91 
68 

93 
66 

94 
69 

91 
63 

93 
66 

93 
64 

92 
69 

91 
66 

90 
63 

90 
70 

86.9 
65.7 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

89 
60 

80 
53 

86 
55 

65 
55 

84 
56 

61 
99 

65 
56 

66 
59 

69 

97 

68 
62 

67 
60 

66 
63 

66 

60 

65 

60 

62 
59 

60 
61 

89 

60 

83 

6* 

64 
69 

86 
62 

68 
61 

91 
61 

94 
63 

86 

61 

86 
62 

89 
60 

90 
60 

91 
61 

90 
62 

91 
97 

93 
99 

86.7 

99.4 

S««  R*f«r«DC*  Not*s  FoUowlag  Sutioa  Lndsx 


Continued 

DI 

\1L 

Y 

It 

•MJ 

t'tJ 

KA 

ru 

tit 

b 

TEXAS 

AUGUST 

1971 

Station 

Day 

oiM 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

90 

60 

78 
57 

89 
57 

86 
58 

89 
59 

85 
59 

66 
60 

67 
59 

90 
60 

69 

64 

89 
63 

81 
62 

66 
62 

84 
64 

83 
6* 

81 
52 

62 
69 

80 
69 

89 

51 

87 
53 

90 
65 

93 
65 

95 
53 

90 
48 

86 
65 

90 
69 

90 
65 

92 
56 

90 
65 

93 
53 

94 
69 

67.2 
61.9 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
6« 

81 
64 

87 
61 

87 
62 

88 
64 

79 
61 

85 
65 

87 
67 

87 
70 

89 
67 

81 
67 

87 
69 

88 
66 

82 
58 

76 
58 

62 
69 

65 
67 

86 
66 

87 
51 

91 
64 

95 
68 

97 
70 

91 
70 

93 
55 

68 
69 

91 
66 

93 

68 

92 

70 

91 
65 

93 
69 

95 

69 

87.5 
56,4 

YSLETA 

•     •     * 

MAX 

MD) 

91 
61 

88 

60 

90 
62 

92 

62 

94 
64 

90 
61 

90 
64 

94 
63 

94 

65 

92 
63 

88 
62 

90 
63 

95 
64 

69 

53 

90 

64 

93 

66 

91 

66 

93 

61 

90 
63 

92 

63 

93 

64 

94 

55 

97 
54 

99 
66 

92 

63 

94 
68 

95 

57 

97 
66 

95 
66 

96 
63 

92.5 
63.8 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

86 
69 

84 
67 

77 
69 

85 
68 

87 
68 

63 
68 

82 
68 

78 
68 

65 
69 

87 
71 

85 
67 

79 
64 

82 
70 

80 
69 

11 

83 

69 

87 
59 

67 
68 

87 
68 

87 
69 

87 
70 

89 
70 

91 

70 

91 
71 

90 
71 

92 

70 

92 

69 

93 

70 

91 

70 

91 
68 

90 
68 

86.1 
68.7 

BIS  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
5S 

89 
57 

70 
55 

82 

56 

86 

60 

83 
59 

85 
57 

87 
57 

66 
65 

88 
66 

90 
62 

80 
60 

82 
63 

68 
64 

60 
52 

60 
61 

88 
60 

90 
60 

88 
50 

89 
60 

90 

64 

94 
52 

95 
63 

95 
65 

90 
62 

99 

51 

96 
62 

94 
63 

93 

61 

93 
61 

92 
61 

86.1 
60,6 

BLANCO 

MAX 

Mm 

89 

6* 

83 

64 

70 
64 

77 
65 

63 

68 

81 
68 

75 
68 

87 
69 

69 
66 

91 
67 

92 

70 

87 
69 

85 
65 

78 
68 

90 
59 

90 
66 

91 
64 

89 
64 

91 
69 

90 
65 

91 
69 

92 

71 

94 
72 

94 
72 

96 
71 

99 

59 

99 
69 

91 
66 

95 
67 

92 

67 

91 
68 

88.2 
67.3 

BOERNE 

MAX 

Mm 

90 
68 

85 

64 

70 
64 

78 
66 

68 
66 

78 
67 

75 
67 

85 
68 

87 
64 

88 
66 

89 
66 

89 
64 

85 
65 

79 
58 

88 
71 

88 
65 

92 

62 

89 
52 

90 
63 

67 
56 

89 
66 

69 
69 

91 
69 

92 

72 

93 

69 

90 
69 

93 

58 

90 
54 

93 
64 

92 

67 

90 
59 

87.0 
56.4 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

89 
61 

75 
62 

86 
66 

88 
66 

83 
67 

80 
69 

78 
67 

67 
70 

88 
71 

86 
65 

88 
66 

88 
69 

83 
69 

64 
69 

87 
66 

90 
59 

91 
66 

90 
54 

86 
55 

90 
67 

91 
58 

93 
70 

93 

71 

92 

70 

93 
69 

93 
71 

93 
59 

93 

59 

92 

68 

91 
69 

91 
71 

86.2 
57,6 

BRAOV  2  NNW 

MAX 

Mm 

82 
61 

73 
64 

70 
63 

81 
63 

80 
66 

79 
65 

80 
63 

87 
65 

87 
64 

87 
66 

88 
65 

78 
69 

82 
65 

77 
68 

78 
68 

63 
55 

86 
53 

89 
62 

66 
50 

85 

60 

87 
65 

88 
56 

90 
68 

92 
69 

87 
67 

90 
67 

90 
67 

90 
66 

90 
66 

90 
57 

86 
63 

84.3 
64,9 

BURNET 

MAX 

Mm 

82 
63 

75 
63 

80 
61 

84 
67 

63 
64 

79 
66 

84 
68 

88 
68 

89 
63 

90 
69 

90 
71 

86 
66 

84 
68 

88 
68 

68 
68 

88 
69 

88 
65 

89 
55 

89 
63 

90 
68 

91 
59 

93 
70 

93 

72 

94 
70 

94 
70 

91 

67 

92 

58 

95 
65 

94 
69 

90 
58 

89 
64 

86,1 
67.0 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

92 

6« 

80 
65 

82 

65 

89 
67 

88 
65 

68 
67 

80 
66 

82 
69 

87 
70 

87 
70 

64 
65 

82 

65 

86 

71 

69 
65 

89 
56 

88 
69 

88 

64 

89 
70 

89 
69 

90 
67 

92 
68 

91 
70 

92 

58 

92 
65 

68 
68 

92 

66 

91 
59 

90 
65 

90 
66 

91 
57 

87.9 
66.8 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

80 
6« 

76 
64 

83 

61 

86 

61 

84 
64 

82 

64 

74 
66 

82 
67 

85 
69 

63 

70 

84 
64 

86 
62 

80 
70 

82 
57 

82 
68 

87 
66 

88 
54 

87 
61 

87 
69 

86 
68 

87 
69 

88 
58 

91 
59 

90 
69 

90 
58 

90 
66 

90 
69 

90 
67 

90 
66 

68 
65 

88 
62 

89.4 
69,9 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

8! 

60 

65 
60 

72 
56 

82 
56 

65 
60 

85 
60 

85 
61 

83 
62 

65 
68 

87 
68 

88 
63 

77 
64 

80 
66 

62 
66 

80 
66 

77 
66 

86 
57 

87 
63 

69 
51 

86 
61 

87 
65 

90 
65 

94 
65 

69 
69 

88 
55 

91 
65 

91 
65 

89 
65 

90 
52 

91 
62 

90 
62 

64.9 
63.4 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

Mm 

88 
68 

78 
67 

87 
67 

90 
69 

66 
69 

64 
69 

80 
69 

87 
69 

89 
71 

66 
71 

79 
66 

84 
69 

82 

71 

62 
69 

84 
72 

88 
69 

69 
68 

88 
68 

68 
68 

89 
70 

91 
70 

92 

71 

92 

72 

91 
71 

92 

70 

93 
70 

93 

71 

92 

71 

92 

70 

91 
69 

90 
69 

67,6 
69,8 

EDEN  I 

MAX 

Mm 

82 
63 

67 
61 

81 
59 

85 
63 

74 
67 

83 
62 

77 
64 

86 
65 

87 
65 

89 
69 

86 
63 

80 
66 

78 
68 

76 
57 

83 
68 

69 
63 

87 
53 

69 
64 

68 
52 

89 
67 

90 
67 

92 
57 

95 
68 

92 

70 

90 
57 

90 
67 

69 

71 

93 

69 

93 
68 

92 

66 

88 

64 

85,8 
65.9 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

89 

60 

70 
59 

70 
57 

62 
59 

63 
59 

80 
57 

79 
61 

74 
64 

82 
65 

89 
67 

85 
64 

70 
64 

74 
64 

75 
64 

74 
54 

78 
54 

85 

64 

65 
63 

85 
61 

86 
64 

86 
54 

88 
65 

91 

64 

90 
58 

86 

65 

90 
65 

90 
55 

90 
69 

92 

67 

90 
62 

90 
62 

82.9 

63.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

83 
68 

75 
62 

78 
65 

83 

65 

81 
66 

78 
65 

78 
67 

85 
68 

67 
62 

69 
69 

85 
69 

82 

64 

80 
56 

85 
67 

66 
69 

90 
65 

89 
63 

89 
63 

69 

54 

88 
68 

90 
70 

91 
69 

91 
71 

92 
59 

93 
70 

92 

68 

90 
58 

90 
69 

93 

68 

90 
55 

87 
65 

86.4 
65.9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

86 
63 

82 
64 

82 
64 

83 
64 

S3 

64 

79 
67 

78 
68 

86 
70 

89 
68 

89 
68 

90 
72 

90 
66 

85 
66 

79 
58 

65 
68 

89 
68 

89 
59 

69 

70 

90 
70 

90 
68 

91 
71 

92 
72 

92 

72 

94 
73 

95 

70 

95 
69 

95 
67 

95 
57 

95 
67 

95 

67 

92 

57 

68.9 
57,6 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

S2 
6« 

69 
63 

83 
64 

86 
62 

82 
63 

82 
63 

75 
64 

88 
63 

89 
62 

88 

68 

84 
62 

81 
66 

80 
68 

78 
67 

87 
67 

92 
64 

88 
52 

69 
61 

89 
50 

90 
65 

92 
64 

94 
64 

96 
67 

92 
58 

99 
66 

95 

66 

90 
63 

94 
69 

95 
68 

90 
66 

92 
63 

67,3 
64,9 

JUNO 

MAX 

Mm 

85 
64 

70 
60 

83 
63 

76 
65 

84 
64 

83 
65 

85 
67 

86 
67 

86 
66 

87 
66 

82 

69 

84 

68 

85 
67 

80 
65 

60 
54 

88 
69 

89 

64 

66 
66 

82 
65 

68 
70 

90 
70 

90 
71 

92 
72 

92 

68 

92 
62 

93 
69 

92 
69 

90 
66 

92 
66 

90 
68 

90 
67 

65,1 
56,3 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

92 
6* 

81 
62 

73 
62 

77 
65 

85 
65 

77 
63 

79 
63 

79 
66 

66 
63 

88 
66 

89 
69 

82 
63 

83 
63 

78 
64 

66 
66 

69 
61 

90 
61 

88 
60 

88 
60 

89 
61 

98 
66 

89 
66 

91 
69 

91 
68 

91 
56 

92 

67 

94 
68 

87 
53 

91 
63 

92 

57 

90 
67 

86.4 
64. S 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

83 
58 

77 
64 

73 
64 

82 
65 

85 
67 

79 
65 

78 
66 

63 
68 

68 
63 

89 

63 

90 
66 

87 
69 

84 
67 

80 
57 

88 
65 

88 
69 

89 
63 

89 
61 

90 
51 

90 
61 

91 
65 

92 

57 

94 
70 

95 

71 

93 
68 

94 
69 

92 
55 

99 
69 

97 
55 

92 
65 

68 
52 

87,6 
69.0 

LANOTRY 

MAX 

Mm 

87 
68 

84 
67 

77 
64 

85 
65 

88 
65 

89 
65 

64 
66 

82 
67 

89 

68 

90 
67 

87 
66 

76 
65 

82 

56 

66 
68 

89 
66 

88 
69 

88 
55 

88 
56 

88 
68 

90 
70 

92 

70 

95 

70 

94 
71 

93 
71 

94 

71 

95 
69 

94 
71 

93 
68 

94 
70 

94 
70 

88.4 

67.6 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

8! 
64 

78 
65 

73 
61 

83 
63 

85 

65 

78 
64 

80 
64 

80 
65 

90 
64 

92 
67 

85 
65 

85 
64 

85 
65 

66 
56 

88 
65 

88 
54 

90 
64 

89 
62 

90 
60 

90 
62 

90 
66 

93 
66 

95 
68 

11 

93 

67 

97 
57 

94 
67 

92 
53 

96 
64 

96 
64 

91 
61 

88.1 
54.9 

MASON 

MAX 

Mm 

84 
63 

83 
64 

82 
65 

93 
66 

81 
65 

81 

64 

60 
64 

88 
60 

86 
66 

89 
65 

80 
55 

83 
55 

78 
66 

77 
64 

90 
52 

90 
61 

90 
60 

94 
52 

93 
65 

93 

68 

66 

54 

92 

65 

91 

68 

69 
52 

86.9 
64.1 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

88 
63 

69 
62 

77 
58 

85 
59 

90 
63 

69 
50 

88 
62 

87 
68 

85 
70 

89 
67 

88 
64 

79 
64 

87 
56 

89 
65 

66 
66 

85 

66 

87 
68 

86 
67 

86 
67 

89 
68 

93 
69 

96 
59 

95 
70 

92 

58 

93 
57 

94 
68 

93 
59 

91 
56 

91 
69 

91 
69 

67.9 
69.9 

MEDINA 

MAX 

Mm 

90 
65 

81 
63 

82 
63 

80 
63 

90 
64 

79 
63 

79 
64 

80 
66 

86 
61 

88 
68 

89 
69 

82 
63 

83 
64 

85 
63 

67 
59 

88 

63 

89 
62 

92 

61 

69 
62 

91 

66 

90 
68 

92 
59 

91 
68 

91 
56 

94 
64 

92 
65 

90 
51 

90 
63 

91 
65 

91 
55 

87.3 
54.9 

MENARO 

MAX 

Mm 

83 
63 

69 
61 

82 
58 

82 

62 

82 
60 

80 
60 

77 
62 

86 
65 

66 
62 

87 
69 

89 
64 

79 
69 

79 
63 

75 
53 

81 
66 

85 
60 

67 
60 

85 
58 

87 
54 

90 
66 

92 
52 

92 
66 

90 
69 

90 
59 

91 
64 

87 
69 

90 
61 

90 
65 

89 
64 

69 
51 

69.0 
63.0 

MERTZON 

MAX 

Mm 

82 
60 

69 

60 

82 
65 

84 
58 

86 
64 

84 
61 

80 
61 

88 

60 

78 
64 

76 
54 

78 
66 

74 
56 

79 
66 

85 
57 

85 
61 

87 
60 

11 

92 
56 

90 
68 

90 
64 

90 
64 

67 
64 

90 
64 

90 
64 

90 
63 

84,2 
63.9 

□ZONA 

MAX 

Mm 

84 
61 

65 

61 

70 
59 

81 
60 

84 
62 

82 
61 

60 
63 

76 
66 

82 
68 

84 
67 

85 
64 

74 
65 

79 
66 

83 
66 

85 
67 

85 
64 

65 
52 

84 
62 

64 
64 

86 
66 

88 
69 

90 
67 

90 
69 

89 
59 

90 
63 

90 
64 

69 
69 

88 
55 

88 
64 

67 
63 

63,9 
64,2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

81 
60 

74 
59 

84 
58 

86 
62 

80 
67 

85 

63 

64 
63 

82 
64 

88 
66 

90 
68 

89 

64 

80 
65 

80 
67 

78 
68 

83 
67 

89 
65 

90 
64 

89 
63 

89 
55 

91 
66 

94 

65 

95 
68 

93 
70 

90 
57 

91 
58 

90 
70 

89 
56 

90 
68 

89 
69 

91 
63 

65.9 
65.1 

PANDALE 

MAX 

Mm 

86 

70 

75 
65 

76 
60 

85 
63 

67 
64 

86 
65 

64 
65 

65 
65 

86 
69 

87 
67 

67 
67 

76 
67 

80 
57 

84 
69 

84 
67 

88 
54 

87 
64 

67 
54 

87 
68 

88 
72 

90 
72 

93 
72 

93 

73 

92 

71 

94 
59 

93 

67 

94 
72 

92 

65 

92 

69 

90 
70 

86,7 
57,1 

RANKIN 

MAX 

Mm 

75 
60 

73 
59 

82 
57 

86 

60 

84 
60 

63 
59 

65 

61 

86 

67 

65 
68 

83 
67 

78 
64 

83 
64 

86 
65 

80 
54 

76 
65 

86 
64 

65 
64 

86 
53 

87 
64 

90 
66 

94 
67 

90 
70 

89 
69 

90 
66 

91 
55 

91 
58 

69 

67 

90 
64 

90 
56 

69 
66 

89,3 
64,4 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

88 

62 

69 
62 

76 
59 

85 
99 

89 

65 

69 
65 

88 
65 

85 
65 

69 
65 

89 

67 

88 

67 

79 
67 

78 
55 

79 
67 

80 
67 

88 
65 

89 
65 

68 
65 

88 
65 

69 
56 

89 
68 

93 

71 

94 
71 

88 
69 

90 
59 

90 
69 

90 
54 

93 
66 

90 
69 

93 

64 

66,3 
65,7 

ROCKSPRINOS 

MAX 

Mm 

80 
64 

75 
62 

79 
62 

77 
63 

76 
62 

79 
61 

61 

62 

62 
64 

84 
65 

84 
64 

82 
65 

76 
65 

77 
66 

76 
69 

79 
67 

68 
64 

89 

62 

63 

54 

86 

68 

67 
68 

84 
64 

89 

68 

90 
68 

91 
68 

91 
57 

87 
69 

90 
67 

95 

66 

92 

67 

91 

68 

63.9 
55,2 

San  ancelo  dam 

MAX 

Mm 

83 
63 

68 
60 

72 
58 

61 
59 

84 
66 

81 
61 

60 
62 

74 
65 

85 
67 

85 
68 

87 
69 

77 
65 

76 
56 

79 
67 

76 
55 

86 
65 

84 
54 

86 
54 

85 
69 

88 
68 

89 
62 

91 
69 

91 

71 

87 
67 

90 
70 

90 
68 

68 
57 

90 
56 

91 
64 

69 
55 

63,5 
69,2 
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Conllnuad 

UJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

fbJ 

KA 

TU 

Kh 

:b 

TEXAS 

AUGUST 

1971 

SlalloD 

Day 

oi  Month 

S. 

<0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  ANGELO  HSQ 

MAX 

MIN 

73 
62 

72 
62 

82 
59 

85 
63 

82 
65 

81 
62 

75 
65 

86 

66 

86 
69 

86 
67 

78 
67 

77 
66 

80 
68 

76 
68 

60 
66 

86 
66 

85 

66 

85 

65 

87 
66 

89 
69 

91 

67 

91 
69 

88 

71 

90 
69 

90 
69 

69 
68 

90 

67 

90 
70 

89 
65 

68 
66 

84.3 
66.4 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

93 
6! 

72 
68 

74 
65 

82 

70 

83 

68 

79 
67 

80 
67 

79 
69 

67 
68 

90 
65 

91 
70 

86 
67 

84 
68 

78 
67 

81 
67 

67 
68 

90 
65 

76 
64 

88 
67 

90 
69 

92 

72 

95 
72 

95 

74 

92 

70 

92 

70 

94 
73 

91 
63 

95 

69 

92 
68 

90 
64 

66.1 
68.0 

SQNORA 

MAX 

MIN 

60 

68 

60 

83 
59 

85 
60 

63 
62 

61 
59 

60 
62 

85 
63 

67 
66 

68 
63 

85 
63 

78 
66 

79 
65 

78 
65 

61 
64 

8S 
61 

90 
63 

88 
62 

90 
65 

90 
65 

90 
63 

94 
65 

93 

67 

93 
65 

93 
63 

93 
65 

92 

64 

91 
67 

90 
62 

90 
63 

86.4 
63.1 

STfRLINC  CITy 

MAX 

MIN 

83 
6« 

85 
61 

75 
52 

84 
60 

79 
61 

82 
64 

86 
63 

88 

66 

82 
64 

86 
61 

89 
65 

78 
60 

80 
67 

78 
68 

79 
63 

79 
68 

83 

64 

86 
69 

90 

70 

92 

71 

89 

70 

92 
69 

90 

71 

91 

72 

93 

70 

89 
68 

87 
67 

91 

72 

93 

70 

94 

71 

65.8 
66,0 

UVALDE 

MAX 

MIN 

90 
72 

77 
65 

84 
65 

91 
66 

89 
66 

79 
65 

78 
67 

88 
67 

90 
66 

88 
69 

63 
65 

88 
66 

84 
68 

87 
66 

89 

70 

90 
66 

69 

66 

66 
66 

90 
69 

92 

63 

94 
63 

91 

70 

91 
69 

94 
69 

95 
67 

93 

70 

93 

64 

91 
66 

91 
63 

93 

67 

88.7 

67.1 

WATER  VALLEY 

*     •     • 

MAX 

MIN 

8« 
62 

65 

61 

75 
58 

78 
59 

81 
61 

81 
63 

83 
63 

86 
64 

86 
69 

88 
67 

78 
66 

77 
56 

80 
60 

76 
68 

80 
69 

36 
66 

65 
67 

64 
64 

63 
65 

37 
66 

68 
60 

94 
62 

87 

71 

86 
66 

89 
68 

90 
62 

91 
65 

89 
65 

90 
61 

90 
63 

89 
65 

84.1 
64.1 

SOUTH  CENTRAL       07 

aransa;  wl  refuge 

MAX 

MIN 

AUSTIN  WSD 

MAX 

MIN 

87 

70 

75 
69 

76 
70 

84 
69 

78 
71 

77 
71 

89 
72 

91 
71 

92 

71 

92 

73 

69 

76 

36 
75 

86 
74 

92 

75 

92 

73 

93 

75 

92 

73 

93 
73 

90 
71 

93 

73 

93 
73 

94 

73 

95 

76 

94 

77 

96 

74 

93 

73 

94 

74 

97 
74 

93 

74 

91 
73 

91 
71 

69.6 

72.6 

6EEVILLE  6  NE 

MAX 

MIN 

98 
70 

93 

72 

81 
70 

83 
71 

84 
69 

77 
70 

84 

70 

88 
68 

91 

71 

91 
72 

91 
72 

69 
75 

92 

73 

92 

74 

92 
71 

92 

72 

94 
72 

92 

70 

93 
72 

91 
72 

90 
71 

92 
72 

94 

74 

93 

71 

94 

70 

95 
71 

96 
69 

94 

71 

94 

73 

92 

70 

92 

71 

90.8 
71.3 

ARENHAM 

MAX 

MIN 

89 
66 

91 
67 

79 
70 

82 

70 

85 

71 

60 
71 

68 
71 

93 
71 

94 
71 

90 
73 

94 
73 

95 
74 

96 

75 

94 
72 

95 
72 

96 
72 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

93 

72 

96 

72 

95 
73 

97 
74 

98 
72 

98 

72 

93 

70 

96 

71 

98 

71 

93 

71 

95 

71 

92.6 

71.1 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

89 
65 

89 
65 

71 
65 

75 
67 

85 
68 

78 
68 

77 
69 

67 
69 

99 
68 

90 
70 

91 
70 

86 
72 

86 
68 

83 

72 

90 
72 

90 
71 

91 
70 

90 
70 

90 
69 

38 
69 

92 

70 

92 

71 

93 
72 

93 

74 

93 
72 

95 

71 

95 

70 

95 

72 

95 

71 

95 

70 

92 
69 

88.9 
69.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

91 
73 

90 
75 

83 
70 

85 

71 

83 
70 

84 
70 

67 
66 

66 
71 

89 
72 

89 
75 

88 

75 

90 
77 

90 

75 

91 
75 

91 
73 

94 
73 

93 

74 

92 
73 

91 

75 

91 
73 

92 

74 

92 

76 

92 

74 

92 

72 

94 

72 

95 
72 

93 

73 

93 

72 

93 
72 

91 

74 

90.3 
72.9 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

92 

68 

94 
70 

87 
67 

84 
70 

63 
67 

63 

70 

69 
69 

93 

69 

94 
70 

93 

70 

95 
72 

93 

73 

95 
74 

94 
72 

95 
70 

95 
70 

95 
68 

93 

67 

94 
69 

91 
71 

95 
71 

94 
73 

95 
73 

95 

73 

95 
70 

96 
68 

97 
70 

97 
70 

94 
68 

94 
69 

92.8 
69.9 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

89 
80 

81 
72 

80 
72 

86 
73 

63 

72 

67 
72 

89 
74 

90 
77 

90 
78 

91 
79 

90 
80 

91 
81 

69 
79 

90 
79 

91 
79 

94 
76 

94 
80 

91 
78 

92 

80 

92 

78 

93 

79 

92 

60 

93 

61 

94 
79 

95 

78 

96 

77 

93 

79 

94 
79 

95 

78 

90 
78 

90.5 
77.6 

CORPUS  CHRISTI  WSD 

MAX 
MIN 

91 

75 

63 

71 

83 
72 

86 
76 

83 
72 

36 
73 

91 
73 

92 
72 

91 
74 

92 

75 

90 
77 

92 
79 

92 

76 

92 
75 

92 

75 

93 

74 

92 

76 

91 

75 

93 
76 

91 
74 

94 

75 

93 

76 

93 

75 

91 
75 

94 

74 

93 

77 

92 

75 

91 
75 

92 
75 

90 
75 

90.6 
74.7 

rUERO  3  E 

MAX 

Mm 

93 

74 

90 
72 

83 
70 

82 
72 

82 
71 

67 
71 

89 

71 

88 

70 

92 
68 

92 

72 

92 

71 

94 
76 

94 

74 

93 

71 

95 
69 

94 
71 

95 
70 

92 

72 

94 

73 

94 
71 

95 

71 

95 
72 

97 
72 

94 
73 

96 

72 

95 

73 

96 
72 

96 
72 

94 
72 

94 
72 

92.3 

71.6 

ELGIN 

MAX 

MIN 

89 
67 

85 
68 

76 

67 

85 

68 

63 
66 

60 
69 

89 
71 

92 
69 

92 

70 

92 

71 

92 

79 

90 

81 

90 
72 

94 

73 

95 

71 

95 
72 

91 

70 

91 
69 

94 

70 

94 
71 

94 
72 

96 

71 

97 
75 

97 
73 

93 
71 

95 

70 

98 

72 

97 

71 

94 

71 

94 
67 

91.5 

70.9 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

MIN 

96 
69 

85 
68 

84 
68 

80 
65 

60 
65 

85 

70 

90 

71 

93 
68 

93 

71 

95 

72 

89 
75 

94 
75 

90 
73 

95 

73 

94 
70 

95 

70 

95 
67 

69 
69 

91 
70 

95 

71 

95 
72 

97 
72 

97 

74 

97 

71 

95 
70 

96 
69 

93 
72 

94 
73 

95 

70 

93 

73 

92.3 

70.5 

floresville 

MAX 

MIN 

95 
74 

85 
69 

76 
70 

83 

70 

83 

69 

64 
70 

69 
70 

91 

71 

92 
74 

95 

75 

92 

70 

94 
73 

89 
72 

91 
72 

89 

70 

90 
73 

95 
74 

92 

74 

94 

75 

93 
73 

91 
73 

92 

73 

94 

73 

92 

76 

96 

77 

95 

77 

94 

77 

92 

74 

95 

77 

92 

75 

91.0 
72.9 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

9« 

72 

90 
72 

82 
69 

84 
71 

76 
69 

87 
70 

91 
71 

93 
70 

92 

72 

92 

72 

91 
73 

91 
75 

92 

73 

93 

73 

94 

72 

96 
72 

95 

72 

92 

72 

89 
72 

93 

72 

95 
72 

95 
73 

97 
73 

96 

72 

95 
73 

95 

70 

95 
73 

94 

75 

94 

71 

91 

71 

91.9 
71.7 

GONZALES 

MAX 

MIN 

96 

68 

93 

69 

76 
68 

84 
69 

79 

67 

75 
69 

83 
70 

92 

70 

93 

70 

91 

70 

95 
71 

90 

74 

93 

72 

91 
74 

92 

70 

93 

71 

94 

67 

93 
66 

87 
70 

90 
71 

94 

71 

96 

74 

94 
73 

95 

71 

95 

71 

96 

70 

93 

70 

97 

71 

93 

70 

93 

70 

91.0 
70.2 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

93 

71 

85 
70 

81 
67 

78 
69 

76 
69 

87 
68 

92 

70 

93 

70 

91 

71 

91 
75 

96 

72 

93 

71 

94 

74 

95 

74 

96 
72 

96 

71 

96 
70 

94 
68 

93 

70 

95 

70 

96 
71 

96 

72 

96 
72 

97 
71 

97 
71 

97 
69 

97 
71 

94 

72 

94 
70 

90 
72 

92.4 

70.7 

HONDCI 

MAX 

MIN 

9* 
72 

88 
66 

71 
67 

82 
69 

89 
71 

79 
69 

76 
69 

85 
72 

86 
68 

90 
70 

90 
73 

33 
64 

82 
69 

30 
69 

68 
72 

68 
70 

92 
68 

91 
69 

90 
72 

91 
71 

92 

70 

93 

72 

93 

74 

94 
72 

93 

71 

94 
72 

94 
68 

94 
69 

94 
70 

92 
69 

68.6 

69.8 

KENEDY 

MAX 

Mm 

96 
67 

95 
66 

83 
66 

65 
67 

78 
65 

64 
66 

69 
60 

93 
65 

94 
67 

94 

67 

94 

72 

95 

73 

92 

71 

95 

71 

95 
68 

96 
67 

96 
66 

95 

67 

95 
63 

97 
69 

98 
68 

97 
67 

98 
63 

97 
67 

98 

63 

97 
68 

99 

67 

97 
65 

99 
67 

98 
65 

94.0 
67.2 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

92 

70 

89 
74 

81 
71 

84 

74 

64 
71 

85 
69 

86 

70 

90 
70 

91 
71 

91 

74 

92 
76 

92 

72 

91 
73 

91 

75 

92 

72 

94 
71 

94 
73 

92 

72 

92 

73 

93 

72 

95 

75 

95 

76 

93 

73 

93 

71 

94 
72 

95 

71 

95 

71 

95 

70 

91 

70 

92 

71 

91.3 

72.0 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

93 
69 

89 

69 

83 
69 

84 

69 

76 
76 

86 
71 

91 

72 

93 

70 

92 

71 

96 

71 

91 

73 

92 

74 

91 
74 

92 

73 

95 
72 

93 
72 

92 
68 

91 
69 

91 
69 

93 
72 

95 
72 

96 

74 

93 
73 

98 

73 

96 
70 

94 

70 

95 

73 

93 

72 

93 

71 

92 

71 

91.9 

71.3 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

87 
67 

92 

70 

72 
68 

60 
70 

85 

70 

77 
70 

60 
71 

90 
70 

92 

71 

92 

71 

93 

74 

91 
75 

91 
73 

89 

72 

92 

73 

94 
72 

90 
69 

92 

69 

92 
72 

93 
72 

94 
72 

94 
74 

95 
74 

97 
73 

98 
71 

91 
69 

94 

71 

95 

70 

91 
70 

90 
70 

90.2 
71.0 

LULlNG 

MAX 

MIN 

91 
67 

92 
68 

72 
68 

76 
68 

61 
67 

76 
69 

81 
71 

89 
69 

90 
69 

91 

70 

92 

73 

89 

74 

89 

74 

89 

74 

90 
66 

93 

70 

93 
66 

94 
68 

37 
68 

92 
69 

93 

70 

94 
73 

93 
73 

95 
71 

96 

71 

96 

71 

94 

71 

95 

72 

94 

70 

93 

71 

69.8 

70.0 

MATHIS 

MAX 

MIN 

95 
72 

82 
68 

80 
69 

87 
70 

81 
67 

B6 
70 

90 
69 

92 

70 

93 
72 

94 
72 

92 
73 

94 
72 

93 
72 

94 

71 

94 
71 

95 

73 

94 

70 

94 

71 

94 
71 

95 

71 

97 
73 

95 

73 

96 

71 

97 

71 

97 

72 

97 

70 

96 

71 

93 

70 

94 

71 

94 

72 

92.5 

70.9 

NATALIA 

MAX 

Mm 

92 

70 

85 

66 

78 
67 

90 
69 

84 
66 

78 
68 

88 
69 

90 
70 

91 
68 

91 

70 

91 
73 

90 
65 

89 

70 

89 
68 

90 

72 

92 

66 

92 
65 

90 
70 

92 
69 

93 

68 

95 

69 

95 

71 

94 
72 

96 
70 

97 
69 

97 

70 

95 

6! 

94 

70 

94 
66 

95 

68 

90.9 
68.7 

NEW  8RAUNFELS 

MAX 

Mm 

9« 
69 

91 

67 

70 
68 

74 
69 

63 

70 

77 
70 

78 
70 

90 

72 

94 
70 

93 

70 

94 

74 

91 
72 

69 
73 

64 

74 

92 

74 

93 

71 

93 
71 

94 
71 

93 
72 

94 

73 

93 
74 

95 

75 

97 
75 

95 
74 

97 
74 

94 
73 

96 
72 

97 
72 

98 
73 

94 
72 

90.7 
71.7 

NIXON 

MAX 

Mm 

93 

73 

90 
66 

83 
69 

79 

70 

75 
67 

82 

71 

91 
71 

92 
70 

92 
70 

94 
72 

91 

75 

92 

72 

91 
73 

89 
71 

89 
70 

95 
71 

92 

68 

90 
69 

90 
71 

93 

71 

94 
72 

95 

74 

96 
73 

95 
72 

95 
73 

94 
72 

94 

71 

95 

73 

93 

70 

92 

72 

90.9 

71.0 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

90 
66 

92 
68 

75 
68 

78 
68 

81 
68 

77 
70 

82 
71 

91 
70 

92 
69 

92 
69 

93 

74 

89 

73 

90 
73 

88 

74 

92 

69 

92 
69 

93 

65 

92 

67 

89 

68 

94 

70 

95 
72 

96 

73 

95 

74 

95 

71 

96 
70 

92 

70 

92 

71 

95 

73 

91 

71 

92 

71 

90.1 
70.1 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

94 
72 

86 

71 

82 
71 

89 

73 

80 
69 

86 
71 

91 

71 

93 
69 

93 
72 

92 

74 

91 
74 

92 

76 

92 

75 

93 

74 

95 

75 

96 
73 

95 
74 

93 

72 

94 
73 

93 

73 

94 
73 

95 

74 

96 

74 

96 

72 

96 
73 

97 
74 

97 
72 

94 

70 

93 
72 

91 

73 

92.4 
72.6 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

93 
72 

93 

77 

83 
68 

81 

71 

85 

75 

78 

70 

86 

71 

89 
72 

91 
73 

92 

74 

92 

75 

91 
77 

92 

7* 

91 

75 

93 

74 

9* 
7* 

95 

76 

91 

75 

95 

75 

95 

74 

95 
74 

97 
75 

93 
75 

95 

75 

95 
74 

95 

77 

95 

75 

94 

71 

91 
74 

93 

75 

91.6 
73.9 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

89 

74 

86 
73 

81 

71 

88 

73 

83 

74 

86 
70 

87 
70 

69 
72 

90 
75 

90 
76 

90 
79 

90 
80 

69 

79 

90 
79 

90 
79 

93 
74 

93 
75 

91 
76 

90 
75 

91 

77 

93 
79 

93 

80 

92 

78 

92 

75 

93 

75 

93 

76 

93 
73 

91 

73 

91 
74 

69 

75 

89.9 
75.3 

San  ANTONIO  wso 

MAX 

Mm 

89 

71 

74 
69 

78 
69 

69 
72 

79 
70 

79 
71 

90 
73 

91 
75 

92 
67 

93 

76 

90 
76 

89 
70 

83 
74 

91 
72 

90 

76 

92 
71 

91 
69 

91 
70 

90 

72 

92 

74 

92 

76 

93 
75 

93 

78 

93 

77 

93 
76 

93 

74 

94 

74 

94 

70 

93 

74 

92 

74 

91 

73 

69.5 
72.8 

S—  R«l«r«Bc«  NolM  Following  SuUon  lodcx 


Continued 

Di 

ML 

Y 

Tt 

:m] 

f>E] 

RA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 
AUGUST 

1971 

Station 

Dav 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

SIN  MARCOS 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
67 

71 
67 

74 
69 

64 
68 

76 
69 

76 

70 

90 

63 

92 

67 

93 

68 

93 

71 

69 

73 

86 

71 

84 
72 

92 

70 

91 

67 

93 

67 

91 

67 

93 
66 

68 
69 

93 

70 

93 

70 

94 

71 

94 

74 

94 
70 

96 

70 

96 

70 

90 
69 

96 

70 

93 

70 

89.5 
69.3 

SE4LV 

MAX 

MIN 

93 
66 

88 
69 

82 

67 

62 
68 

62 
69 

62 
69 

93 
69 

93 
69 

92 

71 

94 

70 

94 
71 

95 
71 

95 

73 

93 
69 

94 
69 

93 

70 

92 

67 

92 

67 

92 

69 

93 

70 

94 
68 

94 
68 

95 
69 

94 
70 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

97 
71 

91 
69 

90 
69 

91.8 
69.1 

secuiN 

MAX 

MIN 

94 
73 

86 
67 

78 
68 

85 
69 

79 
69 

60 
70 

93 

71 

94 
71 

94 
68 

95 
72 

92 

74 

67 
75 

89 

71 

93 
73 

91 
72 

92 

70 

93 
72 

92 

71 

90 
72 

92 

73 

92 
75 

93 

75 

93 

76 

96 
73 

93 
74 

95 
73 

96 

74 

93 

74 

91 
73 

90.8 
72.3 

SINTON 

MAX 

MIN 

90 
7« 

85 

74 

79 
69 

85 
73 

76 
70 

66 

71 

68 

70 

91 
70 

91 
72 

90 
75 

90 
76 

90 

76 

89 

75 

90 
75 

93 

73 

94 

73 

93 

73 

90 
71 

91 
74 

93 

74 

92 

74 

93 
74 

94 
79 

94 
74 

95 

74 

97 
78 

97 
75 

92 

73 

69 
71 

90.5 
73.4 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

91 
66 

90 
64 

71 
63 

80 
67 

62 

64 

77 
69 

63 

71 

90 
69 

92 

70 

89 

70 

90 
72 

68 
73 

90 
71 

88 
71 

92 

71 

93 

71 

90 
68 

92 

67 

93 
68 

90 
69 

90 
71 

93 
70 

99 
74 

94 
73 

94 

71 

92 
68 

94 
69 

97 
74 

93 
70 

89.6 
69,9 

SOHERVILLE  D/tH 

MAX 

MIN 

89 
65 

89 
66 

75 
68 

82 
68 

67 
70 

81 
69 

86 
69 

92 

71 

92 

72 

92 

73 

93 

73 

94 

73 

94 

73 

92 

70 

94 

71 

96 

70 

92 
66 

94 
66 

96 
67 

94 
68 

95 

70 

95 
73 

97 
79 

98 

70 

98 
69 

91 
69 

99 

69 

97 
69 

92 
68 

91,9 
69.8 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

88 
66 

78 
70 

83 

71 

80 

70 

79 
70 

89 
71 

92 

69 

92 

70 

94 
71 

93 

70 

94 

72 

94 
73 

95 

74 

95 

71 

95 

71 

96 

70 

96 
68 

94 

67 

95 
67 

95 

67 

98 
71 

99 
70 

100 
71 

96 
70 

93 

71 

93 

70 

94 
70 

89 
69 

90 
67 

92.3 

69.9 

VOAKdM 

•     •     • 

MAX 

Mm 

91 
70 

86 
69 

81 

67 

78 
68 

76 
66 

87 
66 

91 
70 

93 
69 

91 

70 

91 
75 

95 

74 

93 
71 

93 

75 

94 

75 

95 

70 

97 
72 

96 
69 

96 

70 

93 

70 

92 

70 

96 
71 

96 
71 

95 

73 

97 
70 

97 
71 

97 
70 

97 
72 

94 
74 

94 

70 

90 
73 

92,2 

70.9 

UPPER  COAST        08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

87 
70 

87 
72 

85 
70 

80 
72 

62 

70 

86 
69 

88 
70 

94 
72 

92 

73 

87 
72 

92 

72 

94 
73 

93 
73 

91 

71 

93 

72 

94 

71 

92 

70 

92 

71 

91 
71 

92 

72 

92 
72 

92 

72 

93 

74 

92 
73 

92 
72 

94 
68 

93 

71 

94 
72 

95 

70 

91 
70 

92 
72 

90,7 
71.4 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

Mm 

86 
68 

86 
67 

88 

70 

78 
68 

77 
70 

78 

70 

65 

72 

69 
72 

92 

74 

90 
74 

91 
74 

92 

74 

92 

73 

94 
74 

95 

74 

95 
74 

94 
74 

94 
73 

95 
73 

94 
73 

94 

74 

95 

74 

95 

74 

95 

73 

95 

71 

96 
61 

94 

74 

94 

74 

94 
73 

94 
73 

93 

71 

91,2 
72.0 

ANGLETON  2  H 

MAX 

Mm 

88 
70 

89 

69 

86 

75 

78 
70 

61 
69 

66 
68 

67 

70 

91 
69 

88 
70 

91 
71 

92 

71 

92 
70 

91 
69 

91 
68 

94 

70 

95 
72 

92 

69 

93 
69 

91 
66 

88 

70 

90 
70 

90 
70 

92 

71 

92 

71 

92 

70 

94 
68 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

92 

70 

69 
69 

90,3 
69.8 

BAY  CITV  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

BAYTDWN 

MAX 

Mm 

88 
69 

87 
70 

81 
72 

61 
71 

66 
71 

85 
70 

91 
72 

92 

74 

92 
72 

91 
76 

94 

77 

92 

77 

91 
77 

92 

78 

97 

73 

97 
71 

94 
70 

95 

70 

93 
74 

92 

75 

90 
75 

90 
76 

92 
77 

94 
79 

94 
71 

94 
71 

96 

73 

95 

74 

91 
71 

95 

70 

69 

72 

91.3 

73.0 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

86 
64 

88 

68 

89 

70 

77 
69 

74 
70 

84 
70 

82 
68 

93 
68 

93 

70 

91 

70 

94 
69 

96 
69 

94 
71 

93 

68 

94 
66 

95 
69 

93 
66 

93 
65 

93 
65 

93 
67 

94 
70 

95 
70 

99 
71 

98 

71 

97 
69 

90 
70 

95 
69 

96 
69 

95 

67 

90 
64 

94 
64 

91,4 
63.3 

OANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

90 
71 

85 
72 

80 
72 

77 
71 

81 
72 

88 

70 

89 
75 

92 
72 

68 

79 

92 

72 

93 

73 

94 

74 

92 

75 

94 
73 

94 

71 

94 
73 

92 

70 

92 

71 

94 
72 

92 

74 

91 

73 

93 
73 

99 

74 

93 
74 

94 
74 

94 
72 

93 
72 

95 
73 

91 
74 

92 
71 

93 

72 

90.9 
72,7 

Edna  hwy  59  bridge 

MAX 

Mm 

94 

68 

95 

69 

90 
67 

79 
68 

65 
68 

62 
66 

89 

66 

93 

67 

93 

68 

92 

70 

93 

70 

94 

71 

94 
71 

93 

70 

94 
67 

97 
68 

95 

67 

95 

67 

95 

68 

95 
69 

92 
69 

93 
69 

94 
69 

94 
69 

95 
68 

98 
68 

97 
67 

97 
68 

97 
69 

99 

66 

97 
67 

93,1 
66,2 

El  campd 

MAX 

Mm 

94 
70 

90 
70 

83 

70 

63 

70 

62 
72 

92 

70 

95 

71 

95 

70 

94 

70 

95 

70 

96 

74 

97 
74 

96 

74 

96 

74 

99 

70 

96 
72 

93 

70 

94 

71 

95 

70 

94 
74 

96 
73 

96 
73 

98 

74 

95 

73 

96 
74 

95 

70 

99 

71 

97 
72 

94 
73 

94 

71 

95 
72 

93,9 

71,7 

FREEPOBT  2  NW 

MAX 

Mm 

84 
72 

84 
72 

85 

72 

79 
71 

85 
72 

67 
72 

66 
72 

90 
72 

91 
74 

94 

75 

94 
75 

93 

78 

93 
77 

92 

74 

91 

74 

92 

73 

94 
72 

92 
75 

92 
75 

91 

76 

93 
76 

93 

77 

92 

76 

93 
77 

93 
76 

93 

74 

94 
74 

95 

72 

96 

76 

91 
71 

90 
74 

90,8 
74,0 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

84 

70 

83 

76 

79 
72 

83 
72 

64 

75 

84 
71 

87 
80 

87 
75 

85 

78 

85 
79 

86 
82 

87 
60 

67 
81 

89 
81 

91 
79 

89 

78 

89 
77 

89 
79 

68 
82 

89 
82 

69 
79 

87 
78 

88 
62 

90 
79 

90 
78 

89 

77 

92 

80 

93 

79 

87 
77 

68 
79 

84 
76 

37,2 
77.8 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

89 
68 

87 
70 

78 
71 

77 
71 

87 
71 

86 
70 

92 

71 

90 
70 

87 
73 

91 
72 

93 

71 

93 
73 

91 
73 

91 
72 

92 

71 

90 
71 

91 
69 

90 
67 

90 
71 

91 

72 

86 
72 

92 
72 

94 
74 

93 

72 

92 
71 

92 

71 

93 

71 

92 

71 

89 
71 

92 
69 

90 
69 

89,8 
71.0 

HOUSTON  FAA  AIRPHRT 

MAX 

Mm 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

91 
65 

89 
66 

88 
70 

78 
70 

78 
70 

86 
66 

65 
66 

93 

68 

92 

69 

93 
69 

96 
68 

92 
69 

96 
68 

95 
69 

95 

70 

96 
67 

97 
68 

98 

67 

94 
68 

9S 

65 

92 

70 

96 
67 

94 
69 

93 

66 

95 
69 

99 

69 

99 
68 

96 
68 

96 
61 

95 
68 

95 
65 

92,5 

67.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
72 

88 
72 

89 
71 

61 
71 

66 
71 

89 
72 

91 
73 

93 
72 

92 
75 

92 

76 

92 

77 

93 

77 

91 
79 

92 
76 

93 
72 

95 
75 

92 
71 

91 
73 

91 

75 

92 

74 

92 
74 

91 
79 

91 

60 

93 

78 

91 
74 

92 

72 

94 
73 

95 

74 

91 

74 

93 
72 

90 
74 

91.1 
74.2 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

87 
71 

91 

71 

86 
70 

79 
71 

77 
71 

84 
71 

89 

71 

92 

71 

93 

74 

89 

70 

92 

74 

94 
75 

94 
74 

93 

73 

92 

71 

95 

71 

93 

71 

92 

71 

94 

72 

90 
73 

90 
73 

91 
73 

93 

74 

94 

71 

92 

72 

99 
69 

94 
73 

95 
73 

91 
72 

93 
71 

92 

72 

90.8 
71.9 

ORANGE  «  NW 

MAX 

Mm 

80 
67 

84 
68 

85 

71 

60 
70 

73 
69 

83 
70 

66 

70 

90 
70 

86 
72 

90 
72 

91 
73 

91 

73 

92 

74 

90 
73 

92 

73 

91 
73 

90 
70 

91 
69 

91 
69 

90 
74 

89 
73 

67 
73 

67 
74 

90 
72 

90 
72 

91 
71 

92 

70 

93 

70 

92 

67 

89 
67 

89 
67 

38,3 
70,8 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
72 

86 
72 

80 
72 

79 
71 

60 
71 

87 
71 

89 

72 

90 
73 

89 
75 

89 
78 

90 
80 

90 
80 

69 
80 

90 
76 

91 

73 

94 

7S 

92 

71 

91 
73 

90 
74 

89 
78 

90 
75 

90 
78 

91 
60 

92 

78 

92 

74 

92 
73 

95 

73 

95 
73 

93 

74 

93 
73 

89 
74 

39,6 
74.6 

PIERCE  I    E 

MAX 

Mm 

86 
63 

■87 
63 

69 
63 

82 
62 

79 
62 

60 
63 

90 
62 

92 

61 

94 
61 

86 
62 

93 
62 

93 
61 

95 
61 

94 
60 

95 
64 

97 
61 

95 
61 

92 

66 

93 

67 

94 

67 

90 
67 

92 

65 

95 
64 

95 

67 

95 
67 

96 

68 

96 
67 

95 
58 

97 
62 

93 
67 

93 

62 

91.7 
63.8 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

68 

70 

86 
69 

82 

69 

84 
72 

84 
69 

66 

70 

86 
68 

89 

74 

91 
73 

92 

79 

89 
78 

90 
76 

69 

77 

89 

77 

90 
73 

95 

71 

92 

68 

91 
72 

91 
72 

92 
76 

90 

75 

94 

77 

94 

78 

92 

77 

94 
74 

92 
68 

92 
70 

93 
71 

93 
69 

91 
69 

88 

70 

90.0 
72.7 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

84 
66 

83 
69 

60 

70 

74 
67 

84 
68 

87 
69 

90 
69 

88 
69 

88 

70 

90 
71 

91 

70 

91 

72 

90 
71 

90 
72 

91 
71 

90 

71 

90 
69 

90 
68 

90 
72 

90 
73 

89 
72 

89 

73 

91 
73 

92 

72 

91 

71 

92 

70 

93 

71 

92 

71 

69 
68 

69 
68 

83 
70 

88.4 
70.2 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

92 
75 

85 
74 

84 
75 

85 

74 

65 

74 

87 
74 

69 

73 

93 
73 

91 
73 

93 

78 

92 

78 

94 

80 

93 
79 

93 
77 

93 
77 

97 
75 

95 

76 

93 

74 

91 
76 

91 
76 

93 
76 

94 
78 

94 

79 

93 
79 

95 
79 

99 

77 

96 

76 

95 

76 

94 
77 

93 
76 

91 

75 

91.9 
76.2 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

91 
76 

89 

75 

86 
75 

63 

74 

85 
75 

63 
73 

67 
73 

69 

74 

89 
73 

90 
82 

90 
63 

90 
82 

90 
82 

90 
62 

91 
83 

98 
75 

98 
77 

92 
76 

90 
78 

90 
83 

91 
83 

91 

63 

91 
63 

92 
63 

93 
80 

93 

77 

93 
79 

94 

79 

94 

73 

92 

76 

92 

78 

90.5 
78.0 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

85 
70 

89 
69 

88 
70 

60 
70 

76 
69 

65 
68 

68 
70 

92 

72 

93 
67 

91 
73 

91 

74 

93 

74 

94 

75 

92 

72 

94 
72 

93 
72 

91 
69 

91 
70 

92 

72 

89 
72 

93 

72 

94 
73 

94 
75 

93 

73 

93 

73 

95 
71 

94 
72 

95 
73 

94 
71 

90 
70 

92 

71 

90.8 
71.4 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

87 
60 

90 
70 

86 

70 

78 
71 

77 
70 

86 

70 

69 
70 

93 
69 

93 
72 

89 

70 

93 

72 

94 

70 

94 
72 

92 

71 

93 

70 

94 

70 

93 

73 

91 
70 

92 

71 

90 
72 

91 

70 

92 

71 

94 
72 

96 
71 

92 
71 

95 
71 

92 

71 

99 

72 

96 
72 

92 
69 

93 

72 

91.0 
70.5 

VICTORIA  WSO 

•     «     * 

MAX 

Mm 

94 

72 

84 
71 

83 

71 

65 

73 

80 
72 

88 

72 

92 

72 

93 

72 

90 

74 

93 

74 

90 
75 

93 
77 

92 

76 

94 
76 

94 
73 

95 

7! 

93 

73 

92 

73 

91 
73 

90 

74 

92 

74 

95 
75 

95 
79 

94 
74 

94 

73 

94 

73 

94 

73 

99 

74 

93 

74 

93 
71 

92 

74 

91.5 
73.5 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

MIN 

95 
72 

94 
75 

84 
70 

83 
71 

66 
73 

82 
70 

86 
70 

98 
69 

92 

70 

93 

71 

94 
73 

92 

75 

93 

73 

94 
72 

93 

71 

94 
71 

97 
74 

99 
71 

96 
70 

95 
73 

94 
72 

95 
73 

96 
74 

96 
73 

96 

72 

97 
72 

96 
76 

98 
71 

97 
72 

93 

71 

95 
72 

93.3 
72.0 

S»»  R«l«r*nc«  Nol«i  Following  SuUod  Index 
-   273 


Conllnu*d 

DJ 

\1L 

Y 

It 

Ml 

'tJ 

HA 

TU 

Rt 

;b 

TEX4S 
4U0UST 

1971 

Slallon 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

4RMSTRDN6 

MAX 

Mm 

9« 
68 

92 

71 

86 

70 

87 
72 

85 

70 

90 
67 

91 
67 

92 
67 

94 
69 

93 

73 

96 

70 

9S 

67 

96 

73 

94 
69 

99 
70 

96 

71 

99 

71 

99 

70 

93 
69 

93 

70 

94 
66 

97 
72 

99 

70 

99 

70 

99 
69 

99 

70 

93 

69 

90 
66 

93 

69 

93 

70 

93.2 

69.7 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

MIN 

97 
69 

97 
72 

88 
66 

87 
66 

92 

71 

87 
68 

90 
67 

92 

66 

93 
69 

93 

73 

93 

73 

93 

73 

93 

72 

93 

73 

93 

74 

94 
66 

94 
71 

94 
69 

91 
67 

93 
68 

99 

67 

92 
65 

69 

67 

97 
68 

99 
64 

95 
64 

96 
66 

97 
67 

97 
66 

93.4 
66.1 

CAHRIZO  SPRINCS 

MAX 

MIN 

93 
73 

92 

72 

73 
69 

69 
71 

68 

72 

60 
70 

77 
70 

82 
72 

69 
72 

91 
71 

90 
75 

86 
72 

90 

74 

64 
71 

89 

72 

90 

70 

90 
72 

92 
66 

90 
72 

90 
73 

92 

72 

99 
72 

91 
72 

93 
72 

94 
72 

94 
72 

93 

70 

91 
70 

93 

70 

89.3 

71.9 

C4T4RINA 

MAX 

MIN 

98 

71 

92 
68 

85 

68 

89 
66 

86 
70 

79 
70 

86 
69 

90 
72 

92 
72 

92 

72 

89 

75 

91 

73 

87 

74 

90 
66 

90 
71 

92 
69 

92 

72 

91 

73 

92 

72 

93 

72 

94 

71 

95 

73 

95 

73 

96 
76 

99 

70 

96 
72 

96 

69 

93 

70 

99 

70 

91.6 
71.0 

CH4RL0TT6  5  NNW 

MAX 

MIN 

93 

75 

91 
68 

61 
68 

SB 
70 

76 
66 

76 
70 

86 

70 

89 

71 

90 
66 

90 
72 

91 
74 

89 

71 

89 

74 

91 

74 

91 
73 

92 
69 

92 
69 

92 

68 

92 

71 

92 

71 

92 

70 

94 

73 

94 

73 

94 
73 

96 

72 

99 
68 

92 

71 

93 

71 

93 
69 

90.9 
70.8 

COTULLl  F44  4IRPDRT 

MAX 

MIN 

93 
76 

77 
70 

60 
69 

9(1 
69 

76 
68 

76 
71 

86 

71 

89 

73 

91 
72 

92 

73 

66 

74 

91 
7J 

86 
71 

91 
72 

91 
73 

91 
70 

90 
73 

90 
70 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

96 

75 

93 
74 

96 
72 

96 

74 

96 

79 

90 
72 

93 

73 

92 

72 

90.1 
72.3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

9« 

74 

84 
69 

66 
66 

89 
70 

84 
69 

77 
70 

81 

70 

90 
72 

92 

71 

92 

72 

83 
69 

91 
71 

85 

73 

88 
70 

90 
73 

92 

69 

91 
72 

91 
69 

90 
71 

93 

72 

94 
72 

95 

73 

94 
73 

99 

72 

99 

72 

96 

73 

93 

70 

93 

70 

94 

70 

90.4 
71.0 

DILLEY 

MAX 

MIN 

95 
71 

93 

68 

73 
69 

62 

64 

69 
67 

76 
68 

76 
66 

68 

70 

69 
69 

90 

72 

91 
73 

87 

71 

89 

74 

86 
66 

88 

71 

90 
66 

90 
70 

90 
67 

90 
69 

90 
70 

92 

70 

99 

71 

95 

72 

93 

70 

94 

70 

99 

70 

94 
69 

69 
68 

93 
66 

89.4 
69,9 

E4GLE  P4SS 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
68 

74 
68 

85 
66 

69 

71 

63 
68 

60 
68 

62 

70 

69 

71 

90 
71 

89 
67 

80 
67 

89 

71 

80 
70 

81 

70 

87 

70 

89 
70 

89 

70 

90 
69 

90 
70 

91 

71 

94 
72 

94 
72 

91 
71 

93 

71 

94 
72 

93 

70 

92 

70 

92 
70 

88.3 

70.0 

ENCINAL  3  NH 

MAX 

Mm 

96 
69 

86 
65 

76 
67 

85 
66 

68 
65 

76 
65 

76 
68 

68 
68 

90 
70 

90 
68 

93 
68 

90 
70 

92 
73 

96 
68 

92 

66 

94 

63 

96 
63 

94 
63 

94 

64 

96 
66 

97 
68 

98 
68 

99 

70 

99 

68 

99 
65 

99 
68 

92 
72 

90 
72 

91.8 
67.7 

F4LC0N  D4M 

MAX 

Mm 

96 

73 

98 
74 

86 
69 

85 
72 

88 
72 

69 
71 

64 
69 

90 
71 

91 
72 

98 
74 

95 
74 

93 
74 

99 

79 

96 

76 

95 

73 

99 
72 

96 
73 

99 
73 

91 
73 

96 
72 

96 
73 

96 

79 

100 
75 

98 

73 

98 
72 

100 
74 

97 
72 

97 
72 

96 
72 

94.7 
72.7 

f4LFURRI4S 

MAX 

MIN 

FQWLERTQN 

MAX 

Mm 

96 

75 

93 

75 

90 
70 

90 
71 

83 
72 

77 
70 

90 
70 

91 
70 

93 
69 

93 
72 

92 

75 

92 
68 

91 
75 

92 

75 

93 
71 

99 
68 

99 
72 

93 

71 

99 
72 

96 
72 

100 
70 

100 
74 

96 
72 

98 
72 

99 

72 

99 

79 

98 

74 

99 
69 

99 

70 

99 

70 

93.8 

71,6 

FREER 

MAX 

Mm 

96 
69 

94 
72 

83 
66 

82 
69 

64 
67 

78 
67 

79 
66 

89 
66 

90 
69 

91 
70 

92 

71 

91 
72 

90 
71 

92 

72 

90 
71 

93 
72 

92 
72 

91 
72 

9* 
73 

92 
71 

93 
69 

93 

70 

96 

72 

94 

70 

96 

70 

99 
69 

96 
70 

99 

66 

•  9 
66 

99 

66 

90.9 
69.9 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

96 

71 

95 

75 

86 

70 

84 
69 

85 
72 

85 
71 

80 
70 

89 

70 

91 
71 

92 

74 

93 

75 

91 
75 

91 

74 

92 

74 

93 

74 

99 

77 

99 
69 

99 
69 

91 

71 

99 

71 

9* 

70 

93 

72 

97 
73 

98 
72 

98 
73 

97 
70 

98 

73 

97 
69 

97 
68 

95 

71 

92.8 

71.7 

L4  PRYQR 

MAX 

Mm 

100 
69 

100 
67 

94 
64 

95 
63 

92 
62 

90 
61 

94 
60 

97 
65 

98 
68 

99 
69 

100 
68 

95 
65 

94 
66 

82 
66 

85 
67 

88 
69 

89 

73 

90 
77 

92 

68 

96 
69 

96 

70 

99 

71 

100 
72 

101 
70 

99 

68 

100 
69 

101 
68 

98 

67 

99 
69 

100 
68 

99.7 
67.6 

L4RE0Q  NO.  2 

MAX 

Mm 

95 

73 

89 

67 

84 
70 

69 
70 

66 

71 

76 
70 

68 

70 

90 
72 

91 
74 

93 
74 

89 

75 

90 
76 

91 
74 

92 

72 

92 
73 

91 
71 

94 
72 

91 
70 

92 

71 

93 

73 

91 

74 

99 

74 

96 

79 

95 

79 

96 

73 

96 
73 

97 
79 

94 

70 

93 

70 

94 

71 

95 
73 

91,9 
72.3 

OILTDN 

MAX 

Mm 

PEARS4LL 

MAX 

Mm 

95 

71 

94 
65 

81 
66 

82 

65 

68 
70 

78 
65 

89 
6B 

90 
67 

92 

68 

92 

70 

90 
69 

96 
70 

84 
66 

90 
69 

91 

68 

92 

67 

90 

67 

92 

66 

92 
69 

96 
66 

99 
68 

96 
70 

99 

70 

99 

70 

97 

69 

98 

70 

99 
68 

94 
67 

99 
67 

91.2 
67.8 

POTEET 

MAX 

Mm 

95 
75 

93 

68 

73 
68 

79 
65 

86 

70 

79 
69 

82 
68 

90 
68 

91 
71 

93 

73 

91 
71 

90 

79 

87 
73 

92 

73 

91 
71 

94 
69 

94 

70 

96 
69 

90 
71 

93 

71 

93 

71 

99 

72 

96 

72 

96 
72 

97 
72 

98 
73 

97 
71 

94 
71 

94 
71 

90.7 
70.6 

RIO  CR4N0E  CITY  3  M 

MAX 

Mm 

99 

71 

98 
71 

86 
70 

87 
71 

89 
73 

90 
70 

90 
70 

93 
71 

94 
72 

96 
74 

95 

75 

96 

74 

97 
72 

95 
72 

96 
71 

99 

71 

99 

70 

93 

70 

95 
71 

96 

72 

96 
72 

99 
73 

100 
73 

98 

71 

96 

70 

98 
72 

97 
69 

96 
71 

97 
72 

94.7 
71.5 

TILDEN 

MAX 

Mm 

97 
72 

96 
70 

74 
70 

85 
71 

86 
72 

79 
70 

90 
70 

92 
69 

93 

73 

94 
75 

93 
74 

92 

75 

91 
75 

94 

73 

94 
66 

96 
72 

94 
65 

94 
73 

94 
73 

95 
71 

95 
72 

98 

75 

98 

74 

98 

73 

99 

73 

98 

74 

98 

72 

90 
70 

93 

71 

92.3 

71.7 

ZAPATA 

*     *     « 

MAX 

MIN 

96 

74 

93 

76 

93 
72 

89 
73 

89 
70 

92 

71 

94 
72 

95 
73 

97 
74 

93 

75 

95 

7! 

97 
75 

96 
73 

96 
79 

96 

71 

97 
72 

92 
72 

97 
71 

96 
72 

96 
73 

97 

74 

100 
74 

100 
79 

96 
73 

98 

72 

100 
71 

103 

99 

70 

99 

70 

96 

73 

99.7 
72.6 

LOWER  VALLEY        10 

BRONNSVILLE  MSO 

MAX 

Mm 

93 

71 

93 

76 

87 
72 

90 
73 

89 
73 

91 
73 

91 
73 

91 
71 

92 

73 

92 

75 

92 

77 

93 

78 

93 

74 

94 
79 

94 
72 

94 
71 

93 

72 

93 

71 

94 

73 

94 

74 

n 

93 
75 

94 

77 

94 

79 

90 
79 

94 

73 

93 
73 

92 

73 

93 

73 

91 
73 

92 

75 

92.3 
73.6 

H4RLINCEN 

MAX 

Mm 

MC  4LLEN 

MAX 

Mm 

96 
72 

92 

70 

93 

73 

67 
72 

90 
73 

69 

70 

92 
69 

92 
69 

93 

74 

9* 

74 

94 

76 

94 

74 

94 
72 

95 

72 

95 

70 

99 

70 

96 
72 

96 
71 

97 
74 

98 
79 

96 

74 

99 
72 

97 

71 

97 
72 

96 

71 

99 

72 

93 
72 

94.0 
72.1 

HC  4LLEN  FA4  4P 

MAX 

Mm 

97 
73 

93 

74 

86 

73 

86 
74 

64 
72 

91 

71 

91 
71 

93 
74 

93 

75 

93 

75 

93 

74 

95 

75 

95 

74 

97 
72 

99 

73 

99 

7* 

93 
7* 

96 
74 

99 
73 

93 

73 

98 

73 

96 

79 

94 
73 

99 
74 

94 
72 

93 

74 

93.3 

73.6 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

97 
69 

97 
70 

95 
72 

B4 
73 

67 
71 

65 

70 

89 

66 

91 
68 

92 

73 

93 

76 

93 

74 

94 
73 

99 

72 

96 

66 

99 

66 

99 

69 

94 
69 

99 
72 

98 
72 

100 

70 

98 
68 

98 

70 

98 

70 

98 
69 

97 
70 

99 

71 

94.1 

70.6 

MISSION  «  w 

MAX 

Mm 

94 
72 

93 

72 

91 
72 

81 
72 

69 
72 

89 

71 

92 
70 

93 
71 

94 
74 

99 

76 

99 

74 

97 
74 

97 

74 

99 

71 

98 
71 

97 
73 

97 
72 

100 
79 

100 
79 

100 
74 

95 
73 

98 
73 

100 
72 

97 

71 

98 
72 

97 
72 

93. 1 

72.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

86 
73 

87 
74 

69 

73 

64 

74 

63 
68 

86 

75 

66 
76 

66 

76 

88 
76 

68 
79 

89 

77 

69 
79 

89 

78 

88 
73 

69 

73 

91 

71 

69 
71 

91 

78 

90 
79 

90 
76 

89 

73 

90 
79 

91 

74 

69 

79 

89 
61 

86 

77 

88,1 
75.1 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

90 

68 

93 
66 

92 

72 

87 
73 

87 
71 

89 
69 

89 
69 

91 
69 

91 
73 

93 
76 

94 

73 

94 

74 

96 

71 

99 

70 

96 
71 

99 
70 

96 
70 

98 
71 

99 
73 

98 

72 

90 
71 

97 
71 

97 
71 

96 

71 

99 

71 

99 

71 

93.6 
71.1 

S4N  BENITO 

MAX 

Mm 

95 

75 

94 
75 

90 
72 

65 
73 

90 

73 

90 
69 

91 

74 

91 
74 

90 
75 

91 

75 

94 
75 

94 
75 

94 

79 

9* 

79 

96 

79 

96 
7* 

99 
7* 

94 
74 

94 
75 

99 

74 

88 

74 

97 
79 

97 

79 

97 
79 

96 
79 

97 
76 

92.9 
74.3 

WESL4C0  2  E 

MAX 

Mm 

96 

70 

93 

74 

86 

74 

88 
71 

87 
71 

91 
68 

93 
70 

92 

73 

93 
75 

95 

77 

93 

73 

99 

79 

97 

72 

97 
69 

96 
72 

99 

71 

93 

71 

97 
79 

98 
74 

93 

73 

97 
71 

98 

73 

97 

71 

96 
73 

99 
72 

99 
73 

94.1 
72.9 

S*«  R«l*r«Dc«  NoUt  FoQowlDg  Sutlon  Ind«x 
-    274    - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


■  ^B  .  T  1 

■  a 

V   «  ■ 

9     m 

AUGUST 

TEXAS 
1971 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Reic 

itive  hum 

averages 

percent 

dity 

N 

umber  of  days  wi 
precipitation 

th 

4) 

_C 

IE 
c 

.^  D 

<u~ 

(J  w 
i_  « 
0)  0 
0.0. 

V) 

c 

3 

1.0 

1  » 

<S5 

c 
S-o 

t)  a 

o 

O) 
0 

o 
> 

< 

« 

of 
(5^ 

J) 

^1 

Stat 

idard  of  T 
CENTRAL 

ime 

« 

0 
1^ 

q 
o 

o 

o. 

6 

o. 

6 

q 

> 

0 

CN  0 

2 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06   12 

18 

ABILENE  WSO 

17 

5.6 

8.6 

26 

E 

28+ 

77 

85 

61 

56 

4 

3 

4 

3 

3 

0 

17 

61 

6.5 

AMARILLO  WSD 

18 

6.9 

11.6 

33 

SE 

10 

72 

81 

51 

46 

5 

3 

6 

0 

1 

0 

15 

83 

5.0 

AUSTIN  WSO 

15 

2.9 

6.4 

21 

NE 

31  + 

81 

91 

61 

57 

3 

5 

2 

1 

3 

0 

14 

50 

6.6 

BROWNSVILLE  WSO 

13 

6.8 

9.8 

26 

SE 

06 

86 

91 

57 

64 

3 

5 

2 

1 

1 

0 

12 

69 

5.6 

CORPUS  CHRISTl  WSD 

13 

6.3 

8.7 

25 

S 

04 

91 

94 

65 

70 

0 

3 

3 

1 

1 

2 

10 

56 

5.8 

DALLAS  WSO 

14 

4.1 

7.6 

28 

E 

24 

73 

82 

61 

56 

2 

1 

4 

2 

0 

I 

10 

50 

6.4 

DEL  RIO  WSO 

12 

7.2 

8.5 

21++ 

13 

14  + 

82 

91 

67 

61 

2 

4 

1 

1 

2 

I 

11 

- 

6.4 

EL  PASO  WSO 

12 

2.6 

7.3 

40 

N 

08 

55 

73 

44 

38 

7 

5 

3 

1 

0 

0 

16 

84 

4.4 

FORT  WORTH  WSO 

U 

3.5 

6.3 

20++ 

9 

24 

86 

92 

65 

63 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

12 

- 

6.5 

GALVESTON  WSO 

- 

- 

- 

26 

NE 

08+ 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

4 

2 

1 

0 

15 

64 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

11 

1.3 

4.1 

20++ 

20 

04 

92 

93 

62 

70 

4 

3 

4 

1 

3 

0 

15 

56 

6.6 

LUBBOCK  WSO 

15 

5.2 

8.0 

32++ 

32 

22 

81 

90 

63 

55 

2 

7 

4 

2 

1 

0 

16 

- 

6.0 

MIDLAND  WSO 

13 

6.8 

9.4 

24++ 

6 

23 

76 

8b 

58 

51 

6 

1 

2 

2 

1 

0 

12 

- 

6.0 

PORT  ARTHUR  WSO 

9 

1.0 

6.8 

30 

SW 

25 

97 

99 

74 

81 

4 

4 

1 

3 

0 

2 

14 

75 

5.5 

SAN  ANGELD  WSO 

14 

5.8 

9.1 

29++ 

34 

10 

81 

87 

63 

60 

1 

1 

5 

2 

2 

1 

^2 

- 

6.8 

SAN  ANTONIO  WSO 

12 

3.0 

6.6 

28 

SE 

12 

77 

85 

63 

56 

3 

3 

2 

4 

3 

1 

16 

55 

6.7 

VICTORIA  WSO 

13 

3.8 

7.6 

39  % 

E 

29 

87 

92 

56 

66 

7 

3 

4 

2 

1 

0 

17 

- 

7.2 

WACO  WSD 

14 

3.2 

6.5 

28++ 

14 

30 

82 

91 

65 

61 

3 

3 

3 

0 

1 

0 

10 

- 

6.1 

WICHITA  FALLS  WSD 

14 

4.9 

8.7 

38++ 

23 

23 

79 

89 

57 

54 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

12 

- 

6.1 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST 


D.y 

Ol  Month 

3.? 

SUUon 

5  Si 

1 

2 

3 

4 

s 

,8 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  OAH 

EVAP 

.34 

. 

.12 

.21 

.20 

.12 

.15 

.25 

.40 

.42 

.28 

.16 

. 

.21 

. 

.29 

.27 

.23 

.26 

.31 

.34 

.36 

.34 

.30 

.26 

.26 

.22 

.16 

.25 

.33 

.20 

6.096 

WIND 

73 

76 

41 

26 

45 

33 

39 

61 

126 

119 

104 

57 

75 

67 

96 

45 

44 

31 

39 

42 

76 

107 

62 

47 

54 

31 

26 

21 

24 

42 

99 

1774 

*    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

SARDWELL  0AM 

EVAP 

.32 

.00 

.24 

.11 

.12 

.07 

.24 

.36 

.32 

.37 

.33 

.41 

.09 

.40 

.26 

.27 

.25 

.29 

.28 

.27 

.36 

.35 

.29 

.14 

.27 

.30 

.36 

.29 

.27 

8.29 

HINO 

S9 

25 

47 

43 

47 

52 

60 

55 

55 

80 

69 

79 

60 

71 

55 

46 

33 

40 

35 

68 

99 

81 

66 

50 

30 

46 

65 

67 

41 

1771 

MAX 

»1 

73 

90 

81 

83 

85 

86 

93 

97 

95 

95 

90 

87 

95 

98 

93 

96 

95 

95 

93 

95 

95 

95 

81 

96 

100 

97 

86 

90 

91.0 

MIN 

62 

66 

67 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

67 

66 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

66 

64 

63 

66.7 

8ELT0N  DAM 

EVAP 
WIND 

.2e 

•i* 

.01 

.14 

.14 

.06 

.05 

.11 

.26 

.32 

.27 

.23 

.15 

.11 

.29 

.25 

.26 

.25 

.24 

20 

.21 
23 

.26 

32 

.27 

34 

ii 

.22 
36 

.23 

20 

.16 
21 

.38 

10 

.25 

14 

.24 

23 

.22 

20 

6.966 

SENBROOK  OAK 

EVAP 

.♦5 

.13 

.09 

.30 

.20 

.11 

.13 

.13 

.27 

.34 

.34 

.30 

.27 

.12 

.14 

.21 

.24 

.31 

.29 

.30 

.31 

.30 

.37 

.36 

.22 

.16 

.32 

.26 

.23 

.26 

7.64 

WIND 

76 

24 

39 

40 

36 

39 

45 

49 

65 

70 

32 

70 

56 

39 

47 

26 

27 

46 

39 

69 

69 

51 

44 

46 

40 

62 

80 

99 

1516 

DENISON  DAM 

EVAP 

.2<i 

.17 

.16 

.27 

.16 

.12 

.10 

.27 

.29 

.26 

.29 

.31 

.13 

.24 

.09 

.16 

.23 

.24 

.25 

.24 

.29 

.39 

.43 

.25 

.13 

.19 

.22 

.24 

.26 

.23 

.19 

7,06 

WIND 

22 

24 

34 

29 

26 

32 

44 

26 

40 

49 

26 

44 

42 

22 

27 

16 

16 

21 

32 

70 

123 

47 

23 

22 

24 

45 

24 

0 

1070 

MAX 

92 

92 

94 

91 

66 

69 

92 

96 

102 

102 

95 

90 

82 

85 

102 

96 

99 

97 

95 

93 

95 

96 

91 

99 

96 

98 

92 

90 

93.7 

MIN 

66 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

72 

74 

73 

72 

71 

70 

73 

74 

79 

76 

72 

71 

61 

72 

72 

72 

72 

74 

70 

65 

66 

71.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.31 

.17 

.06 

.28 

.21 

.19 

.29 

.19 

.36 

.42 

.33 

.36 

.29 

.24 

.20 

.29 

.21 

.23 

.23 

.30 

.36 

.39 

.36 

.33 

.23 

_ 

.24 

.29 

.32 

.25 

.22 

8.446 

WIND 

39 

20 

36 

47 

36 

47 

59 

57 

56 

57 

46 

74 

47 

46 

40 

18 

21 

30 

34 

72 

85 

71 

53 

34 

26 

66 

55 

36 

1466 

MAX 

85 

78 

90 

67 

68 

87 

86 

90 

95 

95 

97 

90 

82 

86 

92 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

90 

82 

91 

92 

64 

66 

89.6 

MIN 

62 

66 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

70 

71 

72 

67 

72 

73 

70 

70 

72 

70 

73 

73 

72 

71 

70 

64 

69 

69.6 

LAVON  DAM 

EVAP 

.35 

.14 

.10 

.22 

.19 

.15 

.24 

.18 

.25 

.42 

.36 

.34 

.33 

. 

.17 

.18 

.23 

.25 

.26 

.26 

.32 

.40 

.35 

.37 

.11 

.31 

.25 

.31 

.34 

.25 

.20 

S.llB 

WIND 

52 

16 

29 

42 

26 

59 

65 

65 

62 

84 

56 

86 

65 

34 

28 

20 

26 

27 

46 

84 

126 

110 

100 

30 

23 

24 

63 

60 

27 

1989 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.33 

.22 

.02 

.15 

.04 

.16 

.19 

.14 

.33 

.30 

.35 

.29 

.46 

. 

. 

. 

.25 

.24 

.27 

.26 

.30 

.37 

.37 

.34 

.27 

.16 

.24 

.30 

.29 

.29 

.21 

7.93B 

WIND 

50 

19 

36 

26 

34 

40 

34 

47 

50 

77 

56 

73 

41 

61 

39 

35 

22 

23 

25 

56 

100 

72 

40 

43 

25 

53 

95 

39 

1442 

MAX 

91 

75 

88 

80 

65 

69 

92 

97 

101 

98 

96 

93 

87 

93 

99 

96 

96 

99 

97 

97 

97 

100 

99 

100 

100 

102 

97 

91 

99 

94.2 

MIN 

67 

70 

71 

73 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

73 

68 

75 

75 

74 

75 

73 

71 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

72 

66 

68 

72.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.29 

.12 

.26 

.24 

.15 

.17 

.14 

.05 

.37 

.32 

.37 

.21 

.29 

.18 

.29 

.14 

.23 

.21 

.30 

.23 

.19 

.36 

.37 

.27 

.19 

.15 

.16 

.27 

.30 

.26 

.20 

7.26 

WIND 

33 

11 

20 

31 

22 

32 

25 

30 

70 

58 

39 

82 

72 

24 

24 

22 

10 

23 

19 

36 

65 

29 

30 

26 

20 

12 

32 

39 

1042 

MAX 

90 

77 

95 

95 

63 

86 

78 

66 

90 

90 

89 

63 

77 

60 

92 

92 

92 

76 

91 

89 

92 

94 

68 

90 

97 

99 

92 

89 

87.9 

MIN 

61 

63 

64 

69 

67 

66 

67 

65 

65 

67 

69 

68 

67 

67 

69 

70 

69 

66 

66 

66 

68 

70 

71 

66 

70 

69 

66 

64 

67.2 

5TILLH0USE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.41 

.  19 

.01 

.12 

.15 

.07 

.05 

.11 

.27 

.21 

.44 

.25 

.18 

.21 

.22 

.36 

.26 

.23 

.32 

.25 

.33 

.34 

.35 

.41 

.30 

.32 

.25 

.26 

.26 

.29 

.30 

7.76 

WIND 

76 

13 

40 

43 

27 

25 

22 

44 

54 

63 

55 

61 

45 

60 

37 

43 

36 

39 

33 

53 

70 

75 

38 

39 

21 

37 

51 

44 

1411 

MACO  DAM 

EVAP 

.24 

.02 

.06 

.20 

.16 

.22 

.02 

.35 

.36 

.34 

.32 

.23 

.15 

.30 

.13 

.32 

.32 

.31 

.31 

.34 

.29 

.37 

.36 

.26 

.16 

.17 

.31 

.30 

.34 

.26 

7.74 

WIND 

51 

16 

57 

37 

39 

75 

35 

70 

96 

114 

71 

66 

58 

60 

34 

33 

26 

26 

47 

94 

129 

lie 

94 

47 

43 

26 

37 

56 

49 

1609 

MAX 

90 

73 

86 

79 

S3 

65 

89 

95 

97 

96 

96 

92 

87 

95 

98 

93 

95 

96 

94 

96 

96 

94 

94 

92 

94 

95 

92 

92 

91.4 

MIN 

64 

67 

68 

71 

69 

72 

73 

71 

72 

72 

73 

71 

71 

74 

72 

72 

71 

70 

69 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

71 

67 

66 

70.7 

HHITNEV  OAH 

EVAP 

.25 

.14 

.05 

.15 

.18 

.13 

.19 

.09 

.26 

.33 

.34 

.30 

.25 

.12 

.14 

.37 

.26 

.23 

.30 

.27 

.33 

.37 

.40 

.32 

.24 

.15 

.  16 

.27 

.26 

.31 

.17 

7.37 

HINO 

32 

40 

20 

36 

22 

28 

37 

28 

42 

45 

55 

57 

61 

26 

44 

33 

27 

24 

27 

33 

55 

65 

62 

36 

33 

27 

24 

53 

8 

1207 

MAX 

S6 

90 

73 

90 

65 

60 

80 

84 

91 

93 

94 

92 

86 

90 

90 

97 

93 

94 

93 

92 

94 

94 

92 

91 

83 

96 

97 

86 

88 

69.6 

MIN 

62 

62 

65 

71 

61 

67 

70 

66 

66 

62 

70 

70 

70 

60 

61 

70 

70 

70 

73 

67 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

69 

65 

63 

67.6 

•    •    • 
EAST  TEXAS          0« 

DAINCERFIELO  9  S 

EVAP 

.26 

.17 

.06 

. 

. 

.25 

.27 

.26 

.27 

.29 

.27 

.16 

.14 

.23 

.25 

.24 

.42 

.24 

.39 

.22 

.31 

.36 

.21 

.14 

.17 

.20 

.35 

.26 

.22 

.23 

7.628 

WIND 

91 

72 

37 

45 

66 

30 

46 

33 

45 

52 

48 

55 

48 

46 

52 

41 

0 

0 

0 

6 

17 

15 

9 

6 

3 

1 

. 

. 

• 

. 

. 

10336 

MAX 

87 

84 

68 

90 

87 

86 

95 

100 

99 

102 

102 

101 

92 

93 

97 

95 

97 

97 

99 

100 

99 

100 

102 

102 

94 

94 

102 

101 

90 

95 

99 

95.6 

MIN 

65 

71 

74 

74 

73 

75 

75 

76 

78 

76 

78 

80 

74 

76 

75 

75 

75 

75 

72 

78 

77 

77 

79 

74 

74 

77 

77 

75 

67 

68 

74 

74.6 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 

.27 

.17 

. 

.07 

.01 

.21 

.17 

.22 

.24 

.17 

.22 

.21 

.27 

.23 

.31 

.30 

.29 

.29 

.28 

.20 

.17 

.21 

.35 

.31 

.27 

.24 

.29 

. 

. 

.26 

.16 

7.056 

WIND 

20 

15 

10 

10 

7 

6 

11 

7 

8 

13 

18 

21 

26 

14 

18 

23 

28 

21 

16 

17 

19 

31 

54 

42 

17 

22 

16 

17 

18 

9 

19 

573 

MAX 

93 

90 

94 

63 

66 

94 

93 

102 

103 

101 

99 

102 

101 

100 

103 

102 

98 

98 

99 

96 

95 

95 

99 

100 

103 

101 

101 

104 

96 

97 

96 

97.6 

MIN 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

73 

73 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

71 

71 

71 

73 

65 

74 

74 

71 

71 

73 

73 

65 

72 

66 

67 

71.4 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.21 

.17 

.33 

.11 

.03 

.17 

.16 

.21 

.16 

.19 

.24 

.28 

.26 

.23 

.25 

.26 

.25 

.25 

.25 

.22 

.20 

.21 

.30 

.34 

.26 

.24 

.24 

.25 

.26 

.24 

.23 

7.06 

WIND 

26 

25 

41 

30 

33 

26 

35 

34 

30 

37 

43 

56 

42 

25 

20 

24 

26 

22 

17 

30 

35 

37 

62 

54 

31 

40 

23 

21 

39 

22 

23 

1013 

MAX 

92 

90 

95 

79 

74 

94 

90 

98 

93 

94 

95 

101 

97 

97 

102 

95 

96 

96 

96 

97 

92 

97 

96 

98 

101 

100 

96 

98 

98 

94 

99 

94.8 

MIN 

68 

68 

71 

71 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

57 

67 

67 

69.3 

*    *    • 
TRANS  PECOS         OS 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.23 

.09 

.22 

.42 

.05 

.08 

.45 

.17 

.24 

.07 

.13 

.23 

.12 

.32 

.16 

.30 

.10 

.06 

.01 

.05 

.35 

.10 

^ 

.15 

.19 

.42 

.22 

.09 

.26 

.17 

.25 

9.936 

WIND 

47 

36 

37 

33 

37 

56 

17 

51 

59 

47 

41 

16 

29 

47 

42 

30 

34 

35 

33 

47 

47 

39 

36 

23 

29 

21 

22 

13 

41 

37 

1124 

MAX 

72 

73 

72 

67 

64 

83 

74 

71 

76 

76 

71 

71 

70 

81 

75 

69 

73 

76 

80 

80 

60 

83 

81 

62 

90 

63 

60 

84 

63 

62 

76.3 

MIN 

55 

54 

51 

54 

56 

52 

54 

54 

56 

56 

55 

97 

65 

97 

61 

60 

61 

66 

65 

60 

56 

60 

60 

94 

60 

58 

60 

60 

56 

96 

97.8 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

. 

.24 

.27 

.36 

.41 

.24 

.31 

.25 

.33 

.36 

.22 

.20 

.33 

.15 

.23 

. 

. 

. 

. 

.25 

.34 

.26 

.36 

.25 

.30 

.35 

.25 

.41 

.40 

.32 

.41 

9.356 

WIND 

90 

42 

42 

50 

132 

16 

53 

66 

84 

84 

56 

22 

63 

50 

84 

67 

22 

55 

49 

39 

64 

45 

68 

33 

66 

46 

29 

63 

103 

19 

1792 

MAX 

Bl 

86 

89 

90 

86 

84 

89 

87 

94 

87 

86 

91 

94 

87 

85 

63 

91 

90 

89 

92 

94 

96 

97 

96 

95 

95 

94 

92 

92 

95 

90.5 

MIN 

66 

64 

66 

67 

54 

63 

64 

65 

65 

65 

67 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

64 

66 

68 

70 

66 

66 

69 

70 

69 

69 

67 

66.5 

YSLETA 

EVAP 

.32 

.26 

.30 

.36 

* 

.60 

.24 

.31 

.26 

.32 

.26 

.22 

.26 

.30 

.33 

.22 

.39 

.33 

.24 

.30 

.37 

.43 

.26 

.30 

.41 

.32 

.41 

.27 

.42 

.33 

.37 

10.01 

WIND 

54 

37 

22 

25 

• 

lOl 

52 

44 

64 

44 

27 

19 

23 

22 

49 

35 

35 

28 

17 

35 

27 

39 

10 

23 

40 

11 

26 

40 

21 

22 

1006 

MAX 

95 

87 

94 

95 

• 

91 

89 

87 

91 

94 

93 

91 

93 

95 

66 

67 

95 

99 

91 

91 

92 

94 

92 

94 

95 

93 

94 

95 

95 

95 

92.5 

MIN 

63 

61 

60 

60 

- 

60 

60 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

69 

62 

61 

65 

66 

66 

65 

63 

64 

64 

67 

69 

62 

63.4 

*    «    * 
EOWAROS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.27 

.11 

.09 

.23 

.25 

.17 

.15 

.11 

.29 

.22 

.21 

.20 

.06 

.05 

.04 

.16 

.26 

.25 

.31 

.22 

.26 

.33 

.31 

.32 

.29 

.32 

.34 

.26 

.39 

.36 

.39 

7.22 

WIND 

62 

66 

32 

34 

36 

59 

46 

84 

107 

85 

82 

45 

41 

62 

66 

76 

46 

35 

51 

63 

76 

82 

66 

60 

58 

50 

52 

51 

49 

95 

69 

1690 

MAX 

91 

60 

77 

92 

97 

67 

66 

80 

86 

89 

86 

76 

82 

81 

87 

65 

94 

93 

92 

93 

93 

94 

96 

96 

95 

96 

95 

95 

94 

94 

93 

69.7 

MIN 

68 

66 

66 

62 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69.3 

SAN  ANCELO  DAM 

EVAP 

.36 

.07 

.23 

.26 

.16 

.20 

.06 

.32 

.32 

, 

.14 

. 

.16 

_ 

.06 

.27 

.29 

.30 

.30 

.26 

.35 

.36 

.26 

.27 

.32 

.29 

.24 

.35 

.24 

.32 

7.666 

WIND 

96 

110 

36 

27 

51 

46 

32 

40 

94 

95 

80 

43 

36 

35 

46 

30 

42 

43 

36 

45 

62 

74 

73 

52 

57 

32 

37 

26 

42 

33 

62 

1621 

MAX 

90 

66 

73 

92 

91 

83 

87 

76 

87 

90 

91 

60 

77 

79 

60 

76 

94 

93 

94 

90 

90 

90 

95 

95 

92 

96 

96 

91 

95 

96 

94 

87,6 

MIN 

62 

61 

61 

62 

66 

65 

65 

67 

66 

66 

67 

66 

70 

70 

69 

66 

67 

67 

66 

67 

69 

68 

69 

71 

70 

70 

66 

71 

71 

66 

67 

67.2 

«   •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 

.25 

.33 

.01 

. 

.25 

.07 

. 

.22 

.26 

.36 

.34 

.19 

.11 

.10 

.29 

.30 

.23 

.32 

.23 

.21 

.28 

.19 

.33 

.31 

.36 

.37 

.14 

.16 

.31 

.24 

.20 

7.488 

WIND 

50 

91 

51 

42 

27 

11 

I 

34 

36 

67 

80 

50 

32 

42 

54 

34 

70 

54 

31 

33 

53 

71 

73 

79 

46 

46 

30 

26 

40 

40 

46 

1442 

MAX 

93 

67 

73 

76 

90 

79 

79 

93 

97 

96 

96 

92 

85 

66 

95 

100 

96 

93 

92 

92 

98 

98 

96 

96 

100 

100 

92 

100 

100 

97 

99 

92.6 

MIN 

64 

73 

67 

72 

72 

69 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

71 

69 

70 

69 

72 

72 

71 

74 

75 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

71.7 

S««  Raferenc*  Notes  Following  Station  Index 
-  276   - 


JU 

vr 

ir  V 

Jll 

n.1 

IV-' 

I'i 

IXl 

<IL/ 

vv 

U^IJ 

1/ 

TEXAS 
AUOUST 

1971 

SlaUon 

Day 

Ol  Month 

3-? 

2  "i 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVULE  S  NE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.31 
77 
95 
69 

.22 

94 
94 
73 

.96 
86 
81 
71 

.55 

79 
82 
71 

.66 

57 
82 
71 

.65 

67 
75 
71 

.04 
29 
86 
71 

.23 

70 
91 
72 

.30 
34 
95 
74 

.25 
52 

96 

74 

.41 
79 
95 
75 

.23 

82 
91 
75 

.24 
93 
93 
74 

.23 

112 
90 
74 

.33 

74 
95 

73 

.30 
55 

97 
74 

.31 
38 

101 
74 

.32 

50 
96 
72 

.30 
61 
95 
74 

.23 

49 
95 
74 

.20 
41 
93 
73 

.21 
48 
97 
75 

.22 
97 
99 

73 

.23 

84 
96 
74 

.18 

47 
95 

74 

.22 

37 
96 
75 

.17 
45 
98 

74 

.35 

30 
97 
75 

.22 

43 
96 
75 

.58 
38 
99 
72 

.34 
39 
99 
72 

9.99 
1887 
93.3 
73.2 

CANYON  D4M 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.36 
63 
93 
66 

.20 
62 
86 
67 

34 
72 
67 

37 
76 
67 

.17 
50 
88 
70 

31 
78 
70 

3 

77 
70 

.27 

1 

89 

72 

.30 

0 

92 

70 

.30 
48 

94 
70 

.30 
76 
95 

72 

.15 
60 
88 

72 

.10 
28 
86 
70 

.06 

40 
81 
73 

.27 
65 
90 
73 

.23 
32 
96 
73 

.23 
33 

93 
70 

.22 
28 
96 
70 

.29 
12 

'95 
71 

.31 
33 
91 
68 

.17 
46 
94 
73 

.28 
59 
95 
72 

.27 
61 
98 
73 

.28 

57 
95 
74 

.30 
42 
95 
74 

.26 

37 
98 
74 

.17 
25 
92 

73 

.26 

34 
93 
72 

.34 
38 
98 
73 

.22 

31 
97 
73 

.26 
32 

94 
73 

7.548 
1198 
90.5 
71.1 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 
36 

.26 
35 

.04 
28 

.14 
46 

.13 
33 

.15 
0 

.08 
22 

.24 

19 

.34 
48 

.25 

61 

.29 
73 

.22 
54 

.38 
37 

.27 
65 

.31 

43 

.31 

27 

.27 
26 

.32 
25 

.27 

20 

.27 

37 

.17 
56 

.29 
66 

.35 

74 

.35 

80 

.35 

32 

.29 

43 

.22 

31 

.34 
27 

.21 

31 

.22 

22 

.23 
22 

7,84 
1219 

•    •    • 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.27 
82 

87 

72 

.23 

78 
85 
68 

90 
81 
66 

.18 
92 

80 
68 

75 
83 
66 

65 
86 

67 

.39 
58 

91 
67 

.20 
65 
93 
69 

.31 
65 
91 
70 

.45 
110 
92 
70 

.30 
130 
90 
70 

.35 

115 
95 
70 

.35 

125 
95 
70 

.33 

110 
92 

70 

.45 

60 
93 
68 

.55 

90 
94 

70 

.35 
60 
90 
65 

.23 

50 
91 
70 

.25 

60 
93 
70 

.46 
101 
96 
72 

.23 
92 

91 
71 

.35 

125 
96 

71 

.27 
132 
92 
72 

.45 
130 
95 
72 

.32 

76 
96 
72 

.31 

84 
92 
65 

.17 
40 
89 
67 

.21 
80 
92 
69 

.41 
72 
95 
69 

.12 
67 
92 
65 

.45 

74 
90 
68 

9.908 
2653 
90.9 
69.0 

THOMPSONS  3    MSW 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.2* 
73 
87 
72 

.22 

63 
91 

72 

.15 
61 
87 
73 

.32 
45 
82 

73 

.14 
38 
76 
73 

.06 
27 
85 
72 

.15 
26 
93 

71 

.26 

20 
102 
75 

.20 
31 
99 

75 

.10 
18 
89 

74 

.19 
28 

97 
74 

.24 
25 

99 
75 

.25 
27 

100 
76 

.20 
32 

100 
73 

.19 
35 
99 

75 

.34 
31 

100 
76 

.31 
54 
98 
73 

.24 
43 
98 

72 

.27 
43 
95 

72 

.11 
26 
90 

74 

.16 

21 
91 
74 

.13 
15 
92 

74 

.23 

30 
99 

74 

.27 
30 
98 

77 

.18 
27 
94 
75 

.27 
38 

101 
73 

.17 
38 
99 

73 

.29 

31 
100 
75 

.17 
37 

100 
74 

.23 
38 
99 

73 

.37 
32 

100 
76 

6.65 
1083 
94.8 
73.8 

*   •   * 
SOUTHERN            09 

DULEY 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.36 

30 
105 
70 

35 

102 
72 

63 
96 
65 

22 

96 
70 

2 
98 

72 

.04 
21 
82 
73 

.09 

10 
84 
73 

.17 
29 
93 
77 

.25 

30 
97 
76 

.26 
32 

101 
75 

.28 

44 
100 
76 

.11 
20 

•  22 
36 
96 

76 

.17 
23 
88 
76 

.18 

30 
96 

75 

.24 
20 
99 
75 

.25 
12 

104 
76 

.16 
15 

101 
75 

.34 
10 

102 
74 

.17 

8 

102 

77 

.24 
12 

101 
76 

.27 
14 

103 
76 

.27 

11 
105 
76 

.27 
14 

103 
77 

.26 

11 
105 
75 

.26 
5 

107 
76 

.30 
5 

105 
77 

.19 

6 

105 

77 

.25 

4 
103 
76 

.18 

8 

99 

76 

.28 
6 

103 
76 

6.968 

588 
99.2 

74.7 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.39 
50 
97 
76 

22 

82 
70 

.08 
13 

90 
76 

.18 
16 
96 

75 

.16 
29 
92 

76 

.03 
22 
82 
73 

.20 
22 

89 
73 

.26 
56 
95 

74 

.28 
55 

97 
75 

.29 
58 

97 

74 

.19 
55 

91 
76 

•^" 

.18 
35 
96 

76 

.21 
43 
97 

76 

.30 
36 
98 
76 

.26 

24 
102 
75 

.22 
5 

103 
77 

.24 

U 
101 
77 

.21 

8 

102 

75 

.32 

40 
101 
76 

.13 

31 
96 

76 

.26 

31 
104 
75 

.24 
38 

100 
75 

.32 

41 
102 
76 

.29 
35 

102 
76 

.27 
15 

102 
76 

.25 

16 
102 

77 

.24 
6 

100 
75 

.23 

20 
94 
74 

.20 

9 

98 

73 

.27 
30 

101 
75 

7. 146 

915 
96.9 

75.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
HINO 

53 

73 

38 

27 

29 

52 

44 

51 

58 

62 

.41 
83 

'66 

.31 
59 

.32 

45 

.27 
56 

.33 

41 

.26 
23 

.18 

14 

.27 
18 

26 

.27 

34 

.31 
32 

.30 
34 

.37 

47 

.35 

37 

.19 

17 

.75 
28 

22 

.40 
25 

.37 
33 

.30 

,31 

1258 

*    «    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
HINO 
MAX 

MIN 

.30 
61 
98 
70 

.29 

84 
100 
69 

.40 
55 

90 
72 

.07 
21 
93 
73 

.11 
31 
96 
75 

.23 
40 
96 

74 

.19 
41 
92 
73 

.30 
62 

97 
72 

.34 
71 
97 
70 

.44 
87 
95 
73 

.47 
113 
95 
73 

.45 
118 
94 
74 

.41 
119 
91 
73 

.54 
103 
94 
72 

.41 
95 
95 
72 

.38 
76 
96 
69 

.33 
39 
99 
69 

.30 
36 
99 
70 

.30 
40 
99 
70 

.20 
50 
98 
70 

.32 
68 
96 

71 

98 

71 

.41 
112 
98 
72 

.42 

97 
96 
72 

.36 
76 
98 

72 

.22 
39 
99 
73 

.32 

51 
100 
70 

.42 
57 
99 
70 

.35 

60 
96 
69 

.42 
60 
96 
70 

.29 
53 

100 
72 

10.32 
2086 
96.5 

71.5 

WESLACO  2  E 

EVAP 
HINO 
MAX 
MIN 

.40 
43 

100 
74 

.33 
60 
97 

75 

.10 
36 
87 
76 

.15 
24 
88 
75 

.13 
26 

90 
74 

.25 
34 
90 
74 

.19 

31 
94 
72 

.38 

42 
97 

71 

.28 
40 
98 
75 

.45 

82 
97 
75 

.39 

75 
98 
76 

.20 
53 

99 
76 

.31 
54 
99 

74 

.22 
64 
97 
76 

.30 
80 

100 
74 

.35 
39 

100 
73 

.28 
20 
99 

74 

.25 
32 
98 
75 

.19 
51 
96 
73 

.25 

47 
99 
74 

.21 
39 
99 

73 

.26 
29 

100 
75 

.39 
59 

100 
76 

.44 
43 

100 
75 

.11 
19 
94 
75 

.15 
24 

101 
75 

.35 
33 

99 

73 

.32 

25 

101 
74 

.25 

39 
97 
74 

.27 
33 
96 
73 

.26 
43 
97 
75 

8.41 
1319 
97.0 
74.3 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

^ 

Day  of  month 

Station 

t-* 

(IN) 

eH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

8USHLAN0  1  HSH 

2 

8AM 

62 

65 

67 

63 

66 

68 

65 

64 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

70 

69 

64 

66 

65 

63 

64 

66 

67 

68 

66 

68 

69 

71 

72 

71 

72 

66.7 

6 

UAM 

65 

66 

67 

70 

72 

73 

70 

68 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

69 

69 

66 

65 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

75 

70.2 

LU8B0CK  9  N 

4 

MAX 
MIN 

77 
69 

81 
66 

82 
70 

85 
71 

85 
73 

84 
72 

84 
71 

79 
73 

73 
70 

82 
68 

79 
71 

76 
71 

78 
71 

77 
70 

73 
70 

74 
66 

78 
69 

79 
69 

80 
68 

82 
66 

87 
70 

91 
73 

74 
70 

78 
69 

84 
70 

84 
71 

86 
72 

84 
74 

89 
73 

87 
73 

89 
75 

81.3 
70.6 

8 

MAX 

MIN 

76 

71 

78 
70 

79 
72 

82 
73 

82 

75 

81 
75 

81 
74 

78 
75 

75 
72 

78 
70 

77 
72 

77 
73 

75 
72 

75 
71 

73 

71 

72 
69 

76 
70 

76 
71 

77 
70 

78 
69 

82 
72 

85 
75 

75 
72 

75 
70 

79 
71 

80 
73 

82 

73 

80 
75 

84 
74 

83 

74 

84 
75 

78.5 
72.2 

HESLACO  2  E 

2 

MAX 
MIN 

110 
81 

105 
83 

100 
80 

90 
77 

91 
76 

90 
76 

93 
73 

99 

74 

98 

77 

102 
77 

104 
79 

106 
81 

103 
80 

106 
81 

108 
82 

106 
81 

104 
82 

104 
62 

96 
81 

105 
80 

106 
61 

105 
82 

106 
83 

106 
83 

104 
83 

105 
76 

105 
78 

101 
79 

104 
60 

104 
80 

103 
82 

102.4 
79.7 

4 

MAX 
MIN 

100 
84 

98 
86 

96 
84 

86 
80 

86 
78 

86 
78 

86 
75 

92 

76 

91 
79 

95 
79 

97 
81 

99 
83 

97 
83 

100 

84 

100 
84 

99 

84 

96 
85 

97 
85 

94 
84 

97 
82 

97 
83 

96 
64 

99 
86 

100 
66 

96 
86 

97 
80 

97 
62 

94 
82 

96 
82 

97 
83 

97 
85 

95.7 
82.4 

8 

MAX 
MIN 

97 
85 

97 
87 

95 
85 

89 
81 

85 
79 

?l 

86 
76 

89 

77 

89 
80 

91 
80 

94 

81 

96 
83 

95 

84 

97 
84 

98 

85 

98 
85 

97 
85 

96 
85 

93 

84 

94 
83 

94 
84 

96 

85 

97 
86 

98 

67 

96 

87 

93 

81 

93 
62 

93 
82 

93 

82 

94 
83 

94 
85 

93.7 
83.0 

BU5HLAN0  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
HESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL,  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  e2TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THFRMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 

S6«  Referenc*  Note*  Following  Station  Index 


277    - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ilERNftTHV 
ABILENE  NSO 
ACKCRLT  1  MSW 
ADANSVUlE 


,LVORO  «  N| 
.MARILLO  «■ 
.HISTAD  OAI 
N»MU»C  TB< 

ANDERSON 

ANOICE  1  Ml 

ANOREHS 

ANCLETQN  2 


NSOM 

NTELDPE 

RiNSAS  PASS  2 

RANSAS  HL  REFUGE 
ARCHER  Clft 
ARLINGTON 
ARNSTRONC 
ARTHUR  Cnv 
ASPERHONT  2  SSN 
ATHENS  3  SSE 


LON 

SAKERSFIELO 

LIN&ER  1  5H 
BAlKORHEA 
BANKERSMITH 
BARDMELL  oah 
BATEHAN  RANCH 

.TESVILLE 


00)4  C 
009C  ( 

owe  ( 

0121  C 


FILTER  PLANT 


BIG  LAKc 

BIG  LAKE  NO  2 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

BIG  SPRING 

BIC  MELLS 

LANCO 
BLEMETT  9  NW 
BLOVS  CAHPCROUND 

BLUE 
BOEANE 

HIER  2  E 

BONITA 

BOOKER 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

BORCER  3  H 

BOHIE 

BOXELDER 

BOYD 

BRACKETTVILLE 

BRADY  2  NNH 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 

BREMOND 


OTSe  ( 
0781  I 
OB32  I 
089J    I 


BREN. 


BRICCS 

BRITTON 
BRONSON 

bronnfield  NO  : 

BROWNSVILLE  USE 
BRQWNMOnD 
aUFFftlO 
BULER  M    NNH 

.VEHQE 
BUNKER  HILL  5  I 


:lESON  2  SSi 
BURLINGTON  3  \ 
BURNET 

BUSHLANO  : 

ALDriELL 
AHERON 
AMP  NDOO 


SM 


'HPASAS 
SHACKELFORD 
PARXIR 

HELLS 
IKEMSTER 

F  DAVIS 
CHEKOXEE 

BRAZORIA 

WISE 

POTTER 

VAL  VEROe 

CHAHBERS 

GRIMES 

LIAHSON 
ANORENS 
BRAZORIA 
COLLIN 

JONES 

JACK 

ARANSAS 

ARANSAS 

ARCHER 

TARKANT 

KENEDY 

LAMAR 

STONEWALL 

HENDERSON 

CASS 


PECOS 

RUNNELS 

REEVES 

KENDALL 

ELLIS 

KING 

ZAVALA 
lATAGOROA 
HARRIS 

FERSON 
CRIMES 
SEE 
BELL 


BURNET 
REAGAN 
REAGAN 
HOWARD 
HOWARD 
DIMMIT 
BLANCO 
UVALDE 
JEFF    DAVIS 

LEE 

KENDALL 

NEWTON 

FANNIN 

MONTAGUE 

LIPSCOHB 

BREWSTER 

HUTCHINSON 

MONTAGUE 

RED  RIVER 

WISE 

KINNEY 

MCCULLOCH 

HARTLEY 

>lO  pinto 
stephens 
robertson 

lASHlNGTON 
HALL 
WISE 

BURNET 

ARRANT 
SABINE 
TERRY 
CAMERON 
BROWN 
LEON 

OCHILTREE 
CONAL 
OALLAH 

COLEMAN 

JOHNSON 

MILAM 

BURNET 

POTTER 

BURLESON 

MUAM 


ANADIi 

ANDEll 


ENE 


ANTON 

ANYON  DAK 
ANYON 

iyOn  dam  I 

lYON  0AM    ) 

IYON  DAM    I 

IYON  0AM    I 

IYON  DAM    I 


10    SPRINGS 


:    CITY 

IVILLE 
MOUNTAIN 


I  ^"2 ' 


COMAL 
RANDALL 

COMAL 
COMAL 
COMAL 

COMAL 
COMAL 
COMAL 


DALLAS 
EDWARDS 
PANOLA 


HARTLEY 
NUECES 
ATASCOSA 

GONZALES 


hardeman 
brewster 

;arnes 
DONLEY 
RED  RIVER 
RED  RIVER 
BEXAR 
ARMSTRONG 
JOHNSON 
LIBERTY 


1*03 
1139 
268C 


2T6C 
IBSC 

31*C 


tooo 

1577 
960 


1109 

3aoo 

3790 


290 
1*93 

isao 

1951  f 


1000 
3390 
7B> 


M.  0.  HOOD 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WARREN  IAN 

BEN  L.  LONO 

JOHN  0.  w| 

LtTT,  JR. 

CHESTER  Wl 

EY 

CILBFRT  H. 

GORDON 

WILLIAM  H. 

HUOGINS 

ED  SEATON 

MRS.  MAVBE 

L  KELLUM 

CIT 


OP  . 


VIN 


S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INT  BQUNORV  *  WTR  CONN 
ANAHUAC  T6C0 
WILLIAM  J.  BARGER 
LAWRENCE  I.  DUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANOLETON 
JESSE  T,  VANDAGRIFF 


1ACK 


RICE 


ROBERTS 


ROBERT 
U  S  WILOUFE  REFUGE 
GORDON  ELMORE 
CHARLES  T.  HAWKES 
HAZEL  W,  PELHAH 

CLOSED  U/31/T0 
C.  C.  VIERTEL 
DR.  DHIGhT  a.  JONES 

lawrence  h.  caver 

natl  weather  service 
herschel  h.  smith 

B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  WTR  DIST 
ELROV  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  ALLBRIGHT/  JR. 


EARL  P. 


(INC 


HARLES  SLi 
O.e.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 
RICHARD  R.  PVLE 
TEXAS  ACRl  EXP  STATION 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  BAZAN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


LEAGUE  RANCH 
WILSON  KLOSE 
CITY  OF  6IC  L, 
DWAIN  CARR 

u  s  0  A  eiG  SI 

CITT    OF    BIG    SI 


iC    F    STi 

:ING 

IFIELD 

RKPATRICK 

IIGHT 


CLYDE  L.  RUTHVEN 
EDGAR  SCHWARZ/  JR. 
CLARENCE  A.  PENNINGTON 
R.  M.  CANTRELL 
R.  0.  TOMPKINS 
MELVIN  E.  SLOVACEK 
81G  B6N0  NATL  PARK  SERV 
MORG' 


ORAI 
OTIS  I 


C.  STOVi 


JOSEPH  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  B.  FORD 
ECTOR  e.  FIELDS 


MRS.  BETTY  MEMBREE 

CARL  A.  STEWART 
MILTON  R  CILREATH 
LESTER  E.  SISK 
LEWIS  SINMONOS 
NATL  WEATHER  SERVICI 
RADIO  STATION  KBWD 
CHARLIE  A.  SQUYRES 
H  B  URBAN 
LAURA  D.  WOOD 
ROBERT  L.  LAHBERGER 


ETT 


MERREL  F 

W.  RUSSELL  LACE 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

CITY  OF  BURNET 

USDA/  ARS 

CHALMERS  E.  TERRY 

ALVIN  HEFFT 

WALTER  C.  ANDERSON 

WILSON  CRAWFORD 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  D.  SAWVELL 
ARTHUR  W.  NEY 
RUDOLPH  POCGENPOHL 
RALPH  SCHAEFERKOETER 


OIE  I 


WUNDERLICH 


N6LDA  M.  HALM 

STELLA  B.  KELLOGG 
DAN  HOSLEV 
AUDREY  W  VARCA 
CITY  OF  CARTHAGE 
ON  HOOCES 


WU 


I  E,  OALCH: 


MARGUERITE  BUi 


J.  E.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

G.  E.  CARCILL 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

ELMER  e  BOOTH 

EARL  L.  FRiEMAN 

DUDLEY  BATTLE 

DON  SHANKS 

U  S  FED  AVIATION  ACENC 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
IGNATZ  L.  Muri,  JR. 
TOMMtE  C.  SAYE 
BILLY  R.  NINES 
RAYMOND  R.  HAMILTON 
J.  P.  CLASSEN 
TIMS 


OLIN 
CHESTER 


LISOR 


IFTON  10  E 
ODINE 

DSPRINC  9  SSW 

DWATER  3  W 

EMAN 

lege  station  faa  < 
orado  city 

UMBUS 

NCHE 

OMMERCEJ 

ONCORD 

ONLEN 

ONROE 

OOPER 

OPE  RANCH 

DPPERAS    COVE 

ORNUOAS    service    STA 

ORPUS    CHRISTI 

ORPUS    CHRISTI    WSO 

ORSICANA 

DRYELL     CITY 

OTTONMOOO 

OTULLA 


IES50N 
IIOER    Hi 

tOCKETT 


DARROUZETT 
DAVILLA 
DECATUR  2  SSw 


DEN 


SE 


DEPORT 

OEWEVVUlE  S  S 

DIALVULE  2  W 

DICKENS 

DILLEY 

DIME  BOX 

DIMMITT  6  E 

DIMMITT 


DUMONT 

DUNCAN  MILSON 
DUNDEE  6  NNW 


OM 

7"n 

59 

BRIDGE 

CA 

HPO 

sn 

sn 

DOii 

kOO 

1  1 

OOP 

lao 

u 

oas 

ino 

19 

SW 

ECTRA 

NGELMAN  GARDENS 


ABENS 

AIR    OAKS    RANCH 

AIRFIELD    3    ESE 


LFURRIAS 
LLS    CITY    . 
RMERSVUlI 
EDOR 


ISCHERS    STORE 


ORENCE 


SE 


LOYDADA 
LOYDADA  9  SE 

DLLETT 

DRESTBURC  *  S 
ORSAN 


ORT  I 


VIS 


OWLERTON 
ANKLIN 

EDERICKSSURC 
.EEPORT   2   Nh 


AINESVILLE 

VESTON   MSO 
lARDEN   CITY    1    I 


■TESVILLE 
lEORCETOwN 
lEORGE    WEST 

JDOINGS 


*c  o: 
Se  0* 

TC    0 


BOSQUE 
FORT   BEND 
SAN   JACINTO 


COLORADO 
COMANCHE 
HUNT 

RUSK 

DALLAM 

MONTGOMERY 

DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 

NAVARRO 


KAUFMAN 
CRANE 
BOSQUE 
HOOD 


FOARD 

ZAVALA 

OEWlTT 

KARRIS 

MONTCDMER' 

MORRIS 

HARTLEY 

DALLAS 

WHARTON 

LIPSCOMB 
MILAM 


4  03  CRAYSON 


ORANGE 

CHEROKEE 

DICKENS 


I    Oe    MCCULLOCH 


SCHLEICHER 
i  ARCHER 

T|  COLORADO 
IRANT 
'ERICK 

oal    EASTLAND 

Ot    CONCHO 

Ot\  CONCHO 
JACKSON 
VAN    ZANDT 
WHARTON 
EL    PASO 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
WICHITA 
Tt  BASTROP 

AINS 


7  10  HIOALCO 
ELLIS 
JASPER 
CORYELL 
EL  PASO 
07)  COMAL 

FREESTONE 
STARR 

09}  BROOKS 
KARNES 
COLLIN 
LEE 
ELLIS 
MCCULLOCH 
COMAL 
CORYELL 
FAYETTE 
MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 

FLOYD 

FLOVD 

LIPSCOMB 

MONTAGUE 

HOWARD 

JEFF  DAVIS 


PECOS 
PECOS 
TARRANT 


ROBERTSON 
GILLESPIE 
BRAIORIA 
DUVAL 

FRIO 
PARMER 

COLLIN 

NAVARRO 

IRION 

HEMPHILL 

BOROEN 

COOKE 

GALVESTON 

GLASSCOCK 


31  90 
30  39 

32  23 


10  33  16 

1  31  95 

1    36  14 

30  19 
id  33  22 

3  31  34 

1  31  07 

31  *7 
i  27  41 
i    27  46 

19  32  09 


32  32 

ti   30  04 

19  31  la 

1  33  40 

1     32  07 

1  32  10 

10  33  99 

t    26  41 

4   29  09 

14  29  90 

H  30  26 

32  SS 

i    36  01 


2  36  26 

I  30  47 

19  33  12 

10  33  30 

11  29  22 
IC  33  49 
H  33  12 
id  33  31 


2B  40 

ll  30  21 

34  33 


32  93 

Ze  42 

ij  32  24 

2  31  13 

3  31  13 
S  9B 

7l  32  23 

9  29  12 

It  31  48 

11  30  93 

3  30  98 

1  30  43 

le  34  D2 

a  30  21 


9  2b  20 
32  19 

7|  30  20 
l|  31  29 
31  30 
13|  29  49 
19  31  43 
11  26  33 

)  27  13 

3  20  97 

19  33  10 

I  30  19 

9  32  32 

3  31  23 

4  29  99 


13  29  oa 

33  99 

ij  33  92 

36  26 
ISJ  33  29 
3  32  06 

30  36 

31  IB 
90  96 

30  23 


33  3a 

29  IB 
31  92 


31  26 
30  38 
28  19 


31  OS 

32  31 

32  14 

30  21 


98  09 

106  09 

98  38 

96  07 


99  22 
98  16 
97  )B 


103  S3 

109  SO 
100  07 


96  29 
98  52 

95  23 

98  37 


102  24 
94  9B 
97  48 


2970 
1087 
4480   6P 


IBOS 
1491 
981      7P 


620 
2990 
969 


1902 
3699 

2O10 

2120 
1091 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


E.F.  THIELE 
FRANK  M.  WATKINS 
LEROY  S.  OAINEY 
FRANKLIN  CHAPMAN 
MRS  MEL8A  R.  STEVENS 
U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 
BUFORD  M  RICH  JR 
ERWIN  J.  KNIPPEL 
ELTON  K,  MC  CULLOUOH 
MERRELL  F.  FOUST 

JAMES  C.  TAYLOR 
JESSE  C.  DAVIS 
C.W.  FULLEN 
ODIE  L.  BRIDGES 


CHAMBER  OF  COMMERCE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO    STATION    KANO 


EDGAR    A.    AHRENS 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCV 

MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

J.C.  NIWLAND 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLI 

MRS.  ORA  YORK 

MRS.  VELMA  CRIDER 

JAMES  H.  GieBS 

CITY  OP  CROSBYTOM 

F.  C.  NEWTON 

CHESTER  CLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN  B.  HOLDShORTH 

RADIO  STATION  KCFH 

JOHNNIE  w,  DOLEN 

PAUL  WEST 

LONE    STAR    STEEL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JOHANNA  H,  ALLENSON 

M.  M.  ALTMILLER 

ETOILE  H.  MOORE 

MRS.  MARY  H,  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL  WEATHER  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  DENTON 

JACKSON   a.    NIXON 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

JOHN  W.  THOMASON 

SAM  L.  PORTER 

KATHRYN  S.  DEWOOOY 

J.  A.  POLANSKV 
RAMEY 
I  V.  COOK 
,ELA  P.  BROWN 


eOMlN 
HOWAR 

MRS. 


HENKHAUS 


MRS.  ARRA  L.  NELSON 

RADIO  STATION  KDDO 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN   WILSON 

JAMES  W.  CLUBB 

C.  E.  OOWOY 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

F.  JAMES  OABNEY 

C.  H.  SPISER 

GLENN  V,  MC  CORD 
MRS  IDA  BEHRVHILL 
MRS.  ODESSA  M,  JAMES 
ORELLA  C.  SPARKHAN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GAIL  MITTEL 
JACK  WADE 
H.  C.  WALKER 
MRS  RUBY  E.  COATS 
EDWIN  0.  LUNDfiHEN,  JR 

GUY  SISK 

JOSEPH  BURKHOLOER 

INACTIVE  4/8/70 

S.  L.  BRUNSQN 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E,  KACIAS 

PAUL  H.  mCNINCH 

CLOIS  MULLEN 

INTNL  BNDRY  -hTR  COMH 

WILLIAM  S.  BRINK 
BONNIE  SKLOSS 
CHARlGS  J,  RUE 
MRS  lORINE  R  JENKE 
HENRY  W.  HAMH 
JAMES  FlNLAV.  JR. 
EDDIE  FISCHER 
BERNARD  a.  BOTKIN 

F.  F.  PECHACEK/  JR. 
MR  GEORGE  0  POPE 

MRS  BETTIE  lEFNER 
EVERETT  C  TAYLOR 
PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 
MILTON  HARRISON 
KENNETH  V.  SMARPE 

ELBERT  H.  POSTER 
ESTHER  E.  CILHORE 
SARRY  SCOBEE 
GLENN  E.  CAMP,  JR. 
JOHN  H.  TREAOWELL 

J  WEIR  HALL 
FT  STOCKTON  RADIO  RFST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHja  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
OTIS  W.  HERMAN 
RALPH  MC  KINNEY 
NORNiN  J.  OIETEL 
DOW  CHEMICAL  CO 
L.  H.  WARBURTON 

CHRIS  F.  FELPS 


KIMBALL  T.  REDOELL 
TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 
NITL  WEATHER  SERVICE 
BRYANT  A.  HARRIS 

LARRY  J.  MILLER 
FERMAft  F.  CURRY 
HERBERT  L  SULLIVAN 
BROOKS  M.  SCHLEV 
HERBERT  G.  KOEHLER 
CHARLES  F.  STILL 
PAUL  J.  lEITLER 
CLEO  MARLOWE 
ROBERT  A.  HACK 
EDMUND  KOENNECKE 


STATION  INDEX 


CONTINUED 

,^ 

9 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

u 

1 

TIME  AND 

a: 

o 

a 

g 

P 

P 

TABLES 

STATION 

i 

a 

COUNTY 

< 

3 

i 

< 

OBSERVER 

i 

b 

1 

It 

60L0THW*ITE  2  N 

3ftlA 

o; 

HILLS 

30  29 

98  34 

19T< 

61 

6P 

GLENN  OEWITT 

COL  IAD 

3611 

0" 

GOLIAD 

28  40 

97  24 

16q 

5P 

9P 

EHIL  H.  HE6ER 

COLUO  1  SE 

362( 

GOLIAO 

2B  38 

97  23 

'L 

Ti 

POLO  PEREI 

GONZALES 

3b2i 

07 

CONIALES 

29  30 

97  27 

3ii 

71 

?i 

CARL  H.  FRIEDRICH 

CDRDQNVILLE 

36«2 

GRAYSON 

33  48 

96  51 

71( 

c 

MISS  EMMA  JEAN  CECa 

CORHAN 

36ie 

EASTLAND 

32  13 

98  40 

1400 

c 

DAISY  L.  SLATQN 

GRAHAM 

o: 

YOUNG 

33  06 

98  39 

1049 

7A 

DAVID  H.  BAKER 

CRANBUftV 

3673 

HOOO 

32  27 

97  48 

74Q 

9( 

JOHN  C.  LITTLE'  M.D. 

CRAN0FALL5  3    SSE 

36B( 

OS 

MARO 

31  IB 

102  50 

2440 

7* 

CHARLES  U.  POTTS 

GRANGER 

36B!  03 

NILLIAHSON 

SO  43 

97  26 

977 

7* 

FRANK  MACHACEK 

CBAPELANO 

36BS  0* 

HOUSTON 

31  29 

95  29 

480 

4f 

F.  H.  THOMAS 

GRAPEVINE  DAM 

3091  03 

TARRANT 

32  58 

97  03 

585 

eA 

61 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  NW 

373*  03 

HUNT 

33  12 

96  13 

610 

7A 

ti 

HAL  H.  ENGLISH 

GROESeeCK 

377C  03 

LIMESTONE 

31  31 

96  32 

474 

8A 

J.  0.  WILSON 

GftOVETON 

377«  0< 

31  04 

99  08 

390 

11 

T.P.  WALTON,  JR. 

CRUVER 

3787  01 

HANSFORD 

36  19 

101  24 

3169 

tf 

61 

ARTHUR  W.  EVANS 

GUNTER 

3822  03 

GRAYSON 

11 

33  27 

96  49 

72J 

7A 

FRANK  BROOKS 

GUTHRIE 

3821  02 

KING 

33  37 

100  19 

1740 

Ti 

T( 

JOE  ROBERTSON 

MACK8ERRY 

38*1  Oi 

COTTLE 

33  54 

100  09 

1680 

c 

BOB  CHANEV 

HAGANSPORT 

384e  0' 

RED  RIVER 

\l 

33  23 

95  14 

319 

7i 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANCH 

3871 

oe 

KERR 

30  08 

99  36 

2280 

C 

THOMAS  C.  HALL 

HALLETTSVILLE 

3873 

07 

LAVACA 

29  27 

96  56 

235 

7P 

6A 

LEO  BRIER 

MAHILTDN  2SSE 

388* 

HAMUTON 

31  41 

98  07 

1268 

7i 

W.  CLYDE  RAIBOURN 

HAHLIN 

389{ 

02 

JONES 

32  53 

100  OB 

1720 

99 

W.  G.  ROUNTREE 

harleton 

39*1 

HARRISON 

32  40 

94  34 

359 

71 

MRS.  MABLE  T.  NORMAN 

HA8LINGEN 

39*3 

1( 

CAMERON 

26  13 

97  41 

7i 

T* 

JIMMV  L.  YOUNG 

HARPER 

3954 

0* 

GILLESPIE 

10  18 

99  15 

2080 

7* 

DAYTON  0.  RAHE 

397J 

CASTRO 

34  23 

102  07 

3650 

OARREL  W.  DAVIS 

HARTLEY 

3981 

01 

HARTLEY 

35  93 

102  24 

3919 

BA 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

3992 

02 

HASKELL 

33  10 

1605 

6A 

BA 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  I  E 

".020 

0< 

HOOO 

32  35 

95  11 

335 

TI 

JARVTS  CHRISTIAN  COL 

HEBSRONVILLE 

•  058 

0'. 

JIM  HOGG 

27  18 

98  40 

599 

8A 

Bl 

DON  E.  MEYER 

HEHPHILL 

*07* 

SABINE 

31  20 

93  32 

273 

6A 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

*O80 

04 

KALLER 

30  06 

96  05 

251 

BA 

BA 

J.  D.  5ARTA1N 

HENOERSOft 

4081 

RUSK 

32  11 

456 

71 

71 

WESLEY  fi.  DEAN 

HENRIETTA 

4093 

03 

CLAY 

33  49 

98  12 

900 

7A 

WILLIAM  0.  KIHBROUGH 

HEREFORD 

4098 

01 

DEAF  SMITH 

34  48 

102  28 

3840 

7a 

7A 

C  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEWITT  I    SE 

4122 

MCLENNAN 

31  27 

97  11 

642 

7A 

DEWITT  C  CHAPMAN 

HICO 

4137 

03 

HAMILTON 

31  99 

98  02 

1095 

9P 

8A 

W.  R.  HAMPTON 

HIGGINS 

414C 

01 

LIPSCOMB 

36  07 

100  01 

25T0 

BA 

CARSON  WILLIAMS 

HILLSBORO 

4182 

03 

HILL 

32  01 

97  07 

550 

TA 

7A 

RADIO  STATION  KHBR 

HINOES 

4191 

09 

ATASCOSA 

360 

c 

HA2IE  HINDES 

HITCHLAND  6  SSW 

4196 

01 

HANSFORD 

36  29 

101  21 

3190 

6A 

GENE  FLETCHER 

HONDO 

42S* 

MEDINA 

29  21 

99  OS 

901 

7« 

7A 

MRS.  IRENE  H.  KNOHH 

HONET  GROVE 

4257 

03 

FANNIN 

33  39 

95  94 

670 

71 

c 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

HORDS  CREEK  DAM 

02 

COLEMAN 

31  91 

99  34 

1962 

6A 

81 

61 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORCER 

JASPER 

31  00 

94  10 

no 

7A 

HRS.  JEAN  DATES 

HOUSTON  INCONT  AP 

430e 

08 

HARRIS 

29  59 

95  22 

98 

Mil 

Mil 

e  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

4307 

0£ 

HARRIS 

29  39 

95  17 

50 

HIO 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON-ADOICKS 

4309 

oe 

HARRIS 

29  46 

95  39 

91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-ALIEF 

4311 

08 

HARRIS 

29  43 

95  36 

'1 

FRED  L,  HALE 

HOUSTON-BARKER 

4313 

08 

HARRIS 

29  49 

95  44 

130 

7* 

LULIE  H.  FRY 

HOUSTON.OEER  PARK 

431S 

oe 

HARRIS 

29  43 

95  08 

6F 

SHELL  OK  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

4321 

08 

HARRIS 

29  47 

95  26 

6S 

71 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

4323 

oe 

HARRIS 

29  52 

95  25 

93 

7i 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

HOUSTON-WESTBURY 

432S 

oe 

HARRIS 

29  40 

95  28 

65 

7* 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

4327 

Of 

HARRIS 

29  53 

95  31 

111 

9A 

ANDREW  F.  CRANOALL 

HOUSTON-SAN  J4CINT0  DM 

432i 

Oi 

HARRIS 

29  59 

95  09 

58 

7A 

JAMES  0.  GRANBERRV 

HOUSTON-SATSUMA 

4329 

HARRIS 

29  59 

99  37 

118 

c 

JOHNNIE  W.  OOLEH 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331 

DC 

HARRIS 

29  48 

95  30 

92 

7A 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKABAV 

43*3 

03 

ERATH 

32  21 

98  18 

1491 

7A 

HRS.  RUTH  LAWSON 

HUMBLE 

Of 

HARRIS 

30  00 

95  15 

91 

7* 

HOWARD  W.  8R0HNINC 

HUMBLE  PUMP  STA  5  MNM 

4363 

SUTTON 

30  22 

100  16 

2200 

6i 

BILL  HADE 

HUNT 

4374 

ot 

KERR 

30  04 

99  20 

1763 

7A 

CLAUDE  STARK 

MUNTSVILLE 

4382 

04 

HALKER 

30  43 

95  33 

494 

8A 

8* 

AARON  H,  TATE 

HURST  SPRINGS 

439C 

03 

CORYELL 

31  39 

97  43 

107* 

7i 

LYMQN  L  HOLLINGSWORTH 

4402 

BLANCO 

30  19 

9B  34 

1496 

7A 

LEVI  A.  OEIKE 

IMPERIAL 

442; 

PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

93 

c 

PECOS  COUNTY  WATER  OIST 

INDIAN  CAP 

444( 

03 

HAMILTON 

31  40 

9B  29 

1579 

•"{ 

c 

lOIS  W.  6YNUM 

IREDELL 

03 

BOSQUE 

31  59 

97  53 

9oa 

c 

MRS  LA  NONA  L  BOYD 

JACKSBORO 

4517 

03 

JACK 

33  14 

98  09 

10981 

5P 

7* 

c 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4523 

SN  AUGUSTINE 

31  19 

271 

'"\ 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

4S2! 

CHEROKEE 

31  58 

95  17 

S20 

5f 

7ii 

JEWELL  H.  JAYRDE 

JAMES  RIVER  RANCH 

4538 

MASON 

30  32 

99  23 

1592 

7A 

CLARENCE  MC  DOUCALL 

JARRELL 

4556 

03 

WILLIAMSON 

30  49 

97  36 

865 

BA 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SW 

4563 

JASPER 

30  54 

94  02 

290 

8A 

8A 

LYLE  P.  SfiUIRES 

JAVTON 

4S7< 

02 

KENT 

33  19 

100  34 

2010 

7A 

7* 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  2    NNE 

457; 

BASTROP 

29  50 

97  18 

472 

6i 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

4577 

MARION 

32  46 

94  20 

19? 

""^ 

c 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEKETT 

4591 

04 

LION 

31  21 

96  09 

50« 

7i 

c 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CITY 

460! 

oe 

BLANCO 

30  17 

98  24 

119* 

8A 

SA 

PENICK  BROS.  LBH.  CO. 

JOUROANTON 

09 

ATASCOSA 

28  94 

9B  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION 

467C 

KIMBLE 

30  30 

1760 

6P 

c 

HRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

4672 

06 

VAL  VEROE 

30  09 

101  07 

1600 

7A 

7A 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  »  S 

03 

OENTON 

33  02 

97  19 

720 

c 

WIL8URN  C.  BOESLER 

KAFFIE  RANCH 

4682 

09 

JIM  HOGG 

98  39 

460 

MRS.  JOYCE  0.  ORAWE 

KAHNACK 

469; 

HARRISON 

32  41 

94  09 

5P 

7( 

THIOKQL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

07 

KARNES 

2B  53 

97  94 

393 

9P 

ALVIN  SALGE 

KATV  HDLF  HILL 

4704 

08 

HARRIS 

29  54 

95  50 

171 

BA 

LEROY  WILKINSON 

KAUFMAN  3  SE 

470J 

03 

KAUFMAN 

32  33 

96  16 

420 

84 

BA 

HRS.  FRANKIE  H.  FAIR 

KEMPNER 

4745 

Ob 

LAMPASAS 

31  04 

98  00 

6B6 

7A 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

KARNES 

97  51 

283 

9P 

9P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEOALE  6  SSW 

4761 

03 

TARRANT 

32  34 

97  14 

792 

7A 

F.  E.  UHPHRESS,  JR. 

KENT 

4767 

OS 

CULBERSON 

31  04 

104  14 

4220 

6P 

M.  P.  WINDHAM 

KERRVILLE 

47B0 

06 

KERR 

30  03 

99  09 

1642 

SA 

BA 

ROY  L.  SEVMDUR 

KILLEEN 

4791 

03 

BELL 

31  07 

790 

9C 

7A 

BELL  CNTY,  WTR.  CONTROL 

KINCSVILLE 

07 

KLEBURC 

27  32 

97  53 

65 

6P 

TEXAS  A  AND  I  UNIV 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4fln 

NEHTON 

30  37 

93  49 

175 

iP 

JAHES  R.  HARPER/  SR. 

KNAPP  6  SU 

4841 

02 

BORDEN 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS,  DON  FRANKLIN 

KOPPERL  5NNE 

486^ 

03 

HILL 

32  08 

97  29 

630 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTZE  3  SE 

4878 

04 

HARDIN 

30  20 

94  16 

61 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4880 

o: 

SNlSHER 

34  22 

101  49 

3477 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

4903 

FAYETTE 

29  55 

96  52 

307 

b? 

7A 

CHARLES  U,  PRIEBE 

LA  PRVOR 

4920 

09 

lAVALA 

28  57 

99  50 

741 

8A 

BA 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  1  S 

4931 

OS 

EL  PASG 

31  58 

106  36 

3800 

6P 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

496( 

02 

TAYLOR 

32  14 

99  54 

1765 

BA 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  OAK 

497i 

03 

MISE 

33  13 

97  50 

881 

W.  G.  MASSINSILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

02 

MITCHELL 

32  20 

100  59 

2100 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMESA  1  SSE 

S013 

01 

OAWSON 

32  42 

101  56 

2965 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

90ia 

Od  LAMPASAS 

31  03 

9B  11 

1024 

7A 

7A 

NOLAN  ft,  WORD 

LANCTRY 

5048 

oe  VAL  VEROE 

29  48 

101  34 

1290 

BA 

8A 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

9060 

0^  HEBB 

27  31 

99  28 

6P 

*P 

JOHN  LEACH 

LATIMER  RANCH 

50B6 

02 

COTTLE 

33  53 

100  23 

1990 

7A 

M  L  LATIMER 

LAVON  DAM 

5094 

03 

COLLIN 

33  02 

96  29 

504 

8A 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAMN 

5097 

TAYLOR 

32  09 

99  49 

1970 

6A 

MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

5113 

REAL 

29  44 

99  46 

1622 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

REAL 

29  42 

99  50 

1600 

9P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5198 

o: 

MARTIN 

32  18 

101  53 

2800 

71 

CROVER  SPRINGER 

LEVELLANO 

5183 

HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3990 

7A 

7A 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEtflSVlLLE  DAM 

5192 

03 

DENTON 

33  04 

97  01 

556 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

LEE 

30  25 

97  01 

469 

8A 

BA 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

08 

LIBERTY 

30  03 

94  49 

35 

MRS.  VERA  6.  GARNER 

LINOEN 

S229 

04 

CASS 

33  01 

94  22 

403 

7A 

PAUL  F.  GAHHILL 

LIPAN 

5243 

03 

HOOO 

32  31 

98  03 

931 

7A 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  16 

2490 

TA 

H.  W.  GUNN 

LITTLEFIELO  NO.  2 

9265 

01 

LAMB 

33  54 

102  20 

35O0 

8j 

BA 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LiVINCSrOM  2  NNE 

9271 

04 

POLK 

30  44 

94  56 

176 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

06 

LLANO 

30  45 

98  41 

1040 

8A 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  2  Nw 

5284 

CALOHELL 

29  94 

918 

7A 

EHIL  F.  WILLMS 

LONDON 

5312 

06 

KIMBLE 

30  40 

99  35 

1699 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE  5  SM 

5327 

04 

FREESTONE 

31  37 

95  51 

309 

TA 

NOYL  ANDERS 

LONCVIEN 

5341 

GREGG 

32  28 

94  44 

330 

7A 

TA 

LONGVIEW  FIRE  DEPT 

LOOP 

5391 

o: 

GAINES 

32  54 

102  25 

3245 

FRANCIS  F  HILLS 

LORAINE 

5358 

02 

MITCHELL 

32  24 

100  43 

2269 

MRS,  J.W.  KING 

LOREHIO 

9363 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

8A 

WILLIAM  0.  LISTDN 

LOVELADY 

5398 

0' 

HOUSTON 

31  08 

95  27 

298 

8A 

8A 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

9410 

01 

LUBBOCK 

33  42 

101  49 

3250 

:g 

HSO  POft  AGRICULTURE 

LUBBOCK  HSO           R 

5411 

01 

LUBBOCK 

33  39 

101  49 

3254 

MID 

HID 

:  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

04 

ANGELINA 

31  I* 

94  45 

261 

HIO 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULIMG 

5429 

CALOMELL 

29  41 

97  40 

409 

8A 

61 

IVAN  J.  MERKITT 

iiNJL^i:!^ 

TEXAS 

AUGUST     1971 

^ 

OBSERVATION 

6 

2 

U 

u 

c 

§ 

P 

TIME  AND 

z 

O 

S 

£ 

r 

TABLES 

STATION 

1 

P 

COUNTY 

1 

1 

< 

OBSERVER 

|i 

° 

1 

§ 

1 

Si 

1 

LYNXHAVEN  RANCH 

9449 

0( 

KERR 

, 

56 

99 

27 

1996 

71 

C.  L.  SECOR 

HABANK  4  SW 

5461 

03 

HENDERSON 

I! 

20 

96 

09 

34  2 

C 

CITY  OF  MABANK 

MADISONVILLE 

5477 

04 

MADISON 

57 

95 

59 

230 

61 

ROSS  HAOOLE 

MAGNOLIA 

5496 

04 

MONTGOMERY 

13 

95 

275 

71 

CRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

5579 

05 

BREWSTER 

11 

12 

103 

14 

4060 

BA 

61 

MRS.  SHIRLEY  S.  RODNEY 

HARCQ 

5563 

06 

CONCHO 

07 

33 

1999 

TA 

MRS.  KITTIf  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5596 

PRESIDIO 

IB 

104 

01 

4710 

9F 

c 

HARRY  H  FIRST6RD0K 

HARFA  16  SSE 

5600 

PRESIDO 

IL 

103 

53 

4660 

c 

RADIO  ASTRONOMY  DBS 

MARLIN  3  N£ 

5611 

FALLS 

1 

20 

96 

51 

372 

6P 

LEON  0.  AFINOWICZ 

HARSHALL 

5616 

04 

HARRISON 

12 

32 

94 

21 

352 

7A 

7A 

CITY  OP  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

S64e 

03 

TARRANT 

19 

44 

97 

29 

760 

lOA 

KENNETH  w.  DAVIS 

MASON 

5650 

MASON 

13 

1986 

BA 

BA 

MASON  VETERINARY  MOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

MOTLEY 

100 

50 

2390 

c 

ALCIE  GROVES 

MATADOR 

5658 

02 

MOTLEY 

It 

01 

100 

50 

2280 

BA 

W,  C.  PALLMEVER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

HATACOROA 

42 

95 

98 

10 

6P 

6P 

R.  R.  TRAVLOR 

MATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

BO 

Tl 

ORVAl  M.  SCHUMACHER 

MAUO  1  S 

5667 

BOH  IE 

1( 

19 

94 

20 

30i 

T| 

HAZEL  M.  RACHEL 

MAYPEARL 

5695 

ELLIS 

19 

01 

93Z 

c 

MADISON  G.  WILSON 

MC  ALLEN 

9701 

H 

HIDALGO 

U 

12 

9B 

13 

IZi 

7A 

TA 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

9702 

10 

HIDALGO 

11 

11 

98 

14 

MID 

MM 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAHEY 

9707 

oe 

UPTON 

08 

102 

12 

2494 

8A 

61 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

9721 

10 

HIDALGO 

23 

225 

71 

T.  F.  MACMAC 

MEDINA 

9742 

BANOERA 

i; 

99 

15 

1625 

81 

ALLEN  A,  KEESE 

MC  CREGOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

26 

97 

25 

718 

SA 

BA 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEY  3  S 

5766 

03 

COLLIN 

15 

10 

96 

37 

595 

9P 

7A 

HEARD  NAT  SCIENCE  MCWLS 

MC  LEAN  3  E 

5770 

01 

GRAY 

10 

14 

100 

33 

28BO 

9A 

9A 

c 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CO 

MEMPHIS 

9821 

10 

100 

33 

2100 

bl 

RAYFORD  £.  HUTCHERSON 

HE HARD 

5822 

HENARO 

95 

47 

1991 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

HENTQNE  2  S 

5628 

LOVING 

103 

36 

2700 

9A 

MBS.  Elgin  r,  jones 

MERCEDES  6  SSE 

5836 

10 

HIDALGO 

11 

04 

97 

54 

79 

7A 

CEBAlO  L.  ENGLAND 

HEHCUflY 

seito 

06 

MC  CULLOCH 

29 

99 

10 

1440 

lannie  c.  underwood 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5B47 

0' 

BOSOUE 

93 

97 

42 

1028 

TA 

MRS.  WANDA  M.  KLOSE 

MEHTZON 

5859 

06 

IRION 

16 

100 

2180 

8A 

R.  E.  KEY 

HEX!  A 

5669 

o3 

LIMESTONE 

41 

96 

29 

529 

8A 

BA 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

5875 

01 

ROBERTS 

42 

100 

3S 

27*4 

7A 

TA 

LAURENCE  R.  BERRY 

MID  CITY 

5878 

oa 

LAMAR 

50 

31 

515 

7A 

MRS.  MARTHA  A.  OOWOY 

KHIDLANO  WSD            R 

5890 

01 

MIDLAND 

56 

2651 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIDLAND  4  ENE 

9891 

MIDLAND 

102 

01 

27*0 

TA 

GULF  REFINING  CO 

HINEOLA  7  SSW 

5954 

04 

SMITH 

i: 

35 

95 

33 

465 

7A 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  8  ENE 

5956 

04 

HOOO 

12 

43 

95 

22 

387 

6P 

DAN  H.  LINDLEY 

MINERAL  HElLS  ISSW 

5997 

03 

PALO  PINTO 

47 

98 

07 

650 

SW  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

5998 

PALO  PINTO 

96 

934 

Mil 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION  4  W 

5972 

HIOALGQ 

13 

98 

133 

7A 

7A 

BATES  POWER  PLANT 

5967 

WHEELER 

11 

31 

100 

26 

3615 

E.  E.  CRAY 

MOLINE 

5996 

Of 

LAMPASAS 

23 

98 

19 

1400 

: 

ANGUS  P,  LEE 

mOnahanS 

5999 

102 

54 

2640 

5P 

DEE  ROOK 

MONTGOMERY 

6024 

04 

MONTGOMERY 

1' 

23 

42 

332 

7A 

NORHAN  0.  BRANCH 

MORGAN  3  WNH 

6058 

BOSOUE 

97 

39 

796 

7* 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

ERATH 

23 

98 

1090 

TA 

MRS  H  MAXINE  KNIGHT 

MORSE 

6070 

0^ 

HANSFORD 

04 

101 

29 

3180 

BA 

MRS  ROBIN  D  MINK 

MORTON 

607* 

01, 

COCHRAN 

43 

102 

45 

3740 

TA 

TA 

N.H.  STEED 

MOUNT  LOCKE 

6104 

JEFF  DAVIS 

6790 

6P 

*P 

C  H 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6106 

04 

TITUS 

1( 

10 

95 

00 

416 

7A 

t 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

04 

FRANKLIN 

10 

U 

95 

14 

47B 

7A 

JAMES  T,  BASS 

MUENSTER 

6130 

COOKE 

39 

22 

1009 

61 

STEVE  J,  MOSTER 

MULESHOE  1 

6139 

BAILEY 

3780 

BA 

J.  V.  PEELER 

MULESHOE  3  NH 

613e 

o: 

BAILEY 

15 

102 

46 

3620 

c 

MUILIN 

6140 

03 

MILLS 

33 

98 

1430 

TA 

l!  v!  KIMMONS 

27 

1461 

6P 

TA 

GLYNN  0,  WEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

04 

NACOGDOCHES 

36 

94 

39 

308 

BA 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177 

04 

NACOGDOCHES 

37 

94 

38 

439 

c 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  Sw 

6190 

MORRIS 

11 

41 

362 

SA 

RUBY  J.  WELCH 

620! 

12 

51 

710 

9P 

GRANVILLE  M.  HARRISON 

NAVARRO  HILLS  0AM 

6210 

03 

NAVARRO 

57 

96 

494 

BA 

8A 

61 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  4  SSM 

RED  RIVER 

95 

04 

400 

TA 

LULA  E.  PREHITT 

NELSON  RANCH 

6257 

06 

KERR 

57 

99 

31 

2120 

ROBERT  C.  MERRITT 

NEUVILLE 

6265 

04 

SHELBY 

09 

324 

M.  D.  WARREN 

NEW  BHAUNFELS 

6276 

07 

COMAL 

42 

07 

716 

7A 

RADIO  STATION  KGN6 

NEW  CANEY  4  NW 

6280 

04 

MONTGOMERY 

12 

95 

19 

250 

7i 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6266 

OB 

WHARTON 

16 

95 

55 

72 

6A 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331 

03 

CLAY 

28 

98 

01 

1050 

7A 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERFIELD 

6339 

CHEROKEE 

59 

95 

06 

4  76 

: 

MRS.  ESTHER  B.  DICKSON 

NEHTON 

6339 

NEWTON 

51 

93 

193 

6A 

GEORGE  C.  NEAL 

6367 

LAMPASAS 

07 

1360 

TA 

JAMES  B,  FERGUSON 

NIXON 

6368 

0" 

GONZALES 

16 

97 

49 

406 

74 

DONALD  CHESSHER 

NORTHFIELD 

6433 

MOTLEY 

100 

36 

2070 

TA 

CRADV  TIHMONS 

NOTLA  3  SE 

01 

OCHILTREE 

06 

100 

36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6464 

02 

COLEMAN 

59 

37 

1979 

DUCAN  BARNETT 

NUGENT  I  ESE 

6494 

JONES 

41 

1590 

8i 

MACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

649^ 

06 

COKE 

03 

100 

IB 

2029 

TA 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CD 

ODESSA 

6902 

05 

ECTOR 

53 

102 

24 

2912 

BA 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504 

LYNN 

56 

101 

49 

3046 

: 

BEN  MOOREf  JR. 

OILTON 

6549 

09 

WEBB 

i 

27 

98 

55 

801 

8A 

ARCHIE  G.  LONG 

OLNEY 

6636 

03 

YOUNG 

22 

9B 

46 

1197 

6P 

6P 

JAMES  F.  PACE 

ARCHER 

26 

96 

1164 

8A 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

LAMB 

a 

102 

oe 

3610 

BA 

81 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  NH 

6664 

01 

ORANGE 

i; 

93 

7A 

TA 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

04 

RUSK 

59 

50" 

BA 

JEWEL  Ri  TODD 

020NA 

6734 

06 

CROCKETT 

1 

101 

12 

2348 

7A 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  e  WSW 

6736 

CROCKETT 

41 

101 

20 

2690 

J.  V.  OWENS 

PADUCAH 

6740 

02 

COTTLE 

10 

01 

100 

18 

1690 

7A 

TA 

D.  P.  SANDLIN 

PAOUCAH  17  SSE 

6742 

o; 

KING 

11 

100 

12 

1610 

71 

MRS  SETH  A  HOODS 

PAINT  RHCK 

6747 

CONCHO 

55 

1626 

9P 

HILLIAM  L,  HARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6790 

01 

MATAGORDA 

43 

96 

15 

12 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

PALESTINE 

6757 

ANDERSON 

V- 

39 

600 

MRS  JIMMIE  DALE  TREZISE 

PALO  PINTO 

6766 

03 

PALO  PINTO 

46 

98 

19 

1049 

T, 

MRS  CLENNA  L  PICARO 

PAHPA  NO.  2 

6776 

01 

GRAY 

32 

100 

99 

3290 

7A 

DAftftELL  SEHORN 

PANDALE 

6780 

06 

VAL  VERDE 

iZ 

101 

34 

1720 

A.  F.  MILLS 

PANHANDLE 

6785 

01 

CARSON 

21 

101 

23 

3440 

6P 

TA 

A,  J.  WEISER 

PANOLA  2  NNH 

678B 

04 

HARRISON 

iz 

23 

94 

06 

308 

ZEB  V,  HICHTOWER 

PANTHER  JUNCTION 

6792 

05 

BREWSTER 

11 

19 

103 

13 

3740 

BA 

8A 

:  H 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

6794 

10 

95 

34 

942 

BA 

TEXAS  HWY  DtPT  OIST  LAB 

PAT  MAYSE  DAM 

6834 

52 

95 

31 

495 

U  S  ARMY  ENGINEER  OFF 

PEAfiSALL 

6879 

09 

FRIO 

53 

99 

09 

635 

9P 

CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6892 

REEVES 

25 

103 

30 

2610 

8A 

8A 

LEON  V.  HC  CRACKEN 

PECOS  12  SSH 

6893 

REEVES 

16 

103 

2640 

TRANS  PECOS  EXP  STATION 

PENWELL  1  SSE 

6932 

05 

ECTOR 

102 

36 

2B70 

4P 

PHILLIPS  JUOKINS  PL 

PEP 

6935 

HOCKLEY 

49 

3660 

L.  V.  HOCUE 

PERRYTUN  5  NNE 

6950 

OCHILTREE 

28 

100 

2930 

TA 

J.  H.  kershah 

PERRYTDN  10  HNW 

6953 

01 

OCHILTREE 

27 

100 

3000 

A.  R.  HOCHLANO 

PIERCE  1  e 

7020 

OS 

WHARTON 

14 

96 

109 

8A 

PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

702a 

03 

OENTON 

19 

24 

7A 

ALVIN  N.  BRANUM 

PITCHFORK  RANCH 

7060 

02 

DICKENS 

10 

36 

100 

192( 

TA 

LE  ANN  HUMPHREYS 

PITTSBURG  S  S 

7066 

CAMP 

94 

390 

TA 

MRS,  MINA  RUTH  HART 

PLAINS 

7074 

01 

YOAKUM 

11 

102 

3640 

6A 

81 

W  T  BROWN 

PLAINVIEW 

7079 

HALE 

11 

3370 

BA 

PLAINVIEW  HERALD 

PLATA 

7091 

PRESIDIO 

51 

104 

3750 

6P 

E.  D.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7140 

CALHOUN 

23 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

7146 

Oi 

GARZA 

01 

101 

2330 

61 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  WSO        R 

7174 

08 

JEFFERSON 

57 

94 

16 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PORT  ISABEL 

7179 

10 

CAMERON 

09 

97 

SA 

8A 

INACTIVE  2/9/70 

PORT  LAVACA  NO  2 

7182 

08 

CALHOUN 

36 

96 

9P 

5P 

L.  DEAN  HOLFORD 

PORT  MANSFIELD 

7184 

10 

WILLACY 

39 

BA 

WILLACY  CO  NAVIG  DIST 

PORT  0  CONNOR 

7186 

CALHOUN 

26 

96 

6A 

BILL  H.  YUUNG 

POSSUM  KINGDOM  OAH 

7209 

0' 

PALO  PINTO 

52 

96 

900 

Mil 

6RAZ0S  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7206 

02 

GARZA 

101 

2620 

8A 

CLEN  BARLEY 

POST  OAK  SCHOOL 

7213 

LEE 

16 

96 

324 

71 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

7215 

09 

ATASCOSA 

02 

98 

480 

6A 

BA 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNDR  1  NE 

7230 

HENDERSON 

09 

95 

525 

61 

HUNT  OIL  CO 

PRADE  RANCH 

7232 

06 

REAL 

53 

99 

2052 

INACTIVE  10/7/70 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243 

06 

LLANO 

39 

96 

1448 

JAMES  C.  ftUSCHE 

PRESIDIO 
PRICE  2  SH 

7262 

7271 

05 
04 

PRESIDIO 

RUSK 

K 

33 

07 

'94 

2590 

370 

6P 
9P 

TED  HILLINCTON 
MRS.  BESS  BBANHAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300 

COMANCHE 

1221 

BA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

7327 

03 

CALLAHAN 

22 

99 

1591 

6P 

J.  D.  ISENHOHER 

OUANAH  5  SE 

7336 

15 

1495 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

QUINLAN 

7359 

HUNT 

54 

96 

993 

5P 

CHARlEY  EARL  DUNCAN 

OUITAOUF  1  E 

7361 

01 

BRISCOE 

li 

22 

101 

2930 

Bl 

CAROL  EDMONDS 

OUITMAN  2  S 

7363 

04 

HOOO 

46 

95 

3TI 

7A 

ARDIS  D.  SANDERS 

RAINBOW 

7388 

SOMERVELL 

16 

97 

64B 

8A 

JAMES  W.  OOSDIN 

STATION  INDEX 
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|! 

RANDOLPM  FIEkD 

7*22 

01 

BEXAR 

19  32 

96  17 

76C 

U  S  AIR  CORPS 

RANCEK  I  H 

7*26 

EASTLAND 

32  26 

98  42 

1940 

6P 

HOMER  S.  PERRY 

RiNKIN 

7*Jl 

yPTON 

>1  1* 

101  57 

2605 

7* 

FRED  W.  HELLING 

RAVHONOVILLE 

7*JI 

10 

WILLACY 

26  29 

97  *6 

29 

7A 

TA 

EUGENE  L.  PETRU 

MO  BLUff  CROSSING 

T*10 

SAN  SABA 

31  U 

96  19 

1219 

7* 

MRS.  ONETA  J.  SOWERS 

HEO  ILUFI^  DAN 

7*B1 

03 

REEVES 

11  5* 

103  99 

2600 

6P 

6P 

*P 

c 

H.  B.  JENSON 

RED  OAK 

T»«J 

03 

EILIS 

12  31 

96  *8 

600 

7A 

WILLIAM  M.  BROWN 

RED  ROCK 

7*97 

07 

lASTROP 

29  98 

97  27 

901 

9A 

9A 

HOWARD  0.  COULD 

RED  ROCK  >  SW 

7*«( 

07 

BASTROP 

29  57 

97  i9 

499 

: 

CORNELIUS  C.  HOKE 

RED  SPRINGS  I    ESE 

7*9? 

02 

BAYLOR 

11  3* 

99  i3 

1367 

c 

CHESTER  B.  CDX 

REfUCIO 

752fl 

07 

REFUGIO 

16  16 

97  17 

49 

6P 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
AUGUST  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatolo- 
giat,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIHENSIONAL  UKITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
■Wind  table.   Max  and  Man  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12;00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Sxunmarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAUKS-   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.' THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

■f-f  Higfaest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  tor  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL  SVHOSARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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83.9 

60,7 

72.3 

96 

8 

41 

20 

42 

12 

0 

0 

0 

7.21 

3.70 

23 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

72.5 

-  3.5 

5.17 

2.77 

.0 

»    »    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITy 
BARDHELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBRQQK  DAM 

8*. 9 
89.0 
87.9 
87.5 
86.0 

61.0 
63.6 
66,3 
68.2 
65.6 

73.0 
74.3 
77.1 
77.9 
75.8 

-  4.1 

99 
96 

97 
97 
98 

41 
44 
47 
52 
44 

20 
20 
20 
20 
20 

49 
36 

11 

7 

22 

18 
16 
18 
14 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.43 
6.13 

1.08 
2.04 
1.75 

1.83 

1.49 

2.16 

.56 

.63 

.67 

24 
5 
25 
22 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
3 

4 
3 

3 

6 

1 
2 
2 

2 
2 

0 
0 
0 

BDNHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKEnRIDGE 

BRIDGEPORT 

86.0 
88.0 
86.5 
86.1 
88.8 

64.8 
65.3 

63.0 
61.5 
62.7 

75.4 
76.7 
74.8 
73.8 
75.8 

99 

102 
99 
99 

104 

7  + 

43 

45 

41 
40 
41 

20 
20 
21  + 
20 
20 

22 
26 
36 
40 
36 

14 
16 
19 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.62 

5.40 
3.18 
3.56 
4.16 

1.00 
1.83 

2.95 

2.70 

1.75 

.98 

2.96 

23 
23 
23 
18 
23 

•  0 

•  0 
iO 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

7 
4 

2 
3 
1 
3 

2 

BROMNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CDRSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

86,8 

90.1 
87.7 
88.', 
87.9 

65.8 
69.0 
66.2 
67.3 
70.3 

76.3 
79.6 

77.0 
77.9 
79.1 

-  .7 
.1 

-  1.3 

-  .8 
1,2 

99 
101 
101 

98 
100 

8  + 

43 
50 
43 
48 
50 

20 
20 
20 
21  + 
20 

26 

0 
12 
10 

8 

16 
20 
14 
18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.82 
2.02 
2.33 
2.39 
1.83 

2.05 
.   .86 

-  .45 

-  .28 
.   .99 

3.15 

.76 
1.02 
1.30 

.98 

23 
25 
23 
25 
22 

.0 
.0 
iO 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
4 
2 

5 

2 

1 
2 
2 

1 

OENISDN  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

86.8 
86.9 
85.4 
84.9 
85.5 

65.5 
66.4 
64.3 
62.1 
64.5 

76.2 
76.7 
74,9 
73,5 
75,0 

-  1.2 

-  2.1 

97 
97 
98 
100 
97 

16+ 

14+ 

7+ 

49 
46 
44 
42 

44 

20 
20 
21  + 
21  + 
20 

14 
15 
33 
44 
16 

15 
13 
13 
15 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.49 

4.10 
4.25 
4.75 
1.87 

1.73 
1.12 

3.00 
1.84 
1.35 
1.72 
1.42 

25 
22 
23 
23 
23 

.0 
■  0 
.0 

T 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
7 
6 
3 

t 
3 

4 
1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO            R 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

GEORGETOWN 

86,9 
86.6 
85.5 
87.3 

90.6 

67.9 
67.5 
63.7 

63.7 
68.0 

77.4 
77.1 
74.6 
75.5 
79.3 

-  1.3 

-  3.2 

97 
96 
99 
98 
100 

47 
46 
41 
43 
48 

20 
20 
21  + 
20 
20 

8 

12 
37 
19 

2 

13 
16 
15 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
3.24 
4.01 
2.18 
2.73 

.70 
1.38 

1.51 
1.02 
2.40 
1.68 
1.66 

25 
2 
23 
23 
22 

iO 
iO 
.0 
iO 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 

3 
3 

2 

4 
2 

1 
2 

GLEN  ROSE  2  W 
GDLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

89.1 
85,8 
85.6 
89.1 
86.5 

63,6 
65. 7 
63.2 
67.2 
65.7 

76.4 
75.6 
74.4 
78.2 
76.1 

-  2.9 

97 
95 

100 

100 

98 

14+ 
8  + 

40 
45 
41 
44 
46 

20 
20 
20 
20 

21  + 

16 
18 
43 
14 
21 

21 

18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.12 

2.07 
5.68 
2.69 
2.71 

3.00 

.95 

1.45 

1.49 

.98 

.94 

23 
22 

19 
23 
23 

•  0 
■  0 
iO 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
9 
6 

4 

2 

1 
4 
3 

3 

GREENVILLE  7  Nw 
CROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

86.9 
89.1 
85.5 
82.8 
88.0 

64.3 

68.5 
65.3 
62.1 
63.4 

75.6 
78.8 

75.4 
72.5 
75. 7 

-  1.5 

-  6.1 

98 
99 
96 
98 
96 

44 
50 
44 
44 
43 

20 
21  + 
20 
21  + 
20 

1* 
6 
26 
68 
19 

13 
19 
12 
16 
14 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.37 
3.12 
3.12 

4.76 
4.04 

1.45 

1.96 
1.00 
2.14 
2.21 
2.19 

23 
25 
23 
23 

23 

.0 
.0 

■  0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 

5 
6 

5 

3 
3 

1 
4 
2 

HILLSBQRO 
JACKSBDRO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

SB. 3 
86,9 
87.1 
88,4 
87,2 

66.6 
65.3 
66.8 
67.5 
66.4 

77.5 
76.1 
77.0 
78.0 
76.8 

-  1.3 

98 
96 
96 
98 
98 

14+ 

7+ 

13+ 

44 
43 
48 
47 
46 

20 
20 
20 
20 
20 

13 
27 

10 

7 
1* 

17 
15 
13 

15 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.08 
4.09 
1.88 
2.29 
2.52 

.  1.01 

1.38 

2.23 

.55 

.86 
1.11 

23 
23 
25 
25 
23 

•  0 
iO 
iO 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
5 

4 
3 

• 

2 

2 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGDR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

89,0 
87.2 
87.1 
87.6 
87,6 

68.2 
67.3 
65.5 
66.7 
65.6 

78.6 
77.3 
76.3 
77. E 
76.6 

-  1.7 

96 
96 
97 
97 
101 

49 
47 
43 
50 
44 

20 
21  + 
20 
21  + 
20 

1 
12 
13 

6 
23 

18 
14 
14 
12 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
1.28 
3.71 
5.84 
2.32 

-  1.56 
2.61 

1.40 
.42 
2.22 
3.70 
1.06 

22 
25 
23 
25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
5 

4 

2 

0 
2 
4 
2 

NAV4RR0  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

88,6 
86,0 
87.0 
87.0 
85. 1 

67.4 
63.3 
66.4 
65.0 
63.8 

78.0 
74.7 
76.7 
76.0 
74.5 

.3 

99 
98 
97 
101 
95 

15 
8+ 

47 
43 
49 
45 
43 

20 
20 
21  + 
21  + 
20 

9 
39 
13 
28 
32 

19 
16 
16 
17 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.71 
3.04 
4.33 
5.00 
2.92 

.61 

1.51 
.62 
3.03 
2.55 
1.69 

25 
22 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
3 
5 

4 

2 
2 

3 
3 
2 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSw 

65.2 
87.4 
84.6 
84,5 
68.7 

62.9 

65.8 
64.3 
62.3 
67.8 

74.1 
76.6 
74.5 
73.4 
78.3 

98 

97 
98 
97 
98 

7+ 

42 
47 
43 
40 
47 

20 
20 
20 

21  + 
20 

31 

9 

26 

39 

3 

12 

13 
12 

13 
14 

0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.92 

4.02 
6.29 
4.70 
3.44 

1.57 

1.46 
2.53 
1.84 
2.29 
1.12 

23 

25 

23+ 

23 

22 

.0 
■  0 
iO 
•  0 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 
7 
6 

4 
3 

4 
2 
2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINSTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

M 
86.6 
85.3 
87.9 
89.1 

64.1 
59.7 
65.2 
67.4 
67.9 

M 
73.2 
75.3 

77.7 
78.5 

-   i6 

100 

100 

98 

97 

99 

6+ 
7+ 

44 
37 
43 
47 
49 

20 
20 
20 
20 
20 

43 

21 

10 

6 

16 
16 
11 
15 
20 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.62 
2.33 
3.61 
1.76 
3.56 

1.73 
.25 

1.7* 
.97 

1.97 
.65 

25 
24 
23 
25 
22 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 
5 

3 
2 
2 
2 
3 

2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

87.9 
83.0 
87.7 
68.2 
88.3 

69.0 
62.3 
68.4 
69.9 
67.2 

78.5 
72.7 
78.1 
79.1 
77.9 

-  .8 

-  4.9 

.1 

98 
96 
96 
96 
98 

8  + 

49 

41 
48 
49 
46 

21  + 

20 
21  + 
20 
20 

13 
55 

11 
6 
8 

18 
U 
15 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
4.08 
1.19 
.74 
1.74 

.01 
1.67 

-  2.03 

1.54 
.93 
.59 
.34 

.87 

25 
25 
23 
23 
23 

.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
3 
3 
3 

2 

4 

1 
0 

2 

0 

t 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

85.7 
68.4 

63.6 
66.6 

74.7 
77.5 

-  1.9 

98 
99 

42 
46 

21  + 

21  + 

34 
13 

12 

17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.15 
2.02 

-   .55 

1.02 
1.7C 

23 
23 

iO 
•  0 

0 

0 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

DIVISION 

76.3 

-  1.5 

3.26 

.49 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   284    - 
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TEXAS 
SEPTEMBER 

1971 

Temperature 

Precipitation 

'J 

1 

i 

< 

|z 

|i 

s 

§ 

• 

Q 

s 
i 

S 

1 
a 

1 
1 

No.  of  Days 

■3 

0 

13 

1 

Qu: 

s 
1 

o 
O 

£ 
n 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

SUUaa 

Max. 

Min. 

H 

•S-o 
2§ 

a 

2 

1 

c 

1 

o 

o 

S 
1 

il 

S  k 

si 

o   * 

■o2 

*    •    * 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

B9.0M 
90. 7M 
BB.B 
87.5 
87,7 

66. 9M 
66. OM 
68. b 
63.3 
64.'. 

7B.0M 
78. 4M 
78.4 
75.4 
76.1 

97 
100 
96 
95 
95 

6 

14  + 

5 

7  + 
6  + 

54 
48 
55 

52 

50 

21 
20 
20 
21  + 
20 

0 
0 
7 
16 
5 

15 
22 

18 
15 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,13 
2.21 
3,39 
4,56 

3.09 

1.30 
1.00 
1.60 

25 

19 

1 

23 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
8 

2 

1 
3 
3 

1 

2 

1 

1 
1 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRINC  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CDNRQE 
CROCKETT 

86,9 

87,1 
87,3 
88,2 
89,0 

64.6 
66.9 

70.3 
68.3 
66.9 

75.8 
77.0 
76.6 
78.3 
78.0 

95 
98 
96 
96 

98 

14 

7 
6 

7 
7 

46 
55 
56 
56 
54 

20 
21  + 
20 
21  + 
21  + 

5 
9 
1 
3 
2 

10 
13 
12 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

l.U 
4,80 
2.60 
4.90 
3.44 

.45 

1.15 
1.01 
1.42 
1.63 

25 

11 

18 

1 

23 

.0 
■  0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
6 
10 
5 

0 
3 
2 

4 
1 

0 

1 
1 

1 
1 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

89,8 

89.7 
88,7 
87,3 
87,3 

69.2 

65.7 
64.2 

60.8 
67.7 

79.5 
77.7 
76.5 
74.1 
77.5 

97 
97 
99 
94 
96 

14+ 
6 
7 

8  + 
6 

52 
52 

47 
51 
50 

20 
20 
20 
21  + 
20 

1 

1 

11 

4 

1 

21 
20 
18 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
2.83 
3.63 
3.53 
2.79 

.43 

1.35 
2.27 
1.46 
1.18 

22 
23 
25 
16 
23 

.0 
.0 

■  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
6 
5 

0 
1 
3 
2 
2 

0 

1 
I 
I 
1 

FRANKLIN 
CiLfER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETON 
HEMPHILL 

90.8 
87.3 

87.1 
87.3 

67.6 
64.2 

67.4 
64.0 

79.2 
75.8 

77.3 
75.7 

102 
95 

95 
95 

6 
13 

6 
6 

52 
46 

54 
51 

21 
21  + 

20 
17 

0 
15 

2 

11 

20 
13 

13 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.02 
1.22 

2.96 

3.20 

.80 
.44 

1.58 
.86 

23 
23 

3 

1 

.0 
.0 

iO 
.0 

0 
0 

0 
0 

7 
4 

7 
6 

3 

0 

2 

4 

0 
0 

I 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

88,5 
87.1 
87,7 
88,1 
89.5 

68.5 
65.9 
66,7 
65.2 

67.7 

78.5 
76.5 

77.2 
76.7 
78. 6 

-   1.1 

99 
95 
95 
97 
98 

7 
15  + 
7+ 
7  + 
6 

55 

53 
S3 
55 

53 

20 
20 
21  + 
21  + 
20 

3 

5 
6 

12 
0 

17 
13 
18 
15 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 
2.91 
7.56 
3.34 
2.37 

-   .20 
4.31 

1.41 
1.55 
2.11 
1.33 
1.05 

11 
23 
2 
20 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
9 

4 

7 

2 

I 
5 
3 

1 

2 

1 
3 

1 
1 

JASPER  3  SH 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

87,6 
87,0 
BB,9 
85,9 
86,9 

65.3 

67.2 
67.6 
65.1 
67.1 

76.5 
77.1 
76.3 
75.5 
77.0 

1.1 

94 
95 
96 
93 
95 

6  + 
14 

6+ 
15 

6 

52 

51 
53 
50 
56 

21 

21 
20+ 
21  + 
21  + 

6 

7 

1 

15 

6 

12 
13 
16 
9 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
1.85 
3.59 
1.60 
7.44 

.35 

1.60 
1.08 
1.34 
.91 
2.44 

16 

23 

11 

2 

2 

■  0 
.0 
.0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
7 
3 
6 

2 

2 
3 

1 
4 

1 
1 
1 
0 
4 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

HADISONVILLE 

MARSHALL 

86.6 
88.7 
88.9 
89.8 
66.5 

66.6 
66.7 
69.3 
67.2 
65.7 

77.6 
77.7 
79.1 
78.5 
76.1 

-  ,7 
.9 

-  2.0 

97 
98 
97 
98 
95 

7 
7 
6 
6 
6 

53 

54 
58 
52 
52 

20 
20 
20 
20 
21 

7 
4 
1 
0 
15 

17 
19 
19 
21 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.26 
2.23 
3.65 

3.00 
4.90 

4.64 
2.20 

2.40 
.79 

1.98 
.71 

2.30 

16 
23 
22 

19 

1 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
6 
5 

4 
1 
2 

3 

4 

4 
0 

1 
0 

1 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

88, <> 
86,5 
86,0 
88,3 
89,1 

65.8 
64.6 
64.7 
67.6 
66.6 

77.1 
75.6 
75.4 
78.0 
77.9 

-   ,7 
1,0 

96 
95 
95 

98 
96 

14 
15  + 

7 

5 

7 

46 
48 
46 
55 

51 

20 
21  + 
20 
20 
18 

4 

u 

16 
6 
0 

19 
16 
12 

17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,35 
1,25 
3,77 
4.26 
2,13 

1.31 

1.91 

.50 

1.35 

1.86 

.72 

3 
23 

3 
23 

19 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
4 
5 

3 
1 
3 
4 
2 

2 
0 
2 

1 
0 

PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

89.0 
69.5 
88,2 
87.3 
87,3 

65.6 
68.1 
65.9 
66.7 
67.5 

77.3 
78.8 
77.1 
77.0 
77.4 

-   .4 

98 
98 
97 
95 
95 

7 
6 
5 
7 
6+ 

50 
53 
55 

53 

57 

20 
20 
20 
21  + 
21  + 

8 
0 

4 
7 
4 

22 
20 
12 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,38 
1.73 
3.38 
4,50 
2.92 

-  1.5B 
.41 

.59 

.49 

1.2* 

1.20 

.91 

23 
22 
19 
23  + 
16 

.0 
•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
7 
8 
6 

2 

0 
2 

4 
2 

0 
0 

1 

2 

0 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

85,0 
87,3 
86. ^M 
87,1 
87,8 

61.3 
64.9 
66. OM 
67.1 
65.2 

73.2 

76.1 
76. 2M 
77.1 
76.5 

94 
98 
95 
94 
97 

7 
15 

6 

7+ 
15  + 

43 
48 
50 
53 
50 

21  + 

21 

20 

21 

20 

27 
16 
16 

7 
7 

11 
18 
16 
11 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.01 
3.29 
1.51 
4.30 
2.50 

.50 
1.82 
1.15 
1.19 
1.57 

25 

25 

2 

1 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 
9 
4 

1 
2 

1 
4 

1 

0 

1 
1 
1 
1 

WARREN 
WILLS  POINT 

66,7 
86,3 

66.9 
65.0 

76.8 
76.7 

94 
96 

6+ 

7 

55 

47 

20 
20 

5 
13 

7 
19 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.24 
3.61 

2.64 
2.52 

11 
25 

.0 
.0 

0 
0 

9 

4 

2 

2 

1 

I 

DIVISION 

77.1 

-   .5 

3.33 

.36 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKER5FIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

61, BM 
85.2 
86, OM 
92,5 
79,0 

S3.5M 
63.2 
56. 9M 
61.2 
57.2 

67. 7M 
74.2 
71. 5M 
76.9 
68.1 

-  4.2 

-  3.4 

98 
100 
102 

91 

9 
1 
3 

6 

42 

43 
47 

41 

20 
21  + 
20 
20+ 

62 
39 

57 
9 

44 

9 
16 

17 

20 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
1,69 
1.91 
3.85 
1.30 

,86 
-   .04 

1.47 
.54 

1.34 
.52 

18 
23 

18 
19 

.0 
.0 

■  0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

6 

4 

2 
2 

3 

1 

1 

0 

2 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO             R 

FABENS 

68. 'I 
87,0 
86,7 
86,8 
89.1 

53.4 
61.1 
64.2 
60.2 
56.9 

70.9 
74.1 
75.5 
73.5 
73.0 

-  1,0 

100 
101 
98 
96 
98 

1* 

9+ 

8 
16 
17  + 

38 
41 
50 
44 
43 

20 
21 
20  + 
20 
20 

37 
51 
25 
31 
29 

IB 
19 
17 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 

1.61 

3,26 

.96 

.30 

.   .18 

.35 

.66 

1.30 

.78 

.12 

3 
24 
25 
23 

19 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

■3 

5 

4 
2 

1 

C 
1 
4 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

FDRT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

86,0 
67, A 
91.2 

59.0 
60.1 
60.8 

72.5 
73.8 

76.0 

98 

100 

100 

8 
8 

1 

44 
43 
48 

20 
21  + 
20 

48 
43 

4 

17 
19 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.19 
2.35 

.07 

.63 

1.20 

.07 

19 
18 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
4 

0 

2 
2 

0 

0 

1 

0 

MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

8',,1 
89,9 

90, 3M 
75, 9M 
85, 7M 

52.8 
57.8 

61. Sm 
54, 9M 
60. 8M 

66.5 
73.9 
76. IM 
65. 4M 
73. 3M 

92 
102 
99 
65 
95 

8  + 

7 
12 
29 

7 

42 
39 
41 
35 
47 

20 

21 

19+ 

19 

20+ 

34 
57 
23 
82 
28 

7 
21 

20 

0 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
3.48 
1.62 
1.60 
1.08 

1.62 

2.00 

.75 

.66 

.66 

23 
23 
5 
23 
19 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

e 

2 

3 

3 

2 

1 
1 

2 
1 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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n     „   .                                          MUM 
ConnnuM 

IHL 

Y  bL 

IMM 

AKl/ 

IJLI 

J  t: 

)i/ 

Vil 

uw 

F 

lJN 

D 

u 

IVlb 

lUW/ 

^L  U 

Ai 

A 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1971 

Temperature 

~\ 

Precipitation 

11 

a 

i 

< 

s  a 

1 

* 

1 
1 

9 

Q 

& 

No.  o(  Days 

1 

■a 

& 
1 
I 

o 

Snow,  Sle«l 

No.  o(  Days 

StaUon 

Max. 

Mln. 

■3 

2§ 

1 

1 

1 

0 

0 

S 

s 

^1 

s  * 

si 

.=1 

Sj 

'I 

PECOS 

PENMELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENB 

so.* 

87. 6M 
65.1 

59.4 

64,5 
61. 2M 
59.1 

74.9 

79.5 

74. 4M 
72.1 

-   .6 

103 

103 
97 
97 

16+ 
8  + 
6  + 

42 

49 

43 
41 

21  + 

20 
20 
20 

42 

6 
25 
53 

20 

24 
16 
13 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.97 

1.62 
3.69 
1.34 

.25 

.76 

.99 

1.35 

.49 

24 

23 
23 
24 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

4 
5 

4 

I 

1 
3 
0 

0 

0 
2 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  PAA  AIRPORT 

B*.7 
86.5 
87.8 
89. OM 
85.8 

60.7 
63.5 
55.1 
59. 7M 
62.5 

72.7 
75.0 
71.5 
74. 4M 
74.2 

97 
98 
96 
98 
98 

8 

7 
16 
16+ 

8* 

46 
42 
38 
43 
45 

21  + 

20 

20 

20 

20 

36 
20 
16 
19 
42 

15 
17 
13 
17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
3,97 
2.60 
1.76 
3.71 

.79 

1.97 

.95 

.95 

2.23 

18 
24 
24 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

s 

4 

4 

3 

4 
2 
1 
2 

0 

1 
0 
0 

1 

YSLETA 

90. 9M 

58. 4M 

74. 7M 

102 

2 

44 

20 

30 

21 

0 

0 

0 

.91 

.34 

24 

.0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION 

73.2 

-   .7 

2.05 

.32 

.0 

*    *    « 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 

BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

87.9 
84.9 
86.7 
86.0 

67.8 
56.2 

65.9 
65.9 

77.9 
70.6 
76.3 
76.0 

-  l.l 

-  .4 

99 

103 

98 

96 

8 
6 

7 
7 

52 
35 

46 
51 

22  + 
21  + 

21  + 

22  + 

10 
69 
19 
12 

17 
15 
13 
12 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.61 
5.17 
2.66 
8.91 

-  1.34 
4.87 

3.79 

1.96 

.52 

5.92 

24 
24 
21 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

7 
8 
9 

1 
4 
I 
3 

I 
I 

0 
2 

BRADY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

83.4 
87.2 
87.3 
86.8 
84.4 

61.5 
65.5 
66.3 

64.6 
59.3 

72.5 
76.4 
76.8 
75.7 
71.9 

92 
97 
98 
99 
98 

8  + 
6 

7 
7 
8  + 

40 
43 
90 
42 
38 

21  + 

20 

21 

20 

21 

40 
I* 

7 

u 

51 

4 
12 
13 
12 

14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.90 
2.09 
1.79 
1.36 

4.90 

4.60 
.93 

1.10 

.84 

1.27 

24 
22 
22 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
3 
6 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

0 
1 
0 
2 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NM 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

88.4 
86.4 
83.6 
85.4 
87.5 

68.6 
63.0 
60.1 
65.6 
65.7 

78.5 
74.7 
71.9 
75.5 
76.6 

-  l.* 

99 
98 

97 
95 
99 

7 

7+ 

8 

6 

6 

91 
41 
41 
47 
48 

20 
20 

19 
20 
!♦ 

9 
25 
47 
13 
17 

16 
14 
13 

7 
13 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.90 
3.34 
2.28 
2.38 

1.40 

.  2.11 

.25 

1.64 
.70 

1.12 
.73 

23 
24 
22 
22 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
4 
4 
5 

0 
2 
3 

1 
1 

0 

1 
0 

1 

0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

88.3 
87.0 
85.7 
86.8 
88.7 

62.2 

63.9 
64.0 
62.4 
65.3 

75.3 
75.5 

74.9 
74.6 
77.0 

•   .3 

-  2.5 

99 

100 

97 

98 

100 

6 

7 
7 
7 
8 

42 

44 
47 
42 
91 

20 
l» 
21  + 
21  + 
20 

19 
25 
17 
23 
18 

16 
17 
12 
14 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 
4.19 
2.05 
2.82 
3,89 

.  2.17 
-   .33 

.58 
1.44 
I. 08 
1.38 
1.52 

22 
19 
22 
23 
25 

.0 
.0 
•  0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
4 
8 
4 

1 
4 
1 
1 
4 

0 
2 
1 
1 
2 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

87.6 

85. 3M 
85.7 
86. 6M 

62.1 

60. 6M 
62.9 

63. IM 

74.9 
73. OM 
74.3 
74. 9M 

-  3.7 

96 
94 
97 
97 

7 

8  + 

9  + 

7 

41 
42 
44 
46 

21 

20 
20 
21 

23 
35 
38 
17 

17 

9 

17 

15 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.37 
3.04 
2.09 
1.79 

.93 

1.66 
.83 
.69 
.81 

22 
24 

18 
22 

.0 
.0 

.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
6 

2 
3 

2 

1 

2 

0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

85.5 
84.8 
82. OM 
87.4 
86.2 

59.9 
60.9 
60. 7M 
61.5 
63.6 

72.7 
72.9 

71. 4M 

74.5 

74.9 

95 
97 
95 
98 
94 

7 
10 

8 

7 
17+ 

36 
40 
39 
41 
46 

20 
20 
20 
20 
21 

30 
33 
46 
18 
26 

7 

12 

8 

15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
1.38 
6.63 
9.24 
6.05 

.36 
2.23 

1.35 
1.04 
3.50 
1.78 
3.29 

24 
18 
24 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
6 
6 
5 

2 

1 
3 
4 
4 

2 

1 
2 
2 
2 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELD  DAM 

SAN  ANGELO  WSO           R 

85.0 
85.6 
85.6 
84.3 
85.1 

62.5 
62.2 
62.9 
61.9 
63,4 

73.6 
73.9 
74.3 
73.1 
74.3 

-  4.0 

97 
99 
100 
96 
96 

8 

8 
6 

7 
6 

42 

43 
45 
44 
46 

20 
21  + 
20 
20 
20 

22 
37 
20 
36 
23 

12 
15 

7 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.84 
5.92 

1.03 
4.84 
3.59 

.93 

2.01 

2.10 

.55 

2.11 

1.20 

23 
25 
23 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
3 

5 

5 

4 

4 
1 
3 
3 

3 
3 
0 
2 
2 

SAN  SABA 
SDNORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

86.0 
86.3 
84.7 
89.3 
84.2 

65.8 
60.3 
60. 3M 
66.5 
58.9 

75.9 
73.3 
72. 5M 
77.9 
71.6 

97 
97 
97 
99 
95 

7 

7+ 

6 

7 

8+ 

48 
39 
39 
50 
40 

21  + 

20 
20 
20 
20 

19 
27 
65 
0 
38 

13 
17 
14 
16 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
1.68 
7.29 
2.26 
6.60 

5.07 

.94 
.62 

3.79 
.64 

2.06 

21 
24 
23 
26 
24 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
6 
6 
6 

1 
1 
3 
2 

9 

0 
0 

2 
0 
3 

DIVISION 

74.5 

-  2.9 

3,64 

.93 

.0 

»    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

86.7 
87,8 
86.9 
89,0 
87.8 

71. 2M 

70.7 

69.5 

68.8 

67.9 

79.0 
79.3 
78.2 
76.9 
77.9 

.2 

.  2.0 
-   .3 

95 
96 
99 
101 
97 

7 
6 
7 
7 
8  + 

94 
52 
56 
95 

92 

19 
20 
21  + 
21  + 
20 

0 
3 

1 
1 
9 

9 

14 
10 
IB 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.80 
2.13 

20.10 
3.66 
4.95 

-  1.31 

16.46 

.78 

4.41 

.74 

9.30 

1.371 
1.34 

10 

10 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 
9 

\ 

9 

2 
3 
2 
3 

3 

0 
2 
1 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  CSO       R 

CUERQ  3  E 

86.9 
88.1 
87.6 
87.9 
87.9 

71.6 
67.5 
76,7 
74.3 
70.9 

79.1 
77.6 
82.2 
81.1 
79.4 

•3 

95 
99 
96 
98 
99 

7+ 
7 

7+ 
7  + 
6 

97 
94 
60 
60 
96 

20 
21  + 
20 
20 
20 

0 
3 
0 
0 
0 

8 
16 
U 
10 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.08 
9.26 
13.11 
12.17 
12.09 

9.91 

7,77 

2.22 

3.85 
3.96 

3.74 
4.77 

15 
11 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
10 

9 
11 

9 

7 
4 
7 
6 
7 

5 
3 

4 
3 
5 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

88.4 
89.9 
89.8 
88.5 
88.2 

69.4 
69.4 
72.3 
70.4 
68.3 

78.9 
79.7 
81.1 
79.5 
78.3 

.3 

100 
99 
99 
99 

100 

6 
6 

7 
6 

7 

90 
93 

97 
96 
94 

20 
20 
20 
20 
21* 

2 
0 
2 
1 
3 

15 
20 
20 
15 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
9.45 
1.66 
16.19 
4.99 

5.63 

12.92 
l.»5 

1.15 
3.83 
.82 
5.56 
2.16 

11 
U 
11 
11 
11 

.0 
•  0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

10 
4 
9 

10 

2 
5 

1 
9 

2 

1 
3 

0 

4 
1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVKLE 

89.7 
88.9 
90. 5M 
89.1 

68.7 
69.2 

67. 6M 
71.8 

79.2 
79.1 

79. IM 
80.5 

•   .3 

-   .6 

100 

101 

101 

99 

7 
8 
7 
7+ 

95 

94 
55 

99 

20+ 
20 
21 
20 

2 
5 

0 
0 

19 
16 
18 
13 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9.46 

1.68 
11.57 
10.42 

.  1.98 

4.00 
.62 

3.9e 

3.44 

11 
22 

11 
11 

.0 
.0 

•  c 

.0 

0 
0 

0 

c 

9 
5 

11 

11 

3 
1 

e 

7 

2 
0 
3 

4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

'4 

< 

s  a 

1 

« 

& 

1 

S 
O 

No.  of  Days 

1 

>• 

1 

75 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

SUDoa 

Max. 

Min. 

o 

II 

Q  o 

it 

s 
a 

A 

1 

5 

5 
1 
S 

1 
S 

u 

0  * 

o  > 

Li  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

87.6 
87.1 
87.5 
88,6 
89,5 

70.0 
68.8 
68.6 
69.3 
67.6 

78.8 
76.0 
78.1 
79.0 
78.6 

-    1,5 

98 

98 

100 

101 

99 

6 

7 
7 
6 
7  + 

55 

52 
53 
56 
53 

20 
20 
21  + 
19 
20 

0 
3 
5 

0 
0 

u 
11 

10 

11 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,57 
4,22 
8.43 
21,74 
3,53 

5,03 

1.64 

1.57 

5.15 

11.55 

1.61 

11 

25 

11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

4 

7 

10 

7 

4 
3 
3 
3 

2 

1 
2 
2 
2 

2 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

87.7 
88.5 
87,1, 
88,1 
87.2 

69.6 
70.3 
68.7 
71.5 
71.5 

78.7 
79.4 
78.1 
79.8 
79.4 

-  1,4 

100 
99 
97 
99 

100 

7 
6 

5 

7 

49 
54 
53 

56 
58 

20 
20 
20 
20 
20 

7 
0 
4 
0 
3 

13 
12 
12 
U 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,37 

6,82 

6,40 

25,30 

20,48 

,92 

2.36 

3.41 

2.50 

13.07 

10.25 

10 
10 

11 
11 
11 

.0 
.0 
•  0 
.0 
iO 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 
8 

11 

16 

2 
3 

4 

7 
6 

2 

1 
2 
5 

4 

RDCKPORT 

SAN  ANTDNIQ  WSO          R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

86.5 

88. 'I 

87.2 
8S.9 

73.9 
71.7 
67.8 
66.6 
72.2 

80.2 
80.1 
78.1 
76.9 
80.6 

1.5 

-  ,6 

-  2,6 

1,4 

95 
96 
100 
95 
97 

7 

7+ 
7 

7  + 
3 

S6 
54 
49 
53 

54 

20 
20 
20 
20 
20 

0 
1 
5 
2 
0 

6 
15 
15 

10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19,46 
4,57 
4,29 
9,53 
7,46 

1,08 

,34 

5,82 

3,86 

4.31 
1.85 
2.71 
4.30 
4.10 

10 
10 

11 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
9 
5 

10 
8 

7 
3 
2 

4 

4 

7 

1 
1 
3 

2 

SINTON 
SMITHVILLE 
SDMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

88.1 
86,9 
88.3 
87.8 
89.1 

72.2 
67.5 
67.4 
67.9 
68.8 

80.2 
77.2 
77.9 
77.9 
79.0 

-  2,7 

100 
96 
99 
96 
99 

6 
8 
7 
6 
7  + 

56 
53 
53 
57 
53 

20 

21* 

21 

21* 

20 

0 
4 
3 
0 
4 

11 
10 
13 
14 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

°o 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19,24 
5.41 
3.45 
3.94 
9,78 

2.12 

10.20 
2.00 
1.22 
1.80 
3.50 

11 

25 

3 
18 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
6 

4 
10 

6 
2 

3 
3 
5 

5 

2 

1 
2 
2 

DIVISION 

79.1 

-   ,8 

9,35 

5,74 

.0 

•    «    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

86,6 
87,6 
86.0 
86,9 
88,8 

69.0 
70.2 
66,0 
70.8 
71.2 

77.8 
78.9 
77.0 
78.9 

80.0 

-  1,8 

95 
95 
95 

97 
100 

7  + 

1 

7 

7 

6 

58 
54 
55 

58 
58 

21  + 
22 

21 
20 
20 

1 
0 
0 
3 
0 

9 
9 

6 

14 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10,71 

7,20 

6,49 

11,04 

10.97 

3,05 
6,14 

5.40 
2.17 
4.50 
3.00 
7.40 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
iO 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

9 

9 

6 

5 

6 
4 
4 
3 

3 
2 
2 

CLEVELAND 
DAnEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

87,8 
86.7 
88,2 
88.8 
87.1 

66.9 
71.3 
65.5 
70.6 
74.0 

77.4 
79.0 
76.9 
79.7 
SO. 6 

-   .5 

98 
95 
105 
98 
98 

7 

6  + 
8 

6 

7 

55 

56 
52 
56 

60 

21  + 

20 

20 

20 

21 

9 

1 
6 
0 
0 

16 

7 
13 
19 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,92 

11,63 
10,57 
13,27 
10,59 

7,53 
6.57 

.92 
3.58 
4.28 
4.64 
5.20 

19 
10 
11 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

11 

15 

11 

2 
6 
5 
5 
5 

GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

84.0 
86,7 
86.8 
87.8 
86.2 

75.5 
69.9 
72.2 
65.7 
72.9 

79.6 
78.3 
79.5 
76.8 
79.6 

-  ,3 

,1 

-  1,9 

-  ,4 

93 
97 
96 
98 
95 

6 
5 
6 
8 
6 

52 
57 
59 
55 
58 

20 
20 
20 
21  + 
20 

0 
2 
1 

4 
0 

1 
9 

11 

13 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10,21 
5.17 
7,36 
5,10 

17,77 

5,12 

1,12 

3,10 

1.10 

12.74 

4.51 
1.55 
2.65 
1.02 
5.50 

9 

10 
10 
16 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

10 

11 

10 

6 
4 
5 
5 

6 

NEW  GULF 
ORANGE  <.  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  I  E 
POINT  COMFORT 

87.1 
S5.2 
85,6 

87,9 
86, 9M 

69.8 

69.1 
71.9 
64.3 
69. 6M 

78.5 
77.2 
78.8 
76.1 
78. 3M 

-  2,6 

97 
93 
96 
97 
98 

7 
6 

6 

7 

s 

57 
60 
58 
53 

55 

21  + 

21* 

20 

19 

20 

4 

0 
0 
3 

1 

14 
3 
8 

15 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

12,80 
3,70 
14,70 
12,05 
16,18 

6.18 

3.85 
1.52 
5.83 
5.60 
7.00 

10 
16 
10 
12 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 

12 

11 
11 

6 

1 
4 

4 
7 

PORT  ARTHUR  WSO          R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

85, <> 
87,5 
86,2 
86,3 
87,2 

70.1 
73.1 
74.9 
69.5 
69.4 

77.8 
80.3 
80.6 
78.2 
78.3 

-  ,4 

-  1,4 

92 

97 
94 
95 
99 

6+ 
7 
9 
7 
27 

58 

58 
60 
56 
57 

20 
20 
20 
20 
20 

0 
0 
0 
5 
3 

4 

11 

9 

14 

U 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,07 
13,82 
13,56 

8,39 
11,35 

.19 
4,54 

2.35 

7.31 
4.15 
3.18 
4.55 

15 
11 
12 
10 
10 

.0 
■  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

11 

9 

8 

3 
5 

7 
3 
4 

VICTORIA  WSO             R 

87,3 

72.1 

79.7 

,6 

95 

7+ 

57 

20 

2 

10 

0 

0 

0 

12,03 

7,60 

4.33 

10 

.0 

0 

11 

5 

3 

DIVISION 

78.6 

-   ,7 

10,26 

5,59 

•  0 

•   »   * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
8ENAVIDES  NO.  2 
CARRIZD  SPRINGS 
CATARINA 

88,5 
86, <i 
89,3 

89, 6M 
88, 9M 

70.7 
69.0 
67.7 

70. 6M 
69. 4M 

79.6 
78.7 
78.5 
60. IM 
79. 2M 

-  1.4 

101 

100 

101 

99 

100 

6 
9 

7 
8 
5 

57 
58 
54 

55 

20 
20 
20 

21 

4 
0 
1 
0 
2 

13 

13 
15 
15 
14 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18,59 

9,98 

22,76 

3,45 

14,11 

12.14 
2.31 

19.20 
1.21 
1.34 

12 

15 
11 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

7 

7 

6 
8 
4 
3 
2 

4 
4 
2 

1 
1 

CHARLOTTE  5  NNw 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

88,6 
87,9 
89.7 
86,8 
88,7 

70.5 
71.7 
70.1 
69.1 
68.4 

79.6 

79.8 
79.9 
79.0 
78.6 

-  2,0 
•  2,8 

98 
100 
100 
100 

99 

7+ 
5 

7 

8* 

6 

56 
57 
56 
56 
52 

20 
19 
19 
21  + 
20 

0 
2 

0 
4 
10 

10 
9 
17 
13 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,86 
5,17 
2,82 
4,62 

1,19 

1.97 
-  1.31 

2.70 

1.82 

1.10 

.92 

•  31 

11 
12 
13 
13 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
8 
5 

3 
4 

2 
6 

0 

2 

2 

1 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FDWLERTON 
FREER 

89,0 

88.9 
91.0 
88.5 

65.8 

69.4 
70.3 
67.5 

77.4 

79.2 

80.7 
78.1 

-  3,9 

-  2.9 

102 

101 
103 
100 

8  + 

7 
7 
8* 

53 

56 
58 
53 

21 

19 
20 
20 

5 

0 
0 
1 

16 

16 
17 
11 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

9,90 

7,36 

7,00 

13,31 

7,09 
2.82 

4.50 

2.10 
2.63 
7.85 

12 

12 
12 

12 

.0 

•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

11 
6 
5 

4 

5 
4 

4 

3 

2 
3 
3 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

89.8 

89.7 
89.8 
88.9 

70.6 

71.5 
66.8 
69.5 

80.2 

80.6 
78.3 
79.2 

102 

103 
101 
101 

7 

7 
7 
7 

57 

56 

54 
55 

20 

20  + 
21 

21  + 

4 

I 
0 
3 

16 

15 
15 
15 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

16,56 

11.54 
2.85 
6.93 

9.40 

6.48 
1.03 
2.90 

12 

12 

11 
11 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

9 

7 
6 
8 

5 

3 
3 

2 

3 
1 
2 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

89,7 
B9.0 

70.9 
70.7 

80.3 
79.9 

103 
101 

8 

7 

60 
57 

21  + 
20 

2 

1 

15 
13 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

7.53 
6,09 

3.76 
3.37 

13 

12 

.0 

.c 

0 

0 

9 

3 
2 

1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SE'TEMB 

R 

97 

Temperature 

Precipilalion 

►1 

"1 

^  a 

• 

1 

Q 

a 

1 

p. 
a 
% 

1 

No.  of  Days 

3 

■3 
SB 

a 
1 

1 

Q 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Day* 

SUUoD 

Mdx. 

Min. 

3 

11 
2g 

a 

1 

s 

£ 
i 
8 

o 

§ 

Hi 

•:l 

s 

24P4TA 

91,6 

70.0 

80.8 

106 

7 

36 

20 

0 

IB 

0 

0 

0 

11.48 

3.40 

12 

,0 

0 

10 

5 

4 

DIVISION 

79.4 

-   2.1 

B.70 

5,57 

•  0 

*         *          * 
LOWER   VALLEY                  10 

brqmnsville  wso                R 
harlingen 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

69.0 

SB. 8 
B8,7 
89.1 

73.7 

71.2 
72.5 
70.9 

81.* 

80.0 
80.6 
80.0 

.2 

99 

98 

102 
101 

7 

9  + 

7 

63 

61 
61 
60 

20 

21* 

20 

2U 

0 

1 

0 
2 

14 

15 
13 
16 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.78 

6.05 
9.42 
8.88 

5.79 

2.32 

2.22 
2.26 
2.12 

18 

15 
14 
14 

.0 

■  0 
>0 
•  0 

0 

0 
0 
0 

10 

11 

10 
13 

8 

5 

1 
2 
2 

MISSION    4    M 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
HESLACO    2    E 

90.6 
8*. 5 
88.6 
68. S 

88.9 

71.6 
73.2 

n.* 

73.1 
72.4 

81.1 
78.9 
80.1 

eo.8 

80.7 

-  1.1 

-  1.4 

102 
92 

101 
99 
101 

7 
8 

8* 
8+ 
7  + 

61 
61 
61 
62 

61 

21* 
2U 

2U 
2U 
20 

1 
0 

1 

0 
0 

20 
4 
12 
16 
13 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.51 

13.14 

13.96 

6.45 

11.95 

2.27 
9,31 
7,82 

1.37 
5.54 
5.40 
1.52 
4.02 

14 
18 
18 
19 
16 

.0 
.0 
lO 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

14 
13 
14 
IJ 

2 
4 
3 

3 
2 

DIVISION 

60.'. 

-    1.4 

10.02 

5.61 

•  0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ZAPATA 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KAFFIE  RANCH 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  TUNA  1  S 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
KAFFIE  RANCH 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


106 

DATE 

07 

34 

DATE 

20* 

27,69 

.07 

21.02 

DATE 

12 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  288  - 


TEXAS      -       SEPTEMBER       1971 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Torrential  rains  from  hurricane  Fern  in  coastal 
and  southern  Texas,  and  generous  cold  frontal 
rains  throughout  most  of  North,  Central,  and 
West  Texas,  put  an  end  to  the  drought  in  Texas, 
at  least  from  an  agricultural  standpoint. 

Coastal  Texas  was  buffeted  by  Hurricane  Fern 
on  the  lOth  and  11th,  and  heavy  rains  lingered 
on  through  the  12th.  Wind  and  storm  tide 
damage  to  property  along  the  coast  was  general- 
ly light  but  serious  flooding  from  10-  to  26- inch 
rains  in  the  Coastal  Bend  area  raised  the  total 
storm  loss  to  an  estimated  $30,231,000. 

The  heaviest  total  rainfall  associated  with  Hur- 
ricane Fern  occurred  in  southern  Bee  County. 
A  total  of  26  inches  fell  2  miles  south- southeast 
of  Beeville,  while  25.8  inches  fell  3  miles  north 
of  Skidmore.  These  totals,  obtained  as  a  result 
of  a  "bucket  survey"  conducted  jointly  by  the 
National   Weather    Service  and  the  U.  S.  Army, 


Corps  of  Engineers,  are  unofficial,  but  are  con- 
sidered to  be  reliable  estimates.  The  hurricane 
was  responsible  for  two  deaths  in  Texas. 

Hurricane  Edith  gave  coastal  residents  many 
anxious  moments,  but  fortunately,  she  stayed 
well  offshore,  and  only  the  southeastern  corner 
of  the  State  was  caught  in  the  fringe  of  the  storm 
when  she  slammed  into  the  Louisiana  coast. 
Edith  caused  minor  property  damage  in  the  Port 
Arthur-Sabine  Pass  area.  Total  property  and 
crop  losses  in  Texas  were  estimated  at  $180,000. 
There  were  no  deaths  in  Texas  caused  by  Hurri- 
cane Edith.  A  few  persons  in  the  Port  Arthur 
area  suffered  very  minor  cuts  and  bruises  from 
flying  debris  and  splintering  glass. 

Very  cool  weather  for  so  early  in  the  season 
engulfed  the  State  on  the  20th,  and  dropped 
temperature  minima  into  the  thirties  in  the 
Panhandle. 


Robert  B.  Horton 

Cllmatologist  for  Texas 

National    Weather   Service   Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 

STORM    OF    SEPTEMBER    10-13,     1971 


TEXAS 
SEPTEMBER  1971 


TOWN 


LOCATION 
LAT.     LONG. 


AMOUNT  AND  TIME  OF  OBSERVATION 
9/10  OBS  9/11  CBS  9/12  OBS  9/13  OBS 


GENERAL  STORM  PERIOD 
BEGAN ENDED 


TYPE  OF  GAGE 


BEEVILLE 
BEEVILLE  5  SW 
BEEVILLE  8  SE 

BEEVILLE  3  NNE 

BEEVILLE  6  SE 
BEEVILLE  9  SSW 
BEEVILLE  7  SSE 

BEEVILLE  2  SSE 

BEEVILLE  2  SSE 
CLAREVILLE 
GEORGE  WEST  6  E 
MATHIS  13  NW 


SINTON  3  ESE 
SKIDMORE 

SKIDMORE  3  W 


28*25'  97'45' 

28*21'  97-48' 

28-18'  97-41' 

28-26'  97-44' 

28-22'  97-40' 

28-16'  97-46' 

28-19'  97-42' 

28-22"  97-44' 

28-22'  97-44' 

28-21'  97-52' 

28-20'  98-02' 

28-15'  97-55' 


190' 
180' 
200' 


OOEM 

27-57' 

97-35' 

ORANGEDALE 

28-26' 

97-49' 

250' 

PAPALOTE 

28-10' 

97-36' 

90' 

PETTUS 

28-37' 

97-48' 

311' 

0.44 
(7  AM) 

5.54 
(7  AM) 

SAINT  PAUL 

28-05' 

97-33' 

70' 

28-01'  97-28' 

28-15'  97-41' 

28-16'  97-44' 

28-11'  97-45' 

28-19'  97-42' 


0.83      8.37 
(  7  AM  )    (  7  AM  ) 


4.27      0.15 
(7  AM)    {7  AM) 


9.53 
(7  AM) 


20.50 
25.80 


18.90 


20.00 


9/10  AM  9/12  PM 
9/10  AM  9/12  PM 
9  /  1 0  AM      9  /  1 2  PM 


9/10  AM 


9/10  AM 


9/12  PM 


19.06  9/10  AM  9/12  PM 
26.50  9/10  AM  9/12  PM 
23.00      9/10  AM      9/12  PM 


26.00  9/10  AM  9/12  PM 

21.00  9/10  AM  9/12  PM 

13.00+  9/10  AM  9/12  PM 

18.00  9/10  AM  9/12  PM 

19.00  9/10  AM  9/12  PM 

20.00  9/10  AM  9/12  PM 

21.50  9/10  AM  9/12  PM 

10.40  9/10  AM  9/12  PM 


9/12  PM 


18.73  9/10  AM  9/12  PM 

20.70  9/10  AM  9/12  PM 

20.00+  9/10  AM  9/12  PM 

21.00  9/10  AM  9/12  PM 

22.00+  9/10  AM  9/12  PM 


5"  PLASTIC  GOOD 

5"  PLASTIC  GOOD 

5"  PLASTIC]  ALSO  METAL         GOOD 
CONTAINER  6"  OIA.  X 
8"  DEPTH 

5"  PLASTICi  ALSO  GOOD 

CONTAINERS  IN  AREA 

8"  SRG  GOOD 

5"  PLASTIC  FAIR 

5"  PLASTIC)  ALSO  METAL         GOOD 
CIRCULAR  PAIL  B"  DIA.  X 
10"  DEPTH 

5"  PLASTIC,  ALSO  METAL         GOOD 
CIRCULAR  TUB  24"  DIA.  X 
14"  DEPTH 


5" 

PLASTIC 

GOOD 

5" 

PLASTIC 

GOOD 

5" 

PLASTIC 

GOOD 

G. 

I.  COOKING  POT 

GOOD 

19 

"  DIA.  X  19"  DEPTH 

5" 

PLASTIC 

GOOD 

5" 

PLASTIC 

GOOD 

4" 

X  11"  CIRCULAR  PLASTIC 

GOOD 

8" 

SRG 

GOOD 

5"  PLASTIC)  ALSO  FIBER- 
GLASS CONTAINER 
18"  WIDE  X  15"  DEPTH 


5"  PLASTIC,  ALSO  METAL         GOOD 
CIRCULAR  CONTAINER  15" 
DIA.  X  19"  DEPTH 

5"  PLASTIC,  ALSO  CIRCULAR      GOOD 
CONCRETE  FEEDING  TROUGH 
36"  WIDE  X  24"  DEPTH 

5"  PLASTIC,  ALSO  HORSE         GOOD 
TROUGH  8'  DIA  X  3'  HIGH 


BUCKET  SURVEY  PERFORMED  BY  MR.  C.  L.  MITCHELL,  SUBSTATION  NETWORK  SPECIALIST,  AUSTIN,  TEXAS 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13 


14 


15       16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      28      27      28      29      30 


HIGH  PLAINS 


ABERNATHY 
ACKERLY  L  MSM 
AHARILLO  WSO 
ANDREWS 
BIG  SPRING 

BOOKER 
BORGER  3  W 
BRAVO 

BROHNFIELD  NO  2 
BULER  «  NNH 

BUNKER  HILL  5  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

COLOKATER  3  U 

CONLEN 

CROSBYTON 

DALHART  PAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

OIMNITT  »  E 
OIBHITT 
OUKAS 
FLOVDADA 
FLOYOADA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

CRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGCINS 

HITCHLAND 


6  S5W 

LANESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO. 

LOOP 
LORENIO 
LUBBOCK  USO 
NC  LEAN  3  E 
KIAHI 

MIDLAND  HSO 
MIDLAND  4  ENE 
MORSE 

MORTON 
MULESHOE  I 

NOTLA  3  SE 
OlTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

PERRYTON  10  WNW 
PLAINS 
PIAINVIEW 
OUITAOUE  1  E 
SEMINOLE 

SILVERTON 
SLATON  !  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SH 

TAHOka 

TA5C0SA 

TULIA 

UMBARCER 

VEGA 

KALCOTT 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  MSO 
ANSON 

ASPERHONT  2  SS 
BALLINGER  1  SH 
BATEHAN  RANCH 

BENJAMIN  »  SSE 
BURKETT 
CHILDRESS  FAA 
CHULICOTHE 
CLARENDON 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CRDHELL 
DICKENS 

DUMONT 


HAMLIN 
HASKELL 
HORDS  CREEK  D 
JAYTOM 
KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 
LAWN 
MATADOR 
MEMPHIS 

MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFIELO 
NOVICE  1  e 
NUGENT  L  ESE 


5. 69 
*.70 
t.AT 


3.2A 

3.0A 


2.63 
7.73 
6.23 


«.62 
4.92 
1.59 


2.60 
2.59 
5.30 
2.96 


2.02 

2.0! 
3.60 
5.41 
4.47 
5.41 

4.90 


1.02 
.45 
.02 


.40 

.16 

1.11 

.07 

.46 

.76 

.62 

.46 

1.69 

.30 

.20 

.60 

1.02 

.12 

1.09 

.05 

.25 

.69 

2.65 

.30 

2.10 

10 

.71 

.59 

1.42 

.04 

1.31 

.44 

.44 

.70 

.22 

.23 

.39 

.13 

.19 

.32 

.63 

.27 

2.37 

.11 

.42 

.43 

.49 

.46 

.36 

.66 

.21 

.37 

1.31 

.10 

T 

.17 

.92 

.29 

3.65 

1.35 

1.62 

.35 

.60 

3.22 

.62 

1.20 

.42 

1.30 

.40 

.02 

2.32 

.46 

.42 

.51 

.56 

.55 

T 

.76 

.71 

1.67 

.29 

.26 

.30 

1.01 

.00 

1.34 

.35 

.04 

.67       .16    1.71 


.90       .95       ,15 


.66 


.02    1.93  1.72 

.70  .11 

.22       .56  .72 

.71       .45  .44 

.03  .04 


.55    1.45  .95 

.03    2.47  1.31 

.72  2.67 

.92       .47  .37 

1.66  1.66 


1.39 

1.39  .32 

.42  1.19 

.96  1.03 

.06  .14 

.10  .12 

.56  .71 

1.20  ,62 

,46  ,06 


1.24    1.91  .79 

.51    1.12  1.60 

.25       .44  1.32 

1.09  .36  ,59 

.06    1.47  ,65 

.52       .96  .75 

1.10  .03  .07 
1.33  1.10 

.69  .63 


1.46      .13 


.71 


1.16 
1.65 
1.11 


.10 


.09 


1.12       .03  .06 

.96  1.44 

.11    1.14  2.01 

.32  1.46 

1.61  1.67 

.06       .90  2.10 

.94    1.34  1.94 

1.08       .16  .07 


.95       .23 
.46       .26 

.46 


.29 

.30 
.06 


1.71  1.50  .64 
.15    1.50    2.55 

.26  1.36 
2.11    3.25       .44 

,65    1.00 


6.33 
6.26 
4.52 
4.37 
6.65 

3.50 
3.21 
6.43 
5.05 
3.70 

7.56 


4.35 

5.14 
3.27 
5.49 
6.16 
5.37 


.?5 

1.91 

.25 

.95 

1.11 

.49 

.67 

T 

.?5 

.91 

1.36 

,91 

.74 

2.00 

1.00 

,60 

1.52 

1.20 

.2C 

T 

1.59 

2.55 

.71    1.06    1.36 


.02    1.37    1.73 


.49 

1.95 

•f» 

.45 

.66 

.26 

.66 

.20 

.33 

.55 

.40 

18 

1 

.72 

.06 

.89 

.06 

.60 

2 

.00 

.60 

2.5« 

15 

1 

.41 

.31 

.14 

.96 

1.05 

0? 

3 

.30 

.61 

1 

.65 

.99 

.70 

.65 

2 

.71 

.91 

1.34 

1 

.32 

.85 

3,07 

2 

.53 

.04 

,30 

.61 

.40 

1.02 

.50 

.90 

1.35 

96 

.64 

.22 

.23 

.67 

.72 

.80 

.42 

1.06 

37 

2 

.84 

.16 

.87 

.65 

1.75 

.19 

.17 
.02 
1.00 


.27 

.05 


.01 

T 

.50 


!•■  loUowing  SI4I 
291    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1971 

■3 

Day  of  Month 

Station 

S 

H 

•  1 

2  I 

3 

4   5  1  6 

V  1  8  1  9 

10  I  11   12 

13   14   IS 

16   17  1  18 

19  I 

20   21 

22  {  23  I  24 

25  1 

26  I  27   26  1  29   30 

31 

PAOUCAH 

B.D3 

1.90 

T    2.15 

.06 

.04 

1.40  1.96 

1.32 

PA0UC4H  17  SSE 

<i.S3 

.79  1.53 

1.06   .62 

.67 

PITCHFORK  RANCH 

I*.**! 

1.70 

.72  1.19 

.90 

POLAR 

9.91 

.12 

2.00 

.07 

.15 

.97  1.27 

.93 

POST 

6.19 

.01 

.46 

.66  1.04 

.07 

.09 

1.06  1.89 

.69 

QUANAH  9  SE 

«.a» 

,94   .02 

.29  1.74 

.02 

.03 

.40   .76 

1.04 

ROBV 

4.t« 

.91 

.28 

2.20  1.09 

.02 

ROSCOE 

9.15 

,60 

.60 

1.00  1.99  1.20 

ROSS  RANCH 

3. IS 

.92 

.99   .93 

.35 

ROTAN 

4.31 

1.06 

.07 

.19 

.06  2.21 

.77 

SEYMOUR 

3.99 

T 

.82 

.11 

.20 

.30   .97 

1.59 

SHAMROCK 

«.32 

T 

.65   .89 

.11   .35   .94 

1.16 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

A. 62 

.66  1.06 

.02 

.22   .62  1.62 

SNVOER 

A.  00 

I.IS 

.03 

1.00  1.36 

.46 

SOUTH  CAMP  16666) 

3.B9 

1.21 

.lu 

.10   .77   .69 

.76 

STAMFORO  1 

«.6« 

.66 

.17 

.24 

T     .54  1.27 

1.74 

TAMPICD 

A.es 

.90   .65 

.I'l 

T    1.10  1.65 

TESCO 

5.27 

.35 

.70 

.10 

l.OB  2.00 

1.04 

TRENT  2  ENE 

6.AI 

,47   .26 

.44 

.47  1.95  2,82 

TRUeV  J  ESE 

5.B9 

T 

.46 

.51 

.22 

T    1.41  1.56 

1.69 

TRUSCOTT 

♦  .15 

.82 

1.90 

.09 

.08 

.69   .72 

.29 

TURKEY  2  MSH 

5.U 

.02 

.03 

1.02   .69 

.11 

.02   .99  2.23 

VERNON 

5.00 

1.65 

1.83 

.12 

.73   .18 

.49 

VOSS  1  USH 

5.91 

.15 

T 

.H 

2.25  1.09  2.16 

,10 

WELLINGTON  1  NNM 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

tllCMITA  FAILS  WSO        R 

5.13 

T 

1.97   T 

T 

.45   .47 

.09 

1.22   .42   .37 

.14 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

6.53 

2.27 

.70   .66 

.16 

1.30   .22  1.22 

WINTERS  1  NNE 

7.21 

.03 

T 

1.46 

,21 

3.70  1.97 

.24 

T 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

♦  .43 

.04 

.20 

.68 

.27 

T    1.47  1.49 

.26 

ALEDO  <>  SE 

2.95 

.01 

.13 

.02   .67  1.71 

.29 

.12 

ANDtCE  1  WNW 

l.BB 

.19   .05 

.07 

.71   .29   .05 

.96 

T     T 

ANNA 

5.29 

.10 

.10 

4.10   .12 

.67 

ANTELOPE 

5.10 

T 

.92 

.02 

.11 

.91 

.19 

1.96  1.27 

.11 

.01 

ARCHER  CITY 

6.13 

2.16 

T 

.94   .51 

.2B 

.02 

1.02   .54   .30 

.76 

ARLINGTON 

2.09 

.03 

.12   .66   .10 

1.16 

AVALON 

1.41 

.69 

T 

.43   T 

.29 

BAIRD 

5.62 

1.54 

3.70   .58 

BARDHELL  DAM 

l.OB 

.13 

.06 

.33 

.56 

BELTON  DAM 

2.04 

.07 

.05   .44 

T 

.63   .53   T 

.29 

T 

.03 

BENBROOK  OAH 

1.75 

.07 

.08 

.19   .67   .63 

.02 

.09 

BONMAM 

3.62 

.10 

2.95   .60!  .16 

.01 

BOWIE 

5.40 

.12 

1.49 

.23 

2.70   .50   .40 

BOYO 

J.ia 

.33 

.40 

.05 

1.79   .48   .17 

BRAIOS 

3.03 

.19 

1.14   .97   .97   .13 

.03 

BRECKENRIOGE 

3.58 

.19 

.98 

.26 

.93   .88   .20   .14 

BRIOOEPORT 

4.16 

.02 

.24 

2.96   .621  .32 

8R0MNH0OD 

4.82 

.03 

T 

.15 

.27  3.19   .70 

.40 

.12 

BURLESON  2  SSU 

2.24 

.03 

T 

.04 

.02   .97   .Bl 

.34 

.03 

BURLINGTON  3  HSW 

3.07 

.49 

.02 

.33 

T 

.08 

.03 

.83        .47 

.79 

T         .03 

CAMERON 

2.02 

.22 

.03 

1  .05        .03 

.07 

.47   .01   .25'  .76 

.13 

CARRDLLTON 

2.61 

.12 

1.62   .I6i  .71 

CELINA 

3.B8 

.10 

2.80   .16 

.60 

CENTER  CITY 

3.19 

.63 

.21 

.19  1.49   .45 

.26 

CHALK  MOUNTAIN 

5.03 

T 

T 

.10   T 

.03  1.37  1.40 

2.02 

.11   T 

CLEBURNE 

2.33 

.33 

.08 

,68  1.02   T 

.21 

.01 

CLIFTON  10  E 

1.51 

T 

.04 

T 

,49   .92   .03 

.03 

T 

T 

COMANCHE 

3.77 

.06 

.14 

,28  1.76  1.31 

.22 

COOPER 

2.26 

T 

T 

1.24   .22 

.80 

COPPERAS  COVE 

1.67 

.2< 

.05   ,01 

.18   .97   .12 

.04 

T 

,06 

CORSICANA 

2.39 

.03 

.02 

.07 

.02 

T     T 

.01 

.06   .66 

1.30 

CRANDALL 

1.B7 

.49 

T 

.49   .13 

.77 

.03 

CRESSON 

1.97 

,15 

.89   .90 

.07 

CROSS  PLAINS 

4.99 

T 

.36 

,14 

,33  2,42  1,90 

.20 

DALLAS  WSO             II*. 

1.83 

.21 

.01 

.96   .22   .31 

.10 

DAVILLA 

3.01 

.26 

1.45 

1.30 

DECATUR  2  SSW 

4.51 

.45 

,24 

3,14   .40 

.23 

.09 

DENISON  DAM 

6.49 

.18 

1,50   ,71  1,05 

3.00 

.05 

DENTON  2  SE 

4.10 

.40 

.06 

.12 

.08 

1,84   .50   ,44 

.64 

DUBLIN 

4.25 

.01 

.04 

T     T 

1.30 

.17 

,13  1,39   ,65 

.22 

.16 

DUNDEE  6  NNW 

7.91 

2.97 

1.02 

.16 

.22 

,93   ,65 

1.96 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.97 

.60 

.02 

.20 

.06   .38   .92 

.16 

.03 

EASTLAND 

4.75 

.91 

T 

.34 

.27 

T    1.72  1.16 

.73 

ENMS 

.96 

.2) 

.08 

T 

T 

.33   T 

.32 

EVANT 

1.67 

.30 

.15 

1.42 

FARMERSVULE 

2.66 

T 

.03 

1.62   .91 

.70 

FERRIS 

2.37 

.09 

.02 

.51   .24 

1.51 

FLORENCE  3  SE 

2.90 

.45   .0! 

.61   .36 

.97 

.06 

F0REST8UR0  «  S 

3.57 

.14 

.16 

2.32   ,53   T 

.40 

FORT  WORTH  WSO           R 

3.24 

1.02 

.03 

,72   .24   .72 

.51 

FRISCO 

4.27 

.06 

2,49   .13 

1.12 

.45 

FROST 

1.71 

.91 

.01 

.04 

T 

,58   .07 

.10 

GAINESVILLE 

4.01 

.02 

.24 

2.40   ,42 

.71 

.22 

GATESVILLE 

2.18 

.09 

.06 

.19  1.68   .02 

,16 

T 

T 

GEORGETOWN 

2.73 

.02 

.05 

.12 

1.68   .06   .02 

,78 

GLEN  ROSE  2  W 

2.12 

T 

.10 

.90   .95   .07 

,10 

GOLDTHWAITE  2  N 

2.D7 

.22 

T 

1.45   .10   .06 

,20 

.04 

GRAHAM 

5.68 

.09 

.52   .03 

.20 

.15 

1.49 

.21 

.24  1.45  1.23 

,27 

CRANBJRY 

2.69 

.12 

.69   .98   .21 

,77 

.12 

GRANGER 

2.76 

.64 

.19 

.10 

1.85 

GRAPEVINE  DAM 

2.71 

.90 

.05 

.05   .94   .20 

,55 

,02 

GREENVILLE  7  NW 

4.37 

.10 

T 

T 

1.96  1.65 

,66 

CROESBECK 

3.12 

.07 

.74 

.16 

.03       .0* 

.05 

.45   .51   .05 

1,00 

CUNTER 

3.89 

.14 

2.20   .25 

1,20 

.10 

HAMILTON  2SSE 

3.12 

.13 

.23  2.14   .30 

.32 

T 

HENRIETTA 

4. 78 

.04 

.57 

.70 

.26 

2.21   .82 

.12 

.06 

HEWITT  1  SE 

2.10 

.85 

.27 

T 

.25   .20   .23 

.17 

T         .13 

HICO 

4.0* 

T 

.12 

.06  2.19   .91 

.35 

.39 

HILLSSORO 

2.08 

.02 

.04  1.38   .52 

.12 

MONEY  GROVE 

3.48 

T 

T 

2.60   .46 

.40 

HUCKABAY 

3.40 

• 

• 

•    • 

*     •     • 

3.40 

HURST  SPRINGS 

2.22 

.30 

.10 

.10 

.12   .68   .66 

.06 

INDIAN  GAP 

4.23 

.19 

.62 

.16 

.14  1.67   .52 

.41 

.30 

JACKSBORO 

4.09 

.2B 

.62 

.22 

2.23   .96   .16 

JARRELL 

1.2, 

.90 

.35 

KAUFMAN  3  SE 

1.68 

.16 

.19 

T 

T     .50   .36 

.65 

KENNEIAIE  6  SSW 

1.6C 

.04 

T     .70   .96 

.96 

KILLEEN 

2.29 

.60 

.09 

.04 

.26   .43 

.66 

.04 

.01 

LAVON  DAM 

2.52 

1.11   .34 

1.07 

LEWISVILIE  DAN 

4.14 

.41 

.09 

.04  1.99   .29 

1.74 

.06 

11  PAN 

1.94 

T 

.20 

.63   .64 

.09 

,16 

Sa«  t«l«r*nce  notes  loUowmq  Siadon  Indaz. 
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TEXAS 

Continued 

SFPTFHBFR 

1971 

Station 

ra 

Day  of  Month 

o 

1 r 

r 

e2 

1   1 

2 

3 

4  1  S  I  6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16  1  17 

7  18 

19 

20  1 

21 

22  I  23  1 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29   30 

31 

MARLI^  3  NE 

2.«5 

T 

,06 

.01 

.07 

.02 

1.40   ,03 

.26 

.55 

T 

.03 

H4RYS  C«EEK 

1.31 

T 

,05   .35 

.91 

HC  CREGOR 

1.28 

,03 

.02 

.09   .31 

.41 

.42 

MCKINNEV  3  S 

3.71 

T 

.12 

.05 

2.22 

.24 

1.08 

T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

2.3' 

.52  1.62 

• 

HEXIA 

5.B' 

.13 

,52 

.06 

T 

T 

T 

.50   .93 

3.70 

T 

MID  CITY 

3.36 

T 

,20 

.09 

2.53 

,06 

.48 

T 

MINERAL  HELLS  fAA  »P 

2.32 

T 

,49 

1.06   .63 

,10 

.04 

MORGAN  3  WNM 

2.60 

.12 

1.26 

.53 

.52 

.17 

MORGAN  MILL 

3.52 

.02 

.62  1.08 

1.05 

.55 

MUENSTER 

4.56 

.25 

.20 

2.62 

.27 

1.24 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  OAH 

2.71 

,02 

.03 

.20   .99 

T 

1.51 

NEWPORT 

5.35 

,70 

.30 

1,30 

.10 

2.30 

.60 

.05 

OLNEY 

3. DA 

,25 

T 

,40   ,37 

.21 

.62   .52 

,47 

.20 

OLNEY  5  NNH 

4.3S 

,20 

.16 

,35 

.50 

.25 

1.05 

.75 

1.10 

PALO  PINTO 

».59 

.12 

.37 

.09  1.70 

l.ll 

1.20 

PARIS 

"..33 

.55 

.02 

3.03 

,06 

.67 

PILOT  POINT 

5.00 

.17 

2.55 

,31 

1.40 

.57 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

3.24 

.12 

.15 

,14 

1.53   .74 

,05 

.51 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.92 

.16 

.08  1.89 

,97 

.16 

.04 

PUTNAM 

3.92 

.70 

,24 

.92  1.46 

.97 

.03 

OUINLAN 

4.02 

T 

T 

T 

.57   .60 

.12 

2.53 

RAIN80M 

2.16 

T 

1.00 

.70 

T 

.46 

RANGER  1  W 

6.29 

1.84 

.15 

.01 

.01 

,04 

.30 

.01 

T 

1.06  1.64 

.15 

.86 

T 

RED  OAK 

2.83 

T 

.46 

T 

T 

T     .55 

.55 

1.27 

RICHARDSON 

2.54 

.24 

.01 

.98   .73 

.35 

.66 

.03 

RINGGOLD 

5.25 

.30 

.29 

.80 

.60 

,26 

2.06 

.68 

.06 

RISING  STAR 

4.70 

.30 

T 

.19 

,11 

.24  2.29 

1.44 

.13 

T 

ROANOKE 

1.B4 

.12 

.93 

.46 

.15 

.16 

ROCKDALE 

2.57 

.07 

.17 

.04 

.01 

.07 

.17 

.07 

.17 

1.43 

.29 

.08 

ROCKHALL 

2.20 

.01 

.80 

.21 

1.16 

ROSEBUD  3  MSH 

3.44 

.11 

.22 

,08 

T 

.05 

T 

1.12 

.29 

1.06 

.01 

.48 

ROSS 

1.46 

.10 

T 

T 

T 

T 

.20   .79 

.04 

.33 

R0SSE9  1  SE 

2.17 

.60 

.20 

.45 

.92 

ROUND  ROCK  3  E 

1.87 

.02 

.06 

T 

T 

.03 

.10 

1.31   .04 

T 

.30 

.01   T 

SANGER 

3.65 

.47 

.05 

.17 

2.00 

.40 

.10 

.46 

SHERMAN  PUMP  STATION 

4.62 

.18 

1.69 

.17 

1.76 

.62 

SLIOELL 

4.40 

.25 

3.63 

.29 

.23 

SPRINGTOWN 

2.33 

.02 

T 

,17 

.14   .93 

.97 

.10 

T 

STEPHENVILLE  «  N 

3.61 

T 

.05 

T 

T 

.16 

.20 

1.97 

.80 

.40 

.03 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

1.76 

.12 

.02 

.1! 

.04 

.53   .21 

.02 

.65 

.05 

STRAWN  8  NNE 

4.49 

.10 

,25 

.19 

.60  1.39 

.81 

1.15 

TAYLOR 

3.56 

.02 

1,05 

T 

.07 

.17 

.11 

1.15   .02 

.86 

.01 

.06       .02 

TEMPLE 

2.84 

.01 

.02 

.21 

.1! 

T 

.57   .08 

.03 

1.54 

.02 

.21 

TERRELL 

1.90 

T 

.15 

.07   .46 

.24 

.96 

THORNOALE 

3.65 

l.Ol 

.30 

.13 

,54 

1.67 

T 

T 

THORNTON 

2.26 

.13 

.35 

T 

,02 

,55   .60 

.05 

.56 

T 

THROCKMORTON 

4, OB 

.61 

.52 

.43 

,31 

T     .37 

.91 

.93 

THURBER  5  NE 

3.77 

.02 

T 

.19 

.72  1.75 

.14 

.95 

TRENTON 

4.94 

T 

T    3.37 

.82 

.75 

T 

T 

TROY 

1.94 

T 

T 

.04 

.oa 

.02 

.59   .05 

.03 

1.02 

.13 

VALLEY  VIEW 

3.71 

.33 

.22 

2,36 

.36 

.42 

WACO  DAM 

1.19 

.26 

.03 

,06   .59 

.01 

.22 

T 

WACO  WSD                 R 

.74 

T 

.03 

.19   .34 

.17 

.01 

T 

WAXAHACHIE 

1.74 

,04 

.04 

.05 

.87 

.19 

.55 

WEATHERFORO 

2.15 

.17 

.04 

T 

.19 

.10  1.02 

.54 

.03 

.06 

WHITNEY  DAM 

2.D2 

.04 

.04  1,70 

.06 

.16 

WOLFE  CITY 

4.06 

2,61 

.90 

.55 

•    •    * 
EAST  TEXAS          0« 

ALTO  5  SW 

4.91 

.84 

.41 

.78 

.44 

.31 

.22 

T 

.04 

.53 

T 

.06 

1.26 

ANDERSON 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

.    -    > 

- 

. 

- 

-    1.46 

. 

> 

ATHENS  3  SSE 

5.13 

,32 

.34  1.36 

3.09 

ATLANTA  4  WSW 

2.28 

1.37 

.03 

.02 

.21   .50 

.02 

.01 

.12 

BEDIAS 

3.02 

.20 

,20 

.10 

.16 

1.02 

.50 

.50 

.40 

T 

SON  UIER  2  E 

4.39 

T 

,78   T 

T 

.80 

1.91 

.90 

boxeloep 

1.37 

.11 

.61 

.03 

.62 

BREMOND 

2.71 

T 

T 

T     T 

.16 

.06 

.51 

T 

T 

.67   .62 

T 

.73 

T     T 

6R0NSDN 

2.48 

.38 

,04 

.09 

,01 

.14 

.08 

.56 

.90 

.04 

.02   .22 

T 

BUFFALO 

2.  BO 

.92 

.66 

.06 

.18 

.35   .50 

.13 

CANTON 

2.33 

,05 

T 

.68   .45 

.07 

1.06 

CARTHAGE 

2.21 

T 

.16 

,D4 

,03 

T 

.02 

1.30 

.12   .46 

T 

.08 

CENTER 

3.39 

1.00 

,02 

,01 

.01 

,01 

.18 

.11 

.91 

.65 

.12 

.02   .35 

CENTERVILLE 

4.56 

.77 

.01 

,62 

,05   .10   T 

.34 

,02 

.13 

.01 

,49   T 

.17 

.01 

.04  1.60 

.01 

.05 

.06 

.05   .01 

CLARKSVILLE  2  NE 

1.11 

,16 

.03 

T 

.25   .22 

.45 

COLDSPrING  S  SSW 

4.  BO 

.06 

,39 

,06 

.03 

.44 

1.15 

.01 

,97 

.88 

.19 

.01 

.04 

.20 

.10 

.20 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

2.60 

,40 

.52 

.01 

.19 

1.01 

.01 

.33 

.13 

T 

T     T 

CDNRDE 

4.90 

1.42 

,46 

.01 

T     ,52 

T 

.03 

,63 

.61 

.4< 

.18 

.20 

.23 

.02   T 

.10 

.05 

T 

.04 

CROCKETT 

3,44 

.06 

.39 

.02 

.02 

.19 

.45 

.36 

.01 

.01  1.63 

.09 

DACUS 

3.75 

.21 

,50 

.06 

T 

.23 

1.27 

.11 

.28 

.40 

.60 

.07 

.03 

T 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

1.19 

,39 

.03 

.43   .25 

.09 

DEKALB 

1.65 

.11 

,65 

T 

T 

.45   T 

.42 

.02 

DEWEYVILLE  5  S 

5.16 

,04 

.27 

.11 

.15 

.26 

.57 

.71 

1.85   . 

3 

1.00 

.05 

.01 

T 

DIALVILLE  2  W 

2.B3 

,01 

.43 

.17 

.16 

.07  1.35 

.24 

.40 

EDOM  2    NW 

2.34 

.60   T 

T 

.30   .74 

.70 

EMORY 

3.63 

.50 

.50 

.36 

2.27 

EVAOALE 

3.53 

.21 

.16 

.07 

,32 

.28 

.03 

1.46   .03 

.67 

.06 

.02 

FAIRFIELD  3  ESE 

2.79 

.07 

,53 

T 

T 

.14 

,06 

.02 

T 

.01 

.39  1.18 

.02 

.37 

T     T 

T 

FRANKLIN 

3.02 

.43 

.02 

,03 

.66 

.10 

.10   .60 

.26 

.59 

.03 

GILMER  2  W 

1.22 

T 

.02 

.03 

T 

T 

T 

.37   .44 

.14 

.21 

.01 

GLAOEWATER  3  WSW 

- 

_ 

. 

_ 

.     .     - 

. 

. 

. 

, 

. 

-     -     - 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

GRAPELAND 

5.16 

.07 

.06 

.10 

.51 

T 

1.96 

.11   T 

1,28 

T 

T 

1.08 

.39 

CROVETON 

2.96 

.65 

1.58 

T 

.02 

,04 

.15 

.12 

.02 

.17 

.10 

.11 

HAGANSPORT 

2.61 

1,09 

.02 

.27 

.13 

.02   .41 

.01 

.66 

HARLETON 

2.63 

.25 

.SO 

.01 

.10 

.05 

.52   .90 

HAWKINS  1  E 

l.ll 

.48   .50 

.05 

.08 

HEMPHILL 

3.2U 

.88 

,06 

.62 

.14 

.53 

.58 

.02 

.35 

HEMPSTEAD 

3.49 

.13 

.07 

1.04 

1.41 

.06 

.48 

.16 

.12 

HENDERSON 

2.91 

.15 

.10 

.29 

.27 

.22  1.55 

.27 

.06 

HDRGER 

1.92 

.17 

.16 

,23 

.10 

.11 

.16 

.67 

.27 

.03 

HUNTSVULE 

7.56 

1.47 

2.11 

1.07 

.33 

.06 

.14 

.66 

.42 

.67 

.26 

T     .06 

.02 

.03 

.04 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

3.34 

.03 

.88 

T 

.05 

.57 

1.33 

.06 

.40 

JACKSONVILLE 

2.37 

.10 

.33 

.41 

.10 

.10 

.12  1.05 

.03 

.07 

.06 

JASPER  3  SW 

3.46 

.17 

T 

.09 

.04 

T 

1.60 

.67 

.28 

.41 

JEFFERSON 

3.10 

.04 

.24 

.74 

.19 

1.33   .56 

JEWETT 

5.14 

1.25 

.55 

.0! 

.87 

.30  1.50 

.27 

.25 

.10 

KARNACk 

I.B5 

,05 

.12 

.57  1.08 

.03 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

3.59 

.04 

.26 

T 

T 

.40 

1.34 

.04 

.56 

.61 

.09 

.13 

.10 

LINDEN 

1.60 

,91 

.04 

T 

T 

.19   .39 

.07 

T 

T 

LIVINGSTON  2  NNE 

7.44 

2,44 

,02 

.12 

1.64 

.03 

.12 

1.70 

1.37 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1971 

""3 

Day  oi  Month 

Stalion 

■K 

i2 

1  1 

2  { 

3 

4  I  5  1  6 

•7  1  8  1 

9 

10  { 

U  {  12 

13   14  I  15 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20  1  21 

22  1  23 

24 

2S  1 

26   27 

28  1  29  {  30 

31 

lONC  LIKE  9  SH 

3.01 

.26 

1.45 

T 

.99  .79 

T 

T 

LONCVIEU 

7.26 

.02 

.23 

T 

.20 

2.40 

1.55 

T 

1.70  1.10 

.03 

.03 

T 

LOVELAOV 

2.23 

.20 

.40 

.09 

T 

.49 

.05 

.10 

T 

.78 

.10 

.10 

LUFKIN  FAA  AIRPQflT 

3.6! 

.04 

T 

T 

.20 

.04 

.39 

.13 

.59 

.20 

.02   T 

1.98   .02 

.04 

T 

MADISONVIILE 

3.00 

.99 

.12 

.06 

.45 

.06 

,06 

.71 

.66 

.17 

.09 

.03 

MAGNOLIA 

3. as 

.80 

.48 

.07 

.63 

1.06 

.29 

.47 

.04 

.05 

MARSHALL 

».»0 

2.30 

.04 

.98 

.18 

.61   .74 

.09 

MAUD  1  S 

i.oe 

.40 

.19   .53 

nlNEOLA  T  SSW 

5.A0 

1.18 

.12 

7 

.22   .37 

.67 

2.84 

HINEOLA  a  ENE 

A. 39 

.02 

1.91 

T 

T 

T 

.25   .57 

1.60 

HONTCGMERY 

S.AI 

.40 

.34 

.84 

.30 

.31 

1.09   .43 

.36 

.75 

.12 

.16 

.22   .13 

MOUNT  PLEASANT 

1.29 

.10 

.21   .50 

.04 

.40 

MOUNT  VERNON 

3.77 

.33 

1.39 

T 

.10 

.03 

.11   .52 

.05 

1.28 

NACOGDOCHES 

A. 26 

.09 

.02 

.01 

.09 

.09 

.98 

.94 

.60 

.04 

.01  1.86 

T 

NAPLES  I  SH 

.92 

.25 

.23   .14 

.30 

NEGLEV  A  SSW 

1.96 

T 

.19 

.93 

.44 

NEUVILLC 

2.2A 

.47   .93 

.43 

.69 

.09 

.07 

NEW  CAnEY  a  NH 

3.93 

.18 

T 

.04 

.09 

.68 

.37   .38 

.13 

1.02 

.21   T 

.39 

.12 

T 

NEMTON 

2.13 

.28 

.20 

.70 

.72 

.07 

.16 

OVERTON 

5.34 

.49 

.65 

.36 

,6a 

.22 

.50  1.33 

.08 

1.03 

PALESTINE 

1.3a 

.09 

T 

.12 

.58   .59 

.04 

T 

PITTSBURG  5  S 

1.10 

.72   .29 

.63 

POYNOR  I  NE 

1.73 

.3a 

.49 

.01 

.49   .36 

.04 

PRICE  2  SW 

2.93 

.13 

.03 

.19 

.19 

2.19   .20 

OUITHAN  2  S 

3.53 

.03 

.20   .72 

.32 

2.28 

REKLAM  3  NNE 

3.79 

.78 

.33 

,10 

.12  1.44 

.16 

.82 

RICHARDS 

3.08 

.02 

.02 

.25 

T     .42 

.19 

.45 

.90 

1.20 

T 

.12 

T 

ROCKLAND  1  W 

3.39 

.26 

.01 

.11 

.22 

,1: 

1.24 

.99   .02 

T 

.42 

RUSK 

A. 50 

.60 

.04 

.50 

.36 

.02 

T     T 

T 

1.20 

T 

.07  1.20 

T 

.11 

.20 

.20 

SAM  RAVBURN  DAM 

2.92 

.13 

T 

.03 

.03 

.33 

.91 

.71 

.40   .03 

.07   .28 

SIMMS  2  NNW 

l.Dl 

.13 

.08   .30 

.50 

SULPHUR  SPRINGS 

3.29 

T 

.87 

.15 

.35 

.10 

1.62 

TEXARKANA 

1.51 

1.15 

.03   T 

.10   .23 

T 

TEXARKANA  DAM 

.96 

.57 

.04 

.04 

T 

.13   .15 

.02 

.01 

TOWN  BLUFF  DAM 

A.  30 

1.19 

.15 

.03 

.01 

T 

.15 

.53   .82 

.35 

.55 

.31   .02 

.04 

.19 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

A. 22 

.16 

.09 

.07 

.19  1.68 

T 

2.03 

TYLER  5  NE 

2.90 

.01 

T 

.21 

.02 

.01 

T 

.42  1.57 

.01 

.25 

T 

VALLEY  JUNCTION 

A. 20 

T 

.07 

.97 

T 

.11 

.42 

.08 

T     .04 

T 

2.97 

.02 

T 

WALLER  3  SSW 

6.59 

1.20 

.20 

.33 

1.00 

1.23 

.26 

.39 

•  61 

.80 

.97 

WARREN 

5.24 

.48 

.02 

.13 

.21 

.37 

2.64 

.03 

.05 

.82 

.13 

.26 

.10 

WILLS  POINT 

3. SI 

.08 

.38 

T     .51 

.32 

2.52 

T 

T 

WINNSftORO  6  SW 

2.94 

.15 

.71 

.12   .50 

.49 

.97 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

3.11 

.16 

1.47 

.29 

.30 

.13 

.76 

BAKERSFIELO 

1.69 

.30 

.52 

.02 

.54 

.29 

.02 

BALMORHEA 

1.91 

T 

T 

.35 

.30 

.14 

• 

1.07 

.09 

BLOYS  CAMPGROUND 

2.97 

.90 

.47 

T 

.03 

.15 

.10 

T     .91 

.12 

.29 

BOOOILLAS  RANGER  STA 

.21 

.01 

T 

.14 

.03 

.oa 

CANOELARIA 

3.89 

.12        .10 

1.16 

.17 

1.34 

.08 

T 

.85 

.01 

CHISOS  BASIN 

1.30 

.03   .03 

.03 

.11 

.52 

.10   T 

T 

.48 

T 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.8! 

.13 

.35 

T 

.19 

.07 

T 

.08 

T 

CRANE 

1.61 

.26 

.32 

.10 

.22 

.68 

.03 

DRYDEN 

3.2( 

.98 

.64 

.09 

.69 

1.3a 

EL  PASO  WSO              R 

.96 

T 

.03 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.78 

.10   .01 

FABENS 

.30 

T 

.12 

.04 

.08   T 

T 

.06 

FORT  OAVIS 

2. 74 

.06 

.32 

.40 

.11 

.20  1.04 

.61 

FORT  HANCOCK 

- 

- 

- 

... 

. 

- 

> 

. 

... 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

2.19 

.83 

.43 

.34 

.04 

.95 

GIRVIN 

1.74 

T 

T 

.32 

.45 

.79 

.18 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

2.39 

.10 

1.20 

.02 

.20 

.82 

.01 

IMPERIAL 

.9( 

« 

.50 

KENT 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

. 

. 

. 

- 

.    .    > 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

... 

LA  TUNA  I  S 

.07 

T 

T 

.07 

MARATHON 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

HARFA  NO.  2 

3.65 

.79 

.04 

1.01 

.12 

1.62 

.07 

.04 

MENTONE  2  S 

3.48 

.07 

.69 

.22 

2.00 

.50 

HONAHANS 

1.62 

.79 

.60 

.27 

MOUNT  LOCKE 

1.60 

.06 

.01 

.13 

.13 

.26 

.14 

.68 

.07 

.12 

ODESSA 

3.26 

.62 

.36 

.21 

.24 

1.41 

.42 

PANTHER  JUNCTION 

1.08 

T 

.02 

.16 

.66 

.07 

.12 

.03 

PECOS 

1.97 

.26 

.10 

.01 

.44 

.76 

PENWElL  1  SSE 

. 

- 

. 

. 

... 

- 

. 

. 

. 

... 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

PLATA 

2.06 

.15 

.28 

.30 

1.33 

PRESIDIO 

1.62 

.17 

.10 

.08 

.95 

.30 

.02 

RED  BLUFF  DAM 

3.69 

.75 

.02 

.43 

.13  1.35 

1.01 

SALT  FLAT  10  ENE 

1.34 

.12 

.25 

.44 

.45 

.ea 

SANDERSON 

2.31 

.75 

.64 

.09 

.70 

.17 

SHEFFIELD 

3.57 

.89 

.65 

.50 

1.97 

T 

SIERRA  SLANCA 

2.60 

.12 

.29 

.05 

.08 

.85 

.99 

.20  .06 

TOVAH 

1.27 

.16 

.33 

.12 

.50 

.16 

T 

VALENTINE  10  WSW 

1.71 

.55 

.14 

.85 

.17 

VAN  HORN 

1.76 

.01 

T 

.29 

.05 

.01   .28 

.95 

.17 

WINK  FAA  AIRPORT 

3.71 

T 

.44 

.70 

.05 

T    2.23 

.29 

YSLETA 

.51 

.06 

.04 

.04 

.34 

.01 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

3.72 

.09   T 

1.50   .27 

1.86 

AMISTAD  DAM 

4.61 

T 

T 

.29 

.02   .31 

3.79 

.04 

.19   .01] 

BERTRAM  3  ENE 

3.83 

.02 

T 

.03   .60 

T 

.02 

T 

1.29  1.51 

7 

.38 

.02 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

9.17 

.45 

.65 

.73 

,20 

.87 

1.96 

.31 

BLANCO 

2.66 

T 

.22   T 

.20 

.27 

.24   .92 

.40 

.37 

.33 

T     .09   .06 

BLEWETT  i    NW 

3.19 

■  20   T 

.70 

.20 

1.10 

.22 

.20   .53 

BOERNE 

a. 91 

.24   T 

.94 

.13 

.26 

1.26  5.92 

.03 

.21 

.02 

.10       .20 

BRACKETTVILLE 

- 

- 

- 

• 

... 

. 

. 

. 

. 

.    .    ■ 

. 

. 

. 

- 

.     . 

. 

- 

. 

... 

BRADY  2  NNW 

8.50 

.04 

T 

T 

.36 

.19  2.81 

4.60 

T22 

.32 

BURNET 

2.09 

.55 

.30 

.08   .01 

.08 

.93   .08 

.06 

CAMP  WOOD 

1.79 

.22 

.20 

1.10   .05 

.07 

.09 

.10 

CARTA  VALLEY 

1.36 

.23 

.05   .84 

.18 

T 

.06 

CASE  RANCH  3  S 

9.B8 

.a3 

.71 

.36 

1.28  1.63 

1.07 

CASTELL 

3.89 

.25 

1.79  1.20 

.69 

COPE  RANCH 

4.90 

.56 

.48 

.39 

1.12 

1.27 

.72 

COTTONWOOD 

2.J7 

.50 

.19 

1.30 

.30 

.12 

CRIDER  RANCH 

1.20 

• 

. 

«     • 

•     • 

. 

1.20 

DEL  RIO  WSO 

.90 

.01 

.10 

T 

.06   .29 

.03 

T 

T     .02 

.03   T 

OOOlE  (■  NNE 

8.19 

■  la 

.09 

.20 

9.02 

2.43 

.09 

.26 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.45 

,50 

.02   .18 

.52 

.06 

.17 

EDEN  1 

3.14 

.04 

.37 

.45   .83 

1.64 

.01 

ELDORADO  11  NW 

2.26 

.68 

.40 

.70   .50 

ELDORADO  19  SW 

3.99 

.88 

.59 

.10  1.4a 

,9. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SPPTFMAFR 

1971 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

^ 

1 

2 

3 

4  I  5  I  6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13   14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  { 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

F1F6 

7.08 

.03 

.03 

.22 

.57 

2.68 

2.91 

.44 

.20 

FR£DERICKSBURC 

2.38 

.49 

.12 

.07 

1.12 

.36 

.04 

.06 

.03 

.09 

FUNK  RANCH 

S.<>4 

.42 

.61 

.21 

.94 

2.81 

.49 

• 

COLO 

3.69 

.22 

1.05 

.53 

.42 

.40 

.38 

.62 

.07 

H4RPER 

3.2A 

.36 

.20 

.91 

.84 

.05 

.82 

.66 

HUMBLE  PUMP  ST4  5  HNW 

1.9* 

.41 

.62 

.91 

HUNT 

2.74 

.53 

.17 

.31 

.76 

.66 

.11 

HYE 

3.71 

.22 

.24 

.97 

.60 

.62 

1.06 

1 

JIHES  DIVER  RINCH 

1.12 

.08   .17 

.18 

.28 

.15 

.26 

. 

JOHNSON  CITY 

l.«0 

.10   .02 

.19 

.73 

.20 

.16 

• 

JUNCTION 

1.21 

T     T 

.30 

.58 

.11 

.10 

.12 

, 

JUNO 

4.19 

.30 

1.44 

.11 

.52 

1.01 

.73 

.08 

KEHPNER 

2.63 

.28 

.07 

1.04 

1.02 

.19 

.07 

KEKRVILLE 

2.05 

T 

.18 

1.08 

.23 

.40 

.05 

.04 

.07'      I 

LAMPASAS 

2.82 

.27 

.01   .10 

.12 

.40 

1.36 

.22 

.22 

.10 

LANOTRV 

3.89 

1.00 

.74 

.06 

.01 

.96 

1.52 

T 

LEAKEY  NO  2 

- 

- 

• 

- 

.      -      - 

-     »     - 

-     -     - 

-      -      • 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

LLANO 

4.37 

.05   .14 

.21 

1.66 

1.53 

.25 

.18 

.15 

'      . 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.6B 

.27 

.32 

.31 

.05 

.40 

.08 

.14 

.u 

MARCO 

a. 92 

.05 

.34 

1.93 

6.60 

MASON 

3.04 

T 

.20 

.76 

.76 

.83 

.49 

.06J 

MC  CAMEY 

2.09 

.69 

.33 

.20 

.22 

.64 

.01 

1 

MEDINA 

1.79 

.01 

.19 

.61 

.11 

.12 

.33 

.08 

.ul 

MENARO 

3.68 

.18 

T 

.48 

1.15 

.39 

1.35 

.13 

HERTZON 

1.38 

1.04 

.34 

NELSON  RANCH 

2.17 

.45 

.20 

.20 

.07 

.78 

.12 

T 

.29 

.10 

NIX  STORE  1  M 

2.01 

.17 

.50 

.76 

.40 

.09 

.07 

OAK  CREEK  LAKE 

7.9S 

T 

.91 

.24 

T 

2.60 

3.75 

.39 

.06 

OZONA 

6.63 

.33 

.63 

.22 

T 

1.50 

3.50 

.45 

T 

T 

PAINT  ROCK 

S.24 

T 

.28 

.20 

1.50 

1.78 

.88 

.60 

PANOALE 

6.05 

.65 

.60 

.10 

.05 

3.25 

1.46 

RANKIN 

5.B4 

.40 

1.21 

.52 

2.01 

1.30 

.40 

T 

RED  BLUFF  CROSSING 

1.32 

.14 

.13 

.98 

.07 

T 

RICHLAND  SPRINGS 

3.15 

.30 

.90 

.40 

1.05 

.50 

ROBERT  LEE 

5.92 

.33 

.77 

.27 

1.40 

1.05 

2.10 

ROCKSPrINGS 

1.03 

.30 

.15 

.55 

.03 

ROCKSPrINCS  21  SH 

1.31 

.13 

.10 

.29 

.10 

.40 

.09 

.03 

.01 

.16 

ROUND  MOUNTAIN  4  VNW 

3.59 

.21 

.18 

.85 

.72 

.05 

1.38 

.16 

.04 

SABINAL  I  W5M 

2.42 

.12 

.29 

,63 

.06 

.39 

.06 

.23 

.05 

.97 

SAN  ANOELO  DAM 

4.84 

.05 

.71 

.24 

T 

1.44 

2.11 

.29 

SAN  ANGELO  USD           R 

3.59 

T    1.06 

.25 

,60 

1.20 

.47 

T 

.01 

SAN  SABA 

1.45 

.02 

.29 

.94 

,11 

.04 

.05 

SLOAN 

2.84 

T 

.23 

1,35 

.65 

.41 

T 

T 

SONORA 

1.68 

.26 

.26 

,06 

.42 

.62 

.06 

SPICEWOOD  1  S 

3.90 

T 

.07 

.20 

.59 

,30 

.25 

.01 

2.38 

.10 

STERLING  CITY 

7.29 

.19 

.71 

.15 

3.75 

2.15 

.34 

TAYLOR  RANCH 

3.01 

.14 

.15 

1.00 

1.30 

.12 

.20 

.10 

TEAOUE  RANCH 

3.47 

.23 

T 

.13 

1.06 

.97 

.92 

.12 

T 

.04 

TELEGRAPH 

1.49 

.25 

.76 

.21 

.04 

.03 

.20 

UVALDE 

2.26 

.36 

.40 

.02 

.50 

.11 

.64 

.03 

.16 

MATER  VALLEY 

6.60 

1.26 

.64 

.30 

.05 

1.59 

2.06 

.74 

HATER  VALLEY  10  NNE 

5.73 

.16 

.64 

.21 

T 

.97 

2.60 

.95 

.20 

T 

WATSON 

3.23 

.78 

2.40 

.05 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

_ 

ARANSAS  HL  REFUGE 

11.80 

.18 

.07 

4.41  2.93   .3C 

.25  1,35 

.51 

.43 

T 

.07 

.49 

.21 

.60 

JUSTIN  USD               R 

2.13 

.01 

.03 

.74   T 

,14 

T 

.08 

.34 

.55 

.02 

.10 

.12 

T 

6EEVILLE  5  NE 

20.10 

.12 

.03 

.06 

.42  9,30  8.74 

.03   ,02 

.10 

.01 

.10 

.10 

.73 

.04 

.03 

.04 

.02 

.02 

.19 

BLUE 

4.92 

.19 

.01 

1.65 

.10 

.03   .96 

.11 

.09 

1.47 

.20 

.03 

T 

.16 

BRENHAM 

3.66 

.02 

.52 

.04 

.04   .09 

.36  1.37   .05 

.33 

.45 

.10 

.04 

.16 

.15 

BULVEROE 

3.78 

.40 

.09 

.06 

1,42 

.11 

.95 

.21 

.03 

.38 

.03 

.10 

CALDWELL 

4.70 

T 

1.50 

.56 

.12 

.61   .32 

T 

T 

1.28 

.05 

.01 

T 

.72 

.06 

.09 

CANYON  DAM 

4.55 

.01 

.13 

.54 

.05 

1.34   .07 

.07 

1.23 

.27 

.28 

.01 

.21 

.09 

.29 

. 

CHAPMAN  RANCH 

12.08 

.03 

T 

.36 

.72  2.02  1.0! 

T     .30  2.22 

1.78 

.30 

T 

.12 

.85 

T 

1.96 

.36 

.03 

T 

C160L0  CREEK 

5.88 

3.16  1.15 

.50 

.90 

.30 

.30 

.03 

CLASSENS  RANCH 

3.36 

.10 

.35 

.03  1,60 

.01 

.92 

.13 

.17 

.05 

T 

COLUMBUS 

9.28 

1.37 

.09 

.01   .02 

.36 

1.13  3.85   .26 

.09   .01 

.26 

.68 

.20 

.02 

.03 

.47 

.23 

.01 

.09 

.05 

.01 

• 

CORPUS  CHRISTI 

13.11 

3.96  1.96  l.3f 

.67 

3.65 

.05 

.12 

.90 

.53 

.29 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

12.17 

.07 

T 

.11 

3.74  1.47   .47 

.27   .57 

3.02 

.09 

.01 

.32 

.09 

.94 

.23 

T 

.61 

CUERO  3  E 

12.09 

.76 

4.77  1.63  1.23 

.07 

.78 

.29 

.30 

1.10 

1.14 

DIME  BOX 

2.19 

.22 

.77 

.50 

.03 

.52 

.15 

* 

ORYER  1  NW 

8.83 

T 

T 

.10 

T 

.07 

6,03   .86   .02 

.09 

.96 

.11 

.13 

.02 

T 

.02 

.01 

.19 

.16 

.04 

T 

ELGIN 

3.17 

.30 

.07 

1.15 

.37 

.06 

.30 

.90 

T 

T 

T 

T 

T 

• 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.13 

.37 

1.50 

.10 

.08 

1.00 

T 

T 

T 

T 

.06 

.90 

.90 

FALLS  CITY  4  WSW 

7.46 

.09  3.13  2.18 

T          T 

.38 

.16 

T 

.07 

.21 

.33 

.10 

T 

.12 

T 

.67 

FEDOR 

3.87 

.13 

1.37 

.27 

.21 

1.89 

FISCHERS  STORE 

4,50 

1.04 

1.05   .08 

.16 

.60 

.29 

.25 

.80 

.25 

FLATONIA  2  W 

9.45 

1.70 

.52  3,83   .36 

.28 

1.38 

.23 

.79 

.12 

.17 

.06 

•  05 

FLDRESVILLE 

1.66 

.82 

.41 

.26 

.15 

GIDDINGS 

4.31 

.17 

.33 

.15 

.12  1.18   .23 

.68 

1.16 

.02 

T 

.25 

GOLIAD 

16.19 

.03 

.03 

3.16  5.56  2.52 

.07   ,75 

3.03 

.15 

.08 

.01 

T 

T 

T 

.43 

.16 

,16 

GOLIAD  1  5E 

18.50 

.25 

10.75  3.50 

.75 

1.00 

1.00 

.20 

.50 

.55 

GONZALES 

4.99 

.12 

.43 

.02 

.16 

.26  2.16   .28 

.09 

.90 

.19 

.04 

.20 

T 

.12 

HALLETTSVILLE 

9.46 

.32 

.09 

T 

3.50  4,00 

.15 

.90 

.13 

.12 

T 

.10 

T 

.12 

.03 

T 

HONDO 

1.68 

,37   T 

T 

.18 

.62 

.10 

.07 

.06 

T 

.28 

JEODO  2  NNE 

6.98 

.03 

.05 

.05 

T    3.37   .25 

.01 

.20 

.10 

.06 

T 

.05 

T 

T 

1.88 

.45 

.38 

T 

.10 

KARNES  CITY 

7.16 

1.40  2,03  1.38 

.66 

.90 

.39 

.10 

.34 

KENEDY 

11. S7 

1.58  3.90  1.65 

T          ,69 

T 

.38 

.64 

.28 

.50 

.90 

.30 

.95 

KINGSVILLE 

10.42 

.36  3.44  1.58 

.03       1.00 

1.25 

.50 

.36 

.12 

.90 

,47 

.81 

LA  GRANGE 

5.57 

.18 

.85 

.24 

.26 

.35  1.64   .13 

,22 

.69 

.11 

T 

.29 

.02 

.52 

.07 

LEXINGTON 

4.22 

.72 

T 

.06 

.05  1.44 

.07 

T 

.05 

T 

1.57 

.07 

.09 

.10 

LDCKHART  2  NW 

3.86 

.63 

.12  1.98 

.11 

.40 

.45 

.04 

.03 

.10 

LULING 

8.43 

T 

.06 

.03 

.16  5.16   .22 

.41 

.63 

.05 

.04 

.04 

1.28 

.03 

.01 

.17 

HATHIS 

21.74 

.32 

7.7311.55 

.11   .46   ,14 

.02 

.18 

.30 

T 

.03 

.50 

.07 

.09 

.26 

NATALIA 

3.63 

,15  1.61   .16 

.02 

.10 

1.02 

.03 

.03 

.01 

.16 

.03 

.06 

.23 

NEW  BRAUNFELS 

4.37 

.14 

2.36   ,03 

.20 

.09 

1.06 

.22 

.05 

.05 

.14 

.03 

NIXON 

6.62 

.10 

.07 

3.41   ,89   .42 

,11 

.66 

.17 

.09 

.04 

.28 

.01 

.36 

.19 

.02 

POST  OAK  SCHOOL 

2.23 

.10 

.02 

1.05 

.42 

.06 

.24 

.32 

RED  ROCK 

6.40 

.40 

2.50   .10 

1.75 

.75 

.60 

.20 

.10 

T 

REFUGIO 

26.30 

.10 

.04 

4.3613.07  2.43 

T     .13   ,76 

1.71 

2.23 

T 

.40 

.65 

.04 

.38 

T 

T 

T 

RICARDO 

7.99 

.44 

2,44   .50 

1,00 

.38 

.47 

.26 

.30 

.68 

.76 

.54 

.20 

. 

RIOMEDINA  2  N 

3.33 

.74 

1.10 

.50 

.26 

.43 

.26 

ROBSTDWN 

20.48 

T 

.12 

.06 

.2310.25  3.46 

,36 

.12 

1.67 

.34 

.33 

.46 

T 

.42 

1.12 

.13 

.58 

.52 

.11 

RDCKPDRT 

19.48 

2.32 

.10 

.28 

4.31  3.30  1.49 

.15  2.43 

1.55 

2.77 

.04 

.01 

.14 

.10 

.45 

.04 

RUNGE 

9.69 

.60 

3.86  1.95  2.50 

.43 

.20 

.12 

T 

.31 

.26 

.10 

.20 

, 

SAN  ANTONIO  WSO          R 

4.57 

.38 

T 

.10 

1.66   .13 

,13 

.09 

.53 

.71 

T 

T 

.02 

.33 

T 

.28 

.01 

SAN  MARCOS 

4.29 

.16 

.04 

.61  2.71 

.02 

.08 

.06 

.74 

.12 

.30 

.02 

.01 

.62 

. 

SCHULENBURG 

6.28 

.11 

.31 

.09 

.51  3.45   .42 

.17 

.72 

.02 

T 

.29 

.07 

.09 

.03 

T 

. 

SEALY 

9.53 

.23 

1.07 

.06   .07 

4.30   ,31   .46 

.54 

1.90 

.13 

.23 

.17 

.06 

• 

SEGUIN 

7.46 

.02 

4.10  1,60 

T 

.15 

T 

T 

.19 

.51 

.11 

.92 

T 

.10 

T 

T 

T 

SINTON 

19.24 

.06 

.05 

1.7510.20  2.56 

.15   T     .30 

1.55 

1.12 

T 

.08 

.12 

.04 

.80 

.01 

.40 

.05 

* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


13       14       IS 


16      17       18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


SMITHVULE 
SOMERVIUE  DAM 
SPEAKS 

SPRING  BRANCH 
HAELDER  7  SSH 

WASHINGTON  STATE  PARK 
WEtOER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 
YORKTOWN 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANCLETON  2  H 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUHONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  I  SW 

OANEVANC  2  SE 

EDNA  HWY  99  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  Nw 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTDN-INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMPORT 
PORT  ARTHUR  WSO 
PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOHBALL 


WSO 


ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
SENAVIOES  NO.  2 
BIG  HELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAN 

FALFURrIAS 
FOHLERTON 
FREER 

FRIG  TOWN 
GEORGE  WEST 

HEBBRDNVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

TUOEN 

WHITSETT    2    SW 
ZAPATA 


BROWNSVILLE    WSO 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC     ALLEN    FAA    AP 

HC    COOK 

MERCEDES    6    SSE 
MISSION    A    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 

WESlACO    2    E 


3.45 
9.3 
3.5* 


11. 0« 
10.97 


.19 
.3t 


2.60       .39 

1,A9      .10 

.05    2,9A 

1.17      T 

.97    9.77    J. 35 
3.90   2. AS 

.98    9.B1    1.94 


S.40  1.4B       .39 

2.17  1.40       .39 

4. 50  .95 

3.00  2.62 

7.40  1.45 


1.80 

T 

T 

1.32 

1.23 

.39 

.92 

.58 

.14 

1.43 

1.02 

.11 

.09 


10.67 

■  21 

1.41 

13.27 

1.02 

.14 

10.59 

.33 

.48 

10.21 

.80 

5.17 

T 

7.36 

T 

10.27 

.56 

T 

11.14 

.15 

9.72 

I.IB 

.12 

7.88 

.47 

.08 

7.97 

7.9e 

7.26 

T 

.01 

.47      T  .31 

.22       .20    1.01 
.51    1.52 

.05 


.06       .37       .02 
.04    1.25 
.29 
.08       ,42 


77 

4.25 

ec 

T 

70 

.06 

70 

.20 

0! 

11 

1.30 

07 

.30 

82 

.77 

56 

.86 

73 

.50 

39 

35 

.10 

39 

03 

.08 

63 

.08 

.32      .09 

T 

.28      T 


.49       .49 

.36  ,39 
2.96  2.29 
1.62    1.90       .97 

3.98  l.U 

.86    4.28    1.04 

4.64  3.06 
9,20       .98 

.79  .91 
1.95       .16 

2.65  .52 

2.99  1,78 
4.75  ,99 
2.73  2,77 
4,20       ,89 

3,91  ,70  ,07 
3,24  ,79 
2,61  ,81 
2,90  2,71  .36 
1,29    1,2B 

1,45    1.28 

.80       .27       ,14 
3.24    5.90 
3.85    2.03       .82 

.33       .07       .27 


.05 

,92 

2,19 

,70 


1,19 
.38 


1.70 

2.94 

1.9B 
1.91 
1,87 
1,29 


.07 


.09 


18.99 
9,98 
1,91 

22,76 
4,78 


9.83 

2.80    5.60 

3.28  7.00    1.59 

.64  ,01 

2,95  7.31 

,58  2,60    4.15 

2.61  2.10       .94 

3.18  l.TB       ,29 

4.69  2,66    1.14 

1.34  ,99 


1,1012.1 

2,00       ,7! 

.12       ,4« 

19,20 


•  49 
T 

.68 
2,39 


1,69 

.08 

.27    1.79 

.51 
.11 


,70  1,09 
,00  1.20 
,06    1,82 


,10       ,50    2,31 


1,10 
,92 
,19 

3,25 


.09 

.11 

2.00 

.33 

.29 

.16 

T 

.49 

7,36 
7,00 

13.31 
2,95 

12,95 

16,58 
4.44 
27.89 


2,00  2, 
1.79  2, 
2,15  7, 
,60  , 
3,29    7.601      ,02       ,02 


,60    9. 

.90    1.47    1, 

.7821. 


.03       .10       .60 


7.93 
8.40 
9.73 

6.09 
6.69 

11.48 


1.03 

2.90    1 

.07 


.03    3,39  4.29 

,02    1,88  3. 

2,79  2. 

1.87  1. 


.48  1.46 

.64  .03 

.23 

.92  3.76 

.40  T 


.09 


10.78 

8,05 
9.42 
8,88 

14,02 
5.51 
13.1 
13.96 
8.45 


.67    1.47       .87 


.90  .94  2,22 

,92  2,28  ,39 

,89  2,12  ,93 

,13  .68  1,18 

.41  1.37  1.13 

.48  1,28 

.80  .63  .81 

.17  1.00  .66 


.66 
.29 
.63 
.61 


A 

11 

1.58 

05 

.40 

5 

54 

.38 

5 

40 

.39 

1 

40 

1.52 

4 

02 

.36 

2.00      .47 
.30 
T  T  .33 


.77      T 

.06 

.48 

.48       .65       .09 


.03 
.01 

.18 
.03 

T 

.13 

.02 

,06 

.01 

.59 

T 

,06 

.09 
.20 

.38 

.03 

.08 

.19 
.05 

.17 
.13 


.20      .22       .10 


.37 
.38 


.62 

.23 

15 

.01 

04 

.16 

03 

.21 

.15 

10 

.08 

.0: 

06 

.20 

.02 

1.30    1.50 

.60       .05 
.27 

.60 
.07 

.01 


T  .23 

,22      ,06 

,13      ,36 

T  ,02 

,50 

.07       .01       .13 


.19 
.70 


2.23       .19       .03       .03 


1.40      .22 
.31       .42 

.43       .38 


.92 

.12 

.89 

.07 

.44 

.59 

l.U 

1.36 

.92 

.60 

.11 

.58 

T 

.5! 

.07 

.04 

.5( 

.56 

.31 

.41 
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UI 

\IL 

I 

It 

MJ 

■'tLi 

tlA 

lU 

ttt 

& 

TEXAS 

SEPTEM6E|i 

1971 

Slalion 

Day 

of  Month 

S. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

«     •     * 
HIGH  PLAINS         01 

iMARlLLO  HSD 

MAX 
MIN 

SB 
66 

88 
6! 

89 
68 

84 
64 

88 
49 

9! 
60 

94 
65 

83 
66 

87 
56 

93 
62 

90 
60 

94 
58 

92 
60 

90 
61 

76 
54 

73 
51 

58 
42 

44 
40 

53 
41 

71 
39 

72 
46 

49 
43 

58 
48 

75 
50 

83 
59 

87 
59 

64 
61 

60 
65 

73 
63 

78,6 
55.5 

SNDREWS 

MAX 

Mm 

SI 
6* 

90 
62 

91 
63 

93 

72 

94 
69 

95 
65 

94 
64 

94 
69 

92 

68 

89 
62 

68 
63 

90 
59 

90 
59 

91 
62 

91 
61 

90 
59 

69 
69 

63 

43 

55 

45 

71 
43 

77 
48 

72 

50 

60 
51 

78 
59 

86 
65 

86 
65 

87 
67 

87 
66 

79 
65 

84.4 
60.3 

dlQ  SPRING 

MAX 

MIN 

90 

6e 

88 
62 

90 
69 

90 
70 

95 
72 

95 

72 

97 
71 

96 

72 

94 
71 

89 
65 

89 
64 

69 
63 

90 
60 

90 
60 

87 
62 

81 
62 

91 
62 

70 
60 

52 

47 

59 

43 

73 
44 

74 
64 

56 
63 

64 
53 

?9 
54 

ee 

67 

86 
68 

84 
66 

61 
66 

82. B 
61.4 

BURGER  3  W 

MAX 

MIN 

9* 
6P 

93 

67 

91 
70 

86 
62 

90 
57 

98 
61 

99 
68 

95 
63 

92 
58 

93 
67 

93 
64 

92 
02 

99 
60 

69 
65 

80 
55 

72 
54 

63 
44 

47 
40 

60 
42 

72 
43 

74 
46 

51 
43 

59 
44 

78 
54 

66 

60 

68 
62 

87 
64 

82 
62 

78 
64 

61.4 
57.1 

8R1VU 

MAX 

MIN 

93 

60 

91 
58 

89 
60 

88 
59 

86 
50 

94 
53 

94 
63 

64 
61 

67 
56 

94 
54 

90 
58 

93 
55 

91 
56 

90 
58 

79 
54 

74 
42 

65 
43 

44 
36 

59 
34 

74 
38 

70 
43 

52 

41 

60 
45 

60 
46 

65 
49 

65 
50 

86 
60 

65 
67 

80 
58 

60.2 

51.5 

8ROWNFIEL0  NO  2 

MAX 

Mm 

8P 
61 

87 
62 

88 
61 

92 
66 

94 
65 

95 
65 

93 
63 

93 
64 

93 

63 

88 
60 

88 
58 

66 
58 

90 
57 

91 
56 

94 
56 

87 
54 

65 
54 

60 
44 

47 
43 

69 

41 

72 
39 

69 

48 

52 

47 

61 
51 

76 
57 

87 
63 

88 
64 

65 
64 

80 
63 

81.4 
56. S 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

94 
6B 

93 

o4 

92 
72 

90 
66 

93 
63 

101 
58 

102 

70 

100 

70 

98 
68 

96 
63 

95 
61 

98 
59 

97 
63 

96 
58 

75 
55 

78 
43 

76 
44 

65 
44 

65 
42 

74 
49 

69 

45 

71 
48 

69 

46 

60 
50 

80 
53 

89 
59 

89 
68 

90 
66 

87 
62 

69 
63 

89,9 

57,7 

CANYUN 

MAX 

Mm 

87 
6* 

87 
64 

86 
66 

86 
67 

83 
54 

94 

57 

93 
65 

91 
66 

89 
57 

91 
61 

90 
56 

93 
58 

91 
59 

90 
59 

65 
54 

77 
53 

75 
45 

49 
40 

57 
42 

73 
42 

73 
45 

70 
45 

49 
44 

59 
48 

77 

51 

89 
59 

66 
59 

86 
61 

85 
65 

80 
63 

80,7 
55,7 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

92 

64 

92 
63 

91 
63 

93 
58 

84 
52 

94 
52 

95 

54 

96 
62 

82 

54 

90 
53 

96 
63 

93 
62 

96 
59 

94 
59 

64 
51 

76 
50 

67 
44 

46 
37 

45 
39 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

89 

67 

38 
66 

87 
66 

89 

70 

91 
57 

96 
64 

95 
66 

88 
57 

69 
57 

91 
58 

90 
58 

96 

60 

95 

60 

95 

55 

78 
51 

76 

49 

49 
40 

47 
41 

61 
42 

72 
42 

70 
43 

63 

44 

51 

44 

58 

50 

77 
52 

89 
60 

67 
56 

64 
62 

BO 
62 

79,6 
55,1 

CR0S1YT0N 

MAX 

Mm 

89 
64 

87 
63 

89 
64 

88 
67 

94 
69 

94 
68 

94 
66 

96 
66 

92 

63 

84 
64 

65 
61 

85 
60 

69 
59 

91 
59 

91 
58 

80 
67 

84 
52 

58 
42 

48 
43 

57 
42 

71 
42 

72 
46 

62 

46 

54 
48 

61 
51 

75 
57 

89 
65 

66 
65 

34 
65 

82 
65 

80,2 
58.0 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 

66 

91 
66 

90 
66 

80 
56 

86 
52 

93 
52 

95 
62 

78 
61 

87 
57 

90 
59 

89 
59 

88 
58 

91 
62 

77 
60 

72 
50 

63 

49 

58 
38 

44 
37 

59 
38 

74 
38 

53 
45 

48 
42 

64 
43 

58 
48 

60 
49 

85 
69 

86 
50 

67 
99 

63 
62 

60 
60 

77.2 
62.8 

OIUMITT 

MAX 

Mm 

89 
60 

89 

61 

SB 
61 

85 
64 

68 
52 

91 
52 

93 
60 

94 
60 

86 
55 

90 
65 

92 
56 

89 
56 

92 
55 

94 
55 

95 
54 

79 
50 

80 
47 

49 
39 

44 
39 

61 
38 

73 
40 

79 
44 

52 

42 

49 
42 

59 
48 

74 
50 

83 
65 

87 
60 

69 
62 

79 
60 

79.3 
52.4 

DUMAS 

MAX 

Mm 

93 
66 

92 
67 

91 
67 

92 
58 

83 
53 

89 
53 

97 
61 

98 

64 

79 
55 

90 
56 

94 
64 

93 
63 

94 
55 

94 
55 

81 
54 

75 
51 

65 
44 

46 
37 

45 
39 

60 
41 

74 
43 

66 

44 

47 
43 

53 

44 

59 
49 

79 
51 

89 
57 

68 
57 

68 
62 

81 
61 

79.0 
53.8 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

87 
60 

87 
5! 

86 
58 

87 
59 

93 
61 

84 
63 

95 
66 

95 
66 

94 
62 

85 
63 

89 
61 

91 
61 

92 
58 

92 
57 

80 
55 

82 
52 

72 
43 

48 
41 

53 

41 

61 
42 

71 
47 

70 
47 

61 

41 

56 
60 

75 
56 

86 
59 

89 
69 

66 
64 

79 
54 

79.9 

54.9 

follett 

MAX 

Mm 

94 
70 

94 
65 

92 
67 

90 
66 

87 
66 

95 
63 

100 
62 

100 
68 

91 
56 

91 
60 

99 
65 

99 
63 

100 
61 

96 
69 

90 
56 

76 
51 

70 
46 

53 
42 

50 
43 

65 
42 

75 
49 

72 
46 

49 
45 

57 
47 

58 
50 

80 
57 

88 
60 

90 
63 

91 
66 

33 
66 

62.6 

57,4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

89 
61 

BB 
60 

87 
60 

85 
64 

89 
55 

90 
57 

94 
62 

92 
62 

65 
57 

88 
57 

91 
58 

89 

57 

92 

56 

92 

56 

92 
52 

78 
50 

79 

47 

48 
38 

43 
38 

60 

40 

74 

40 

76 

44 

43 
42 

60 
42 

60 
49 

7^ 
52 

64 
64 

67 
56 

87 
56 

BO 
62 

79,1 
62,6 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

89 
63 

SB 
65 

90 
67 

90 
69 

94 
69 

95 
66 

96 
66 

97 
64 

92 

65 

93 
61 

91 
61 

90 
59 

92 
60 

92 
52 

91 
60 

91 
58 

92 
58 

69 
49 

50 
46 

55 

38 

72 
38 

78 
60 

70 
56 

59 
55 

72 
54 

81 
60 

67 
66 

87 
66 

83 
65 

60 
69 

63.5 
59,0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

97 
69 

95 
65 

95 

67 

91 
58 

93 
55 

102 

50 

101 
65 

64 
64 

95 
53 

99 
61 

100 
60 

96 
57 

98 
54 

96 
62 

63 
53 

78 
52 

69 
43 

47 
40 

64 
39 

78 
38 

76 
46 

72 
42 

57 

45 

57 
50 

82 

51 

87 
52 

91 
56 

90 
62 

89 
63 

83 
64 

84.8 
54.5 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

88 
60 

87 
63 

87 
60 

84 
60 

88 
52 

38 
49 

92 

54 

92 
59 

63 
55 

88 
55 

92 
57 

89 

55 

92 

54 

92 
55 

69 
55 

78 
52 

78 
47 

48 
39 

49 
39 

58 
39 

73 
40 

73 
45 

49 
41 

50 
41 

59 

48 

76 
48 

83 
59 

68 
55 

85 
59 

76 
61 

76.9 
61.7 

LAMESA  I  SSE 

MAX 

Mm 

91 
64 

92 
64 

91 
68 

96 
68 

96 
69 

99 

65 

94 

70 

95 
65 

92 

64 

90 
63 

88 
61 

92 

61 

95 
54 

94 
56 

90 
58 

92 

58 

72 
46 

49 
46 

54 

40 

59 

48 

78 
55 

74 
51 

76 
42 

62 

43 

79 
57 

88 
64 

66 
67 

64 
67 

61 
66 

76 
64 

63.5 
59,0 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

88 
60 

37 
62 

88 
62 

90 
64 

92 
65 

93 

61 

93 
59 

94 
59 

92 
62 

67 
60 

90 
59 

67 
57 

90 
56 

92 
53 

93 
53 

84 
56 

86 
53 

67 
42 

47 
42 

63 
38 

72 
39 

75 
47 

66 
46 

62 
46 

60 
50 

77 
59 

86 
56 

86 
65 

67 
65 

80 
63 

60,8 
55.2 

LIPSCDM8 

MAX 

Mm 

95 
66 

95 

65 

95 
65 

92 

72 

94 

70 

94 
55 

101 
55 

100 
60 

90 
55 

96 
55 

95 
58 

96 
59 

100 
59 

97 
59 

91 
56 

77 
51 

6B 
49 

53 
43 

51 
43 

69 
40 

75 
43 

72 
43 

55 

46 

65 

46 

60 
50 

80 
55 

89 

60 

90 
61 

91 
64 

B3 
63 

63,3 
69,4 

LITTLEFIElD  ND.  2 

MAX 

Mm 

88 
59 

87 
61 

88 
62 

88 
66 

69 
58 

92 
64 

95 
61 

93 
61 

92 
60 

65 
60 

89 
61 

63 
59 

91 
60 

91 
56 

92 

56 

82 
53 

89 
53 

55 

41 

46 
41 

54 
40 

71 
40 

74 
46 

62 

45 

51 

49 

60 
50 

77 
50 

66 

61 

87 
64 

35 
63 

81 
63 

80.1 
55,4 

LUBBUCK  WSO 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
66 

90 
69 

92 
71 

93 
66 

96 
68 

95 
67 

93 
65 

66 
65 

90 
60 

90 
60 

93 
60 

93 
59 

93 
55 

82 
59 

87 
56 

68 

49 

49 
43 

57 
44 

72 
41 

74 
46 

66 
51 

62 
49 

61 
51 

76 
58 

87 
66 

67 
67 

86 
68 

81 
66 

79 
66 

81.6 
99.1 

rtC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

89 
66 

90 
63 

90 
71 

82 
56 

95 
53 

98 
67 

98 
69 

91 
60 

91 
66 

94 
64 

92 
64 

96 

64 

96 
66 

96 
58 

80 
57 

75 

43 

68 
37 

47 
42 

59 
44 

61 
49 

73 
49 

76 
46 

52 

46 

69 

61 

76 
57 

82 
69 

69 

66 

66 
69 

83 
66 

78 
67 

81.4 
58.1 

MIAMI 

MAX 

Mm 

93 
66 

91 
67 

91 
67 

90 
70 

85 
61 

93 
53 

100 
55 

98 
67 

89 
57 

92 
57 

95 

59 

93 
57 

97 
60 

97 
60 

95 

57 

78 
55 

70 
46 

50 
42 

49 
43 

62 
41 

73 
40 

71 
46 

55 

49 

52 

45 

59 
50 

78 
53 

87 
62 

89 
64 

88 
65 

63 
65 

61,4 
55,8 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

89 
63 

90 
64 

91 
65 

91 
68 

94 
68 

95 
65 

95 
67 

95 
66 

90 
66 

90 
63 

88 
61 

91 
60 

90 
58 

90 
59 

89 
60 

92 
61 

76 
56 

56 
47 

64 
46 

72 
42 

78 
49 

77 
60 

61 
62 

69 
62 

79 
59 

86 
65 

86 
63 

63 
67 

79 
65 

73 
65 

63.0 
60,1 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
65 

92 
67 

92 

71 

95 
68 

98 
65 

97 
65 

96 
63 

93 
68 

92 
62 

89 
60 

94 
56 

92 
56 

91 
57 

90 
61 

93 

61 

87 
59 

59 
47 

56 

46 

73 
39 

76 
50 

77 
64 

74 
53 

64 
52 

79 
59 

68 
66 

88 
63 

89 
67 

80 
66 

86 
66 

85.3 
60.4 

HDRtON 

MAX 

Mm 

87 
59 

86 
59 

87 
59 

85 
59 

88 
58 

83 
58 

91 

60 

90 
59 

66 
61 

86 
58 

68 
58 

66 
58 

88 
57 

68 
55 

90 
58 

81 
53 

65 
53 

56 
40 

49 

40 

64 
41 

72 
40 

79 
46 

61 
44 

50 
44 

60 
49 

77 
64 

85 
58 

66 
62 

85 
63 

79 
62 

79.0 
64.2 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

89 
59 

87 
62 

SB 
61 

84 
63 

68 
54 

88 
54 

92 
58 

91 
61 

67 
58 

88 
57 

90 
57 

86 
55 

89 
59 

92 
53 

93 
55 

79 
50 

81 
49 

51 
39 

45 
39 

68 
36 

73 
36 

75 
46 

54 
43 

50 
43 

60 
49 

77 
53 

65 

58 

68 
60 

35 
61 

SO 
63 

79.1 
62.9 

GLTON 

MAX 

Mm 

PAHPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

90 
56 

87 
65 

88 
64 

89 
62 

63 
61 

91 
64 

97 
66 

97 
68 

67 
58 

90 
53 

95 
60 

93 

61 

98 

61 

99 

59 

93 

56 

70 
45 

48 
40 

46 

41 

72 
46 

71 
46 

51 
43 

61 
44 

58 
48 

76 
65 

69 
63 

66 

64 

86 

63 

BO 
63 

79.7 
56,2 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

90 
67 

88 
64 

B9 
70 

86 
64 

91 
52 

97 
59 

96 
67 

92 
64 

91 
56 

94 
60 

92 
59 

97 
57 

94 
59 

92 

60 

84 
54 

65 
45 

47 
40 

62 

40 

70 
45 

64 
44 

60 
43 

59 
49 

78 
51 

84 
59 

87 
60 

85 
62 

80 
64 

7B 
63 

81.1 
55.5 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

96 

67 

95 
66 

93 
66 

96 
60 

86 

57 

92 
5S 

99 
55 

101 
64 

68 
50 

90 
51 

96 
61 

97 
59 

102 
55 

95 
55 

93 
55 

68 

46 

51 
41 

46 
40 

70 
38 

70 
49 

47 
44 

64 

44 

59 

49 

76 
49 

67 
56 

91 
66 

90 
62 

69 
64 

82.1 
53.3 

PLAINS 

MAX 

Mm 

89 
60 

88 
59 

88 
60 

90 
64 

91 

64 

93 

64 

92 

59 

92 
59 

93 
63 

87 
60 

90 
60 

67 

57 

91 
67 

90 
55 

91 
66 

86 
56 

60 
42 

47 
42 

72 
42 

76 
47 

67 
47 

53 

47 

60 
51 

76 
55 

89 
62 

67 
64 

86 
65 

60 
63 

61.1 
59.9 

plainview 

MAX 

Mm 

89 
64 

38 
64 

SB 
64 

89 
69 

90 
67 

93 
63 

95 
65 

95 
66 

92 
62 

88 
63 

90 
63 

90 
64 

93 
62 

94 
59 

94 
56 

82 
93 

82 
60 

63 

41 

47 
43 

60 
40 

73 
45 

74 
54 

68 
45 

61 
45 

62 

48 

77 
56 

69 
61 

69 
64 

85 
65 

61 
63 

61.0 
57.5 

S««  Rei»i«Qc»  Nolvt  Following  SUtloo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEWBEH    1971 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


25   26   27   28 


SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STBATFORO 

SUNRAV  I.  SH 

TAHQKA 

TULIA 

VECA 

WALCOTT 

•      *      t 
LOW  ROLLINC  PLAINS  02 
ABILENE  WSO 
ANSON 

ASPERHONT  2  SSM 
BALLINCER  1  SH 
CHILDRESS  FA4  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  Cllr 
DICKENS 
GAIL 
CUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 
J4VTDN 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNOAV 
PADUCAH 
POST 

9UANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KSVP 
SNVOER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  mSh 
VERNON 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


93   92 
63   62 


86   89 
63   63 


95   91 

70   69 


92   92 
62   6« 


9*   9* 
67   66 


87   86 
62   63 


90  ea 

61   61 


88   86 
96   61 


89   90 
67   70 


90   91 
68   71 


89   89 
69   66 


89   89 
6*   69 


91   91 
68   68 


92   87 
64   6* 


6*   70   70 


91   90 
66   69 


89   89 
69   69 


90 
68 


90  91  9* 

69  64  70 

90  90  90 

66  66  66 


89 
69 


86   89 
68   69 


90 
69 


91   91 
66   69 


86   86 

67   64 


92   94 
69   69 


99   96 
68   64 


91   92 
98   97 


69   98 
99   69 


79   89 
51   91 


99   97 
52   99 


93   93 

67   67 


87   89 
46   48 


90   94 
54   62 


99   96 
74   71 


99   97 
72   74 


93   94 
72   71 


92   92 

70   69 


99   96 
70   70 


89   94 
63   63 


96   96 
70   68 


94   93 

67   66 


94   99 

72   70 


99   95 

71   70 


99   96 

73   70 


93   93 
70   71 


96   97 
69   73 


92   98 
69   69 


99   97 
69   69 


93   99 

72   64 


99   96 
71   71 


97   99 

70   70 


93   92 
72   68 


94   95 
72   69 


94   96 

70   70 


99  100 
66   62 


92   92 
70   68 


94   97 
72   72 


98   96 
69   69 


99   97 
66   73 


96   98 
62   63 


94   90 
64   62 


96   88 

64   94 


96   79 
63   54 


98   90 
63   54 


93   91 
64   64 


95   91 
63   60 


93   82 

62   54 


93   87 
93   98 


97   93   88 
71   71   68 


96   95 

72   71 


95   95 
70   67 


94   91   89 
65   66   64 


99   93   90 
72   72   65 


98   97 
64   67 


98   96   92 

69   67   67 


98   95   94 
63   67   66 


95   94   94 
71   69   65 


94   93 

70   69 


97   99 
70   66 


97   98   94 
70   71   71 


94   94   90 
72   68   67 


95   96   95 
69   68   67 


100   99  100 
73   73   66 


100  100   96 
66   69   65 


99   97 
66   66 


95   97 
69   70 


70   68   65 


99  101 
71   70 


94   92   88 
70   68   64 


95   93   90 
68   68   69 


96   94   93 
71   70   65 


101  100   95 
71   69   62 


93   93   92 
67   67   70 


99  100   96 
72   71   70 


97   97   94 
71   70   62 


96   97   94 
74   72   72 


94   92 

60   60 


87   90 
60   58 


94   93 

63   61 


89   93 
54   57 


94   93 
60   65 


87   88 
61   62 


90   93 

59   60 


89   93 
94   60 


93   88 
56   55 


83   85 
64   64 


91   93 
66   66 


91   93 
62   59 


88   87 
66   68 


93   89   90 


86 

66 


90   93   94 


92   91 

69   63 


86   97 
66   67 


86   89 
64   65 


92   93 

69   66 


87   86 
61   61 


90   88 
64   63 


91   92 
64   99 


96   98 
66   64 


88   89 
66   62 


93   94 

68   67 


93   92 

56   S7 


95   83   79 
55   64   54 


99   94   78 
58   66   52 


90  91 

59  63 

92  93 

56  63 

92  92 

61  60 

88  86 

53  56 

96  95 
65  69 

97  97 

61  61 

94  92 

63  66 

90  91 

63  57 

92  92 

64  62 

91  92 

60  64 

94  93 

63  58 

92  94 
60  61 

68  90 

60  60 

92  93 

60  60 

99  98 

62  64 

94  97 

64  64 

94  94 

59  57 

93  99 
64  64 

91  92 

60  98 

92  98 

57  60 

88  90 

56  55 

91  91 

57  60 

99  93 

59  69 

100  99 

62  65 

89  89 

60  57 

92  97 

63  63 

97  99 

63  62 

97  96 

63  64 

»  Not««  FoUowlag 

-  298  - 


94   63 
99   44 


78   90 
47   41 


49   59   79 
44   42   43 


89   73   69 
61   91   49 


89   86 

61   94 


88 
60 


82   79 
94   46 


93   89 
62   49 


90   66   71 


88   78 
60   90 


87   89 

99   91 


82   78 
98   48 


86   69 

62   60 


88   86 
60   96 


83   82 
59   49 


99 
66 

SUUOD  Indsx 


89   64 
99   93 


47   59 

41   39 


96   71 
40   40 


67   75 
39   49 


71   76 
44   47 


62   74 
40   41 


74   78 
46   48 


80   80 
43   38 


70   74 
43   46 


71   76 
45   48 


58   72 

40   40 


59   72 

47   45 


72   79 
41   48 


58 

43 


59   72 

42   46 


74   59 

48   43 


96   90 
49   44 


59   59 

44   50 


47   56 
40   45 


53   59 

44   48 


66   52 

49   49 


56   91 
45   44 


45   49 
41   41 


52   49 

41   41 


67   63 
62   }9 


78   65 
62   56 


77   70 
47   55 


74   64 
60   59 


73   97 
49   46 


76   69 
63   64 


78   67 
65   45 


74   66 
59   48 


69   63 

60   50 


79   67 

43   93 


79   72 
49   56 


77   66 
51   61 


76   60 

45   50 


75   61 

45   49 


74   60 
46   46 


75   65 
59   55 


72   65 
47   50 


76   65 
43   50 


76   69 
50   52 


71   63 
61   59 


76   69 
60   93 


76   64 
90   57 


69   63 
50   47 


71   69 
47   53 


77   64 
52   95 


71   53 

51   47 


75   64 
99   91 


62   80 
52   57 


59   75 
49   56 


79   66 
52   59 


59   82 
50   55 


81   89 
53   59 


60   77 
50   55 


56   76 
48   49 


66   82 
46   51 


88   88 

67   70 


87   69 

66   70 


82   89 
60   66 


66   85 
62   67 


90   89 
66   66 


89   90 
65   66 


88   87 
65   68 


82   69 

58   60 


83   89 
61   67 


73   86 
58   67 


79   88 
53   64 


89   89 
64   64 


79   89 
56   66 


79   87 
57   65 


81   90 
60   68 


89   85 
65   68 


87   86 
64   67 


67   99 
67   69 


68  86 

69  66 


89   89 
67   69 


89   66   83 
96   55   60 


69   65 
67   66 


87   §6 
69   69 


84   83 

62   64 


89   60 
66   66 


86   83 
64   64 


86   89 
69   66 


67   64 
64   67 


64   79 
63   6! 


90   89 
64   63 


87   86 
67   68 


84   84 
69   66 


67   83 
64   63 


86   82 

68   66 


89   69 

64   64 


67   89 
64   66 


86   89 
65   69 


65   82 
65   65 


86   87 
57   66 


88   82 
65   64 


87   86 
66   67 


87   82 
64   65 


87   87 
64   66 


65   79 

67   67 


64.8 
57,2 


79.4 
55.1 


82.2 
56.1 


76.6 
51.7 


62.6 
55.4 


60.7 
57.6 


77.6 
51.7 


79.6 

51.0 


63.4 
63.1 


69.3 

63.6 


61.9 
56.6 


85.8 
63.1 


86.0 
60.7 


83.4 

60.2 


62.6 

61.1 


84.9 
59.8 


84.4 
62.3 


82.7 
62.3 


82.9 
99.5 


83.0 
60.9 


69.8 
60.7 


62.8 
60.4 


82.3 
59.3 


83.2 

61.8 


89,6 
59.7 


81.9 
99.7 


84.3 
62.1 


Continued 

UI 

\\.L 

I 

It 

MJ 

ftJ 

rtA 

lU 

tit 

•b 

TEXAS 

SEPTEMBER  1971 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MELLINCTQM  1  NNW 

MAX 
MIN 

WICHITS  F4LLS  W50 

MAX 

MIN 

92 

69 

92 
67 

95 

71 

98 
69 

96 
69 

99 

74 

97 

74 

95 

71 

93 
74 

94 
70 

97 
68 

95 
62 

97 
63 

97 
66 

95 
69 

88 
61 

72 
58 

62 
52 

57 
50 

72 
45 

77 
49 

69 
57 

64 
58 

67 
39 

83 
64 

91 
69 

93 

71 

86 
72 

86 

70 

86 
69 

86.2 
64,7 

WINTERS  1  NNE 

•     *     • 

MAX 

MIN 

as 

62 

89 

65 

91 
69 

91 
69 

91 
68 

95 
65 

95 

66 

96 
67 

93 

66 

91 
65 

87 
65 

89 

63 

89 
57 

92 

57 

92 

61 

90 
60 

90 
62 

78 
51 

55 
48 

54 
41 

71 
44 

77 
52 

66 

60 

66 
58 

74 
60 

85 
63 

87 
64 

67 
66 

84 
64 

84 
64 

63.9 
60.7 

NORTH  CENTRAL      03 

»IBANY 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
65 

92 
66 

92 
69 

94 
69 

96 
69 

99 
68 

98 
68 

94 
66 

91 
63 

89 
64 

91 
60 

90 
56 

95 
57 

94 
64 

92 
62 

91 
65 

72 
50 

52 
49 

54 

41 

77 
42 

78 
45 

67 
61 

63 
59 

66 
61 

87 
63 

90 
66 

90 
67 

87 
65 

S7 
66 

84.9 
61.0 

ARCHER  CITY 

r<AX 

MIN 

90 
67 

90 
68 

93 
72 

95 
75 

94 
68 

95 
72 

96 
72 

94 
71 

92 
70 

89 
68 

92 
67 

91 
61 

93 

61 

95 
61 

93 
67 

85 
61 

80 
57 

69 
51 

53 
50 

71 
44 

74 
50 

73 
68 

64 
57 

64 
58 

84 
62 

88 
68 

90 
70 

90 
70 

87 
65 

85 
67 

85.0 
63.6 

bardhell  dam 

MAX 

Mm 

92 
65 

89 

67 

91 
68 

91 

74 

93 

74 

95 

72 

97 
71 

94 

70 

94 

70 

92 

71 

87 
72 

91 
67 

95 
67 

95 
68 

95 

65 

92 
68 

90 
64 

90 
65 

80 
55 

66 

47 

75 
48 

78 
58 

71 
64 

74 
65 

86 
66 

66 

71 

89 
72 

89 

71 

90 
68 

90 
65 

87.9 
66.3 

BELTDN  DAM 

MAX 

MIN 

88 
65 

89 
68 

91 
71 

92 

74 

93 

74 

96 
73 

97 
74 

94 

71 

95 

73 

91 

74 

85 
75 

87 
72 

90 
72 

93 
69 

92 
62 

92 

68 

90 
66 

89 
68 

80 
57 

65 
62 

75 
53 

78 
59 

77 
65 

78 
69 

87 
69 

87 

71 

69 
72 

86 

71 

90 
70 

98 
68 

87.5 
68.2 

HENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

91 
66 

89 
67 

89 
69 

91 
74 

93 
69 

95 

70 

98 
72 

95 
70 

94 
69 

92 

70 

85 
69 

93 

66 

94 

66 

95 
68 

96 
66 

92 

67 

87 
63 

86 
62 

63 
54 

59 
44 

73 
50 

78 
55 

67 
62 

68 
64 

82 
65 

84 
70 

68 
71 

88 

71 

88 

71 

88 
68 

86.0 
65.6 

BDNHAM 

MAX 

Mm 

91 
62 

90 
69 

92 

70 

91 
71 

96 

74 

99 
75 

96 
71 

96 
71 

92 

70 

86 

72 

95 
65 

94 
60 

95 
61 

98 
63 

93 

67 

88 
61 

85 
60 

78 
56 

60 
52 

72 
43 

70 
59 

66 
56 

70 
61 

75 
61 

83 
65 

86 
70 

66 
72 

85 

72 

86 
69 

85 
67 

86.0 
64,8 

BOWIE 

MAX 

MIN 

93 

67 

91 
68 

93 
71 

95 
73 

98 

75 

102 
75 

100 
75 

99 
72 

95 
72 

91 

71 

99 
68 

97 
64 

101 
65 

98 
68 

96 
69 

94 
65 

85 

61 

70 
50 

54 

50 

73 
45 

79 
51 

73 
52 

65 

60 

75 
60 

86 
65 

89 
66 

69 

70 

87 
71 

88 
69 

86 
68 

88.0 
66.3 

BDVD 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
67 

92 

67 

92 
68 

93 
69 

97 
69 

99 

72 

97 
72 

96 
67 

95 
67 

92 
66 

93 
65 

95 
63 

96 
60 

96 
60 

94 
66 

81 
60 

81 
56 

60 
54 

56 
41 

74 
41 

78 
50 

65 

58 

68 
60 

81 
63 

83 
68 

66 
68 

90 
69 

91 
70 

92 

70 

86,5 
63,0 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

92 

65 

88 
67 

93 

69 

94 

71 

97 

72 

99 

70 

99 
70 

96 
68 

94 
66 

90 
64 

93 
64 

92 

62 

95 
56 

95 
61 

94 
66 

92 

63 

77 
55 

72 
46 

54 
45 

70 
40 

79 

44 

68 
58 

65 

58 

70 
58 

86 
59 

89 
65 

90 
68 

86 
67 

87 
64 

86 
65 

86,1 
61,5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

95 
6» 

96 
65 

95 
66 

97 
72 

99 
75 

103 
71 

104 
72 

102 
63 

100 
67 

97 
68 

92 
67 

89 
59 

97 
60 

100 
60 

101 
62 

99 
65 

91 
60 

75 
55 

59 

61 

56 

41 

76 
42 

65 
58 

66 

61 

60 
63 

88 
68 

91 
69 

90 
69 

89 
66 

90 
66 

86,8 
62.7 

BROWNHOOD 

MAX 

Mm 

90 
67 

92 

67 

90 
72 

92 
73 

95 

75 

96 
73 

99 

73 

99 
71 

95 
69 

92 
69 

66 

71 

89 
69 

91 
67 

93 
63 

96 
67 

95 
66 

92 

66 

62 
58 

64 
52 

54 
43 

76 
47 

69 

64 

70 
64 

62 
67 

88 
70 

89 
70 

90 

71 

88 
69 

89 
69 

86.8 
65.8 

CAMERON 

MAX 

MIN 

91 

65 

90 
69 

94 
73 

95 
72 

97 
75 

101 
73 

97 
73 

95 

71 

89 
71 

86 

74 

87 
74 

95 
72 

96 

70 

98 

70 

93 
72 

94 
70 

91 
69 

67 
65 

82 

58 

80 
60 

76 
59 

62 

70 

82 
69 

90 
70 

92 

72 

90 
72 

90 
72 

92 

69 

90 
67 

90.1 
69.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

92 
66 

91 
67 

93 

72 

95 

73 

99 

74 

101 
72 

96 
72 

93 
69 

89 
69 

85 
74 

87 
71 

95 

67 

96 
65 

97 
65 

91 
64 

89 
68 

89 
65 

79 
61 

62 
53 

76 
43 

79 
51 

68 
63 

64 
66 

85 

63 

90 
71 

89 

70 

90 

71 

88 
71 

67 
68 

87.7 
66,2 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

91 
65 

90 
65 

92 
6S 

92 

73 

95 
73 

95 
72 

98 
72 

95 

70 

95 

70 

92 

72 

68 
75 

92 
73 

94 
70 

95 
70 

95 

67 

93 
67 

90 
66 

90 
66 

84 
56 

68 
48 

75 
48 

72 
64 

75 
66 

89 
68 

87 
72 

88 
73 

89 

73 

90 
70 

69 
68 

88.4 
67,3 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

90 
70 

88 
72 

92 

72 

93 

77 

97 
77 

100 
78 

96 
78 

95 

76 

91 
74 

86 
77 

93 
74 

95 

67 

95 

71 

96 
72 

92 
72 

90 
72 

86 
67 

75 
59 

64 
54 

75 
50 

77 
59 

74 
67 

86 

67 

86 

71 

91 
75 

92 

75 

91 

75 

91 
73 

89 
72 

87,9 
70,3 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

90 
6* 

90 
69 

92 
71 

92 

75 

96 

76 

97 
74 

97 
73 

97 
70 

95 

70 

88 

72 

94 
69 

94 

64 

92 
62 

97 
62 

97 
66 

97 
60 

85 
61 

75 
57 

61 
54 

71 
49 

76 
50 

67 
62 

72 
61 

80 
67 

87 
70 

88 
72 

87 
72 

87 
71 

87 
67 

86,8 
65.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
66 

94 
76 

92 

74 

95 

76 

97 
73 

95 

74 

94 
72 

94 
70 

88 
70 

93 
70 

93 
64 

95 
65 

97 
64 

94 
66 

91 
68 

87 
62 

77 
57 

59 
53 

72 

46 

78 
61 

68 
63 

78 
63 

63 
69 

88 
72 

68 

72 

87 
72 

88 
70 

67 
69 

86.9 
66.4 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

90 
63 

88 
6* 

87 
69 

93 

70 

95 

71 

98 
72 

98 
72 

97 
69 

94 
68 

91 
69 

64 
68 

87 
67 

92 
66 

95 

67 

95 
64 

93 
65 

90 
68 

66 
59 

61 
51 

55 

44 

73 
44 

67 
62 

66 
62 

81 
65 

66 
69 

68 
69 

86 
69 

85 
67 

85 
67 

65.4 
64.3 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

92 

65 

92 
65 

87 
67 

91 
67 

94 
71 

95 

70 

100 
70 

99 

70 

96 

66 

92 

66 

90 
66 

90 
62 

68 
56 

96 

57 

92 
62 

90 
62 

88 
63 

76 
52 

56 
48 

58 
42 

65 
42 

69 

61 

66 
62 

75 
65 

84 
66 

86 

71 

90 
69 

66 
66 

87 

67 

84.9 
62.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

87 
66 

88 
66 

86 
64 

89 
68 

89 
68 

97 
68 

95 

73 

93 
69 

93 
65 

67 
70 

90 
67 

88 
65 

86 
63 

94 
67 

93 
62 

91 
68 

85 
58 

80 
57 

60 
52 

75 
44 

77 
49 

70 
64 

72 
65 

87 
66 

88 
69 

87 
70 

88 

70 

91 

70 

84 
69 

85.5 
64,5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

90 
66 

89 
68 

92 

70 

92 

74 

95 
75 

97 

74 

95 

73 

93 

71 

91 
72 

85 

75 

90 
73 

93 

68 

94 
68 

95 

70 

91 
65 

69 
69 

89 
66 

79 
62 

66 
55 

74 
47 

76 
66 

72 
64 

64 
67 

85 
68 

88 
73 

68 
74 

89 

73 

86 

70 

87 
67 

86.9 
67.9 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

SB 
67 

68 
69 

92 

74 

93 
76 

94 
76 

96 
75 

94 
75 

93 
73 

91 
71 

85 

75 

93 

71 

94 
66 

94 
66 

95 
66 

91 
67 

89 
66 

88 
64 

72 
57 

64 

61 

73 
46 

77 
52 

71 
65 

80 
65 

87 
71 

90 
73 

90 
72 

91 
73 

90 
71 

89 
69 

86.6 
67.9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
66 

91 
67 

92 

73 

92 
74 

97 
74 

99 

74 

97 
72 

96 
68 

90 
68 

69 
67 

95 
59 

95 
60 

96 
61 

97 
62 

94 
61 

88 
61 

73 
58 

59 
53 

57 
41 

73 
41 

64 
60 

65 
62 

76 
63 

83 
68 

88 
70 

88 

71 

88 
70 

87 
69 

85,5 

63,7 

GATiSVILLE 

MAX 

Mm 

91 
62 

88 
63 

88 
69 

94 

71 

94 

71 

97 

70 

98 
69 

96 

66 

94 
66 

93 
67 

65 
73 

90 
65 

91 
63 

93 

63 

94 
63 

92 

67 

90 
63 

91 
63 

76 
62 

63 

43 

74 
44 

72 
62 

73 
65 

85 
66 

84 

67 

90 
67 

87 
67 

69 
66 

88 
«3 

87.3 

63,7 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

95 
66 

94 
71 

95 

74 

97 
75 

99 
75 

100 
72 

9B 
72 

96 
68 

95 
68 

89 
68 

68 

73 

92 

70 

93 
68 

92 

69 

94 

70 

94 

70 

92 
64 

90 
64 

75 
66 

77 
48 

77 
53 

83 
69 

88 
70 

69 
69 

92 
72 

69 
72 

92 

72 

92 

70 

91 
66 

90,6 
68.0 

Glen  rose  2  W 

MAX 

Mm 

92 
64 

91 
65 

93 
72 

95 

71 

95 
72 

96 

70 

96 
69 

97 
66 

95 
64 

J9 
66 

90 
70 

9! 
62 

96 
62 

97 
66 

94 

60 

99 
59 

92 
59 

85 
56 

60 
52 

80 
40 

82 

43 

68 
63 

84 
65 

66 
67 

90 
69 

91 
69 

91 

70 

90 
68 

90 
6' 

89.1 
63.6 

GOLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

87 
66 

89 
67 

92 

71 

92 
72 

94 
73 

95 
72 

94 
73 

92 
70 

90 
66 

88 
67 

68 
71 

91 
68 

92 

67 

92 

68 

69 
67 

89 

66 

69 
66 

64 
55 

67 
49 

73 
45 

77 
52 

72 
63 

83 
65 

64 
68 

87 
69 

86 

70 

86 
68 

86 
68 

83 
67 

65.8 
65,7 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

91 
66 

92 
67 

90 
70 

92 

74 

95 
72 

98 
71 

100 
72 

100 
69 

95 
69 

93 

68 

89 

67 

92 

61 

92 

60 

95 
59 

96 
63 

95 

65 

90 
62 

71 
54 

54 
51 

54 

41 

74 
43 

66 

61 

64 

61 

69 
62 

87 
63 

90 
71 

90 
71 

88 
68 

88 
68 

65.6 
63.2 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
69 

94 
73 

96 

74 

99 
77 

100 
74 

99 

75 

98 

73 

97 
69 

88 
72 

93 
72 

95 
65 

97 
63 

98 
64 

97 
67 

95 

71 

91 
66 

66 
60 

61 
53 

74 
44 

78 
54 

68 
64 

81 
65 

86 
69 

90 
71 

90 
73 

88 
71 

89 
69 

87 
68 

89.1 
67.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
65 

90 
61 

90 
68 

93 

74 

94 

74 

96 
72 

98 

74 

94 
71 

94 
71 

91 
72 

85 

71 

94 
69 

92 
69 

94 
65 

96 

67 

91 
67 

88 
62 

84 
65 

68 
55 

60 
46 

74 
46 

65 
62 

69 
63 

81 
65 

86 
65 

90 
71 

90 
72 

91 
69 

89 
68 

86.9 
65.7 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

90 
62 

89 
63 

88 
69 

91 
73 

93 

73 

94 

71 

98 
69 

95 
68 

95 
69 

89 
72 

86 
69 

94 
64 

95 

64 

96 
61 

96 
61 

92 

64 

90 
62 

87 
62 

78 
53 

65 
44 

76 
45 

65 

61 

73 
63 

81 
65 

85 
69 

67 
72 

88 

71 

68 
68 

87 
65 

86.9 
64.3 

croesbeck 

MAX 

Mm 

89 
66 

91 
68 

90 
71 

93 
74 

93 
74 

96 

73 

99 
74 

97 
72 

97 
72 

69 
73 

89 
74 

91 
72 

94 

73 

95 
70 

94 
68 

93 

70 

93 
67 

91 
67 

87 
58 

70 
50 

78 
50 

78 
65 

75 
69 

67 
69 

86 
72 

90 
73 

90 
72 

91 
71 

90 
71 

89.1 
68.9 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 
65 

86 
69 

90 

71 

93 

71 

95 

72 

96 
73 

94 
70 

93 
68 

91 
68 

64 

72 

90 
68 

92 

68 

94 
67 

94 
64 

91 
64 

69 
66 

89 
61 

66 
53 

58 

44 

73 
45 

70 
63 

68 

66 

68 
67 

64 
70 

88 

71 

86 
69 

86 
68 

86 
68 

65.9 

65.3 

HENRIETTA 

MAX 

i^m 

90 
65 

92 

69 

92 
67 

98 
69 

95 

71 

96 

70 

95 

71 

95 

72 

92 
70 

91 
69 

91 

67 

93 
59 

90 
60 

91 
60 

93 
66 

90 
60 

70 
52 

53 
51 

54 
44 

54 
44 

70 
44 

50 

63 

58 

62 

59 

70 
60 

83 
63 

88 
69 

89 

69 

86 
68 

85 
68 

82.8 
62.1 
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Conttnuad 

Ul 

\IL 

I 

l£i 

IVIJ 

■'tJ 

rtA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 

SEPTEMBER 

1971 

Stallott 

Day  of  Monlb 

1 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HICO 

MAX 

MIN 

88 
63 

89 
65 

92 
69 

95 

70 

97 
71 

96 
69 

97 
70 

96 
66 

95 
63 

87 
67 

90 
68 

95 
69 

97 
68 

95 

60 

94 
60 

93 
66 

92 

64 

67 
56 

60 
49 

74 
43 

77 
47 

77 
69 

68 

61 

82 

64 

86 
66 

69 

67 

69 
68 

87 
67 

67 
65 

87 
69 

88.0 
63.4 

hillsboro 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
68 

90 
70 

92 

72 

9* 
73 

97 
74 

96 
73 

99 

72 

95 

70 

94 
72 

86 
75 

93 

68 

99 
69 

98 

67 

95 

66 

93 

68 

92 

66 

90 
60 

76 
55 

,  66 

44 

77 
47 

80 
58 

71 
64 

72 
69 

86 
68 

87 

71 

89 

72 

69 
71 

90 
69 

89 
67 

88.3 
66,6 

JtCKSBORD 

MAX 

MIN 

90 
69 

89 
69 

92 

71 

99 

74 

96 
79 

96 

73 

96 

75 

97 

72 

94 
69 

88 
68 

93 
68 

92 
62 

96 
63 

96 
68 

97 
71 

93 

66 

67 
59 

72 

51 

53 

50 

72 
43 

75 
91 

75 
98 

69 
61 

77 
61 

64 
69 

89 
69 

90 
71 

68 
70 

86 
66 

67 
66 

86.9 
65.3 

KAUFHAN  3  se 

MAX 

MIN 

91 
6$ 

88 

68 

89 
69 

67 
74 

92 

73 

93 

72 

96 

71 

94 
69 

93 
72 

90 
79 

87 

73 

90 
66 

96 
68 

94 
68 

95 
64 

92 

66 

90 
66 

69 

66 

83 
55 

65 

48 

74 
51 

76 
59 

69 

64 

74 
69 

85 
68 

87 
68 

68 
71 

89 

72 

69 

69 

86 

68 

87.1 
66.8 

killeen 

MAX 

MIN 

89 

69 

92 

71 

92 

79 

94 
79 

97 

79 

98 
71 

97 
71 

94 
67 

92 
68 

93 
68 

87 

74 

90 
69 

94 
66 

94 
66 

92 
65 

90 
69 

69 
63 

87 
64 

67 
56 

76 
47 

77 
61 

76 
65 

79 
68 

86 
70 

87 
70 

89 

72 

86 

71 

90 

71 

88 

71 

87 
70 

86.4 
67.9 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

91 
66 

90 
65 

90 
70 

91 

73 

93 

79 

94 
73 

98 

73 

95 

71 

96 

71 

92 

75 

86 
73 

94 
68 

99 
68 

95 
66 

94 
66 

92 

66 

90 
69 

90 
66 

74 
55 

64 

46 

74 
47 

77 
56 

66 
63 

73 
64 

82 
61 

89 

70 

88 

73 

69 
72 

89 
69 

68 
67 

87.2 
66.4 

HARLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
68 

94 
72 

95 

75 

95 
74 

98 
72 

96 
71 

94 
69 

86 

72 

87 
74 

89 

74 

91 
72 

99 

71 

95 
69 

93 

66 

92 

69 

91 

63 

89 

64 

73 
66 

78 
49 

77 
66 

79 
64 

77 
69 

87 
69 

90 
70 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

89 
69 

87 
64 

89.0 
66.2 

HC  GR6C0R 

MAX 

MIN 

8« 
65 

88 
66 

87 

70 

93 

74 

94 
74 

96 

75 

96 

73 

95 

70 

94 
70 

92 

70 

84 

75 

90 
69 

91 
69 

94 
69 

94 
66 

92 

69 

90 
67 

87 
65 

77 
56 

65 

47 

76 
47 

79 
59 

73 
65 

74 
68 

64 
68 

67 
72 

89 

72 

86 
71 

90 
70 

88 
67 

87.2 
67.3 

MCKINNEY  3    S 

MAX 

MIN 

91 
6« 

88 
67 

90 
70 

93 

70 

94 
74 

97 
71 

95 
72 

94 
70 

92 
68 

86 

74 

93 
71 

93 
64 

95 

65 

96 
62 

92 

64 

91 
67 

68 
62 

79 
60 

62 

64 

75 
43 

76 
61 

77 
67 

72 

63 

60 
64 

84 
67 

86 

71 

68 
72 

89 
72 

68 

70 

86 
66 

67.1 
65.9 

MEXU 

MAX 

MIN 

89 
68 

89 
66 

88 

64 

82 
62 

93 
64 

95 
72 

97 
73 

96 

71 

94 
72 

86 
74 

86 

74 

92 

71 

93 

72 

96 
69 

94 
68 

92 
69 

90 
67 

90 
67 

87 
57 

71 
90 

76 
50 

77 
64 

79 
63 

79 
69 

89 

68 

86 
72 

68 

73 

88 
72 

68 
70 

87 
67 

67.6 
66.7 

MINERAL  WELLS  FA4  4P 

MAX 

MIN 

90 
66 

91 
6S 

95 

71 

97 
73 

101 
75 

99 
72 

99 

73 

96 

73 

95 
69 

69 
69 

95 
67 

98 
65 

99 

64 

98 
64 

95 
67 

90 
63 

81 
64 

69 
53 

56 

48 

74 
44 

77 
54 

68 
63 

66 
63 

81 
64 

87 
69 

91 
69 

90 
71 

87 

71 

68 
68 

87 
67 

67.6 
65.6 

i^AVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

91 
6« 

90 
67 

91 
70 

92 

74 

99 
79 

95 

73 

99 

71 

95 
70 

95 

71 

90 
73 

86 

75 

93 
69 

95 

68 

95 

70 

95 

66 

93 
69 

90 
69 

91 
67 

82 
57 

68 
47 

77 
49 

80 
60 

72 
65 

74 
67 

87 
68 

89 
69 

68 
73 

90 
72 

90 

70 

89 

67 

68.6 

67.4 

OLNEY 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
69 

93 

72 

94 
72 

96 

70 

97 
72 

96 
72 

96 

72 

96 

70 

91 

68 

93 
67 

93 
61 

97 
62 

95 
61 

94 
65 

89 
63 

64 
57 

66 
51 

54 
50 

73 
43 

75 
48 

69 
61 

65 
S8 

65 
59 

89 
62 

89 
67 

90 
68 

87 
69 

67 
67 

87 
66 

86.0 
63.3 

PARIS 

MAX 

MIN 

92 

66 

91 
69 

87 
70 

91 
72 

93 

79 

93 
75 

96 

72 

95 

73 

95 
72 

90 
73 

89 
69 

95 
66 

93 
65 

95 
67 

97 
69 

93 
66 

89 
67 

66 
66 

80 
53 

62 
49 

74 
49 

77 
54 

65 
62 

72 
62 

79 
63 

86 
69 

89 
71 

69 

70 

90 
69 

90 
68 

87.0 
66,4 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

9! 
66 

92 
66 

92 
68 

95 

74 

99 

79 

100 
74 

101 
73 

99 
72 

99 

70 

94 
70 

90 
69 

96 
62 

96 
63 

98 
65 

99 
65 

96 
65 

90 
61 

62 
61 

66 
53 

66 
45 

74 
46 

76 
59 

65 

60 

68 
62 

77 
64 

61 
68 

86 
71 

66 
71 

86 
70 

88 
66 

87.0 
69.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

89 
64 

68 
66 

67 
69 

92 

70 

92 

72 

95 
69 

95 
70 

95 
66 

92 
66 

92 
68 

87 
66 

90 
66 

92 
62 

94 
63 

93 
63 

93 
65 

90 
65 

65 
58 

60 
52 

56 
43 

73 
45 

79 
50 

69 
63 

68 
64 

62 

66 

89 
69 

87 
69 

67 
69 

85 
65 

89 
06 

89.1 
63,8 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

89 
66 

90 
68 

91 
70 

92 

71 

96 

71 

98 

71 

98 

71 

95 
67 

89 
67 

89 
64 

90 
63 

87 
62 

96 
59 

92 

66 

93 
65 

92 

61 

67 
95 

73 
49 

50 

48 

72 
42 

79 
50 

74 
60 

63 

60 

70 
60 

64 
61 

87 
67 

87 
68 

64 
69 

89 
67 

86 
66 

89.2 

62.9 

aUINLAN 

MAX 

MIN 

68 
6A 

89 
69 

90 
66 

91 
71 

94 
70 

97 
73 

96 

71 

94 

70 

90 

71 

92 

66 

92 
65 

99 
64 

95 
65 

96 
66 

93 

66 

89 
69 

68 
64 

62 

56 

67 
53 

74 
47 

76 
54 

76 
63 

72 
63 

82 

69 

68 
72 

87 
72 

86 
71 

69 
68 

87 
69 

86 

67 

87.4 
65,8 

RANGER  1  H 

MAX 

MIN 

88 

65 

86 
67 

89 

70 

90 

71 

92 

72 

92 

72 

92 

72 

96 

70 

92 
69 

86 
67 

92 
66 

92 
66 

92 
61 

91 
64 

92 

64 

90 
64 

65 
63 

74 

51 

52 

49 

71 
43 

76 
52 

74 
61 

65 

62 

78 
62 

69 
66 

86 
66 

87 
69 

64 
70 

89 
67 

82 
65 

84.6 
64,3 

RISINC  STAR 

MAX 

MIN 

88 
63 

89 
65 

90 
70 

91 
70 

91 
73 

94 
70 

96 
68 

97 
67 

94 
64 

92 
64 

34 
67 

89 
63 

90 
55 

92 
66 

92 

61 

91 
62 

91 
62 

63 
64 

65 

50 

63 
40 

73 
40 

78 
52 

69 
62 

65 
62 

75 
69 

69 
67 

87 
68 

86 
70 

67 
70 

86 

68 

64.9 
62.3 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

89 
64 

88 
67 

93 
71 

95 
73 

96 

75 

96 
72 

96 

72 

95 
65 

69 
70 

86 
74 

67 
73 

92 

70 

96 
71 

95 

71 

92 

67 

92 

66 

91 
65 

69 
64 

74 
58 

77 
47 

74 
67 

76 
64 

77 
69 

65 
69 

89 
69 

69 
72 

89 
72 

91 

72 

91 
68 

69 

64 

88. T 

67.8 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

93 
65 

91 
67 

91 
67 

92 
73 

94 
75 

96 
74 

100 
73 

97 
71 

96 
69 

92 

70 

90 
68 

60 

60 

61 

63 

61 

61 

61 

53 

44 

46 

64 

60 

61 

63 

66 

68 

71 

86 
70 

87 
67 

64,1 

SPRINGTOrtN 

MAX 

MIN 

91 
60 

93 
61 

90 
68 

94 
68 

99 
68 

99 

67 

100 
67 

99 
63 

97 
61 

91 
61 

86 
61 

92 

54 

93 
55 

97 
61 

97 
60 

96 
59 

88 
56 

60 
62 

69 
48 

67 
37 

73 
43 

79 
62 

65 
87 

66 

57 

80 
69 

66 
65 

90 
71 

89 
65 

67 
65 

89 
63 

66.6 
59.7 

STEPhENVILLE  «  N 

MAX 

MIN 

87 
65 

86 
67 

90 

70 

95 

73 

98 

73 

96 
72 

96 
72 

94 
70 

90 

70 

84 
69 

88 
68 

91 
66 

95 
65 

94 
64 

91 
64 

68 
68 

86 
65 

77 
52 

59 

50 

73 
43 

79 
63 

73 
63 

65 
62 

60 
63 

84 
67 

87 
69 

86 
70 

64 
69 

89 
67 

84 
66 

89.3 

65.2 

STILLHOUSE  HOLLO><  DAM 

MAX 

MIN 

88 
66 

88 
68 

92 
72 

92 

74 

94 

74 

97 
75 

97 
72 

94 
69 

94 

71 

90 
72 

64 

73 

89 
71 

90 
66 

94 
69 

94 
67 

92 

68 

90 
65 

89 
66 

82 
55 

66 

47 

76 
49 

77 
56 

77 
65 

79 
69 

86 
69 

87 
71 

90 

71 

89 

71 

91 
69 

88 
66 

87.9 
67.4 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

92 

65 

91 
66 

91 
71 

93 

74 

94 
79 

99 

73 

99 
72 

98 
68 

97 
69 

90 
75 

64 
74 

90 
71 

92 

69 

94 
69 

95 

70 

99 

70 

93 
64 

92 
64 

80 
67 

70 
49 

76 
60 

71 
60 

60 
66 

89 

70 

87 
69 

86 
73 

90 
73 

68 
73 

91 

70 

90 
67 

89.1 
67.9 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

91 
67 

90 
67 

92 

70 

95 

74 

99 
79 

9* 

75 

98 

79 

96 

73 

96 
72 

90 
74 

65 

75 

86 
73 

91 
72 

96 
72 

95 
72 

94 
70 

91 
69 

90 
69 

71 
57 

68 
49 

76 
49 

78 
60 

78 
66 

76 
69 

86 
70 

86 
72 

90 
73 

88 

73 

90 

70 

88 
68 

87.9 
69.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

88 

66 

88 
67 

88 
69 

90 
71 

92 

71 

94 
70 

96 

70 

96 
69 

93 
69 

92 
66 

68 
65 

90 
63 

89 

60 

92 
62 

92 

65 

91 
62 

86 
61 

69 

50 

59 
49 

54 
41 

70 
43 

76 
62 

66 

59 

61 
59 

63 
59 

64 
62 

88 
67 

68 
69 

89 

67 

84 

67 

83,0 
62,3 

WACO  0AM 

MAX 

MIN 

89 
66 

89 
67 

68 
72 

93 

76 

93 

79 

99 

77 

98 

74 

95 

71 

94 

71 

92 

72 

66 
72 

91 

71 

92 
66 

93 
69 

94 

71 

94 
69 

90 
67 

90 
67 

78 
67 

65 

48 

75 
48 

77 
58 

75 
65 

74 
69 

67 

70 

87 
73 

89 
74 

69 
7» 

90 
72 

89 
70 

67,7 
68,4 

rfACO  WSO 

MAX 

MIN 

89 

69 

91 

73 

92 

79 

94 
76 

99 

76 

96 
7» 

96 
73 

95 
72 

93 

71 

85 
74 

92 

73 

92 
70 

94 
67 

94 

73 

93 

73 

91 

70 

91 
67 

78 
60 

66 
55 

76 
49 

78 
67 

76 
66 

74 
69 

86 

71 

87 
72 

89 
75 

90 
75 

91 

79 

90 
73 

90 
72 

66.2 
69.9 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

90 
69 

90 
67 

92 

70 

93 

73 

99 
74 

98 
72 

99 

72 

95 
69 

94 

71 

86 
74 

90 
72 

93 
69 

96 
70 

97 
66 

95 
66 

92 
69 

90 
65 

87 
65 

65 
54 

76 
48 

78 
64 

77 
65 

72 
64 

86 
66 

84 
64 

90 
71 

89 
72 

91 
72 

90 
69 

88 

67 

68.9 
67.2 

MEATHERFORD 

MAX 

MIN 

89 
63 

89 
66 

86 
66 

92 

73 

93 
73 

97 
73 

96 
72 

97 
68 

95 
67 

92 

67 

85 
68 

93 
62 

93 
61 

99 

61 

95 
62 

97 
63 

68 
62 

62 
66 

60 
62 

66 

42 

73 
42 

76 

54 

67 
61 

66 
62 

60 
64 

64 
69 

89 

71 

88 

70 

89 

69 

86 
68 

65.7 
63.6 

WHITNEY  DAM 

•     *     * 

MAX 

MIN 

92 
63 

69 
69 

89 

67 

93 

74 

99 
74 

98 

71 

99 

70 

96 
69 

96 

70 

93 
74 

89 

76 

93 

72 

99 

68 

97 
66 

96 
65 

94 
69 

93 
64 

92 

65 

73 
57 

61 

46 

75 
46 

60 
57 

72 

64 

70 
66 

86 
68 

86 

71 

90 
71 

89 

71 

90 
69 

86 
66 

68.4 
66.6 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

87 
66 

91 
68 

96 

71 

93 
72 

90 
72 

97 
73 

93 

68 

86 

72 

90 
70 

93 

71 

90 
66 

90 
65 

89 
64 

66 
57 

83 
54 

79 
59 

86 
64 

91 
69 

91 
71 

91 
71 

91 
69 

86 
66 

89.0 
66.9 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

MIN 

92 
62 

98 

61 

100 
72 

98 
69 

96 
67 

91 

70 

91 

75 

95 
74 

97 
74 

97 
70 

100 
62 

93 
62 

91 
68 

93 

62 

89 

65 

74 
66 

79 
55 

73 
63 

89 
68 

91 
68 

92 

70 

92 

72 

92 
68 

91 
69 

90.7 
66.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

91 
69 

89 
71 

92 

70 

93 
72 

96 
72 

94 
73 

92 
70 

89 
72 

88 
73 

91 
75 

95 
69 

95 

66 

95 
69 

92 

66 

87 

66 

88 
63 

88 
64 

85 
56 

67 
69 

76 
63 

88 
69 

90 

71 

92 

71 

92 
73 

92 

72 

91 

66 

91 
66 

88.8 
68,0 

CENTER 

MAX 

Mm 

91 
67 

89 
66 

90 
68 

91 
69 

93 
68 

95 
69 

66 

93 

64 

91 
64 

67 
66 

88 
66 

89 
66 

93 

61 

94 
61 

92 
61 

87 
62 

86 

67 

89 
57 

86 
57 

64 
82 

66 

67 

86 
63 

86 
66 

89 
67 

90 
71 

90 
67 

91 
63 

90 
60 

87.9 
63.3 

S««  R«l»r*ae«  Note*  ToUowtDg  SuUon  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      U       12      13      14      15      16       17      1 


26      27      28 


CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  NE 

COLOSPKINS  i    SSM 

CaiLECE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DAtNCERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  W 

EHORV 

EVADALE 

FAIRFIELO  3  ESE 

FRANKLIN 

GILMER  2  W 

GLADEWATER  3  HSW 

GRDVETDN 

HEMPHILL 

HEMPSTE40 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIBBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONCVIEW 

LOVELADV 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

HINEOLA  e  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

POYNOR  I  NE 

ROCKLAND  1  H 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


90   91 
61   63 


89   87 
6!   69 


91  ee 

63   64 


e«   86 

67   71 


90   88 
67   67 


91   91 
65   65 


91   91 
68   71 


93   93 

61   66 


94   91 
63   63 


85   87 
58   59 


69   89 
65   68 


9*   94 
63   66 


69   69 
65   65 


87   90 
63   68 


69   68 
64   66 


94   87 
67   68 


90   86   89 


91  90  90 
64  64  65 

92  86  89 

64  64  67 

91  91  91 

65  69  70 

94  68  89 

65  63  70 


68   87 
68   70 


88   88 
65   68 


89   89 
68   67 


90   87 
63   65 


92   92 

65   67 


90   89 
63   63 


88   92 
66   69 


90   90 
64   63 


91   90 
66   66 


90   90 
67   66 


91   88 
66   67 


90   91 
65   66 


88   87 
67   70 


90   89 
63   65 


89   90 
65   69 


69   89 
64   66 


95   95 
70   69 


90   94 
67   66 


95   96 

72   72 


92   94   96 

75   75   74 


94   95 
72   73 


95   96 

71   71 


96   96 
75   76 


92   94 
61   60 


99  102 
74   72 


93   93 
73   72 


93   95 

72   71 


93   95 

68   70 


96   97 

72   73 


93   95 

73   72 


95   95 
72   73 


95   97 
71   69 


96   96 

73   72 


94   94 
67   69 


93   93 

71   72 


92   96   96 

71   70   73 


91   92 
72   72 


93   95 

74   72 


94   95 
73   73 


95   97 
72   74 


96   95   98 
65   71   73 


95   95 
72   73 


93   95 
71   72 


98   95 
72   73 


94   94 
71   72 


94   93 
72   72 


95   98 
72   72 


97   96 

69   68 


93   93 
65   67 


93   89 
68   70 


95   54 
69   69 


94   65 
71   74 


94   92 

70   71 


96   96 
68   66 


94   94 
72   75 


93   88 
65   67 


97   96 
68   68 


94   69 
62   62 


92   86 
68   71 


98   67 
67   70 


93   90 
66   66 


92   91   68 
70   66   73 


93   93 
68   65 


99   97   96 
73   70   70 


95   94 
71   68 


95   93 
70   67 


97   86 
66   67 


93   86 
68   72 


94   91 
65   69 


92   91 

70   68 


95   93   90 

70  67   70 

92   92   91 

71  70   71 

92 
67 


92   92 
71   67 


97   95 
72   70 


92   67 
70   75 


97   95 
72   69 


70   68   69 


94   93   91 


97   95   92 


96   94   94 
72   70   70 


98   93   93 


97   95 
71   68 


94   91 
67   64 


83   87   86 
70   71   66 


90   94   92 
72   68   64 


87   85 

73   71 


89   91 
74   74 


84   64 
75   72 


90   86 
72   71 


90   93 
70   67 


89   93 
71   62 


90   93 
72   71 


86   64   91 
73   72   70 


65   89   91 
70   69   67 


65   61 

70   72 


80   85   85 
69   70   70 


93   96   90 
73   69   68 


91   92   93 
72   72   69 


65   90   86 
72   74   69 


68   89   93 
72   72   68 


90   89 
73   74 


83   87 
73   72 


91   92 
73   68 


84   69 
73   72 


87   88   93 
73   74   71 


89   68 

73   71 


87   88 
72   73 


89   91   94 
74   71   64 


67   87   90 
71   72   62 


67   87   90 
70   69   62 


86   87 
73   71 


93   94   93 

70   70   69 


85   91 
69   69 


92   92   94 
75   76   69 


65   89 

73   73 


91   93 
72   66 


94   93   94 
71   65   65 


97   96   96 
64   62   62 


97 
68 


91   91 

69   63 


89   91 
65   57 


92   93 

73   67 


95   91 
67   68 


90   91 
70   68 


93   93 

61   60 


95   95 
70   66 


92   93 

67   58 


92   95 
64   66 


93   90 
70   58 


92   92 

63   62 


91   69 
70   62 


96   96 
62   66 


92   95 

70   64 


92   92 
69   63 


93   94 
68   67 


94   93 
65   65 


95   96 
64   61 


92   92 
62   60 


91   93 
63   65 


92   94 

70   64 


92   93 

67   58 


94   94 
70   67 


95   96 
66   67 


93   94 
66   57 


67   68 
61   61 


64   85 
64   64 


67   69 
63   63 


89   60 
67   63 


68   69 
65   66 


69   69 
64   64 


90  89  91 

70  67  69 

88  88  88 

68  64  60 

94  90  89 

62  64  63 

79  85  87 

60  54  57 


89   86 
62   65 


93   91 
63   63 


90   98 
62   62 


66   51   59 


86 
59 


67 
62 


86   66   87 
68   63   63 


93   88   67 


70   63   62 


87 
63 


61   67   65 

89   87   65 
64   63   64 


85   71   77 
55   50   52 


73   75   78 
54   46   51 


83   64   67 
59   55   55 


70   75   73 
57   56   62 


65   66   73 
58   56   66 


86   71   75 
58   54   54 


91   76   77 
58   52   56 


60   76   74 
55   52   54 


66   66   75 
52   47   48 


84   79   71 
63   54   51 


75   77   74 
56   50   55 


73   79   79 
56   56   52 


90   64   76 
56   46   46 


72   72 
54   59 


65   67 
52   52 


69   76 
55   56 


65   76 
53   54 


66   75 
53   53 


63   65 
55   55 


76   73 
53   57 


70   69 
61   52 


68   70 
56   61 


70   79 
58   60 


65   74 
50   60 


64   68 
56   56 


65   74 
53   54 


68   77 
54   55 


70   73 
56   63 


77   77 
52   58 


61   69 
53   62 


77   77 
46   50 


62   75 
48   48 


63   74 
46   47 


66   68 
55   56 


72   70 
61   61 


68   78 
50   51 


77   75 
53   67 


66   72 
55   62 


70   95 
57   63 


74   75 
57   62 


93   92 

67   72 


67 
61 


70 
62 


86   81 
64   70 


71   89 
60   63 


77   85 
64   67 


70   78 
59   60 


71   87 
60   64 


72   86 
66   65 


62  81 

63  66 


73   64 
53   59 


74   60 
63   66 


89   99 
63   69 


76   69 
52   52 


76   85 
62   67 


72   75 
57   63 


72   90 
61   65 


97   86 
67   70 


89   84 
64   69 


70   76 
S3   53 


75   75 
62   64 


78   68 
52   62 


77   67 
51   61 


66   84 
62   65 


75   90 
63   65 


70   92 
55   62 


76   79 
63   68 


65   85 
67   69 


86   91 
69   69 


86   90 

70   72 


89   66 
73   74 


89   90 
72   72 


90   90 
70   73 


89   91 
73   73 


90   92 
69   72 


85   89 
70   72 


90   92 
64   62 


69   69 

71   71 


92   89 

73   73 


85   89 
70   72 


89   89 

71   73 


89   90 
66   69 


90   90 
73   73 


85   89 
65   71 


90   91 
72   72 


89   89 
70   72 


90   91 

71   73 


91   87 

70   70 


89   89 

72   73 


93   90 

71   73 


82   88 
VO   71 


38   90 
70   74 


86   89 
72   72 


92   91 
70   72 


91   90 

74   74 


90   92 

71   71 


84   67 
70   72 


90   90 
72   71 


85   69 

70   70 


84   88 
71   70 


90   90 
72   74 


90   93 
67   70 


68  91 

69  71 


90   90 
70   72 


90   88 
65   69 


89   89 
67   67 


89   90 
67   67 


92 

69 

91 
67 

91 
69 

91 
69 

91 
66 

90 
65 

90 
67 

90 
65 

89 
51 

90 
67 

89 
69 

88 

67 

89   90 
68   66 


90 

71 

90 
65 

87 
64 

89 
66 

89 

64 

90 

61 

90 

72 

92 

71 

92 
67 

88 
73 

89 

70 

91 
67 

92 
72 

91 
70 

90 
68 

90 

70 

90 
66 

91 
64 

91 
73 

90 
69 

68 
66 

89 
66 

88 
67 

90 
64 

90 
70 

91 
67 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

89 
62 

69 
72 

87 
66 

89 
66 

90 
73 

89 
67 

89 
65 

91 

73 

90 
69 

92 

67 

92 

72 

91 
66 

92 

65 

91 

73 

92 

70 

91 
68 

93 
72 

91 
69 

90 
66 

87 
72 

90 
67 

89 
66 

90 
72 

91 
66 

90 
65 

91 
71 

91 
65 

90 
65 

88 
70 

89 
67 

90 
66 

90 
72 

91 
66 

90 
69 

90 
73 

93 
65 

93 
65 

91 
71 

91 
69 

91 
66 

91 
72 

90 
69 

90 
66 

90 
68 

90 
64 

89 
63 
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Conltnued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEMBER  1971 

Slallon 

Day 

olM 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  " 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

1 

RUSK 

MAX 

MIN 

91 

65 

89 

66 

90 
68 

90 
72 

92 

72 

93 
73 

92 

66 

92 

70 

83 

71 

86 

70 

89 

70 

93 

71 

94 
65 

93 

65 

89 

68 

88 
64 

87 
63 

68 
54 

89 
53 

72 
S3 

79 
65 

87 
67 

87 
71 

89 
72 

90 
72 

88 
73 

89 
67 

67.3 
66.7 

!iAM  KIVBURN  DAM 

MAX 
MIN 

81 
6' 

88 

66 

86 
70 

91 
72 

95 
69 

95 
73 

94 
70 

92 

73 

86 

74 

87 
73 

86 

70 

91 

70 

91 
60 

93 
62 

83 

69 

86 
59 

87 
61 

82 
68 

70 
57 

67 
57 

96 

70 

89 
68 

89 
69 

90 
72 

89 
72 

91 
66 

91 
64 

87.3 
67.5 

SIMHS  1    UNV 

MAX 
MIN 

91 
6A 

86 
65 

88 
68 

86 
69 

90 
70 

92 

70 

90 
67 

97 
68 

89 
68 

81 
66 

92 

61 

92 

60 

90 
61 

84 
65 

90 
70 

90 
60 

90 
59 

87 
57 

70 
43 

74 
43 

75 
45 

75 
55 

80 
60 

86 
65 

90 
68 

87 
62 

69 
62 

65.0 
61.3 

SULPHUA  SPRINCS 

MAX 

MIN 

91 
60 

90 

61 

90 
66 

90 

70 

91 

70 

96 
73 

95 

71 

95 

70 

90 
71 

89 

70 

88 
65 

96 
63 

96 
63 

96 
65 

93 
65 

91 

68 

89 
65 

89 
54 

63 
49 

74 
48 

72 
60 

82 
65 

85 
73 

82 

71 

90 
70 

91 
68 

90 
67 

87.3 
64.9 

TEXARK4N4 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
69 

66 

71 

89 

72 

92 
72 

95 
73 

94 
72 

92 

72 

89 
71 

90 
71 

94 

70 

93 
65 

93 

64 

91 
65 

91 
60 

88 
65 

85 
65 

64 
64 

66 

50 

71 
51 

78 

61 

79 
65 

81 
65 

90 
70 

90 
72 

90 
68 

86.4 
66.0 

TOWN  BLUPF  DAM 

MAX 

MIN 

91 
65 

67 
66 

68 
67 

90 
72 

93 
72 

94 
71 

92 

70 

91 
71 

91 
71 

86 
74 

85 

71 

91 

71 

92 
60 

89 
61 

84 
68 

86 

60 

89 
59 

64 
68 

70 
56 

67 
53 

88 

70 

88 
69 

87 
71 

88 

72 

87 
71 

89 
69 

90 
64 

87.1 
67.1 

TYLER  5  N6 

MAX 

MIN 

90 
63 

89 

67 

92 
68 

92 
72 

96 
7* 

96 
69 

93 
66 

93 
69 

85 
71 

68 
72 

90 
67 

95 
64 

95 
62 

97 
63 

90 
64 

68 
61 

66 
62 

88 
56 

68 

50 

75 
53 

75 
65 

85 

67 

88 

71 

90 

72 

90 

71 

90 
66 

90 
64 

87.8 
65.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

86 
63 

87 
66 

90 
71 

91 
70 

94 
68 

94 
68 

91 
67 

86 

73 

66 

73 

80 
73 

90 
70 

88 
68 

89 
58 

86 
69 

88 

68 

87 
60 

89 
63 

89 
63 

65 
65 

76 
62 

88 

70 

85 

67 

89 

67 

85 

66 

89 
68 

88 
73 

82 
62 

86.7 
66.9 

WILLS  POINT 

•      •      * 

MAX 

MIN 

92 

6* 

92 
65 

92 
68 

93 
72 

94 
72 

94 

70 

94 
69 

94 
70 

92 

70 

87 
71 

93 

70 

94 
68 

94 
66 

94 
64 

92 

64 

91 
64 

89 
66 

85 
52 

68 
47 

70 
48 

75 
55 

76 
55 

74 
63 

87 
65 

87 
65 

89 

70 

90 
70 

90 
67 

90 
67 

88.3 

65.0 

TRANS  PECDS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

91 
59 

90 
59 

90 
62 

91 
61 

92 

61 

91 
61 

66 
56 

85 
53 

82 
52 

66 
61 

83 
51 

88 
52 

87 
52 

93 
57 

87 
51 

62 
43 

60 
43 

74 
43 

79 
48 

79 
51 

55 

60 

80 
51 

85 

51 

86 

67 

86 
57 

78 
99 

81.8 
53.5 

bAKERSFIFLO 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
72 

91 
72 

92 
73 

69 
72 

95 

71 

96 
68 

97 
72 

98 
71 

93 

61 

93 
59 

90 
56 

90 
56 

90 
65 

93 

66 

93 

66 

94 

71 

85 
52 

53 

47 

57 
42 

75 
50 

76 
57 

78 
64 

69 
55 

66 
55 

83 
61 

88 
68 

86 
69 

85 
67 

61 
66 

85.2 
63.2 

OALMORHEA 

MAX 

MIN 

100 
6» 

95 
65 

97 
66 

95 

71 

95 
63 

96 
62 

97 
64 

96 
64 

91 
60 

90 
57 

88 
56 

69 
55 

68 
55 

93 
53 

91 
53 

97 
55 

66 

48 

55 

46 

54 
43 

77 
43 

66 

50 

80 
60 

55 

50 

64 
52 

72 
56 

92 

63 

92 

64 

93 

60 

99 

60 

96.0 
56.9 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

96 
64 

99 
67 

102 
70 

89 
69 

99 
62 

100 
71 

101 
66 

101 
63 

92 

64 

96 
61 

93 
62 

93 
62 

96 
59 

96 
56 

101 
55 

101 
63 

96 

67 

85 

54 

66 
49 

79 
47 

88 
63 

89 
60 

78 
55 

81 
56 

69 

61 

95 
62 

97 
60 

95 
62 

92 
68 

89 
67 

92.5 
61.2 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

83 
59 

84 
61 

84 
63 

85 
61 

79 
62 

91 
62 

86 
62 

86 
63 

66 
60 

61 
60 

80 
60 

76 
59 

75 
57 

80 
55 

60 
58 

84 
67 

66 
61 

83 
56 

65 

41 

53 

41 

67 
42 

75 
53 

72 
54 

72 
56 

73 
56 

79 
56 

83 

60 

84 
59 

62 
60 

75 
61 

79.0 
57.2 

CQRNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 
MIN 

97 
58 

98 
60 

94 

64 

95 
63 

94 
62 

95 
60 

97 
60 

92 
62 

90 
59 

93 
59 

69 
68 

89 
50 

90 
53 

96 

51 

90 
53 

100 
53 

63 
63 

67 
46 

66 

43 

S3 

38 

89 

44 

82 
45 

68 
50 

64 
50 

68 
42 

92 

49 

93 
49 

94 

48 

89 
51 

90 
58 

86.4 
53.4 

CRANE 

MAX 

MIN 

9A 
69 

95 

67 

96 

71 

92 

72 

93 
69 

99 

68 

100 
66 

101 
67 

101 
68 

94 

64 

93 

61 

91 
60 

93 
59 

94 
60 

95 
62 

93 
62 

95 
65 

82 
51 

53 
47 

50 
42 

76 
41 

80 
50 

79 
60 

62 

54 

68 
53 

85 

62 

92 

65 

90 
65 

69 
66 

64 
66 

87.0 
61.1 

CRVDEN 

MAX 

MIN 

92 

6B 

92 

71 

92 

72 

93 

72 

94 

71 

96 

69 

95 

65 

98 
68 

97 
69 

95 

68 

95 
68 

92 

67 

69 
60 

93 
63 

95 
65 

92 
63 

95 
71 

90 
69 

60 
60 

59 
60 

72 
51 

77 
67 

79 
65 

70 
57 

70 
57 

83 
63 

87 
69 

86 
66 

87 
67 

64 
67 

86,7 
64.2 

EL  PASO  WSO 

MAX 

Mm 

95 

71 

94 
71 

91 
70 

90 

71 

92 

69 

94 
66 

94 
67 

94 
70 

90 
65 

92 
62 

91 
63 

90 
60 

92 
61 

92 
60 

94 
66 

96 
61 

68 
59 

61 
49 

66 

48 

80 
44 

65 
49 

35 
53 

63 
52 

71 
52 

84 
51 

89 
57 

98 

59 

90 
57 

90 
60 

82 
69 

86.8 
60.2 

FABENS 

MAX 

Mm 

96 
63 

96 
66 

96 
66 

94 
65 

94 

67 

96 

64 

98 
66 

98 
64 

95 
62 

94 
61 

94 
61 

91 
56 

89 
55 

92 

54 

94 
53 

96 
67 

98 
63 

67 
52 

64 

47 

68 
43 

80 
51 

86 
47 

88 

54 

66 

54 

72 
46 

87 
48 

91 
52 

90 
52 

91 
58 

90 
59 

89.1 
56.9 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

94 

67 

93 
66 

94 
67 

95 
67 

92 

65 

97 
67 

96 
64 

98 
62 

97 
66 

92 
58 

92 
60 

90 
58 

69 

57 

88 
55 

95 
56 

91 
60 

94 
64 

86 
52 

54 
46 

55 

44 

76 

45 

79 
51 

80 
56 

59 
52 

67 
52 

66 
59 

92 

61 

90 
62 

87 
64 

83 

67 

96.0 
59.0 

ORANOFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

93 
68 

94 
66 

95 

70 

95 

70 

94 
72 

98 
64 

98 
64 

100 
62 

96 
65 

95 
62 

94 
56 

95 
56 

95 
56 

92 
55 

95 
55 

92 
69 

96 
62 

85 

60 

55 

49 

58 
43 

75 
43 

79 
55 

80 
58 

61 
64 

68 
55 

85 
62 

93 

64 

91 
64 

88 
66 

84 
69 

67.4 
60.1 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

100 
70 

99 

71 

93 

71 

92 

62 

97 

66 

98 
70 

96 
64 

96 

63 

94 
68 

98 
68 

93 
64 

94 
64 

95 
63 

92 

64 

94 
62 

96 

64 

94 

64 

90 
62 

72 
50 

82 

48 

85 
65 

87 
53 

93 
65 

77 
53 

87 

49 

92 

54 

92 
58 

93 

57 

91 
60 

82 
62 

91.2 
60.8 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO,  2 

MAX 

MIN 

89 
56 

89 
58 

90 
58 

88 
61 

90 
58 

90 
57 

92 

56 

92 
56 

89 

57 

85 

54 

83 
52 

83 
50 

84 
53 

89 
47 

89 
51 

90 
53 

90 
53 

86 

47 

55 

47 

73 
42 

79 
45 

81 
48 

70 
«9 

70 
SO 

78 
5) 

86 
53 

87 
52 

67 
53 

87 
54 

60 
99 

94.1 
52.8 

MENTDNE  2  5 

MAX 

Mm 

96 

65 

98 
68 

100 
69 

98 

70 

98 
65 

100 
65 

102 
64 

101 
64 

101 
66 

101 
59 

100 
61 

101 
60 

96 
55 

95 

46 

96 
53 

96 

57 

99 
61 

98 
45 

55 

45 

54 
40 

77 
39 

82 

50 

90 
51 

58 
51 

62 
54 

83 

57 

93 
60 

93 
62 

94 
65 

87 
66 

69.9 

57.8 

monahans 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 

70 

96 

71 

95 

70 

95 
70 

95 

69 

96 
69 

95 

70 

96 

70 

96 
69 

98 
64 

99 
65 

96 
60 

98 
59 

98 
65 

96 
65 

93 

50 

70 
41 

78 
41 

80 
42 

79 
65 

80 
63 

77 
55 

68 

54 

90 
58 

90 
59 

91 
65 

89 

67 

89 
67 

90.3 
61.8 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

83 
60 

81 
61 

81 
60 

81 
60 

81 
60 

84 
61 

63 
62 

64 
63 

84 
62 

76 
58 

73 
54 

76 
53 

74 
56 

60 
54 

60 
58 

83 
59 

76 
55 

56 
40 

51 
35 

68 
42 

77 
54 

58 

42 

62 

45 

74 
53 

78 
56 

80 
58 

80 
59 

85 
56 

71 
95 

75.9 
54.9 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 
64 

91 
64 

93 

70 

87 
66 

93 
69 

95 
66 

94 
66 

94 
63 

91 
63 

89 
65 

86 
64 

65 
59 

98 
59 

68 
60 

93 
61 

92 
63 

90 
60 

62 

47 

59 

47 

70 
49 

80 
62 

91 
56 

77 
59 

72 
60 

90 
62 

90 
61 

90 
61 

84 
65 

65.7 
60.6 

PECOS 

MAX 

Mm 

100 
69 

99 
69 

103 
70 

101 
70 

103 
70 

101 
69 

102 
66 

103 
66 

102 
68 

95 
62 

95 
62 

92 
56 

94 
60 

94 
61 

95 

51 

94 
61 

101 
62 

86 

49 

64 

48 

62 

42 

79 

42 

94 
53 

83 
54 

59 
92 

70 
55 

86 
55 

95 
60 

96 

60 

95 
64 

88 
65 

90.4 
99,4 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

MDi 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

101 
71 

101 
73 

99 
75 

89 

73 

99 
66 

103 
75 

102 

66 

101 
68 

99 

69 

96 

64 

95 
64 

96 
64 

95 
62 

96 
64 

101 
63 

103 
66 

101 
65 

85 
63 

65 

52 

81 

49 

91 
59 

92 
62 

88 
62 

82 
59 

91 
62 

97 
64 

99 
66 

97 
61 

99 

70 

90 
66 

94.4 
64.5 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

96 

67 

96 

70 

95 
69 

92 
68 

95 
66 

97 

71 

96 

67 

97 
68 

91 
69 

93 
65 

90 
68 

92 
57 

92 

61 

94 
53 

68 
59 

95 
60 

68 
57 

59 
47 

75 
43 

83 
52 

74 
61 

72 
56 

66 
53 

82 
59 

89 
56 

91 

60 

69 
62 

84 
65 

88 
64 

87.6 
61.2 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

94 
70 

97 
70 

96 
67 

92 

67 

91 
69 

97 
66 

94 
66 

95 

70 

95 

66 

89 
61 

90 
65 

86 
61 

87 
62 

86 
56 

90 
60 

86 

60 

96 
66 

80 
49 

54 

44 

68 

41 

77 
42 

84 
65 

75 
56 

63 
53 

61 
49 

81 
50 

87 
54 

89 
54 

90 
58 

88 
66 

65.1 
59.1 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 

66 

91 
70 

92 
70 

91 

70 

95 
68 

94 
62 

97 
63 

95 
64 

93 
63 

91 
64 

88 
64 

67 
54 

91 
64 

93 
60 

91 
59 

93 

60 

84 
64 

58 
48 

57 

48 

73 
46 

74 
50 

76 
62 

66 
52 

72 
56 

82 

60 

86 
64 

85 

67 

84 
66 

80 
65 

84.7 
60.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

91 
72 

91 
73 

92 

74 

92 

73 

95 
74 

97 
73 

98 
63 

97 
69 

94 
64 

11 

91 
68 

90 
60 

93 
52 

92 

60 

92 

60 

94 
61 

93 
63 

80 
52 

59 
49 

74 
42 

76 
61 

78 
65 

75 
63 

69 

58 

62 
62 

65 
65 

85 

70 

84 

70 

62 
69 

82 

69 

86.5 
63.5 

SIERRA  SLANCA 

MAX 

Mm 

95 
60 

93 
69 

92 
62 

91 
62 

92 
64 

93 
64 

95 
59 

92 
59 

68 
60 

89 

60 

85 
58 

86 
51 

68 
54 

90 
49 

91 
53 

96 
55 

94 
63 

76 
43 

67 

47 

84 
38 

65 
47 

33 
50 

92 
♦  9 

65 
50 

82 
48 

86 
52 

68 
54 

88 
51 

89 
59 

90 
62 

87.8 
59.1 
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Continued 

Ul 

ML 

I 

It 

iVlJ 

b-tJ 

ttA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAS 

SEPTEMBES 

1971 

Station 

Day 

of  Montli 

1 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

98 
68 

96 
65 

96 
69 

92 

70 

97 
59 

97 
65 

97 
91 

90 
65 

91 
65 

89 
61 

87 
57 

89 
58 

93 
53 

98 
59 

93 

65 

66 
45 

79 
43 

87 
54 

60 
60 

61 
51 

68 
50 

86 
55 

69 
52 

92 

58 

92 
61 

89 
63 

66 
63 

89.0 
59.7 

WINK  Fai  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 
70 

96 
71 

95 
72 

97 
74 

98 
70 

97 
67 

96 
71 

90 
74 

93 

54 

89 
53 

91 
68 

94 
59 

92 

54 

91 
64 

95 
63 

79 
57 

57 
47 

55 

48 

74 
45 

60 
55 

78 
63 

63 
53 

68 
53 

82 
59 

89 
55 

90 
65 

66 
65 

62 
57 

83 
68 

85.8 
52.5 

VSlETi 

•     •     * 

MAX 

MIN 

98 
64 

102 
65 

100 
69 

97 
66 

98 
56 

100 
67 

100 

71 

100 
64 

95 
52 

96 

64 

95 

51 

94 
57 

95 
57 

98 
59 

99 
64 

93 

56 

63 

47 

70 
44 

63 
49 

86 
48 

89 
56 

62 
52 

75 
43 

67 
50 

91 
53 

90 
52 

92 

57 

92 
58 

90.9 
58.4 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

90 
68 

92 

71 

92 

72 

92 

73 

92 

73 

94 

95 
72 

99 
72 

96 
72 

97 
71 

92 

72 

93 

74 

89 
72 

91 
57 

91 
67 

92 

68 

94 

70 

95 
69 

76 
54 

59 
52 

75 
52 

80 
52 

80 
54 

85 
59 

64 
70 

82 

67 

82 
58 

87 
72 

87 
66 

82 
69 

67.9 

67,8 

eiC  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

92 
61 

93 
64 

92 
55 

92 

67 

93 
65 

103 
52 

97 
60 

99 
52 

97 
52 

92 
50 

89 
59 

87 
50 

92 
52 

90 
54 

93 

56 

90 
57 

93 

57 

80 
46 

53 
42 

53 
35 

73 
35 

78 
47 

76 
55 

62 
53 

67 
53 

62 

60 

86 
62 

83 
63 

85 
60 

80 
61 

84.9 
56.2 

9LANC0 

MAX 

Mm 

89 
6S 

9) 

70 

92 

71 

91 

73 

92 

74 

94 
72 

98 
68 

95 

67 

93 
66 

91 
56 

79 
72 

63 
71 

88 
66 

92 
65 

91 
67 

92 

67 

90 
62 

88 
59 

81 
55 

54 
46 

76 
48 

71 
53 

77 
65 

82 
59 

66 
69 

87 

71 

86 
69 

84 
70 

86 
66 

68 
68 

85.7 
65.9 

BOERNE 

MAX 

MIN 

89 

68 

91 

71 

90 
70 

91 
73 

92 

74 

93 

70 

96 

67 

95 
66 

92 
65 

91 
65 

80 

70 

81 

72 

88 
68 

90 
67 

90 
67 

90 
56 

69 
51 

66 
60 

83 
54 

53 
52 

76 
51 

71 
61 

80 
55 

81 
69 

85 
69 

85 

71 

85 
69 

85 
69 

85 

67 

65 
69 

86.0 
65.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

BRADV  2  NNW 

MAX 

MIN 

85 

64 

85 
54 

88 

70 

87 
70 

89 

70 

91 

69 

92 
65 

92 
54 

89 
53 

88 
63 

62 
65 

85 
64 

86 
57 

88 
56 

91 
59 

87 
58 

67 
59 

86 
59 

61 
50 

52 

40 

73 
40 

75 
46 

74 
63 

80 
66 

83 
65 

64 
67 

67 
68 

86 
68 

85 
65 

84 
67 

63.4 
61.5 

BURNET 

MAX 

MIN 

89 

67 

89 

70 

91 
72 

91 

72 

94 
73 

97 

70 

96 

70 

93 

65 

91 
65 

90 
69 

66 
72 

69 
67 

91 
63 

92 

64 

90 
64 

90 
66 

89 
62 

87 

61 

65 
51 

75 
43 

78 
48 

77 
63 

SO 
65 

85 
68 

85 
68 

68 
70 

67 
69 

87 
69 

87 
68 

86 
69 

67.2 

65.5 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

92 
68 

91 
71 

90 
74 

93 
72 

94 
73 

95 
68 

96 
66 

95 
65 

92 

65 

87 
67 

67 
74 

65 
71 

91 
67 

90 
64 

90 
64 

94 
55 

88 
68 

83 
62 

53 

52 

77 
53 

81 
50 

82 
55 

B5 
67 

64 
68 

83 
57 

86 
66 

66 
71 

86 
70 

84 
55 

86 
56 

67.3 
55,3 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

90 
67 

85 
70 

90 
70 

90 
72 

91 

71 

94 

71 

99 
64 

93 
66 

95 
65 

94 
65 

89 
71 

88 
59 

93 
60 

69 

60 

92 
52 

92 

52 

68 
71 

80 

57 

72 
50 

76 
42 

78 
50 

79 
54 

83 
57 

62 
63 

83 

67 

85 
57 

63 
70 

65 
69 

62 
66 

83 
66 

65.8 
64.6 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

90 
64 

89 
65 

90 
70 

89 

71 

92 

59 

95 
65 

98 
63 

98 
63 

95 
63 

92 
64 

91 
63 

69 
59 

91 
56 

91 
55 

90 
56 

90 
58 

92 
58 

79 
51 

52 

47 

55 

39 

78 
38 

78 

50 

SO 
59 

64 
53 

68 
54 

61 
63 

67 
57 

85 
67 

84 
65 

80 
64 

84.4 
59.3 

DEL  RIO  WSO 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 

72 

93 

74 

92 

74 

95 

73 

96 
73 

99 
71 

96 
73 

97 
70 

90 
70 

93 
76 

88 
73 

91 
71 

91 
68 

93 
57 

95 
59 

89 
71 

78 
59 

60 
54 

76 
61 

78 
55 

79 
54 

86 
69 

85 

70 

89 

70 

90 
69 

69 

71 

89 
72 

63 
68 

87 
70 

68.4 
68.6 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

92 
65 

91 
70 

91 

70 

93 
69 

95 

71 

98 
70 

98 
66 

94 
55 

93 
62 

91 
63 

68 
68 

86 
52 

92 
58 

90 
67 

92 
61 

94 
51 

86 
65 

61 

51 

51 

46 

73 

41 

77 
48 

77 
63 

69 
61 

61 

64 

86 
55 

86 
56 

86 
69 

86 

70 

65 
66 

84 
56 

B5,4 
63.0 

ELDORADO  U  NW 

MAX 

MIN 

90 
62 

90 
63 

90 
68 

90 

70 

92 
65 

94 
68 

96 

72 

97 
65 

92 
53 

90 
52 

85 
62 

65 
58 

65 
56 

90 
56 

92 
59 

94 
57 

85 
50 

61 
47 

47 
41 

50 
42 

78 
50 

70 
50 

68 
62 

78 
62 

SO 
64 

84 
67 

86 
56 

82 
65 

83 
66 

83 
55 

63.5 

60.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

89 
68 

88 
71 

89 
71 

91 

71 

93 
70 

95 
70 

94 
66 

92 
66 

91 
65 

86 
58 

64 
70 

65 
69 

90 
65 

69 
65 

89 
65 

89 
67 

87 
55 

82 
62 

62 

51 

75 
47 

77 
50 

74 
62 

81 
66 

64 

57 

63 
68 

85 
69 

85 
58 

65 
69 

64 
67 

83 
68 

65,4 
65,5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

92 

67 

93 

70 

94 

74 

94 
74 

96 

72 

99 

59 

98 
58 

98 

66 

93 

72 

81 
72 

86 
70 

69 
56 

90 
66 

92 

67 

93 
56 

92 
64 

89 
60 

79 
51 

63 

48 

66 
49 

76 
52 

62 
65 

83 
67 

83 

57 

88 
68 

86 

67 

87 
58 

68 
68 

68 
68 

86 
69 

67.6 
65.7 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

91 
6* 

92 

68 

92 

71 

94 
69 

97 

71 

99 

66 

97 
64 

94 
64 

92 

60 

89 
65 

92 
69 

90 
54 

92 

54 

95 
58 

91 
58 

94 
59 

90 
63 

80 
55 

56 
50 

77 
42 

79 
46 

79 
52 

85 
67 

85 

67 

68 
55 

89 
63 

89 
66 

87 

70 

87 
62 

86 
65 

68.3 
52.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

92 

69 

90 
72 

91 
71 

93 

73 

94 
69 

97 
64 

100 
66 

97 
66 

95 

57 

93 
70 

90 
69 

94 
56 

95 
52 

93 
62 

94 
53 

96 
64 

97 
65 

76 
50 

58 

44 

66 
45 

77 
52 

80 
50 

81 
65 

74 
65 

76 
55 

66 
67 

66 
70 

85 
68 

80 
67 

84 
69 

67.0 
63.9 

kerrvillb 

MAX 

MIN 

89 
66 

91 
70 

90 
71 

90 
72 

91 
73 

92 

70 

97 
66 

95 
65 

93 

63 

90 
54 

83 
58 

80 
70 

85 
63 

69 
62 

90 
52 

90 
64 

91 
64 

85 
50 

78 
52 

57 
47 

76 
47 

79 
49 

79 
64 

61 
56 

64 
67 

83 
56 

85 
58 

67 
69 

85 
65 

85 
65 

85.7 
64.0 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 
66 

90 
69 

92 

70 

93 
70 

95 
69 

98 
67 

95 
55 

94 
62 

90 
62 

83 
72 

88 
56 

89 
61 

92 

61 

94 
51 

90 
52 

90 
60 

88 
60 

75 
53 

52 

42 

75 
42 

78 
45 

72 
64 

60 
66 

86 
57 

84 
66 

69 
67 

86 
66 

86 
55 

87 
63 

86.6 
52.4 

LANSTRY 

MAX 

Mm 

97 
71 

93 

71 

93 
72 

93 
72 

94 
72 

95 
73 

97 
57 

100 
69 

98 
69 

99 
68 

97 
59 

94 
72 

93 
60 

95 
65 

94 
68 

94 
68 

96 
69 

90 
58 

62 
52 

51 
51 

75 
62 

60 
55 

84 
65 

79 
54 

78 
60 

82 
60 

87 
62 

68 

70 

87 
67 

85 
66 

88.7 
65.3 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

90 
63 

90 
65 

92 

57 

93 
69 

94 
69 

97 
68 

98 
57 

97 
65 

95 
61 

92 

54 

85 
68 

84 
64 

90 
60 

92 
59 

94 
58 

92 

60 

93 
51 

90 
59 

73 
50 

51 
44 

76 
41 

80 
45 

73 
64 

63 
68 

85 

68 

86 
69 

90 

57 

86 

67 

89 
67 

67 
67 

87,6 
62,1 

MASON 

MAX 

Mm 

89 
63 

89 
66 

89 
68 

91 
58 

94 

54 

94 
53 

91 
61 

90 
64 

84 
59 

65 
55 

86 
57 

92 
56 

90 
50 

90 
60 

69 
50 

67 

50 

55 

42 

76 
43 

78 
47 

69 
64 

62 

66 

80 
67 

84 
64 

88 
54 

88 
63 

85,3 
60.5 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

91 
69 

91 
71 

91 
72 

92 
72 

92 

71 

96 
71 

97 
68 

97 
71 

97 
70 

93 
64 

94 
55 

91 
60 

93 
61 

91 
61 

93 

63 

92 

55 

93 
67 

83 
53 

54 

48 

58 
44 

73 

45 

76 
56 

77 
50 

77 
55 

57 
55 

82 
50 

68 
',6 

86 
67 

85 
68 

82 
68 

85.7 
62.9 

MEDINA 

MAX 

Mm 

91 
64 

91 
68 

90 
70 

92 

71 

92 

70 

95 
69 

97 
53 

95 
61 

64 
70 

67 
63 

90 
51 

91 
63 

91 
60 

92 

61 

87 
56 

63 
50 

60 

49 

78 
46 

75 
50 

80 
64 

Bl 

70 

84 
70 

62 
57 

88 
69 

89 

70 

86 
65 

66 
65 

86.6 
53.1 

MENARD 

MAX 

Mm 

87 
60 

88 
68 

89 
69 

93 
58 

94 

68 

94 

64 

95 
62 

91 
65 

89 
59 

86 
58 

86 
67 

87 
59 

69 
52 

93 
56 

89 
52 

90 
52 

86 
64 

82 
52 

54 
48 

75 
38 

73 

40 

76 
63 

81 
62 

83 
53 

65 

64 

86 
64 

86 
65 

65 
69 

85 
62 

85 
55 

85.5 
59.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

90 
63 

90 
66 

88 
67 

91 
70 

92 

70 

95 
69 

95 

59 

93 

66 

90 
60 

97 
69 

86 
53 

69 
56 

90 
50 

91 
61 

89 
60 

94 
55 

85 
56 

75 
46 

55 
46 

64 
40 

79 
45 

76 
63 

73 
59 

72 
58 

62 
59 

86 
54 

66 
67 

83 
67 

63 
64 

83 
55 

84,8 
60.9 

OIONA 

MAX 

Mm 

86 
61 

88 
70 

88 

70 

86 

70 

90 

70 

92 
67 

94 
61 

95 
64 

92 
62 

90 
61 

68 
57 

89 
57 

69 
57 

90 
59 

83 

52 

55 

46 

64 
39 

72 
40 

75 
58 

74 
63 

56 
51 

70 
60 

80 
66 

83 
68 

64 
68 

81 
66 

79 
65 

62,0 
60,7 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

91 
64 

92 
67 

92 

69 

94 
69 

96 

71 

93 
65 

98 
66 

97 
65 

93 

64 

87 
63 

89 
65 

91 

61 

93 
54 

93 
60 

93 

54 

94 
60 

92 

63 

79 
53 

59 
48 

74 
41 

81 
48 

79 
63 

69 
61 

61 
52 

86 
61 

89 

61 

88 
54 

67 
67 

87 
62 

85 
64 

67.4 
61,5 

PANOALE 

MAX 

MIN 

92 

63 

92 

66 

94 
63 

93 
55 

94 
59 

93 
73 

92 
65 

92 

70 

93 

70 

94 
70 

93 
71 

91 
69 

90 
60 

94 
63 

92 
53 

94 
55 

94 
53 

85 
53 

59 
51 

60 
47 

75 
46 

78 
49 

79 
60 

72 
52 

71 
60 

85 
69 

86 
59 

66 
71 

87 
72 

86 
71 

66,2 
63.5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

89 
66 

90 
67 

91 
70 

88 

71 

90 

70 

96 
66 

96 
55 

97 
59 

90 
67 

91 
62 

88 
62 

69 
57 

91 
58 

91 
60 

90 
55 

92 

54 

85 
69 

77 
51 

56 
46 

73 
42 

77 
62 

77 
53 

72 
58 

77 
59 

62 
50 

87 
67 

85 
57 

64 
68 

61 
67 

79 
65 

65.0 
62.5 

ROBERT  lEE 

MAX 

Mm 

90 
64 

90 
64 

90 
70 

94 

70 

93 
69 

93 
66 

98 

67 

99 
68 

95 

68 

91 

70 

86 
69 

89 
66 

95 
58 

95 

58 

93 

63 

92 

60 

94 
60 

82 
49 

52 

49 

55 

43 

72 
43 

80 
49 

61 
65 

68 
53 

75 
63 

82 
64 

86 
56 

89 
69 

86 
66 

62 
66 

85.6 
62.2 

RDCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

89 
67 

89 
68 

87 
70 

89 

70 

91 
69 

100 
66 

97 
65 

97 
66 

95 
63 

89 
64 

85 
65 

65 
65 

90 
62 

88 
62 

88 
51 

94 
64 

89 
50 

79 
53 

66 
48 

73 
45 

78 
50 

77 
63 

62 
55 

80 
65 

61 
66 

85 
51 

84 
66 

64 
68 

84 
64 

82 
54 

85.6 
62.9 

SAN  ANCELO  DAM 

MAX 

Mm 

89 
55 

90 
58 

90 
70 

89 
72 

91 
72 

95 
70 

96 
67 

95 

67 

93 
64 

91 
54 

87 
64 

68 
63 

90 
57 

90 
59 

91 
64 

90 
61 

92 
62 

83 
53 

63 
48 

58 
44 

72 
45 

79 
51 

77 
61 

65 
60 

75 
53 

83 
64 

86 
65 

86 
66 

62 
64 

83 
65 

64.3 
61.9 

S««  R«f«i«Dc«  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEMBER 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

S, 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

X 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

UN    ANCELO  MSO 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
68 

89 

68 

91 

71 

94 
72 

96 

69 

96 
66 

92 

64 

86 
66 

86 
69 

90 
61 

90 
55 

92 
63 

90 
62 

92 

61 

64 
69 

71 
52 

56 

50 

72 
46 

79 
49 

76 
63 

65 
62 

79 
63 

89 

69 

87 
66 

87 
67 

34 
68 

84 
66 

65 

66 

89.1 
63.4 

SAN  Saba 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
72 

90 
73 

91 
72 

93 
74 

95 
71 

97 
70 

«3 

65 

90 
67 

84 
74 

87 
6S 

90 
63 

93 
63 

94 
62 

91 
64 

90 

67 

79 
61 

69 

54 

58 
48 

74 
48 

79 

57 

72 
66 

80 
67 

83 
69 

65 

70 

69 

71 

38 
70 

87 
69 

87 
67 

86.0 
65.8 

SONOKA 

MAX 

MIN 

91 

63 

90 
67 

90 
68 

92 

69 

94 
68 

97 
67 

97 
61 

91 
63 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

90 
52 

91 
62 

90 
62 

94 
52 

92 
62 

80 
50 

52 

46 

7S 
39 

76 
45 

73 
60 

80 
62 

77 
62 

62 
63 

65 
63 

86 
65 

89 

65 

62 
60 

65 
64 

86.3 

60.3 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

9* 
70 

96 
69 

95 

71 

92 

67 

95 
69 

97 
69 

96 
70 

95 
64 

92 
63 

90 
64 

92 

68 

89 

54 

92 

59 

90 
60 

58 

84 
59 

75 
49 

51 

43 

53 

39 

75 
40 

77 
43 

74 

71 

69 

82 

86 

87 

65 
65 

62 

65 

84,7 
60.3 

UVALDE 

MAX 

MIN 

9t 

69 

93 
71 

94 

73 

92 

71 

98 

71 

97 

70 

99 

69 

V. 

90 
66 

86 
71 

8* 

73 

86 

69 

92 

65 

93 
66 

94 
65 

90 
67 

90 
65 

82 
51 

79 
50 

76 
63 

82 
63 

85 
69 

37 
67 

32 
68 

69 

67 

91 
70 

83 

70 

64 
65 

69 
66 

89.3 
66,5 

nATER  VALLEY 

•     •     • 

MAX 

MIN 

89 
61 

88 
66 

91 
65 

90 
69 

89 
68 

95 
64 

94 
64 

95 
63 

93 
64 

93 
61 

91 
60 

89 
59 

91 
53 

90 
52 

91 
56 

90 
57 

91 
58 

81 
50 

57 
43 

55 

40 

74 
45 

76 
50 

70 
60 

66 
53 

72 
59 

83 
62 

66 
65 

86 
62 

65 
64 

62 
65 

84.2 
58.9 

SOUTH  CENTRAL       07 

AKANSAS  hL  REEUCE 

MAX 

MIN 

86 
69 

90 
78 

91 

77 

92 
82 

92 
76 

94 
76 

95 

93 
75 

64 
77 

61 

74 

66 
72 

88 
71 

82 

72 

88 

71 

91 
76 

86 
72 

77 
54 

77 
60 

77 
61 

86 

71 

89 

72 

87 
75 

87 
64 

87 

86.7 
71,2 

AUSTIN  wSQ 

MAX 

MIN 

90 
70 

93 
73 

94 
75 

95 

76 

97 
77 

96 
75 

97 
77 

95 
72 

91 
73 

63 
73 

66 

75 

91 

75 

91 

72 

91 

72 

91 
73 

91 
71 

87 
69 

82 
62 

69 

56 

76 
52 

71 
60 

81 
66 

84 
71 

86 

70 

87 
73 

89 

75 

83 

73 

86 
71 

68 
70 

67.6 
70,7 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

90 
73 

90 
73 

93 

74 

94 

74 

93 
74 

95 
73 

99 

73 

96 
72 

94 
71 

90 
69 

76 
70 

76 
72 

64 
72 

69 
67 

69 
70 

65 
70 

69 
69 

68 
71 

32 

57 

30 
56 

72 
56 

76 
64 

87 

71 

89 

72 

85 

71 

86 
70 

89 

72 

87 
70 

89 

70 

66.9 
69.9 

dRENHAH 

MAX 

MIN 

93 

68 

88 
68 

92 

70 

95 

74 

96 

74 

97 
74 

101 
73 

96 

70 

96 

70 

84 
72 

60 
72 

82 

72 

93 

72 

94 
66 

92 

66 

89 
69 

91 

68 

90 
66 

81 
59 

72 
65 

77 
55 

73 
62 

38 

67 

37 
70 

87 
70 

90 
74 

92 

72 

93 
69 

90 
68 

89,0 
68.6 

CANvnN  DAM 

MAX 

MIN 

92 
68 

9A 
70 

92 

69 

93 
75 

94 
74 

95 

74 

97 
72 

97 
70 

95 
69 

94 
70 

60 
66 

S3 
69 

90 
71 

91 
70 

91 
70 

91 
69 

69 
65 

68 
65 

31 
56 

68 
62 

77 
53 

78 
59 

31 
67 

84 
70 

88 

70 

87 
72 

86 

70 

37 
66 

86 

71 

67.8 
67.9 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

89 

73 

90 

74 

91 
73 

90 
75 

92 

75 

95 

75 

95 

74 

94 

75 

91 

71 

66 

70 

77 
73 

84 
72 

87 
76 

38 

73 

64 
72 

69 
72 

88 
72 

65 
72 

78 
60 

74 
57 

75 
65 

66 
69 

88 

72 

85 

72 

87 
72 

87 
74 

89 

72 

84 
73 

86 
74 

66.9 
71.6 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

93 
68 

88 
68 

92 

71 

92 

72 

95 
73 

95 

72 

99 

71 

95 
66 

94 
69 

64 
69 

78 

71 

81 

72 

92 
70 

93 
66 

90 
66 

87 
63 

90 
66 

90 
67 

62 
56 

69 
54 

75 
54 

76 
61 

86 
67 

83 
69 

89 
69 

66 
72 

93 

71 

92 
66 

91 
66 

38.1 
67.9 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

93 

78 

93 
81 

93 

84 

93 
80 

96 
82 

98 
61 

98 
60 

96 

77 

90 
76 

80 
72 

80 
76 

83 
76 

87 
76 

85 
76 

85 
76 

92 

77 

83 
61 

83 
76 

76 
66 

74 
60 

76 
68 

87 
73 

87 
79 

86 
60 

90 
80 

69 

60 

67 
76 

86 
78 

68 
78 

37.6 
76.7 

CORPUS  CHRISTI  MSO 

MAX 

MIN 

9A 

7* 

94 

74 

96 
80 

95 
78 

96 
76 

98 
78 

98 
76 

96 

77 

91 
76 

60 
73 

79 
77 

65 
77 

86 
78 

66 
75 

87 
76 

90 
74 

88 
74 

83 
74 

75 
61 

74 
60 

76 
67 

87 
71 

88 
75 

66 
76 

39 
73 

69 
76 

87 
76 

66 

74 

69 

76 

87.9 

74.3 

CUERD  3  E 

MAX 
MIN 

89 
70 

95 

73 

95 
75 

96 
74 

94 
74 

99 
71 

95 
75 

94 
72 

92 

71 

88 
68 

82 

73 

84 
72 

87 
74 

90 
69 

88 
74 

90 

71 

83 
71 

86 
73 

75 
59 

77 
56 

76 
63 

82 
70 

86 
72 

67 
74 

87 
73 

68 
73 

64 
72 

66 
71 

67 
70 

87.9 
70.9 

tLCIN 

MAX 

MIN 

87 
67 

93 

70 

94 

74 

96 

73 

97 
76 

100 

75 

95 
73 

95 
70 

91 
71 

85 
73 

84 
71 

90 
72 

92 

71 

92 

72 

92 

72 

90 
67 

88 
67 

76 
67 

76 
58 

76 
50 

76 
60 

80 
66 

85 

70 

87 
70 

88 

71 

90 
74 

86 

74 

69 
69 

69 
68 

83.4 
69.4 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

MIN 

91 

67 

94 
70 

93 

73 

96 
72 

97 
75 

99 

73 

96 
72 

97 
69 

93 
69 

85 
71 

82 

72 

91 
73 

93 

72 

93 
63 

89 
73 

92 

69 

94 
68 

94 
69 

72 
56 

76 
53 

75 
61 

87 
68 

89 

70 

88 

70 

91 

72 

90 
73 

86 

74 

90 
68 

90 
68 

89.9 

69.4 

floresville 

MAX 

MIN 

90 
76 

93 

76 

94 
76 

92 
66 

97 
76 

97 
79 

99 

70 

97 

79 

93 

77 

89 
75 

86 

74 

90 

77 

93 

79 

94 
76 

89 

74 

93 

75 

91 
70 

89 

71 

77 
65 

69 

57 

80 
59 

83 
63 

8S 

70 

90 

71 

90 
72 

94 

74 

90 
74 

89 

70 

90 
71 

89.8 
72.3 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

90 
72 

94 

73 

94 
75 

93 

75 

95 
74 

99 

73 

96 

74 

97 
72 

94 
72 

91 

70 

77 
72 

85 
71 

91 

73 

90 
68 

86 
71 

91 
70 

90 
70 

87 
69 

73 
58 

72 
56 

75 
62 

68 
69 

86 
73 

88 
72 

69 
71 

90 
72 

39 
73 

87 
70 

68 

70 

83,5 

70,4 

(.ONZALES 

MAX 

Mm 

91 
68 

87 
69 

95 

71 

96 
73 

97 
73 

99 
72 

100 
73 

96 
69 

95 
69 

91 
69 

76 
71 

61 
72 

90 
72 

92 
69 

90 
69 

67 
69 

90 
67 

89 
68 

77 
58 

70 
64 

75 
64 

75 
62 

84 
69 

87 
68 

83 
69 

88 
72 

91 
73 

91 
69 

90 
66 

88.2 
68.3 

hALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

92 

68 

95 

69 

96 

72 

96 
70 

99 

73 

99 

72 

100 
71 

99 

70 

92 
68 

86 
68 

79 

70 

92 

71 

92 

70 

92 

67 

87 
72 

93 
67 

92 
68 

84 
68 

70 
55 

76 
55 

74 
61 

86 
67 

90 
73 

90 
70 

68 
73 

93 

70 

36 

73 

91 
66 

90 
70 

89.7 
68.7 

HONOL 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 
74 

94 
76 

95 

74 

94 
74 

97 
72 

98 
71 

101 
71 

98 
69 

96 
71 

62 
71 

65 
75 

65 
72 

93 

69 

93 
70 

94 
69 

93 
66 

90 

65 

36 
57 

66 
54 

76 
65 

78 
59 

81 

70 

83 

71 

85 

72 

86 

73 

83 

74 

90 
73 

66 
68 

89 
69 

68.9 
69.2 

KENEDY 

MAX 

MIN 

92 

67 

97 

71 

96 

71 

98 

72 

96 

70 

99 

72 

101 
69 

98 
69 

98 
66 

68 
67 

76 
65 

65 
67 

91 
76 

96 
62 

91 

71 

91 
70 

90 
67 

65 
61 

81 
61 

60 
62 

80 
55 

87 
67 

86 
72 

83 
70 

89 

71 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

90 
67 

90.9 
67.6 

MNGSVILLE 

MAX 

Mm 

95 
75 

95 
74 

95 
76 

96 
77 

97 
75 

99 
75 

99 
72 

96 
75 

94 
72 

89 
73 

76 
74 

62 
71 

88 
76 

85 
73 

65 

73 

88 
72 

88 
72 

88 

71 

87 
60 

79 
59 

71 
63 

87 
69 

86 
71 

90 
72 

95 
74 

92 
72 

91 
71 

89 
72 

64 
72 

88 
72 

89.1 

71.8 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

86 
69 

90 
71 

92 

73 

94 

74 

95 

74 

96 

74 

97 
73 

94 
70 

92 
72 

83 

71 

82 
74 

90 
73 

90 
72 

90 
68 

87 
73 

89 
70 

88 
67 

83 
69 

73 
59 

77 
55 

74 
62 

85 
68 

86 

71 

67 
70 

66 
73 

69 
73 

86 
73 

86 
72 

89 
70 

68 
63 

87,6 
70.0 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

92 
67 

86 
68 

69 
72 

92 
74 

94 
75 

95 
74 

98 
73 

95 
69 

94 
71 

88 
73 

85 
72 

83 
72 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

90 
70 

89 
66 

89 

67 

80 
58 

71 
52 

75 
64 

71 
62 

61 
67 

34 
70 

87 
71 

69 

73 

86 

74 

81 

73 

66 
66 

89 
67 

87.1 
68.6 

LULING 

MAX 

Mm 

92 
68 

86 
69 

94 

73 

95 
74 

96 

75 

97 
70 

100 
71 

99 
69 

97 
69 

92 

71 

79 
73 

81 

71 

89 
73 

90 
69 

89 

70 

86 
69 

87 
66 

87 
68 

60 
58 

69 
53 

75 
53 

74 
62 

82 
69 

85 

69 

87 

70 

89 

73 

89 

74 

64 

71 

88 

70 

83 
68 

87.9 
68.6 

HATHIS 

MAX 

Mm 

96 

71 

95 

71 

96 

74 

96 

74 

99 

74 

101 
73 

99 
72 

96 
70 

92 
69 

87 
71 

77 
71 

83 
73 

86 
66 

87 
69 

86 
69 

90 
69 

89 
70 

82 
68 

76 
56 

72 
57 

74 
62 

86 
68 

69 
68 

67 
70 

69 
72 

91 
71 

87 
70 

69 
70 

65 

70 

83 
69 

88.6 
69.3 

KATALIA 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 

73 

97 
73 

98 
73 

99 
72 

99 
69 

99 
69 

98 
69 

95 
68 

93 

70 

82 
68 

64 
71 

69 

70 

90 
68 

90 

70 

90 
66 

69 
66 

66 
65 

61 
56 

76 
63 

77 
65 

36 
64 

84 
69 

87 

70 

89 

70 

90 
71 

87 
70 

68 
69 

86 
65 

67 
67 

89.9 

67.6 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

91 

70 

94 
70 

95 

74 

93 
75 

96 
76 

96 

74 

100 
75 

97 
70 

95 

73 

93 
75 

78 

75 

82 

75 

66 

73 

92 

71 

90 
72 

88 
70 

92 
67 

86 
69 

84 
58 

68 
49 

77 
50 

72 
60 

79 
67 

63 

70 

68 

70 

68 
73 

89 
73 

85 
73 

37 
70 

86 
70 

67.7 
69.6 

NIXON 

MAX 

Mm 

91 
68 

54 
71 

96 
73 

96 

74 

97 
73 

99 

74 

96 
72 

96 
70 

92 
69 

86 
72 

80 
72 

89 
74 

90 
73 

89 
69 

67 
73 

91 

71 

67 
67 

65 

69 

74 
66 

75 
54 

76 
62 

35 
69 

66 

72 

87 
71 

89 

72 

90 

73 

89 

73 

89 

71 

87 

70 

89 

70 

88.9 

70.3 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

90 
67 

86 

70 

92 
73 

93 
73 

95 

74 

95 
73 

97 

72 

97 
66 

96 

70 

92 

72 

77 

71 

84 
71 

69 

70 

90 
68 

90 
68 

90 

73 

86 
68 

69 

65 

66 
58 

68 
63 

76 
60 

73 
63 

82 

70 

85 

68 

86 
71 

83 

73 

88 
73 

86 

73 

89 
66 

87 
67 

87.4 
68,7 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

88 
7« 

94 
74 

94 

77 

93 
75 

96 

77 

99 

75 

97 
74 

95 

73 

90 
73 

85 
72 

78 
73 

66 
73 

90 

75 

67 
70 

67 
69 

91 
70 

89 
72 

63 

71 

76 
59 

76 
56 

77 
53 

88 
68 

89 
74 

87 

74 

83 

74 

91 

73 

89 
75 

89 

72 

67 
72 

88 
72 

88.1 

71.9 

ROBSTOUN 

MAX 

Mm 

90 
74 

93 

74 

95 

77 

94 
76 

95 

76 

96 
77 

100 
75 

97 
75 

95 

74 

91 
71 

75 
65 

80 
70 

63 

76 

67 

73 

63 

74 

86 

72 

90 
73 

88 
69 

62 
59 

65 
58 

73 
69 

76 
66 

87 

70 

87 

74 

87 
72 

92 

74 

89 

74 

85 

72 

67 
72 

89 

73 

87.2 

71.5 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

85 

70 

91 

80 

91 
82 

92 

60 

92 

61 

93 

61 

95 
76 

93 

74 

91 
75 

86 

71 

60 
74 

84 
74 

87 
76 

84 
73 

82 

73 

89 
72 

87 
77 

84 
72 

80 
60 

74 
68 

77 
69 

37 
72 

85 

73 

86 
79 

86 
77 

89 
78 

89 

79 

67 
75 

67 
77 

87 
76 

86.9 
73.9 

San  ANTONIO  wSD 

MAX 

Mm 

92 

72 

92 
76 

96 
78 

94 

78 

95 
78 

95 
74 

96 

7* 

94 

73 

93 

71 

81 
73 

63 
76 

87 
76 

91 
74 

90 
70 

90 
74 

90 
70 

90 
67 

87 
64 

71 
57 

78 
54 

74 
60 

35 

70 

86 

75 

89 
74 

89 

75 

90 
76 

36 
75 

89 

73 

69 
71 

89 

74 

88.4 
71.7 

•  B*[»r«DC«  Nolci  FoUowlsg  Station 
-    304    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 

SEPTEMBER 


Station 

Day 

of  Month 

01 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 

< 

SAN  M4RC0S 

MAX 

NUN 

92 
69 

92 

70 

93 

71 

95 

72 

96 

75 

98 

71 

100 
71 

97 
70 

96 

70 

93 

71 

77 
70 

63 

73 

90 
72 

90 
66 

91 
69 

88 
69 

90 
64 

86 
64 

82 
58 

72 
49 

78 
50 

74 
59 

63 
65 

84 
70 

89 
71 

86 
72 

90 
72 

86 

71 

90 
69 

88 
69 

68.4 
67.8 

SE4LV 

MAX 

Mm 

83 
66 

92 
67 

92 

70 

95 
70 

94 

70 

95 
70 

95 
69 

92 
67 

89 
69 

85 
69 

60 
71 

89 
69 

90 
69 

68 
65 

66 

70 

87 
67 

86 
65 

84 
66 

76 
54 

72 
53 

75 
58 

62 
64 

64 
66 

88 
67 

89 
69 

89 

70 

89 
69 

91 
69 

90 
67 

89 
64 

67,2 
66.6 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

92 

72 

92 

76 

97 
79 

95 

78 

95 

78 

96 

74 

96 

74 

94 
73 

93 
72 

87 
73 

84 

75 

87 
76 

91 
73 

90 
70 

91 
74 

90 

71 

90 
70 

67 
68 

80 
61 

76 
54 

76 
60 

65 
69 

66 

75 

69 
74 

87 
76 

85 

75 

87 
74 

89 
75 

90 

71 

89 

75 

68.9 
72.2 

SINTON 

MAX 

MIN 

95 

94 
74 

93 
76 

94 
77 

95 

77 

100 
76 

99 

77 

96 
73 

89 

72 

87 
70 

76 
72 

83 
73 

84 
76 

87 
70 

88 
72 

91 
72 

88 
72 

64 
72 

77 
59 

73 
59 

77 
63 

68 
70 

96 

75 

66 

75 

90 
73 

92 

73 

86 
75 

67 
73 

86 
73 

68 
73 

86.1 
72.2 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

91 
67 

87 
67 

93 

70 

93 

70 

95 
72 

95 

74 

95 

74 

96 
70 

95 
69 

88 
73 

79 
70 

83 
69 

90 

71 

91 
69 

89 
69 

87 
69 

88 
67 

87 
62 

82 
57 

70 
53 

75 
53 

75 
60 

82 
67 

85 
69 

85 
67 

85 
67 

67 
71 

85 
72 

87 
70 

87 

67 

86.9 
67.5 

SDMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

93 

65 

87 
65 

89 

68 

92 

72 

94 

74 

94 

75 

99 
72 

96 
69 

95 

69 

87 
71 

87 
72 

84 
71 

92 

70 

92 
69 

90 
68 

91 
68 

92 
65 

86 
65 

81 
57 

70 
54 

79 
53 

75 
60 

85 
65 

86 

68 

85 
68 

68 
72 

69 
72 

69 

71 

90 
68 

89 
67 

68.3 
67.4 

WASHINCTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

88 
68 

92 

70 

92 

73 

93 
73 

95 

73 

96 

72 

92 
68 

93 

71 

93 
72 

83 
73 

83 
71 

90 
71 

90 
66 

67 
68 

67 
67 

68 
67 

89 
69 

80 
S6 

76 
57 

73 
57 

73 
57 

86 
62 

83 
69 

89 
70 

90 
73 

91 
72 

89 
72 

91 
66 

93 
66 

69 
66 

67.8 
67.9 

YOAKUM 

*     *     * 

MAX 

MIN 

90 
69 

95 
68 

95 
73 

96 

70 

99 
73 

99 
72 

99 

72 

98 
68 

92 

70 

86 
69 

79 

70 

91 

72 

93 
71 

93 
66 

66 

70 

92 

69 

92 

69 

84 
68 

70 
55 

72 
53 

74 
61 

86 
69 

90 
73 

89 

70 

68 
73 

92 

70 

83 
72 

89 

71 

90 

71 

90 
70 

69.1 
66.6 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

87 
70 

83 
70 

91 

71 

92 

73 

91 
72 

96 

73 

96 
72 

90 
70 

90 
71 

78 
72 

85 

74 

85 
74 

90 

73 

89 
66 

68 
67 

82 
69 

89 
66 

84 
67 

65 
63 

69 
59 

72 
68 

80 
65 

65 
69 

86 
70 

85 
70 

89 
68 

90 
69 

69 
72 

89 
70 

69 
69 

86.6 
69.0 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

MIN 

95 

72 

94 

74 

94 
76 

92 

74 

94 
74 

90 
72 

92 

73 

69 
72 

88 
70 

60 

71 

85 
74 

87 

74 

89 

74 

92 

74 

90 
73 

66 

70 

86 
71 

84 
70 

60 
66 

74 
66 

87 
64 

67 
67 

68 
66 

89 

67 

87 
65 

89 
66 

68 

67 

89 

67 

86 
69 

87.6 
70.2 

ANGLETQN  2  W 

MAX 

Mm 

90 
70 

80 
69 

91 
66 

91 
71 

91 
69 

93 

70 

95 
72 

90 
70 

90 
71 

80 
70 

85 

72 

95 
74 

68 
72 

89 
66 

88 
68 

81 
69 

87 
67 

64 
69 

75 
57 

76 
55 

75 
65 

96 

70 

85 

70 

68 
68 

88 
71 

89 
68 

87 
69 

86 
66 

68 
66 

96.0 
66,0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

91 
70 

87 
70 

93 

76 

91 
75 

92 

76 

93 

97 
74 

92 
72 

93 
73 

82 
72 

80 
72 

64 
74 

91 
75 

93 
68 

86 
69 

83 
70 

66 
70 

66 
71 

75 
60 

74 
59 

76 
66 

86 
73 

88 
72 

90 
73 

89 
73 

90 
75 

68 
75 

90 
66 

90 
71 

86.9 

70,9 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

87 
69 

92 

71 

91 
71 

91 
77 

96 
75 

100 

96 
74 

94 
70 

69 

72 

69 
73 

90 
72 

91 

74 

90 
73 

89 
68 

68 

74 

90 
69 

89 
68 

86 

71 

77 
64 

82 
65 

86 

70 

66 

70 

67 
71 

87 
72 

69 

72 

68 
75 

89 

77 

89 

74 

86 

70 

68.8 
71.2 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

90 
65 

87 
65 

93 
66 

91 
72 

94 

71 

98 

72 

96 

68 

95 
68 

83 
72 

69 

74 

85 

70 

92 

70 

92 

60 

92 

60 

81 

70 

86 
63 

90 
63 

66 
59 

66 
55 

79 
63 

85 
69 

65 
67 

68 

70 

88 
71 

91 
72 

90 
71 

91 
66 

90 
67 

67.8 
66.9 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

87 
72 

92 

72 

94 
73 

95 

75 

96 

72 

93 

74 

93 
72 

65 

74 

80 
72 

81 
73 

88 
76 

89 
76 

68 
69 

80 
72 

87 
71 

86 
71 

61 
70 

81 
61 

74 
64 

84 
69 

65 

73 

87 
73 

86 
72 

88 
72 

87 
74 

69 
74 

68 
71 

88 
71 

86.7 
71.3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

93 
66 

89 
68 

94 
68 

93 

70 

93 

70 

99 

69 

105 
67 

97 
67 

90 
67 

77 
68 

80 
68 

89 

70 

93 

64 

91 
65 

89 
65 

69 
65 

99 
66 

80 
55 

73 
53 

75 
60 

87 
67 

86 
68 

69 
67 

90 
67 

91 
67 

84 
67 

89 
66 

69 
64 

88.2 
65.5 

EL  CAMPD 

MAX 

Mm 

90 

71 

93 

71 

9J 
73 

95 
74 

95 

75 

94 
74 

93 
71 

92 

74 

80 
71 

82 
72 

90 
72 

94 
74 

92 

70 

83 
72 

89 
70 

89 
70 

66 

70 

77 
60 

75 
63 

85 
68 

90 
72 

90 
71 

69 
71 

91 
73 

90 
73 

92 

73 

92 
71 

92 

70 

68.8 
70.6 

FREEPQRT  2  Nw 

MAX 

Mm 

92 
75 

83 
73 

92 

78 

92 
81 

93 
79 

98 

78 

90 
75 

91 
75 

62 

75 

86 
74 

88 
75 

90 
77 

90 
74 

68 
72 

82 
73 

89 
72 

65 
72 

83 
70 

77 
60 

77 
67 

95 

71 

86 

75 

65 

75 

88 

77 

86 

77 

88 
76 

89 
77 

69 
78 

87.1 
74.0 

GALVESTON  wSO 

MAX 

Mm 

83 
72 

89 
81 

86 

76 

88 
82 

88 
62 

86 
77 

87 
75 

81 

74 

63 

77 

84 
76 

87 
79 

86 
78 

67 
77 

61 

73 

84 
72 

81 
76 

64 
71 

74 
65 

76 
67 

92 

73 

83 
75 

83 

75 

84 
79 

85 

79 

85 

76 

85 
77 

86 
80 

65 
79 

64.0 
75,5 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

Bt 
67 

91 
68 

90 
74 

92 

73 

94 
72 

94 
72 

93 
69 

81 
73 

83 
75 

62 

75 

91 
73 

91 
70 

69 
66 

83 
73 

87 
70 

87 
67 

65 
69 

70 
61 

78 
64 

65 
68 

85 

71 

86 
71 

87 
72 

89 
70 

89 
73 

89 
72 

89 
72 

68 
68 

86.7 
69,9 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
72 

92 

74 

93 

75 

92 

75 

93 
74 

92 

74 

92 
73 

61 

74 

62 

76 

S3 

76 

91 
75 

91 
73 

66 
70 

82 
74 

88 
72 

85 
70 

85 
71 

72 
63 

79 
66 

84 
71 

86 
72 

67 
72 

89 

74 

89 
71 

90 
75 

90 

74 

89 
74 

89 
71 

96.6 
72.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

88 
65 

89 
66 

93 
67 

93 
71 

69 
69 

97 
71 

98 
66 

92 

67 

84 
68 

86 
66 

86 
68 

94 
69 

92 

60 

91 
61 

82 
62 

90 
62 

88 
62 

87 
69 

69 
55 

79 
62 

82 
63 

82 
69 

87 
69 

89 
69 

92 
69 

86 
69 

90 
69 

90 
67 

67.8 
65.7 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

86 
67 

92 
76 

92 

80 

91 
80 

92 

80 

91 
75 

92 

72 

69 
73 

81 
74 

81 
73 

87 
74 

87 
75 

66 

70 

80 
74 

87 
70 

65 

71 

80 
71 

77 
61 

75 
65 

86 

70 

66 
73 

66 
74 

89 

76 

68 
76 

67 
74 

89 
75 

86 

76 

86 
75 

86.2 
72.9 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

90 
71 

87 
71 

91 
74 

92 

74 

92 
73 

97 
74 

92 

71 

93 
71 

83 
70 

82 
73 

84 
71 

91 
75 

91 
69 

91 
69 

63 
71 

69 
65 

89 
69 

83 
60 

73 
57 

76 
65 

64 
71 

88 
71 

88 
72 

86 
72 

91 
72 

89 
74 

90 
71 

90 
69 

87.1 
69.6 

ORANGE  «  NW 

MAX 

Mm 

8* 
69 

85 
69 

85 
73 

88 

73 

69 
73 

90 
73 

90 
71 

67 
71 

78 
73 

87 
76 

84 
72 

69 
72 

89 
63 

87 
63 

79 
67 

83 
64 

85 
64 

84 
69 

72 
60 

79 
64 

61 
63 

67 
71 

87 
72 

87 
72 

89 
71 

87 
73 

87 
70 

87 
69 

85.2 
59,1 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
70 

92 
76 

92 

76 

92 
82 

91 
62 

94 

74 

94 
73 

64 
69 

78 
65 

78 

71 

68 
76 

90 
73 

66 
69 

81 
74 

86 
70 

86 
70 

79 
71 

71 
61 

74 
65 

86 
70 

86 
74 

89 
74 

86 

72 

87 
74 

86 
75 

87 
74 

87 

71 

86 
70 

85.6 
71,9 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

92 
66 

88 
66 

93 
66 

92 
66 

93 
65 

97 
65 

93 
65 

93 
65 

82 
65 

86 
65 

62 
65 

90 
65 

92 
65 

90 
65 

61 
65 

66 
66 

86 

66 

88 
53 

75 
55 

76 
64 

94 
64 

87 
64 

90 
65 

89 
65 

92 

64 

87 
72 

92 

66 

91 
66 

87.9 
64.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

87 
68 

89 
75 

90 
73 

93 

78 

96 

78 

96 
66 

94 
73 

83 

74 

80 
74 

68 

70 

69 
72 

86 
66 

82 

70 

88 
68 

89 
68 

88 
69 

79 
56 

76 
61 

86 
67 

66 
71 

87 
70 

86 

70 

87 
70 

86 
72 

67 
70 

87 
69 

88 
'0 

86.9 
69.6 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

85 
69 

86 
71 

88 
73 

90 
76 

92 

72 

90 
72 

68 

70 

77 
73 

86 
75 

85 

75 

89 
71 

69 
70 

87 
63 

77 
69 

84 
66 

84 
65 

84 
70 

75 
63 

80 
64 

85 
69 

66 
71 

87 
71 

87 
73 

88 
73 

87 
74 

87 
74 

87 
72 

86 
69 

85.4 
70.1 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
73 

94 
75 

94 
76 

93 

77 

94 
77 

97 

79 

94 
79 

93 

76 

64 
76 

81 
63 

86 
77 

90 
76 

88 

77 

63 
75 

89 
75 

87 
76 

65 
69 

76 
60 

75 
67 

86 
67 

86 
75 

87 
74 

90 
72 

88 
65 

64 
75 

68 
73 

87 
77 

87 
77 

67.5 
73.1 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

88 

76 

86 
71 

91 
79 

90 
80 

92 

83 

93 

76 

93 
76 

94 
78 

64 
74 

83 
74 

82 
74 

88 
76 

90 
76 

86 
76 

82 
74 

90 
72 

86 
71 

84 
64 

72 
62 

79 
68 

95 
74 

66 
74 

86 
76 

88 
60 

68 

79 

86 

78 

86 
76 

87 
80 

96.2 

74,9 

Sugar  land 

MAX 

Mm 

91 
69 

86 
70 

92 
72 

92 

76 

94 
73 

95 

72 

92 
69 

92 
70 

81 
71 

81 
74 

83 
74 

92 

74 

90 
68 

90 
69 

83 
67 

88 
69 

66 
70 

86 
61 

70 
57 

76 
65 

64 
69 

66 
70 

88 

71 

88 

70 

91 

70 

89 
73 

91 

71 

90 
70 

96.6 
69.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

87 
70 

90 
69 

94 

73 

98 
73 

96 

72 

96 
69 

93 

71 

93 

72 

82 

73 

84 

74 

84 
74 

69 
74 

90 
69 

87 
69 

82 

71 

62 

67 

95 
69 

85 
62 

72 
59 

76 
65 

64 

70 

86 

71 

86 
72 

88 
69 

99 

70 

86 
72 

90 
70 

69 
68 

87.2 
69,4 

VICTORIA  WSD 

•     •     • 

MAX 

Mm 

87 
72 

95 

75 

95 

77 

94 
77 

95 
76 

96 
75 

96 

76 

95 
72 

93 
73 

79 
74 

80 
74 

86 
75 

91 
75 

88 
71 

86 
74 

89 
71 

89 
71 

90 
67 

67 
58 

72 
57 

76 
66 

88 
70 

67 
74 

89 
74 

89 
73 

89 
74 

64 
75 

90 
73 

87 
72 

86 
71 

87,3 
72,1 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
72 

95 
75 

96 
75 

98 
75 

96 
75 

100 
74 

101 
74 

99 
73 

96 

71 

78 

70 

77 
70 

83 
70 

85 
71 

?^ 

69 
71 

91 
71 

69 
72 

67 
60 

65 
57 

75 
59 

77 
67 

89 
70 

86 
72 

65 
70 

92 

73 

92 
73 

85 

71 

87 
71 

86 
71 

68.5 
70,7 

Se9  Rel«i«DCft  Not«a  FoUowtcg  Slalion  Ind«x 


Continued 

L>1 

WL 

I 

IJL 

mj 

■'tu\ 

tlA 

lU 

tit 

•b 

TEXAS 

56PTEM6ER 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7- 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ARMSTRONG 

UKf. 

MIN 

9t 

71 

94 

59 

97 

71 

96 

69 

98 

70 

98 

74 

99 

76 

97 

72 

100 
72 

88 

70 

81 

69 

83 

70 

89 

75 

87 

71 

84 

71 

89 

70 

85 

70 

90 
70 

80 
60 

75 
58 

78 

61 

79 

63 

80 
62 

ai 

68 

65 

70 

91 
69 

90 
72 

86 

70 

85 
66 

91 

70 

68,4 

69,0 

BENAVlnES  NO.  2 

MAX 

MIN 

96 

70 

97 
69 

9t 
67 

100 

7J 

99 

71 

100 
70 

101 
69 

100 
68 

96 

70 

94 
71 

82 
70 

80 
67 

8n 
72 

88 
70 

65 

70 

88 
68 

90 
67 

88 
68 

64 
60 

74 
54 

73 
57 

74 
60 

90 
69 

90 
69 

89 

72 

91 
70 

90 
68 

87 
67 

89.3 

67,7 

CARRUQ  SPRIN6S 

MAX 

MIN 

93 
72 

96 
72 

95 
76 

93 

73 

95 

73 

93 

73 

94 

72 

99 

72 

97 

70 

96 
70 

87 
74 

85 
72 

79 
71 

85 
70 

90 
72 

92 

70 

91 
71 

86 
69 

79 
56 

73 

64 

92 

68 

87 
72 

86 
72 

89 
71 

86 

69 

69,6 

70,6 

C4T4RINA 

MAX 

MIN 

9S 

71 

96 

74 

97 
75 

98 

73 

100 
71 

99 
72 

96 
72 

95 

73 

92 

70 

84 
71 

84 
70 

86 
72 

89 
70 

91 
71 

90 
71 

88 

71 

67 
69 

76 
57 

77 
56 

71 
55 

66 
59 

68 

73 

as 

72 

at 

72 

90 

73 

91 
72 

63 
67 

88,9 
69,4 

CM4RLUTTE  5  NNw 

MAX 

MIN 

95 

71 

95 

74 

95 

74 

96 

75 

98 

75 

98 

71 

98 
72 

96 
72 

95 
71 

93 
72 

80 
72 

83 
71 

89 

74 

88 
70 

89 
73 

86 
70 

88 
70 

67 
69 

82 
60 

75 
56 

75 
61 

66 
68 

65 
72 

85 
72 

87 
72 

87 
73 

87 
73 

64 
69 

86,6 

70.5 

C0TULL4  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

96 

74 

97 
75 

97 

77 

97 
76 

100 
76 

99 

75 

98 
75 

96 
75 

94 
75 

88 
72 

82 

71 

81 
73 

85 
73 

86 

71 

86 
73 

68 
72 

87 
73 

83 

68 

68 
57 

75 
56 

73 
62 

66 

70 

62 
72 

66 
73 

68 
74 

89 

74 

88 
74 

84 
69 

67,9 
71.7 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

97 
73 

96 

73 

97 
7! 

98 

75 

98 

74 

97 
72 

100 
72 

96 

73 

96 
69 

90 
68 

86 
72 

81 
71 

84 
72 

91 
70 

91 
70 

92 

70 

90 
71 

89 
69 

76 
S6 

79 
57 

76 
58 

61 
67 

68 

72 

66 
73 

89 

72 

90 
71 

92 

73 

86 

70 

69,7 
70,1 

DILLEY 

MAX 

MIN 

93 

71 

95 
72 

V. 

96 

74 

97 
73 

99 

72 

100 
71 

100 
71 

96 
70 

95 

71 

86 

71 

81 
71 

83 
72 

89 

70 

90 
70 

90 
69 

88 

70 

89 

64 

84 
60 

66 
S6 

75 
56 

76 
61 

66 

70 

86 
72 

86 

72 

95 

73 

a9 

71 

88 
66 

68,8 

69.1 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

9? 

69 

95 
70 

94 
72 

94 
72 

96 

74 

96 

72 

97 
73 

99 
72 

97 
73 

95 
71 

90 
71 

89 
72 

84 
70 

85 
69 

90 
69 

91 
69 

95 
71 

88 
68 

82 
55 

58 
52 

75 
54 

78 
57 

63 
65 

68 
71 

88 

70 

69 

70 

90 
72 

90 
68 

88,7 
68.4 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

97 
65 

100 
68 

95 

73 

97 

70 

98 

70 

97 
66 

102 
68 

102 
68 

100 
65 

94 
65 

90 
65 

76 
65 

75 
67 

85 
65 

88 
65 

90 
65 

92 
68 

89 
69 

89 
65 

70 
56 

75 
53 

67 
58 

67 
67 

86 
70 

82 

65 

90 
68 

90 
68 

92 
66 

86 
63 

89.0 
65.8 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

97 
70 

97 
71 

96 
72 

96 

70 

97 
71 

95 
73 

101 
72 

99 
72 

96 
71 

94 
71 

84 
70 

85 
69 

84 
72 

85 
72 

64 

71 

85 
71 

68 
71 

65 
68 

80 
58 

68 
68 

76 
64 

72 
61 

90 
66 

98 

70 

66 

64 

90 
71 

90 

71 

90 
71 

69 

70 

B8,9 
69.4 

foklertqn 

MAX 

MIN 

It 
72 

99 
75 

100 
74 

100 
74 

101 
74 

102 
72 

103 
73 

100 
73 

98 
73 

94 
72 

78 
71 

82 

70 

88 
72 

91 
67 

90 

73 

91 
70 

90 
70 

69 

79 

83 
62 

72 

58 

77 
63 

88 
72 

65 

72 

67 
72 

91 
72 

90 
72 

69 

72 

99 
70 

67 
67 

91.0 
70.3 

FREER 

MAX 

MIN 

9<. 
68 

97 
71 

98 
71 

98 
72 

98 

70 

99 

71 

100 
69 

100 
68 

97 
67 

90 
73 

78 
71 

78 
65 

80 
72 

89 
65 

88 
68 

65 

74 

68 
67 

68 
66 

86 
58 

74 
53 

75 
56 

77 
61 

66 

70 

87 
69 

84 

70 

90 
70 

68 
70 

87 
66 

68 

67 

88.5 

67.6 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

97 
72 

98 
73 

98 
73 

100 
75 

99 

74 

100 
74 

102 
73 

100 
75 

97 
74 

97 
73 

98 
72 

75 
70 

77 
70 

85 
71 

83 

72 

87 
71 

90 
71 

94 

71 

86 
61 

65 
57 

73 
58 

75 
63 

89 
72 

98 

73 

68 
72 

90 
73 

91 
72 

89 

72 

67 
70 

85 
70 

89.8 
70.6 

LA  PRYQR 

MAX 
MIN 

L4RE0D  NO.  2 

MAX 

MIN 

97 
75 

96 

75 

98 
77 

97 
76 

98 
75 

99 

76 

103 
73 

99 
75 

97 
73 

91 
73 

84 
71 

75 
70 

87 
70 

90 
70 

89 

73 

92 

71 

98 

71 

90 
73 

82 
58 

70 
58 

77 
63 

87 

70 

89 

73 

67 
73 

88 

73 

69 
74 

90 
73 

83 

70 

66 

71 

89.7 

71.5 

P6ARSALL 

MAX 

MIN 

96 
68 

97 
70 

97 
71 

9S 

71 

100 
70 

100 
69 

101 
71 

99 

70 

96 
67 

94 
67 

85 
68 

83 
67 

82 

70 

88 
68 

90 
68 

90 
67 

89 
68 

66 

66 

85 
56 

73 
S9 

71 
54 

82 

58 

86 
68 

85 

68 

86 
69 

69 

70 

90 
68 

90 
64 

«7 
67 

89.8 
66.6 

POTEET 

MAX 

MIN 

90 
70 

96 

72 

96 
75 

98 
74 

98 
72 

98 
71 

101 
72 

98 
71 

96 

70 

94 

71 

90 
71 

82 
70 

80 
74 

89 

71 

91 

71 

91 

70 

90 
71 

69 

70 

64 
60 

69 
55 

78 
55 

74 
62 

67 
69 

83 

72 

87 

71 

90 

72 

88 
72 

88 

70 

66 
69 

86.9 
69.5 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

97 
7'. 

100 
72 

99 

72 

102 
76 

102 
76 

102 
75 

102 
71 

103 
71 

99 

72 

98 
72 

94 
72 

80 
73 

78 
73 

83 
73 

65 
73 

85 
72 

91 
72 

69 
72 

87 
63 

65 

60 

70 
60 

75 
62 

88 

70 

90 
72 

88 

71 

90 
73 

90 

72 

85 

72 

65 

70 

89.7 
70.9 

TILDEN 

MAX 

MIN 

9» 

73 

96 
73 

96 
75 

97 
75 

98 

75 

99 

75 

101 
73 

100 
73 

98 
72 

96 
72 

79 
72 

77 
73 

84 
74 

88 
67 

90 

74 

86 
70 

90 
71 

89 
72 

66 
63 

70 
57 

73 
59 

77 
63 

68 
70 

88 
72 

67 
72 

90 
73 

89 

72 

89 
69 

67 
70 

89.0 
70.7 

ZAPATA 

*     *     • 

MAX 

MIN 

98 

75 

100 
73 

101 

76 

103 
77 

101 
74 

101 
75 

106 
73 

102 
75 

100 
72 

97 
72 

88 
69 

84 
67 

86 
69 

89 
71 

92 

71 

93 
71 

92 

70 

89 
64 

71 
58 

73 
56 

78 
61 

87 
65 

91 
72 

91 
71 

90 
71 

91 
71 

91 
71 

87 
69 

89 

71 

91.6 

70.0 

LOWER  VALLEY        10 

BROMNSVILLE  HSO 

MAX 
MIN 

9« 

7« 

95 

75 

95 
76 

95 
79 

96 

77 

98 
76 

99 

74 

96 

77 

96 

76 

96 

74 

91 
76 

94 
80 

86 
76 

82 
75 

86 

75 

91 

73 

79 
71 

87 
73 

79 
64 

85 
68 

68 
71 

90 
73 

87 
74 

85 
72 

69 
74 

85 

75 

82 

73 

81 
72 

87 
73 

69.0 

73,7 

HARLINCEN 

MAX 
MIN 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

95 
74 

96 
73 

96 

73 

96 

74 

96 
76 

96 
76 

96 

74 

98 
75 

96 

74 

93 
65 

81 
72 

85 
71 

82 

73 

81 
73 

89 

73 

92 

73 

87 
73 

86 
66 

76 
61 

76 
66 

89 
71 

89 
71 

87 
72 

90 
71 

90 
72 

90 
73 

85 
68 

68,8 
71,2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

9« 
73 

97 
73 

97 
74 

95 

79 

97 

75 

100 
76 

102 
74 

97 
74 

97 
74 

94 
75 

85 
73 

80 
72 

83 

74 

81 
73 

87 

74 

90 
73 

86 

74 

85 
73 

76 
63 

77 
66 

88 
71 

89 
73 

88 
73 

90 
73 

91 
75 

68 

74 

83 
74 

82 
69 

86.7 
72.5 

HC  COOK 

MAX 

MIN 

95 

71 

97 
72 

97 
72 

99 

74 

98 
75 

99 
75 

101 

101 
73 

99 

74 

98 
74 

92 
74 

78 
72 

78 
72 

84 
72 

83 

74 

89 
72 

96 

71 

90 
71 

89 
63 

73 
60 

74 
64 

87 
72 

88 
71 

85 

70 

90 
70 

90 
73 

97 
72 

82 

71 

69.1 

70.9 

MISSION  <•    w 

MAX 
MIN 

98 

74 

99 

73 

99 

73 

100 
75 

101 
76 

101 
76 

102 
74 

101 
73 

97 

75 

99 

76 

93 

75 

83 
72 

79 
73 

84 
73 

62 

74 

90 
73 

92 

73 

90 
73 

88 
65 

74 
61 

76 
66 

92 

71 

92 
72 

69 

72 

92 

71 

92 

71 

90 

71 

83 

66 

90,6 
71,6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

86 

74 

89 
76 

89 

77 

90 
79 

89 

78 

9(1 
78 

92 
78 

67 
73 

89 

70 

88 
66 

80 

73 

83 
73 

83 
76 

83 
74 

83 
72 

65 
73 

63 
72 

86 
67 

70 
61 

77 
67 

64 
73 

85 
78 

64 
75 

86 

77 

86 
76 

64 
74 

82 

75 

84.5 
73.2 

RAYMONOVlLLE 

MAX 

MIN 

94 
72 

98 
72 

98 

73 

100 
75 

100 
75 

101 
73 

101 

101 

74 

95 

73 

97 

73 

91 
73 

81 
72 

82 
72 

85 
72 

85 
73 

87 
72 

91 
72 

85 

70 

84 
66 

73 
61 

82 
6! 

66 
71 

65 
73 

86 
72 

88 
72 

88 
75 

86 
74 

84 
74 

88.8 

71.4 

SAN  BENITQ 

MAX 

MIN 

95 

75 

95 

75 

95 
75 

96 

75 

96 

78 

98 
75 

99 

76 

95 
76 

9! 

74 

94 
74 

83 

74 

86 

77 

85 

75 

82 
75 

85 

74 

91 
74 

65 
73 

65 
70 

72 
62 

80 
68 

64 
71 

90 
74 

90 
73 

90 

74 

90 
73 

82 

73 

83 
72 

88.5 

73,1 

hESLACO  2  £ 

MAX 

MIN 

96 
73 

97 
73 

98 
75 

97 
77 

98 
76 

101 
75 

101 

97 
76 

95 
74 

94 
73 

84 
74 

83 
72 

86 
76 

82 
74 

88 
75 

91 
73 

84 
72 

85 
73 

78 
64 

SO 
64 

88 
71 

68 

72 

86 

73 

90 
72 

90 

75 

66 

74 

82 

73 

81 

70 

69 

70 

88,9 
72,4 

S—  R«f«i«DC*  Notct  Followliig  Sutloa  Ind*x 
-    306    - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
SEPTEMBER    1971 


Wind 

Relative  hum 

dity 

N 

umber 

of  day. 

5  W 

th 

V 

averages 

- 

c 

(Sp 

eed  - 

m.p.h 

) 

percent 

F 

recipitation 

c 

c 

3 

'o  j; 

_m 

Standard  of  T 

ime 

(/) 

1.0 

c 
5-0 

0)  a 

0) 

a> 

^_ 

of 

o_ 

CENTRAL 

o 

a. 

a. 
ci 

0) 
> 

O  *" 

Average 
sky  cover 
sunrise  to 

11 

0 

> 
< 

0) 

00   06   12 

18 

v 

u 
0 

L. 
1- 

o 
q 

c> 

6 

q 

0 

§-2 

CM  0 

5 

0 

1— 

5:5 

1-  U) 

<D  0 
Q-O. 

ABILENE  WSO 

17 

4.4 

10.5 

42 

NW 

17 

77 

88 

61 

56 

0 

0 

3 

2 

2 

0 

7 

68 

5.2 

AMARILLD  WSD 

18 

5.1 

15.2 

32 

NE 

17 

62 

72 

47 

43 

2 

1 

1 

2 

2 

c 

8 

74 

3.8 

AUSTIN  WSO 

10 

3.5 

6.4 

27 

SE 

24+ 

84 

92 

62 

61 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

48 

6.8 

BROWNSVILLE  WSO 

11 

2.4 

10.8 

32 

W 

11 

85 

88 

65 

72 

2 

5 

2 

3 

4 

1 

17 

5C 

7.1 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

9 

6.1 

12.3 

66 

NW 

10 

89 

93 

73 

76 

2 

4 

5 

3 

1 

2 

17 

46 

7.1 

DALLAS  WSD 

13 

4.7 

10.0 

23 

SE 

244 

72 

84 

57 

5: 

0 

1 

4 

1 

Q 

0 

6 

62 

5.4 

DEL  RID  WSO 

11 

6.0 

9.8 

26+4 

33 

18 

76 

86 

61 

54 

4 

5 

2 

Q 

0 

a 

11 

6.3 

EL  PASO  wSO 

14 

1.2 

7.9 

35 

E 

05 

49 

63 

37 

29 

6^ 

4 

1 

1 

Q 

Q 

12 

87 

3.1 

FORT  WORTH  WSD 

13 

3.C 

8.5 

20++ 

34 

18 

81 

91 

63 

6] 

C 

1 

I 

3 

0 

6 

5.7 

GALVESTON  WSO 

• 

43 

E 

09 

- 

- 

' 

2 

< 

< 

^ 

1 

16 

65 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

7 

4.< 

6.7 

25+-t 

19 

03 

9; 

9: 

6': 

7-i 

< 

1 

t 

2 

c 

16 

5C 

7.2 

LUBBOCK  WSO 

16 

3.e 

10. s 

25+4 

36 

17 

7« 

82 

57 

51 

4 

2 

1 

1 

c 

11 

■ 

3.8 

MIDLAND  WSO 

U 

6.1 

11.7 

30+4 

5 

17 

72 

8: 

57 

4£ 

; 

2 

2 

1 

c 

9 

4.0 

PORT  ARTHL'R  WSD 

e 

6.C 

9.e 

40 

E 

16 

91 

96 

7C 

8C 

2 

7 

c 

2 

1 

n 

61 

6.7 

SAN  ANGELD  WSD 

i< 

3.£ 

s.e 

26+4 

18 

29 

7t 

8; 

57 

5« 

2 

1 

2 

1 

c 

I 

5.5 

SAN  ANTDNID  WSO 

£ 

3.7 

8.3 

32 

NE 

10 

7£ 

8; 

6C 

59 

4 

2 

6 

2 

c 

16 

52 

6.7 

VICTORIA  WSD 

" 

6.C 

10.2 

49  5 

N 

10 

8S 

9; 

6( 

72 

£ 

i 

6 

t 

* 

IE 

7.1 

WACO  WSD 

12 

3.1 

9.1 

21+4 

33 

194 

79 

86 

6] 

51 

2 

2 

C 

C 

c 

7 

5.9 

WICHITA  FALLS  WSD 

12 

4.« 

11.1 

49+4 

31 

04 

8C 

8E 

6C 

56 

1 

t 

C 

i 

c 

11 

4.3 
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t 

WJ^ 

.f^ 

Jtij 

ftl 

lU 

IN 

AJ> 

lU 

WJ 

LJNl 

J 

TEXAS 

SEPTEMBER  1971 

D.y 

Ol  Month 

SmS" 

Slallon 

0  Si 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7- 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  < 

*   •   • 
LDH  ROLLING  PLAINS  02 

HDRDS  CREEK  DAN 

EVAP 

.32 

.33 

.34 

.37 

.34 

.35 

.33 

.21 

.30 

.2* 

.23 

.34 

.27 

.32 

.29 

.30 

.26 

.32 

.06 

.01 

.17 

.23 

. 

_ 

.11 

.35 

.24 

.17 

.22 

7.89B 

WIND 

55 

57 

103 

134 

119 

75 

33 

30 

30 

46 

104 

78 

54 

30 

54 

28 

44 

129 

164 

68 

18 

75 

93 

105 

52 

97 

92 

102 

95 

116 

2272 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.19 

.41 

.11 

.26 

.30 

.34 

.33 

.37 

.34 

.35 

.29 

.30 

.31 

.34 

.37 

.24 

.29 

.29 

.34 

.14 

.20 

.22 

.02 

.06 

.16 

.18 

.28 

.23 

.26 

.24 

7.60 

WIND 

46 

SO 

61 

106 

101 

56 

46 

59 

65 

107 

142 

82 

46 

52 

69 

56 

65 

81 

160 

117 

63 

77 

92 

97 

69 

95 

HI 

114 

91 

69 

2*67 

MAX 

96 

95 

92 

91 

92 

95 

100 

96 

94 

87 

83 

87 

90 

95 

91 

93 

90 

65 

82 

67 

80 

62 

69 

71 

95 

83 

68 

86 

87 

86 

97.3 

MIN 

65 

65 

67 

70 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

69 

67 

66 

67 

65 

66 

65 

65 

53 

46 

47 

56 

62 

64 

65 

66 

70 

70 

66 

66 

65.3 

BELTON  DAM 

EVAP 

.19 

.24 

.14 

.20 

.23 

.27 

.24 

.27 

.27 

.25 

.14 

.19 

.36 

.22 

.20 

.19 

.19 

.20 

.26 

.07 

.14 

.11 

.09 

.04 

.13 

.16 

.19 

.15 

.18 

.21 

S.76 

WIND 

21 

17 

38 

27 

31 

27 

12 

16 

25 

30 

5S 

U 

3 

4 

14 

18 

10 

21 

80 

66 

16 

29 

35 

39 

32 

48 

47 

50 

40 

43 

909 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.26 

.30 

.16 

.29 

.31 

.29 

.44 

.34 

.37 

.36 

.18 

.29 

.28 

.33 

. 

.35 

.23 

.35 

.25 

.09 

.16 

_ 

.02 

. 

.0-^ 

.15 

.24 

.20 

.16 

.29 

7.568 

WIND 

*7 

56 

97 

112 

107 

55 

48 

59 

49 

63 

74 

61 

34 

43 

56 

49 

40 

67 

126 

61 

16 

66 

67 

55 

46 

72 

91 

102 

93 

65 

2003 

DENISON  DAM 

EVAP 

.2* 

.25 

.28 

.34 

.33 

.30 

.30 

.31 

.22 

.21 

.21 

.29 

.17 

.39 

.30 

.31 

.22 

.00 

.14 

.07 

.15 

.19 

.05 

.06 

.06 

.16 

.31 

.29 

.08 

.25 

6.30 

WIND 

24 

80 

87 

136 

102 

!8 

38 

30 

20 

36 

34 

44 

31 

25 

64 

43 

66 

65 

129 

57 

36 

28 

51 

40 

53 

112 

124 

102 

72 

83 

1870 

MAX 

93 

93 

92 

92 

95 

96 

96 

100 

98 

95 

93 

94 

96 

96 

93 

93 

89 

64 

63 

79 

90 

90 

67 

70 

76 

87 

92 

86 

87 

84 

88.0 

MIN 

69 

72 

71 

74 

75 

71 

75 

75 

75 

74 

71 

65 

67 

63 

66 

63 

6} 

62 

53 

50 

58 

61 

63 

62 

67 

70 

70 

71 

70 

68 

67.2 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.31 

.34 

.36 

.29 

.34 

.44 

.37 

.29 

.30 

.30 

.17 

.27 

.30 

.31 

.37 

.26 

.21 

.16 

.21 

.05 

.18 

.21 

.01 

.04 

.11 

.12 

.27 

.27 

.26 

.24 

7.40 

WIND 

51 

60 

84 

121 

109 

66 

46 

40 

41 

52 

57 

54 

34 

31 

46 

40 

42 

54 

14^^ 

92 

34 

53 

61 

76 

67 

73 

96 

110 

93 

80 

2011 

MAX 

95 

92 

90 

92 

93 

97 

100 

97 

95 

91 

80 

91 

92 

95 

93 

91 

90 

93 

70 

67 

79 

72 

75 

72 

87 

88 

90 

98 

89 

97 

67.7 

MIN 

67 

67 

76 

71 

75 

73 

73 

74 

72 

72 

70 

66 

70 

67 

63 

67 

64 

56 

60 

40 

47 

56 

62 

64 

70 

79 

70 

70 

70 

66 

66.7 

LAVON  DAM 

EVAP 

.30 

.29 

.25 

.35 

.39 

.33 

.34 

.31 

.30 

.29 

.15 

.31 

.25 

.31 

.32 

.30 

.29 

.27 

.25 

.07 

.19 

.16 

.04 

.03 

.10 

.28 

.26 

.28 

.30 

.25 

7.58 

WIND 

49 

55 

87 

136 

139 

75 

55 

46 

37 

39 

40 

40 

24 

29 

76 

46 

33 

63 

126 

94 

40 

70 

40 

31 

65 

125 

140 

154 

121 

84 

2163 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.23 

.26 

.22 

.29 

.37 

.39 

.26 

.35 

.36 

.27 

.27 

.36 

.16 

.30 

.36 

.22 

.27 

.29 

.34 

.13 

.19 

.19 

.11 

.07 

. 

.20 

.21 

.34 

.15 

.26 

7.728 

WIND 

35 

41 

77 

108 

111 

65 

36 

49 

57 

99 

139 

86 

33 

26 

54 

46 

39 

56 

138 

98 

41 

73 

86 

86 

58 

98 

94 

89 

74 

59 

2143 

MAX 

96 

97 

94 

94 

97 

100 

105 

97 

96 

90 

83 

90 

94 

96 

95 

95 

93 

92 

87 

69 

85 

82 

73 

74 

68 

87 

90 

91 

92 

90 

90.5 

MIN 

69 

69 

72 

75 

77 

76 

75 

75 

75 

73 

76 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

56 

52 

52 

61 

66 

68 

69 

72 

63 

74 

72 

70 

69.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.26 

.30 

.21 

.30 

.36 

.32 

.32 

.31 

.29 

.33 

.24 

.29 

.31 

.30 

.29 

.28 

.24 

.26 

.11 

.09 

.13 

.19 

.16 

.14 

.07 

.11 

.30 

.32 

.11 

.23 

7.30 

WIND 

36 

39 

69 

97 

94 

37 

22 

21 

21 

51 

85 

63 

35 

15 

23 

12 

16 

56 

152 

78 

13 

54 

55 

73 

41 

70 

59 

79 

59 

46 

1577 

MAX 

91 

91 

89 

90 

91 

94 

96 

95 

95 

89 

81 

83 

87 

91 

89 

91 

89 

84 

61 

54 

79 

78 

67 

64 

80 

86 

67 

89 

82 

86 

64.4 

MIN 

64 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

67 

65 

59 

S9 

65 

64 

67 

60 

50 

45 

45 

53 

61 

62 

63 

66 

67 

67 

66 

66 

6J.4 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.22 

.20 

.24 

.25 

.32 

.32 

.34 

.37 

.37 

.32 

■  17 

.22 

.19 

.23 

.33 

.19 

.21 

.29 

.26 

.09 

.19 

.17 

.04 

.09 

.21 

.26 

.24 

.19 

.23 

.24 

6.99 

WIND 

41 

41 

73 

84 

77 

61 

32 

SO 

63 

81 

119 

71 

27 

27 

36 

46 

27 

50 

76 

56 

36 

76 

80 

89 

55 

84 

80 

64 

67 

73 

1868 

WACO  DAM 

EVAP 

.31 

.16 

.29 

.24 

.39 

.34 

.34 

.34 

.34 

.31 

.26 

.30 

.19 

.29 

.33 

.31 

.26 

.31 

.33 

.14 

.17 

.12 

.17 

, 

.16 

.16 

.30 

•  21 

.32 

.29 

6.018 

WIND 

47 

57 

96 

136 

137 

103 

35 

40 

53 

96 

149 

90 

30 

46 

83 

48 

32 

60 

135 

97 

36 

56 

69 

69 

59 

113 

120 

117 

113 

109 

243S 

MAX 

94 

95 

90 

93 

95 

97 

101 

97 

95 

89 

80 

94 

88 

94 

93 

92 

95 

92 

83 

66 

82 

72 

75 

72 

88 

82 

90 

68 

91 

86 

88.4 

MIN 

67 

67 

71 

74 

" 

75 

75 

72 

70 

70 

70 

70 

67 

65 

70 

69 

67 

66 

55 

50 

49 

60 

65 

67 

68 

72 

72 

72 

71 

69 

67.6 

WHITNEV  DAM 

EVAP 

.24 

.32 

.15 

.32 

.36 

.37 

.22 

.35 

.34 

.35 

.29 

.36 

.27 

.32 

.36 

.36 

.29 

.35 

.28 

.06 

.22 

.16 

.17 

.00 

.15 

.21 

.22 

.25 

.25 

•  21 

7.82 

WIND 

70 

39 

79 

103 

104 

58 

27 

38 

50 

94 

127 

82 

35 

32 

52 

41 

32 

42 

109 

64 

39 

49 

46 

51 

30 

61 

90 

101 

72 

60 

1917 

MAX 

91 

90 

85 

94 

96 

95 

96 

96 

92 

86 

68 

93 

91 

94 

91 

95 

92 

91 

74 

61 

79 

78 

66 

67 

84 

90 

68 

86 

86 

86 

86.7 

MIN 

6S 

66 

70 

73 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

75 

71 

65 

66 

6i 

62 

65 

64 

53 

49 

48 

56 

64 

i6 

67 

73 

67 

69 

68 

67 

66.0 

*    •    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.10 

.26 

.24 

.22 

.36 

.32 

.30 

.33 

.36 

.29 

.26 

.19 

.26 

.32 

.36 

.26 

.32 

.24 

.25 

.09 

.23 

.11 

.08 

.06 

.09 

.16 

.20 

.23 

.29 

.30 

7.12 

WIND 

* 

m 

91 

94 

82 

85 

73 

66 

109 

106 

87 

26 

41 

54 

65 

90 

61 

90 

93 

60 

98 

76 

71 

79 

66 

67 

75 

86 

62 

67 

22868 

MAX 

95 

97 

95 

96 

101 

101 

97 

96 

95 

91 

93 

92 

98 

96 

96 

92 

92 

96 

90 

91 

92 

79 

80 

82 

87 

92 

91 

93 

94 

93 

92.3 

WIN 

72 

74 

74 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

71 

70 

72 

69 

70 

63 

56 

58 

65 

66 

66 

73 

74 

75 

74 

73 

72 

71.5 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

.22 

.16 

.12 

.08 

.31 

.24 

.29 

.25 

.23 

.11 

.21 

.12 

.22 

.27 

.23 

.20 

.21 

.27 

.18 

.17 

.07 

.05 

.10 

.15 

.18 

.14 

.20 

.11 

.24 

.21 

9>94 

WIND 

20 

10 

27 

25 

20 

13 

20 

25 

24 

50 

23 

6 

14 

11 

22 

33 

21 

13 

11 

52 

22 

4 

6 

6 

21 

16 

10 

11 

U 

19 

366 

MAX 

87 

93 

89 

96 

99 

99 

102 

100 

95 

64 

91 

91 

97 

95 

94 

88 

93 

96 

69 

84 

72 

66 

72 

90 

92 

91 

88 

94 

91 

92 

93 

90.5 

MIN 

70 

69 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

66 

65 

69 

66 

70 

61 

59 

63 

67 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

70.4 

TOWN  BLUPF  DAM 

EVAP 

.21 

.17 

.18 

.13 

.25 

.19 

.27 

.22 

.20 

.10 

.15 

.13 

.19 

.25 

.22 

.08 

.21 

.21 

.14 

.09 

.04 

.06 

.14 

.12 

.17 

.11 

.17 

•  11 

.22 

.16 

4.91 

WIND 

30 

31 

41 

39 

44 

26 

31 

35 

32 

45 

47 

17 

16 

21 

29 

45 

26 

25 

34 

66 

33 

26 

21 

22 

31 

33 

35 

36 

36 

31 

988 

MAX 

89 

90 

89 

90 

96 

98 

99 

95 

91 

80 

86 

96 

96 

95 

92 

80 

94 

95 

86 

70 

65 

74 

91 

99 

90 

85 

92 

65 

91 

89 

88.4 

MIN 

66 

66 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

69 

71 

71 

71 

72 

65 

65 

66 

66 

65 

67 

56 

56 

61 

66 

71 

70 

70 

70 

71 

69 

66 

67.6 

•    *    • 
TRANS  PECOS         OJ 

ALPINE 

EVAP 

. 

.31 

.31 

* 

* 

• 

,86 

.36 

.36 

.16 

.36 

.31 

•  30 

.30 

.24 

.33 

.37 

.46 

.08 

.12 

.18 

.22 

. 

.37 

• 

.20 

.19 

•  29 

.19 

.25 

7,678 

NINO 

• 

• 

* 

* 

179 

55 

44 

30 

50 

61 

40 

36 

27 

45 

66 

47 

76 

28 

43 

53 

44 

52 

• 

63 

30 

46 

53 

97 

14068 

MAX 

96 

95 

91 

- 

m 

- 

91 

92 

90 

86 

93 

82 

64 

94 

98 

87 

90 

64 

60 

52 

91 

83 

79 

59 

■ 

77 

87 

89 

84 

84 

82.0 

MIN 

65 

62 

64 

- 

• 

- 

66 

60 

62 

60 

57 

57 

49 

55 

57 

56 

61 

59 

45 

44 

48 

54 

56 

52 

■ 

52 

62 

60 

59 

61 

57.1 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.32 

.12 

. 

.17 

.10 

.34 

.14 

.06 

.11 

.46 

.32 

.22 

.18 

.41 

.06 

.56 

.23 

.36 

.19 

_ 

* 

.05 

_ 

.10 

.10 

.40 

.31 

• 

.41 

.19 

6.57B 

WIND 

27 

36 

55 

58 

40 

33 

36 

20 

39 

28 

57 

50 

42 

29 

33 

38 

62 

37 

28 

26 

* 

125 

51 

24 

48 

69 

55 

55 

56 

60 

1321 

MAX 

80 

83 

76 

76 

76 

84 

82 

81 

63 

78 

80 

90 

80 

75 

82 

81 

77 

72 

55 

75 

m 

77 

77 

59 

78 

81 

84 

82 

82 

76 

77.9 

MIN 

62 

57 

59 

59 

60 

59 

56 

56 

56 

57 

54 

52 

53 

62 

53 

55 

54 

49 

40 

42 

• 

54 

46 

49 

55 

56 

55 

56 

57 

56 

54.7 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.39 

.40 

.46 

.20 

.34 

.33 

.35 

.39 

.31 

.29 

.31 

.41 

.32 

.36 

.32 

.33 

.34 

• 

.13 

.17 

.27 

.12 

.16 

.10 

.11 

.26 

.19 

.27 

.30 

.22 

8.17 

WIND 

85 

86 

75 

38 

57 

41 

27 

59 

60 

34 

75 

57 

44 

37 

81 

47 

186 

* 

245 

60 

99 

77 

* 

154 

153 

48 

40 

76 

108 

122 

2275 

MAX 

92 

92 

77 

87 

92 

94 

95 

91 

93 

92 

86 

89 

88 

93 

87 

90 

81 

- 

61 

76 

80 

73 

71 

74 

84 

64 

86 

87 

84 

87 

85.0 

MIN 

67 

66 

66 

68 

68 

69 

66 

65 

70 

68 

67 

59 

62 

57 

61 

63 

59 

L 

49 

48 

54 

61 

52 

54 

63 

64 

65 

65 

65 

60 

62.2 

YSLETA 

EVAP 

.39 

.41 

.35 

.41 

.35 

.32 

.38 

.36 

.50 

.13 

.43 

.53 

« 

.66 

.37 

.24 

.40 

.30 

.16 

.15 

.11 

.39 

.38 

.02 

.23 

.11 

.29 

.31 

.27 

.20 

9.17 

MIND 

• 

13 

26 

22 

19 

25 

14 

17 

65 

17 

17 

27 

• 

79 

11 

13 

15 

56 

123 

18 

6 

32 

89 

45 

21 

17 

21 

25 

33 

30 

9278 

MAX 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

91 

93 

93 

- 

93 

93 

90 

91 

85 

61 

71 

82 

93 

83 

57 

75 

85 

94 

85 

85 

94 

86,9 

MIN 

63 

64 

67 

66 

65 

62 

66 

65 

64 

66 

64 

60 

- 

56 

53 

57 

60 

57 

47 

47 

47 

54 

53 

52 

46 

54 

55 

53 

54 

58 

57,9 

*    *    * 

EDWARDS  Plateau    06 

amistad  Dam 

EVAP 

.33 

.37 

.36 

.31 

.30 

.39 

.37 

.35 

.36 

.39 

.37 

.33 

.21 

.24 

.35 

.29 

.37 

.30 

.23 

.04 

.20 

.21 

.12 

.03 

.06 

.21 

.10 

.34 

.18 

.18 

7.89 

HIND 

73 

84 

104 

102 

77 

86 

43 

36 

40 

49 

103 

96 

63 

44 

66 

42 

84 

89 

137 

76 

40 

90 

73 

63 

52 

63 

82 

10^ 

86 

112 

2278 

MAX 

93 

94 

91 

91 

94 

95 

95 

99 

98 

93 

87 

84 

79 

87 

91 

96 

95 

87 

73 

57 

82 

91 

77 

93 

83 

69 

89 

89 

87 

82 

87.4 

MIN 

69 

69 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

69 

71 

54 

51 

52 

57 

64 

69 

69 

67 

67 

71 

69 

69 

67.5 

San  angelO  dam 

EVAP 

.34 

.33 

.40 

.41 

.35 

.36 

.36 

.36 

.33 

.33 

.36 

.35 

.32 

.29 

.34 

.32 

.37 

.29 

. 

.03 

.17 

.20 

. 

. 

.09 

.19 

.24 

.25 

.18 

.25 

6.748 

WIND 

47 

46 

80 

104 

65 

64 

49 

41 

40 

56 

112 

103 

59 

27 

54 

31 

64 

123 

127 

58 

24 

99 

126 

127 

42 

90 

90 

68 

85 

99 

2200 

MAX 

92 

95 

92 

91 

92 

95 

97 

97 

96 

92 

86 

85 

85 

91 

91 

92 

92 

79 

60 

55 

90 

82 

75 

64 

75 

87 

90 

91 

82 

85 

85.5 

MIN 

57 

66 

69 

70 

69 

70 

61 

70 

68 

66 

69 

64 

61 

61 

67 

66 

66 

58 

49 

47 

47 

55 

61 

61 

63 

65 

65 

66 

66 

65 

6).l 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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t 

WJ>i 

lPQ 

m 

AT 

10 

N 

AJ> 

w 

WJ 

LJNJ 

J 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1971 

SlaUon 

Day 

Oi  Month 

l^t 

&°i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

JUSTIN  WSD 

EVAP 
KIND 
MAX 
MIN 

.23 

37 
97 
tl 

.20 

.27 
60 
96 

72 

.26 

77 
96 

74 

.24 
77 
93 

75 

.33 

71 
97 
75 

.26 
26 

101 
74 

.34 
59 

97 
69 

.33 

60 
95 
70 

.27 
146 
89 
66 

.16 
198 
86 
70 

.16 
87 

67 
71 

.18 
46 
91 
70 

.13 

31 
96 
69 

.23 
19 

97 
70 

.29 

41 
94 
70 

.16 
28 
98 
69 

.29 
29 

90 
66 

.23 

142 
80 
56 

.11 

94 
69 
52 

.18 
59 
63 
52 

.05 
60 
70 
62 

.08 
72 
79 
66 

.14 
77 
86 
71 

.06 
56 
90 
70 

.26 
66 

91 
73 

.22 
55 

.13 
52 

87 
73 

.19 
43 
91 
72 

.25 
42 

90 
69 

6.25 

1972 
90.0 
69.0 

BEEVULE  5  NE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 

93 

74 

•li 

.32 

71 
95 

74 

.33 

111 
94 
75 

.27 
104 
95 

75 

.23 

101 
96 
75 

.47 
35 

102 
75 

.24 

75 
97 
73 

.15 
73 
95 

70 

.35 

191 

83 

70 

339 
64 
66 

262 

75 
70 

.06 
67 
63 

74 

.19 

44 
91 
70 

.14 
56 

92 

71 

.19 

54 
89 

72 

.23 
27 
96 

72 

.23 

97 
90 
73 

.23 

75 
67 
60 

.05 
99 

71 
57 

.09 
36 

74 
57 

.09 
61 
85 
64 

.18 

74 
89 

71 

.17 
60 
89 

74 

.10 
39 

68 
72 

.16 

57 
90 
73 

.20 

47 
94 
73 

.11 
48 
63 
71 

.19 

49 
91 
72 

.02 
48 
86 
72 

5.97B 
2567 
89.0 
70.5 

CANYON  OlM 

EVAP 
KIND 
MAX 

MIN 

.27 
♦  1 
95 
72 

'♦1 

.20 
47 
92 

72 

.31 
78 

94 
75 

.24 
69 
94 

74 

.28 
55 

98 

75 

.30 
26 
95 

75 

.28 

40 
96 
72 

.34 
55 

95 

71 

.37 
122 
69 
70 

.30 

154 
75 
70 

.17 

107 
60 
71 

.27 
45 
90 
71 

.26 
36 
92 

73 

.27 
31 
95 
73 

.18 
36 

91 
72 

.22 

30 
93 

70 

.21 
45 
90 
68 

.19 
115 
76 
57 

.31 
105 
74 
S2 

.20 

11 
53 

.08 
45 
73 
63 

64 
76 
67 

.08 
55 
85 
70 

.17 
42 
91 
70 

.15 

59 
92 

73 

.16 
16 
90 
73 

.1<> 
60 
67 
73 

.17 
40 
89 
72 

.18 
51 
87 

71 

5. 608 
1765 
86.5 
69.7 

SOHERVILLE  DIM 

EVAP 
MINO 

.26 
33 

'" 

.23 

46 

.31 
80 

.26 

71 

.26 
63 

.28 
20 

.29 

30 

.24 
32 

.16 
62 

.67 
75 

.10 
29 

.17 
17 

.24 

»1 

.28 
30 

.19 
32 

.27 
26 

.28 
48 

.11 
39 

.11 
66 

.18 
27 

.08 
20 

.10 

31 

.14 
26 

.11 
26 

.16 

47 

.21 
56 

.14 
71 

.21 
55 

.21 
56 

5.85 

1302 

•    »    • 
UPPER  COAST         OS 

POINT  COHFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

57 
98 
67 

.20 
90 
91 

70 

.27 
125 
91 
70 

.35 

145 
90 
71 

.45 
122 
96 
70 

.17 
63 
97 
72 

.39 
85 
95 

70 

* 
« 

.70 

230 

92 

65 

.63 

300 

80 

65 

238 

71 
68 

70 
65 

68 

.23 

100 
68 
68 

.17 
»0 
65 

65 

.13 

25 

80 
68 

.16 
99 

90 
65 

.34 
46 
90 
65 

.06 
61 
65 

67 

.12 
130 
75 
58 

.11 
89 
71 
53 

,06 
86 
72 
56 

.14 
70 
86 
64 

.16 
47 
87 
66 

.26 
65 
89 
68 

.16 

44 
88 
68 

.17 
59 
69 
70 

.19 

70 
87 
70 

.05 
41 
90 
66 

.26 
48 
86 
66 

.37 
50 
90 
65 

7.138 
2667 
66.5 
66.6 

THOMPSONS  3  WSN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
36 
87 
72 

.13 
28 

90 
72 

.22 

41 
99 
73 

.27 
41 
96 
76 

.25 

40 
96 
76 

.25 

41 
100 
76 

.23 

40 
101 
75 

.31 
87 

?! 

.31 
92 
93 
72 

137 
79 
73 

119 
64 
74 

.21 

73 
64 
76 

.30 
35 

66 
76 

.04 
38 
94 
72 

.19 
46 
91 
71 

.14 
91 
85 
70 

.19 
44 
92 
70 

.25 

49 
92 
71 

.08 
62 
83 
73 

.11 
106 
73 
60 

.06 
50 
77 
59 

,06 
45 
76 
66 

.04 
18 
63 
71 

.17 
68 
69 
71 

.06 
42 
90 

72 

.13 
27 
86 
72 

.15 
34 
95 
73 

.20 
35 
92 

74 

.15 

38 
96 
74 

.23 
42 
93 
70 

5,138 
1645 
69,5 
71.7 

•    •    • 
SOUTHERN            0» 

DILLEY 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.25 

8 

104 
75 

.25 

11 
105 
76 

.32 
33 

102 
76 

.35 
32 

100 
77 

.32 
25 

102 
77 

.25 

23 

102 
78 

.38 

8 

106 

76 

102 

.31 
26 

100 
73 

.34 
46 
96 

77 

.01 
93 
90 

71 

.13 
155 
63 

72 

,06 
40 
60 
73 

.10 
25 

m 

.21 

10 
105 
72 

.23 

31 
96 
75 

.20 

10 
100 
75 

.23 

16 
98 

74 

.25 

73 
91 
63 

.09 
39 
69 
60 

.15 
9 

88 
98 

.05 

7 

76 

64 

.06 
26 

90 
72 

.09 
33 
93 
75 

.20 
20 
90 
75 

.19 

24 
96 
76 

.18 
20 
96 

68 

.15 
24 
95 

77 

.19 
22 

95 
73 

.12 

27 
69 
72 

6,00 

942 

94,4 

72,6 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
37 

100 
76 

.36 

51 
97 
75 

.34 
61 
98 

77 

.34 
49 
99 
76 

.34 
50 
99 
75 

.32 

39 
101 
75 

.26 

13 
102 
77 

101 

.28 
3 

99 

77 

.24 
10 
94 
75 

.66 
29 

84 
73 

69 

76 
70 

.12 

2 

92 

71 

.19 
8 

97 
74 

.13 

11 
96 

77 

.19 

11 
101 
75 

.21 
17 
98 
75 

.14 
21 
94 
77 

.16 
28 
88 
65 

.06 
14 
75 
61 

.05 

3 

79 

65 

.13 
21 
95 
73 

.20 
21 
96 

77 

.11 
14 
69 
76 

.12 

19 
94 
75 

.16 
27 
94 
75 

.16 

18 
96 
77 

.20 
32 
93 
75 

.13 
23 
87 
75 

.14 
33 
91 
73 

5,94B 

750 
93,5 
74,0 

RIO  CRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.34 
37 

.30 
49 

.29 

60 

.30 

57 

.53 

65 

.30 

57 

.48 
32 

■47 

.31 
46 

.38 
67 

.49 

121 

.10 

113 

78 

.25 
35 

53 

.16 

44 

.18 
18 

.20 

21 

.17 
33 

.10 
59 

.10 
41 

.02 

15 

.14 

19 

.17 
17 

.14 
6 

.12 

.22 

10 

.10 

10 

.13 
20 

.13 
15 

7,016 
1255 

•    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

72 
98 
72 

.36 

64 
99 

71 

.36 
94 

.41 
117 
100 
73 

.45 
142 
98 
73 

.37 
98 
98 
74 

.41 
67 

101 
73 

.36 
72 
97 

72 

.37 
71 
97 
74 

.37 
93 
94 
66 

.37 
171 
99 
68 

.03 

231 

83 

71 

69 
78 

71 

.25 

52 

86 

74 

.23 

61 
95 

74 

• 

47 
99 
74 

.27 
38 
95 

74 

.25 
39 
96 

71 

.20 
39 
98 
66 

.12 
60 
74 
62 

.13 
36 
87 
61 

.06 
26 
87 
65 

.26 

56 
92 

71 

.23 

46 
94 
72 

.18 
42 
93 
72 

.24 
42 

ISO 
71 

.25 

42 
97 

73 

.21 

56 
92 

73 

.19 
21 

87 
72 

.17 
79 
94 
72 

7,998 
2189 
93.5 
70.9 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

36 
95 
75 

.33 
53 

99 
75 

.35 

61 
98 
75 

.34 
63 
98 
78 

.33 

73 
98 
78 

.36 

39 
101 
76 

.38 
38 

101 
75 

.30 
41 
98 
76 

.43 
57 
95 
76 

.36 

65 

93 
71 

.11 
58 
80 
72 

.06 
141 
83 
71 

.06 
39 
64 
76 

m 

45 

83 
75 

.06 
46 
92 
74 

.15 
18 
93 

74 

.24 
24 
86 
73 

27 
90 
75 

.14 
31 
80 
66 

.16 
45 
76 
63 

.02 
16 
81 
66 

.15 
19 
92 

72 

.19 
34 
92 

75 

.16 
16 
88 
75 

.18 
20 
92 
74 

.18 
24 
95 
76 

.06 
27 
89 
76 

.14 
50 
65 
74 

.15 
22 

84 
72 

.15 
28 
93 

73 

6,256 
1275 
90.5 
73.7 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Foltowijig  Station  Inde 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 

1971 

(INI 

1 

Day  of  month 

0> 

Station 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

1 

9USHL4ND  I  WSW 
LUBBOCK  9  N 

WESLACQ  2  E 

2 
6 

9 

2 

4 

a 

Bin 

SAC 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MI^ 

MAX 

MIN 

71 
74 

75 

S5 
76 

102 
81 

97 
S<. 

95 

B4 

71 
7'. 

eg 

75 

84 
77 

105 
81 

98 

94 

96 

65 

72 
75 

86 
75 

84 
77 

106 
83 

98 
85 

96 
86 

72 
76 

92 

76 

87 
78 

104 
83 

98 
86 

96 
86 

67 
73 

94 

77 

89 
70 

105 
83 

97 
86 

96 
86 

69 
74 

95 

79 

99 
81 

108 
83 

100 
86 

98 
66 

71 
75 

94 
79 

90 
61 

106 
83 

99 

86 

98 
87 

72 
76 

95 

70 

89 
81 

105 
83 

97 
86 

96 

87 

70 
75 

94 
78 

89 
81 

105 
82 

96 

85 

95 
85 

70 
76 

93 

78 

89 
80 

101 
81 

96 

94 

94 
85 

71 
76 

92 

77 

88 
80 

95 
80 

93 

63 

93 
63 

70 
75 

93 

77 

88 
79 

82 
76 

83 

77 

83 

78 

70 
75 

94 
77 

98 
79 

S4 
77 

82 

76 

81 
76 

70 
75 

92 

75 

aa 

70 

82 
76 

81 
78 

81 
79 

67 
74 

89 
75 

35 
78 

68 
75 

86 

77 

84 
77 

67 
73 

89 
73 

64 
77 

93 

76 

89 

76 

86 
78 

60 
70 

73 

61 

77 
66 

68 

75 

87 
77 

85 
77 

52 

60 

61 

54 

66 
56 

91 
76 

86 
78 

84 
76 

50 
57 

60 
52 

60 
56 

33 
72 

63 
75 

83 
76 

50 
58 

66 
50 

64 

54 

76 
66 

76 
70 

76 
70 

54 
59 

66 
S3 

66 
57 

79 

70 

78 
71 

76 
71 

52 

58 

64 
57 

64 
60 

90 
72 

85 

74 

62 

74 

49 
54 

57 
54 

60 
56 

90 
73 

85 
75 

83 
76 

51 
54 

59 
54 

59 
55 

85 

74 

63 
76 

83 
76 

53 

56 

69 

57 

66 
58 

93 
72 

67 
75 

86 

75 

57 
60 

75 
63 

71 
63 

92 
76 

86 

77 

84 
77 

56 
60 

77 
65 

73 
66 

89 
76 

84 

77 

83 

77 

60 
63 

79 
66 

75 
67 

86 
75 

63 

77 

62 

77 

63 

65 

78 
68 

74 
68 

84 
74 

82 
76 

82 

76 

63 
65 

75 
67 

72 
66 

93 

73 

87 
75 

84 
75 

63.0 
67.6 

81.0 
67.9 

76.4 
69.9 

93.1 
76.9 

66.7 
79.2 

67.4 
79.5 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST  ' 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.  LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL,  OLTON  LOAM.  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  B2TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.  LEVEL  GROUND.  TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  lO-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  310   - 


STATION  INDEX 


SEPTEMSEK    19T1 


„ 

bl 

OBSERVATION 

0* 

2                    1     § 

§ 

TIME  AND 

Z 

g 

P 

TABLES 

STATION 

X 

in   /^j-*tiiifrv   <    1^ 

i 

< 

OBSERVER 

Q      a   v^wuiil  I    2    L, 

a    >                        is 

£;     p; 

£: 

5  35 

S 

Q 

Q 

"" 

2 

d 

i 

1^ 

g 

|i 

iBEKPUTMy 

0012 

01 

MALE 

33  90 

101  90 

3359 

BA 

M.  0.  MOOD 

iaiLEHE  NSO           fl 

0016 

02 

TAYLOR 

32  26 

99  •! 

1762 

NID 

MtD 

:  Mj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ACKERLY  I  MSm 

MARTIN 

32  31 

101  *4 

2670 

TA 

.  WARREN  lANT              ] 

AOANSVILLE 

LAMPASAS 

31  18 

98  10 

1072 

7A 

;     SEN  L.  LQNf.           ; 

ALBANY 

QUO 

03 

SHACKELFORD 

32  ** 

99  18 

1*38 

TA 

7A 

■  JOHN  0.  WlLLETT,  JR.    1 

ALEOO  h   5E 

0129 

03 

PARKER 

i: 

32  39 

97  34 

790 

TA 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

014A 

09 

JIM  KELLS 

98  0* 

201 

BA 

8A 

,  CILSERT  H.    CORDON       ' 

ALPINE 

01 7A 

03 

aREMSTER 

30  21 

103  40 

**55 

7A 

T* 

7A 

CDNAHO  D.  MILLER        1 

ALPINE  U  NM 

0178 

05 

JEFF  DAVIS 

30  2B 

103  46 

45*0 

ED  SEATON                ! 

ALTO  9  SM 

0190 

OA 

CHEROKEE 

31  36 

95  08 

280 

7* 

MRS.  MAYBELL  KELLUM 

ALVIN 

OZOA 

08 

BRAZORIA 

29  29 

95  19 

9* 

BA 

BA 

CITY  OF  ALVIN 

ALVQRO  *  N£ 

0206 

OJ 

XISE 

1! 

33  23 

97  39 

1039 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANARULO  USD           R 

0211.  01;  POTTER 

39  I* 

101  *2 

36071  MID 

MIO 

;  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

AMISTAO  DAN 

0225  0&  VAL  VEROE      11 

29  28 

101  02 

1197 

8A 

INT  BOUNORY  *  HTR  CUMM 

ANAHUAC  TBCD 

0235.  08 

CHAMBERS       9 

29  *7 

9*  40 

24 

BA 

AN4HUAC  TBCO 

ANDERSON 

02««|  0« 

CRIMES         1 

30  29 

95  59 

390 

9P 

5P 

j  WILLIAM  J,  BARGER       1 

ANOICE  1  MNM 

02'>e>i  03 

WILLIAMSON      1 

30  *7 

97  32 

1026 

TA 

LAWRENCE  1.  OUNLOP 

ANOREMS 

u2*e|  01 

ANDRENS        3 

32  19 

lOi  32 

3172 

6P 

;     !  aNOREWS  COUNTY  AIRPUHI 

ANCLETON  2    H 

0257  08 

BRAIORIA        9 

29  09 

95  2? 

BA 

BA 

ANNA 

0262[  03 

COLLIN        19 

33  21 

96  31 

67* 

TA 

;  JESSE  T.  VANDAGRIFF 

!  ANSON 

02681  02 

JONES          1 

32  *5 

99  5* 

170D 

9P 

5P 

C.  H.  RICE 

ANTELOPE 

0271  Oi 

JACK          15 

33  26 

98  22 

1079 

7A 

MACK  V.  BOflERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302  07 

ARANSAS         5 

27  59 

97  08 

18 

6P 

ROBERT  L.  HERNOUN 

ARANSAS  hL  REDUCE 

O305|  07 

ARANSAS         5 

28  16 

15 

9P 

9P 

U  S  WILDLIFE  REFUt.E 

ARCHER  CITY 

0313'  03 

ARCHER         lot  3J  35 

98  37 

1060 

6P 

6P 

CORDON  ELMORE 

ARunCTCN 

03371  03 

TARRANT        I!;  32  ** 

97  07 

6  30 

7A 

CHARLES  T.  HAwKtS       I 

ARNSTRONC 

03*2  09 

KENEDY        ,   5j  26  56 

97  48 

25 

6P 

6P 

HAZEL  «.  PELHAM 

ARTHUR  CITr 

0367|  03 

LAMAR         ,  10 

33  52 

95  31 

425 

7A 

CLOSED  12/31/70 

ASPEANONT  i    SSM 

039A 

02 

STONEWALL 

33  06 

100  1* 

1750 

7A 

7A 

C.  C.  VIERTEL 

ATHENS  i   SSE 

0AD4 

HENDERSON 

15 

32  10 

95  50 

455 

7P 

7P 

** 

DR.  DKICHT  A.  JONES 

ATLANTA  4  4SW 

0408 

0* 

CASS 

10 

33  06 

9*  I* 

310 

7fl 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  WSQ            R 

0^28 

07 

TRAVIS 

30  18 

597 

MIO 

MID 

74 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AVALON 

QAt,0 

03 

ELLIS 

19 

32  12 

96  *7 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

0479 

CALLAHAN 

99  29 

1760 

7A 

8.  C.  CHRISMAN 

BAKERSFlELO 

04B2 

05 

PECOS 

30  S3 

lOZ  18 

2530 

9A 

9A 

CLYDE  GRAVES 

BALLINCER  1  SM 

02 

RUNNELS 

99  58 

1575 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALMORHEA 

0*9f 

OS 

REEVES 

30  59 

103  49 

3220 

8A 

8A 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

BANK=RSKITM 

0509 

06 

KENDALL 

30  08 

98  49 

17*0 

c 

elroy  schnelle 

BARDMELL  DaN 

0518 

03 

ELLIS 

32  16 

96  38 

BA 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATEiif*  RANCH 

0996 

02 

KING 

10 

33  39 

100  09 

1810 

■'* 

: 

FRED  ALLBRICHT*  JR. 

BATESVIILE 

056O 

lAVALA 

28  57 

99  37 

75* 

SA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITV  HATERMORKS 

0S69 

08 

MATAGORDA 

48 

8A 

: 

CHARLES  SLATER 

BAVTOWN 

OSBfr 

08 

HARRIS 

I*  29  ** 

94  58 

9P 

9P 

O.B.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

JEFFERSON 

7  30  06 

20 

7A 

8EAUMQNT  FILTER  PLANT 

CRIMES 

30  *6 

95  57 

8A 

RICHARD  R,  PYLE 

BEEVlLLf  5  NE 

0639 

07 

SEE 

28  27 

97  42 

255 

8A 

BA 

BA 

c 

TEXAS  ACnl  EXP  STATION 

BELTQN  OAN 

0665 

BELL 

31  06 

97  29 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENCINEERii 

flENAwnes 

0689 

09 

DUVAL 

27    36 

98  25 

380 

c 

RUBERTA  B.  B42AN 

BENAVI3ES  NO.  2 

0690 

DUVAL 

27  36 

93  25 

375 

SA 

TRIUNFO  F  TORRES 

BENBROJK  DAM 

0691 

03 

TARRANT 

15 

32  39 

97  27 

770 

8A 

BA 

84 

c 

U  S  CORPS  DF  ENGINEERS 

BENJAKiN  i  SSE 

070* 

02 

KNOX 

33  32 

99  46 

1*03 

7A 

LEAGUE  RANCH 

BERTRi;^  3  ENE 

0738 

BURNET 

3D  *9 

98  01 

1139 

TA 

WILSON  KLOSE 

BIG  LA<E 

0776 

REAGAN 

31  12 

101  28 

2680 

: 

CITY  UF  BIG  LAKE 

SIC  LAKE  NO  2 

0779 

REAGAN 

31  12 

101  28 

2690 

SA 

BA 

DWAIN  CARR 

BIG  SPRING  FIELO  STA 

078* 

HOxAflO 

32  16 

101  29 

2480 

c 

U  S  D  A  BIG  SPRC  F  STA 

BIG  SPRING 

0786 

01 

HOWARD        1   3 

32  19 

101  27 

2900 

BA 

8A 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  NELLS 

0787 

DIMMIT        1   e 

28  39 

99  34 

510 

BA 

HERBERT  T.  ST4NF1EL0 

BLANCO 

0832 

06 

Blanco 

* 

30  06 

9B  25 

1350 

7A 

7A 

W,  A.  BYARS 

BLEWETT  5  NH 

0852 

06 

UVALDE 

8 

29  1* 

100  06 

970 

8A 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

BLOYS  CBHPCRDUND 

0861 

05 

JEFF  DAVIS 

' 

30  32 

104  08 

9760 

" 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0866 

07 

LEE 

1 

30  23 

97  09 

465 

7A 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

KENDALL 

29  *7 

98  4* 

1422 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWARZf  JR. 

BQN  NIER  2    E 

0917 

NEWTON 

30  *9 

93  37 

90 

7A 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAM 

0923 

03 

FANNIN 

10 

33  36 

96  IV 

966 

6P 

7A 

R.  M.  CANTRELL 

aONITi 

0926 

MONTAGUE 

10 

97  36 

978 

fi,  D.  TOMPKINS 

BOOKER 

09*4 

01 

LIPSCOMB 

36  27 

100  32 

2760 

7A 

MELVIN  E.  SLOVACEK 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

0950 

09 

BREWSTER 

102  98 

1880 

BA 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

BQRGER  3  v 

0956 

01 

HUTCHINSON 

35  39 

101  27 

31*0 

6P 

6P 

ARTHUR  H.  MORGAN 

iauti. 

098* 

MONTAGUE 

15 

33  3* 

97  51 

1119 

6P 

7A 

0R4N  C.  STOVALL 

SOXELOER 

0991 

0* 

RED  RIVER 

10 

33  29 

9*  53 

390 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYD 

0996 

03 

MISE 

15 

33  03 

97  34 

705 

7A 

7A 

JOE  808  UNCER 

BRACKETTVlLLE 

10D7 

KINNEY 

11 

29  19 

100  24 

1120 

SA 

BA 

FRANK  0.  SANCHEZ 

BRADY  2  NNH 

1017 

MCCULLOCH 

99  21 

1722 

7A 

7A 

THOMAS  A.  PARKER         1 

BRAVO 

1033 

01 

HARTLEY 

35  39 

103  00 

JOSEPH  £.  HUGHS         1 

BRAIOS 

1035 

PALO  PINTO 

32  *0 

98  07 

ei2 

7A 

MRS.  L0R6NE  8.  FORD 

BRECKENPIOCE 

10*2 

STEPHENS 

32  *6 

98  54 

U85 

HID 

MID 

ECTOR  B.  FIELDS 

BREHONQ 

10*5 

0* 

ROBERTSON 

31  10 

470 

8A 

Miss  JEAN  M.  KDTCH 

3RENHAN 

tO*8 

07 

WASHINGTON 

30  09 

96  2* 

353 

7A 

7A 

H.  C.  STEIN 

BRICE 

1057 

lOO  5* 

2240 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

HISE 

15 

33  13 

97  *5 

819 

7A 

7A 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

BRICCS 

1068 

06 

BURNET 

30  53 

97  56 

1090 

CARL  A.  STEWART 

BRITTIN 

lOBl 

TARRANT 

32  33 

97  0* 

560 

MILTON  R  OILREATH 

BRONSON 

109* 

SABINE 

31  21 

9*  01 

323 

7A 

LESTER  E.  SISK 

BRQMNFIElD  no  2 

1128 

01 

T6RRY 

33  11 

102  16 

3290 

74 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROWNSVILLE  MSO       R 

CAMERON 

25  5* 

97  26 

19 

MIO 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BROMNMOOD 

1138 

03 

9B  59 

1439 

6A 

RADIO  STftTlON  KBWD 

BUFFALO 

IIBB 

LEON 

19 

31  28 

96  03 

360 

6a 

CHARLIE  A,  SOUYRES 

BULER  *  NNH 

1203 

OCHILTREE 

36  11 

100  50 

2970 

7A 

H  8  URBAN 

aULVEROE 

1215 

COMAL 

29  *9 

98  27 

HDD 

LAURA  D.  WOOD 

BUNKER  HILL  S  N 

122* 

01 

DALLAM 

36  12 

102  52 

4370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

6URRETT 

1239 

02 

COLEMAN 

32  00 

99  1* 

15*9 

TA 

MERREL  F.  BURKETT 

BURLESON  i    SSM 

12*5 

JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

7*9 

7A 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  WSH 

12*8 

03 

MILAM 

31  00 

97  02 

408 

7A 

MRS.  ANNIE  C.  KLEIN 

BURNET 

1250 

06 

flURNET 

30  *6 

98  14 

1320 

AP 

CITY  OF  BURNET 

BUSHLANO  1  HSM 

1267 

POTTER 

35  11 

102  09 

3819 

C 

USDA.  ARS 

CALOMELL 

131* 

BURLESON 

30  32 

96  42 

407 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CAMERON 

13*6 

03 

MILAM 

30  51 

96  59 

390 

6P 

6A 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  MOOD 

1398 

REAL 

29  40 

100  01 

1*70 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  I  ENE 

1*12 

HEMPHILL 

35  59 

100  22 

2335 

9P 

9P 

WILSON  CRAWFORD 

CANOELARIA 

1*16 

OS 

PRESIDIO 

11 

30  09 

10*  41 

2875 

7P 

7P 

MISS  FRANCES  E  HOHARO 

CANTON 

1*25 

0* 

VAN  lANOT 

12 

32  33 

95  52 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  OAK 

1*29 

COMAL 

29  52 

98  12 

lOOD 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYUN 

1*30 

01 

RANDALL 

3*  59 

iOl  59 

3577 

4P 

BDBEaT  D.  S4WVELL 

CANYON  OA"  NO  1 

1*31 

07 

COMAL 

Z9  51 

98  17 

960 

ARTHUR  W.  NEY 

CANYON  0AM  NO  2 

1*32 

07 

COMAL 

29  50 

98  21 

1040 

RUDOLPH  POGCENPOHL 

CANYQ-  0AM  NO  3 

COMAL 

98  2* 

1260 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  0AM  NO  * 

CDMAL 

29  59 

98  22 

1093 

MRS.  E.  A.  PALM 

CANYON  DAM  NO  S 

1*35 

07 

COMAL 

29  99 

98  21 

1002 

WALDIE  K.  WUNOERLICH 

CAhyOn  oam  no  6 

1*36 

07 

COMAL 

29  97 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEHLFJNC 

CANYON  QAM  NO  7 

1*38 

07 

CDMAL 

29  55 

98  13 

978 

NELOA  M,  HALM 

CARRIIO  SPRINGS 

1*86 

09 

DIMMIT 

28  31 

99  92 

600 

7A 

7A 

STELLA  e.  KELLOGG 

carrollton 

1*90 

03 

DALLAS 

li 

32  57 

96  5* 

520 

7A 

DAN  MOSLEY 

CARTA  VALLEY 

1*92 

EDWARDS 

U 

100  *0 

1898 

9P 

5P 

AUDREY  W  VARGA 

CARTHAGE 

1500 

PANOLA 

12 

32  10 

9*  21 

317 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

isu 

06 

STERLING 

31  38 

101  02 

2190 

7A 

CLINTON  HDDCES 

CASTELL 

1921 

LLANO 

30  42 

98  57 

1209 

7A 

W1LL4HD  E.  OALCHAU 

CATARINA 

152S 

09 

OIMMITT 

28  21 

99  37 

39* 

5P 

7A 

MARGUERITE  BURNS 

CElINA 

1973 

03 

COLLIN 

33  19 

688 

TA 

SAMUEL  W.  KERR 

CENTER 

1578 

0* 

SHELBY 

31  *S 

9*  10 

325 

7A 

7A 

JAMES  W.  FORBES 

CENTER  CITY 

1580 

03 

MILLS 

31  28 

98  25 

1370 

7A 

OARREL  HEAD 

CE^TERVILLE 

1996 

0* 

LEON 

IS 

31  16 

95  59 

330 

8A 

SA 

J.  E.  DICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1625 

ERATH 

32  09 

97  55 

U89 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CMANNING 

16*6 

HARTLEY      ;  2 

35  41 

102  20 

3800 

G.  E.  CARGILL 

CHANNING  NO.  2 

16*9 

HARTLEY 

2 

35  41 

lOZ  20 

3790 

SA 

FLOYD  ROeElTS 

CHAPMAN  RANCH 

1651 

NUECES 

27  39 

97  27 

29 

9P 

CHARLOTTE  5  NNM 

1663 

ATASCOSA 

8 

28  56 

98  43 

*P 

4P 

ELMER  E  SOOTH 

CHEAPSIOE 

1671 

07 

GONZALES 

29  16 

97  24 

230 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

1680 

06 

SAN  SABA 

3 

30  59 

98  43 

1493 

DUDLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

1696 

CHILDRESS 

10 

34  26 

100  12 

1880 

DON  SHANKS 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1698 

02 

CHILDRESS 

10 

34  26 

100  17 

1991 

HID 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701 

oz 

HARDEMAN 

10 

34  15 

99  31 

1400 

6P 

ARTHUR  E.  HERCMMAN 

CMISJS  BASIN 

1715 

BRENSTER 

11 

29  16 

103  18 

9300 

8A 

BA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOlD  CREEK 

17*1 

KARNES 

29  01 

97  56 

302 

7A 

ICNATZ  L.  MUTI.  JR. 

CLARENDON 

1751 

02 

DONLEY 

10 

34  96 

100  53 

2700 

7A 

TOMMIE  C,  SAVE 

CLARKSYILLE  2  NE 

1772 

0* 

RED  RIVER 

10 

33  38 

95  02 

4*9 

6P 

74 

BILLY  R.  MINES 

CLARKSVILLE  1  M 

1773 

0* 

RED  RIVER 

33  37 

99  04 

426 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777 

07 

BEXAR 

13 

29  39 

98  22 

1000 

6P 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

177fl 

01 

ARMSTRONG 

10 

35  07 

101  22 

3390 

7A 

L.C.  TIMS 

CLEBURNE 

IBOO 

03 

JOHNSON 

1 

32  20 

97  2* 

783 

6P 

6P 

OLlN  T,  SMYTH*  JR. 

CLEVELAND 

■■" 

08 

LIBERTY 

30  22 

95  05 

196 

7A 

7A 

CHESTER  V,  ELlISOR 

,_, 

U 

z 
o 

OBSERVATION 

0 

2 

U 

U 

TIME  AND 

* 

Q 

B 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

a 

§ 

COUNTY 

< 

P 

P 

< 

OBSERVER 

. 

^ 

,  d. 

^ 

5 

a 

3 

o 

d 

1 

i 

% 
£ 

jg 

CLIFTON  10  E 

1823 

03 

SOSOUE 

31  hi 

97  26 

663 

1  7P 

E.F.  THIELE 

CLOOINE 

1838 

FORT  BEND 

I* 

29  42 

95  *l 

74 

FR4NK  M.  h4TKINS 

CDlDSPRInG  9  SSW 

1870 

SAN  JACINTO 

14 

30  32 

95  09 

35* 

7A 

LEROY  S.  048NEY 

COLDWATER  3  H 

1874 

01 

DALLAM 

102  38 

4180 

9P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

'  COLEMAN 

1875 

COLEMAN 

31  50 

99  26 

1711 

7A 

MRS  mELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889 

04 

SRAZOS 

30  35 

96  21 

314 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

MITCHELL 

32  23 

100  52 

2050 

5P 

5P 

BUFORO  M  RUM  JH 

COLUMBUS 

1911 

07 

COLORADO 

29  43 

96  32 

199 

8A 

BA 

ERWIN  J,  KNIPPEL 

COMANCHE 

1*1* 

03 

COMANCHE 

31  54 

98  39 

1343 

74 

ELTON  K.  MC  CULLOUCN 

COMMERCE 

1921 

03 

HUNT 

10 

33  16 

95  54 

550 

MERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

1937 

04 

RUSK 

31  59 

94  39 

535 

JAMES  G,  TAYLOR 

CONlEN 

1946 

01 

DALLAM 

102  14 

3820 

JESSE  C,  OAVIS 

CONROE 

1956 

MONTGOMERY 

14 

30  19 

95  27 

245 

74 

G.W.  FULLEN 

COOPER 

1970 

0: 

DELTA 

10 

33  22 

9S  42 

495 

74 

OOIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

197* 

06 

STERLING 

31  34 

101  19 

2370 

7A 

74 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

198* 

CORYELL 

31  07 

97  55 

1087 

74 

A.R.  THDMPSUN 

CDRNUOAS  SERVICE  STA 

2012 

05 

HUDSPETH 

31  47 

105  28 

4480 

6P 

6P 

LEE  R,  TINNIN 

C0RPU5  CHRISTI 

2014 

NUECES 

27  48 

97  24 

MID 

MtD 

CHAMBER  DF  COMMERCE 

CORPUS  CHfllSTI  WSO     R, 

2019 

NUECES 

27  46 

97  30 

41 

MID 

MIO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORSICANA 

2019 

Oi 

NAVARRO 

15 

32  09 

96  28 

425 

TA 

7A 

RADIO  STATION  K4ND 

C13RYELL  CITY 

2024 

03 

CORYELL 

31  33 

97  37 

973 

ERVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

2040 

0( 

GILLESPIE 

30  10 

99  08 

2250 

7A 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2048 

LA  SALLE 

28  26 

99  IS 

433 

7* 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

CCTULLA  FAA  AIRPORT 

2030 

0^ 

28  27 

99  13 

459 

HID 

NID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

2080 

KAUFMAN 

32  38 

96  28 

418 

74 

MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

J.C.  N6WLAND 

CRANFILLS  CAP 

2086 

SOSQUE 

31  46 

97  90 

98D 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

Z096 

0- 

HOOD 

I! 

32  32 

97  37 

10*7 

84 

MRS,  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

06 

REAL 

30  0* 

99  44 

2320 

5P 

MRS.  VELMA  CRIOER 

CROCKETT 

2114 

04 

HOUSTON 

15 

31  IB 

95  27 

3*7 

TA 

74 

JAMES  M.  GIBBS 

CRDS8YT0N 

2121 

01 

CROSBY 

33  40 

101  I* 

3021 

7j 

74 

CITY  OF  CRDSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2U8 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1738 

74 

F.  C.  NEWTON 

2131 

CALLAHAN 

32  10 

99  08 

1805 

_ 

CHESTER  GLOVER 

CRDWELL 

21*2 

0( 

FOARD 

K 

33  59 

99  43 

1431 

74 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITV 

2160 

09 

ZAVALA 

28  41 

99  50 

581 

7P 

74 

JOHN  B.  HQLDSWORTH 

CUERO  3  E 

2173 

DEWITT 

29  05 

97  19 

194 

9P 

74 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

2206 

HARRIS 

29  58 

95  43 

190 

74 

JOHNNIE  M.  DOLEN 

DACUS 

2218 

04 

MONTGOMERY 

I* 

30  26 

95  47 

226 

7A 

PAUL  WEST 

DAINCERFIELD  9  S 

2225 

MORRIS 

32  53 

94  43 

300 

5P 

9P 

LDNt  STAR  STEEL 

DALHAHT  FAA  AIRPORT 

22*0 

01 

HARTLEY 

36  01 

102  33 

3989 

MID 

MID 

" 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSD              R 

22*4 

03 

DALLAS 

15 

32  51 

96  91 

481 

MID 

MIO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEVANC  2  SE 

2266 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUZETT 

2282 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

2540 

74 

M.  M.  ALTMILLEB 

DAVILLA 

2299 

MILAM 

30  47 

97  16 

520 

7A 
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•  SSB 

MASON 

3 

30  32 

1552 

7A 
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TRAVIS  R  SMITH 
QUO  JOHNSON 
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84 
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04 
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74 
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05 
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BA 

84 
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31  07 
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■ 
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03 
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6P 
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04 
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7A 

7A 
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03 
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MASON 
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BA 
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02 
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t 
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oa 
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07 

SAN  PATRICIO 
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71 

7A 
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06 
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84 
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9766 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
SEPTEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatolo- 
Rlst,  Nntional  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Buildlnn,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  prer 1  pi tatlon  data  are  contained  In  "HOURLY.  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
dayliKh I  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6;00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observa  tion. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
iimr  ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  *R',   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUIOIART. 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 

National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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1,27 

4 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

65.0 

-   .5 

3.69 

1.31 

.0 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARnWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

77.7 
77.8 
79.9 
81.4 
79.1 

53.0 
56.2 
58.2 
60.4 
58.8 

65.4 
67.0 
69.1 
70.9 
69.0 

-  1.3 

87 
87 
89 
91 
87 

18* 
16  + 

3  + 

4 

2  + 

40 
41 
41 
47 
49 

31  + 

31 

10 

11 

10 

64 
35 
22 

7 
13 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
2.61 
6,96 
6,00 
9.93 

.11 

,84 
1,50 
2.57 
2.75 
3.93 

20 
3 
16 
19 
20 

•  0 
.0 

•  0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

6 
6 

7 

1 
2 
3 

4 

4 

0 
1 
2 
2 
3 

BDNHAM 

BOWIE 

BDYO 

BRECKENRIDOE 

BRIDGEPORT 

76.7 
78.7 
79.5 
78.4 
79.5 

57.4 
57.4 
56,2 
53.9 
55.0 

67.1 
68.1 
67.9 
66.2 
67.3 

88 

87 
90 
88 

90 

2 

16 
2  + 

1 
2 

42 
46 
42 
41 
41 

10 
31  + 
11  + 
10 
10 

31 
19 
23 
46 
40 

0 
0 
2 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.06 
6.54 
6.65 
4.21 
4.25 

1.77 
1.26 

1.98 
3.52 
3.35 

1.24 
1.02 

19 
3 
4 

19 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
6 

7 

5 

4 
5 

4 
4 

3 

2 

1 
2 

1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CDRSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

79.5 
83.8 
BO.l 
79,7 
80.1 

56.9 
61.2 
58.4 
59.0 
61.3 

68.2 
72.5 
69.3 
69.4 

70.7 

.6 

1,6 

,9 

,2 

2,9 

88 
93 
88 
88 

91 

16  + 
3 
2 

3  + 
2 

45 
46 
44 
48 
48 

11  + 

11 

10 

10 

10 

25 

2 

17 

13 

5 

0 
5 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.65 
2.01 
12.38 
4.85 
9.78 

3.36 

-   .61 
9.44 
1.89 
7.08 

2,12 

.70 
5.07 
1.56 
3.96 

19 
20 
19 
20 
3 

•  0 
.0 
.0 
■  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
9 
6 
7 

4 
3 

5 
3 

4 

2 
0 
4 
3 
3 

DENTSON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

78,5 
78,8 
77.9 
77.4 
79.9 

59.6 

59.4 
56.9 
55.3 
58.2 

69.1 
69.1 
67,4 
66,4 
69,1 

1,3 
-   ,3 

67 
66 
86 
67 
67 

3  + 
1 
2 
2 

1 

45 
46 
46 
41 
43 

10 
10 
10 

11  + 

10 

12 
12 
26 
65 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.11 
10.05 
5.99 
4.09 
5.42 

7.59 
3.26 

2.18 
4.99 
1.59 
1.52 
2.60 

20 

3 

4 

20 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
9 
7 
5 

4 

5 
4 
3 
3 

3 
3 
3 

1 
2 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

78.5 
80.3 
77.9 
80.4 
83.1 

59.9 
59.8 
54.6 
56.5 

61.0 

69,2 

70.1 
66.3 
68.0 
72.1 

2,2 

-   ,7 

67 
89 
87 
92 
93 

2  + 
2  + 
2 
4 
3 

47 
46 
41 
42 
47 

10 
10 

11+ 
11 

10 

15 

7 

47 

35 

7 

0 
0 
0 

1 

3 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.49 
7.64 
5.32 
5.00 
3.60 

5.05 
2.41 

5,84 
2.64 
2.25 
2.10 
1.33 

20 

19 

3 

19 

4 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
5 
6 

4 
4 
4 
2 
3 

3 
3 
2 
2 
2 

GLEN  ROSE  2  W 
GDLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

81.5 
78.5 
80.0 
81.0 
79.3 

56.9 
58.5 
54.7 
58.7 
57.5 

69.2 
68,5 
67.4 
69.9 
68,4 

,9 

90 
86 
94 
88 
89 

1 
1 
1 

2  + 
2  + 

41 
47 
41 
44 
48 

10 
10 
10 
10 
12  + 

16 
17 
45 
8 
18 

1 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.57 
8,69 
2,74 
6.01 
9.59 

.13 

2.34 

2.30 

.84 

2.22 

3.21 

19 
18 
4 
20 
20 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
6 
8 
8 

6 
6 
3 
6 

4 

4 
4 
0 
4 
3 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

77.9 
82.0 
77.7 
76.8 
80.2 

56.1 
60,5 
57,6 
55,3 
55,2 

67,0 
71,3 
67,7 
66,1 
67,7 

,0 
-   ,9 

88 
91 
66 
66 
87 

3 

3 

2 

17 

1 

43 
47 
46 
42 
43 

11+ 
11 

10 
31 
10 

37 
8 
32 
51 
26 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.62 
3.58 
6.54 
2.61 
6.48 

7.41 

4.21 
2.07 
3.62 
1.05 
3,65 

20 

20 

19 

3 

19 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
6 
6 

4 
1 
2 
2 
3 

3 

1 
2 
1 
3 

hillsboro 
jacksboro 
kaufman  3  se 

KILLEEN 
LAVON  DAM 

80.7 
78.9 
78.9 
82.1 
78.7 

58,7 
57,9 
58,9 
60.4 
56.7 

69,7 
68,4 
68,9 
71,3 
68,7 

.9 

89 
87 
89 
91 
68 

3+ 
16  + 
3 
2 
3 

44 
44 
44 
44 
48 

11+ 

10 
10 
10 

11 

20 
22 
21 

10 
17 

0 
0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.35 
3.09 
8.82 
5.37 

10.51 

5.64 

3.49 
.90 
4.36 
2.32 
3.94 

20 
3 
20 
19 
20 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
4 
6 
6 

4 
3 

3 

4 
4 

4 
0 
3 
2 
4 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

82.2 

80.5 
79.7 
79.4 
79.5 

60.7 
58.6 
58.8 
59.4 
57.8 

71,5 
69.6 
69,3 
69.4 
68.7 

.1 

92 

88 
69 

67 
87 

2 

12  + 
2 

3  + 
1 

44 

48 
43 
47 
44 

11 
11+ 

10 

11 

10 

6 
15 
12 
11 
14 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.56 
4.29 
6.66 
4.65 

4.73 

1  .93 

1.14 
1.58 
2.23 

1.76 
1.72 

20 
20 

3 
20 

3 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
6 
6 

1 
3 
5 

4 

4 

1 
1 
4 
I 
2 

navarro  mills  dam 
□lney 

PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

Bo. 6 
78.5 
79.3 
77.7 
78.5 

58.9 
55.8 
56.3 
57.3 
56.0 

69.8 
67.2 
68.6 
67,5 
67,3 

2,6 

89 
87 
90 
88 
86 

3+ 

1 

1 

2 

2 

46 
43 
44 
45 
46 

10 
10 
10 
10 
10 

14 
33 
22 
31 
33 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
4.57 
14.65 
7.16 
6.57 

11.43 

1.05 
1.35 
6.90 
2.54 
1.95 

20 

19 

19 

3 

4 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 

7 
9 

3 

I 

4 
5 

2 

3 
3 
3 
2 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUO  3  WSW 

77.3 
78.3 
77,6 
78.5 
82,9 

56.8 
59.4 
56.8 
54.8 
61.0 

67,1 
68.9 
67,2 
66,7 
72,0 

86 
87 
86 
65 
91 

16 

1 
16 

2 

3  + 

44 
46 
46 
43 
47 

24  + 

10 

10 

10 

10 

29 
20 
24 
43 
5 

0 
0 
0 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.58 
9.95 
4.16 
6.67 
2.50 

1.65 

.98 
3.29 
1.44 
3.07 

.76 

3 
19 
19 
20 

4 

,0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
7 

7 
4 

5 
3 
2 
4 
3 

0 
3 

1 
2 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRlNOTOWN 
STEPHENVILLE  <•  N 
STILLHQUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

77,4 
78,7 
77.4 
80.9 
82.2 

56.1 
53.6 
57.3 
59.3 
60.2 

66,8 
66,2 

67,4 
70.1 
71.2 

,2 
,9 

86 
69 
65 

69 
91 

3+ 
2 

11  + 
4+ 
4+ 

41 
39 
47 
49 
48 

10 
10 
10 
12  + 
10 

37 

56 

28 

9 

3 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.98 
5.21 

5.11 
6.78 
3.10 

3.75 
.38 

2.43 
2.04 
1.77 
2.01 
1,58 

20 

4 

20 

19 

4 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 
6 
5 

3 
3 
3 
4 
2 

3 

2 
2 

4 

1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACD  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

82.0 
76.4 
81.0 
81.2 
81.2 

61.1 
54.6 
59.6 
61.2 
59.3 

71.6 
65.5 

70.3 
71.2 
70.3 

1,6 
-  1,6 

1.6 

91 
85 
90 
89 
92 

4 
2  + 

1 

3+ 

3 

49 
41 
45 
45 
46 

10 
31 
10 
10 
10 

4 

65 

9 

5 

12 

2 

0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.44 
2.49 
3.62 
3.26 

10.74 

1.74 
-   .24 

.71 

2,09 
.81 
1.25 
1.35 
4.66 

4 
20 
20 
19 
20 

.0 
■  0 
.0 
•  0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 

7 
7 

3 
2 
2 
3 

4 

1 
0 

1 
I 
3 

wEatherford 
whitney  dam 

78.6 
80.9 

56.3 
58.5 

67.5 
69.7 

1.5 

88 
90 

2 
3 

40 
45 

10 
12  + 

40 
13 

0 

I 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.04 
10.31 

2,00 

1.78 
6.22 

4 
19 

•  0 

•  0 

0 
0 

6 
6 

3 
3 

2 

3 

DIVISION 

68.7 

.9 

6,31 

3.47 

,0 

See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
OCTOBER 


Temperature 

Precipitation 

fj 

i 

< 

|z 

1 

J3 

S 

• 

n 

a 

S 
t 

a 

No.  of  Days 

■a 

o 
1- 

■s 
Iz 

h 

a 

■a 
s 
S 

Snow.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

suite 

Max. 

Min. 

1 

!1 

a 

2 

• 
o 

z 

1 
g 

ii 

Si 

=1 

*   *   • 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  S5E 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

83. 3M 
81. 7M 
83.0 
82.9 
82.2 

60. OM 
57. 8M 
59.3 
55.5 

53.7 

71, 7M 
69. 8M 
71.2 
69.2 
68.0 

92 
92 
91 
91 
92 

1 
2 

2  + 
4+ 

4 

45 
41 
42 
41 
36 

11 
11 
11 

12* 
11 

7 
18 
10 
17 
40 

3 
1 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.36 
3.45 
1.66 
3.23 
1.92 

2,25 
2,02 

,60 
1,60 

,76 

16 

20 

3 

4 

4 

.0 
■  0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
3 
5 

3 
2 
2 
2 

1 

CLARKSVULE  2  NE 
CDLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

80.2 
81.9 
81.2 
83.3 
82.1 

58.2 
58.7 
62.0 
59.7 
58.3 

69.2 

70.3 
71.6 
71.5 
70.2 

90 
90 
89 
90 
90 

2 

4 
2* 

4* 
4  + 

40 
42 
46 
45 
42 

10 
11 
U 
12  + 
12  + 

18 

16 

6 

9 

19 

1 
1 
0 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.36 
5.60 
3.82 
4.16 
2.78 

1,56 
1,86 
1.84 
1.96 
.75 

20 
6 
16 
16 
17 

■  0 
•  0 
•0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

8 

7 
7 

4 
3 
2 
2 
2 

DAINGERFIELO  9  S 
DIALVILLE  2  M 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

82.1 
81.5 
79.2 
82.7 
80.* 

61.0 
59.6 
57.0 
52.5 
S9.8 

71.6 
70.6 
68.1 
67.6 
70.1 

93 
92 
90 
90 
90 

2 
2 
1 

4  + 
2 

45 

45 
43 
34 
45 

10 
10 
12  + 
11 
11 

7 
16 
32 
41 
18 

2 
3 

I 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.42 
2.90 
8.76 
5,37 
2.91 

2.73 
1.10 
3,28 
2,46 
1,39 

20 
3 

20 
5 

20 

.0 
.0 
,0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
6 
6 

2 
2 
4 
3 

1 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSM 
GROVETDN 
HEMPHILL 

83.5 
79.8 

82.1 
82.8 

59.3 
55.2 

59.1 
54.9 

71.4 
67.5 

70.6 
68.9 

91 
89 

90 
90 

3+ 

1 

3+ 
4+ 

44 
39 

39 
41 

11 
10 

11 
11  + 

6 

43 

16 
16 

3 

0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.04 
3.11 

2.52 

2.44 

1.22 
1.55 

1.70 
1.30 

20 
20 

17 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 

3 

2 

2 

1 
2 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

83.0 
80.7 
82.0 
81.9 
81.4 

60.9 
57.4 
59.3 
57.1 
60.1 

72.0 
69.1 
70.7 
69.5 
70.8 

.5 

92 
89 

90 
91 
90 

2 

3+ 
3+ 
4 
2 

47 
44 
48 
40 
45 

12  + 

10 

11  + 

12  + 
11  + 

5 

22 

11 
21 
16 

3 

0 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
.94 

4.11 
4.03 
2.40 

-    2.37 
.64 

1.12 
.40 
2,05 
2.60 
1,32 

16 
4 
18 
17 
4 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
7 
5 

5 

3 
0 
2 

2 
1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

82.9 

81.5 
83.5 
80.3 
82.3 

57,7 
58,5 
58,9 
55,4 
58.2 

70.3 

70.0 
71.2 
67.9 
70.3 

2.9 

90 
90 
90 
88 
89 

4+ 
3+ 
3 
3+ 

4+ 

40 
42 
42 
41 
42 

11 
11 
12  + 
11 
12  + 

14 
11 
11 
26 
17 

2 
2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 
1.34 
8.50 
2.20 
3.10 

5.64 

,87 

.49 

6,21 

,71 
1.34 

17 

4 

17 

21 

6 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
3 
7 
6 
7 

2 

0 
2 
2 
2 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

81.6 
82.7 
83.8 
83.5 
80. 5M 

57.3 

57.6 
59,9 
60,0 
55,8 

69.5 

70,2 
71.9 
71,8 
68. 2M 

1.2 
2.9 

-   .1 

90 
92 
92 
92 
91 

3+ 

4f 

2 

3+ 

3 

44 
39 
40 
42 
40 

12  + 

U 

11 

11 

11 

21 
18 
10 
6 
24 

2 

4 
4 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.68 
2.51 
2.73 
8.39 
1.84 

-  .39 

-  1.17 

.89 
1,00 
1.46 
4.70 

,67 

17 
17 
16 
16 
17 

.0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
4 
5 
4 

3 

2 

2 
3 
2 

MInEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

80.* 
8o.* 
79.4 
82.8 
64.3 

56.7 
54.2 
56,5 
58,7 
58,1 

68.6 

67,3 
68,0 
70,8 
71,2 

1.0 
2.9 

91 
90 
89 
91 
96 

2 

2  + 
3 
4+ 

1 

39 
40 
41 
42 
40 

10 
12  + 
10 
11 
12  + 

29 
39 
29 

8 

14 

1 
2 
0 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.10 
4.25 
3.92 
3.73 
2.93 

.56 

1.95 
1,59 
1,51 
1,62 
1,50 

20 
20 
20 

4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
4 
5 

3 
2 

3 
3 
2 

PALESTINE 

PQYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  M 

RUSK 

SAM  RAY8URN  DAM 

82.2 

82, 5M 
B2.2 
80. IM 
82.5 

58,5 
60. 7M 
57.5 
59. 7M 
58.8 

70,4 
71. 6M 
69.9 
69. 9M 
70.7 

1.4 

90 
90 
90 
89 
90 

2  + 

1 

2 

4+ 

47 
49 
38 
47 
41 

11  + 
11 
11 
10 

11 

13 
3 
18 
17 
14 

2 

1 
1 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.70 
4.76 

2.01 
4.43 

.74 

.95 
1,66 

1.06 
2.66 

21 
20 

4 
6 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

6 

5 

3 
3 

1 
3 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

78.7 
79.9 
81.2 
82.1 

52.4 
57.6 
56,8 

57,7 

65.6 
68.8 
69.0 
69,9 

89 
89 

90 
89 

3 
3 

4+ 
4+ 

36 

43 
42 
41 

12  + 
11 
12  + 
11 

57 
24 
18 
21 

0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.50 
6.07 
1.85 
3.70 

2.42 

2.63 

.94 

1.40 

20 
19 
24 
17 

.0 
•  0 
■  0 
,0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
3 
6 

4 
4 
1 
2 

0 

I 

WARREN 
WILLS  POINT 

81.4 
80.9 

57,3 
58,2 

69.4 
69.6 

SB 
90 

2  + 

3+ 

38 
42 

11 
11 

21 
15 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.38 
7.79 

2.20 
3.51 

5 

20 

T 
.0 

0 
0 

6 

7 

3 

4 

2 
3 

DIVISION 

69.9 

1.5 

3.85 

.70 

T 

•    •    * 
TRANS  PECDS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELO 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

73. 4M 
77.2 
77. 5M 
80.3 
70.9 

47, 6M 

55,9 

50,9m 

52,6 

51.7 

60. 5M 
66.6 
64. 2M 
66.5 
61.3 

-  4.5 

-  2.1 

89 
90 
95 
63 

16 
2 
2 
2 

40 

39 
42 

21 

27 
20 

147 
41 
81 
29 

132 

2 

0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

■  0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
5.62 
1.65 
3.27 
7.49 

.89 
.23 

.89 
3,80 
1,30 
1.16 
2,32 

5 

4 

5 

9 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
5 
8 

2 
3 

1 

I 

0 
1 
1 
1 
3 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO            R 

FABENS 

76.5 
77. 9H 
77.9 
74.8 
76.7 

4S.0 
52. IM 
57.4 
50.1 
47.1 

60.6 

65.  OM 
67.7 
62.5 
61,9 

-  1.9 

88 

68 
84 
90 

1 

3 

14+ 

1 

30 
37 
45 
35 

33 

20 
21 
20 
20 
20 

152 
59 
23 

112 
131 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 
2.07 
2.63 
1.07 

.63 

.22 

.19 
1,25 
,87 
.54 
.50 

26 
4 
29  + 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

2 

2 

0 

1 
2 

1 
1 

0 
1 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

78.3 
80.1 
78,2 

51.0 
50.7 
49.7 

64,7 
65.4 
64.0 

91 
91 
87 

2 
2 

14 

38 
36 

37 

21  + 
21  + 
31 

74 
69 
79 

1 

2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.76 
.34 
.71 

.21 
.21 
.42 

4 
13 
25 

•0 
•  0 
■  0 

0 
0 
0 

5 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

74.3 
79,6 

82.4 
65.3 
76.4 

45.9 
47.2 
52,4 

46,1 
54,0 

60.1 
63.4 
67.4 
55.7 
65.2 

85 
90 

90 
77 
90 

1 

4  + 
2  + 
2 
2 

35 
32 
36 
32 
42 

27+ 

20 

22 

20 

25 

155 
104 

20 
283 

55 

0 
3 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.95 

.*1 

.16 

4.35 

6.88 

.60 
.32 
.08 
.99 
2,09 

7 

9 
26  + 

4 
29 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 
•0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 
0 
9 
6 

1 

0 
0 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   317    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
OCTOBER 


Temperature 

Precipitation 

^1 

1 

< 

|z 

Is. 

■3 
o 

1 

Q 

-s 
i 
S 

£ 

a 

a 

N 

o.  of 

Day 

1 

•  c 
Iz 

Ob. 

>• 

a 
1 
J 

• 

a 

Snow,  Sle«t 

No.  of  Daya 

Sudan 

Max. 

Mln. 

3 

H 

11 

S  0 

• 

0 
o 

s 

^ 

11 

0  ft 

hi 

hi 

■Is 

P6C0S 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENf 

81,4 

82.7 
77.4 
74.5 

50.6 

55.9 
52.9 
49.4 

66.0 

69.3 
65.2 
62.0 

-    1.5 

95 

96 
69 
85 

2 

1 

I 

15 

37 

39 
36 
32 

21  + 

27 
20 
20 

61 

13 

60 

130 

4 
0 

0 

0 
0 

0 

~0 

0 
0 

1 

~0 

0 
0 
0 

.40 

4.89 
.63 

1.77 

4.08 

.15 

1.71 

.22 

1.30 

10 

3 
9 

8 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 
3 
2 

4 
0 

1 

0 

2 

0 

1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

78.6 
75.2 
76. 2M 
77,6 

53.7 
47.5 
50. BM 
52.5 

66.2 
61.4 
63. 5H 
65.1 

85 
85 
86 
89 

2 
1 
2 

1 

37 
31 
38 
38 

21 
20 
20 
21 

36 

128 

72 

72 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.66 

2.02 

4.34 

.36 

.60 

.77 

1.99 

.21 

4 

4 

12 

17 

.0 
•0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
6 
8 

1 

1 
1 
2 
0 

0 
0 
2 
0 

YSLETA 

76, 6M 

46. 4M 

61. 5M 

86 

4 

34 

20 

131 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.31 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

63.8 

-  1.6 

2.23 

1.05 

.0 

«    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

79,7 
76,4 
79,1 
78,2 
81,1 

61.4 
49.8 
58.2 
58.5 
60.3 

70.6 
63.1 
68.7 
68.4 
70.7 

.2 

,0 

86 
85 
88 
85 
88 

17* 
16 

4 

4+ 

2 

53 
35 
45 
45 
51 

27  + 
22  + 

11  + 

25  + 

26  + 

4 

102 

24 

21 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
2.28 
4.87 
6.25 
2.19 

1.72 
3,50 

.56 
1.06 
l.U 
1.95 
1.36 

20 

29 

4 

4 

3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

4 

10 

10 

6 

1 
2 
4 
3 

1 

0 

1 

2 
2 

1 

BRADY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  MOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

77,8 
80.2 
78.6 
77.8 
75.9 

54.3 
57.5 
60.0 
58.6 
52.1 

66.1 
68.9 
69.3 
68.2 
64.0 

85 
89 
86 
83 
83 

17  + 

3 

3 
1*  + 
17  + 

42 
41 
46 
42 
40 

25  + 
10 
24 
21 
22  + 

56 

24 
14 
22 
76 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.89 
5.55 

8.18 
5.37 
2.72 

1.08 
2.30 
2.80 
3.45 
1.18 

4 

20 

3 

19 

20 

.0 

•  0 

•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

10 

6 

5 

3 
5 

7 
2 
2 

1 
1 
3 

1 
1 

DEL  RIO  WSQ 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NM 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

80.2 
78.6 
75.4 
78. 4 
80.3 

61.9 
56.4 
53.1 
5B.3 
58.3 

71.1 
67.5 
64.3 
66.4 
69.3 

-   ,3 

87 
86 
86 
85 
88 

18  + 
15 
17 
11  + 
8  + 

51 
43 
43 
45 
47 

21 
10 
24  + 
24+ 
10 

6 

26 
76 
18 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 

4.49 
3.82 
7.60 
6.17 

.38 

.70 
1.41 
1.04 
2.14 
1.53 

19 
19 
4 
4 
4 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
5 

7 
9 

2 
4 
4 
5 

6 

0 
2 
1 
5 
3 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

79.7 
77.9 
77.7 
BO.O 
79.6 

55.5 
56.7 
56.2 
54.5 
57.7 

67.6 
67.3 
67.0 
67.3 
68.7 

,9 
-   .5 

87 
85 
85 
89 
87 

16 
17 

4+ 

4 

3+ 

38 
41 
43 
40 
45 

22 

21 
25  + 
11  + 
22  + 

35 
25 
38 
45 
16 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.10 
2.57 
5.75 
5.32 
2.21 

2.61 
2.80 

1.51 

.84 

2.13 

1.85 

.61 

4 
27 

4 
20 

4 

.0 
.0 
•  0 
•0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
8 
7 
6 

1 
2 

5 
4 
2 

1 
0 
1 
3 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

79.8 

SO.OM 
77.4 
77. 3M 

56.3 

54. 8M 
54.6 
56. 5M 

66.1 

67, 4M 
66.0 
67. 9M 

-   .6 

88 

89 

66 

4  + 

16+ 

4 

43 
41 
40 

44 

10 
10 
27  + 
24 

34 
35 
49 
25 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

5.26 
5.76 
2.64 
7.42 

2.90 

1.66 
2.36 
1.13 
3.25 

4 
4 

4 
4 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

7 

3 

10 

4 
3 
3 

4 

2 

2 

1 
1 

MENARD 
MERTZON 
020NA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

78.8 
78. 4M 
74.6 
78.7 
78.9 

53.7 
53. 2M 
54,3 
54.8 
56.9 

66.3 
65. BM 
64.5 
66.6 
67.9 

89 

80 
86 
87 

11 

16  + 

16+ 

2 

36 
38 
38 
42 
42 

24+ 

24  + 
21 
10 
21 

41 
47 
74 
31 
3* 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.93 
1.75 
3.21 
5.68 
2.70 

1.94 
3.68 

1.28 
.45 
1.20 
2.06 
1.30 

6 

26 

6 

19 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

10 
7 
6 

3 
0 
2 
5 

2 

1 
0^ 
1 
2 

1 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MSO            R 

76.6 
78.6 
76.5 
77.5 
77.7 

55.2 
54.7 
56.4 
54.6 
55.9 

65.9 

66.7 
66.5 
66.1 
66.8 

-  1.5 

84 
87 
82 
89 
86 

15  + 
18 

2 

5 

16 

39 
43 

44 
43 
43 

21 
25  + 
21 
26 

24  + 

40 
48 
33 
57 
33 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,34 
2.99 
6,90 
2.34 
2.09 

.26 

1.12 

1.45 

2.70 

.71 

.69 

29 

4 
20 
20 
26 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 
7 
6 
5 

2 
2 

4 
2 

2 

1 
1 
3 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
MATER  VALLEY 

79.3 
77.9 
78.0 
81.7 

78. IM 

57.4 
56.0 
51. 2M 
59.8 

53. 2M 

68.4 
67.0 
64. 6M 
70.8 
65. 7M 

88 
65 
86 
88 
85 

4 
16 

3 

3+ 
17+ 

43 
41 
40 
47 
41 

10 

27 

27+ 

24 

21 

27 
38 
67 
6 
51 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.93 
3.54 
2.10 
6.19 
4.28 

.07 

2.56 

1.20 

.61 

3.62 

2.05 

19 

4 
29 

4 
4 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

4 
7 
6 

5 

4 
1 
3 
2 

2 

1 
0 

1 
1 

DIVISION 

67.3 

-  1.3 

4.23 

1.90 

.0 

•    t    * 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  ML  REFUSE 

AUSTIN  MSO                R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  0AM 

82. 9M 

81.3 

82.9 

83.5 

81.0 

66. 4M 

63.1 

62.5 

60.9 

61.5 

74. 7M 

72.2 

72.7 

72.2 

71.3 

1.5 
-   .5 

1.3 

90 
89 
92 
89 

2 

4  + 

4 
4 

50 
52 
52 
49 
50 

11 
11  + 
24  + 
12+ 
11 

1 
0 
0 
2 
2 

I 
1 

0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.05 
3.02 
3.79 
3.21 
4.34 

.19 

1.31 

.35 

.87 
1.42 
1.02 
1.96 

19 

17 

6 

20 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 

e 

a 

10 

2 

2 

2 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

83.6 
84.7 
83.5 
84.5 
82.8 

66.9 
58.6 
72,4 
68.7 
64.0 

75.3 

71.7 
78.0 
76.6 
73.4 

2.1 

87 
90 
90 
90 
90 

19+ 
4+ 
2 

3+ 
3+ 

53 

45 
59 
55 
49 

10 
12  + 
11 
11 
11 

0 
5 

0 
0 

1 

0 
4 

1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.79 
2.69 

4.49 
3.96 
3.79 

•   .42 

1.20 

1.36 
1.08 
3.53 
1.07 
1.29 

8 

20 

16 

4 

20 

.0 
•  0 
.0 
•0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 

7 
4 

2 
2 

2 
4 

4 

ELGIN 

FLATONIA  2  M 
FLDRESVUlE 

goliab 
gonzales 

83.2 
83, 9M 
83.8 
84.1 
84.0 

63.2 
62. OM 
62.5 
63.8 
59.5 

73.2 

73. OM 
73.2 
74.0 
71.8 

1.0 

91 
90 
92 
89 

91 

2 

2  + 
3 

2  + 
3 

50 

48 
50 
50 
48 

11 
11 
22 

11 
12  + 

0 

1 

0 
0 
2 

2 

3 
5 

0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,44 

2,60 

.99 

4.02 
3.97 

.00 

.77 
1.55 

1.25 
1.39 
.63 
2.52 
3.07 

20 
16 

9 
17 

6 

.0 
.0 

•  0 
•0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
2 
7 
5 

4 
1 
1 
2 

1 

HALLETTSVILLE 
HINOO 

85.9 
80.9 

60.5 
61.6 

73.2 
71.3 

1.2 
.1 

92 
88 

2 

4+ 

46 
50 

11 
24 

0 
3 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.77 
6.26 

3.69 

.76 
2.15 

: 

•  0 
•0 

0 
0 

6 

9 

2 

4 

0 
2 

KENEDY 
KINGSVILLE 

84.1 

65.3 

74.7 

90 

2 

53 

12  + 

0 

1 

0 

0 

0 

6.28 

1.99 

16 

•0 

0 

6 

4 

3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
OCTOBER 


Temperature 

Precipitation 

'4 

• 
tn 

■a 
o 
< 

|z 
SB 

? 

1 

1 

S 
a 

a 

1 

No.  ol  Days 

3 
i2 

1^ 

M 

s 
6 

1 

Sdo 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

StriloB 

Max. 

Min. 

1 

!1 

s 

s 

o 
o 

8 

ki 

.=1 

So 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

82.1 
80.6 
82.8 
61,,', 
82.5 

62.2 
60.5 
60.4 
62.3 
60.9 

72.2 
70,6 
71,6 
73,4 
71,7 

.4 

89 

89 
90 
91 
89 

1 

i,* 

4 

2 

3 

48 
47 
47 
53 

47 

11  + 

11 

10 

23+ 

10 

1 

10 

5 

1 
2 

~0 
0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.38 
3,38 
1.33 
5.64 
5.15 

-  1.17 

1,53 

.89 

,41 

1.39 

2.48 

6 

17 

20 

16 

4 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

To 

7 
4 
7 
8 

3 
0 
5 

3 

3 

0 
0 
2 

1 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

81.9 
83.9 
81.9 
8<t.3 
83.7 

60.2 
63.1 
61.0 
65.3 
66,1 

71,1 
73,5 
71,5 
74.8 
74.9 

-  1.0 

90 
92 
90 
90 
90 

3 
2 
3 
3 
3 

48 
49 
45 
50 
54 

25  + 
10 
11  + 
11  + 
25  + 

6 
0 
l* 
0 
0 

1 

4 

1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
3.20 
1.95 
6.58 
8.27 

.   .38 

.62 
1.70 

,50 
2.33 
2.20 

4 
5 
4 
17 
9 

.0 
■  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

7 
6 

7 

1 

1 
1 
3 
5 

0 
1 
0 
3 
4 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  HSO           R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SECUtN 

83.0 
83.1 
82.5 
82.7 
83.9 

68.9 
64.6 
59.5 
S9.6 
65.8 

76.0 
73.9 
71.0 
71.2 
74.9 

3.3 

.8 

-   .9 

3.5 

as 

90 
91 
90 
90 

3+ 
3-f 

4 

2* 
3  + 

53 

52 

47 
47 
52 

11 
24  + 
12  + 
10 
24  + 

0 
0 

5 
4 
0 

0 
3 

1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.91 
4.62 
3.84 
5,05 
2.63 

2.12 

,59 

1.67 

-   .42 

2.10 
1.04 
1.34 
1.67 
1.37 

16 
19 
20 
5 
20 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
12 
6 
9 
6 

4 
3 
3 
4 
2 

4 
1 
1 
1 

1 

SINTON 
SMITHVKLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

84.4 
80. 7M 
82.1 
82.4 
85.5 

67,0 
58. 9M 
58.5 
59.3 
60.7 

75.7 
69. BM 
70.3 
70.9 
73.1 

-  2.1 

91 
88 
89 
91 
91 

3 
2 
4 

i* 

2* 

54 
45 
45 
46 
48 

11 
10 
11 
10 
10 

0 
12 

9 
10 

0 

2 

0 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
3,63 
2,25 
6.37 
3.29 

1,23 

2.3S 
1.02 
.59 
1.73 
1.01 

16 
20 
20 
16 
16 

.0 
,0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
B 
6 

5 
3 

1 
6 
2 

2 

1 
0 
2 
2 

DIVISION 

73.0 

.7 

4.17 

1,31 

.0 

*   *   * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANCLETDN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

83,6 
83.1 

83.9 
84.2 

61.6 
61.5 

63.5 
63.6 

72.6 
72.3 

73.7 
73.9 

90 

90 

89 
89 

4 

4 

4f 
3+ 

48 
46 

52 
46 

12+ 
23  + 

6 

14 

2 

3 

I 
I 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.43 
2.33 

5.02 
2.11 

•  1.62 

.50 
1.12 

1.20 
,65 

17 

4 

5 

17 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

6 
4 

1 
2 

5 

1 

0 
1 

2 

0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

82.1 
83.2 
83.5 
85. 6M 
83.6 

58.5 
65.3 
57.5 
63.9 
66.7 

70,3 
74.3 
70,5 
74. 8M 
75.2 

1.8 

92 
91 
90 
93 
90 

4 
3 
2 
1 
5 

41 
52 
43 
49 
54 

12  + 

11  + 

12  + 

19 
1 

12 
0 
0 

2 
3 
1 
5 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,43 
2,91 

7,02 
4,14 
4,77 

-  1,00 
3.53 

2,95 
1,39 
2.49 
1,64 
2,85 

16 
17 
18 
5 
6 

.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
5 

6 
5 

4 
2 
4 
3 
3 

2 

1 
4 
2 

1 

GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

79.9 
82.1 
82.9 
83.3 
83.2 

71,5 

61. a 

65,5 
58,9 
66,9 

75,7 
72,0 
74,2 
71,1 
75,1 

2.2 

2.1 

2.8 

.3 

1.9 

85 
89 
90 
91 
89 

8  + 
2 

3+ 
3 

1 

61 
45 
52 
42 
51 

11  + 

12  + 

0 
6 

1 
18 

1 

0 
0 
2 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,37 
3.49 
2.10 
3,16 
3,18 

•   .49 

-  .24 

-  1.67 

-  .58 

-  .33 

,66 
1.94 

.99 
2.00 
1.18 

5 
4 
4 
5 
16 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
4 
4 
6 

3 

1 
1 
1 
3 

0 
1 
0 

1 
1 

NEW  GULF 
ORANGE  *  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

83.5 
81.0 
81.7 
83.4 
83.1 

63,0 
61,5 
65,8 
58,5 
63,6 

73,3 
71,3 
73.8 
71.0 
73.4 

-   .5 

90 
88 
87 
94 
89 

3 

4 

3  + 
20 
2 

49 
45 
50 
44 
49 

12  + 

4 
13 
1 
6 
2 

1 
0 
D 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 
1.20 
6,94 
4,38 
5.77 

.45 

.92 

.35 

2.63 

2.00 
2.42 

18 
16 
20 
18 
17 

.0 
.0 
■0 
•0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
7 
7 

5 

0 
4 
2 
5 

0 
0 
3 
1 
1 

PORT  ARTHUR  WSO           R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

80.8 
84.0 
83.8 
83.2 
83.1 

62.7 
66.1 
67.2 
62.3 
61.8 

71.8 
75.1 
75.5 
72.8 
72.5 

1.5 
.6 

87 
91 
89 
91 
91 

2  + 

3 

4+ 

4+ 

3 

47 
51 
54 
48 
46 

6 

0 
1 
4 

7 

0 
2 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,16 
6.97 
5.70 
3.66 
2.42 

-  .72 

-  .16 

1.09 
3.25 
1.46 
1,22 
,65 

4 

17 

6 

4 

18 

.0 
•0 
•  0 
.0 
•0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
5 
6 

1 
5 

5 
4 
2 

1 
2 
3 
1 
0 

VICTORIA  WSO              R 

83.5 

65.5 

74.5 

1.9 

90 

3+ 

53 

11  + 

0 

3 

0 

0 

0 

6.87 

3,39 

4,18 

17 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

73.2 

1.3 

4.04 

.39 

.0 

«    *    * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  NO.  2 
CARRIZQ  SPRINGS 
CATARINA 

84.7 
85.7 
85. 2M 
82.1 

83. 7M 

64,7 
65,9 
62, 7M 
64.3 
63. 5M 

74.7 
75. B 

74. DM 
73.2 
73. 6M 

-   .2 

91 
92 
95 
89 
93 

19 
1 
20 
19  + 
19 

52 

55 
47 
53 
55 

2<> 
11 
11 
21 
24+ 

1 
0 
7 
2 
0 

5 

6 
8 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.85 
2.13 
4,17 
9,37 
11,77 

3.16 
7.08 

3.70 
.72 
1,74 
2.62 
4,75 

16 

20 

16 

4 

5 

•  0 
.0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

7 
6 

7 

3 
2 
2 
5 

5 

1 
0 
2 
4 
4 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

82.5 
81.4 

82.4 
81.4 
81.3 

63.7 
64.5 

64.1 
61.9 
62.2 

73.1 
73.0 
73.3 

71.7 
71.8 

-  1.1 

-  1.1 

88 
89 

90 
89 
91 

4+ 
2 

3+ 
25  + 
19 

SI 
54 
53 

51 

24 
24 
21 
25 
22  + 

0 
2 

0 
3 

7 

0 
0 
2 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6,10 

12,62 

5.61 

9,42 

6,77 

7,33 

5,04 

2.10 
6,09 
1.78 
3.82 
2.47 

5 
5 

4 
4 
4 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
•0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
6 
8 

7 

4 
4 
5 

4 
6 

3 
3 
2 
3 

2 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

83. 3 
82.7 
85.4 
84.3 

59.5 
66.8 
63. 5M 
63.1 

71.4 
74.8 
74. 5M 
73.7 

-  2.0 

-  .6 

90 
91 
93 
92 

16+ 
2 

2 
3 

49 
55 

48 
51 

11 
U 
11 
24 

3 

0 
6 
0 

4 

4 

10 

3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10.34 
3.86 
1.73 

10.14 

8,16 
.   .30 

3.50 

1.84 

.76 

4.25 

5 
20 

5 
20 

•  0 
,0 

•  0 
•D 

0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 

7 

6 
3 
1 
5 

6 

1 
0 
3 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

84.5 
82.6 
82.2 

64.8 
66.2 
62.0 

74,7 
74.4 
72,1 

90 
89 
89 

2 

3  + 

4  + 

54 
55 
51 

11 
11 
24 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.04 
9.27 
3.66 

1.32 
3.91 
1.23 

6 
5 
5 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

7 
6 
6 

1 
6 
3 

1 
3 
2 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 
TILDEN 

84. 9M 
82.6 

66, 4M 
63,5 

75. 7M 
73.1 

91 
90 

3  + 

4  + 

53 

51 

11 
24 

0 
0 

6 
3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

2.93 
4.94 

2.05 
2.06 

20 
9 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

1 
5 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
OCTOBeR 


Temperature 

Precipitation 

II 

s,| 

Ij 

• 

s 

Iz 

1 

2 

1 

] 

2 

1 
8 

a 

No.  ol  Days 

I 

|z 

a 

s 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  o(  Day* 

SUUon 

Max. 

Mln. 

3 

!1 

2  0 

• 
a 

0 

o 

8 
° 

8 

2 

S  t 

°    0 

^1 

•a 

ZAP4T4 

85.'. 

65.8 

75.6 

92 

3 

55 

21  + 

0 

3 

0 

0 

0 

6,49 

1.75 

9 

.0 

0 

7 

4 

4 

DIVISION 

73.7 

-     .1 

6.51 

4.42 

.0 

•         •          * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO                        R 

H4RLINCEN 

MC    ALLEN 

HC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

8*. 2 

86.2 
85.3 

85. OM 

69.5 

67.7 
69.1 
66. 3M 

76.9 

77.0 
77.2 
75. 7M 

1.0 

89 

92 

90 
90 

19  + 

9 
19* 
20* 

56 

55 

56 
55 

11 

11 
11 
12  + 

0 

0 
0 
0 

0 

6 

4 
5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.11 

2.97 
2.83 
9.88 

•       .42 

1.98 

.54 
1.26 
6.78 

6 

4 
5 
6 

.0 

■  0 

■  0 
•  0 

0 

0 
0 
0 

5 

6 

7 
5 

1 

2 
1 
3 

I 

1 
1 

2 

MISSION    <<    W 
PORT    MANSFIELn 
R4YM0N0VILLE 
SAN    BENITO 
WESLACD    2    E 

86.0 
82. "i 
B<,.9M 
85.2 
86.5 

67.9 

70.1 
68. *M 
70.2 
68.8 

77.0 
76.3 
76. 7M 
77.7 
77.7 

1.1 

1.4 

91 
86 
90 
89 
91 

2  0+ 
9t 

20 
4 
8 

56 
56 
56 
55 

12  + 
12  + 
11 
11 
11 

0 
0 

1 

0 
0 

7 

0 
I 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
5.57 
2.42 
1.98 
1.15 

-       .95 

1.73 
1.56 
1.66 
1.05 
.25 

6 
21 
5 
6 
i 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
4 

5 

1 
5 

1 
1 
0 

1 
3 

1 
1 
0 

DIVISION 

76.9 

.9 

3.71 

1.12 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MID  CITY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MONAHANS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PARIS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


96 

DATE 

01 

28 

DATE 

31  + 

15.00 

.16 

6.90 

DATE 

19 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7        8        9       10       11       12       13      14      IS       16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


»SE«N»TMY 
ACKERIV  1  HSU 
inlKILLG  USa 
INDKEHS 
BIG  SPalNS 

■OOKE< 
BOKCE*  3  U 
BRAVO 

BROaNFIELD  ND  2 
BUIED  t    NNk 

BUNKER  HILL  i    N 
CtNtOIAN  1  ENE 
CiNVGX 

CHiNNING  NO.  2 
CLAUDE 

COLONATER  3  H 
CONIEN 
CRDSBVTON  , 
DALMART  FJ«  AIRPORT 
DARROUZETJp 

DIKNITT  6  E 
OIHHITT 
DUHAS 
FLOYOADA 
FLOVOADA  »  SE 

FOLUETT 

FDRSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITV  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAND  6  SSK 

LAHESA  1  SSE  - 
LENORAH 
LEVELLANO 
LIPSC0H8 
LITTLEFIELO  NO.  2 

LOOP 
L0REN20 
LUBBOCK  USO 
nC  LEAN  3  E 

niAHi 

HIOLAND  HSa 
MIDLAND  ♦  ENE 
HORSE 
MORTON 
MULESHOE  1 

NOTLA  3  SE 
QLTON 
PAMPA  NO.  2 

panhandle 
perryton  s  nne 

perryton  10  hnm 
Plains 
plainviek 
ouitaoue  1  e 
seminole 

silverton 
slaton  5  se 
srearman 
stratpord 
sunrav  a  sh 

TAHOKA 
TASCOSA 

TULIA 

UM6ARCER 

VEGA 

WALCDTT 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  WSO 
ANSON 

A5PERM0NT  2  S 
BALLINGER  1  S 
BATEHAN  RANCH 


SSE 


BENJAMIN 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CROWELL 
DICKENS 
DUMONT 

ELECTRA 
FLOMOT  1  N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERRY 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

KNAPP  6  SU 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 
LANN 
MATADOR 
MEMPHIS 

MOSEETIE  2  S 
MUNDAY 
NORTHFIELD 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 


1.27 
2.02 
l.AO 
l.Al 


1.61 
1.66 
1.72 


6.20 
7.63 
3.72 


2.60 
I.SA 
3.09 


2.07 

.0* 

.01 

3.58 

.95 

1.85 

3.05 

1.16 

2.05 

3.03 

.02 

1.77 

.11 

1.7» 

T 

T 

1.96 

.05 

.03 

1.11 

.02 

l.«3 

2.aA 

.16 

1.10 

.12 

1.57 

2.6A 

.36 

1.11 

.15 

1.75 

.OA 

2.97 

T 

T 

2.20 

1.63 

.16 

3.3« 

.57 

2.13 

.21 

.62 

.79 

.01 

.ee 

T 

T 

.01 

1.55 

.20 

1.00 

.20 

.«e 

.06 

.SS 

.17 

.AD 

.55 

.23 

.A6 

2.37 
.AO 


.33 

.AB       .20 

.10       .10 
.10 


.12 


.23 


.0! 

.54 

.02 

.03 

.57 

.27 

.10 

.10 

.73 

.27 

.05 

.26 

1.60 
.27 
.60 


T  .56 

.AO  .05 

.21  .18 
.25 

.62  .13 

.10  .06 


.Al 

.21 

.06 

.33 

.66 

.30 

.A5 

.05 

.62 

.15 

.18 

1. 10 

.04 

.70 

.20 

.7A 

.60 

.12 

.34 

.13 

.IC 

.41 

.34 

.02 

.02 

.28 

.32 

.10 

.3C 

.14 

.15 

.15 

.18 

.35 

.10 

1.65 
.28 

.31 


.58 
.19 


.64    2. 
.40 


.07 

.02       .02 

.52       .07 


.36 

1.07 

.01 

.96 

.34 

.91 

.14 

.28 

.45 

1.15 

.33 

T 

.70 


1.52 
.40 
.39 


.63 
.22 

.08 

■  SO 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinusd 

TEXAS 
OCTOBER 

1971 

"S 

Day  oi  Month 

Station 

o 

r 

E- 

1  1  2 

3 

'     \ 

5   6 

•7  1  8  1 

9 

10   11  I  12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17 

18 

19  1  20   21 

22  1  23   24 

25  1  26  1 

27 

28  {  29   30 

31 

P&DUCAH 

.23 

.14 

.72 

.08 

.27 

.22 

.95   .26 

P»I)UC«H  IT  SSt 

.19 

.99 

1.40 

.36 

.99 

PITCHPQRK  RANCH 

.38 

.65 

.27 

.82 

PDIAR 

.21 

.26 

.62 

.16   .22 

POST 

.37 

.43 

.05 

.07 

QUANAH  9  $E 

.03 

.09 

.60 

.02   .42 

.44 

.31 

.94   .20 

.06 

Roey 

.11 

T 

.16 

.31 

1.27 

.20 

.99 

ROSCOE 

.29 

T 

.20 

.19 

.15 

1.00 

.60 

.19 

.30   .10 

ROSS  RANCH 

1.10 

.79 

.35 

.62 

.36 

.77 

.29 

RQTAN 

.9B 

.05 

.96 

.29 

.32 

.47 

.94 

SSVBOUR 

.93 

.10 

.03 

.26  1.43 

.17 

.89 

.02   T 

SHAHROCK 

.34 

.60 

.09 

1.23 

.26 

,90   ,12 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

.50 

.08 

.72 

.06   .03 

.27   .73 

.38 

,94   ,04 

SNYOER 

1.00 

.01 

.57 

.69 

.14 

T 

.09 

1,20  I 

SOUTH  CAHP  16666) 

1.41 

.37 

.22 

.51 

.32 

,76   .29 

,09 

STAMFORD  I 

.30 

.29 

.65 

,13 

.69 

.13 

TAHPICO 

.96 

.40 

1,20 

.30 

.62 

TESCO 

.03 

.20 

.30 

.08 

.19 

1,06 

.96 

.06 

TRENT  2  ENE 

.25 

,24 

T 

T 

1.25 

.20 

.30 

.06 

TRURT  3  ESE 

T 

T 

.07 

,13 

.33 

.29 

.02   .71 

,84 

T 

.20 

.09   .01 

TRUSCOTT 

1.22 

.15 

.99 

.10   .33 

,76 

.47 

.20   .36 

.02 

TURKEY  J  WSH 

.98 

.06 

,60 

.06 

.19 

VERNON 

1.15 

.70 

.54 

.64 

,25 

.49 

.22 

VOSS  1  NSU 

.90 

.72 

,16 

.28 

.09 

.49 

.85 

,39 

T 

.60 

WELLINGTON  1  ESE 

.29 

.32 

.30   .42 

.50 

.76 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

1.97 

.09 

.07 

.09 

1.34   T 

.10 

.93 

T     .02 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

2.28 

.06 

.39 

1.36 

.06 

.54 

.09 

WINTERS  I  NNE 

*.B7 

1.02 

1.27 

.01 

.36 

,02 

T 

.69 

.03   .59 

,18 

.05 

.97 

.09   .07 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

2.76 

.06 

.42 

.19 

.06 

.02 

.29   .64 

.49 

.46 

.01 

AlEDO  «  SE 

7.3? 

.30 

1.77 

.12 

,27 

T 

.43 

2.14  1.91 

.49 

ANDICE  1  WNW 

4.62 

T     T 

.85 

.03 

.29 

.04   T     T 

.49 

.98 

1,52 

.90 

ANNA 

e.39 

1.60 

1.17 

T 

.10 

.33 

1,75  3.09 

.39 

ANTELOPE 

3.60 

2.13 

.23 

.12 

.08 

.05 

.15   .37 

.02 

.44 

.01 

ARCHER  CITY 

2.B1 

1.50 

.01 

.14 

.11 

.02   .92 

.08 

.06 

.34 

,02       ,01 

ARIINCTON 

8.20 

2.42 

1.49 

.29 

.91 

1.46  1.73 

.30 

AVALON 

7.75 

1.12 

.63 

2.00  4.00 

BAIRO 

2.6B 

.97 

.62 

.09 

.69 

.35 

BAROWELL  DAM 

6.96 

.07 

.98 

.03 

.06 

,03       .02 

.15   .37 

2.57 

2.42 

.26 

8ELT0N  DAM 

6.00 

.96 

T 

.22 

T 

.96 

2.79  1,04 

T 

.45 

BENBROOK  DAM 

9.93 

.12 

1.96 

.03 

.35 

.96 

2,62  3.93 

.36 

BONHAM 

7.06 

.98 

.60 

.01 

1.90 

.07 

1,98  1.69   .02 

.16 

.09 

BOWIE 

6.54 

3.52 

.28 

.12 

T 

T 

.58  1,30 

.03 

.68 

T 

,09 

BOVO 

6.65 

.50 

3,35 

T 

.20 

.90 

.78   .83 

.03 

.46 

BRA20S 

5. 38 

1,56 

.16 

.11 

.06 

1.04  1.92 

.91 

BRECKENRIDCE 

4.21 

1.13 

.37 

.69 

1.24   T 

.21 

.53 

,08 

BRIDGEPORT 

♦  .25 

1.02 

.98 

.11 

.07 

.19 

.70   .64 

.09 

.49 

BROWNWOOD 

5.B5 

.02 

1,40 

.57 

.09 

.35   .02 

.09 

2.12   .44 

,30 

.93 

BURLESON  2  SSW 

9.28 

T 

.11 

1,41 

.21 

.09 

T     T 

.73 

4.30  2.09 

.31 

T 

T 

BURLINGTON  1  WSW 

2.23 

,66 

.03   .14 

.09 

T 

.04 

T     .77   T 

.90 

CAMERON 

2.01 

,52 

,05 

.10 

.09 

.03   .01 

.70 

.99 

CARROLLTON 

11. «0 

1.22 

2.10 

.27 

.92 

3.10  3.43 

.36 

CELINA 

8.09 

T 

2.21 

.93 

.12 

.64 

2.90  1.34 

.39 

CENTER  CITY 

6.H 

1.50 

.10 

.60 

3.11   .20 

.20 

.43 

CHALK  MOUNTAIN 

8.19 

.14 

2.11 

T 

.02 

.28 

T 

.20   .02   T 

T 

.06 

2.14  2.62   T 

T     T     T 

T 

.40 

T 

CLEBURNE 

12. 3B 

1.92 

.25 

.23 

.16 

.04   .76 

2.02 

9.07  1.56 

.01 

.36 

T 

CLIFTON  10  E 

9.32 

.06   T 

.86 

.38 

.01 

.10 

.03 

.18 

2.11 

4.00  1.35 

.24 

T     T 

COMANCHE 

5.51 

1.67 

,21 

.73   .33 

1.00   .62 

.30 

.45 

COOPER 

10.46 

1.67 

.03 

T 

.46 

.29 

4.17  3.63   .06 

.19 

COPPERAS  COVE 

4.16 

.52 

.07 

.26 

.09 

.06 

1,79   ,85 

.10 

,50 

CQRSKANA 

4. 85 

.20 

1.07 

.02 

.09 

.02 

.02 

.19 

1,51  1,56 

,21 

CRANDALL 

9.61 

.18 

3,27 

T 

.07 

.46 

2,26  3,02 

,33 

CRESSON 

8.57 

.25 

2,10 

.39 

.16 

2,25  2,85 

.97 

CROSS  PLAINS 

4.50 

T 

.78 

.32 

T 

T 

.06 

.64 

1,20 

.80 

T 

.90 

T 

DALLAS  WSQ             //R 

9.78 

T 

3,96 

.10 

.19 

.04 

T     .76 

1.87 

2,55   .02 

.28 

.02 

.01 

DAVILLA 

3.04 

1.55 

.79 

.74 

DECATUR  2  SSw 

3.74 

.01 

.78 

.75 

.25 

.15 

.32   .79 

.01 

.66 

DENISON  DAM 

7.11 

1.91 

.03 

.06 

,0» 

.63 

.19 

1.69  2.16 

.42 

T 

DENTON  2  S£ 

10.05 

4.99 

.19 

.91 

.52 

1.66  1.69 

.33 

DUBLIN 

6.99 

.05 

1.59 

.21 

.26 

.14   .14   .02 

.02 

.07 

1.37  1,30 

.26 

.91 

.02 

,03 

DUNDEE  6  NNW 

4.67 

2.27 

.46  1,06 

.31 

.99 

EAGLE  MTN  LAKE  0AM 

6. 86 

.76 

2.06 

,03 

.24 

.77 

1.47  1.20 

,33 

EASTLAND 

4.09 

T 

.49 

,24 

.24 

T 

.90  1,52 

.20 

.90 

ENNIS 

7.97 

.36 

1.40 

.03 

.05 

T     T     .03 

T     T 

.45 

2.89  2,40   T 

.40 

T 

EVANT 

5.42 

.55 

1.60 

.19 

2.60   .05 

.07 

.40 

FARMtRSVILLE 

10.16 

1.02 

2.19 

.10 

T 

.24 

.32 

2.15  3.75   .07 

.32 

T 

FERRIS 

11.49 

.07 

2.64 

.07 

■  01 

.01 

.60 

1.93  3.64 

.30 

.02 

FLORENCE  1    SE 

3.31 

.07 

.e6 

.25 

.22 

.62   .71 

.56 

FORESTSURG  <•    S 

7.71 

.20 

2.75 

,20 

.41 

.37 

.01  3.16 

.01 

,56 

T 

FORT  WORTH  WSO           R 

7.64 

T 

2.05 

.10 

T 

,32 

T 

.77 

1.43 

2.64   T 

.30 

.03 

T 

FRISCO 

9.32 

1.27 

1,05 

.12 

T 

7 

.36 

3.41  2.70   T 

T 

.37 

,02 

FROST 

6.02 

.23 

.71 

.05 

.03 

.03   T     T 

T     T 

.13 

2.40  2.22 

.22 

T     T 

T 

GAINESVILLE 

5.32 

2.25 

.15 

.07 

.03 

.99  1.32   .01 

.50 

T 

CATESVILLE 

5.00 

1.63 

.04 

.11 

.06   .01 

.02 

.04 

2.10   .49 

.04 

.44 

GEORGETOWN 

3.60 

1.33 

.02   T 

.19 

T 

T 

.17 

.13  1.19 

.61 

GLEN  ROSE  2  W 

9.57 

.14 

1.21 

.60 

,86 

.12 

.16 

1.42 

2.34  2.30 

.42 

GOLDTHWAITE  2  N 

8.69 

.05 

1.50 

1.30 

,36 

.66 

.02 

2.30 

1.50   .16 

,30 

.54 

GRAHAM 

2.74 

.51 

.64 

,20 

.04 

.25   .40 

T 

.50 

GRAKBURY 

8.01 

.28 

1.50 

.51 

.01 

,35 

T 

.09 

.05 

1.21 

1.22  2.22   T 

,02 

.55 

GRANGER 

2.52 

1.30 

.16 

.36 

.43 

.27 

GRAPEVINE  DAM 

9.59 

.95 

2.43 

,01 

.27 

.16 

.40 

1.73  3.21 

.36 

,09 

GREENVILLE  T  Nw 

10.62 

.70 

1.65 

.07 

.37 

.22 

3,00  4.21   T 

T 

.34 

.06 

GROESBECK 

3.58 

.34 

.06   T 

.09 

T 

.22 

.14 

.30  2.07   .06 

,03 

.31 

CUNTER 

5.32 

1.5B 

.49 

.13 

.99 

.46  1.82 

.27 

T 

HAMILTON  2SSE 

6.34 

1.90 

.16 

.20   .04 

.03 

T 

3.62   .17 

,02 

.40 

T 

HENRIETTA 

2.61 

1.05 

.07 

.10 

.05 

T 

.26   .30 

.26 

.52 

HEWITT  1  SE 

4.40 

1.20 

.03   .0* 

.07 

T 

.28 

.95  1.86 

.37 

HICQ 

8,48 

.01 

2.25 

.16 

.06 

.46 

.09 

3.69  1.12 

.02 

.44 

T 

HILLSBORO 

10.35 

2.30 

.06 

.06   .02 

.01 

1.09 

2.96  3.49   .01 

.39 

T 

HONEY  GROVE 

10.50 

.50 

1.90 

1.00 

.30 

2.60  4.00 

.20 

HUCKABAY 

7.74 

1.00 

.39 

T 

1.60 

T    2.98 

,94 

.63 

HURST  SPRINGS 

7.02 

1.60 

.08 

.09 

.10 

.12 

2,35  2.29 

.27 

T 

INDIAN  CAP 

7.67 

1.77 

.23 

.92   .06 

.03 

3.56   .61 

,27 

.96 

.04 

JACKSBORO 

3.09 

.90 

.31 

.12 

.02 

.53   .73 

T 

.48 

JARRELL 

4.30 

1.60 

2.00 

.70 

KAUFMAN  3  SE 

8.82 

1.42 

.02 

.02 

.03 

2.73  4.36   .01 

T 

.23 

KENNEOALE  6  SSW 

8.25 

.02 

.03 

2.16 

.29 

.06 

,79 

3.10  1.46 

.32 

T 

.02 

KILLEEN 

5.37 

.04 

.63 

.06 

.23 

.02 

,15 

2.32  1.31 

.02 

.99 

LAVON  OAH 

10.51 

1.55 

2.12 

.07 

.02 

,40 

2.01  3.94 

.37 

.03 

lEWISVILLE  DAM 

8.40 

1.44 

1.32 

.03 

.19 

.09 

.61 

2.27  2.27 

.26 

LIPAN 

2.99 

T 

1.00 

.30 

T 

T 

.52   .82 

.39 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13       14 


15 


25       26       27 


29      30 


NtRVS  CKEEK 
HC  CRECOft 
MCKINNEY  5  S 
HERIDUN  STATE  PARK 

HCXIA 

HID  CITV 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MORGAN  3  WNW 

MORGAN  HILL 

HUENSTER 

MULL  IN 

NAVARRO  HILLS  DAM 

NCURDRT 

QLNEV 

QLNEV  5  NNH 
PALO  PINTO 
PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

eUINLAN 

RAINtOW 

RANGER  1  W 

RED  OAK 

RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

ROCKDALE 
ROCKHALL 
ROSEBUD  3  WSW 
ROSS 
ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  RUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINGTOKN 

STEPHENVILLE  »  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAMN  t  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THUREER  S  NE 

TRENTON 
TROY 

VALLEY  VIEM 
WACO  DAM 
WACO  HSO 

MAXAHACHIE 
WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 


EAST  TEXAS 


ALTO  S  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  «  WSW 
BEDIAS 

BON  WIER  2  E 

BOXELDER 

BREHONO 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

COLDSPRING  9  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONRGE 

CROCKETT 

DACUS 

DAINCERFIELD  9  S 

DEKALB 

OEWEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EDOM  2  NW 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 

GLADEHATER  3  aSH 

GRAPELAND 

GROVETON 

HAGANSPORT 

HARLETON 

HAWKINS  I  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  5TA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWITT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 


A. 65 
15.00 

*.73 
10.01 

5.31 

6.69 


J. 70 
4.90 

».57 

».0* 
4. 47 
14.65 


6.57 
4.58 

9.95 

7.41 


7.87 
4.62 
9.51 

3.62 


10.74 
5.04 
10.31 


3.68 

4.36 
3.49 

1.43 
7.05 

3.52 
2.92 
3.B4 
2.82 


4.42 

2.79 

.89 

2.90 
3.31 

8.76 
9.37 
2.91 
3.04 
3.11 


3.69 
2.92 
4.47 


1.34 
8.90 
2.20 


.02 
.05 


.05   .06   T 


1.98 
2.19 
2.30 


.09 
T 

.10 


4.90 

1.24 

5.29 

.93 


.18 
2.80 
1.34 

1.60 

.63 
2.54 


2.36 
1.05 


2.10 
1.60 
.54 


.68 
3.10 
2.07 


.03 
.22   T 


.90 

.68 

3.48 

.04 

.76 

.29 

.90 

1.75 

.02 

1.17 

4.18 

.47 

2.08 

.30 

2.27 

.34 

.27 

2.04 

1.39 

1.03 

.63 

1.98 

2.09 

2.94 

T 

1.20 

.06 
.13 


T         ,01 


,01        T 


1.77 
2.00 
1.28 


T     T 
.01 


T         ,1> 

.03   .02 


.50 

.82 

.02 

.81 

.09 

.76 

1.90 

.80 

1.64 

.82 

.79 

.88 

.10 

.42 

.53 

.06 

.80 

.05 

.33 

.96 

.6C 

.51 

1.60 

.02 

.76 

■  32 

.19 


2.25 

.04 

.55 

.09 

.07 

.11 

9.29 

1.90 

.50 

.12 

.96 

.07 

.12 

.08 

.26 

.19 

.61 

.27 

.04 

.01 

.89 

.02 

.29 

.23 

T 

.08 

.02 

.49 

.10 

1.84 

.31 

T 

1.96 

.07 

T 

.79 

.03 

1.34 

.90 

.03 

.19 

.09 

.02 

.22 

.15 

.85 

.05 

.55 

T 

1.25 

.04 

.05 

2.46 

.33 

.05 

.59 

.38 

.55 

.04 

.64 

.11 

.15 

.08 

.20   .16   .10 


1.57 
2.60 


1.52 
.25 

.16 

.66 

2.73 
.62 

.19 
1.82 

3,28 
.93 
1.39 
1.22 
1.55 


.01   .19 
.03 


.90 

.40 

.40 

.10 

T 

.42 

.17 

.43 

T 

.26 

.16 

.22 

1.32 

.13 

.04 

.45 

.82 

.41 

1.00 

.03 

.80 

.45 

.10 

.49 

.06 

.08 

.33 

.07 

.25 

.35 

.10 

.17 

.21 

.34 

.02  1.70 
1.22 

.26 

1.30 
1.12   ,12 


2,00 
,17 
1,73 


,15 

,12  1,09 

.10 


.51 

.79 

,19 


.02 
.08 
.71 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
0CT06ER 

1971 

■3 

Day  oi  Month 

Station 

0 

1 

1 

r 

r 

H 

1  1  2  1  3 

'     1 

s  1 

6 

'  1 

^ 

9 

10   11  1  12 

13  1 

ill 

15 

16 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23   24 

25  1 

26  I 

27 

28  I  29  I  30 

31 

LONG  LIKE  9  SW 

5.00 

.95 

.75 

.10 

T 

T 

.80 

.20 

2.00 

.40 

.20 

LQNCVIEW 

2.68 

,66 

.05 

.03 

T 

.89 

.15 

.64   .10 

.09 

T 

.07 

10«EL10» 

2.51 

,15 

T 

.12 

.22 

1.00 

.22 

.70 

.10 

LUFRIN  F4»  «|«P0IIT 

2.73 

.09 

,11 

.09 

.03 

T 

1.46 

.16 

.01   .79 

.03 

MAOISONVILLE 

8.39 

1.12 

,04 

4.70 

1.90 

.09 

.42 

.12 

MAC^DLIi 

3.9". 

.30   .42 

.15 

.90 

.31 

.21 

1.60 

.05 

M4RSHftLL 

1.8". 

.59 

,29 

.08 

.67 

.13 

T 

.05 

.03 

MiUD  1  S 

1.63 

.25 

.66 

.34 

.18 

•  20 

KINEOLA  7  SSH 

9.10 

.56 

•  12 

.42 

T 

1.20  1.92 

1.20 

.08 

BINE0L4  e  EN£ 

4.10 

1.D9 

.13 

,05 

.02 

T 

T 

.11 

.11 

.92  1.99 

.04 

.12 

NONTOOHERY 

2.93 

.09 

.03 

,01 

.07 

.41 

.40 

.24 

1.11 

.10 

.51 

MOUNT  PLEASANT 

4.25 

1.55 

T 

.27 

.18 

.26  1.59 

.21 

.19 

MOUNT  VERNON 

3.92 

.09 

.79 

.05 

.10 

.02 

.69  1.51 

.29 

.02   ,01   ,26 

.02 

.11 

NACOGDOCHES 

3.73 

1.62 

.01 

.02 

.01 

.99 

T 

.64 

.44 

NAPLES  1  SW 

4.94 

.05 

.50 

.04 

■  30 

T 

1.45  2.15 

.40 

.09 

NECLEY  4  SSW 

4.i4 

.96 

2.39  1.29 

T 

T 

NEUVILLE 

2.47 

1.02 

.11 

.02 

.02 

.74 

.33 

.18 

.05 

NEW  CAnEY  <•  NW 

4.27 

1.70 

.12 

,15 

1.20 

.11 

.12 

.09 

.19 

.17 

.46 

NEWTON 

2.93 

.10 

.28 

1,50 

.90 

.10 

.05 

OVERTON 

1.34 

.39 

,05 

.04 

T 

.39 

.15 

.04   .14 

.06 

.08 

PALESTINE 

3.70 

.04 

.37 

,09 

.03 

.03 

iI6 

.08 

.80 

.08 

T     .83 

•  99 

T 

.26 

PITTSBURG  5  S 

3.53 

.16 

.79 

,08 

.12 

.16 

.27  1.91 

.08 

POYNOR  1  NE 

4.7» 

.19 

.90 

,08 

,09 

.48 

.02 

1.64  1.68 

.12 

PRICE  2  SW 

1.71 

1.29 

,02 

.17 

.16 

.07 

aUlTMAN  2  S 

3.94 

.46 

,14 

.02 

.16 

.20 

I.IS  1.27 

.60 

REKLAW  3  NNE 

1.92 

1.36 

,08 

.08 

.30 

.01 

.09 

RICHARDS 

3.76 

T 

.99 

.29 

.10 

.18 

1.95 

T 

.12   .20 

.48 

.10 

.29 

ROCKLAND  1  W 

4.62 

.60 

.20 

.99 

.09 

.01 

.13 

2.60 

RUSK 

2.01 

1.06 

.05 

T 

T 

T 

■  20 

.30 

.10 

.18 

T 

.12 

SAM  RAYBURN  OAH 

4.43 

T 

.98 

2.66 

.10 

.12 

.93 

.01 

.03 

T 

SIMMS  2  NNW 

9.50 

.63 

lt29 

.19 

.0} 

2.42 

.90 

.06 

SULPHUR  SPRINGS 

8.07 

1.85 

.07 

.10 

T 

2.83  2.00 

1.10 

.12 

TEXARKANA 

1.85 

•  34 

.05 

.42 

.07 

T          .94 

.03 

T 

TEXARKANA  0AM 

.79 

.01 

.02 

T 

•  06 

T 

.16 

.06 

.08 

.30 

T 

.02 

.04 

TOWN  BLUFP  DAM 

3.70 

.28 

.47 

.06 

.42 

.03 

.03 

.08 

1.40 

.01 

.11 

.81 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

4.61 

.03 

.47 

.12 

.04 

.05 

•  14 

.03 

.08 

.17  3.01 

.27 

.20 

TYLER  5  NE 

- 

-     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•     •     - 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

-     -     . 

. 

. 

. 

.      a      . 

>     , 

VALLEY  JUNCTION 

1.66 

.93 

T 

T 

.05 

,14 

.13 

T 

.44 

.37 

WALLER  3  SSW 

3.22 

.46 

1.23 

T 

,14 

.08 

.20   .23 

.8B 

T 

WARREN 

4.38 

.10 

.08 

2.20 

T 

•  19 

1,04 

.53 

T 

.03   T 

.21 

WILLS  POINT 

7.79 

.02 

1.49 

.10 

T 

T 

•  10 

.04 

.70 

1.57  3.51 

.07 

.23 

WINNSBORO  6  SW 

2.79 

.91 

.16 

.81   .83 

.08 

TRANS  PECOS         05 

- 

ALPINE 

2.10 

.13 

.89 

.01 

.72 

.02 

,14 

,09 

.03 

.07 

BAKERSPIELD 

5.62 

.19 

3.80 

.70 

,09 

,17 

.03 

.02 

.62 

BALMDRHEA 

1.65 

.07 

1,30 

.06 

.11 

.11 

T 

BLDYS  CAMPGROUND 

4.23 

.20 

.96 

T 

.32 

.62 

,70   .15 

.23 

.91 

.15 

.aT  ! 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

3.26 

.32 

.81 

T 

.02 

1.26 

.01 

,01 

.17 

.17 

.16 

.33 

CANOELAPIA 

3.27 

.40 

.61 

.81 

.04 

1.16 

.08 

.10 

T     .07 

CHISOS  BASIN 

7,49 

.62 

1.22 

.06 

.85 

1.53 

.02 

.04 

.32 

.16 

.39 

2,32 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.70 

.11 

,14 

.11 

.07 

.19 

.08 

CRANE 

2.07 

1.25 

.09 

.01 

.11 

.10 

.10 

.20 

.21   .04 

ORYDEN 

2.63 

.12 

.34 

.03 

.87 

T 

.05 

.39 

.67 

EL  PASO  WSO              R 

1.07 

T 

.03 

.03 

.31 

.04   .02 

T 

.02 

T 

.08 

T 

.54 

T 

T     T 

FA8EN5 

.83 

T 

.23 

T 

T 

T 

T     .03 

.07 

T 

.50 

FORT  DAVIS 

2.75 

.19 

.70 

.24 

.03 

.54 

.08 

.02 

.29 

.02 

.16 

.19 

.29  ! 

FORT  HANCOCK 

- 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

• 

- 

- 

. 

. 

. 

-     -     . 

. 

- 

. 

... 

, 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.76 

.06 

.21 

.10 

.02 

.15 

.12 

.10 

CIRVIN 

2. OB 

1.00 

.08 

T 

.04 

T 

.70 

.05 

T 

.21 

CBANOFALLS  3  SSE 

.34 

T 

.01 

T 

.21 

.12 

IMPERIAL 

.22 

.22 

KENT 

- 

-     .     - 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

-     .     . 

. 

- 

• 

- 

. 

- 

- 

. 

... 

. 

- 

. 

... 

>    , 

LA  TUNA  1  S 

.71 

T 

.06 

T 

.02 

.01 

.20 

.42 

MARATHON 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-     .     - 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

-     .     - 

, 

MARFA  NO.  2 

1.95 

T 

.44 

.18 

.02 

,60 

.22 

T 

.06 

.13 

.22 

.08 

MENTONE  2  S 

.41 

.03 

,02 

.02 

.32 

.02 

HONAHANS 

.16 

.08 

T 

T 

T 

.08 

T 

MOUNT  lDCKE 

4.35 

.99 

.20 

.50 

,65 

.45   .50 

.60 

.29 

.05 

.12 

ODESSA 

I.IB 

T 

.05 

T 

.53 

.60 

T 

PANTHER  JUNCTION 

6.8B 

T 

.81 

1.26 

.01 

,51 

1.56 

.01 

.02 

.38 

.01 

.10 

.12 

2.09 

PECOS 

.40 

.02 

.04 

.04 

.15 

.03 

,07 

.05 

PENWELL  I  SSE 

- 

-     .     - 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

... 

. 

- 

• 

. 

- 

. 

. 

• 

... 

. 

- 

- 

. 

PLATA 

9.85 

1,20 

1.24 

.33 

2,09 

.81 

,20 

PRESIDIO 

4.89 

1.71 

.71 

.50 

1,40 

.27 

.11 

.02 

.01 

.16 

RED  BLUFF  DAM 

.63 

.14 

.06 

.22 

T 

•  15 

.06 

SALT  FLAT  10  ENE 

1.77 

.35 

.04 

1.30 

.06 

.02 

SANDERSON 

- 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

... 

> 

. 

- 

... 

• 

SHEFFIELD 

1.66 

T 

.60 

.05 

T 

.44 

T 

T 

.20 

,07 

.30 

SIERRA  BLANCA 

2.02 

.77 

.22 

.23 

.40 

.06   .10 

.02 

.01 

.01 

.20 

TOYAH 

.29 

,10 

.14 

.03 

.02 

T 

VALENTINE  10  WSW 

2.52 

.06 

1.15 

.23 

.39 

.11 

.12 

•  36 

.05 

.09 

VAN  HORN 

4.34 

.11 

1.16 

,20 

.07 

.37 

T 

1.99 

.22 

•  U 

.10 

.01 

WINK  FAA  AIRPORT 

.36 

,04 

.01 

.02 

T 

.21 

.02 

.01 

T     .09 

VSLETA 

1.05 

,09 

.31 

,02   .11 

.15 

•  07 

.30 

• 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVULE 

3.15 

.52 

,73 

T 

.12 

,08 

T 

1.10   .10 

.10 

.40 

AMISTAD  DAM 

2.11 

.29 

,20 

,43 

T 

.15 

.04 

.12 

T 

T 

.01 

.96 

.26 

.01   T 

.02  ! 

BERTRAM  3  ENE 

9.97 

T     T 

.59 

,09 

T 

.26 

.07 

,03 

J 

T 

2.57  1.89 

T 

.91 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

2.2B 

.78 

,02 

.16 

.01 

T 

,06 

.20 

1.05 

BLANC3 

4.87 

.14   T 

1.11 

.09 

,06 

.35 

.11 

.51 

,18 

.05 

.16 

,17  1,06 

.06 

.62 

BlEwETT  5  NW 

7.86 

.02 

3.96 

.65 

.70 

.85 

.30 

.18 

.60 

.60 

BOERNE 

6.29 

.17 

1.96 

.07 

.06 

.49 

.11 

.12 

.44 

.32 

.76  1.49 

T 

.26 

6RACKETTVILLE 

2.19 

1.36 

.10 

.10 

.40 

.13 

.10 

T 

8RADY  2  NNW 

3.89 

1.08 

.24 

.32 

T 

.67 

.01 

,04 

.98   .33 

.19 

.46 

T 

T  ! 

BURNET 

5.55 

.72 

.06 

.12 

•,'3'0 

.09 

.62 

.78  2.30 

.71 

CAMP  WOHD 

8.18 

2.80 

.62 

.55 

.11 

.15 

.55 

.10 

1.09  1.64 

.61 

CARTA  VALLEY 

5.37 

.06   T 

.44 

.46 

.10 

T 

.10 

3.45 

T 

T 

.76 

T 

CASE  RANCH  3  S 

2.90 

.90 

.15 

.20 

.13 

.31 

.49 

.76 

CASTELL 

- 

-     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

. 

. 

• 

_ 

_ 

. 

.   I  • 

. 

- 

.     .     - 

, 

COPE  RANCH 

2.72 

.06 

.15 

T 

.OS 

.03 

.36 

1.18 

.30 

.59 

COTTONWOOD 

6.97 

1.85 

.40 

.45 

.12 

.70 

.90 

1.40 

1.15 

CRIDER  RANCH 

6.97 

1. 10 

.30 

.16 

.30 

.12 

.08 

.85  2.70 

.96 

DEL  RIO  WSO 

2.36 

T     T     .19 

.16 

.68 

,01 

T 

.21 

.14 

T 

.03 

T 

.70 

.25 

I     T     .03 

DOOLE  6  NNE 

4.92 

.02 

.72 

.01 

.77 

.14 

.38 

T 

T 

1.22   .91 

.20 

.59 

T     T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

3. 68 

.96 

.27 

.64 

1.27 

.54 

EDEN  I 

4.49 

.19 

.34 

1.13 

.14 

.61 

1.41 

.10 

.61 

ELDORADO  U  NW 

3.82 

1.04 

.05 

.90 

.76 

.38 

.69 

ELOORAOC  19  SH 

4,30 

.17 

.08 

2.69 

.27 

.17 

.90 

.06 

M  Allowing  Sutlon    | 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

OCTOBER 

1971 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

z 

1 

1 

1 

E^ 

1  1  2 

1  ^ 

4  1 

5 

6 

7    8 

9 

10  1  11   12 

13  1 

14  1  IS 

16  1 

17  1 

18 

19  I  20   21 

22  I  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

FIFE 

3.26 

.10 

.52 

.38 

.16 

.39 

.02 

.94   .10 

.20 

.47 

FKEOERICKSBURG 

7.60 

2.14 

.47 

.01 

.30 

.06 

.02 

.08 

.09 

.09 

1. 01 

1.03  1.20 

1.10 

FUNK  KANCH 

2.J7 

.69 

.28 

.01 

.19   .97 

,02 

,29 

.16 

COLO 

10. IS 

1.22 

.19 

,35 

.33 

6.18   .98 

,90 

HtltPEK 

6.67 

1.75 

.15 

.23 

,13 

.23 

.34 

.10 

2.89 

,85 

HUMBLE  PUMP  ST*  5  HNW 

2.21 

.91 

.59   ,26 

,45 

HUNT 

6.56 

2.25 

.22 

• 

1,02 

.20 

.29 

.65  1.05 

,88 

_ 

HVE 

JAMES  tlVED  RANCH 

5.69 

1.81 

.85 

.35 

.85  1,38 

,45 

JOHNSDN  CITY 

6.17 

.02 

1.53 

.10 

.53 

.32 

.09 

.50 

.10 

,59  1,26 

.02 

1,11 

JUNCTION 

3.10 

1.51 

T 

.27 

,03 

.06 

.17 

T 

T 

.04 

,48   ,10 

,44 

T 

JUNO 

2.57 

.67 

.15 

.04 

.37 

.30 

,19 

.01 

.84 

KEHPNER 

3.73 

.44 

.07 

.22 

.06 

1,29   ,85 

.10 

.70 

KERItVILLE 

5.75 

.08   .02 

2.13 

.09 

.64 

.10 

.11 

.03 

,96 

,97   .48 

T 

.94 

LAMPASAS 

5.32 

1.13 

.05 

.27 

.12 

,01 

1.10  1.85 

.26 

.93 

lANGTAV 

2.21 

.61 

.51 

.09 

T     .42 

T 

.04 

.03 

.10 

.30 

,11 

lEAKEV  NO  2 

> 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

• 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     _     _ 

- 

- 

-     -     - 

. 

LLANO 

5.2B 

T 

1.68 

.01 

.02 

.21 

.13 

.14 

1,46   ,75 

.22 

.66 

LVNXHAVEN  RANCH 

7.12 

1.75 

.11 

.27 

.82 

.25 

,67 

.82  1,51 

.92 

MARCO 

2.99 

1.09 

.3. 

.26 

.44 

,50 

.32 

MASON 

5.78 

.02 

2.36 

.02 

.06 

.94 

.47 

.06 

1.35   .17 

.24 

.49 

MC  CAMEV 

2.6A 

T 

1.13 

.06 

.06 

.98 

.01 

,01 

.09 

,70 

MEDINA 

7.«2 

.11   T 

3.25 

.08 

.45 

.73 

.19 

.08 

.32 

.01 

.46 

.81   ,17 

.SO 

MENARO 

3.93 

.46 

.66 

1,28 

.06 

.03 

.95 

,02   ,03 

.42 

MERTZON 

1.75 

.05 

.27 

.36 

,22 

,45 

.12 

.28 

NELSON  RANCH 

7.00 

T     T 

1.17 

.46 

.72 

.17 

.59 

.33 

,20 

1,80   ,70 

.90 

NIX  STORE  1  W 

5.69 

1.75 

.29 

.18 

2,19   ,27 

,30 

.79 

OAK  CREEK  LAKE 

2.3* 

.90 

T 

T 

,67 

,46 

T 

.22 

.09 

T    ', 

OtONA 

3.21 

T     T 

.65 

.10 

1.20 

.12 

T 

.12 

.10 

,06 

,20 

,17 

,35 

.14   T 

PAINT  ROCK 

9.B8 

1.16 

.86 

.20 

,79 

2,06   ,24 

.04 

,94 

.03 

PANOALE 

2.70 

.65 

1.30 

.10 

,40 

,13 

.12 

RANKIN 

2.3A 

.92 

.03 

.02 

.12 

.03 

,10 

1.12 

RED  BLUFF  CROSSING 

5.53 

1.44 

.24 

.42 

1.83   ,54 

,23 

.75 

,05 

.03  '. 

RICHLAND  SPRINGS 

6.A0 

2.45 

1.10 

.75 

,95   ,20 

,40 

,59 

ROBERT  LEE 

2.99 

.22 

1.45 

.08 

.15 

.64 

,30 

.19 

ROCKSPRINOS 

6.90 

1.17 

1.24 

.06 

.31 

,45 

.32 

2,70 

,69 

RDCKSPRINGS  21  SM 

3.76 

.34 

.14 

.83 

.21 

,13 

.09 

,08 

,10   ,97 

,85 

,02 

ROUND  MOUNTAIN  «  WNU 

6.<.9 

.88 

.06 

.35 

.10 

.10 

.42 

,09 

,98  2,63 

,03 

,85 

SA8INAL  1  HSN 

5.10 

.16 

3.03 

.20 

.39 

.85 

.10 

.07 

,24 

.06 

SAN  ANGElO  OAH 

2.3". 

.30 

T 

.38 

.17 

T 

T 

T     .71 

,04 

,56 

,03   ,15 

SAN  ANGElO  HSO           R 

2.09 

T 

.38 

T     .65 

T 

T 

T 

T 

T 

,25 

,69 

T     ,10 

.02  . 

SAN  SABA 

6.93 

1.82 

.03 

.14 

.81 

2.56   ,79 

.18 

.60 

SLOAN 

B.23 

T     T 

T 

3.23 

T 

.32 

1.25 

.30 

.60 

1.52 

.31 

T 

,70 

SONDRA 

3.5« 

T 

1.20 

.05 

.26   .87 

.03 

T 

T 

.54 

,65 

,04 

SPICEWOOO  1  S 

5.57 

.90 

.35 

.10 

.20 

T 

T 

T 

.95  2,00 

T 

1,07 

STERLING  CITY 

2.10 

.35 

.02 

.07 

.08 

,42 

,35 

.81 

TAYLOR  RANCH 

7.03 

2.80 

.36 

.55 

.04 

.39 

2,10   ,19 

.02 

.58 

TEAGUE  RANCH 

7.80 

T 

1.94 

.31 

.07 

T 

.20 

1,37  3,05 

.23 

.63 

TELEGRAPH 

3.7« 

1.65 

.15 

.36 

.17 

,51   ,35 

.47 

.08  '. 

UVALDE 

6.19 

.76 

3.62 

.13 

.38 

.82 

.11 

.07 

.01 

.22 

,07 

HATER  VALLEY 

4.2S 

2. 05 

T 

.45 

T 

.78 

,09   .31 

,04 

.37 

T     ,20   ,03 

HATER  VALLEY  10  NNE 

2.27 

T 

.28 

.40 

T 

T 

.88   .20 

.29 

,10   ,12 

HATSON 

3.'>0 

.45 

.30 

T 

,89 

,58   .65 

.57 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

8.05 

.66 

.28 

T 

.ai 

.07 

• 

6.20 

.03 

AUSTIN  HSO               R 

3.02 

.60 

.07 

.01 

.10 

.30 

T 

.05 

.01 

.08 

.06 

,87   ,13 

.08 

,25 

.40 

.01 

BEEVILLE  5  NE 

3.79 

.01 

.36 

.04 

.32 

.15 

.25 

.71 

1.42 

.36 

,02   ,15 

BLUE 

5.59 

.98 

1.07 

,35 

1.99 

,27 

1,23 

.50 

BRENHAH 

3.21 

.11 

1.02 

.12 

.39 

.26 

.42 

.09 

,61 

■  19 

BULVEROE 

6.2! 

.10 

.08 

.70 

.10 

.21 

.42 

.12 

.20 

.23 

.34 

2.70   ,74 

.31 

CALDHELL 

4.13 

.15 

.33 

.22 

.01 

T 

.01 

.27 

1.11 

.23 

.18  1,27   .02 

.32 

.01 

CANYON  0AM 

4.3A 

.01 

.70 

.13 

.12 

.09 

.05 

.19 

.17 

.08 

.03 

.23 

.15  1,96 

.11 

.35 

.01   T 

CHAPMAN  RANCH 

2.79 

T 

.12 

.90 

T 

1.36 

T 

.15 

.07 

,19 

CieOLO  CREEK 

2.10 

.25 

.75 

1.10 

CLASSENS  RANCH 

3.33 

.13 

.43 

.15 

.05 

.15 

T 

.16 

.25 

.45 

1.43 

.13 

COLUMBUS 

2.69 

.01   .01 

.20 

.01 

.73 

.07 

.01 

.03 

.30 

.08 

.04  1.08 

.12 

CORPUS  CHRISTI 

4.A9 

.23 

.70 

3.53 

.03 

CORPUS  CHRISTI  HSO       R 

3.96 

1.07 

.48 

.01 

.61 

.19 

.77 

.17 

.66 

CUERO  3  E 

3.79 

.61 

.60 

1.28 

.01 

1.29 

DIME  BOX 

3.55 

.25 

.76 

.30 

.81 

.11 

.92 

.40 

ORVER  1  NH 

1.97 

T 

.06 

.25 

.68 

.12 

.06 

.13 

T 

T 

.23 

.39 

.01 

.01   .03 

,03 

.01 

ELCIN 

4.44 

T 

T 

.95 

T 

.31 

.85 

T 

.63 

T    1.25   T 

,45 

FAIR  OAKS  RANCH 

6.26 

T     T 

T 

T 

1.50 

.20 

T 

.10 

T 

.80   .30 

T 

.70 

.90 

2.00 

T     T 

,10 

.06 

FALLS  CITV  ♦  HSH 

3.05 

.18 

.25 

.70 

,60 

,06   T 

.11 

.62 

.04 

.17   ,32 

T 

FEDOR 

3.95 

,70 

1.58 

.55  1.12 

FISCHERS  STORE 

5.57 

.25 

.15 

.27 

.18 

.20 

.95 

.20 

1.50  1,42 

.10 

,39 

FLATONIA  2  H 

2.80 

.14 

.42 

1.39 

.36 

.07 

.03  ,Z2 

,15 

FLORESVILLE 

.99 

.83 

.03 

.03 

.10 

GIODINCS 

4.77 

.21 

.37 

1.09 

.96 

.06 

.37 

.46 

T 

1,19 

,32 

.14 

GOLIAD 

4.02 

.10 

.21 

.13 

.21 

T 

.55 

2.92 

.03 

T     ,27 

GOLIAD  1  SE 

4.25 

.35 

.35 

.20 

.50 

2.10 

.75 

GONZALES 

3.97 

.10 

.08 

3.07 

.05 

.04 

.17 

.22 

,18 

,06 

HALCETTSVILLE 

2.77 

.28 

.76 

.15 

.30 

,07 

T 

.29 

.56 

,10   .20 

.06 

HONOa 

6.28 

.40 

2.15 

.18 

.35 

,68 

.13 

.02 

T 

T 

.60 

,11  1,66 

JEOOO  2  NNE 

3.65 

l.OI 

.21 

.96 

,07 

,32 

.02 

T 

T 

.21 

.24 

T     ,41 

.20 

T 

KARNES  CITY 

2.67 

.30 

.65 

.19 

1.35 

,18 

KENEDY 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

. 

.     -     . 

. 

. 

_ 

-     -     . 

_ 

. 

-     >     - 

, 

KINGSVILLE 

6.28 

1.76 

.03 

.49 

.03 

1.28 

.52 

1.99 

,18 

LA  GRANGE 

5.3B 

.18   .47 

.13 

1.53 

.20 

T 

1.33 

.13 

.17 

1.06 

.18 

LEXINGTON 

3.38 

.20 

.19 

,31 

T 

.66 

,89 

T 

.65 

.48 

LOCKHART  2  NH 

1.63 

.06 

.10 

.12 

.02 

.37 

,01 

,51 

,20 

LULING 

1.33 

T 

.17 

.18 

.08 

,07 

.01 

T     ,02 

.02 

.09 

.02   ,41 

T 

HATHIS 

5.64 

T 

.92 

.78 

,27 

1.39 

1,20 

,39   ,04 

NATALIA 

5.15 

2!48 

.67 

.10 

,35 

.63 

,05 

.18 

.06 

,10 

.03 

.02   .48 

NEH  BRAUNPEL5 

2.67 

.30 

.41 

,08 

.12 

.13 

.08 

.08   .13 

.06 

,10 

.03 

.39 

T     T     T 

.14 

NIXON 

3.20 

.04 

1.70 

.06 

,08 

.3! 

.14 

.20 

.47 

T 

POST  OAK  SCHOOL 

3.90 

.45 

,45 

.80 

.10 

.20 

1.00 

.30 

RED  ROCK 

1.95 

.10 

T 

,20 

.25 

.20   T     .40 

.30 

REFUGIO 

6. 58 

T 

.41 

.17 

T 

.09 

T 

T 

1.51 

2.33 

1.88 

T 

RICAROO 

1.76 

1.16 

.15 

.35 

RIOMEOINA  2  N 

5.57 

I'.at 

.20 

.34 

.30 

.20 

2,65 

ROBSTOHN 

8.27 

T 

,08 

1.08 

2.20 

.47 

T 

2.11 

1.13 

T     .33 

RDCKPORT 

5.91 

1.12 

T 

.01 

.19 

2.10 

1,19 

1.22 

T 

RUNGE 

3.16 

.36 

.23 

.29 

T 

.25 

1,33 

.15   .01 

SAN  ANTONIO  HSO          R 

4.62 

.14 

.42 

T 

.12 

.05 

.12 

.26   T 

.31 

,61 

,41 

1.04   ,25 

.01 

.21 

T 

SAN  MARCOS 

3.84 

.17 

.09 

.17 

.05 

.01 

.01 

.03   T 

.84 

.01 

,04 

1.34 

.01 

.33 

T 

SCHULENBURC 

3.73 

, 

3 

l!24 

.05 

.43 

.12 

.51 

.39 

.10 

.02   .61 

.15 

T     .02 

T    ', 

SEALY 

5.05 

.80 

1.67 

.30 

.12 

.51 

.69 

.35   ,34 

.07 

SEGUIN 

2.63 

.05 

.13 

.51 

.14 

.01 

.03 

.04 

T 

.03 

T 

1.37 

.15 

SINTON 

5.69 

.55 

.51 

1.20 

.01 

.02 

.20 

2.35 

.30 

.55 

SMITHVILLE 

3.63 

.07 

.07 

.72 

.22 

.03 

.27 

,93 

.38 

1.02 

.32 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  o(  Month 


13       14       15 


19      20      21 


SOMEftVHLE  DAM 
SPE&kS 

SPRING  BRANCH 
HAELOFft  7  S$M 
WiSHlNCTON  STATE  PfiPK 

WELDER  WILDLIFE  FNQTN 

YOAKUM 
YDRKTrwN 


UPPER  COAST 


ANAHUAC    TfiCD 

ANOLETON    2    W 

8AV  CITY  WATERHHPK 

BAYTQWN 


OANEVANC  2    SE 

EDNA  HMY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  HSO 
H0UST:1N  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPQRT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-MEICHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIf.HTS 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NnHTM  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

KATY  WOlF  HILL 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULP 
ORANGE  <•  NH 

PALACIOS  PAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

POINT  COMPORT 
PORT  ARTHUR  WSQ 
PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  HSW 


ARMSTRONG 
BATESvlLLE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  HEli.S 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINfl 

CHARLOTTE    5    NNW 

COTULLA 

COTULLA    FAA    AIRPORT 


.11   .05   .23 


CITY 


CRYSTA 

DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

FALFURRlAS 

FOWLERTON 
PREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

HEBBRDNVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRVOR 
LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

TILOEN 

kHiTSETT  2  SW 
ZAPATA 


BROWNSVILLE  MSQ 

HAftLlNOEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MERCEDES  «  SSE 
HiSSnN  4  M 
PORT  MANSFIELD 
RiYMQNDVlLLE 
SAN  SENtTO 

WESLACO    2    E 


7.20 
2,59 
6.37 


2.11 

2.98 

7.43 
3.10 
6.66 
2.91 

7.02 
4.1'> 
*».77 
2.37 


2.93 

2.36 
1.93 
3.33 


l.«2 

3.40 

.14 

.12 
.49 
.64 

.«2 

.10 
,06 

1.20    1.91      .07 


.29      .19      .07 


6.«7 

9.70 
3.37 

3.66 
2.42 
1.10 


.10  .39 

,04  .OS  .16 

.10  1.64 

,66  .19  2.B9 

.62  .66  .01 

1.94  .39  7 


.06 

.61 

.11 

.46 

.69 

.01 

.14 

.19 

2.99 

.22 

.03 

.03 

.29 

.49 

1.00 

.72 

.91 

.96 

.39 

.07 

.03 

.14 

.49 

.71 

.39 

.10 

.61 

.42 

.60 

.07 

.99       .07 


.03 


,79 

,30 

.09 

.09 

,49 

.97 

.09 

,29 

.30 

.03 

,60 

.87 

,04 

,29 

.40 

,04 

,99 

1.09 

,90 

,22 

.50 

.26 

,78 

.03  2,00 

,36 

.91 

,14 

.97 

,01 

.94 

.11 

,08 

,03 

.38 

.23 

.44 

,49 

,12 

2.02 
.10 


,09 

.13 

.94 

,02 

T 

.08 

1.08 

.46 

.20 

.76 

T 

.98 

22   .39 

.08 

18   .78 

.63 

,92 

39   ,34 

,20 

97  1,99 

,90  2.00 

71  2.42 

.03 

27   .09 

80  3.2! 

.16 
.20 


.02 
2.63 


,02       ,09       ,73 

,19       ,40 

2,60  1,08 

.18  1.27 

2.90  1.99 


,91 


,63 


,81 


2.62 

1.20  4.79 

1.39  2.10 

2.99  4.80    1.10 

3.31  6.09 

1.78  .90 

3.82  2.69 

2.47  .99    1,32 

1,30  3.90    1.60 
.18 


04 

2 

42 

3 

31 

03 

1 

19 

03 

2 

29 

32 

09 
89 

04 

36 

01 

.83 

02 

1 

.44 

.45    5. SO       .67 
.16      .05 


1.05    3.91       .5- 


.08    1.23       .52 


,02 

.18 

,30 

.06 
.25 
.12 

,96 

,49 
,10 

94 

,13  1.49 

46 

,26   .19 

T 

.94  6.78 

.02 

.02 

.20   .19 

.14 

.94 

.08 
,97 


,20 

.17 

,23 

.21 

.02 

,12 

,16 

,96 

,09 

,47 

S*«  rclwvnce  noiM  loUowtng  Suiion   [ocUz. 
-    326    - 


Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

c^hiJ 

ttA 

TU 

Ht 

;b 

TEXAi 
OCTOBER 

1971 

Station 

Dav 

olM 

onth 

s 

» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •     • 
HIGH  PI.4INS         01 

iMSRILl-O  USD 

MAX 

MIN 

81 
60 

75 
50 

68 
45 

70 
42 

75 
47 

76 
46 

74 
52 

68 
48 

67 
48 

76 
44 

61 
45 

77 
45 

70 
41 

60 
47 

66 
49 

79 
49 

77 
55 

62 
43 

61 

40 

66 
41 

57 
44 

63 
40 

69 
45 

71 
52 

63 

48 

70 
46 

74 
40 

44 
31 

55 

34 

61 
33 

69.3 

45.0 

ANDREWS 

MAX 
MIN 

63 
65 

63 
66 

61 
56 

70 
58 

73 
57 

75 
49 

72 
58 

78 
58 

74 
57 

80 
49 

61 
55 

79 
55 

72 
52 

61 
61 

66 
57 

64 
61 

60 
62 

78 
51 

65 
40 

73 
42 

74 
4* 

71 
46 

72 
50 

78 
56 

74 
64 

74 
46 

78 
49 

73 
34 

71 
32 

74 
41 

76,0 
51.8 

SIC  SPRING 

MAX 
MIN 

70 
66 

80 
66 

84 
56 

75 
59 

69 
68 

75 
SI 

76 
51 

77 
57 

74 
57 

72 
46 

80 
48 

82 
54 

71 
56 

75 
54 

81 
65 

66 
58 

64 
60 

61 
6C 

61 
43 

67 

43 

74 
46 

75 
51 

71 
61 

76 
54 

78 
60 

74 
47 

76 
47 

78 
42 

72 
42 

70 
38 

75.5 
52.7 

BDRCER  3  H 

MAX 

MIN 

79 
64 

81 
50 

62 

50 

75 
45 

75 
50 

76 
49 

77 
55 

66 
54 

70 
47 

61 
42 

81 
46 

63 
49 

72 
43 

84 

50 

66 
50 

63 
55 

76 
50 

67 
50 

6! 
43 

73 
43 

62 

47 

68 
40 

72 

47 

74 
52 

66 
53 

72 
48 

78 
47 

74 
32 

36 
33 

64 
36 

73,7 
47.2 

bRAVO 

MAX 

MIN 

62 
58 

62 
49 

72 
42 

70 
37 

77 
44 

76 
43 

75 
49 

70 
49 

71 

47 

80 
43 

81 

47 

83 

43 

77 
35 

80 

45 

64 

40 

82 
52 

77 
52 

70 
49 

64 
35 

71 
33 

67 
48 

66 
38 

73 
42 

68 

49 

61 

46 

71 
39 

73 
37 

72 
30 

33 
31 

70 
30 

73.1 
42.5 

BROHNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

79 
63 

62 
57 

64 
49 

71 
47 

71 
SI 

74 
46 

72 
45 

76 
52 

76 
52 

70 
46 

80 
49 

83 
48 

69 

48 

71 
47 

63 
46 

67 
50 

60 
56 

76 
63 

54 

39 

65 
39 

71 

41 

67 
43 

71 

44 

74 
45 

70 
55 

64 
45 

76 
42 

78 
45 

72 
42 

66 
36 

73.7 
47.4 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

82 
62 

84 
53 

79 
51 

77 
44 

80 
46 

61 
46 

62 
51 

78 
57 

69 
43 

83 

37 

62 

47 

85 
4! 

84 
47 

66 
45 

82 
64 

84 
62 

80 
63 

71 
56 

70 
50 

73 
40 

73 
50 

65 

47 

It 

70 
45 

66 
50 

74 
46 

70 
42 

79 
35 

35 

41 

60 
31 

75. S 
47,7 

CANYON 

MAX 

MIN 

81 
6» 

82 
49 

76 
47 

72 
42 

73 
46 

76 
44 

79 
63 

69 
53 

69 

51 

79 
42 

63 
41 

63 
46 

78 
42 

61 
49 

66 
48 

86 
51 

79 
60 

76 
48 

63 
40 

70 
40 

66 

47 

67 

41 

71 
47 

72 
52 

72 
51 

74 
45 

76 
42 

76 
33 

61 
37 

67 
32 

74.5 
43,9 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

85 
65 

85 
49 

76 
45 

70 
45 

72 
45 

60 
48 

78 
49 

77 
50 

70 
48 

72 
42 

83 
43 

60 
49 

64 
44 

73 
42 

62 
46 

86 
46 

82 
54 

76 
45 

49 

40 

65 

40 

71 

41 

53 

39 

66 

40 

74 
46 

72 
53 

63 

45 

73 
42 

75 
30 

41 
30 

54 
32 

72,0 
44,4 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

80 
61 

61 
49 

78 
47 

68 
42 

71 
43 

78 
47 

78 
46 

75 
53 

70 
49 

69 
42 

62 
42 

64 
47 

60 
45 

76 
45 

60 
50 

66 
50 

62 
55 

77 
60 

56 
42 

65 
41 

70 
42 

63 

41 

66 

41 

70 
48 

74 
53 

66 
45 

73 
45 

75 
33 

34 
33 

57 

34 

72,6 
45,4 

CRDSBYTON 

MAX 

MIN 

77 
54 

80 
57 

80 
49 

69 
49 

72 
52 

75 
50 

76 
60 

80 
55 

80 
49 

66 
45 

80 
49 

83 

50 

75 
63 

70 
49 

80 
49 

65 
57 

64 
60 

60 
55 

66 
42 

64 
42 

72 

44 

67 
44 

67 
44 

72 
49 

68 

54 

68 

48 

76 

47 

77 
46 

66 
32 

64 
38 

73,7 
49,7 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

I»1IN 

8« 
63 

75 
42 

66 

41 

70 
40 

75 
43 

76 
45 

76 
46 

67 
52 

73 
46 

80 

43 

76 
48 

79 
46 

72 
39 

79 
46 

64 
41 

79 
49 

72 
53 

61 

45 

64 

40 

66 
35 

53 

41 

64 
37 

73 
43 

68 
49 

60 
46 

70 
46 

71 
34 

34 
28 

53 

32 

66 
31 

69,3 

43,0 

DIHMITT 

MAX 

MIN 

79 
62 

82 

45 

77 
45 

67 
39 

72 
39 

75 
43 

79 
43 

75 
50 

72 
46 

69 
40 

81 
40 

85 
47 

81 
41 

75 

41 

83 
45 

66 
45 

61 
46 

78 
45 

46 
36 

67 
36 

70 
37 

56 

40 

70 
40 

72 
51 

73 
52 

63 
41 

75 
37 

76 
36 

61 
35 

60 
33 

72,7 
42,5 

DUMAS 

MAX 

MIN 

81 
63 

65 
47 

76 
45 

67 
42 

73 
42 

78 
46 

60 
46 

78 
51 

67 
49 

67 

41 

82 

41 

80 
50 

83 

42 

73 
43 

82 
49 

85 
49 

82 
59 

82 

49 

50 
41 

65 
42 

69 
44 

64 
39 

65 
39 

73 
49 

72 
53 

64 
46 

73 
46 

75 
30 

36 
30 

53 
32 

71.5 
44,6 

FLOYDAOA 

MAX 

Mm 

7f 
5* 

60 
56 

60 
46 

72 
46 

72 
52 

75 
46 

78 
46 

76 
63 

73 
60 

73 
44 

80 
45 

82 
43 

74 
52 

73 
49 

79 
46 

85 
55 

62 

59 

79 
54 

53 

41 

65 

41 

72 
44 

66 

44 

67 
43 

71 
46 

69 
55 

66 
46 

74 
43 

75 
44 

65 
45 

61 

37 

73.0 
47.6 

FDLLETT 

MAX 

MIN 

7P 

6! 

79 
46 

79 
49 

73 
46 

60 
46 

84 
53 

63 
53 

80 
56 

72 
40 

67 
45 

64 
54 

80 
52 

86 
42 

71 
43 

60 
51 

60 
57 

63 
63 

78 
55 

63 

48 

67 
45 

70 
45 

63 
41 

62 

43 

70 
51 

75 
56 

65 
49 

72 
47 

76 
32 

52 
32 

74,0 
46,4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

80 
63 

83 
45 

75 
45 

67 
40 

72 
40 

77 
43 

80 
43 

74 

51 

70 
48 

69 
42 

80 
44 

63 
46 

79 
42 

74 
42 

62 

47 

65 
49 

60 
66 

75 
44 

50 
40 

62 

36 

70 
36 

56 

37 

66 

41 

72 
50 

66 
55 

62 
42 

72 

40 

76 
35 

62 
34 

57 
29 

71,7 
43,6 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

79 
66 

80 
56 

62 
51 

80 
50 

69 
59 

71 
58 

76 
46 

77 
50 

74 
64 

72 
47 

74 
46 

63 
46 

80 

50 

70 
46 

76 
51 

80 
51 

84 
61 

60 
67 

57 
39 

70 
39 

73 
39 

71 
47 

74 
44 

7! 
44 

76 
59 

71 
41 

75 
42 

74 
42 

72 
42 

65 
35 

74.5 
48,7 

GRUVER 

MAX 

Mm 

86 
66 

82 
44 

77 
44 

60 
40 

83 
43 

64 
45 

60 
49 

74 
49 

72 
43 

85 

3* 

85 
45 

84 

44 

75 
39 

85 
49 

65 

40 

66 
48 

61 
60 

76 
49 

66 

42 

74 
3T 

67 
46 

70 
37 

76 
44 

75 
48 

69 
55 

74 
46 

78 
43 

66 
31 

35 

32 

67 
35 

76,3 

44.0 

HEBEFO=iD 

MAX 

Mm 

76 
63 

83 
46 

76 
46 

66 

40 

71 
36 

74 
43 

76 
43 

73 
49 

69 
48 

67 
41 

79 
39 

82 
43 

80 
44 

74 
41 

62 
46 

67 
44 

60 
48 

75 
47 

52 

39 

67 
36 

70 
36 

55 

41 

68 
39 

73 
44 

66 

53 

63 

44 

74 
41 

77 
35 

62 
33 

60 
28 

71,9 
42.5 

LANESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

61 
67 

64 
56 

74 
56 

72 
55 

79 
57 

80 
55 

78 
57 

75 
57 

72 
46 

76 
47 

85 
52 

74 
55 

82 
50 

83 
48 

87 
57 

66 
60 

83 
57 

62 
66 

56 
42 

70 
42 

80 
42 

68 

46 

74 
46 

79 
66 

66 
47 

72 
49 

79 
46 

75 
48 

70 
31 

64 
42 

76.0 
51.2 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

79 
63 

64 
53 

79 
49 

70 
50 

70 
52 

76 
45 

77 
45 

75 
50 

76 
62 

71 
45 

79 
45 

80 
45 

69 

48 

73 

45 

85 
46 

67 
47 

61 
53 

77 
53 

61 
36 

64 
39 

71 
40 

65 
42 

69 
43 

74 
46 

69 
54 

64 
44 

74 
38 

76 
38 

72 

63 
34 

73.2 
46,2 

LIPSC0-1B 

MAX 

Mm 

80 
66 

60 
51 

79 
49 

70 
43 

76 
42 

81 
43 

81 

47 

81 
49 

69 
39 

65 

35 

65 
35 

76 

43 

85 
43 

72 
43 

61 
53 

61 
56 

62 
62 

78 
55 

61 

40 

66 
41 

71 
39 

63 
43 

63 
39 

70 
49 

75 
49 

68 
49 

71 

41 

78 
34 

45 
33 

56 
29 

72.3 
44.9 

LITTLEFIElO  no.  2 

MAX 

Mm 

80 
63 

63 
53 

78 
46 

78 
47 

71 
47 

75 
48 

76 
49 

77 
53 

75 
51 

77 
46 

80 
47 

79 
47 

74 
48 

73 
45 

64 
47 

65 

60 

61 
52 

76 
50 

51 
40 

64 
40 

70 
42 

63 
43 

66 
45 

73 
46 

71 
55 

71 
45 

74 
36 

76 
36 

70 
42 

62 
33 

73.6 
46.6 

LUBBOCK  hSO 

MAX 

Mm 

84 
65 

80 
54 

70 
51 

73 
53 

76 
52 

79 
46 

78 
62 

76 
62 

72 
50 

81 

45 

81 
45 

73 
50 

73 
52 

63 
50 

67 
57 

64 
60 

60 
62 

71 
49 

66 
42 

71 
42 

69 

47 

70 
44 

74 
46 

66 
65 

67 
49 

75 
46 

77 
45 

68 
61 

66 

40 

63 
39 

73,9 
49,9 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

80 
53 

79 
51 

79 
48 

75 
52 

76 
52 

60 
56 

60 
69 

69 
49 

68 

46 

78 
45 

85 
53 

82 
47 

73 
52 

80 
47 

83 
57 

76 
66 

78 
48 

79 
46 

71 

41 

65 
48 

70 
46 

71 
53 

66 
51 

73 
47 

75 
35 

76 
35 

55 
35 

63 

74.3 

48,4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

79 
64 

61 
49 

79 
47 

69 

40 

75 
40 

77 
44 

60 
43 

79 

51 

68 
45 

67 
3? 

61 
45 

83 
45 

84 
44 

74 
40 

60 

51 

82 
55 

83 
58 

76 
55 

62 
42 

66 
39 

72 
37 

63 
43 

66 
41 

70 
46 

75 
50 

67 
50 

72 
47 

75 
34 

33 

34 

36 
34 

73.0 
44.7 

MIDLAND  hSO 

MAX 

Mm 

61 
65 

83 
65 

77 
60 

70 
59 

75 
56 

77 
49 

74 
56 

77 
58 

73 
62 

79 
49 

79 
51 

70 
65 

74 
55 

81 
49 

85 
55 

62 

68 

60 
64 

72 
53 

66 

40 

74 
41 

76 
47 

71 
48 

It 

79 
55 

66 
53 

75 
47 

78 
47 

72 
64 

73 
49 

75 
45 

75.3 
52.7 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

MIN 

62 
66 

84 
66 

78 
62 

69 
59 

77 
59 

78 
49 

77 
56 

60 
69 

76 
57 

61 
47 

62 
51 

74 
57 

77 
55 

62 
50 

67 
58 

85 
61 

83 
64 

79 
55 

66 

40 

75 
40 

76 
47 

73 
47 

78 
46 

61 
57 

73 
53 

77 
46 

77 
46 

73 
64 

75 
60 

76 
46 

77.5 

54.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

60 
63 

62 
50 

76 
49 

69 
47 

71 
47 

74 
45 

75 
45 

73 
46 

74 
46 

71 
46 

78 
45 

78 
46 

74 
49 

73 
47 

63 
46 

65 
45 

80 
45 

74 
48 

44 

49 
36 

63 
3* 

70 
40 

63 
42 

68 
42 

73 
47 

69 
55 

64 
45 

73 
42 

76 
42 

73 

40 

63 
37 

72.6 

45,5 

HULESHOE  1 

MAX 

Mm 

80 
63 

83 
48 

77 
45 

69 
41 

71 
41 

74 
42 

75 
43 

72 
46 

75 
46 

70 
41 

80 
42 

81 
43 

79 
43 

73 
43 

64 
47 

65 
46 

60 
47 

74 
44 

48 
37 

65 
34 

70 
34 

60 
38 

66 
38 

73 
47 

68 
47 

63 

45 

72 
35 

76 
35 

64 
39 

60 
29 

72.1 
42,3 

OLTDN 

MAX 

Mm 

80 
62 

82 
52 

74 
46 

66 
44 

71 
45 

74 
46 

76 
46 

75 
60 

73 

41 

76 
51 

80 
44 

82 
43 

80 
4! 

75 

45 

74 
46 

77 
45 

76 
44 

67 
46 

51 
38 

63 
39 

73 
39 

69 
43 

71 
45 

74 
54 

75 
54 

63 

44 

73 
36 

76 
38 

65 
41 

65 
33 

72.6 
44,9 

PAHPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

75 
62 

60 
46 

78 
49 

68 
42 

74 
42 

76 
47 

79 
46 

76 
53 

67 
46 

67 
40 

80 
49 

62 
51 

82 

47 

72 

47 

76 
53 

81 
53 

62 
59 

76 

6* 

56 
44 

64 
43 

69 

44 

64 

41 

64 
43 

66 
62 

74 
51 

63 

48 

70 
48 

74 
33 

32 

32 

53 
36 

71,4 
46,6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

82 
64 

79 
46 

71 
46 

73 

41 

78 
44 

80 
46 

75 
49 

73 
53 

66 
46 

81 
39 

85 
45 

80 
47 

73 
42 

80 
46 

65 
50 

61 
52 

76 
58 

70 
49 

64 

41 

70 
40 

68 
47 

68 
39 

71 
44 

77 
52 

67 
53 

73 
45 

75 
43 

72 
32 

36 
33 

62 

34 

73,4 
45,4 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

PLAINS 

MAX 

Mm 

80 
63 

83 
54 

80 
49 

73 
50 

70 
52 

76 
46 

77 
46 

72 

51 

76 
52 

72 
46 

80 
46 

80 
47 

69 
48 

73 
44 

64 
45 

66 
62 

62 
54 

78 
50 

70 
47 

51 
35 

66 
37 

72 
37 

66 
42 

70 
42 

74 
45 

69 
55 

63 

44 

75 
41 

77 
41 

74 
44 

65 
37 

73,6 
46,5 

PLAINVIEk 

MAX 

Mm 

79 
63 

63 
53 

79 
50 

78 
48 

74 
S3 

78 
49 

78 
54 

76 
57 

74 
51 

66 
44 

80 
51 

64 
60 

75 
47 

74 
48 

62 
63 

66 

67 

66 

54 

82 

61 

69 
47 

51 

40 

65 

42 

72 
44 

64 
43 

70 
46 

74 
48 

74 
53 

65 
45 

75 
41 

75 
46 

30 
41 

60 

37 

74,0 
48,6 
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Conllnu.d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

OCTOBER 

1971 

Slatlon 

Day 

ol  Month 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SEHINOU 

MAX 

MIN 

62 
6« 

67 

57 

84 
50 

77 
49 

70 
56 

82 

48 

76 
55 

73 
57 

76 
47 

63 
48 

82 

46 

67 
48 

77 
46 

63 
46 

68 
52 

84 
56 

80 
49 

70 
30 

76 

40 

74 
44 

60 
47 

80 
53 

65 

45 

75 
42 

81 
43 

75 
40 

69 
39 

76, i 

47.7 

SILVERTDN 

MAX 
MIN 

76 
63 

61 
52 

79 
46 

67 
44 

71 
43 

77 
46 

76 
51 

70 
47 

68 
40 

79 
43 

84 
43 

79 
47 

72 

46 

80 
50 

65 
53 

62 

57 

76 
51 

64 
40 

70 
41 

65 
43 

70 
47 

71 
55 

66 
45 

74 
41 

74 
40 

62 

37 

56 
33 

72.2 

46.6 

SPEARNiN 

MAX 

MIN 

8* 
6* 

62 

46 

74 
46 

75 
42 

60 
45 

80 
48 

76 
51 

66 
42 

83 
38 

61 
46 

63 
47 

76 
40 

62 

50 

83 

50 

64 
50 

60 
56 

72 
5C 

72 

J9 

47 

73 
43 

76 
47 

72 
56 

70 
4! 

75 
41 

74 
31 

54 
31 

64 
31 

74.6 

44.7 

STRiTFnRD 

MAX 

MIN 

60 
61 

86 
41 

76 
40 

67 
38 

73 
40 

79 
43 

60 
43 

66 

43 

70 
41 

63 
46 

79 
43 

79 
36 

73 
36 

83 
40 

60 
40 

63 

45 

77 
47 

64 
36 

64 

37 

74 
39 

72 
49 

66 
46 

69 

44 

6! 

30 

33 
29 

54 
30 

70.9 
40.5 

SUNRAV  4  SN 

MAX 

MIN 

66 
65 

66 
50 

76 
44 

73 
45 

77 
45 

78 
55 

77 
60 

71 
45 

71 
45 

62 

49 

82 

49 

78 
43 

82 
48 

84 

46 

64 
52 

82 
59 

77 
50 

72 

40 

75 
45 

75 
46 

70 
44 

70 
47 

76 
45 

75 
31 

54 
33 

66 
33 

75.2 
45.9 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

76 
61 

64 

57 

61 
53 

71 
51 

71 
55 

79 

50 

79 

66 

77 
49 

72 
47 

61 

47 

82 
50 

69 
52 

72 
46 

82 
48 

86 
56 

63 
62 

79 
53 

66 
41 

72 
45 

7? 
46 

73 
57 

67 
45 

76 
45 

77 
45 

69 

47 

68 

41 

74.5 
49,5 

TUIIA 

MAX 

MIN 

79 
6S 

82 

54 

80 
49 

69 

44 

73 
45 

BO 
48 

75 
63 

74 
50 

69 

43 

61 
45 

87 
50 

80 
49 

74 
47 

83 

49 

89 
52 

61 
54 

76 
51 

64 

40 

68 
42 

73 
46 

73 
51 

64 
46 

75 
44 

76 
39 

63 
37 

59 
29 

73.5 
46.4 

VECA 

MAX 
MDJ 

76 
61 

62 

46 

73 
44 

65 
42 

70 
44 

76 
46 

73 
50 

67 
46 

67 

41 

76 
43 

79 
47 

79 
40 

71 
40 

79 
40 

84 
42 

78 
50 

75 
44 

61 
36 

65 
37 

72 
45 

66 
50 

61 
45 

72 
42 

75 

30 

58 

29 

55 

32 

69.7 
42.5 

HALCOTT 

•     «     • 

MAX 

MIN 

82 

47 

69 
39 

75 
40 

73 
46 

67 
47 

67 
40 

77 
42 

62 

43 

75 
40 

72 
42 

79 
42 

84 

47 

79 
51 

75 
41 

72 
42 

62 
35 

67 
37 

66 
52 

71 
39 

73 
37 

66 

31 

71 
30 

56 

30 

66 
39 

71.9 
40.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MSO 

MAX 

MIN 

6« 
69 

85 
70 

73 
60 

74 
60 

78 
60 

78 
53 

80 
64 

66 
59 

70 
50 

78 
46 

62 
53 

71 
58 

73 
57 

76 
53 

85 
64 

84 

67 

78 
69 

73 
56 

71 
65 

68 
49 

73 
46 

74 
52 

73 

45 

74 
59 

77 
47 

60 
56 

77 
66 

77 
50 

76 
45 

76.0 
56.0 

ANSON 

MAX 
MIN 

6« 
69 

66 
67 

83 
62 

75 
61 

78 
57 

61 
55 

76 
53 

74 
62 

70 
55 

60 
48 

63 
53 

81 
55 

75 
58 

60 
54 

66 

64 

87 
67 

62 
67 

76 
60 

71 
54 

69 

49 

75 
50 

77 
50 

75 
47 

76 
56 

77 
49 

79 
54 

80 
65 

75 
57 

76 
45 

76.0 
56.5 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

64 
67 

62 
67 

85 
62 

67 
56 

73 
57 

78 
52 

60 
52 

60 
56 

72 
64 

70 
44 

79 
44 

83 
52 

78 
66 

74 
50 

60 
50 

69 
60 

86 
63 

81 
69 

78 
52 

66 
48 

70 
48 

74 
46 

70 

51 

73 
52 

75 
50 

76 
60 

76 
54 

78 
65 

72 
42 

76.7 
53.6 

BALLINGER  I  SW 

MAX 

MIN 

62 

66 

82 
65 

78 
62 

68 
59 

74 
58 

76 
48 

76 
51 

75 
56 

72 
55 

79 
42 

78 
47 

74 
54 

69 
53 

76 
53 

84 
59 

64 
65 

60 
67 

72 
61 

70 
55 

67 
44 

71 
42 

72 
45 

76 
42 

77 
51 

75 
46 

77 
54 

60 
65 

76 
66 

78 
45 

75.7 
54.6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 

67 

62 
63 

73 
56 

76 
50 

79 
56 

81 
53 

61 
55 

71 
56 

71 
50 

79 
44 

87 
51 

61 
53 

74 
54 

80 
50 

87 
56 

66 
63 

80 
64 

75 
59 

67 
50 

66 
46 

73 
46 

69 
50 

72 
47 

69 
51 

75 
50 

76 
46 

69 
42 

64 
43 

64 
37 

75.3 
52.1 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

79 
6<i 

82 
55 

80 
51 

71 
43 

75 
45 

78 
46 

60 
46 

79 
51 

71 
48 

69 
37 

61 
39 

87 
47 

82 
45 

72 
43 

81 
47 

65 
52 

85 
55 

79 
56 

70 
57 

61 
44 

65 
39 

72 

40 

68 

41 

73 
50 

66 

49 

75 

44 

76 
39 

62 

98 

60 
31 

74.3 
46,4 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

66 
66 

79 
69 

77 
61 

74 
59 

79 
59 

62 
55 

63 
59 

70 
60 

73 
56 

80 
44 

63 
50 

60 
47 

69 
54 

79 
54 

65 
56 

86 

65 

79 
68 

74 
58 

73 
55 

70 
49 

76 
48 

78 
48 

76 
46 

76 
52 

78 
49 

81 

63 

60 
65 

81 
63 

79 
52 

77.9 
56,2 

CDLDRAOD  CITY 

MAX 

MIN 

81 
69 

86 
69 

63 
62 

61 
66 

61 
56 

76 
41 

79 
57 

79 

47 

79 
47 

77 
64 

77 
64 

76 
43 

DICKENS 

MAX 

Mm 

81 
6* 

82 

64 

82 
56 

76 
56 

80 
56 

61 

57 

72 
52 

85 

50 

83 
58 

73 
57 

60 
55 

65 

49 

85 
61 

73 
57 

73 

47 

72 
45 

72 

48 

71 

48 

73 
52 

78 
50 

76 
49 

76 
46 

67 
49 

76,7 
53.2 

GAIL 

MAX 
MIN 

78 
65 

S3 
67 

73 
56 

72 
56 

75 
56 

79 
53 

77 
54 

75 
60 

69 
53 

80 
50 

82 
55 

72 
55 

72 
57 

60 
62 

66 

60 

84 
65 

83 
62 

74 
58 

67 
49 

66 
43 

73 
46 

74 
46 

77 
54 

76 
48 

75 
54 

73 
62 

69 
52 

72 
40 

75.3 
54,2 

GUTHRIE 

MAX 
MIN 

83 
67 

86 

64 

67 
61 

74 
58 

61 
54 

60 
50 

83 

50 

82 
53 

76 
52 

71 
40 

78 
40 

87 
43 

79 
65 

63 
52 

68 
46 

89 
52 

86 
66 

84 
60 

77 
49 

70 
49 

70 
46 

75 
43 

7! 
47 

74 
52 

79 
50 

79 
55 

69 
51 

70 
36 

76.9 
SO. 8 

HASKELL 

MAX 

MIN 

84 
68 

84 
66 

65 

64 

68 
59 

75 
55 

78 
53 

81 
63 

82 

56 

72 
54 

70 
45 

60 
45 

85 
51 

79 
57 

75 
52 

60 
62 

87 
62 

87 
65 

84 
59 

63 
54 

70 
49 

69 

46 

69 

47 

76 
46 

74 
51 

77 
60 

79 
57 

78 
65 

74 
42 

77.7 
64.5 

HOROS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

64 
67 

64 
66 

80 
64 

77 
58 

70 
58 

76 
52 

79 
52 

81 
56 

66 
58 

71 
47 

77 
46 

61 
49 

72 
55 

79 
54 

80 
58 

84 
61 

63 
65 

78 
56 

74 
55 

74 
46 

70 
46 

75 
50 

70 
47 

74 
48 

75 
49 

76 
49 

79 
63 

79 
59 

60 
42 

76.7 
54.2 

JAYTON 

MAX 
MIN 

60 
65 

83 
65 

67 
62 

68 
57 

75 
5! 

77 
48 

60 
46 

80 
52 

76 
50 

79 

41 

77 
46 

64 
46 

77 
53 

73 
47 

80 
47 

67 
63 

65 
60 

83 

57 

77 
51 

67 

44 

70 
43 

75 
45 

70 
52 

74 
50 

78 
48 

77 
55 

75 

50 

70 
39 

77.1 
51.1 

MATADOR 

MAX 

Mm 

78 
66 

83 
62 

84 
56 

73 
55 

77 
54 

80 
53 

63 
56 

60 
60 

76 
50 

71 
44 

62 
46 

69 
59 

78 
55 

75 
51 

81 
54 

87 
62 

65 
62 

80 
57 

74 
SO 

61 
46 

67 
46 

69 

48 

68 
49 

72 
51 

72 
52 

76 
62 

76 
49 

65 

45 

67 
36 

76.0 
32.6 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

76 
64 

78 
60 

82 
59 

70 
50 

80 
50 

80 
50 

62 
53 

61 
53 

72 
54 

71 
43 

63 
43 

86 
48 

61 
50 

75 
45 

81 

45 

86 
56 

86 
60 

79 
59 

79 
59 

64 
49 

68 

45 

66 
49 

69 

44 

72 
44 

72 
50 

75 
45 

75 
41 

64 

41 

61 

35 

75.5 
49,7 

MLJNDAY 

MAX 
MIN 

65 
68 

86 
66 

84 
59 

76 
59 

79 
53 

82 

51 

83 
52 

60 
61 

72 
53 

60 

41 

89 
47 

83 
54 

76 
56 

61 

51 

87 
60 

88 
64 

83 
62 

76 
66 

75 
54 

70 
49 

76 
46 

70 
50 

75 
43 

72 
53 

76 
50 

80 
50 

78 
65 

73 
54 

72 
48 

76.7 
54.3 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

61 
66 

82 
65 

85 
58 

72 
55 

77 
55 

80 
53 

82 

54 

61 
56 

74 
53 

70 
43 

60 
44 

86 
54 

79 
58 

75 
51 

80 
51 

87 
58 

65 
62 

61 
56 

75 
52 

66 

46 

69 

46 

70 
49 

70 
46 

73 
47 

73 
53 

79 

48 

79 
46 

66 
45 

69 
36 

76.5 
51.8 

POST 

MAX 

Mm 

78 
66 

84 
65 

64 
53 

73 
55 

74 
55 

76 
52 

60 
52 

60 
65 

60 

51 

71 
47 

82 

51 

84 
53 

73 
54 

73 
48 

82 
52 

66 
60 

6! 
63 

61 
57 

75 

50 

61 
44 

67 
44 

72 
45 

75 
47 

71 
49 

76 
48 

76 
57 

72 
50 

69 
36 

76.4 
51.6 

aUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

65 
69 

83 
69 

66 
60 

69 

52 

77 
55 

60 
50 

61 
51 

82 
53 

72 
50 

70 
39 

79 
39 

69 
49 

63 
53 

75 
46 

80 
46 

88 
60 

66 
64 

61 
57 

75 
50 

72 
60 

69 

45 

68 
42 

73 
44 

74 
52 

75 
51 

80 
50 

68 

46 

67 
40 

76.6 
61.0 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

82 
65 

81 

64 

76 
60 

70 
57 

75 
55 

79 
50 

61 
55 

72 
56 

70 
52 

79 
42 

83 
51 

76 
54 

72 
57 

79 
50 

85 
61 

63 
62 

80 
66 

75 
60 

70 
52 

66 
43 

74 
44 

74 
46 

76 
54 

76 
45 

75 
54 

76 
63 

73 
65 

73 
45 

75.7 
54.2 

ROTAN 

MAX 

Mm 

60 
67 

63 
69 

82 
62 

72 
59 

7S 
54 

79 
59 

60 
54 

75 
61 

70 
62 

78 
42 

81 
49 

76 
54 

76 
53 

79 
61 

65 
62 

85 
6! 

63 
64 

76 
62 

72 
53 

63 
45 

74 
44 

74 
46 

76 
56 

76 
49 

76 
50 

77 
65 

73 
59 

73 
41 

76.5 
54.6 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

85 
68 

64 
68 

66 
62 

67 
60 

76 
52 

79 
51 

82 

Si 

81 
54 

76 
55 

69 
41 

79 
42 

66 
51 

80 
56 

73 
53 

60 
55 

67 
62 

85 
65 

84 
60 

74 
55 

75 
53 

69 

46 

70 
45 

74 
46 

11 

74 
52 

60 
54 

79 
62 

71 
44 

77.3 
S4.0 

SHAMROCK  RADIO  KBvP 

MAX 

Mm 

79 
66 

60 
65 

79 
53 

77 
55 

81 
46 

82 

50 

80 
57 

77 
58 

72 
46 

61 
39 

66 
48 

6! 
50 

80 
49 

80 
50 

65 
55 

63 
61 

83 
63 

77 
59 

70 
42 

67 
47 

72 
42 

69 

45 

71 
52 

75 
50 

73 
47 

72 
38 

59 

40 

62 

37 

75.6 
50.3 

SNYDER 

MAX 

Mm 

85 
65 

79 
68 

83 
62 

69 
60 

72 
58 

75 
51 

79 
51 

78 
52 

74 
53 

66 
47 

79 
47 

82 

47 

78 
52 

74 

44 

79 
52 

85 
61 

63 

66 

81 
60 

76 
54 

65 

44 

67 
43 

70 
47 

73 
47 

74 
46 

77 
48 

76 
54 

76 

65 

66 
42 

75.6 
52.8 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

65 
68 

83 
66 

86 
61 

67 
56 

75 
56 

79 
54 

81 

54 

81 
55 

73 
53 

75 
43 

79 
45 

8' 
52 

87 
58 

79 
56 

74 
62 

80 
53 

86 
59 

60 
64 

85 
59 

77 
63 

77 
60 

70 
46 

72 

46 

75 
52 

77 
52 

76 
54 

71 
65 

69 
43 

77.7 
54.1 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

Mm 

63 
63 

82 
66 

79 
53 

76 
59 

79 
55 

61 
51 

60 
56 

76 
61 

74 
51 

82 

45 

88 
55 

63 

57 

74 

64 

82 

48 

86 
55 

68 
61 

65 
60 

76 
55 

73 
45 

71 
45 

73 

47 

72 

47 

75 
51 

78 
61 

76 
48 

75 
42 

62 

44 

63 

40 

77.2 
52.2 

VERNON 

MAX 

Mm 

85 
69 

67 
70 

65 
62 

77 
54 

80 
56 

83 
53 

63 
55 

60 
61 

77 
53 

76   87   66 
43   49   55 
Sm  II«f«r«DC»  N 

60 

60 

ot*sFc 

80 

52 

Uowln 

86 

54 

gSUti 

65 

6! 

oolnd 

84 
67 

84 
56 

77 
53 

73 
52 

75 
48 

73 
50 

73 
46 

73 
54 

60 

74 
51 

79 
51 

78 
54 

71 
55 

70 
40 

79.0 
54.9 

Continued 

Dl 

\1L 

Y 

Ih 

MJ 

"•tJ 

tiA 

TU 

Kt 

;b 

TEXAS 

OCTOBER 

1971 

Station 

Day  of  M 

onth 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

HELLINCTON  1  ESE 

MAX 

MIN 

82 
66 

62 
64 

77 
56 

75 
50 

77 
54 

60 
52 

61 
54 

72 
54 

70 
51 

76 
49 

67 
52 

81 
52 

72 
49 

81 

47 

87 
54 

87 
69 

83 
65 

72 
96 

69 
52 

68 

46 

72 

47 

69 

51 

69 
46 

71 
48 

69 
52 

72 
53 

73 
60 

79 
54 

74 
51 

73 
47 

72 
37 

75.9 
52.6 

WICH1T4  FALLS  HSn 

MAX 

MIN 

SB 
71 

90 
66 

66 
61 

80 
59 

83 

57 

84 
56 

62 
57 

75 
62 

73 
54 

78 
45 

69 
50 

61 
56 

75 
56 

62 
55 

68 
63 

66 
67 

65 
66 

7» 
59 

77 
56 

70 
56 

75 
51 

73 
92 

73 
96 

75 
49 

77 
56 

74 
56 

76 
53 

80 
54 

83 
70 

72 
46 

73 
43 

76.3 
56.9 

BINTERS  1  NNE 

*     *     • 

MAX 

l«N 

63 
66 

83 
67 

83 
65 

75 
59 

72 
59 

79 
51 

80 
53 

80 
55 

67 
55 

77 
45 

80 
46 

83 
50 

73 
55 

75 
53 

80 
55 

66 
62 

85 
66 

77 
60 

72 
55 

72 

46 

69 

44 

75 
46 

76 
49 

72 

44 

74 
49 

78 
54 

75 
44 

77 
46 

79 

60 

79 
65 

78 
47 

77.2 
54.0 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

87 
67 

87 
66 

84 
64 

69 
59 

75 
55 

76 
50 

79 
49 

76 
50 

66 

54 

70 
40 

75 
41 

85 
51 

77 
56 

76 
52 

61 
54 

60 
61 

64 
63 

67 
65 

72 
52 

71 
49 

70 

47 

76 
45 

75 

44 

78 
50 

75 
50 

77 
50 

79 
52 

80 
56 

82 
65 

76 
40 

77.7 
53,0 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

87 
69 

86 
70 

80 
61 

76 
60 

79 
54 

82 
54 

81 
55 

78 
60 

71 
54 

78 
42 

86 
49 

77 
55 

75 
57 

80 
54 

86 
63 

67 
66 

64 

67 

75 
5B 

75 
54 

74 
50 

72 

46 

74 
45 

73 
54 

76 
53 

80 
53 

81 
68 

76 
57 

70 
41 

77.8 
56.2 

BAROWELU  DAM 

MAX 

Mm 

86 
6* 

69 
6! 

69 
70 

78 
62 

75 
64 

81 
58 

65 
55 

62 
56 

69 

60 

76 
41 

73 

47 

83 
52 

79 
57 

80 
55 

81 
57 

66 
65 

64 
69 

83 
66 

66 
66 

72 

54 

73 
55 

71 
53 

75 
52 

80 
66 

79 
56 

83 

63 

82 
62 

60 
58 

79.9 
68.2 

BELTQN  DAM 

MAX 

MIN 

87 
68 

86 
69 

90 
72 

91 
63 

75 
63 

77 
67 

84 
64 

85 
65 

71 
63 

79 
49 

76 
47 

86 
50 

76 
56 

80 
58 

61 
60 

67 
66 

67 
70 

87 
71 

86 
67 

84 
61 

75 
54 

76 
53 

72 
52 

76 
51 

61 
54 

61 
55 

83 
67 

62 
65 

62 
62 

61,4 
60.4 

BENBROOK  DAM 

MAX 

MIN 

87 
66 

67 
69 

85 
70 

72 
61 

78 
61 

80 
58 

65 

54 

62 
55 

70 
59 

78 
49 

74 
50 

84 
55 

81 
58 

81 
57 

79 
59 

64 
66 

64 
69 

80 
66 

83 
60 

71 
53 

74 

54 

72 
62 

75 
52 

77 
54 

78 
55 

81 
67 

60 
67 

60 
66 

79.1 
SB. 6 

BDNHAM 

MAX 

MIN 

83 
6« 

68 
70 

75 
62 

76 
61 

79 
60 

83 
53 

79 
46 

69 
56 

70 
54 

68 
42 

80 
47 

81 
55 

76 
58 

81 
51 

82 
63 

60 
63 

76 
66 

BO 
69 

76 
63 

65 
54 

72 
51 

69 
52 

76 
51 

75 
54 

79 
S6 

61 
65 

77 
61 

75 
65 

76,7 
57,4 

BON  IE 

MAX 

MIN 

86 
66 

86 
72 

81 
62 

80 
61 

82 
58 

83 
56 

78 
60 

76 
57 

74 
55 

76 
46 

86 
52 

80 
56 

79 
60 

80 
56 

85 
58 

87 
67 

80 
68 

76 
61 

73 

60 

75 
51 

77 
52 

77 
49 

77 
54 

77 
51 

80 
55 

81 
61 

76 
56 

76 
46 

78,7 
57,4 

BOYD 

MAX 

MIN 

90 
71 

90 
70 

87 
65 

65 
61 

75 
55 

80 
53 

81 
50 

84 
50 

76 
55 

74 
42 

75 
42 

62 
49 

83 
55 

80 
54 

85 
54 

81 
62 

78 
65 

77 
65 

78 
65 

79 
50 

79 
50 

75 
49 

7! 
49 

76 
62 

78 
53 

80 
65 

69 
66 

79 
64 

79,5 
56,2 

BRECKENRIDSE 

MAX 

I4IN 

86 
66 

85 
67 

77 
58 

76 
57 

79 
55 

62 
49 

83 

50 

71 
56 

70 
45 

77 
41 

66 
46 

60 
55 

76 
56 

60 
53 

65 
60 

87 
65 

64 
65 

76 
56 

74 
53 

75 

45 

76 
45 

76 
42 

75 
52 

77 
47 

86 
55 

81 
69 

77 
56 

76 
51 

78,4 
53.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

86 
67 

90 
68 

86 
64 

66 
60 

79 
57 

82 
52 

85 

50 

83 

51 

76 

54 

71 

41 

77 
45 

68 
46 

60 
54 

79 
53 

82 
65 

87 
63 

87 
68 

62 
69 

60 
56 

66 
48 

76 
48 

70 
46 

77 
46 

71 

51 

80 
92 

83 
64 

81 
66 

79 
49 

79.5 
55.0 

BRGWNMOOn 

MAX 

MIN 

87 
69 

66 
69 

85 
70 

78 
58 

72 
61 

77 
54 

83 
55 

86 

57 

66 
53 

80 
45 

78 
45 

66 
53 

74 
57 

70 
55 

82 

67 

86 
62 

87 
71 

79 
72 

76 
60 

73 

48 

77 
50 

71 
46 

76 
47 

77 

51 

78 
93 

84 
62 

62 

67 

63 
59 

79.5 
56.9 

CAMERON 

MAX 

MIN 

92 
67 

92 

73 

93 
67 

76 
64 

76 
67 

65 
66 

67 
56 

76 
60 

61 
63 

77 
49 

87 

46 

80 
55 

84 
60 

83 
56 

69 
65 

68 

66 

87 
72 

92 

74 

90 
70 

77 
53 

76 
52 

80 
49 

62 
92 

62 

52 

65 
66 

66 
66 

86 
63 

85 

64 

83.6 
61.2 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

87 
67 

86 
71 

83 
61 

75 
61 

80 
63 

65 
53 

63 
53 

75 
59 

75 
57 

74 
44 

65 
45 

82 
55 

81 
60 

80 
57 

84 
62 

65 
71 

60 
70 

66 
62 

82 
61 

75 
49 

74 

61 

77 
46 

76 
50 

60 
52 

62 
63 

61 
68 

63 
66 

80 
59 

80.1 
56.4 

CORSICANl 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
66 

86 
71 

82 
63 

75 
63 

60 
60 

64 
57 

62 
57 

70 
61 

77 
48 

72 
49 

81 
50 

79 
57 

79 
55 

61 
65 

65 
66 

84 
70 

81 
70 

85 
69 

7* 
53 

71 
53 

72 
95 

75 
92 

79 
56 

79 
56 

62 
61 

82 
61 

81 
60 

79.7 
99.0 

DALLAS  WSO 

MAX 

MIN 

90 
70 

91 
75 

78 
65 

78 
64 

62 

65 

67 
58 

62 
56 

72 
63 

76 
53 

75 
48 

84 
52 

63 
60 

60 
64 

83 
60 

87 
65 

87 
72 

76 
70 

85 

66 

60 
66 

75 
55 

74 
55 

75 
S3 

76 
57 

79 

97 

82 
65 

62 
69 

81 
64 

60 
59 

60,1 
61,3 

DENISON  CAM 

MAX 

MIN 

66 
66 

87 
71 

67 
64 

77 
63 

79 
59 

83 
63 

62 
51 

60 
59 

73 
57 

72 
45 

82 
52 

83 
55 

80 
62 

61 
53 

62 
64 

62 

63 

81 
66 

82 
67 

71 
61 

69 
60 

71 
55 

73 

54 

77 
57 

76 
95 

BO 
56 

61 
67 

80 
64 

73 

51 

78,5 
59,6 

OENTDN  2  SE 

MAX 

MIN 

68 
62 

67 
73 

78 
63 

77 
63 

60 
60 

63 
57 

60 
53 

76 
62 

71 
57 

73 
46 

83 
49 

60 
57 

79 
62 

60 
55 

64 
63 

82 
72 

82 
69 

81 
61 

78 
61 

72 
53 

72 
55 

76 
62 

76 
54 

76 
55 

81 
60 

80 
69 

81 
65 

77 
53 

78,6 
59,4 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

6* 
6! 

86 
66 

81 
70 

83 
59 

74 
59 

77 
56 

61 
56 

81 
58 

69 
56 

73 
46 

77 
47 

84 
53 

77 
56 

74 
56 

77 
58 

63 
62 

83 
67 

81 
69 

78 
59 

72 
50 

75 
50 

71 
50 

75 
50 

76 
51 

77 
51 

81 
65 

80 
65 

60 
56 

77,9 
56.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

66 
6! 

87 
66 

84 
71 

73 
59 

76 
59 

78 
49 

66 
61 

79 
61 

64 
66 

71 
41 

76 
41 

84 
47 

80 
51 

78 
54 

60 
61 

64 
61 

66 
69 

79 
64 

76 
61 

69 

47 

70 
45 

72 
44 

78 
45 

77 
44 

76 
44 

79 
62 

60 
63 

79 
64 

77.4 
55.3 

EVANT 

MAX 

Mm 

87 
68 

65 
70 

81 
60 

74 
60 

80 
62 

64 
57 

S3 
56 

72 
54 

78 
57 

63 
43 

65 
53 

78 
59 

74 
55 

78 
57 

83 
63 

85 
70 

81 
70 

85 
67 

81 
60 

77 
49 

77 
47 

76 
47 

77 
49 

79 
52 

82 
61 

81 
67 

62 
66 

79 
57 

79,9 
58,2 

FERRIS 

MAX 

Mm 

87 
66 

87 
72 

77 
62 

73 
63 

79 
66 

83 
58 

80 
55 

74 
61 

74 
60 

71 
47 

81 
46 

62 
56 

77 
60 

82 
55 

84 
64 

85 
70 

79 
70 

65 
66 

78 
67 

70 
53 

71 
54 

73 
S3 

76 
53 

77 
54 

63 

61 

61 
64 

80 
61 

60 
57 

76,5 
59.9 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

89 
66 

69 
72 

76 
62 

76 
61 

79 
63 

86 
56 

82 

54 

71 
62 

75 
52 

76 
46 

65 
50 

63 
56 

61 
62 

62 

57 

87 
66 

86 
72 

79 

71 

64 
64 

61 
65 

76 
54 

75 
55 

76 
52 

60 
53 

60 
64 

63 

64 

63 

70 

83 
60 

80 
69 

60.3 
69.8 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

8! 
66 

87 
68 

85 
64 

66 
62 

78 
56 

61 
52 

64 
SO 

60 
50 

72 

54 

71 
41 

74 
41 

83 
44 

80 
50 

79 

51 

81 
52 

64 
62 

64 
68 

BO 
69 

80 
60 

65 
52 

74 
50 

69 
48 

76 
47 

76 
52 

76 
S2 

60 
61 

79 
67 

76 
47 

77.9 
94,6 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

86 
67 

88 
66 

89 
66 

92 

60 

75 
60 

79 
60 

63 
55 

63 

55 

67 
56 

77 
45 

76 
42 

62 

44 

76 
54 

79 
54 

80 
53 

85 
62 

66 
68 

79 
68 

85 
59 

84 
56 

74 

47 

75 
48 

73 
44 

76 
45 

79 
50 

B2 

47 

62 

65 

81 

65 

83 

57 

80,4 
55.5 

CEDRGETOhN 

MAX 

Mm 

91 
69 

92 
71 

93 
66 

73 
63 

75 
66 

83 
65 

65 
55 

65 
60 

80 
62 

77 
47 

86 
48 

65 
57 

61 
59 

64 
59 

68 
65 

86 
69 

83 

71 

89 

73 

67 
72 

63 
59 

77 
62 

77 
49 

79 
49 

78 
50 

81 

94 

85 

65 

85 
65 

64 
65 

63 
61 

83.1 

61,0 

OlEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

90 
67 

86 
72 

80 
62 

79 
62 

82 

61 

86 
51 

65 

51 

76 
60 

77 
56 

78 

41 

86 
43 

61 
54 

82 
54 

80 
54 

87 
59 

67 
69 

62 
70 

66 
61 

81 
61 

78 
50 

78 
47 

79 
45 

79 
45 

60 
94 

62 

60 

64 
66 

85 
66 

81 
59 

81,5 
96.9 

CDLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

86 
67 

83 
70 

64 
59 

73 
59 

76 
61 

60 
59 

61 
59 

76 
59 

75 
55 

76 
47 

83 
55 

79 
59 

71 
53 

77 
57 

83 
62 

64 
69 

79 
68 

64 
62 

81 
59 

74 
50 

76 
54 

75 
48 

74 
56 

77 
50 

62 

63 

60 
65 

81 
63 

77 
58 

76.5 
96,5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

9* 
69 

68 
66 

65 

67 

85 

61 

79 
55 

61 
50 

65 
50 

64 
53 

72 
56 

72 
41 

79 
43 

67 
46 

76 
53 

80 
53 

80 
58 

67 
63 

68 
67 

63 
72 

75 
65 

68 
46 

77 
46 

73 
44 

76 
45 

73 
49 

79 
48 

61 
59 

82 
68 

76 
43 

80,0 
54,7 

GRAN6URV 

MAX 

Mm 

88 
69 

88 
72 

76 
62 

77 
61 

81 
62 

66 
54 

65 
53 

63 
60 

76 
57 

76 
44 

62 
49 

64 
60 

79 
60 

79 
59 

86 
63 

85 
70 

85 
71 

63 
61 

61 
61 

77 
SI 

77 
53 

77 
48 

76 
55 

60 
55 

63 
53 

62 
59 

63 
68 

60 
56 

81,0 
96,7 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

89 
67 

69 
67 

88 
66 

66 
62 

78 
64 

80 
56 

64 
54 

81 
53 

70 
58 

73 
48 

73 
48 

85 

48 

82 
55 

80 
56 

61 
57 

65 
65 

65 
63 

77 
66 

62 
61 

75 
S3 

74 
S3 

72 
91 

74 
52 

60 
S3 

79 
52 

62 
64 

82 
69 

82 
54 

79,3 
97.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

86 
63 

66 
65 

68 
64 

66 
62 

77 
61 

60 
56 

64 
50 

60 

63 

70 
58 

71 
43 

72 
43 

81 
44 

60 

51 

81 

51 

81 
52 

82 
66 

62 
66 

76 
66 

84 
66 

70 
96 

65 

Si 

71 
92 

75 
49 

60 
53 

77 
53 

60 
63 

80 
59 

78 
65 

77.9 
96,1 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

89 
66 

90 
68 

91 

72 

66 
65 

76 
64 

60 
66 

66 
61 

66 
61 

74 
63 

60 
49 

75 
47 

83 
51 

62 
59 

81 
57 

82 
57 

69 
67 

84 
67 

84 
71 

67 
73 

78 
55 

75 
94 

72 
54 

77 
53 

81 
66 

82 
56 

85 
66 

83 
63 

63 
62 

62,0 
60,5 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

65 
67 

86 
67 

81 
66 

85 
60 

73 
61 

75 

57 

60 
56 

60 
56 

68 
54 

74 
46 

74 
50 

63 
56 

76 
55 

73 
56 

77 
60 

82 
63 

85 
68 

80 
70 

62 

60 

70 
SO 

73 
91 

70 
49 

74 
51 

77 
50 

78 
55 

81 
66 

80 
65 

81 
57 

77,7 
57,6 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

84 
69 

85 
70 

65 
64 

72 
59 

75 
55 

77 
56 

61 
64 

79 
54 

74 
53 

74 
43 

75 

50 

64 
56 

76 
56 

73 
54 

79 
54 

84 
64 

86 
69 

82 

70 

74 
58 

65 
4B 

73 
47 

70 
46 

72 
46 

73 
52 

75 
52 

79 
56 

80 
57 

73 
42 

76,6 
59.3 
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TEXAS 
OCTOBER 

1971 

Slallon 

Day 

ol  Month 

en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7- 

8 

9 

10 

\2L 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

i 

MICO 

MAX 

MIM 

87 
6i 

66 
68 

83 
57 

77 
57 

80 
59 

65 

51 

63 
51 

82 

57 

75 
52 

76 
43 

65 
45 

84 
53 

79 
53 

79 
53 

84 
98 

65 

65 

85 
66 

81 
58 

80 
66 

73 
51 

76 
46 

76 
46 

76 
44 

76 
60 

84 
63 

62 

63 

79 
53 

90,2 
55.2 

hulsbord 

MAX 

Mm 

87 
68 

69 
66 

89 

72 

82 
62 

77 
65 

60 
56 

86 
56 

84 
56 

70 
57 

76 

44 

76 
44 

83 
53 

79 
58 

80 
56 

80 
60 

65 
68 

85 

70 

82 

71 

67 
64 

82 
60 

79 
91 

76 
51 

73 
49 

76 
59 

83 

67 

83 

61 

90.7 
99.7 

J4CKS60R0 

MAX 

MIN 

87 
68 

87 

71 

80 
62 

76 
61 

79 
57 

82 

54 

92 
54 

91 
60 

72 
96 

76 
44 

99 
96 

86 

97 

78 
60 

80 
56 

85 
62 

67 
70 

84 
69 

78 
60 

74 
59 

73 
55 

74 

51 

74 
92 

74 

90 

80 
67 

73 
46 

78.9 
97.9 

KAUFMAN  J  SE 

MAX 

MIN 

86 
6J 

87 
68 

89 

71 

72 
64 

73 
65 

80 
56 

66 
54 

91 

57 

71 
99 

75 

44 

72 
46 

91 

90 

81 

60 

79 
54 

62 
56 

84 
67 

63 
68 

79 
70 

85 
69 

63 
64 

72 
99 

70 
93 

69 
92 

82 

65 

60 
97 

78.9 
98.9 

KULE6N 

MAX 

MIN 

8S 
72 

91 

72 

90 
64 

79 
63 

76 
66 

85 
64 

85 
55 

82 

60 

79 
59 

78 
44 

86 

46 

79 
55 

60 
59 

81 
95 

69 
65 

86 

73 

83 

72 

64 

74 

84 
64 

62 

99 

77 
51 

77 

91 

76 
46 

62 
70 

82 

60 

92.1 
60.4 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

87 
65 

87 
65 

86 
60 

80 
60 

77 
64 

60 
60 

84 
55 

81 

57 

71 
59 

73 

50 

73 
48 

61 
53 

79 
57 

80 
55 

62 

56 

84 

66 

85 

67 

76 
69 

84 
66 

60 
69 

68 

57 

70 
63 

68 
52 

61 
63 

78 
66 

78,7 
98.7 

HADLIN  9  NE 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
72 

90 
64 

75 
64 

79 
67 

85 
65 

86 

60 

83 
59 

90 
64 

76 
47 

84 

44 

61 
57 

82 

61 

81 
54 

68 
65 

89 
66 

83 
71 

66 
70 

83 
71 

78 
62 

76 
93 

76 
92 

77 
97 

83 
64 

84 
62 

62.2 

60.7 

MC  CRECQR 

MAX 

MIN 

88 

68 

87 
69 

68 

71 

87 
63 

74 
63 

76 
63 

84 
57 

64 

69 

60 

77 
46 

74 
46 

66 
52 

77 
99 

61 
57 

60 
57 

87 
60 

87 
70 

60 

70 

87 
63 

63 
99 

74 
93 

74 
90 

73 
92 

81 
60 

81 
97 

80.5 
96.6 

HCKINNEY  3    S 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 

71 

79 
64 

77 
63 

60 
62 

84 
55 

83 
52 

80 
58 

73 
67 

73 
43 

83 
47 

82 
55 

61 
60 

81 
53 

83 
62 

64 
69 

80 
66 

83 
66 

60 
65 

76 
61 

77 
94 

77 
52 

75 
51 

80 
65 

79 
96 

79.7 
56.8 

MEXIA 

MAX 

Mm 

87 
66 

86 
66 

87 
67 

86 
62 

76 
62 

78 
62 

63 
S9 

83 
60 

70 
62 

78 
49 

73 
47 

80 
50 

79 
59 

77 
57 

79 
60 

65 
67 

83 
66 

80 
69 

63 

71 

65 
62 

74 
54 

71 
55 

71 
54 

83 

60 

60 
60 

79.4 
59.4 

MINERAL  WELLS  FAA  4P 

MAX 

MIN 

B7 
69 

85 

72 

75 
62 

79 
62 

63 
62 

85 

56 

83 
54 

73 
61 

72 
52 

77 
44 

83 

49 

82 
58 

81 
62 

81 
59 

85 
62 

66 
69 

82 
69 

79 
61 

81 
61 

71 
56 

77 
91 

79 
51 

77 
46 

61 
67 

77 
63 

79.5 
57.8 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
65 

89 
70 

83 
62 

75 
63 

60 
58 

85 
57 

83 
58 

74 
61 

77 
46 

74 
46 

82 
51 

60 
59 

80 
96 

81 
56 

86 
66 

65 
69 

82 
69 

66 
69 

62 
62 

74 
54 

74 
94 

72 
52 

83 

65 

82 

69 

60.6 
96.9 

OcNEY 

MAX 

MIN 

87 
66 

86 
70 

81 
62 

77 
61 

81 
54 

63 
53 

61 
50 

78 
59 

71 
49 

SO 
43 

85 
49 

77 
56 

75 
59 

79 
55 

66 
62 

86 
68 

82 
67 

78 
69 

74 
55 

70 
53 

76 
50 

75 
48 

75 
49 

60 
66 

75 
45 

76.3 
55.8 

PARIS 

MAX 

MIN 

90 
65 

89 
66 

89 
65 

66 
63 

76 
61 

82 
56 

65 
53 

83 
57 

69 
5« 

72 
44 

72 
47 

82 
51 

64 
97 

83 
54 

84 
56 

84 
67 

65 
67 

73 
66 

84 
68 

61 
68 

70 
54 

66 
53 

73 

54 

64 

62 

80 

67 

79.3 
56,3 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

87 
65 

88 
65 

87 
63 

66 
62 

77 
59 

80 
56 

63 
53 

80 
55 

75 
56 

70 
45 

73 
46 

82 

48 

79 
56 

79 
55 

80 
63 

84 
63 

63 
67 

75 
69 

62 
64 

78 
60 

65 
52 

72 
54 

69 
50 

60 
65 

90 
53 

77,7 
57,3 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

83 
62 

86 
66 

84 
68 

82 

60 

74 
60 

77 
55 

82 
55 

81 
56 

70 
96 

74 
46 

76 
47 

85 
50 

77 
55 

73 
55 

76 
56 

89 
61 

64 
62 

82 
69 

79 

60 

78 
54 

70 
49 

75 

49 

71 
47 

62 
63 

62 
68 

76,5 
56,0 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

85 
68 

83 
70 

76 
61 

72 
59 

77 
57 

61 
53 

81 
53 

76 
59 

69 
55 

77 
44 

84 
52 

77 
59 

78 
56 

79 
54 

64 
61 

86 
67 

60 
68 

73 
58 

73 
59 

68 

SO 

74 
50 

76 

46 

79 

44 

76 
63 

78 
55 

77,3 
56,6 

QUINLAN 

MAX 
MIN 

87 
66 

64 
64 

76 
63 

76 
65 

80 
64 

86 
56 

61 
54 

74 
62 

74 
60 

72 
46 

61 
49 

80 
59 

79 
60 

81 
55 

62 

65 

82 

70 

77 
67 

60 
66 

73 
63 

66 
53 

72 
52 

69 
56 

74 
52 

82 
65 

92 

64 

78.3 
59.4 

RANGER  1  M 

MAX 

Mm 

67 

84 
66 

76 
62 

75 
58 

79 
58 

63 
53 

80 
55 

72 
60 

72 

57 

77 
46 

84 
50 

79 
56 

75 
57 

77 
55 

63 

60 

86 
66 

62 

67 

77 
69 

73 
56 

70 
51 

75 
49 

75 
51 

74 
46 

80 
65 

77 
50 

77.6 
56.6 

RISIN6  STAR 

MAX 

Mm 

83 
68 

85 
69 

62 
69 

62 
60 

61 
56 

79 
50 

82 
51 

82 
53 

68 

54 

73 
43 

79 
44 

64 
48 

76 
57 

74 
54 

78 
55 

84 
63 

94 
68 

61 
70 

77 
56 

79 
51 

70 
46 

75 

47 

71 
45 

80 
67 

81 
53 

76.9 
54.8 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

89 
65 

91 

72 

91 
65 

76 
64 

76 
67 

83 
65 

85 
57 

82 

61 

60 
63 

76 
47 

85 
49 

83 
56 

62 

60 

81 

57 

90 
65 

87 
67 

65 
72 

90 
74 

89 
72 

65 
60 

74 
53 

75 
53 

77 
52 

86 
64 

84 
61 

82.9 

61.0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

65 
64 

86 
66 

86 
63 

69 
61 

77 
57 

60 
53 

83 
49 

80 
50 

71 
54 

71 
41 

73 
42 

83 

53 

83 
56 

79 
52 

61 
53 

83 

64 

82 
66 

77 
66 

60 
62 

75 
63 

67 
57 

70 
51 

68 
49 

80 
64 

78 
62 

77.4 
56.1 

SPRINCTOWN 

MAX 

Mm 

87 
63 

69 
66 

62 
62 

69 
55 

79 
55 

60 
49 

63 

44 

80 
50 

73 
51 

71 
39 

75 
43 

86 
51 

81 
57 

80 
52 

82 

66 

65 
64 

86 
69 

81 
67 

90 
66 

77 
53 

66 
43 

74 
46 

71 
42 

63 
63 

79 
47 

78.7 
53,6 

STEPHENVILLE  <.  N 

MAX 

Mm 

85 
67 

82 

70 

80 
60 

75 
59 

60 
60 

62 
59 

61 
56 

77 
59 

71 
51 

75 
47 

65 
50 

76 
96 

74 
56 

76 
58 

62 
60 

63 

67 

80 
66 

77 
59 

76 
98 

70 
53 

74 
90 

73 
90 

74 
49 

80 
65 

77 
55 

77.4 
57.3 

STILLHOUSE  HOLLDK  DAM 

MAX 

Mm 

87 
67 

89 
66 

89 
71 

69 
62 

73 
63 

77 
65 

83 

56 

84 
59 

71 
61 

79 

49 

77 
49 

87 
49 

77 
56 

80 
97 

64 
60 

67 
69 

87 
65 

81 
69 

64 
67 

85 
59 

76 
53 

76 
93 

73 
51 

83 
62 

81 
60 

80.9 
59.3 

TAVLDR 

MAX 

Mm 

89 

67 

90 
67 

91 
72 

91 
63 

75 
65 

76 
65 

83 
58 

87 
58 

72 
62 

81 
46 

78 
49 

85 
50 

77 
97 

63 
59 

63 
63 

87 
69 

87 
69 

83 
71 

89 
75 

86 
60 

77 
53 

76 
52 

75 
51 

84 
66 

84 
61 

62.2 

60.2 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

86 
69 

89 
69 

90 
72 

91 
63 

74 
65 

77 
65 

84 
62 

85 
63 

72 
63 

80 
49 

76 
50 

87 
54 

60 
99 

82 

60 

86 
66 

86 
69 

66 

71 

61 
73 

85 

70 

85 
62 

77 
54 

77 
94 

74 
92 

83 
67 

82 

66 

92.0 

61.1 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

85 
67 

85 
68 

64 
65 

68 
59 

75 
55 

78 
54 

81 
54 

79 
55 

71 
52 

69 
42 

7V 
43 

64 
53 

76 
97 

74 
52 

78 
65 

64 
62 

64 
67 

82 

69 

72 
52 

70 
62 

69 

49 

74 
49 

69 
45 

79 
59 

74 
41 

76,4 
54.6 

HACO  DAM 

MAX 

Mm 

90 
68 

89 
66 

69 

73 

68 
63 

75 
63 

79 
63 

85 
57 

85 
53 

69 
60 

79 
45 

76 
47 

65 
54 

79 
59 

82 
57 

81 
57 

86 
69 

65 

71 

60 
71 

84 
66 

63 

60 

76 
64 

76 
94 

72 
52 

63 

67 

90 
69 

91.0 
59.6 

MACO  WSO 

MAX 

Mm 

89 
70 

69 

74 

89 
65 

77 
65 

80 
67 

85 
62 

65 
57 

69 
63 

90 
93 

76 

45 

85 
49 

78 
60 

61 
61 

80 
56 

88 
67 

66 
73 

62 
72 

87 
67 

86 
66 

76 
58 

76 
55 

73 
55 

77 
62 

63 
68 

92 

60 

91.2 
61.2 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

89 
65 

91 

71 

92 

61 

75 
63 

81 
64 

66 
58 

85 
55 

83 
60 

75 
59 

74 
46 

85 
49 

62 
55 

60 
59 

81 
56 

85 
62 

B6 
70 

85 
68 

84 
69 

60 
64 

77 
61 

73 
91 

73 
52 

76 
52 

61 
65 

80 
66 

91.2 
59.3 

MEATHERFORD 

MAX 

Mm 

87 
66 

86 
66 

83 

70 

73 
60 

77 
59 

80 
52 

84 
51 

82 

50 

72 
56 

72 

40 

76 
42 

64 
5* 

76 
56 

80 
57 

76 
68 

85 
64 

83 
68 

60 
70 

80 
69 

77 
56 

69 
49 

75 
49 

70 
46 

81 
66 

80 
53 

76.6 
56,3 

MHITNEV  DAM 

•     •     * 

MAX 

Mm 

88 
69 

86 
68 

90 
71 

87 
61 

76 
64 

80 
59 

85 
59 

85 
60 

72 
99 

77 
47 

75 
45 

86 

45 

80 
55 

78 
56 

81 
96 

87 
65 

85 

70 

61 
70 

66 
62 

83 
59 

60 
93 

75 
63 

71 
52 

52 

50 

79 
52 

60 
92 

82 
67 

82 
62 

60,9 
56,9 

EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

92 
6! 

91 
69 

91 
66 

77 
62 

86 
66 

68 
67 

84 
58 

74 
60 

77 
46 

61 
45 

81 
52 

84 
58 

85 
56 

69 

67 

83 

65 

82 
69 

69 

73 

68 
72 

84 
54 

77 
69 

75 
52 

76 
55 

78 
50 

82 
55 

83 
96 

79 
59 

86 
65 

85 

64 

65 
61 

85 
61 

83.3 
71.7 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

92 
69 

S3 

64 

78 
64 

80 
66 

86 
57 

84 
56 

72 
58 

89 
55 

75 
45 

83 

41 

81 
49 

81 
56 

86 
51 

67 
66 

64 
69 

80 
67 

88 
71 

66 
65 

70 
93 

75 
52 

70 
57 

72 

90 

81 
48 

83 
55 

86 
96 

85 

60 

93 
38 

81.7 
57.6 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 

67 

90 

71 

80 
65 

79 
64 

86 
64 

64 
55 

91 
60 

80 
63 

77 
49 

61 
42 

78 
46 

83 
56 

86 
63 

87 
62 

64 
68 

81 
67 

86 
69 

84 
72 

62 

61 

76 
61 

79 
51 

77 
57 

76 
55 

81 
90 

83 
69 

87 
60 

65 
69 

86 
98 

83.0 
59.3 

CENTER 

MAX 

Mm 

90 
57 

89 
57 

91 
62 

91 
66 

84 
66 

76 
64 

97 
52 

94 
51 

84 
51 

84 

44 

75 
41 

80 

41 

80 
47 

84 
52 

66 
52 

67 
64 

73 
66 

83 

70 

66 
71 

84 
66 

61 
63 

76 
60 

81 
49 

78 
51 

60 
46 

80 
48 

62 
90 

83 
59 

87 
58 

63 
92 

83 
62 

62.9 
55.5 
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Continue<) 

Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

t'hJ 

KA 

TU 

hh 

Jb 

TEXAS 
OCTOBER 

1971 

Slalion 

Day 

oi  Month 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CENTERVULE 

MAX 

Mm 

89 
59 

89 
62 

91 
66 

92 

61 

75 
61 

75 
60 

83 
50 

66 
52 

81 
56 

62 
42 

74 
36 

63 
43 

60 
45 

62 
46 

64 
49 

68 
62 

64 
63 

63 
64 

66 

70 

66 
66 

76 
52 

72 
43 

73 
49 

75 
47 

78 
41 

61 

47 

62 
50 

82 

54 

85 
57 

86 
55 

64 
57 

82.2 
53.7 

CLiR'tSVULE  2  NE 

MAX 

MIN 

8t 

61 

90 
66 

85 
65 

76 
64 

81 
61 

66 
55 

63 
49 

78 
66 

73 
68 

71 
40 

61 

44 

83 

47 

83 
56 

63 

50 

62 
65 

66 
67 

78 
68 

82 
69 

61 

66 

76 
66 

67 
52 

76 
51 

73 
67 

76 
54 

79 
49 

60 
54 

78 
64 

64 
55 

84 
65 

61 
68 

62 

58 

80.2 
56.2 

COLOSPRING  5  SSW 

MAX 

MIN 

es 

67 

89 
67 

83 
68 

90 
66 

82 
67 

81 
67 

64 
55 

86 
55 

64 
57 

81 
46 

74 
42 

81 
43 

79 
52 

62 
58 

64 
58 

65 
62 

77 
69 

60 
69 

88 
71 

65 
71 

77 
67 

77 
51 

74 
52 

75 
51 

76 
51 

81 
51 

62 
54 

60 
60 

64 
61 

84 
60 

65 
61 

81.9 
58.7 

COLLEGE  STATION  FA*  4P 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 

73 

86 
65 

75 
65 

76 
70 

84 
66 

83 
59 

79 
61 

62 
69 

75 
49 

60 
46 

79 
56 

82 

62 

63 
58 

67 
64 

61 

70 

62 

73 

67 
75 

68 
74 

77 
65 

76 
65 

74 
54 

73 
56 

77 
53 

79 
54 

62 
59 

78 
56 

64 
65 

84 
65 

63 
65 

62 
63 

61.2 
62.0 

C0NR06 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
68 

90 
68 

90 
65 

81 

65 

76 
68 

64 
56 

88 
57 

69 
61 

61 
46 

74 
45 

61 

45 

69 
53 

63 
57 

66 

57 

85 
64 

81 
71 

61 
72 

69 
74 

88 
72 

76 
56 

77 
52 

73 
63 

77 
52 

78 
52 

82 

61 

65 
68 

61 
60 

85 
63 

86 
60 

85 
59 

83,3 
59.7 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
66 

90 
71 

90 
64 

79 
64 

74 
66 

65 
58 

66 

58 

60 
56 

83 
48 

74 
42 

82 
42 

82 
49 

63 
63 

65 
53 

67 
65 

78 
66 

64 
70 

88 
71 

65 
71 

73 
53 

73 
51 

74 
51 

74 
54 

76 
60 

80 
50 

83 
55 

82 
60 

85 
62 

64 
61 

64 
60 

82.1 
56.3 

caingerfield  9  S 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 

71 

83 

69 

84 
65 

61 

64 

86 
59 

66 
55 

66 

60 

78 
60 

75 
45 

81 
46 

63 
57 

62 
63 

65 

56 

65 
66 

64 
70 

60 
66 

84 

71 

85 
73 

62 
66 

70 
57 

77 
53 

76 
56 

73 
55 

79 
62 

81 
59 

62 
57 

84 
59 

63 
65 

63 
59 

65 
62 

62.1 
61.0 

OULVULE  2  W 

MAX 

Mm 

91 
6! 

92 
68 

90 
64 

74 
63 

77 
63 

83 

60 

83 
60 

78 
59 

78 
61 

72 
45 

61 

47 

82 
51 

61 
61 

64 
56 

88 
64 

82 
68 

84 
68 

89 
71 

84 
72 

80 
69 

69 
53 

75 
46 

71 
65 

76 
53 

60 
51 

83 
55 

82 
55 

85 
62 

85 
63 

63 
57 

86 
60 

81.5 
59.6 

Endrv 

MAX 

Mm 

90 
63 

89 
62 

89 

71 

71 
63 

73 
64 

80 
55 

85 
51 

82 

54 

71 
59 

75 
43 

71 
43 

82 

43 

62 
53 

76 
53 

84 
53 

83 
66 

82 

67 

78 
69 

66 
66 

84 
67 

72 

53 

66 
52 

74 
53 

69 
53 

74 
50 

79 
51 

60 
54 

79 
55 

83 
63 

62 
59 

81 
57 

79.2 

57.0 

EVADALE 

MAX 

Mm 

89 
56 

69 
59 

90 
61 

90 
60 

80 
59 

81 
61 

85 
68 

86 
56 

65 
52 

77 
41 

73 
34 

78 
39 

80 
40 

60 
46 

64 
52 

67 
59 

60 
61 

80 
61 

87 
64 

86 
60 

61 
60 

74 
55 

60 
47 

80 
43 

79 
42 

82 

42 

83 

46 

63 

54 

86 
51 

65 
66 

85 
49 

62.7 
52.5 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 

71 

87 
64 

75 
64 

79 
64 

84 
62 

64 
56 

72 
60 

78 
59 

72 

47 

77 
45 

81 
52 

79 
59 

64 
55 

67 
63 

81 
67 

82 
69 

66 
72 

65 
72 

79 
63 

67 
53 

72 
53 

72 
53 

76 
53 

80 
52 

81 
57 

81 
55 

65 
64 

83 
64 

63 
61 

62 
60 

60.4 
59.8 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
72 

91 

71 

75 
63 

76 
67 

85 
64 

67 
56 

62 
55 

63 
50 

79 
46 

85 

44 

61 
52 

64 
60 

83 
54 

68 
63 

66 
67 

84 
71 

67 
72 

88 
72 

62 
62 

75 
62 

77 
50 

75 
62 

79 
52 

81 
47 

83 
52 

89 
55 

87 
65 

84 
65 

65 
63 

85 
59 

83.5 
59.3 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

89 
63 

86 
63 

88 
64 

79 
64 

77 
64 

79 
54 

86 
47 

82 

47 

73 
55 

78 
39 

71 

41 

80 
45 

82 
52 

60 
51 

65 
51 

84 
66 

80 
66 

78 
69 

85 

71 

84 
66 

73 
50 

65 
46 

75 
48 

70 
51 

73 
47 

79 
47 

61 
55 

80 
55 

84 
55 

83 
58 

83 
57 

79.8 
55.2 

GLAOEWITER  3  WSH 

MAX 

Mm 

GRDVETON 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 
66 

90 
67 

79 
65 

80 
66 

85 
65 

88 
54 

83 
53 

83 

64 

75 
42 

81 
39 

60 
47 

63 
60 

64 
52 

86 
66 

60 
68 

81 
67 

67 
73 

85 
71 

77 

70 

77 
55 

74 
50 

75 
56 

78 
53 

79 
46 

82 
52 

76 
58 

85 
64 

83 
59 

64 
60 

63 
55 

82.1 
59.1 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

90 
58 

89 
63 

88 
66 

90 
64 

85 
66 

65 
61 

64 
51 

85 
49 

84 
49 

62 

41 

74 
41 

78 
42 

80 
47 

62 
49 

65 
54 

87 
63 

74 
64 

8C 
68 

65 
68 

64 
63 

60 
62 

ei 

51 

79 
60 

79 
51 

82 

47 

83 
46 

76 
57 

87 
56 

84 
50 

85 
51 

82.8 
54.9 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

91 
68 

92 

66 

90 
70 

89 
64 

77 
64 

75 
64 

85 
60 

89 
60 

64 
63 

81 

50 

75 
47 

82 

47 

60 
54 

62 

58 

86 
59 

88 
66 

81 
72 

81 
73 

88 
74 

68 
73 

77 
56 

75 
54 

11 

76 
53 

82 
53 

83 
68 

82 

60 

86 
65 

67 
64 

66 
63 

83.0 
60.9 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

88 
63 

89 
65 

89 
68 

86 
63 

78 
63 

77 
58 

79 
52 

63 

54 

76 
62 

60 
44 

71 
45 

78 
47 

81 
63 

80 
58 

83 
55 

65 

67 

79 
67 

61 
66 

67 
70 

66 
66 

76 
54 

76 
52 

71 
53 

77 
51 

80 
53 

81 
54 

82 
55 

85 
60 

85 
58 

83 
68 

80.7 
57.4 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
67 

90 
70 

89 
62 

77 
62 

76 
67 

64 
57 

67 
67 

62 

60 

61 
48 

74 
46 

62 
51 

62 
67 

83 
60 

85 

60 

67 
58 

78 
69 

63 
66 

88 

71 

65 

71 

73 
54 

71 
52 

74 
53 

76 
63 

82 
57 

63 
57 

76 
56 

85 
62 

85 
61 

65 
61 

82.0 
59.3 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 
64 

90 
69 

91 
66 

84 
66 

78 
66 

65 
63 

65 
53 

62 

66 

81 
43 

73 
40 

78 
40 

80 
48 

61 
54 

64 
64 

66 
63 

73 
66 

62 

70 

65 
71 

65 
68 

60 
63 

78 

50 

77 
53 

79 
52 

80 
50 

81 
50 

76 

59 

86 
60 

63 
55 

82 
55 

61.9 
67.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

69 
65 

90 
70 

86 
71 

75 
63 

78 
64 

85 

61 

63 
60 

60 
68 

79 

61 

75 
45 

79 
45 

81 
51 

82 
60 

85 
55 

86 
66 

83 
69 

81 
68 

67 
71 

65 
72 

SO 
66 

67 
53 

72 
66 

79 
53 

60 
52 

62 
54 

82 
55 

84 
63 

84 
64 

84 
59 

84 

61 

81.4 
60.1 

JASPER  3  SH 

MAX 

Mm 

89 
64 

89 
65 

90 
67 

90 
66 

83 
66 

84 
66 

86 
63 

86 
54 

85 
66 

81 

47 

73 
40 

76 
43 

80 
50 

62 
53 

64 
55 

67 
65 

75 
69 

61 
71 

87 

73 

86 
67 

81 
66 

80 
63 

79 
60 

81 
51 

80 
52 

81 
52 

62 
53 

86 
60 

64 
53 

65 

54 

62.9 
57.7 

KARNACK 

MAX 

Mm 

89 

61 

90 
64 

90 
72 

80 
66 

79 
63 

86 
56 

65 
52 

62 

54 

78 
62 

77 
46 

78 
42 

82 

46 

60 
68 

84 
62 

85 
61 

64 
70 

75 
68 

62 

67 

83 
71 

81 
67 

75 
62 

76 
57 

72 
53 

80 
60 

60 
51 

62 
59 

64 
56 

84 
61 

62 

54 

83 
59 

61.5 
58.5 

KIRBYVULE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 

67 

90 
69 

81 
68 

85 
66 

68 
64 

88 
62 

66 
52 

61 

65 

76 
47 

60 
42 

80 
42 

82 

57 

64 
51 

64 
61 

76 
65 

81 
68 

88 
72 

85 

70 

62 
63 

60 
65 

60 
51 

80 
54 

64 
53 

81 

52 

82 
56 

85 
63 

85 
59 

66 
63 

68 
60 

63.5 
58.9 

LINDEN 

MAX 

Mm 

88 
61 

88 
62 

88 
66 

84 
65 

78 
62 

79 
54 

67 
51 

62 

52 

72 
57 

77 
44 

71 
41 

80 
42 

82 
45 

61 
49 

63 
63 

63 
63 

80 
68 

74 
66 

62 
62 

6! 
66 

75 
61 

77 
49 

76 
54 

75 
60 

79 
50 

80 
53 

61 
55 

84 
56 

62 

57 

82 
55 

60.3 
55.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

88 
66 

89 
69 

89 
68 

89 
68 

82 
68 

83 
67 

84 
54 

86 
54 

64 
61 

81 
46 

74 
42 

78 
42 

79 
47 

61 
54 

65 
64 

66 
67 

76 
69 

62 

71 

88 
72 

87 
72 

61 
58 

76 
52 

77 
52 

76 
49 

60 
49 

62 
51 

79 
61 

86 
59 

62 
56 

62 
56 

82.3 
56.2 

L0NGVI6W 

MAX 

Mm 

90 
63 

89 
63 

90 
70 

85 
63 

79 
59 

79 
59 

67 
62 

64 
52 

76 
57 

60 
44 

73 
44 

80 
44 

82 
51 

61 
53 

84 
53 

65 
66 

60 
67 

61 
69 

66 
71 

86 
70 

78 
59 

77 
60 

70 
62 

78 
62 

61 
52 

63 

57 

62 

58 

85 
61 

64 
58 

63 
58 

81.6 
57.3 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

90 
66 

92 
66 

92 

68 

92 
64 

78 
64 

79 
64 

85 
55 

87 
55 

61 
57 

84 
45 

74 
39 

84 
42 

84 
47 

83 
52 

8^ 
53 

82 

67 

76 
66 

63 
70 

88 

71 

85 
72 

74 
54 

73 
62 

76 
54 

78 
48 

82 
49 

64 
57 

63 
59 

85 
63 

64 
59 

65 

58 

62.7 
57.6 

LJFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
65 

92 

69 

91 
71 

83 
69 

83 
71 

86 
60 

87 
55 

83 
56 

84 
56 

76 
43 

81 
40 

81 
46 

61 
68 

66 
62 

68 
67 

75 
69 

86 
71 

90 
74 

88 
74 

79 
67 

60 
58 

76 
57 

61 
54 

82 
50 

82 
52 

80 
60 

68 
63 

86 
64 

65 
58 

67 
67 

63.8 
59.9 

HADISONVILLE 

MAX 

Mm 

92 
65 

92 
69 

92 
69 

79 
63 

79 
68 

64 
64 

87 
55 

85 
69 

63 
63 

80 
43 

63 
42 

62 
52 

63 
64 

64 
53 

68 
63 

67 
64 

84 
69 

89 
72 

66 

70 

80 
66 

76 
52 

74 
56 

78 
52 

61 

50 

84 
59 

82 
57 

87 
65 

85 
62 

84 
62 

83 
62 

83.5 
60.0 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

62 

86 
62 

91 
66 

89 
65 

80 
63 

76 
56 

67 
52 

62 
52 

76 
54 

78 
45 

69 

40 

76 
43 

80 
49 

80 
52 

83 
51 

65 

63 

75 
66 

79 
67 

84 
69 

85 

68 

79 
60 

76 
51 

74 
56 

73 
49 

60 
49 

81 
51 

62 

51 

84 
56 

83 
53 

64 
64 

60.5 
55.8 

HINEOLA  a  ENE 

MAX 

Mm 

88 
62 

91 

70 

79 
65 

76 
64 

80 
64 

87 
54 

62 

46 

78 
55 

76 
56 

72 
39 

81 

40 

63 
47 

81 

57 

65 
51 

85 
65 

83 

70 

79 
63 

66 

71 

80 
70 

75 
67 

69 
48 

70 
55 

73 
49 

80 
46 

82 
52 

63 

54 

83 

54 

63 
61 

62 
56 

84 
56 

60.4 
56.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

90 
59 

90 
59 

89 
66 

74 
65 

74 
64 

60 
53 

61 
48 

84 
49 

81 
46 

75 
41 

71 
40 

81 
40 

81 
45 

83 
51 

84 

51 

84 
65 

84 
67 

78 
63 

85 
67 

62 

68 

81 
52 

74 
53 

75 
53 

70 
46 

80 
48 

62 
50 

80 
50 

87 
53 

63 
56 

84 
57 

60.4 
54.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

88 
62 

87 
62 

89 
62 

74 
64 

74 
63 

61 
53 

85 
49 

82 
51 

79 
50 

7! 
41 

74 
48 

32 
50 

81 
54 

61 
55 

63 
55 

63 
67 

63 
67 

78 
66 

86 
67 

62 

67 

70 
50 

73 
54 

72 
52 

71 
54 

78 
55 

60 
54 

79 
54 

84 
60 

62 

59 

81 
65 

79.4 
56.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

90 
63 

90 
69 

91 
68 

91 
65 

81 
66 

75 
65 

66 
66 

85 
55 

82 
57 

82 
46 

76 
42 

81 
47 

61 
48 

63 
53 

65 
64 

87 
67 

74 
66 

62 

70 

87 

73 

85 

70 

78 
61 

78 

66 

75 
67 

82 
51 

60 
51 

63 
53 

66 
60 

65 
60 

65 
62 

83 
56 

62.8 
68.7 

NEWTON 

MAX 

Mm 

96 
62 

94 

62 

92 

67 

86 
66 

85 

67 

85 
67 

86 
66 

87 
56 

87 
65 

79 
51 

79 
40 

78 
40 

60 
44 

62 
62 

65 

52 

65 
66 

65 
70 

65 
73 

66 
73 

87 
65 

80 
65 

60 
65 

80 
63 

79 
50 

63 
50 

63 
52 

63 
56 

87 
59 

65 
54 

63 
54 

64.3 
56.1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
67 

89 
70 

88 
61 

75 
62 

61 
61 

67 
56 

66 
67 

69 
61 

83 
47 

75 

47 

62 

48 

82 
62 

61 
56 

86 
56 

88 
66 

80 
6! 

62 

67 

68 
69 

86 
67 

70 
53 

77 
54 

74 
53 

77 
53 

61 
53 

63 
55 

61 
54 

83 
62 

85 
62 

83 
61 

82.2 
58.5 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

90 
67 

89 

70 

85 
68 

78 
63 

79 
65 

86 
69 

84 
61 

76 
62 

60 
51 

63 
49 

63 
63 

81 
60 

65 
66 

67 
65 

85 
67 

86 
68 

69 
7* 

84 
71 

78 
65 

80 
62 

71 
65 

77 
52 

61 
52 

84 
58 

62 
56 

84 
65 

84 
63 

82 
62 

64 
62 

62.5 
60.7 

ROCKLAND  I  W 

MAX 

Mm 

B9 
61 

90 
64 

88 
65 

83 

67 

82 
68 

84 
61 

64 
51 

83 
51 

ei 

64 

78 
42 

79 
36 

78 
42 

80 
58 

84 
50 

84 
60 

76 
66 

80 

68 

86 
72 

87 
72 

84 
67 

79 
60 

77 
51 

78 
52 

78 
51 

80 

47 

82 
48 

78 
59 

85 
59 

64 
68 

63 
55 

64 
55 

82.2 
57.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTSbER 


Day  of  Month 


10   U   12   13   U   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


RUSK 

S4H  RAV6URN  04M 
SIMMS  2  NNM 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKAN4 
TOWN  BLUFF  D4M 
TYLER  5  NE 
MARREN 
HILLS  POINT 
•     • 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

bakersfield 

BaLMCRHEA 

CANDELARIA 

CHtSOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

0RVD6N 

EL  PASO  WSO 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRiNBFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

HARFA  NO,  2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENhElL  I  SSE 

PRESIDIO 

RED  "iLUFF  OAH 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELO 

SIERRA  BLANCA 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


SB   B8   89 
67   69   70 


90   90   90 
64   67   70 


8B   BS   69 
6«   6«   62 


90   90   86 
6!   6!   69 


B9   89 
67   68 


8B   SB   89 
62   63   64 


90   90   90 
63   68   66 


90 
59 


60   60   62 


66   58   56 


82   91   87 
65   62   60 


85   83   81 
55   51   53 


90   69 
65   61 


90   90   86 
67   66   66 


76   77   69 
56   5»   51 


82   90   68 
69   63   61 


9*   95 
67   62 


96   93   90 
70   65   61 


84   62   80 
6*   61   53 


81   69   62 
71   60   67 


85   81 
56   58 


77   76 
63   63 


86   82 
68   67 


78 
63 


85   59 
54   54 


84   67 
59   59 


79   63 
58   57 


77   76 
56   56 


70   57 
54   52 


76   73 
54   52 


79   72 
51   59 


78   67 
64   62 


69   77 
54   51 


69   65 
60   52 


64   66   65 

53   51   51 


90   71 
54   58 


81   76   79 
61   61   56 


60   53   52 

46   46   46 


77   60 
58   57 


84   70   76 
60   60   50 


79   76 
59   52 


75   77   76 
61   60   52 


77   68   67 
55   53   53 


83   61 

60   60 


89   84 
55   61 


78   71 
*7   48 


60   73   79 
54   41   43 


49   45   S5 


85   82   80 

52   50   61 


86   85   73 
90   50   56 


83   86   89 
55   57   60 


75   82   8* 
46   42   52 


65   72 
53   49 


77   75 
59   55 


68   76 
54   55 


60   75 
56   51 


64   66 
52   51 


79   71 
45   44 


79   78 
56   57 


74   74 
61   62 


77   75 
49   52 


73   81 
47   49 


75   78 
50   51 


70   75 
50   50 


79   82 
52   58 


77   76   85 
40   52   49 


74   78 
52   66 


77   75 
49   58 


73   77 
49   56 


65 
57 

75 
54 

76 
56 

74 
56 

77 
58 

73 
47 

79 
49 

78 

51 

71 
61 

78 

50 

79 

50 

78 
59 

81 
67 

78 
47 

64 

47 

60 
60 

78 
45 

73 
56 

76 

50 

82 
43 

80 
54 

60 
52 

76 
57 

61 
57 

63   75 
54   49 


78   78   79 
47   47   45 


79   62 
61   68 


63   65   59 

47   46   49 


43   49   49 


66  66 

67  57 


BO   74   80 


69   79 
59   55 


79   79 
67   69 


66   73 
52   51 


81   81 
48   50 


79   75   77 


79   81   83 
53   58   66 


79   79 
49   62 


61   79   82 

41   48   46 


81   81   84 
55   55   55 


83   83   64 
50   52   54 


78   80   83 
44   53   51 


74   64 
54   67 


71   64 
49   49 


83   65 
49   61 


66   71 
46   51 


86   85 
42   60 


79   85 
51   49 


60   79 
54   66 


84   82 
55   63 


83   80 
48   66 


76   70   85 
65   48   48 


76   86 
48   50 


66   74 
45   54 


72   79 
52   52 


76   90 
47   47 


81   81 
53   53 


72   60   78 


69   77   82 
66   68   66 


86   74 
67   67 


69   69   69 


64   64   67 


89   75   60 
64   66   68 


52   62   46 


89   63 
64   66 


69   89 
59   69 


89   87 
54   55 


76   74 
57   60 


83   82 

49   54 


88   66 
62   63 


80   62 
59   65 


79   78 
69   53 


81   64 
52   56 


68   86   85 
58   69   61 


90   66 
59   60 


80   76   74 
59   52   42 


70   68 
52   44 


80   81 
55   58 


92   93   91 


88   90   88 
60   63   55 


69   87   77 
58   58   53 


62   64   83 
60   62   51 


62   81 
59   59 


79   79 
50   52 


54   46 
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60 
66 


67 
33 


55   42   40 


67   79 
30   33 


76   75 
45   46 


69   77 
35   46 


71   68   76 
49   39   36 


79   69 
48   32 


67   88   66 
48   47   39 


61   63 
49   32 


79   79 
55   47 


79   67   70 
52   37   37 


54   45   42 


66   76 
36   39 


67   63 
51   32 


78   70 
59   47 


72   70   78 
42   31   36 


69   74 
54   54 


76   77 
56   53 


69   76   75 


65   73   69 
52   52   54 


73   76 
52   53 


73   78   76 
54   52   55 


79 
37 


78   80 
50   53 


80   79 
36   44 


62   81   71 


76 
50 


36   44   46 


70   64 
43   42 


77   63   72 


61   60   77 
39   45   44 


76 
49 


83   80 
46   69 


76   60 
42   39 


54   55   55 


77   81 
60   50 


46   46   53 


76   79   81 
53   53   53 


77   79   60 


78   80   61 
50   51   60 


77   71 
46   45 


76   76 
63   43 


89   66 
62   47 


71   78 
55   39 


76   77   68 
52   57   46 


61   71 
43   35 


48   59   43 


75   78 
62   47 


68   70 
42   36 


83   69 

57   40 


62   82   70 
43   56   48 


73   66   68 
46   44   40 


76   67 
57   49 


59   67 
43   42 


82   76 
56   49 


85   84   70 
44   56   49 


79   60 
57   40 


78   62   69 
59   46   40 


80   84   63 
95   64   60 


79   67   84   64 
59   61   54   55 


77   83   SI   60 
54   54   93   53 


79   64   82   81 
56   62   »1   66 


61   65   63   63 
54   59   96   60 


81   85   64   83 
57   61   S5   56 


74   78 
47   51 


62   75 
58   63 


82   85 

41   57 


71   75 
48   52 


60   78 
54   63 


70   78 
36   40 


72   76 
60   60 


65   76 
54   42 


70   72 
52   52 


71   76 
39   32 


75   76 
69   50 


77   78 
69   53 


64   76 
43   39 


81   66 
37   35 


62   79   77 


80   80 
43   60 


77   77 
38   54 


78   78 
64   46 


63   69 

40   47 


60   78 
S7   58 


80   85 
39   40 


78 
39 

85 

48 

87 
61 

62 
93 

86 
48 

78 
48 

80 
42 

85 
56 

75 
SO 

79 
40 

68 
44 

66 
36 

76 
36 

78 
47 

67 
35 

79   74   77   79 
42   66   42   48 


74   75   75   76 
40   54   42   35 


DI 

\1L 

Y 

Th 

MJ 

■^hJ 

tiA 

TU 

Rh 

;b 

TEXAS 
OCTOBER 

Continued 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

VAN  HO^N 

MAX 

Mm 

86 
59 

60 
56 

75 
55 

69 
55 

70 
55 

66 
53 

76 
53 

76 
53 

79 
49 

79 
55 

78 
55 

71 
57 

85 
49 

82 
63 

60 
52 

81 
55 

77 
49 

66 
53 

70 
36 

60 
41 

78 
49 

75 
44 

60 
48 

79 
56 

64 
48 

72 
44 

76 
42 

78 
59 

76 
48 

79 
41 

76.2 
50.6 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 
67 

86 
65 

62 
61 

70 
60 

77 
56 

76 
52 

73 
59 

79 
66 

76 
56 

79 
47 

80 
52 

71 
57 

75 
56 

86 

50 

67 
54 

69 
62 

82 
65 

73 
53 

63 
45 

66 
39 

76 
36 

78 
45 

70 
44 

60 
48 

79 
57 

68 
52 

77 
43 

82 
39 

61 
60 

77 
42 

60 
40 

77.6 
52.5 

VSLETA 

«     ♦     * 

r«x 

MlN 

8« 
58 

86 
52 

66 
51 

76 
54 

74 
55 

75 
47 

61 
49 

60 
48 

79 
58 

79 
51 

81 
54 

80 
47 

65 
49 

82 
41 

66 

45 

63 

34 

74 
40 

79 

41 

79 

41 

76 
48 

84 
57 

68 
45 

66 
35 

69 

37 

80 
41 

82 

40 

66 
36 

76.6 
46.4 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

86 
69 

85 
70 

85 
71 

83 
64 

73 
64 

73 
64 

79 
65 

79 
64 

71 
64 

60 
60 

60 
57 

82 
58 

62 
66 

69 
56 

62 
56 

64 
65 

66 
69 

63 
69 

63 
69 

62 
54 

74 
54 

77 
54 

80 
56 

75 
53 

78 
53 

77 
63 

79 
53 

61 
54 

62 
68 

61 
67 

80 
65 

79.7 
61.4 

BIG  LAKE  Hn    2 

MAX 

MIN 

62 

80 
63 

84 
60 

82 
56 

66 
55 

74 
48 

74 
48 

60 
54 

67 
54 

73 
44 

78 
45 

72 

46 

70 
48 

76 
48 

79 

51 

65 
59 

63 
62 

62 
57 

76 
62 

75 
38 

66 
35 

76 
39 

80 
46 

81 

40 

71 

40 

76 
48 

77 
42 

78 
44 

75 
57 

75 
59 

75 

47 

76.4 
49.8 

BLANCO 

MAX 

MIN 

84 
69 

67 
70 

66 
70 

68 
61 

69 
61 

72 
64 

82 
54 

84 

54 

66 
62 

79 
4! 

76 
45 

64 
48 

69 
57 

74 
57 

80 
62 

82 
68 

82 
68 

76 
69 

82 
68 

60 
56 

74 
49 

76 
48 

80 
48 

72 
46 

78 
46 

76 
55 

80 
53 

80 
54 

82 
67 

82 
67 

81 
64 

79.1 
58.2 

BOERNE 

MAX 

Mm 

BJ 

70 

65 

70 

84 

70 

85 
61 

70 
61 

69 
63 

80 
54 

83 
53 

69 
61 

78 
48 

78 
49 

83 
50 

68 
57 

71 
87 

79 
61 

61 
68 

80 
69 

77 
69 

60 
61 

78 
57 

74 
49 

76 

47 

60 

47 

74 
49 

77 
45 

76 
58 

78 
68 

81 
59 

62 
66 

80 
68 

80 
62 

76. 2 
58.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

87 
71 

SB 
69 

67 
63 

76 
64 

70 
63 

74 
60 

62 
61 

62 
61 

81 
63 

62 

53 

64 
57 

62 
59 

64 
56 

67 
56 

63 
56 

64 
60 

67 
69 

64 
71 

79 
70 

73 
57 

76 
51 

80 
61 

82 
56 

83 
50 

82 
61 

62 
51 

69 
53 

61 
63 

61 
65 

93 
65 

83 
64 

61  .1 
60.3 

BRADY  3  NNW 

MAX 

Mm 

89 
67 

84 
67 

64 
69 

63 
60 

71 
60 

74 
55 

78 
52 

62 

51 

64 
57 

74 
42 

77 
42 

65 

46 

77 
54 

69 
52 

80 
54 

64 
63 

65 
66 

77 
66 

77 
68 

79 
49 

70 
44 

74 
44 

78 
45 

73 
43 

75 
42 

75 
50 

76 
48 

60 
49 

60 
64 

90 
61 

63 
59 

77.6 
54.3 

BURNET 

MAX 

Mm 

66 
68 

87 
69 

69 
65 

72 
60 

75 
63 

81 
61 

63 
51 

61 
56 

76 
59 

77 
41 

85 

45 

81 
52 

79 
59 

78 
60 

61 
64 

64 
68 

62 
69 

64 
68 

61 
62 

60 
52 

75 
43 

78 
45 

78 
57 

78 
44 

77 
47 

79 
65 

79 
46 

61 
56 

60 
63 

91 
67 

80 
61 

60,2 
57.5 

CAHP  WOOD 

MAX 

Mm 

8« 
69 

84 
71 

66 
67 

79 
61 

69 

63 

82 

60 

l\ 

71 
62 

79 
64 

62 

50 

62 

51 

72 
56 

65 
55 

79 
57 

62 
59 

65 

67 

79 
69 

79 
68 

76 
65 

74 
52 

78 
46 

79 
49 

78 
56 

77 
46 

78 
56 

76 
68 

81 
51 

81 

60 

78 
68 

77 
68 

79 
64 

78.6 
60.0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

83 
6B 

79 
69 

63 
69 

78 
60 

69 
61 

61 
62 

79 
56 

73 
62 

79 
63 

60 
49 

61 
48 

75 
57 

69 
55 

79 
55 

61 
65 

63 
67 

82 
67 

79 
65 

77 
59 

74 
49 

78 
42 

78 
49 

77 
65 

79 
45 

76 
61 

76 
67 

79 
44 

78 
56 

76 
66 

75 
66 

79 
63 

77.8 
58.6 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

79 
66 

79 
67 

81 
64 

76 
59 

69 
59 

74 
49 

77 
48 

78 

54 

68 
58 

74 
44 

80 

45 

60 
49 

69 
52 

75 
50 

79 
53 

83 
63 

83 
64 

80 
57 

76 
54 

74 
43 

67 
40 

79 

40 

79 
42 

71 
42 

77 
42 

77 
53 

73 
42 

75 
44 

76 
62 

75 
62 

75 
49 

79.9 
52.1 

DEL  RID  WSO 

MAX 

MIN 

87 
72 

66 
71 

67 
65 

74 
64 

69 
64 

82 
66 

80 
63 

72 
64 

82 
63 

83 
56 

84 
56 

66 
56 

69 
56 

62 
57 

65 
64 

87 
69 

63 
69 

67 
70 

82 
62 

75 
53 

79 
61 

81 
55 

76 
89 

79 
52 

78 
62 

60 
61 

83 

53 

61 
65 

62 
67 

61 
66 

62 
66 

80.2 
61.9 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

84 
67 

83 

70 

80 
64 

72 
60 

74 
60 

79 
54 

62 
52 

77 
59 

75 
55 

78 
43 

84 
52 

79 
57 

70 
69 

80 
66 

86 

60 

83 
65 

83 
67 

76 

6C 

79 
56 

75 
45 

75 
44 

79 

47 

75 
53 

77 
44 

77 
53 

77 
64 

77 
46 

78 
56 

79 
66 

82 

66 

60 
53 

78.6 
56,4 

ELDORADO  U  Nw 

MAX 

Mm 

82 
6* 

80 
64 

82 
64 

83 
57 

66 
56 

75 
51 

77 
53 

78 
56 

62 

57 

75 
47 

72 
47 

60 
49 

67 
51 

73 
54 

78 
56 

82 
68 

66 
56 

78 
68 

80 
54 

76 
43 

67 
43 

74 
44 

79 
48 

70 
43 

75 
44 

75 
61 

74 
44 

72 
48 

72 
54 

74 
54 

72 
54 

75.4 
53.1 

FREOERKKSBURO 

MAX 

Mm 

84 
68 

83 
69 

85 
69 

79 
59 

70 
61 

80 
61 

82 

52 

77 
59 

77 
59 

79 
45 

85 
49 

77 
55 

65 
55 

78 
58 

79 
63 

82 
63 

78 
67 

76 
6B 

77 
62 

75 
51 

78 
47 

62 

47 

75 

57 

76 
45 

74 
50 

76 
66 

61 
49 

61 
58 

79 
66 

79 

67 

60 

61 

76.4 
58.3 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

85 
69 

86 
71 

88 

61 

82 
64 

72 
62 

81 
55 

62 
60 

68 
62 

79 
57 

77 
47 

85 
50 

69 
50 

72 
55 

80 
60 

81 
65 

84 
69 

80 
72 

82 
66 

60 
57 

73 
50 

76 
49 

78 
52 

72 
49 

78 
49 

80 
51 

80 
52 

82 
55 

62 
58 

80 
65 

60 
63 

60 
63 

60.3 
58.3 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

86 
68 

85 
67 

66 
69 

61 
59 

73 
57 

62 
54 

64 

51 

76 
59 

78 
59 

62 

41 

66 

45 

73 
53 

67 
55 

81 
50 

85 
68 

87 
62 

76 
66 

76 
62 

78 
60 

72 
46 

78 
40 

62 
36 

74 
57 

60 
39 

77 
52 

79 
63 

81 

41 

80 
63 

80 
67 

80 
66 

82 
62 

79.7 
55.5 

JUNO 

MAX 

Mm 

82 

69 

83 
61 

60 
60 

73 
62 

71 
58 

79 
59 

80 
59 

70 
60 

72 
51 

60 
48 

60 
50 

75 
52 

66 
59 

76 
53 

80 
56 

82 

66 

85 

70 

80 
70 

61 
61 

60 
47 

74 

41 

77 
42 

80 
49 

77 
50 

75 
64 

80 
44 

79 
45 

77 
65 

79 
66 

60 
58 

61 
55 

77.9 
56.7 

kerrville 

MAX 

Mm 

85 
67 

83 
67 

62 

70 

65 

60 

71 
60 

69 
62 

79 
53 

61 
52 

70 
58 

78 
44 

76 
45 

83 
47 

70 
55 

73 
56 

79 
56 

80 
65 

82 
69 

76 
66 

61 
63 

77 
52 

72 

45 

76 
49 

78 
46 

71 
43 

76 
43 

77 
56 

77 
49 

81 
48 

81 
66 

60 
67 

79 
65 

77.7 
56.2 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

87 
65 

87 
66 

86 
66 

89 
61 

76 
61 

76 
61 

82 
51 

63 

51 

67 
56 

78 

40 

76 
40 

85 
44 

76 
51 

75 
55 

60 
55 

83 
64 

86 
69 

81 
69 

62 
59 

63 
55 

75 
49 

76 
44 

77 
44 

74 
43 

77 
43 

76 
48 

78 
60 

61 
46 

82 
64 

82 

64 

62 
57 

60.0 
54.5 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

87 
66 

87 

70 

67 

70 

78 
63 

70 
62 

71 
62 

61 

61 

77 
60 

73 
61 

61 
53 

62 
52 

60 
53 

66 
56 

77 
56 

63 
58 

61 
64 

85 
62 

81 
67 

85 
64 

63 
47 

74 
45 

78 
45 

64 
62 

77 
47 

79 
48 

77 
62 

80 
50 

80 
50 

80 
68 

81 
65 

83 
69 

79.6 
57,7 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

Mm 

88 
67 

88 
69 

67 
69 

68 
60 

75 
60 

76 
60 

62 
53 

63 
55 

67 
60 

79 
43 

78 
44 

89 

47 

74 
53 

66 
55 

81 
60 

89 
69 

86 
66 

7? 
66 

60 
60 

63 
53 

73 

47 

•'7 
46 

76 
47 

73 
45 

77 
47 

78 
56 

79 

47 

62 
49 

83 
63 

62 

66 

60 
65 

79.8 
56.3 

MASON 

MAX 

Mm 

86 
67 

86 
67 

64 
66 

68 
59 

72 
59 

74 
57 

79 
50 

83 

51 

75 
59 

79 

41 

68 

53 

60 
54 

67 
52 

81 
53 

87 
61 

77 
67 

79 
60 

61 
46 

76 
45 

80 
45 

73 
43 

79 
45 

78 
57 

78 
42 

62 
45 

83 
60 

61 
66 

63 
62 

60.0 
54.8 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

BO 
68 

84 
69 

69 
68 

64 
60 

69 
60 

76 
53 

77 
53 

75 
58 

75 
57 

76 
49 

60 
52 

79 
54 

67 
55 

74 
53 

65 
53 

89 
58 

64 
63 

80 
60 

77 
56 

69 
40 

69 
42 

76 
44 

62 
49 

74 
51 

77 
53 

70 
40 

79 

41 

74 
61 

76 
S9 

76 
62 

77.4 
54.6 

MEDINA 

MAX 

Mm 

BJ 
69 

85 
72 

66 
60 

70 
60 

72 
64 

62 
56 

73 
60 

71 
61 

70 
51 

72 

60 

70 
56 

68 
60 

74 
56 

70 
59 

82 
62 

63 
66 

75 
69 

83 
65 

80 
53 

75 
47 

80 
46 

81 
48 

75 
44 

76 
48 

78 
53 

63 
53 

62 
68 

80 
66 

61 
64 

77,3 
58,9 

MENARD 

MAX 

Mm 

8* 
67 

61 
67 

66 
62 

71 
56 

73 
59 

79 
50 

60 
49 

78 
56 

76 
55 

60 
38 

69 
49 

79 
52 

70 
64 

62 
53 

65 
62 

65 
68 

79 
66 

76 
59 

78 
56 

71 
45 

61 
41 

75 
52 

75 
50 

78 
36 

76 
44 

79 
39 

77 
90 

79 
63 

62 
64 

79 
54 

78,8 
63,7 

MERTtDN 

MAX 

Mm 

34 
67 

82 
67 

60 
63 

77 
56 

76 
58 

78 
47 

78 
57 

74 
57 

60 
43 

62 
49 

74 
5! 

79 
52 

64 
63 

90 
52 

70 
44 

75 
38 

61 
44 

77 
38 

76 
55 

78 

46 

77 
52 

76 
62 

79 
65 

76 
45 

78,4 
53,2 

UZONA 

MAX 

Mm 

80 
68 

60 
67 

79 
65 

60 
58 

71 
57 

73 
52 

77 
55 

71 
57 

65 
60 

75 
45 

79 
47 

77 
55 

63 

54 

75 
54 

77 
55 

80 
62 

61 
67 

75 
62 

79 
55 

70 
42 

70 
38 

74 
44 

71 
53 

72 
41 

74 
63 

73 
41 

79 
41 

74 
63 

73 
63 

76 
46 

74.6 
54.3 

PAINT  POCK 

MAX 

Mm 

85 
67 

64 
67 

62 
65 

75 
60 

77 
58 

79 
51 

62 
52 

78 
59 

74 
55 

79 
42 

62 
49 

77 
54 

73 
55 

60 
54 

66 
62 

66 
62 

84 
67 

76 
59 

73 
54 

69 

45 

75 

43 

79 
49 

79 
51 

77 

45 

77 
59 

77 
46 

78 
90 

76 
55 

79 
60 

76 

51 

76,7 
54,8 

PANDALE 

MAX 

Mm 

65 

70 

67 
72 

79 
57 

62 
56 

85 
56 

79 

57 

78 
60 

77 
56 

78 
60 

60 
60 

60 

60 

76 
50 

70 
50 

77 
53 

80 
58 

81 
66 

85 
69 

79 
68 

81 
64 

75 
48 

75 
42 

76 
44 

82 
49 

75 
45 

76 
51 

76 
44 

79 
45 

76 
67 

78 
66 

60 
54 

78,9 
56,9 

RANKIN 

MAX 

MIN 

82 
68 

84 
69 

78 
66 

68 
60 

75 
60 

76 
50 

77 
51 

72 
56 

75 
55 

60 
47 

60 
50 

74 
58 

76 
54 

61 
52 

84 
60 

62 
62 

81 
66 

77 
60 

76 
50 

67 

40 

75 
39 

76 
52 

73 
49 

77 
49 

78 
59 

77 
42 

72 
59 

74 
62 

76 
64 

77 

51 

76,6 
55.2 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

85 
68 

64 

71 

62 

70 

72 
62 

74 
60 

60 
53 

81 
53 

76 

51 

74 
50 

72 
46 

62 

46 

64 
50 

61 
55 

60 
55 

61 
55 

85 
67 

64 
66 

87 
66 

83 
55 

69 
48 

69 
49 

75 
45 

71 
48 

79 
43 

77 
43 

78 
52 

79 
52 

76 
61 

79 
61 

78 
45 

76.6 
54.7 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

81 
64 

62 
65 

81 
58 

76 
59 

76 
56 

78 
58 

79 
54 

75 
61 

76 
61 

75 
50 

76 
47 

73 
56 

67 
53 

74 
55 

60 
56 

81 
66 

60 
63 

76 
61 

76 
61 

65 
46 

76 
44 

78 
47 

74 
46 

78 
50 

78 
51 

79 
49 

79 
96 

76 
61 

75 
65 

75 
63 

76,9 
56,4 

San  angelo  dam 

MAX 

Mm 

82 
65 

62 
67 

62 
66 

61 
61 

89 
59 

75 
53 

78 
54 

60 
55 

66 
59 

73 
46 

79 
46 

61 
53 

68 
64 

74 
54 

60 
56 

64 
64 

69 
66 

79 
60 

78 
56 

73 
45 

67 
45 

73 
45 

60 
46 

70 
45 

76 

45 

77 
56 

77 
44 

77 
43 

79 
65 

76 
63 

78 
51 

77,5 
54.6 
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Conllnucd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1971 

Slatlon 

DAy 

of  Month 

0} 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  ANCELO  WSO 

MAX 
MIN 

BA 
70 

80 
63 

70 
62 

76 
62 

79 
53 

80 
54 

66 

60 

74 
51 

80 
47 

82 
52 

69 

58 

75 
55 

80 
55 

85 
65 

86 
66 

80 
67 

79 
62 

75 
52 

69 

47 

74 
43 

80 

47 

73 
♦  9 

77 
43 

76 
56 

78 
45 

80 
66 

80 
66 

90 
54 

79 
52 

77,7 
99.9 

SAN  SABA 

MAX 
MIN 

85 

66 

83 
69 

88 
62 

79 
62 

77 
58 

82 

54 

84 
60 

66 
59 

77 
43 

78 
48 

86 
59 

75 
55 

68 
57 

78 
58 

76 
56 

85 

66 

60 
72 

84 
62 

80 
62 

71 
47 

76 
47 

78 
53 

73 
49 

78 
50 

61 
56 

62 

62 

82 
56 

82 
58 

79,3 
97,4 

SDNORA 

MAX 

MIN 

91 
66 

80 
63 

78 
58 

74 
59 

78 
60 

78 
59 

73 
52 

76 
60 

78 
44 

78 
47 

78 
65 

75 
55 

79 
54 

64 
63 

65 
62 

83 
68 

81 
63 

79 
59 

69 

46 

75 
42 

61 
45 

79 
56 

76 
42 

75 
53 

79 
41 

77 
63 

79 
66 

79 
54 

77,9 

96,0 

STERLINO  CITY 

MAX 

MIN 

83 

67 

86 

64 

78 

60 

70 
60 

80 
49 

79 
55 

60 
56 

78 
55 

62 
53 

79 

51 

63 

54 

81 
52 

77 

79 

81 

80 

79 

78 
43 

66 
40 

74 
43 

81 
48 

72 
41 

76 
44 

71 
40 

76 

79 
55 

76 
45 

78,0 
51.2 

UVALDE 

MAX 

MIN 

86 
68 

88 
69 

81 
59 

70 
61 

83 

57 

75 
59 

81 
62 

83 
48 

84 
51 

77 
55 

67 
53 

63 
52 

83 
61 

85 
68 

80 
68 

85 
71 

82 
61 

80 
55 

62 

48 

62 

50 

80 
61 

61 
47 

83 
57 

85 
57 

82 
65 

84 
67 

83 
62 

81,7 
59.8 

WATER  VALLEY 

•      »      t 

MAX 

MIN 

83 
65 

8i 
63 

84 
64 

82 
60 

70 
60 

78 
50 

80 
51 

66 
54 

74 
50 

80 
47 

82 
50 

85 
44 

77 
50 

82 
56 

85 
66 

85 
64 

60 
67 

79 
53 

72 
44 

68 

41 

74 
44 

76 
46 

78 
46 

77 
53 

76 
44 

76 
54 

77 
60 

76,1 
93,2 

SOUTH  CENTRAL      07 

ARANSAS  ML  REFUGE 

MAX 

MIN 

87 
77 

88 
78 

88 
65 

83 

70 

86 
65 

83 

71 

76 
66 

76 
56 

76 
50 

78 
56 

61 
64 

83 

60 

86 

73 

82 

68 

91 

66 

86 

76 

64 

68 

79 
61 

79 
58 

95 
73 

84 
72 

84 
69 

82,9 

66,4 

AUSTIN  WSO 

MAX 
MIN 

88 

70 

98 
73 

89 
65 

73 

65 

83 
63 

85 
59 

74 
64 

60 
62 

78 
52 

83 
52 

74 
60 

61 
61 

82 
65 

86 
66 

86 
71 

63 
72 

87 
75 

86 
69 

77 
61 

77 
65 

78 
55 

76 
58 

77 
94 

19 
54 

63 
59 

76 
59 

64 
69 

83 
68 

82 
67 

62 
64 

81,3 
63,1 

BEEVILLE  :  NE 

MAX 

Mm 

87 
70 

88 
70 

?? 

89 
65 

75 
64 

82 
63 

86 
65 

63 
64 

76 
53 

77 
52 

81 
54 

75 
56 

83 
66 

84 
65 

87 
67 

62 

67 

64 
69 

86 
73 

87 
69 

97 
58 

79 

54 

81 
56 

78 
52 

81 
94 

62 
63 

83 

70 

86 
65 

86 
65 

99 
69 

86 
61 

82,9 
62,9 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

89 
66 

91 
67 

91 

71 

92 

65 

76 
68 

85 
59 

86 
59 

61 
61 

63 
60 

77 
49 

63 
49 

80 
64 

80 
69 

84 
60 

88 
67 

62 

72 

65 
73 

90 
74 

69 
70 

61 
55 

78 

54 

77 
94 

77 
54 

79 
54 

93 
54 

89 
58 

92 
59 

86 

65 

67 
62 

86 
62 

63,9 
60,9 

canyqn  dam 

MAX 

MIN 

87 

71 

86 

71 

88 
72 

89 
62 

73 
65 

82 

60 

84 
60 

72 
61 

81 
54 

78 
50 

84 
61 

73 
57 

78 
58 

60 
63 

89 
68 

83 

70 

82 

70 

66 
73 

83 
59 

75 
59 

78 
53 

79 
57 

74 
54 

79 
53 

80 
60 

83 
59 

80 
61 

85 
68 

93 
68 

82 
53 

81,0 
61.3 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
73 

87 
74 

87 
73 

83 
68 

86 

71 

66 
64 

83 
68 

77 
56 

81 
53 

60 
60 

81 
62 

83 
65 

84 
64 

65 
71 

66 
73 

86 
74 

86 
74 

87 
75 

6* 

70 

79 
63 

80 
96 

82 
61 

81 
58 

63 
63 

83 

72 

66 
72 

85 
69 

66 

71 

85 

68 

64 
61 

83,6 
66.9 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

90 
6! 

90 
66 

90 
69 

90 
64 

77 
66 

89 

57 

88 
57 

86 
59 

63 
46 

77 
45 

84 
45 

79 
51 

86 
51 

66 
59 

89 
64 

83 

70 

84 
72 

69 
73 

86 
69 

83 
53 

80 
52 

80 
52 

78 
49 

61 
49 

89 
51 

86 
67 

85 

58 

89 
63 

89 
61 

68 
60 

84.7 

58.6 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

88 
79 

90 
80 

88 

60 

82 

70 

65 

74 

86 
73 

88 
79 

79 

70 

78 
62 

60 
69 

80 
63 

83 
68 

85 
69 

86 
76 

80 
72 

85 

79 

88 

80 

88 
60 

81 

70 

80 
65 

79 
64 

82 
66 

90 
69 

82 

74 

84 
76 

68 
77 

85 
76 

85 

77 

85 
77 

63 
70 

83.5 
72.4 

CORPUS  CHRISTI  H50 

MAX 

Mm 

90 
74 

90 
76 

90 
75 

Bl 
69 

86 
73 

86 
70 

88 
73 

75 
67 

79 
59 

82 
55 

79 
61 

83 
67 

67 
65 

88 

71 

83 
73 

87 
76 

69 
78 

89 

75 

82 

71 

81 
65 

61 
60 

83 
64 

61 
61 

85 
64 

85 
71 

87 
72 

88 
70 

86 
69 

87 
68 

64 
69 

84,5 
68,7 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

8S 
70 

90 
70 

90 
70 

87 
66 

64 
70 

86 
62 

84 
72 

82 

71 

61 
52 

63 
49 

79 
57 

84 
62 

82 
63 

85 
66 

S3 
68 

83 
68 

83 
75 

67 

74 

84 
68 

78 

67 

77 
55 

78 
60 

76 
52 

75 
55 

90 
65 

83 
62 

62 

67 

62 
62 

85 
68 

62 
60 

82,6 
64,0 

6L0IN 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 

72 

89 

62 

86 

65 

63 
67 

87 
59 

85 
62 

60 
67 

79 
62 

85 

50 

82 
59 

82 
61 

33 
61 

88 
68 

87 
67 

81 

71 

66 
74 

87 
73 

83 
62 

77 
55 

77 
56 

76 
62 

77 
56 

80 
54 

64 
66 

63 
59 

84 
66 

85 
69 

83 
66 

81 
65 

83.2 
63.2 

ELATDNU  2  H 

MAX 

MIN 

90 
67 

90 
73 

89 
64 

84 
66 

88 
57 

62 
60 

62 
62 

78 
60 

83 
48 

77 
55 

62 
69 

85 
63 

87 
67 

83 
70 

65 

71 

88 
74 

88 
73 

80 
63 

79 
53 

90 
53 

79 
59 

61 
50 

83 
63 

85 
66 

92 
59 

86 

68 

88 
67 

86 
69 

87 
61 

83.9 
62.0 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
71 

92 

71 

83 
65 

77 
66 

85 
63 

65 

60 

81 
60 

80 
54 

79 

51 

85 
52 

83 
59 

83 
60 

90 
61 

89 

68 

65 

67 

91 
69 

86 
68 

85 
63 

54 

62 

50 

79 
62 

30 
53 

82 
62 

83 
64 

78 
65 

89 

65 

86 
69 

83 

70 

85 

71 

83,8 
62.9 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

89 
70 

89 
71 

88 

71 

86 

65 

83 
70 

87 
62 

65 
64 

78 
64 

78 
53 

83 

50 

82 
56 

83 

60 

65 
63 

86 
66 

84 
68 

85 
70 

66 
76 

68 
74 

83 
64 

85 
56 

61 
55 

81 
58 

81 
63 

62 
57 

84 
68 

86 
65 

86 
69 

65 
68 

86 
64 

99 
61 

84.1 
63,8 

GONZALES 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
67 

91 
69 

90 
63 

76 
66 

85 
57 

86 
57 

81 
59 

61 

48 

79 
46 

84 
48 

76 
64 

84 
58 

86 
62 

88 
65 

84 
72 

86 
70 

69 
72 

64 
63 

80 
63 

81 
52 

61 
53 

78 

50 

81 

50 

64 
56 

87 
58 

66 

58 

88 
66 

97 
62 

88 
60 

64.0 
59,5 

hallettsvule 

MAX 

Mm 

91 
67 

92 

69 

91 
68 

87 
63 

85 
67 

68 
59 

88 
60 

83 
61 

87 
50 

84 
46 

81 
52 

66 
62 

67 
59 

69 

66 

88 
66 

84 

71 

38 
74 

88 

71 

87 
64 

86 
60 

81 
52 

81 
93 

63 
49 

84 
53 

86 
52 

84 
56 

86 
65 

88 
65 

87 
60 

98 

60 

89,9 
60,9 

HONDO 

MAX 

Mm 

8t 

71 

86 
72 

88 
72 

88 
62 

71 
63 

70 
64 

62 
58 

64 
59 

79 
65 

84 
51 

80 
53 

83 
54 

69 
68 

77 
58 

62 
59 

33 
69 

83 

70 

81 

70 

63 
73 

79 
58 

77 
51 

60 
52 

61 
53 

77 
50 

79 
63 

81 
61 

60 
64 

85 
65 

85 
69 

83 
69 

65 
65 

80.9 
61.6 

KENEDY 

MAX 

Mm 

KING5VILLE 

MAX 

Mm 

89 

73 

90 
73 

88 

74 

62 
67 

76 
69 

64 
71 

85 
69 

89 
70 

75 
65 

77 
56 

61 
53 

79 
63 

82 
63 

86 
64 

67 
70 

69 
70 

86 
69 

8E 
77 

68 
72 

62 

70 

79 
61 

81 
57 

62 
61 

82 
60 

85 
58 

65 
57 

67 
66 

86 
64 

86 
64 

85 
62 

94.1 
63,3 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

89 
68 

87 
72 

67 
70 

63 
65 

74 
68 

62 
67 

85 

58 

84 
61 

79 
63 

79 
48 

82 

46 

77 
55 

82 

58 

63 
60 

86 
64 

63 
67 

82 
72 

86 

74 

85 
73 

62 
63 

76 
55 

77 
54 

76 
59 

78 
52 

81 
54 

81 
58 

84 
66 

84 
66 

84 
62 

92,1 
62.2 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

87 
67 

89 
68 

68 
73 

69 

64 

75 
65 

71 
66 

82 
56 

80 
60 

76 
63 

80 
50 

75 

47 

82 
49 

76 
58 

61 
59 

61 
62 

66 
67 

82 
68 

83 
73 

88 
72 

66 
62 

72 
53 

75 
53 

76 
54 

74 
50 

77 
53 

82 

57 

77 
59 

83 
66 

83 
63 

90.6 
60,5 

LULINC 

MAX 

Mm 

88 
67 

89 
69 

89 
71 

90 
65 

74 
66 

76 
66 

82 

56 

85 
58 

77 
62 

80 

47 

78 
48 

83 
50 

83 
58 

82 
59 

83 
64 

66 

66 

85 

72 

83 
72 

88 

72 

89 

61 

78 
53 

78 
51 

60 
52 

77 
49 

80 
49 

84 
59 

82 

61 

86 
67 

86 
62 

92,8 
60.4 

HATHIS 

MAX 

Mm 

90 
69 

91 
70 

87 
63 

87 
64 

75 
67 

65 
65 

86 
65 

87 
64 

75 
63 

76 
53 

83 
64 

78 
57 

85 
59 

86 
63 

68 
66 

82 
67 

87 
71 

89 
71 

89 
71 

60 
59 

60 
55 

82 
54 

62 
53 

91 
59 

85 
54 

87 
65 

87 
65 

85 
65 

86 
61 

64.4 
62.3 

NATALIA 

MAX 

Mm 

68 
69 

68 

70 

69 
69 

68 
60 

70 
63 

61 
64 

84 
57 

83 
60 

80 
62 

60 
47 

83 
49 

60 
57 

73 
55 

83 

67 

66 
63 

62 

70 

81 
66 

85 
72 

62 

71 

79 
56 

79 
50 

83 

50 

92 
59 

78 

56 

82 
59 

84 
61 

67 
65 

86 
66 

84 

60 

82,5 
60,9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

88 

70 

87 
72 

90 

74 

86 
63 

74 
64 

74 
66 

63 
58 

87 
58 

81 
62 

73 
53 

82 

49 

84 
50 

72 
69 

80 
59 

82 

64 

84 
67 

61 
69 

78 
71 

84 
72 

86 

60 

78 
50 

61 
50 

82 

51 

79 
48 

82 

48 

62 
59 

82 

60 

84 
68 

68 
64 

81.9 
60.2 

NIXON 

MAX 

Mm 

90 
68 

92 

72 

90 
71 

82 
65 

74 
67 

84 
66 

85 

59 

80 
61 

81 
61 

60 
49 

82 
52 

75 
66 

83 
57 

84 
64 

88 
68 

85 
70 

84 

70 

88 

74 

90 
80 

83 
62 

80 
54 

62 
54 

81 
62 

80 
91 

83 

57 

87 

61 

88 

66 

66 
67 

94 
61 

83.9 
63,1 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

86 
69 

89 
69 

90 
72 

69 
64 

74 
65 

77 
65 

82 
55 

85 
62 

75 
62 

60 
45 

76 
45 

83 
58 

77 
69 

82 

56 

64 
64 

87 
73 

84 
70 

83 
72 

67 
72 

89 
62 

76 
49 

77 
50 

78 
57 

79 
46 

78 
50 

83 

60 

62 

69 

65 

68 

85 
62 

81,9 

61.0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

89 

72 

89 

73 

90 

73 

82 

66 

77 
69 

84 

70 

88 
65 

87 
66 

78 
66 

79 
60 

84 
50 

79 
56 

85 
63 

86 
63 

67 
68 

83 

70 

85 

72 

86 

77 

66 

74 

83 
65 

81 
61 

92 

57 

81 
60 

82 
59 

62 
60 

66 
70 

86 
68 

66 
68 

86 
63 

84.3 
69,3 

ROBSTDwN 

MAX 

Mm 

88 

72 

69 
73 

90 
73 

87 
68 

80 
67 

7i 
70 

86 
69 

65 
60 

86 

67 

73 
57 

78 
54 

82 

57 

78 
61 

83 
65 

87 
65 

87 
67 

82 

70 

87 
77 

67 
74 

87 
74 

80 
63 

90 
59 

62 
63 

82 
99 

80 
54 

84 

71 

88 
69 

86 
70 

88 
64 

83,7 
66,1 

ROCKPDRT 

MAX 

Mm 

88 
78 

68 
78 

68 
78 

85 

67 

78 

71 

63 

71 

86 

67 

86 
75 

78 
66 

78 
68 

BO 
63 

79 
61 

82 
66 

83 
59 

86 

75 

82 

71 

84 
73 

86 

76 

66 

77 

83 
68 

81 
64 

90 
61 

82 

59 

78 
58 

62 

61 

85 

74 

64 

75 

63 
76 

82 
65 

83.0 
66,9 

San  antcnic  wSO 

MAX 

Mm 

90 
74 

90 
76 

90 
66 

75 
66 

74 
67 

85 
64 

86 
60 

74 
62 

63 
64 

82 
52 

83 
53 

74 
61 

79 
61 

83 
66 

86 
71 

87 
75 

63 
73 

86 

77 

86 
71 

79 
59 

61 
54 

82 
54 

79 
96 

60 
92 

84 
59 

83 
64 

96 
70 

89 
71 

84 
65 

83.1 
64,6 

S««  [1*f«r«nc«  Nol*B  FoQowlng  S 
334    - 


Continued 

DI 

UL 

Y 

It 

MJ 

-•tJ 

rtA 

lU 

Kh 

b 

TEXAS 
OCTOBER 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

8, 

1 

Ll 

3 

4 

^! 

6 

7 

8 

9 

.0 

11 

12 

u 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

S4N  MARCOS 

MAX 

MIN 

St 
70 

89 
71 

89 

71 

91 
63 

74 
63 

76 
65 

63 
55 

66 
55 

75 
62 

61 
52 

60 
47 

64 

47 

75 
53 

61 
59 

64 
61 

65 
66 

86 
70 

83 
71 

68 
72 

86 
60 

78 
51 

80 
50 

61 
50 

77 
46 

79 
48 

61 
52 

83 
60 

79 
60 

65 
64 

66 
65 

64 
62 

62.5 
59.9 

SE4LV 

MAX 

MIN 

90 
65 

90 
67 

89 
67 

85 
62 

75 
69 

82 

66 

65 

56 

64 
56 

61 
60 

79 
47 

79 
50 

79 
55 

80 
59 

64 
56 

68 
61 

82 
67 

62 
68 

88 
70 

89 
70 

76 
64 

78 
55 

76 
51 

77 
51 

62 
49 

65 
56 

81 
59 

86 
62 

85 
61 

85 
60 

64 
58 

82.7 
59.6 

secuiN 

MAX 

MIN 

90 

7» 

90 

76 

90 
77 

86 

66 

74 
68 

85 

69 

86 
62 

60 
63 

63 

67 

82 
52 

63 
52 

81 
60 

79 
61 

83 
66 

86 

71 

87 
76 

83 
73 

8f 

77 

88 

76 

61 
62 

81 

54 

62 
54 

60 
52 

64 
55 

64 
72 

83 
64 

66 
70 

89 

71 

86 
72 

64 
65 

83.9 
65,6 

SINTON 

MAX 

Mm 

8S 

73 

90 
76 

91 
74 

85 
67 

79 
69 

86 
72 

87 
67 

89 
63 

78 
67 

79 
55 

62 
54 

79 
59 

65 
63 

65 
65 

67 
71 

83 

73 

65 

70 

87 
76 

86 
75 

61 
68 

61 
62 

62 

57 

62 
56 

62 
63 

83 
72 

87 
73 

66 

71 

85 
69 

86 
66 

65 

64 

84.4 
67.0 

SMIThvILLE 

MAX 

MIN 

87 

67 

88 
70 

87 
64 

85 
64 

76 
65 

82 

58 

75 

58 

77 
60 

60 
50 

75 

45 

80 
46 

77 

57 

60 
55 

60 
63 

82 

62 

62 

6! 

82 
71 

67 

71 

62 
62 

62 
56 

76 
54 

74 
51 

76 
50 

80 
50 

80 
56 

79 
60 

64 
64 

84 
62 

62 

60 

80.7 
96.9 

SOMERVILLE  D4M 

MAX 

MIN 

87 
65 

87 
65 

88 
71 

89 
63 

76 
63 

77 
65 

86 
55 

68 
55 

80 
59 

61 
48 

75 

45 

62 

47 

78 
54 

61 
54 

84 
54 

87 
66 

81 
69 

64 
72 

67 
72 

87 
67 

79 
53 

76 
51 

75 
52 

79 
48 

81 
53 

82 
59 

79 
58 

63 
64 

64 
61 

65 
60 

82.1 
56.5 

W4SHINGTDN  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

91 
67 

91 
69 

90 
64 

87 
64 

79 
61 

77 
58 

66 
61 

61 
62 

61 
59 

74 
46 

81 

50 

79 
54 

62 
56 

66 
58 

87 
61 

83 
69 

82 
72 

67 
73 

69 
68 

76 
54 

75 
53 

73 
53 

77 
52 

81 
52 

63 
52 

81 
60 

65 
62 

65 
59 

64 
59 

64 
57 

62.4 
59.3 

YOAKUM 

*     •     * 

MAX 

MIN 

91 
67 

91 
70 

90 
68 

86 
62 

74 
65 

85 
64 

88 
59 

68 
60 

63 

61 

86 
48 

83 

50 

61 
52 

85 
54 

86 
62 

89 
65 

89 

67 

84 
70 

87 
71 

86 
72 

87 
62 

66 
60 

61 
53 

62 

54 

62 
51 

83 
52 

86 
52 

84 
58 

68 
65 

87 
66 

66 

61 

66 

60 

85,5 
60,7 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

89 
69 

89 
70 

89 
70 

90 
68 

82 
68 

82 
68 

84 
61 

66 
62 

87 
63 

75 
49 

75 
48 

82 
48 

81 
54 

84 
59 

85 
60 

87 
70 

86 

71 

79 
73 

62 
71 

66 
70 

60 
61 

61 
51 

80 
65 

79 
52 

61 
53 

62 
55 

83 
63 

66 
64 

67 
64 

86 
60 

66 
61 

83.6 
61,6 

Ar^AHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
68 

89 

70 

90 
70 

88 
70 

88 
68 

88 
67 

86 
67 

64 
66 

74 
47 

72 
46 

74 
46 

76 
54 

78 
56 

78 
57 

79 
58 

82 
59 

84 
62 

66 
64 

68 
65 

88 
67 

76 
56 

79 
57 

82 

58 

84 
62 

63 
50 

64 
60 

65 
61 

85 
64 

86 
65 

65 
65 

83,1 
61.9 

ANGLETON  2  W 

MAX 

Mm 

6AV  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

89 

71 

89 
71 

89 
72 

89 
67 

82 

67 

85 

71 

85 
65 

86 
65 

86 
65 

76 
52 

76 
52 

82 
55 

80 
59 

85 
63 

86 
65 

67 
71 

77 
71 

62 
72 

86 
73 

67 
73 

80 
62 

80 
52 

79 
52 

60 
56 

80 
57 

84 
57 

89 
69 

84 
65 

86 
57 

88 
65 

88 
62 

63,9 
63.9 

BAYTDHN 

MAX 

Mm 

88 

74 

89 
75 

69 
74 

87 
69 

81 
70 

87 
69 

88 
6C 

88 
64 

82 
62 

79 
49 

79 

46 

79 
53 

84 
63 

83 

61 

85 

71 

66 

75 

86 
72 

66 

74 

86 

75 

84 
63 

81 
54 

62 
55 

81 
56 

63 
65 

80 
57 

82 
58 

83 
62 

64 
70 

84 
64 

84 
59 

66 
62 

64.2 
63,6 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
66 

90 
65 

92 
66 

84 
68 

80 
67 

85 
56 

87 
56 

65 
57 

77 
46 

75 
41 

80 
41 

79 
49 

83 
55 

64 
55 

65 
64 

78 
70 

79 
74 

66 
72 

89 

71 

78 
58 

78 
93 

73 
62 

77 
51 

76 
50 

79 
52 

81 
53 

79 
60 

85 
61 

82 
56 

63 
59 

82,1 
58,5 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

90 
70 

90 
72 

91 

72 

82 
67 

80 
72 

82 
71 

86 
65 

67 
65 

78 
67 

76 
52 

83 
52 

79 
57 

84 
65 

86 
63 

68 
67 

80 
71 

62 
73 

66 
76 

86 

73 

78 

71 

77 
62 

77 
57 

77 
59 

76 
56 

83 
57 

84 
67 

89 
63 

87 
67 

86 
68 

67 
64 

85 
63 

63,2 
69,3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

89 
6<> 

90 
6') 

89 
66 

89 
61 

82 
62 

78 
65 

64 

56 

67 

57 

66 
58 

76 
46 

76 
43 

83 
43 

79 
50 

64 
55 

66 
56 

67 
64 

61 
65 

62 
66 

87 
68 

66 
66 

80 
55 

78 
52 

79 
62 

79 
49 

79 
50 

85 
53 

83 
57 

63 
56 

87 
61 

86 
59 

68 
55 

63.5 

57,9 

El  CAMPD 

MAX 

Mm 

93 
69 

91 
72 

92 

70 

85 
65 

80 
70 

85 
69 

86 
63 

9i 
68 

82 
68 

75 
55 

84 
49 

61 
55 

65 
64 

67 
61 

89 
62 

65 
70 

84 
71 

88 
75 

90 
72 

60 
66 

60 
59 

55 

53 

80 
53 

65 
56 

67 
65 

66 
61 

86 
66 

67 
68 

86 
65 

67 
62 

85,6 
63.9 

FREEPORT  2  NM 

MAX 

Mm 

89 
78 

88 
77 

89 

77 

89 
69 

90 
69 

85 
70 

65 
66 

85 
67 

67 
67 

75 
55 

76 
54 

60 
55 

60 
59 

62 
66 

65 
67 

63 
75 

80 
73 

80 
73 

86 
76 

66 
77 

84 
68 

80 
59 

60 
57 

79 
60 

60 
56 

61 
60 

63 
69 

65 
69 

85 
63 

65 
69 

84 
64 

83.6 
66,7 

GALVESTON  WSD 

MAX 

Mm 

85 
80 

84 
79 

85 
79 

80 
72 

80 
72 

81 
72 

83 

71 

85 

74 

79 
69 

71 
61 

75 
65 

76 
70 

79 
70 

79 
70 

62 

75 

60 
72 

79 
76 

82 

77 

83 
77 

80 
73 

77 
66 

77 
64 

77 
66 

76 
62 

78 
67 

79 
73 

60 
69 

62 

74 

81 
75 

61 
74 

61 

71 

79,9 
71.5 

HOUSTON  INCDNT  AP 

MAX 

Mm 

87 
68 

89 
69 

87 
69 

81 
67 

76 
71 

84 
65 

86 
59 

85 
61 

78 
60 

74 
49 

79 
45 

79 
51 

81 
60 

64 
58 

66 
64 

80 
72 

61 
72 

86 
75 

86 

74 

79 
70 

79 
59 

77 
54 

77 
55 

79 
53 

81 
51 

83 
57 

81 
61 

66 
64 

85 
64 

63 
60 

65 
60 

62,1 
61,6 

HOUSTON  FaA  airport 

MAX 

Mm 

89 
71 

90 
72 

90 
72 

82 

70 

76 
73 

85 

71 

86 
64 

67 
66 

77 
65 

75 
52 

60 
52 

79 
58 

62 
65 

63 
62 

67 
69 

62 
73 

80 
75 

87 
74 

88 

73 

79 
73 

60 
62 

79 

58 

79 

69 

80 
56 

61 
57 

83 
63 

64 
64 

87 
67 

65 
66 

65 
62 

64 
65 

82,9 
65,5 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

85 
69 

83 
67 

82 

68 

88 

57 

66 
58 

79 
46 

77 
42 

73 
42 

71 
51 

75 
57 

85 
55 

65 
64 

82 
71 

62 

70 

64 

70 

82 

71 

66 
58 

84 
56 

83 
52 

80 
50 

82 
50 

80 
50 

84 
52 

84 
60 

87 
60 

65 
56 

86 
53 

63,3 
56,9 

MATACOBDA  NO  2 

MAX 

Mm 

89 

77 

88 

75 

88 
76 

83 
67 

85 

72 

84 
71 

66 
66 

66 
64 

78 
68 

75 
53 

81 
51 

80 
56 

63 

65 

64 
64 

85 

74 

83 
72 

83 

74 

66 

77 

86 
76 

84 
73 

79 
64 

76 
57 

78 
69 

79 
55 

81 
57 

63 
70 

69 
69 

66 
68 

85 
73 

84 
68 

83 
63 

63,2 

66,9 

NEK  GULF 

MAX 

MIN 

89 
70 

89 
71 

90 
71 

89 
66 

81 

67 

83 

70 

84 
64 

88 
64 

69 
65 

77 
61 

75 
49 

82 
50 

80 
56 

85 
62 

86 
65 

87 
63 

78 
70 

61 
72 

67 
72 

86 
72 

77 
60 

76 
57 

79 

56 

79 

67 

60 
59 

63 
58 

63 
62 

85 
62 

85 
67 

66 
65 

87 
62 

83.5 
63,0 

ORANGE  <>    NW 

MAX 

Mm 

81 
69 

85 
69 

87 
70 

88 

70 

82 
69 

82 
69 

63 
60 

65 
59 

83 

60 

75 
49 

72 
45 

78 
45 

77 
50 

61 
58 

83 
58 

63 

71 

78 
69 

79 
74 

65 

74 

63 

71 

80 
70 

74 
59 

80 
58 

76 
55 

78 
54 

79 
54 

61 
58 

82 

61 

63 

62 

82 
58 

83 
58 

81.0 
61,9 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
74 

87 
75 

87 

75 

82 
67 

80 
69 

83 
71 

85 
66 

65 
64 

74 
62 

74 
53 

79 
50 

78 
56 

63 

64 

84 
62 

63 
73 

78 
71 

63 
72 

85 

77 

65 
76 

81 
69 

77 
63 

77 
56 

77 
58 

76 
55 

60 
59 

62 

70 

64 
67 

64 
70 

64 

70 

83 
65 

84 
62 

61,7 
69.8 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

90 
66 

91 
66 

89 
66 

91 
62 

80 

70 

79 

70 

64 
62 

87 
61 

62 
60 

77 
50 

75 
49 

84 
44 

80 
47 

85 
55 

85 
61 

87 
61 

78 
60 

64 
65 

67 

65 

94 
65 

77 
59 

79 
55 

84 
58 

62 

62 

60 
54 

85 
58 

85 

54 

64 
53 

82 
53 

79 
52 

79 
52 

63.4 
56.5 

POINT  COMFnRT 

MAX 

Mm 

88 
73 

89 
75 

88 
79 

88 
63 

83 

67 

84 
67 

85 
63 

86 
62 

79 
64 

76 
49 

60 
50 

79 
58 

62 
58 

63 
59 

67 
70 

63 
67 

83 
67 

86 
73 

85 

70 

63 
66 

78 
58 

78 

54 

79 
56 

78 
54 

61 
56 

83 
68 

65 
61 

85 
66 

64 
70 

85 
69 

64 
59 

63.1 
63,6 

PORT  ARTHUR  USO 

MAX 

Mm 

87 

71 

87 
69 

85 

ro 

80 
68 

81 
69 

84 
67 

85 
59 

63 
62 

75 
61 

72 
51 

76 
47 

77 
52 

61 
61 

82 
59 

65 
68 

79 
70 

79 
72 

86 
74 

64 

72 

79 
71 

75 
62 

76 
57 

76 
65 

78 
52 

80 
54 

79 
57 

61 
60 

63 
67 

82 
63 

61 
61 

83 
62 

80.8 
62,7 

PORT  LAVACA  NO  I 

MAX 

Mm 

89 
75 

90 

77 

91 

75 

87 
66 

81 
72 

83 
65 

67 
69 

65 
63 

78 
65 

78 
58 

60 
52 

79 
51 

63 
65 

85 
65 

68 

71 

63 

71 

63 
73 

88 
76 

86 
76 

83 
72 

61 
64 

80 
60 

80 
60 

80 
56 

80 
57 

85 
72 

69 
62 

66 
62 

86 
64 

66 

71 

83 
65 

84,0 
66.1 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

88 

70 

89 

71 

88 
70 

89 

70 

82 
70 

83 
73 

64 
72 

66 
72 

65 
71 

74 
54 

77 
56 

60 
59 

61 
58 

83 
66 

85 
67 

86 
78 

81 
74 

85 
74 

67 
78 

86 
66 

64 
66 

80 
63 

79 
62 

62 
62 

81 
62 

62 
62 

65 
66 

67 
66 

67 
66 

86 
67 

85 
67 

83,8 
67,2 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
70 

91 
72 

91 
66 

81 
67 

77 
69 

64 
61 

67 
62 

66 
63 

78 
49 

75 
46 

81 
49 

79 
55 

84 
60 

66 
61 

68 
72 

76 
70 

81 
72 

86 
73 

89 
73 

77 
59 

78 
54 

77 
54 

76 
54 

79 
54 

63 
56 

63 
61 

83 
62 

64 
68 

68 
66 

86 
62 

83,2 
62.3 

THOMPSONS  3  MSH 

MAX 

Mm 

88 
68 

90 
68 

91 
69 

90 
67 

82 
68 

81 
70 

84 
68 

87 
62 

87 
66 

78 
53 

74 
46 

80 
48 

79 
5! 

62 
57 

85 
61 

67 
70 

77 
70 

81 

71 

88 
72 

86 

71 

78 
62 

78 
57 

78 
53 

77 
50 

80 
51 

63 
53 

83 

62 

6! 
62 

64 
64 

66 
62 

85 

60 

63.1 
61.6 

VICTORIA  WSO 

•     «     « 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
74 

90 

73 

80 
67 

7B 

70 

83 
69 

it 
65 

86 
65 

7B 
62 

78 
53 

82 
53 

78 
58 

83 
64 

86 
66 

87 
69 

81 
71 

64 
72 

67 
76 

66 
75 

81 
67 

80 
60 

80 
58 

60 
60 

60 
56 

63 
60 

65 
68 

84 
65 

87 
68 

86 
68 

86 
66 

85 
63 

83.5 
65.5 

SOUTHtRN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

89 
71 

90 
72 

90 
72 

90 
66 

78 
66 

75 
69 

85 
67 

88 
68 

86 
66 

74 
54 

82 
53 

64 
57 

79 
61 

85 
63 

83 
63 

90 
67 

6! 
69 

86 
75 

91 
73 

86 
70 

80 
60 

61 
58 

83 
60 

62 
62 

82 
57 

86 
68 

89 
67 

87 
67 

87 
67 

67 
64 

86 
63 

64,7 
64,7 

S«e  Refereocs  Notes  Following  SlatioQ  Indax 
-    335    - 


Continued 

UI 

\IL 

I 

It 

MJ 

■"Lt 

lA 

lU 

tit 

,b 

TEXAS 
OCTOBER 

1971 

Slatlon 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

92 
69 

91 
72 

91 
71 

83 
69 

82 

70 

83 
68 

B6 
68 

65 

67 

76 
66 

80 
65 

62 
65 

83 
60 

64 
65 

86 
61 

90 
68 

67 
66 

88 
69 

90 

76 

90 
72 

84 
67 

62 

66 

84 

57 

64 
61 

63 

57 

84 
60 

87 
63 

89 

67 

68 

67 

68 
66 

86 
68 

68 

55 

86,7 
65.9 

BENAVIOES  NQ.  2 

MAX 

MIN 

93 
66 

93 

70 

9A 
70 

90 
62 

76 
65 

76 
65 

80 
68 

S6 
70 

67 
63 

72 
50 

77 
47 

82 
54 

83 
66 

84 
58 

67 
63 

93 
65 

69 

71 

89 
71 

90 

70 

95 
64 

80 
60 

75 
65 

80 
60 

62 

50 

83 

60 

86 

66 

94 
60 

68 
62 

87 
64 

85.2 
62.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

Be 

70 

69 
69 

89 

70 

89 

63 

70 
65 

72 
67 

81 
66 

86 
68 

71 
65 

80 
55 

81 
54 

83 
59 

67 
69 

74 
57 

83 
67 

86 
71 

67 
69 

85 
74 

69 

74 

83 
59 

79 
63 

60 
55 

62 
59 

60 
55 

81 
64 

65 
70 

85 

70 

87 
67 

85 
66 

85 
68 

84 
55 

62.1 
64.3 

CATARINA 

MAX 

MIN 

69 
71 

90 
71 

90 
70 

67 
64 

75 
61 

87 
67 

64 
61 

61 
66 

81 
65 

78 
56 

63 
55 

76 
60 

73 
58 

65 
55 

86 
65 

67 
6S 

85 
68 

67 
73 

93 
71 

76 
58 

86 
55 

81 
57 

79 
60 

80 
55 

85 
62 

86 

71 

65 
70 

8! 
67 

85 
54 

63 
64 

63.7 
63.5 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

87 
71 

68 
73 

88 
72 

88 
63 

72 
66 

82 
67 

63 
60 

83 
64 

79 
63 

79 
53 

60 
64 

80 
60 

74 
59 

82 
61 

84 
66 

85 

71 

84 
71 

85 

75 

66 

74 

82 
61 

79 
64 

80 
54 

BO 
58 

79 

51 

84 

57 

63 

70 

83 

67 

85 

66 

65 
65 

65 
66 

84 
62 

82.5 

63,7 

COTULLA  FAA  airport 

MAX 
MIN 

BB 
72 

89 
72 

88 
72 

7! 
63 

71 
64 

79 
66 

63 
63 

73 
66 

79 
65 

81 
55 

81 
66 

66 
60 

73 
59 

63 
68 

87 
66 

65 

71 

65 
69 

86 
75 

64 
70 

78 
61 

79 
57 

60 
58 

79 
59 

61 
54 

83 
60 

86 
69 

84 

69 

65 

67 

64 

67 

85 
66 

63 
65 

81.4 
64.5 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

89 
72 

90 
72 

90 
72 

76 
63 

71 
65 

82 
66 

67 
65 

74 
64 

79 
66 

80 
55 

85 
55 

70 
59 

71 
58 

84 
58 

66 
64 

88 

70 

85 

70 

87 
74 

79 
70 

78 
58 

80 
53 

82 
55 

81 
58 

82 
54 

65 

60 

84 
71 

87 
69 

65 
68 

84 

67 

66 
'0 

86 
55 

82.4 

64.1 

dilley 

MAX 

Mm 

86 
72 

87 
71 

68 
71 

89 
62 

70 
62 

70 
66 

81 
62 

63 
62 

70 
64 

78 
54 

78 
54 

81 
54 

66 
58 

75 
58 

83 
66 

85 
68 

63 
69 

86 
70 

85 
73 

66 
60 

78 
54 

79 
54 

81 
54 

60 
52 

69 
51 

84 
61 

85 
68 

64 
65 

85 
64 

65 
65 

64 
62 

81,4 
61.9 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

BB 

70 

69 
71 

86 
71 

90 
62 

69 
62 

69 

64 

79 
65 

64 
66 

80 
66 

79 
58 

80 
56 

83 
57 

67 
56 

69 
56 

83 
55 

86 
67 

88 

70 

87 
71 

91 

73 

60 
56 

74 
52 

77 
52 

82 

57 

77 
63 

81 
54 

82 
65 

63 
61 

85 

60 

82 
57 

85 

67 

82 
65 

81.3 
62.2 

ENCINAL  3  NH 

MAX 

MIN 

86 
66 

87 
66 

90 
6S 

90 
59 

79 
59 

71 
63 

75 
62 

65 
62 

74 
59 

76 
60 

79 
49 

84 
51 

71 
54 

66 
54 

90 
54 

90 
65 

87 
64 

66 
67 

88 
70 

65 
57 

62 
S2 

81 
51 

64 
52 

80 
50 

62 
58 

84 
62 

67 
70 

84 
60 

86 
60 

S7 
62 

84 
60 

63.3 
59.5 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

6B 
72 

91 
72 

90 
72 

90 
72 

82 
71 

71 
69 

81 

70 

84 
69 

67 
70 

73 
63 

78 
55 

77 
56 

78 
64 

79 
64 

80 
64 

69 
67 

90 
75 

79 
75 

65 
72 

88 

66 

76 
6! 

79 

60 

83 

60 

79 
60 

80 
60 

77 
67 

87 
68 

62 
69 

88 

70 

87 
66 

85 
65 

82.7 
66.8 

falfurrias 

MAX 

MIN 

92 

70 

93 

71 

86 

7« 

79 
6! 

81 
68 

82 
68 

68 
64 

89 
64 

71 
60 

71 
49 

62 
48 

81 
56 

60 
57 

60 
60 

78 
60 

89 
60 

91 
71 

91 
70 

91 
69 

90 
70 

91 

82 

90 

81 

88 
65 

87 
65 

68 
66 

89 
64 

87 
61 

90 
60 

90 
69 

65.4 
63.9 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

90 
69 

91 
70 

92 
72 

83 
68 

71 
62 

79 
67 

86 
62 

82 
65 

80 
63 

60 
63 

83 
53 

82 
59 

78 
65 

87 
62 

88 
61 

8! 
69 

86 
69 

66 
76 

89 
74 

69 
62 

79 
52 

82 

54 

Bl 
60 

80 
51 

66 
53 

85 
70 

85 
72 

87 
55 

86 
64 

88 

64 

86 
61 

64,3 
63,1 

FREER 

MAX 
MIN 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MJN 

B9 

72 

90 
73 

69 
73 

88 
67 

77 
67 

74 
69 

76 
69 

65 
67 

86 
67 

77 
56 

78 
54 

63 
56 

80 
61 

82 
62 

66 
63 

69 
70 

68 
70 

86 
75 

68 
74 

87 
66 

78 
59 

64 
56 

64 
57 

65 
58 

85 
66 

87 
67 

86 
67 

67 
67 

89 
65 

87 
64 

88 

60 

84,5 
54. B 

LA  PRYDR 

MAX 

MIN 

LAREun  NO.  2 

MAX 

MIN 

89 
73 

89 
73 

89 
73 

83 
64 

72 
67 

74 
69 

82 

70 

83 
67 

73 
66 

79 
58 

60 
55 

72 
60 

79 
60 

64 
61 

87 
70 

86 
72 

66 

71 

67 
76 

85 

76 

80 
61 

60 
56 

81 
58 

60 
61 

82 
58 

86 
67 

86 

71 

67 
69 

67 
69 

86 
69 

83 

66 

65 
54 

82.6 
65.2 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

PQTEET 

MAX 

MIN 

87 

70 

89 
69 

68 
71 

69 
65 

72 
64 

72 
66 

82 
60 

65 
60 

73 
63 

80 
52 

80 
53 

62 
53 

70 
59 

80 
59 

83 
62 

86 
66 

64 
70 

84 
70 

61 
73 

86 
63 

84 
62 

60 
53 

82 
52 

79 
51 

80 
62 

85 
60 

63 
66 

84 
65 

66 
65 

66 
65 

85 
63 

82.2 
52.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

90 
73 

91 
73 

91 
72 

90 
72 

80 
71 

83 

70 

87 
69 

89 

70 

74 
61 

80 
53 

11 

80 
63 

82 
54 

84 
64 

90 
70 

90 

75 

88 

75 

88 
75 

69 
69 

77 
65 

81 
57 

84 
57 

83 
57 

61 
57 

86 
67 

67 
68 

84 
68 

88 
70 

87 
69 

87 
62 

84.9 
66.4 

TILDtN 

MAX 

MIN 

86 
70 

90 
72 

90 
73 

90 
66 

70 
66 

72 
68 

82 
62 

85 
63 

77 
63 

80 
53 

76 
54 

82 
5S 

72 
59 

79 
61 

85 
63 

87 
69 

61 
70 

86 
72 

86 

75 

68 
65 

79 
58 

80 
55 

62 
65 

80 
51 

60 
59 

85 
60 

85 
70 

85 
67 

67 
65 

87 
65 

65 
63 

82.6 
63,6 

ZAPATA 

*     •     • 

MAX 

MIN 

91 
72 

91 
71 

92 

71 

88 
66 

81 
67 

ao 

67 

84 
69 

88 
68 

77 
64 

82 
58 

79 
55 

77 
62 

64 
60 

85 
61 

89 
67 

89 
72 

69 
72 

86 
74 

87 
74 

82 
61 

84 
65 

83 
58 

65 
60 

83 
57 

88 
66 

68 
70 

87 
68 

B8 
75 

68 
69 

87 
68 

66 
64 

85.4 
65.8 

LOWER  VALLEY       10 

BROWNSVILLE  wSO 

MAX 

MIN 

68 
72 

88 
7« 

89 
74 

86 
74 

84 
73 

64 
74 

65 
73 

88 

71 

80 
70 

78 
57 

79 
66 

83 
63 

81 
69 

85 
67 

87 

72 

85 
75 

88 

78 

87 
78 

69 
76 

80 
73 

79 
64 

80 
61 

82 
62 

62 
65 

85 
69 

85 

75 

65 
69 

85 
70 

85 

71 

65 
66 

84 
64 

84.2 
59.5 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

90 
71 

90 
73 

90 
72 

91 
72 

89 
71 

85 
71 

85 
72 

86 
70 

92 
69 

91 
64 

83 
55 

80 
56 

81 
62 

80 
67 

85 
67 

87 
71 

87 
75 

63 
76 

66 
72 

89 

75 

78 
66 

85 
61 

86 
60 

65 
61 

82 
58 

88 
68 

85 
71 

67 
69 

89 
70 

38 
69 

89 
64 

86.2 
67.7 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

90 
7? 

90 
74 

89 
73 

85 

73 

84 
72 

86 
73 

85 
72 

69 
70 

75 
68 

80 
59 

79 
56 

62 
63 

62 
67 

85 
68 

90 
72 

68 
76 

86 
78 

ee 

77 

90 
75 

79 
68 

84 
63 

84 
61 

63 
62 

82 
63 

87 
68 

89 

73 

89 

72 

BB 
69 

87 
71 

87 
68 

87 
64 

89.3 

69.1 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

89 
72 

68 
73 

89 
72 

81 
69 

81 
72 

83 
69 

66 
68 

88 
68 

73 
59 

79 
55 

79 
5! 

61 
62 

83 
65 

84 
67 

90 
71 

88 
72 

86 
76 

88 

75 

90 
75 

78 
67 

82 
59 

86 
59 

83 
68 

63 
56 

87 
65 

1? 

87 

67 

87 
57 

66 

67 

SB 

50 

85.0 
66.3 

MISSION  A  w 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 
74 

91 
74 

91 
73 

87 
72 

84 
71 

62 

71 

66 
70 

89 
70 

75 
63 

80 
54 

80 
54 

87 
64 

83 
67 

85 
67 

90 
72 

90 

75 

87 
77 

69 
76 

91 
76 

76 
65 

63 
60 

85 
60 

62 
69 

61 
60 

87 
68 

88 
71 

87 
70 

89 

70 

88 
68 

83 
63 

86.0 
67.9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

8! 
77 

8! 
79 

86 
77 

86 
78 

86 
73 

80 
73 

60 
72 

83 
72 

86 

77 

78 
64 

74 
56 

79 
56 

61 
66 

60 
67 

83 
68 

64 
74 

83 
75 

85 
74 

85 
77 

86 
76 

81 
69 

78 
61 

79 
62 

82 
62 

80 
64 

83 

75 

82 

73 

83 
72 

84 
75 

84 
65 

83 
64 

82.4 
70.1 

RAYMDNOVILLE 

MAX 

Mm 

87 
75 

87 
7J 

88 
74 

89 
72 

88 
72 

82 
72 

67 
72 

83 
69 

88 
69 

78 
60 

72 
56 

78 
57 

82 
64 

83 
68 

65 
66 

89 
72 

86 
74 

86 
76 

89 
76 

90 
75 

82 
69 

64 
50 

85 
60 

85 
60 

82 
60 

68 
70 

67 
70 

85 

70 

86 

71 

65 
67 

B4.9 
68.4 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

88 
73 

88 
73 

88 
73 

89 
73 

85 
74 

83 

73 

81 
73 

83 

73 

88 

74 

65 

70 

78 
58 

81 
59 

85 
67 

84 
68 

65 
70 

87 
73 

67 
76 

67 
76 

68 
76 

8B 
77 

60 
69 

82 
63 

82 
63 

84 
65 

64 
67 

87 
70 

86 

72 

65 
72 

66 

71 

88 
68 

88 
66 

89.2 

70.2 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

89 

73 

90 
7'. 

90 
74 

66 
73 

86 

73 

62 
73 

67 
71 

91 
70 

84 
71 

79 
61 

83 
5! 

83 
63 

84 
68 

86 
66 

69 
72 

88 
73 

68 
77 

69 
78 

90 
75 

87 
68 

83 
66 

84 
50 

84 
61 

85 
60 

87 
68 

68 
72 

87 
70 

68 
70 

68 
70 

86 
67 

88 
62 

86.5 
68.6 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
□CTDBER  1971 


(Sp 


Wind 
eed  —  m.p.h 


.) 


3     « 


0)   Q. 


§     ^ 


0)    -^ 

i-      I/) 

5^ 


v.  E 

OS 


Relative  humidity 

averages- 

percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

_I8_ 


0 

06 

12 

77 

85 

61 

64 

69 

44 

86 

90 

63 

87 

89 

64 

91 

92 

66 

77 

87 

59 

85 

91 

69 

56 

68 

43 

87 

93 

63 

94 

95 

64 

77 

81 

49 

83 

90 

56 

89 

94 

66 

85 

88 

61 

80 

83 

60 

86 

91 

62 

83 

8B 

60 

81 

88 

57 

lumber 
prec 


of  days  wi 
ipitation 


th 


o 

CM  O 


V) 

c 

—  ^ 


1-    o 
O)    >    0) 

>     \/    -> 


ABILENE  WSO 
AMARILLO  WSO 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSO 
CORPUS  CHRISTl  WSO 
DALLAS  WSO 
DEL  RIO  WSO 
EL  PASO  WSO 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCDNT  AP 
LUBBOCK  WSO 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSO 
SAN  ANGELG  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSO 
%    PEAK  GUST 


17 
21 
15 
13 
11 
16 
12 
26 
IB 

9 
20 

17 
10 
19 
12 
10 
16 
14 


5.9 
5.7 
1.5 
4.4 
4.9 
3.7 
5.3 
1.0 
2.8 

2.2 

2.8 
4.0 
2.2 
3.9 
2.1 
3.6 
3.2 
3.9 


10.8 
13.3 
8.0 
9.0 
9.5 
9.8 
9.4 
8.1 
8.7 

5.4 

10.1 

10.5 

7.4 

8.3 

7.6 

8.7 

9.1 

10.3 


58 

37 

30 

28 

27 

29 

22++ 

35 

32++ 

24 

21++ 

29++ 

26++ 

18 

23++ 

21 

32  % 

23++ 

41++ 


NE  >2 

w  ;)o+ 

N  1)3 

SE  17 

SE  L7 

NW  ,»6 

32  26+ 

W  26 

29  26 

NE  LO 

17  32 

25  26 

17  29 
SE  L5  + 
19  26 

S  18+ 

S  16 

18  19+ 
23  I26 


61 
45 
64 
76 
75 
61 
65 
36 
71 

79 
49 
53 
78 
65 
62 
71 
65 
63 


50 
75 
44 
53 

60 
48 

m 

73 

66 
55 


59 


48 


5.7 
3.8 
5.8 
5.7 
5.4 
6.1 
6.7 
4.1 
6.4 

5.5 
4.9 
5.1 
5.0 
5.9 
6.2 
5.3 
5.6 
5.6 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

OCTOBER    197i 


D.y 

Of  Month 

3..0, 

Slallon 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

r 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

«   «   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  0AM 

EVAP 

.29 

.26 

. 

, 

.17 

.16 

.20 

.16 

.06 

.25 

.19 

.20 

.19 

.09 

.16 

.18 

.38 

, 

.30 

. 

.16 

.16 

.20 

.19 

.19 

.10 

.14 

.19 

.17 

.29 

,24 

6.036 

WIND 

136 

117 

69 

81 

38 

36 

32 

30 

43 

66 

31 

38 

72 

31 

74 

92 

111 

139 

47 

89 

53 

19 

74 

94 

69 

102 

146 

63 

137 

169 

63 

2906 

«    •    « 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  DAM 

EVAP 

.28 

.35 

^ 

, 

.04 

.16 

.27 

.22 

.02 

.35 

.21 

.23 

.15 

.15 

.14 

.33 

.47 

. 

. 

. 

.16 

.15 

.15 

.19 

.11 

.20 

.21 

.17 

.15 

.19 

.16 

6.166 

WIND 

Be 

107 

110 

90 

55 

46 

59 

39 

36 

97 

49 

62 

75 

30|  99 

129 

141 

130 

103 

76 

73 

64 

86 

83 

36 

69 

166 

163 

96 

92 

HI 

2590 

MAX 

B9 

66 

87 

71 

72 

61 

65 

89 

66 

77 

74 

80 

72 

60l  74 

SO 

82 

75 

64 

84 

76 

76 

79 

72 

76 

76 

76 

75 

79 

80 

76 

76.1 

MIN 

6<i 

64 

66 

61 

61 

59 

55 

55 

59 

47 

47 

49 

55 

58   96 

62 

67 

67 

67 

62 

54 

94 

55 

94 

94 

54 

53 

53 

61 

60 

96 

57.9 

BELTON  0AM 

EVAP 

.16 

.14 

.18 

.19 

.06 

.07 

.20 

.17 

.02 

.24 

.18 

.14 

.13 

.14  .17 

.15 

.21 

.07 

. 

.24 

.17 

.19 

.14 

.16 

.13 

.12 

.17 

.11 

.17 

.15 

.16 

4.726 

WIND 

«6 

92 

50 

50 

31 

25 

22 

9 

13 

51 

14 

20 

57 

26   66 

91 

90 

103 

59 

65 

36 

39 

40 

47 

14 

94 

65 

96 

79 

70 

48 

1506 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.32 

.28 

.14 

■ 

, 

.16 

.24 

.19 

.05 

.29 

.21 

.16 

.16 

.151  .15 

.23 

.23 

.10 

_ 

. 

.14 

.13 

.16 

.14 

.13 

.19 

.16 

.14 

.13 

.21 

.19 

5.446 

WIND 

100 

112 

77 

74 

36 

27 

27 

45 

26 

64 

44 

49 

52 

35 

86 

113 

124 

137 

85 

78 

54 

25 

49 

46 

30 

80 

133 

69 

99 

129 

7S 

2169 

DENISON  0AM 

EVAP 

.24 

.20 

.20 

.10 

.14 

.31 

.20 

.13 

.13 

.18 

.21 

.20 

.13 

.17 

.14 

.20 

.05 

.10 

.04 

.04 

.11 

.06 

.09 

.07 

.19 

.16 

.26 

.10 

.14 

.12 

.12 

4.51 

WIND 

97 

120 

60 

44 

27 

46 

30 

28 

72 

42 

68 

49 

67 

42 

101 

77 

76 

140 

33 

65 

77 

37 

73 

48 

33 

102 

199 

S3 

80 

114 

37 

2119 

MAX 

B6 

66 

84 

76 

81 

84 

82 

62 

74 

79 

80 

61 

80 

80 

79 

90 

77 

79 

75 

72 

68 

75 

60 

81 

SO 

77 

74 

77 

60 

61 

74 

79.1 

MIN 

69 

70 

65 

62 

61 

60 

56 

62 

56 

49 

52 

58 

62 

97 

63 

68 

66 

70 

61 

60 

58 

96 

99 

56 

56 

62 

53 

61 

67 

61 

54 

60.4 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 

.32 

.30 

. 

• 

.15 

.22 

.22 

.16 

.06 

.30 

.16 

.16 

.15 

.15 

.17 

.18 

.24 

.02 

. 

, 

. 

.13 

.12 

.13 

.12 

.15 

.20 

.15 

.11 

.24 

.13 

5.34B 

WIND 

102 

113 

91 

57 

40 

46 

46 

32 

43 

67 

44 

52 

56 

35 

86 

123 

120 

131 

63 

71 

69 

36 

66 

66 

39 

74 

144 

60 

103 

124 

92 

2959 

MAX 

S6 

66 

86 

72 

76 

63 

63 

63 

72 

69 

63 

80 

76 

76 

80 

63 

82 

76 

62 

80 

69 

79 

75 

71 

79 

75 

76 

77 

79 

79 

76 

77.6 

MIN 

69 

66 

67 

62 

63 

56 

57 

55 

59 

46 

46 

50 

58 

59 

60 

63 

66 

67 

60 

69 

53 

93 

56 

53 

53 

55 

54 

52 

63 

64 

5S 

56.4 

LAVON  0AM 

EVAP 

.30 

.35 

.36 

. 

.07 

.16 

.23 

.21 

.06 

.33 

.10 

.22 

.70 

.19 

.21 

.16 

.20 

.06 

. 

. 

.10 

.09 

.13 

,06 

.12 

.10 

.26 

.21 

.14 

.22 

.16 

5.566 

WIND 

105 

130 

125 

56 

21 

23 

30 

30 

42 

77 

46 

89 

80 

48 

94 

136 

123 

110 

86 

56 

76 

32 

66 

71 

33 

78 

162 

102 

104 

104 

99 

2434 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.20 

.26 

.32 

.04 

.07 

.14 

.25 

.19 

.06 

.36 

.21 

.12 

.15 

.11 

.20 

.12 

.16 

.12 

.33 

.16 

.19 

.19 

.14 

.13 

.13 

.20 

.21 

.19 

.14 

.14 

.22 

5.47 

WIND 

83 

102 

104 

99 

49 

42 

41 

19 

30 

60 

45 

52 

79 

22 

76 

116 

135 

117 

60 

69 

62 

47 

52 

62 

22 

66 

140 

S2 

99 

85 

97 

2292 

MAX 

B9 

89 

87 

79 

75 

78 

B6 

66 

71 

60 

77 

81 

76 

82 

SO 

85 

65 

79 

66 

84 

SO 

78 

79 

72 

61 

60 

77 

76 

62 

82 

SO 

60.8 

MIN 

68 

68 

73 

65 

65 

64 

61 

60 

64 

50 

49 

52 

60 

61 

61 

65 

72 

71 

72 

66 

56 

57 

58 

57 

56 

58 

97 

57 

66 

64 

62 

61,6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.10 

.24 

.15 

, 

.10 

.10 

.20 

.n 

.01 

.23 

.17 

.17 

.24 

.10 

.15 

.14 

.19 

.16 

.19 

.26 

.16 

.13 

.21 

.17 

.14 

.10 

.26 

.16 

.17 

.19 

.17 

5.186 

WIND 

58 

87 

65 

65 

27 

17 

19 

17 

16 

56 

17 

10 

50 

23 

46 

77 

82 

121 

49 

62 

46 

14 

40 

55 

20 

73 

129 

99 

92 

97 

58 

1649 

MAX 

62 

65 

79 

76 

73 

77 

62 

62 

69 

76 

77 

SO 

71 

72 

79 

81 

S3 

63 

72 

75 

74 

78 

79 

72 

76 

70 

70 

72 

78 

78 

78 

76.7 

MIN 

94 

64 

66 

56 

56 

57 

57 

58 

57 

49 

46 

51 

96 

96 

57 

56 

66 

66 

59 

54 

52 

52 

54 

50 

50 

52 

48 

46 

96 

62 

57 

55.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.25 

.20 

.23 

.25 

.07 

.10 

.22 

.22 

_ 

.34 

.22 

.18 

.11 

.19 

.17 

.12 

.21 

.17 

. 

. 

.16 

.17 

.13 

.18 

.15 

.10 

.16 

.14 

.19 

.14 

.IS 

5.406 

WIND 

78 

69 

94 

88 

41 

33 

25 

25 

14 

46 

29 

31 

69 

31 

77 

97 

107 

119 

65 

76 

36 

26 

29 

49 

25 

60 

97 

59 

86 

76 

59 

1632 

WACO  0AM 

EVAP 

.30 

.22 

.28 

.32 

.08 

.09 

.23 

.20 

.05 

.29 

.25 

.21 

.16 

.16 

.19 

.20 

.24 

.11 

.02 

.43 

.20 

.15 

.19 

.15 

.14 

.16 

.20 

.16 

.16 

.17 

.IS 

5.86 

WIND 

125 

131 

135 

120 

49 

53 

38 

24 

31 

75 

42 

75 

102 

31 

106 

136 

136 

138 

93 

74 

56 

* 

79 

61 

30 

91 

139 

109 

114 

124 

61 

2596 

MAX 

BS 

65 

66 

66 

73 

78 

66 

87 

69 

79 

77 

82 

75 

80 

81 

86 

85 

79 

85 

85 

80 

79 

79 

71 

60 

75 

76 

77 

80 

81 

79 

60.3 

MIN 

6B 

66 

72 

63 

63 

62 

60 

59 

61 

<n 

92 

53 

62 

59 

59 

65 

70 

70 

66 

62 

55 

54 

56 

94 

54 

57 

96 

95 

66 

65 

59 

60,4 

WHITNEV  DAM 

EVAP 

.24 

.25 

.22 

^ 

.10 

.15 

.21 

.21 

.05 

.28 

.19 

.13 

.16 

.12 

.16 

.24 

.21 

.12 

, 

.26 

.14 

.19 

.17 

.15 

.11 

.11 

.16 

.20 

.13 

.20 

.20 

5.46B 

WIND 

75 

82 

87 

72 

31 

39 

24 

21 

20 

68 

22 

32 

83 

34 

65 

101 

106 

110 

S3 

66 

61 

30 

52 

54 

16 

50 

115 

61 

90 

91 

92 

1954 

MAX 

83 

87 

89 

85 

73 

79 

66 

84 

61 

78 

77 

80 

75 

79 

76 

66 

66 

S3 

81 

82 

76 

78 

76 

72 

71 

72 

79 

79 

78 

80 

61 

79.4 

MIN 

65 

66 

70 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

56 

47 

48 

97 

56 

58 

66 

70 

60 

61 

60 

54 

54 

54 

99 

54 

59 

51 

90 

64 

66 

61 

58.6 

*    •    • 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.17 

.36 

.25 

.10 

.14 

.16 

.24 

.14 

.23 

.17 

.18 

.23 

.14 

.16 

.16 

.17 

.06 

.11 

.16 

.13 

.10 

.16 

.08 

.11 

.21 

.19 

.29 

.17 

.17 

.11 

5.136 

WIND 

71 

B9 

74 

47 

55 

33 

44 

51 

39 

57 

31 

63 

48 

24 

72 

116 

98 

120 

103 

104 

62 

31 

44 

35 

25 

61 

97 

36 

62 

56 

33 

1685 

MAX 

69 

92 

88 

84 

86 

90 

68 

85 

83 

81 

B2 

B3 

62 

66;  85 

85 

62 

62 

88 

86 

74 

76 

77 

76 

81 

81 

80 

S3 

84 

83 

69 

89.6 

MIN 

6« 

72 

76 

66 

67 

65 

62 

63 

64 

51 

53 

57 

64 

63   66 

72 

70 

72 

73 

70 

63 

60 

63 

61 

59 

61 

60 

64 

69 

69 

67 

64.6 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 

.26 

.46 

.16 

.21 

.16 

m 

.16 

.20 

.18 

.23 

.22 

.17 

.12 

.13'  .12 

.16 

.14 

.06 

.14 

.19 

.14 

.10 

.21 

.16 

.12 

.17 

.12 

.05 

.15 

.25 

.07 

5.168 

WIND 

26 

24 

30 

30 

5 

7 

3 

7 

18 

47 

42 

16 

13 

7|  20 

26 

12 

6 

28 

24 

20 

12 

3 

24 

15 

6 

39 

10 

20 

16 

9 

561 

MAX 

91 

69 

91 

92 

84 

86 

93 

68 

89 

65 

75 

81 

79 

83 

85 

86 

72 

78 

68 

88 

84 

80 

69 

82 

81 

63 

81 

77 

65 

87 

84 

84.4 

MIN 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

63 

61 

61 

95 

46 

46 

54 

60 

68 

70 

70 

69 

72 

67 

67 

60 

60 

57 

57 

57 

62 

61 

66 

59 

98 

62.9 

TOWN  BLUFF  0AM 

EVAP 

.22 

.16 

.15 

.23 

.06 

.08 

.20 

.17 

.14 

.14 

.19 

.15 

.12 

.11 

.16 

.06 

.11 

.02 

.13 

.14 

.13 

.10 

.13 

.16 

.06 

.14 

.16 

.06 

.19 

.14 

.10 

4.14 

WIND 

36 

45 

46 

42 

22 

26 

26 

17 

27 

47 

40 

29 

30 

16 

46 

54 

39 

42 

55 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

« 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAX 

90 

89 

89 

91 

84 

64 

90 

90 

84 

60 

76 

61 

BO 

65 

62 

SO 

70 

75 

85 

S6 

79 

79 

82 

77 

76 

60 

8S 

76 

61 

63 

62 

82.3 

MIN 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

59 

56 

59 

49 

46 

45 

45 

57 

55 

64 

66 

67 

70 

67 

64 

56 

55 

95 

54 

53 

96 

59 

69 

99 

98 

59,9 

*    «    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 

.14 

« 

• 

.56 

.24 

. 

* 

.19 

.12 

.10 

.07 

.13 

.01 

.14 

.19 

.26 

.06 

.22 

.18 

.13 

* 

* 

.49 

« 

.31 

.11 

.22 

.16 

.15 

* 

.37 

4,726 

WIND 

60 

* 

* 

101 

47 

38 

* 

49 

20 

29 

19 

26 

16 

22   36 

24 

54 

72 

20 

. 

- 

- 

m 

* 

83 

75 

99 

29 

63 

* 

102 

11996 

MAX 

79 

- 

• 

67 

60 

66 

- 

67 

75 

65 

76 

76 

67 

76l  - 

• 

- 

* 

- 

73 

- 

- 

77 

m 

76 

71 

79 

71 

71 

* 

78 

- 

MIN 

61 

- 

57 

55 

55 

- 

55 

55 

51 

46 

53 

55 

53,  - 

- 

- 

- 

- 

43 

- 

- 

42 

• 

48 

55 

49 

43 

50 

- 

54 

- 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.09 

.22 

.15 

^ 

, 

, 

. 

, 

.09 

_ 

.22 

,04 

.03  .42 

.16 

.21 

.12 

.33 

.12 

.29 

.16 

.06 

.13 

.29 

. 

.19 

.09 

.02 

.10 

.08 

. 

WIND 

69 

75 

30 

44 

37 

40 

29 

27 

33 

29 

18 

32 

41 

76,  76 

54 

64 

100 

54 

33 

109 

27 

20 

79 

68 

123 

130 

75 

91 

79 

54 

1618 

MAX 

80 

80 

76 

73 

65 

55 

49 

62 

61 

70 

70 

75 

76 

80'  69 

71 

72 

71 

67 

63 

66 

70 

66 

66 

60 

65 

63 

63 

65 

69 

67 

67.9 

MIN 

58 

52 

53 

50 

49 

42 

46 

46 

49 

45 

50 

52 

46 

45,  46 

50 

54 

46 

" 

42 

49 

44 

40 

44 

50 

51 

41 

49 

90 

44 

49 

47.7 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.26 

.20 

.30 

.09 

.10 

.15 

.06 

.10 

.16 

.10 

.14 

.16 

.16 

.22  .29 

.16 

.25 

.27 

.20 

.11 

.16 

.23 

.12 

.16 

.10 

.29 

.26 

.19 

.14 

.23 

.14 

5.56 

WIND 

100 

54 

132 

93 

46 

90 

29 

38 

53 

35 

26 

36 

71 

77   88 

51 

91 

102 

167 

64 

36 

102 

61 

47 

'S 

159 

143 

60 

98 

82 

39 

2260 

MAX 

87 

64 

77 

68 

76 

76 

72 

62 

77 

79 

79 

76 

76 

78l  60 

81 

80 

T3 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

96 

64 

70 

68 

76 

73 

72 

75.6 

MIN 

66 

61 

94 

60 

60 

56 

61 

58 

59 

54 

57 

60 

99 

52   56 

56 

62 

« 

52 

40 

46 

50 

47 

50 

56 

54 

44 

46 

59 

92 

49 

54,9 

YSlETA 

EVAP 

.31 

• 

• 

1.00 

.15 

.15 

.17 

.15 

.19 

.25 

.20 

.13 

.23 

.30   • 

* 

* 

.92 

.23 

.24 

.06 

.16 

.21 

.27 

.10 

.16 

.12 

.12 

.19 

.30 
89 

.15 

6,46 

WIND 

26 

• 

• 

166 

50 

56 

67 

20 

30 

54 

19 

16 

32 

16   58 

* 

* 

137 

93 

6 

32 

10 

39 

21 

3S 

50 

99 

20 

52 

30 

1276 

MAX 

81 

_ 

. 

81 

62 

76 

67 

74 

82 

78 

77 

75 

80 

SO   80 

• 

m 

79 

71 

67 

71 

77 

78 

74 

76 

64 

62 

66 

72 

75 
40 

66 

79.8 

MIN 

61 

- 

- 

54 

53 

52 

53 

52 

52 

51 

54 

54 

54 

54 

93 

• 

- 

46 

46 

41 

41 

41 

41 

47 

51 

49 

38 

40 

42 

39 

46.0 

•    «    * 

EDWARDS  Plateau    06 

AHISTAO  Cam 

EVAP 

.24 

.16 

.22 

.13 

.04 

.00 

.14 

.11 

.03 

.1, 

.19 

.21 

.03 

.06  .19 

.11 

.22 

.09 

.16 

.26 

.21 

.15 

.19 

.16 

.19 

.09 

.16 

,15 

.11 

.12 

.09 

4,44 

HIND 

125 

112 

99 

71 

31 

44 

24 

32 

26 

93 

20 

56 

59 

22   79 

69 

106 

123 

74 

76 

65 

32 

61 

50 

103 

97 

78 

39 

117 

HI 

2106 

MAX 

67 

62 

87 

62 

74 

66 

62 

79 

70 

64 

86 

83 

64 

70   61 

62 

87 

61 

86 

81 

76 

62 

69 

79 

78 

76 

76 

62 

79 

76 

79.6 

MIN 

69 

70 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

69 

56 

58 

62 

57 

56   64 

64 

68 

66 

68 

54 

53 

55 

98 

55 

55 

62 

57 

97 

66 

67 

»^ 

62.2 

SAN  ANCELO  OAH 

EVAP 

.20 

.23 

.16 

.06 

.05 

.19 

.20 

.'is 

.02 

.23 

.16 

.15 

.10 

.08  .22 

.23 

.24 

.11 

.18 

.16 

.16 

.16 

.22 

.12 

.18 

.12 

.16 

.17 

.10 

.20 

.1? 

5.00 

WIND 

98 

68 

59 

82 

40 

45 

33 

25 

36 

60 

22 

26 

45 

26  113 

93 

67 

105 

44 

82 

44 

14 

65 

34 

57 

?2 

117 

65 

62 

129 

67 

1958 

MAX 

62 

83 

65 

82 

76 

61 

62 

82 

79 

81 

82 

81 

66 

72   82 

65 

85 

77 

81 

71 

74 

83 

82 

73 

77 

74 

72 

74 

76 

81 

78.7 

MIN 

64. 

67 

67 

61 

60 

57 

97 

98 

66 

52 

51 

!6 

56 

56 

56 

62 

67 

67 

59 

46 

47 

51 

59 

92 

91 

56 

46 

46 

59 

64 

95 

57.2 

Seo  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OCTOBER 


D.y 

OiMonlh 

3"? 

StaUoo 

,2°i 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  mSO 

IVAP 

.12 

.19 

.36 

.04 

.21 

.21 

.10 

.18 

.19 

.14 

.17 

■  11 

.16 

.11 

.16 

.19 

.15 

.19 

.17 

.24 

.25 

.14 

.27 

.03 

.03 

.29 

.10 

.20 

.07 

.06 

4.99 

WIND 

69 

94 

107 

100 

80 

76 

?e 

60 

104 

56 

34 

J9 

39 

74 

97 

85 

83 

96 

90 

105 

53 

45 

91 

21 

46 

110 

26 

68 

45 

36 

2132 

MAX 

86 

90 

90 

73 

77 

86 

69 

72 

84 

79 

96 

72 

97 

82 

89 

89 

81 

87 

87 

91 

82 

83 

79 

82 

80 

79 

76 

85 

61 

93 

92.8 

MIN 

70 

72 

64 

64 

65 

62 

98 

63 

90 

50 

54 

99 

58 

64 

66 

70 

70 

73 

63 

55 

99 

57 

55 

55 

62 

59 

62 

67 

67 

65 

62,1 

aEEVILlE  >    NE 

EVAP 

.32 

.14 

.29 

.06 

.00 

.19 

.19 

.14 

.10 

.11 

.27 

i05 

.15 

.16 

.16 

.17 

.13 

.16 

.18 

.23 

.08 

.27 

.17 

.15 

.11 

.16 

,06 

.29 

.14 

.16 

4.99 

HIND 

53 

77 

96 

87 

59 

46 

39 

74 

76 

41 

14 

30 

22 

35 

93 

HI 

122 

96 

76 

77 

42 

21 

36 

26 

21 

56 

_ 

78 

46 

24 

16006 

MAX 

92 

92 

87 

85 

73 

97 

90 

64 

79 

79 

97 

73 

86 

69 

86 

86 

82 

95 

90 

92 

92 

85 

82 

89 

80 

82 

86 

86 

83 

99 

65.0 

MIN 

71 

71 

66 

66 

66 

69 

65 

69 

59 

59 

57 

61 

61 

67 

66 

66 

72 

74 

72 

59 

99 

59 

57 

57 

64 

69 

66 

66 

66 

64 

64.7 

CANYON  QAM 

EVAP 

.23 

.26 

.21 

.06 

.02 

.20 

.26 

, 

.26 

.29 

.29 

.07 

.11 

.16 

.11 

.13 

.06 

.11 

, 

.37 

.10 

.20 

.21 

.16 

.10 

.17 

,06 

.16 

.16 

.12 

5,258 

WIND 

75 

83 

63 

36 

26 

26 

* 

* 

57 

34 

7 

33 

22 

93 

69 

65 

69 

88 

66 

67 

11 

* 

56 

51 

94 

106 

34 

110 

102 

30 

1624 

MAX 

65 

87 

91 

89 

70 

89 

86 

70 

83 

80 

85 

74 

77 

69 

82 

82 

79 

86 

SO 

80 

82 

83 

76 

81 

75 

76 

80 

84 

81 

82 

81.5 

MIN 

72 

72 

64 

64 

69 

63 

63 

64 

54 

54 

54 

55 

59 

65 

68 

71 

70 

71 

62 

57 

57 

59 

55 

56 

56 

63 

63 

69 

68 

66 

63,0 

SOHERVILLE  DAH 

EVAP 

.22 

.23 

.23 

.23 

.07 

.03 

.22 

.16 

.09 

.23 

.16 

.19 

.13 

.16 

.16 

.16 

.13 

.12 

.17 

.20 

.15 

.17 

.14 

.21 

.14 

.16 

.19 

.05 

.14 

.21 

.11 

5.04 

WIND 

90 

96 

96 

97 

20 

8 

15 

14 

19 

31 

29 

39 

26 

15 

59 

74 

61 

108 

125 

62 

32 

21 

19 

38 

10 

66 

121 

47 

73 

52 

26 

1S03 

•    •    • 

UPPER  COAST              oa 

POINT  COHFOUT 

EVAP 

.20 

.30 

.25 

.20 

.00 

.07 

.28 

.09 

.13 

.25 

.20 

.20 

.15 

.06 

.19 

.06 

.32 

.17 

.30 

.24 

.34 

.10 

.19 

.24 

.22 

.16 

.36 

.17 

.23 

.20 

.12 

5.99 

WIND 

90 

110 

90 

90 

60 

60 

65 

40 

75 

99 

49 

60 

80 

34 

146 

127 

94 

134 

112 

43 

132 

56 

81 

61 

79 

151 

132 

111 

125 

100 

96 

2786 

MAX 

90 

90 

91 

67 

61 

62 

85 

84 

73 

74 

80 

74 

81 

80 

85 

79 

79 

66 

89 

81 

76 

76 

76 

76 

80 

82 

81 

85 

85 

95 

83 

81.8 

MIN 

69 

66 

66 

60 

64 

64 

60 

65 

60 

46 

46 

53 

97 

97 

66 

66 

69 

70 

69 

68 

56 

56 

58 

52 

59 

62 

65 

65 

66 

62 

56 

61.1 

THOMPSONS  3  MSW 

EVAP 

.21 

.04 

.30 

.25 

.11 

.03 

.19 

.21 

.13 

.14 

.24 

.12 

.89 

.16 

.13 

.12 

.10 

.01 

.17 

.13 

.09 

.23 

.20 

.16 

.17 

.12 

.16 

.11 

.13 

.16 

.07 

4.46 

WIND 

34 

36 

36 

46 

49 

39 

32 

27 

41 

61 

53 

20 

22 

27 

30 

47 

56 

62 

57 

52 

82 

92 

89 

110 

39 

36 

52 

25 

50 

39 

25 

1464 

MAX 

9<> 

94 

95 

94 

83 

82 

86 

89 

67 

76 

78 

83 

76 

87 

84 

87 

78 

79 

90 

90 

79 

83 

82 

84 

69 

86 

84 

85 

86 

89 

86 

85.3 

MIN 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

66 

66 

67 

54 

53 

53 

S8 

64 

63 

70 

72 

74 

74 

73 

65 

60 

60 

60 

59 

56 

62 

73 

67 

64 

65 

65.4 

*   *    • 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.05 

.19 

.21 

^ 

. 

^ 

.10 

.17 

^ 

.19 

.07 

.14 

_ 

.14 

.19 

.09 

.09 

.11 

.10 

.11 

.16 

.14 

.13 

.26 

.02 

.11 

.11 

.11 

. 

.13 

.11 

3.968 

WIND 

19 

16 

23 

56 

60 

48 

32 

18 

41 

34 

9 

12 

5 

9 

17 

36 

39 

46 

33 

37 

25 

15 

11 

23 

14 

35 

29 

6 

21 

19 

6 

792 

MAX 

92 

91 

93 

94 

72 

72 

92 

93 

73 

82 

88 

90 

70 

79 

90 

86 

87 

87 

86 

86 

86 

87 

86 

87 

101 

84 

89 

89 

87 

87 

86 

86.9 

MIN 

79 

75 

75 

65 

69 

67 

66 

67 

67 

61 

60 

61 

61 

61 

64 

60 

73 

72 

76 

67 

60 

58 

59 

57 

56 

64 

70 

69 

68 

69 

70 

69.6 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.21 

.16 

.19 

.11 

. 

.00 

.09 

.09 

.07 

.13 

.13 

.04 

.07 

.13 

.13 

.07 

.13 

.09 

.12 

.23 

.12 

.13 

.12 

.15 

.18 

.14 

.10 

.15 

.18 

.07 

.14 

3.778 

WIND 

49 

58 

56 

24 

49 

2 

1 

10 

14 

5 

11 

10 

11 

17 

30 

32 

41 

57 

42 

26 

5 

17 

12 

12 

41 

73 

19 

50 

55 

40 

20 

887 

MAX 

92 

91 

91 

86 

72 

79 

84 

82 

76 

78 

85 

80 

13 

90 

91 

63 

96 

67 

85 

86 

67 

67 

87 

95 

85 

97 

97 

84 

95 

93 

97 

94,7 

MIN 

74 

74 

74 

66 

66 

70 

71 

72 

69 

63 

60 

64 

62 

69 

70 

73 

74 

75 

76 

66 

63 

64 

67 

64 

66 

72 

70 

71 

68 

69 

66 

66.6 

RIO  GRANBE  CITY  3  W 

EVAP 

• 

.33 

.15 

.26 

.02 

.10 

.11 

.11 

.16 

.05 

.19 

* 

* 

.26 

.11 

.08 

.15 

.13 

.06 

.24 

.23 

.14 

.09 

.16 

.13 

.08 

.10 

.05 

.15 

.12 

.16 

3.96 

WIND 

• 

32 

24 

31 

22 

34 

36 

14 

16 

46 

22 

2 

14 

9 

9 

u 

16 

21 

16 

18 

48 

17 

4 

14 

8 

18 

18 

4 

19 

13 

8 

566 

*    «    « 
LOWER  VALLEY        10 

HC  COOK 

EVAP 

.24 

.26 

.24 

.24 

.16 

. 

.32 

.15 

.21 

.11 

.21 

.13 

.17 

.12 

.17 

.23 

.26 

.16 

.19 

.26 

.23 

.22 

.20 

.16 

.16 

.21 

.29 

.18 

.24 

.19 

.23 

6.348 

WIND 

96 

82 

92 

73 

61 

66 

53 

35 

39 

59 

33 

13 

16 

19 

41 

89 

127 

133 

111 

86 

66 

26 

19 

34 

50 

93 

109 

46 

91 

76 

57 

1957 

MAX 

97 

94 

92 

91 

86 

92 

90 

90 

96 

76 

95 

91 

85 

98 

69 

92 

91 

85 

89 

92 

85 

86 

91 

96 

84 

86 

90 

86 

86 

99 

90 

86.5 

MIN 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

69 

69 

60 

57 

57 

64 

68 

69 

70 

75 

74 

74 

74 

66 

64 

61 

62 

59 

65 

67 

67 

67 

69 

63 

67.3 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.29 

.30 

.29 

.10 

.12 

.13 

.15 

.28 

.10 

.13 

.07 

.18 

.06 

.15 

.19 

.16 

.22 

.18 

.23 

.26 

.18 

.12 

.19 

.13 

.26 

.15 

.29 

.14 

.16 

.24 

.27 

5.72 

WIND 

59 

56 

54 

37 

21 

31 

31 

19 

41 

33 

21 

14 

17 

22 

70 

72 

98 

72 

61 

63 

16 

21 

25 

26 

69 

49 

53 

47 

35 

42 

41 

1306 

MAX 

94 

96 

96 

92 

92 

69 

93 

94 

87 

67 

95 

98 

86 

92 

92 

91 

91 

94 

95 

92 

86 

87 

87 

99 

86 

90 

90 

91 

93 

93 

94 

90.7 

MIN 

7J 

73 

74 

75 

72 

73 

72 

73 

73 

60 

60 

66 

70 

67 

72 

71 

76 

76 

79 

73 

65 

61 

62 

61 

66 

72 

71 

TO 

66 

66 

62 

69.4 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   339   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 

DtTOBER 

1971 

1 

0) 

Day  of  month 

01 

Station 

2 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 

(INI 

< 

BU5HL4ND  1  WSK 

! 

6A* 

6< 

51 

H 

5< 

5! 

5! 

57 

51 

)! 

5; 

5« 

5! 

5« 

5« 

5! 

5< 

6( 

5t 

52 

48 

5( 

51 

5C 

51 

54 

5i 

50 

50 

47 

46 

42 

53.4 

( 

8Ar 

6; 

&4 

61 

6C 

6( 

61 

62 

62 

61 

59 

61 

61 

61 

60 

61 

62 

6; 

61 

56 

54 

5J 

56 

5S 

55 

56 

58 

54 

54 

54 

51 

49 

98.5 

LUeBUCK  V  N 

< 

M4) 

7« 

8( 

7e 

73 

77 

76 

7S 

75 

7! 

71 

74 

68 

7* 

75 

78 

71 

75 

69 

61 

63 

61 

66 

68 

68 

64 

60 

64 

64 

63 

63 

57 

70.3 

MU 

61 

6' 

62 

6; 

6( 

5fl 

61 

61| 

61 

58 

59 

60 

58 

59 

6i 

64 

69 

61 

53 

49 

49 

53 

92 

54 

58 

51 

48 

50 

61 

56 

48 

57,8 

i 

NA) 

7; 

7! 

7i 

7( 

7) 

7J 

71 

■'^ 

71 

73 

71 

61 

70 

71 

73 

73 

72 

68 

66 

61 

63 

63 

65 

65 

62 

61 

60 

61 

62 

62 

57 

67.6 

HU 

6! 

6( 

6! 

6' 

6; 

63 

64 

6d 

"' 

6i 

63 

63 

61 

61 

64 

66 

68 

64 

57 

53 

53 

55 

5S 

57 

60 

56 

52 

53 

61 

57 

52 

60.5 

WESLACO  2    E 

; 

HA) 

91 

91 

9e 

91 

90 

83 

89 

94 

90 

8! 

88 

92 

88 

93 

93 

9( 

92 

96 

98 

93 

92 

95 

92 

90 

93 

93 

91 

95 

93 

95 

97 

91.9 

Mir 

7« 

7; 

7! 

7! 

^= 

75 

7<i 

73 

75 

6( 

62 

68 

72 

72 

74 

76 

78 

77 

71 

76 

A 

68 

70 

70 

72 

75 

74 

74 

75 

73 

71 

73.0 

i 

HA) 

81 

81 

s< 

81 

8  = 

81 

85 

88 

85 

81 

81 

83 

82 

86 

87 

8e 

96 

89 

92 

89 

96 

88 

86 

84 

87 

87 

86 

88 

87 

88 

99 

86,2 

MI( 

It 

71 

71 

71 

7( 

77 

76 

7! 

78 

71 

67 

71 

73 

73 

75 

78 

78 

79 

79 

79 

74 

'^ 

73 

73 

74 

77 

76 

76 

77 

76 

75 

75.3 

! 

MA) 

a 

8S 

ec 

at 

s; 

8J 

82 

8^ 

85 

78 

78 

8C 

80 

83 

84 

9^ 

95 

97 

89 

89 

8; 

95 

84 

84 

84 

85 

83 

86 

86 

96 

86 

94.2 

H!l 

71 

71 

71 

71 

7- 

77 

76 

7? 

7i 

7i 

69 

72 

73 

73 

75 

7! 

78 

79 

79 

79 

75 

72 

73 

73 

74 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

75.6 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


:  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

,  TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

,  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Relerence  Notes  Following  Slation  Inde 
-   340  - 


STATION  INDEX 


.^ 

a 

OBSERVATION 

6 

X 

U 

3 

§ 

TIME  AND 

z 

o 

O 

P 

P 

TABLES 

STATION 

TX 

COUNTY 

< 
z 
< 

g 

0 

5 

OBSERVER 

J 

i 

^ 
t 

|[_ 

AlEdNlTMY 

0012  Oil  HAlE 

S3  SO 

toi  so 

3359 

BA 

M.  0.  HOOD 

ABILENE  hSO           R 

OOU  oa  TAYLOR 

32  26 

1762 

"H 

NIQ 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

lenERLV  I  MSH 

003*  Oil  MARTIN 

32  31 

101  ** 

267( 

7A 

WARREN  ZANT 

AOkHSVlLUE 

009C  0&  LAMPASAS 

31  18 

98  10 

10'2 

7* 

: 

BEN  L.  LONG 

*La»NV 

OIK  03  SHACKELFORD 

32  ** 

99  18 

14381 

JOHN  0.  WILLETT,  Jft, 

iLEDu  *  se 

0111     03(  PARKER 

01**  a9   JIM  WEILS 

I' 

32  39 

79a 

7* 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

27  ** 

98  0* 

20L 

8A 

B4 

GILBERT  H,    GORDON 

ALPINE 

OIT*  Oil  BREWSTER 

30  21 

103  *0 

*499 

" 

7J 

c 

CONARO  D.  MILLER 

ALPINE  11  NM 

Ot7S  0!  JEFF  OAVIS 

30  28 

103  46 

«S*0 

c 

CLOSED  9/30/71 

ALTO  8  SM 

019d  0*  CHEROKEE 

31  36 

95  08 

280 

It 

MRS.  MAVBELL  KELLUM 

ALVIN 

020*1  oa  BRAZORIA 
020d  03  WISE 

19  29 

95  15 

54 

ai 

.1 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORO  *  NE 

1! 

33  23 

97  39 

103! 

E 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANARILLO  HSO           1^ 

02l3  Oli  POTTER 

35  1* 

101  42 

3607 

nil 

Mt[ 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

A»»IST*D  0*« 

0223  Od  VAL  VERDE 

i: 

29  28 

101  02 

U97 

Bl 

BA 

INT  BOUNORY  •  WTR  COMM 

AXAHUAC  TBCD 

023S  0«  CHAMBERS 

29  *7 

9*  40 

■  1 

BA 

ANAHUAC  TBCC 

AKOEitSON 

02**1  0*.  CRIMES 

30  29 

95  59 

35( 

WILLIAM  J,  8ARGER       1 

ANDICE  I  WNW 

02*^  03  WIlLIAHSON 

30  *7 

97  52 

10281 

7A 

LAWRENCE  I.  DUNLOP      | 

ANDREWS 

02*q  oil  ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

4fl 

c 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT  ] 

ANGLETDN  I  M 

0251 

oe|  BRAZORIA 

29  09 

95  27 

aa 

!A 

CITY  OF  ANGLETON 

ANNA 

026! 

03  COLLIN 

la 

33  21 

96  31 

674 

7A 

c 

JESSE  T.  VANOACRIFP 

ANSON 

026! 

oJ  JONES 

32  *9 

99  5* 

1700 

9P 

iP 

e.  M.  RICE 

ANTELQPF 

027L 

03  JAC 

i; 

33  26 

98  22 

1079 

7A 

MACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  P>SS  2 

0302 

OTJ  ARANSAS 

27  99 

97  08 

18 

6P 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  nC  REFUGE 

0305 

07|  ARANSAS 
03l  ARCHER 

28  16 

96  *8 

15 

5P 

'^ 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  City 

0313 

i] 

33  39 

98  37 

1060 

6P 

6P 

CORDON  tLNORE 

ARLIN6T0N 

0337 

03(  TARRANT 

32  ** 

97  07 

630 

7A 

CHARLES  T.  HAtaKES 

ARNSTRONC 

03*2 

03  KENEOY 

26  56 

25 

bt 

HAZEL  W.  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

03ftl 

33  52 

95  31 

7A 

CLOSED  12/31/70 

ASPERNUNT  i    SSH 

039* 

oi  STONEWALL 

33  06 

100  1* 

1750 

7A 

7i 

C.  G.  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0*0* 

0*^  HENDERSON 

15 

32  10 

95  50 

*55 

7P 

71 

H 

DR.  OWIGHT  A.  JONES 

ATLANTA  *  NSW 

o*oe 

oJ  CASS 

10 

33  06 

9*  1* 

31D 

""^ 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  WSO             H 

0*21 

OtI  TRAVIS 

30  18 

97  *2 

597 

Ml[ 

MM 

TA 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AVAL ON 

0**{ 

03  ELLIS 

1! 

32  12 

96  *7 

533 

7A 

MERSCMEL  M.  SMITH 

BAIRU 

0*78 

03^  CALLAHAN 

32  2* 

99  25 

176D 

B,  C.  CHRISMAN 

SAKERSFIELO 

0*82 

OS  PECOS 

30  53 

102  IB 

2330 

9A 

9A 

CLTDE  GRAVES 

8ALLINCER  i  SH 

0*93 

02  RUNNELS 

31  »* 

99  58 

1575 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALHORHEA 

OS  REEVES 

3D  59 

103  *9 

3220 

BA 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

BANKERSHITM 

oso? 

OSi  KENDALL 

30  OB 

98  *9 

17*0 

ELROY  SCHNELLE 

BAROilELL  DAN 

0518 

03  ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

BA 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B»T£H»\  RANCH 

0956 

oS  KING 

10 

33  35 

100  09 

1810 

■" 

FRED  ALLRRtCHTf  JR. 

84T6SVILLE 

0960 

09 

ZAVALA 

2B  57 

99  37 

75* 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  NATERHORKS 

0969 

Of 

MATAGORDA 

2B  59 

95  5a 

CHARLES  SLATER 

9AVTQWN 

0986 

0( 

HARRIS 

29  ** 

9*  98 

26 

5( 

0.8.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

oi 

JEFFERSON 

30  06 

9*  06 

20 

TA 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

8E0US 

063! 

0* 

GRIMES 

1! 

30  *6 

95  57 

338 

BA 

RICHARD  R.  PYLE 

8EEVILLE  S  NE 

0634 

07 

BEE 

2S  27 

295 

BA 

8A 
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BEUTON  OAK 

0669 
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BELl 

31  06 

97  29 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 
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Of 
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27  36 

98  25 
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RUBERTA  R.  BAZAN 
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069( 

09 

DUVAL 

27  36 

96  25 

375 

SA 

TRIUNFO  P  TORRES 

BENBROCK  DAN 

0691 

03 

TARRANT 

IS 

32  39 

97  27 

770 

BA 

8A 

a. 

c 
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Oi 
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7A 
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0776 
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REAGAN 
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31  12 
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c 
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01 

homaro 
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101  27 
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8A 

it 
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28  39 

99  3A 
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HEReeftT  T,  STANFtELD 
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0832 

06 
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30  06 

98  25 
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7A 

74 
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oe 
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o; 
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Si 
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07 
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71 

CLVOE  L.  RUTHVEN 
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09o; 

KENDALL 

i; 
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1422 

7A 

7J 

EDGAR  SCHWARZi  JR. 

SON  HIER  Z  E 

0917 

NEWTDN 

12 

30  *5 
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9( 

7i 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 
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0923 

FANNIN 

10 

33  36 

96  11 
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6P 

«.  M.  CANTRELL 

eONITA 

0926 

MONTAGUE 

l< 

33  *6 

97  36 

97( 

fl.  0.  TOMPKINS 

8DDKER 

01 

LIPSCOMB 

36  27 

100  32 

2760 

MELVIN  E.  5L0VACEK 

SOQUILLAS  RANGER  STA 

095( 

BREWSTER 

i: 

29  11 

102  98 

SA 

BIG  SEND  NATL  PARK  SERV 

BOftCER  3  M 

095  f 

01 

HUTCHINSON 

35  39 

101  27 

314{ 

61 

ARTHUR  W.  MORGAN 

SQMIE 

098* 

MONTAGUE 

IS 

33  3* 

97  51 

1115 

6P 

7A 

GRAN  C.  STOVALL 

BOXELOEP 

0991 

RED  RIVER 

10 

33  29 

94  53 

350 

TA 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYD 

099t 

03 

WISE 

15 

33  09 

97  3* 

70! 

7i 

7A 

JOE  BOB  UNGER 

8RACKETTVILLE 

1007 

0( 

KINNEY 

U 

29  19 

100  24 

U20 

8A 

FRANK  D.  SANCHEZ 

8RA0Y  Z    NNW 

ion 

06 

MCCULLOCH 

31  09 

99  21 

1722 

7( 

c 

THOMAS  A,  PARKER 

8RAV0 

1033 

01 

HARTLEY 

35  39 

103  00 

4160 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

103! 

PALO  PINTO 

32  <>0 

96  07 

ai2 

7A 

MRS,  LORENE  B.  FORD 

BRECKENRIOCE 

10*2 

STEPHENS 

32  *6 

96  S* 

1185 

MID 

Mil 

ECTQB  6.  FIELDS 

BREfOND 

ROBERTSON 

31  10 

96  40 

470 

BA 

MISS  JEAN  M,  RDTCH 

8RENHAH 

10*8 

WASHINGTON 

30  09 

96  24 

353 

7A 

7A 

W.  0.  STEIN 

SRICE 

1057 

HALL 

K 

3*  43 

100  5* 

22*D 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

WISE 

IJ 

33  13 

ai5 

7i 

TA 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

8RIGCS 

1068 

BURNET 

30  53 

97  56 

1090 

CARL  A,  STEWART 

BPITTDN 

lOfll 

03 

TARRANT 

i; 

32  33 

97  0* 

560 

MILTON  R  GILREATH 

BRQNSON 

109* 

SABINE 

31  21 

94  01 

323 

LESTER  E.  SISK 

BROWNFIELD  NO  Z 

1128 

01 

TERRY 

33  11 

102  16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

SROWNSVtLLE  MSO       f 

113« 

CAMERON 

11 

25  5* 

97  26 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SROMMMLinC 

1138 

03 

BROWN 

31  *3 

98  59 

1435 

RADIO  STATION  KBWD 

BUFFALO 

1188 

LECN 

i! 

31  28 

96  03 

360 

6A 

CHARLIE  A.  SOUVHES 

BULER  *  NN« 

1203 

01 

OCHILTREE 

36  11 

100  50 

2970 

?A 

H  B  URSAN 

BULVEROE 

121! 

07 

CDMAL 

29  49 

98  27 

1100 

LAURA  D.  WOOD 

BUNKER  hUl  S  N 

122* 

01 

DALLAM 

36  12 

102  52 

'.370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

8URKETT 

1239 

02 

COLEMAN 

32  00 

99  1* 

1545 

71 

mEPREL  F.  BURKETT 

BURLESON  2  SSH 

12*5 

03 

JOHNSON 

1! 

32  31 

97  20 

7*9 

7i 

M.  RUSSELL  LACE 

8URLINCT0M  3  wSW 

12*8 

03 

MILAM 

31  00 

97  02 

408 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

8URNET 

1250 

BURNET 

30  *6 

98  1* 

1320 

4P 

*p 

CITY  OF  OURNET 

BUSHLAND  I  HSM 

1267 

01 

POTTER 

35  11 

102  09 

3619 

G 

USDA.  ARS 

CALDWELL 

131* 

07 

BURLESON 

30  32 

96  42 

407 

CHALMERS  E.  TfiRRV 

CAMERON 

13*( 

03 

MI  LAM 

3D  51 

96  59 

390 

6P 

6A 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1398 

06 

REAL 

29  ".O 

100  01 

1470 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

i*i; 

01 

HEMPHILL 

35  55 

100  22 

2335 

9P 

WILSON  CRAWFORD 

CANOELARIA 

1*16 

0! 

PRESIDIO 

i: 

30  09 

104  41 

2875 

7P 

7P 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1*2! 

VAN  ZANDT 

12 

32  33 

95  52 

504 

T| 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  DAM 

1*29 

07 

CDMAL 

29  52 

98  12 

1000 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

1*3Q 

01 

RANDALL 

1( 

3*  99 

101  59 

3577 

4P 

JAMES  W.  ALEXANDER 

CANYON  DAM  Nfl  1 

1*31 

07 

COMAL 

29  51 

98  i? 

960 

ARTHUR  W.  N£Y 

CANVQN  DAM  NQ    i 

1*32 

CDMAL 

29  50 

98  21 

10*0 

RUDOLPH  POOGENPOHL 

CANYON  DAM  NQ  3 

1*3; 

07 

CDMAL 

29  57 

98  24 

1260 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  DAM  NO  * 

1*3* 

07 

CDMAL 

29  59 

98  22 

1093 

MRS.  E.  A,  PALM 

CANYON  0AM  NO  S 

1*3! 

01 

COMAL 

29  55 

98  21 

1002 

WALOIE  K.  WUNDERLICH 

CANYON  0AM  NO  t 

1*36 

07 

COMAL 

29  57 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEHLFINC 

CANYON  DAM  NO  7 

1*38 

07 

COMAL 

29  55 

98  13 

978 

NELD4  M,  HALM 

CARRUQ  SPRINGS 

1*86 

09 

DIMMIT 

28  31 

99  52 

600 

7A 

7A 

STELLA  8.  KELLOGG 

CARRQLLTON 

1*90 

03 

DALLAS 

15 

32  57 

96  5* 

920 

7( 

DAN  MOSLEV 

CARTA  VALCEV 

1*92 

EOMAROS 

U 

29  *8 

100  40 

1898 

AUDREY  W  VARCA 

CARTHAGE 

190{ 

PANDLA 

1; 

32  10 

94  21 

31T 

6P 

CITY  OP  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

1911 

STERLING 

31  38 

101  02 

2190 

7A 

CLINTON  HODGES 

CASTELL 

1921 

LLANO 

30  *2 

98  57 

1205 

7A 

WULARD  E.  DALCHAU 

CATARINA 

1928 

01 

DIMMITT 

28  21 

99  37 

55* 

T* 

MARGUERITE  BURNS 

CELIMA 

1571 

03 

COLLIN 

15 

33  19 

96  47 

688 

7*. 

SAMUEL  W.  KERR 

CENTER 

SHELBY 

12 

31  *8 

94  10 

325 

7A 

7A 

JAMES  w.  FORBES 

CENTER  CITY 

198< 

o: 

MILLS 

31  28 

98  29 

1370 

7* 

DARREL  HEAD 

CENTERVIULE 

199( 

LEON 

15 

31  16 

95  S9 

330 

BA 

BA 

J.  E.  DICKEY 

CHALK  MnuMTAIN 

162! 

o: 

ERATH 

32  09 

97  55 

1189 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNINC 

I6*e 

01 

HARTLEY 

39  *1 

102  20 

3aoc 

C 

G,  £.  CAR&ItL 

CMANNINC  NO.  ! 

16*9 

01 

HARTLEY 

35  *l 

102  20 

3790 

8A 

8A 

FLOVD  ROBERT! 

CHAPMAN  RANCH 

1651 

07 

NUECES 

27  39 

97  27 

29 

5P 

iV 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  S  NNW 

1663 

01 

ATASCOSA 

28  56 

98  *9 

4*1 

4P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIDE 

1671 

07 

GONZALES 

* 

29  i6 

97  2* 

290 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

16B( 

SAN  SABA 

30  59 

1493 

c 

DUDLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

1696 

CHILDRESS 

3*  26 

100  12 

188{ 

: 

DON  SHANKS 

CHILDRESS  FAA  ArRPOBT 

1698 

02 

CHILDRESS 

3*  26 

100  17 

1991 

HID 

MIQ 

" 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

CHILLKDTHE 

1701 

o; 

HARDEMAN 

3*  15 

99  31 

1430 

6P 

ARTHUR  £.  HERCHMAN 

CmSOS  BASIN 

171! 

BREWSTER 

29  16 

103  IB 

5300 

BA 

BA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CteOLO  CREEK 

17*1 

07 

KARNES 

i; 

29  01 

97  56 

302 

7A 

IGNATZ  L.  MUTZ>  JR. 

CLARENDON 

I76i 

DONLEY 

3*  56 

100  53 

2700 

7* 

7A 

TONHIE  C.  SAVE 

CLARKSVIlCE  2  NE 

1772 

RED  RIVER 

33  38 

95  02 

44  5 

7A 

8ILLV  ft.  HINES 

CLARKSVILLE  1  H 

1773 

RED  RIVER 

33  37 

99  04 

426 

c 

RAYMOND  R,  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777 

0" 

BEXAR 

i: 

29  39 

98  22 

1000 

6P 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1778 

01 

ARMSTRONG 

35  07 

lOl  22 

3390 

7* 

7A 

L.C.  TIMS 

CLEBURNE 

IBDD 

03 

JOHNSON 

: 

32  20 

97  24 

783 

6P 

6P 

OLIN  T.  SHVTHj  JR. 

CLEVELAND 

IBID 

LIBERTY 

1* 

30  22 

99  09 

196 

7* 

7A 

CHESTER  V,  ELLISOR 

♦-* 

9 

OBSERVATION 

9 

g 

U 

w 

§ 

TIME  AND 

as 

2 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

< 

1 

I 

5 

OBSERVER 

T 

0. 

1 

CLIFTON  10  E 

1623 

o; 

BOSQUE 

31  46 

97 

665 

~ 

7P 

E.F.  THIELE 

CLODINE 

1838 

Oi 

FORT  SEND 

1* 

29  42 

95 

87 

7i 

FRANK  M.  WATKINS 

COLDSPRINC  5  ssw 

1070 

04 

SAN  JACINTO 

1* 

30  32 

95 

354 

7A 

It 

LEROY  S.  DABNEV 

COLOWATER  3  W 

1874 

01 

DALLAM 

36  28 

102 

4180 

9P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1879 

0? 

COLEMAN 

31  50 

1711 

6P 

7A 

MRS  MELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889 

0* 

BRAZOS 

30  39 

96 

314 

MtG 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

COLORADO  CITY 

19031  02 
191l]  oi 

MITCHELL 

32  23 

100 

2090 

51 

9Pl 

BUFJRD  H  RICH  JR 

COLUMBUS 

COLORADO 

29  43 

199 

8/ 

BA 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

1914 

o; 

COMANCHE 

31  5* 

98 

1349 

7A 

ELTON  K.  MC  CULL0U6M 

COMMERCE 

1921 

03 

HUNT 

K 

33  16 

95 

590 

C 

MERRELL  F,  FOUST 

CONCORD 

1937 

RUSK 

31  59 

94 

939 

e 

JAMES  C,  TAYLOR 

CDNLEN 

1946 

01 

DALLAM 

36  14 

102 

3820 

JESSE  C.  OAVIS 

CONROE 

1956 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  19 

95 

245 

7A 

t 

G.W.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33  22 

95 

499 

OOIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

1974 

06 

STERLING 

31  34 

101 

2570 

7A 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

1984 

CORYELL 

10B7 

A.R,  THOMPSON 

COHNUOAS  service  STA 

2012 

HUDSPETH 

31  47 

105 

4480 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

2014 

NUECES 

97 

14 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  WSO    I 

2015 

o: 

NUECES 

27  46 

97 

41 

MtD 

Mil 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORSICANA 

2019 

NAVARRO 

1! 

32  05 

96 

42! 

7A 

RADIO  STATION  KANO 

CORYELL  CITY 

2024 

03 

CORYELL 

31  33 

97 

97^ 

c 

EftVIN  C,  MUELLER 

COTTQNwnOD 

2040 

GUIESPIE 

30  10 

2290 

EDGAR  A,  AHRENS 

COTULIA 

2048 

O^i 

LA  SALLE 

26  26 

99 

433 

c 

MRS.  SALLT  5.  JENNINGS 

COTULLi  FAA  AIRPORT 

2050 

09 

LA  SALLE 

26  27 

99 

459 

MID 

MI( 

U  !  FED  AVIATION  AGENCV 

CRANDALL 

2060 

03 

KAUFMAN 

1! 

32  38 

96 

4U 

MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2062 

OS 

CRANE 

9 

31  23 

102 

2630 

BA 

C 

J.C.  NEWLAND 

CRANFlLLS  GAP 

BOSQUE 

31  46 

97 

980 

c 

MR!  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

oi 

HOOD 

1! 

32  32 

97 

1047 

C 

MRS.  ORA  YORK 

CRIOEH  RANCH 

2104 

06 

REAL 

30  04 

2320 

MRS.  VELMA  CRIOER 

CROCKETT 

2114 

HOUSTON 

1! 

31  18 

95 

347 

7A 

JAMES  H.  GIBBS 

CROSBVTON 

2121 

01 

CROSBY 

33  40 

101 

3021 

7A 

CITY  OF  CROSeVTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

0: 

CALLAHAN 

32  07 

99 

173( 

F.  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     ( 

2131 

0; 

CALLAHAN 

32  10 

99 

180S 

C 

CHESTER  CLOVER 

CROWELL 

2142 

FOARD 

IC 

33  59 

99 

1451 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

28  41 

99 

581 

JOHN  6.  HOLDSWORTH 

CUERO  3  E 

2173 

07 

OewITT 

29  05 

19* 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

2206 

oe 

HARRIS 

1* 

29  58 

95 

190 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

DACUS 

2218 

MONTGOMERY 

14 

30  26 

96 

226 

PAUL  WEST 

DAINCERFIELD  9  S 

2229 

MORRIS 

K 

32  55 

300 

9F 

LONE  STAR  STEEL 

DALHABT  FAA  AIRPORT 

224C 

01 

HARTLEY 

36  01 

102 

3989 

MID 

MIO 

" 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

DALLAS  WSO             1 

2244 

o; 

DALLAS 

I! 

32  91 

96 

481 

MID 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEVANC  2  SE 

2266 

Of 

WHARTON 

96 

70 

JOHANNA  H,  ALLENSON 

DARROUZfTT 

2262 

01 

LIPSCOMB 

100 

2540 

M.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

2295 

o; 

MILAM 

30  47 

520 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSW 

2338 

WISE 

I! 

33  12 

97 

921 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

BOWIE 

U 

33  30 

94 

40( 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO 

2360 

VAL  VERDE 

11 

29  22 

100 

1026 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENISON  DAM 

2394 

o; 

GRAYSON 

l< 

33  49 

96 

e>i3 

4P 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2404 

Oi 

DENTON 

I! 

33  12 

630 

SP 

C 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2*15 

03 

LAMAR 

IC 

33  31 

95 

42fl 

c 

JACKSON  8.  NIXON 

DEXEYVILLF  5  S 

2436 

ORANGE 

12 

30  14 

93 

18 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

DIALVILLE  2  W 

CHEROKEE 

31  52 

95 

620 

JOHN  H,  THOMASON 

DICKENS 

2*48 

o: 

DICKENS 

33  37 

100 

2550 

5P 

SAM  L.  PORTER 

OILLEY 

2458 

0'. 

FRIO 

28  40 

99 

569 

7A 

KATHRYN  S.  OEWOODY 

DIME  BOX 

2462 

07 

LEE 

30  21 

330 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  6  E 

2463 

01 

CASTRO 

IC 

34  33 

102 

EDWIN  PAMEY 

DIMMITT 

2464 

01 

CASTRO 

34  33 

102 

3655 

7A 

DOOLE  6  NNE 

2527 

06 

MCCULLOCH 

31  29 

14471 

MRS.  LFLA  F.  BROWN 

ORYOEN 

2590 

11 

30  03 

102 

2200 

9A 

W,  E,  TEN  EYCK 

DRYER  I  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97 

302 

JOHN  F.  HENkHAUS 

DUBLIN 

2598 

03 

ERATH 

32  06 

98 

1502 

BA 

MRS.  ARRA  I.    NELSON 

DUMAS 

2617 

01 

MOORE 

35  52 

101 

365$ 

7A 

RADIO  STATION  KDDD 

DUMONT 

2621 

02 

KING 

10 

100 

2010 

c 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  WICSON  RANCH 

2630 

SCHLEICHER 

100 

2120 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

0; 

ARCHER 

l( 

33  49 

96 

1051 

JAMES  W.  CLUBB 

EAGLE  L»KE 

2675 

COLORADO 

29  35 

96 

17* 

c 

C,  E.  DOWDV 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

2678 

TARRANT 

15 

32  53 

97 

675 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

09 

MAVERICK 

11 

28  42 

100 

815 

74 

c 

JUAN  R.  ESQUIVEL 

EASTLAND 

2715 

0: 

EASTLAND 

32  24 

96 

1450 

7A 

c 

F.  JAMES  DABNEV 

EDEN  1 

2741 

06 

CONCHO 

31  13 

99 

2060 

G.  H.  9PISER 

EDEN  NO  2 

2744 

06 

CONCHO 

31  13 

99 

2076 

c 

GLENN  V.  MC  CORD 

EDNA  HMV  99  BRIDGE 

2768 

08 

JACKSON 

6 

26  58 

96 

9* 

MRS  IDA  BERRVHILL 

EOOM  2  NW 

2772 

0* 

VAN  ZANDT 

32  23 

95 

500 

MRS.  ODESSA  M.  JAMES 

EL  CAMPD 

2736 

08 

WHARTON 

29  12 

96 

106 

DRELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO            ( 

2797 

0! 

El  PASO 

11 

31  48 

106 

3916 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELOOBADO  1  N 

2811 

06 

SCHLEICHER 

11 

30  53 

100 

2420 

c 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  U  NW 

2812 

06 

SCHLEICHER 

30  58 

2490 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SW 

2814 

SCHLEICHER 

30  43 

100 

2360 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

28ia 

02 

WICHITA 

10 

34  02 

98 

1216 

MRS  RU8V  E.  COATS 

ELGIN 

2820 

07 

BASTROP 

30  21 

97 

579 

9P 

EDWIN  D,  LUNDCREN/  JR. 

EMORY 

2902 

04 

RAINS 

12 

32  52 

95 

463 

7A 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

2B  09 

562 

7A 

JOSEPH  8URKHOL0ER 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

Id 

HIDALGO 

26  20 

96 

70 

INACTIVE  4/6/70 

ENNIS 

2925 

03 

ELLIS 

15 

32  19 

96 

517 

S,  L.  BBUNSON 

EVADALE 

3000 

04 

JASPER 

30  20 

33 

MRS,  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3005 

03 

CORYELL 

31  29 

96 

1245 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

EL  PASO 

11 

31  30 

106 

3610 

: 

E.  MACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3038 

07 

COMAL 

n 

29  49 

1292 

PAUL  H.  HCNINCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

3047 

04 

FREESTONE 

1! 

31  43 

96 

475 

»P 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  DAN 

3060 

09 

STARR 

11 

26  33 

323 

7A 

INTNL  BNDRV  .MTR  COMM 
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MOUNT  PLEASANT 

6108 

04 

TITUS 

10 

95  DO 

416 

7A| 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

04 

FRANKLIN 

10 

33  11 

95  1* 

478 

Ti 

JAMES  T.  BASS 

MUENSTER 

6130 

03 

COOKE 

19 

33  39 

97  22 

1005 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESHOE  1 

6135 

01 

BAILEY 

102  43 

3780 

BA 

BA 

J.  V.  PEELER 

MULESHOE  3  NH 

6136 

01 

BAILEY 

34  19 

102  46 

3B20 

: 

M.  F.  BLACKMAN 

MULLIN 

61*0 

03 

MILLS 

31  33 

98  40 

1490 

7A 

L.  V.  KIMNONS 

MUNDAY 

KNOX 

33  27 

99  38 

1461 

6F 

7A 

GLYNN  D.  HEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

04 

NACOGDOCHES 

31  36 

94  39 

3oa 

BA 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177 

04 

NACOGDOCHES 

3i  37 

94  38 

*35 

: 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  :  SW 

MORRIS 

U 

33  U 

94  41 

362 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205 

07 

MEDINA 

29  12 

98  51 

710 

9P 

GRANVILLE  M.  HARRISON 

NAVARRO  HILLS  DAM 

6210 

03 

NAVARRO 

31  57 

96  42 

494 

BA 

BA 

BA 

t 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  *  SSW 

6247 

04 

RED  RIVER 

33  42 

95  0* 

400 

LULA  E.  PREHITT 

NELSON  RANCH 

6257 

06 

KERR 

29  57 

99  31 

2120 

6P 

ROBERT  C.  MERRITT 

neuville 

6265 

SHELBY 

31  40 

94  09 

324 

BA 

M.  0.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

6276 

OT 

COMAL 

29  42 

98  07 

711 

7* 

RADIO  STATION  KCN8 

6280 

MONTGOMERY 

30  12 

93  19 

290 

7i 

NAT  CAS  PL  CO  OF  AME* 

NEW  GULF 

6266 

08 

WHARTON 

29  16 

95  59 

72 

Bk 

BJ 

TEKAS  GULF  SUlPHUA  CO 

NEWPORT 

6331 

Oi  CLAY 

33  28 

98  01 

1090 

71 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUHHERFIELD 

6335 

04  CHEROKEE 

31  99 

95  06 

476 

I 

MRS.  ESTHER  R,  DICKSON 

NEWTON 

6339 

0*  NEWTON 

30  51 

93  46 

193 

BA 

BJ 

GEORGE  C.  NEAL 

NIK  STORE  1  V 

6367 

36  LAMPASAS 

31  07 

98  22 

la^so 

JAMES  B.  FERGUSON 

636B 

07  GONZALES 

29  16 

97  45 

406 

DONALD  CHESSMER 

northfield 

02  MOTLEY 

34  17 

100  36 

2070 

74 

GRADY  T1«*M0NS 

NOTLA  3  SE 

01  OCHILTREE 

36  06 

100  36 

2900 

6F 

RALPH  HALE 

NOVICE  )  E 

6*64 

02  COLEMAN 

31  99 

99  37 

1975 

7* 

DU6AN  BARNETT 

NUGENT  1  ESE 

02  JONES 

32  *l 

99  *0 

1590 

BJ 

HACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6*95 

Oe  COKE 

32  03 

100  18 

20291 

7J 

WEST  TEXAS  UTRITIFS  CO 

ODESSA 

6902 

05  ECTOR 

31  93 

102  2* 

2912 

8A 

CITY  OF  ODESSA 

0  DDNNELL 

6904 

01  LYNN 

32  98 

101  49 

3046 

z 

BEN  MOORE«  J*. 

OILTON 

694B 

OS  WEBB 

i; 

27  2T 

96  S5 

601 

BA 

INACTIVE  B/16/71 

OLNEY 

6636 

031  YOUNG 

33  22 

96  46 

1197 

6P 

6P 

JAMES  F,  PACE 

OLNEV  9  NNW 

66*1 

03|  ARCHER 

10 

33  26 

9B  *7 

118* 

8A 

OLNEV  HATER  WORKS 

OLTON 

Oil  LAMB 

3*  11 

102  08 

3610 

BA 

WAYNE  COLE 

ORANGE  «.  Nw 

666* 

oa  ORANGE 

li 

30  07 

93  47 

1* 

7* 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

0*  RUSK 

32  16 

9*  99 

507 

BA 

JEWEL  A.  TODD 

OIONA 

6734 

06  CROCKETT 

IL 

30  49 

101  12 

2348 

7A 

7A 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  B  WSW 

6736 

06  CROCKETT 

IL 

30  41 

101  20 

2590 

J,  V.  OWENS 

PADUCAH 

67*0 

02  COTTLE 

10 

34  01 

100  18 

1890 

7A 

^i 

0,  P.  SANDLIN 

PADUCAH  If  SSE 

6742 

0!  KING 

10 

33  47 

100  12 

1810 

7A 

MRS  S6TM  A  WOODS 

PAINT  ROCK 

6747 

06  CONCHO 

31  30 

99  55 

1626 

9P 

WILLIAM  L.  WARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750 

OS  MATAGORDA 

26  43 

96  19 

U 

MIO 

HID 

U  S  FEB  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

6757 

0*  ANDERSON 

n 

31  47 

95  39 

600 

7* 

7A 

MRS  JlHMIE  DALE  TREIISE 

PALO  PINTO 

6766 

03  PALO  PINTO 

32  46 

96  19 

10*5 

7A 

MRS  CLENNA  L  PICARD 

PAMPA  NO.  2 

6776 

01  CRAY 

35  32 

100  59 

3290 

7* 

7A 

t 

DARRELL  SEhDRN 

PANDALE 

67B0 

06  VAL  VERDE 

30  12 

101  34 

1720 

9* 

9A 

A,  F.  MILLS 

PANHANDLE 

6789 

01  CARSON 

35  21 

101  23 

3440 

7A 

A.  J.  HEISER 

PANOLA  2  NNW 

67B8 

0*  HARRISON 

i: 

32  23 

9*  06 

308 

ZEB  V,  HICHTOWER 

PANTHER  JUNCTION 

6792 

09  BREWSTER 

u 

29  l« 

103  13 

37*0 

o<^ 

BA 

:  H 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

PARIS 

6794 

03  LAMAR 

10 

95  34 

94Z 

BA 

8A 

TEXAS  HWY  DEFT  DIST  LAB 

PAT  HAVSE  DAH 

6834 

03  LAMAR 

K 

33  52 

95  31 

49! 

U  S  ARMY  ENGINEER  OFF 

PEARSALL 

6879 

09  FRIO 

26  S3 

99  09 

635 

9B 

5P 

CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6892 

09|  REEVES 

31  25 

103  30 

2610 

LEON  V.  MC  CRACKEN 

PECOS  12  SSM 

6893 

051  REEVES 
09|  ECTOR 

31  16 

103  36 

2640 

TRANS  PECOS  EXP  STATION 

PENWELL  1  SSE 

6932 

31  43 

102  36 

2670 

4P 

PHILLIPS  JUDKINS  PL 

6935 

OH  HOCttEY 

33  49 

102  3* 

3660 

L.  V.  HUCUE 

PERRVTON  9  NNE 

6990 

OL'  OCHILTREE 
01^  OCHILTREE 

36  28 

100  *T 

2930 

7A 

J.  H.  KERSHAW 

PERRYTON  ID  WNN 

6993 

36  27 

100  98 

3000 

7A 

A,  R.  HOCHLANO 

PIERCE  1  E 

7020  Oti   WHARTON 

29  1* 

96  a 

105 

g. 

8A 

PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

7028 

03  DENTON 

15 

33  24 

96  57 

710 

7A 

ALVIN  N.  BHANUM 

PITCHFORK  RANCH 

7060 

02  DICKENS 

10 

33  36 

100  32 

1920 

TI 

LE  ANN  HUMPHREYS 

PITTSBURG  9  S 

7066 

04  CAMP 

10 

32  56 

94  58 

390 

I 

MRS.  MINA  RUTH  MART 

PLAINS 

707* 

01  YOAKUM 

33  U 

102  50 

364D 

91 

W  T  BROWN 

PLAINVIEW 

7979 

01  HALE 

34  11 

101  42 

3370 

Bi 

BA 

PLAINVIEW  HERALD 

PLATA 

7091 

OS  PRESIDIO 

11 

29  51 

104  01 

3750 

6P 

E,  D.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7J40 

Of  CALHOUN 

28  40 

96  33 

2t 

5P 

9P 

9P 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

7146 

02  GARZA 

33  01 

101  03 

2330 

6A 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  wSO         R 

717* 

Oe  JEFFERSON 

29  57 

94  01 

16 

MH 

MID 

C  MJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PORT  ISABEL 

7179 

K  CAMERON 

26  09 

97  12 

IT 

6A 

6A 

INACTIVE  2/9/70 

PORT  LAVACA  NO  2 

Ot  CALHOUN 

28  38 

96  36 

24 

5f 

L.  OEAN  HOLFORO 

PORT  MANSFIELD 

Tisl 

U  WILLACY 

26  31 

97  26 

1 

BA 

BI 

WILLACY  CO  NAVIG  DIST 

PORT  0  CONNOR 

01  CALHOUN 

26  26 

96  26 

lA 

6A 

BILL  H.  YOUNG 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7205 

02  PALO  PINTO 

32  92 

96  26 

900 

HID 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7206 

Oi  GARZA 

33  12 

101  24 

262( 

8A 

GLEN  BARLEY 

POST  OAK  SCHOOL 

7213 

01  LEE 

96  »3 

32* 

7A 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

7215 

OS  ATASCOSA 

29  02 

96  39 

*8t 

BA 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNOR  1  NE 

7230 

0<  HENDERSON 

32  05 

99  33 

523 

6P 

HUNT  OIL  CO 

PRADE  RANCH 

7232 

oe  REAL 

29  39 

2052 

4P 

INACTIVE  10/7/70 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243 

06  LLANO 

30  39 

96  93 

U*( 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 

0!  PRESIDIO 

i; 

29  33 

104  21 

259( 

6f 

6P 

TEO  MlLLlNGTON 

PRICE  2  SW 

7271 

0*  RUSK 

32  07 

94  56 

37( 

9P 

HHS.  BESS  BHANHAN 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300 

03  COMANCHE 

31  58 

96  30 

1221 

6i 

Bi 

BJ 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

7327 

03  CALLAHAN 

32  22 

99  11 

1991 

J.  D.  1SENH0MER 

QUANAH  5  SE 

7336 

Oi  HARDEMAN 

u 

34  19 

99  41 

149! 

SJ 

BA 

ARTHUR  E.  MERCHNAM 

OUINLAN 

7351 

03  HUNT 

i; 

32  5* 

96  06 

953 

9P 

CHARLEY  EARL  DUNCAN 

QUITAOUE  1  E 

736L 

01  BRISCOE 

i( 

34  22 

101  03 

2530 

6A 

CAROL  EDMONDS 

QUITMAN  2  S 

736; 

0*  MOOD 

Li 

32  *6 

95  28 

371 

AROIS  0.  SANDERS 

RAINBOH 

73Be 

03 

SOMERVELL 

32  16 

97  42 

64( 

61 

JAMES  H.  COSOIN 

Continued 
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U 
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6  izl 
z    o 

o      § 

s 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a    1     COUNTY 

1    ° 

J   J 

1 

5 

OBSEBVER 

a 

1 

i 

i 

1 

ll 

RANDOLPH  FIELD 

T>2i    01^  BEXAR 

T 

29  32 

9B  17 

760 

i 

U  S  AIR  CORPS 

RANCEH  1  V 

7AZe  oa  EASTLAND 

32  28 

98  4Z 

1940 

6R 

6P 

HOMER  S.  PERRY 

7A3ll  Oej  UPTON 

31  I* 

101  97 

2609 

6P 

: 

FRED  M.  WELLING 

BiVMONDtflELE 

7*9 

id  NILLACV 

2«  29 

29 

7A 

EUGENE  L.  PETRU 

HEO  BLUPF  CII0SSIN6 

TABd  Ot^  SAN  SABA 

31  19 

98  39 

1239 

MRS.  ONETl  J.  SOWERS 

RED  BLUfF  0*M 

74ail  091  REEVES 

31  9* 

103  99 

2600 

6P 

6P 

: 

w.  B.  JENSON 

REO  O'H 

7*9 

01^  ELLIS 

11 

32  31 

96  48 

000 

WILLIAM  M,  BROWN 

RED  ROC* 

7*9T(  OTt  BASTROP 

Z9  98 

97  27 

501 

9A 

9i 

HOWARD  0.  COULD 

REO  ROCK  3  Sm 

Ot   BASTROP 
02  BAYLOR 

29  57 

97  29 

49J 

t 

CORNELIUS  C.  HOKE 

REO  SPRINGS  2  ESE 

33  36 

99  23 

1367 

z 

CHESTER  B.  COX 

REFU&IO 

7529  07!  REFUCIO 
75*Ti  Ok  Rusk 

ZB  18 

97  17 

45 

6? 

ftp 

T,  C.  JETER 

REKLAH  3  •*« 

31  9* 

94  99 

330 

71 

JEwEiL  PLUNK  LOWE 

7396,  03  PARKER 

TSB^  071  KLEBERG 

i: 

32  97 

97  3* 

770 

t 

JOHN  L.  KlRCHNER       1 

HICAROO 

27  29 

97  49 

59 

71 

DOYLE  W  DRYER          i 

RICHARDS 

75861  0*1  CRIMES 

1* 

30  3Z 

99  91 

331 

71 

C.  IRVIN  WOOD 

RICHARDSON 

79aa  ox  DALLAS 

13 

32  97 

96  46 

6Z3 

81 

CITY  OF  RICHARDSON      ! 

RICHLINO  SPRINGS 

7393  06  itU    SABA 

31  16 

96  97 

1375 

7*i 

CALVIN  BUSH             1 

RICHMOND 

759*  OB  PDRT  BEND 

I 

Z9  39 

99  »9 

;oi 

: 

IRINEO  L.  REYES 

RINCCOLO 

761*  03  MONTAGUE 

10 

33  49 

97  97 

886 

71 

L.  H,  CAMPBELL 

RIO  6RAN0E  Cirr  3  H 

762JJ  09  STARR 

11 

Z6  23 

98  92 

176 

7* 

71 

MILTON  H.  NEIE 

RtOM£DlHA  i   H 

76i8l  Oil  MEOiNi 
7*33l  03  EASTLAND 

;3 

29  28 

98  93 

990 

71 

CLARENCE  M  HUEGELE 

RISING  STAR 

32  06 

96  96 

1627 

71 

71 

JOHN  W.  LEE 

ROANOKE 

7659  031  OENTDN 

V 

33  00 

97  13 

6*S 

71 

GEORGE  R.  JONES 

ROBERT  LEt 

7669  oi   COKE 

31  94 

100  29 

1780 

7* 

71 

IMOCENE  H.  QUtSENBERRY 

ROflSTDw^ 

7677  Oil  NUECES 

27  *T 

89 

81 

8A 

CARROLL  KEACH 

ROBV 

7678  Oi    FISHER 

32  ** 

100  23 

1980 

MRS.  RUTH  C,  DAVIS 

ROCKDALE 

76B:  oi  MIL4M 

30  39 

97  00 

*71 

71 

HYNETTE  C  MARRS 

ROCKLAND  I  N 

770C  o3  TYLER 

31  01 

94  24 

135 

5P 

71 

c 

MRS.  LILV  S.  MAY 

ROCKPDRT 

770*i  0T|  ARANSAS 
770ft  OiJ  EDMAROS 

ZB  01 

97  03 

9 

6P 

PAUL  C.  SOHENSON 

ROCKSPRINCS 

30  01 

100  13 

2400 

4P 

61 

MRS.  BESSIE  BECKER 

ROCKMALL 

77oT  03  ROCKNALL 

1! 

32  96 

96  28 

5*3 

71 

WOOOROW  W.  HARRELL 

HDCKSRRINCS  Zl  SK 

7712)  Oft  EOOAROS 

29  *9 

100  24 

1720 

7* 

MRS.  JAMES  A.  RUOASILL 

ROCKSPRINBS  2 

77l(  oe  EOHAROS 

30  01 

100  IZ 

Z*20 

c 

ALBERT  A.  FRITZ 

SOSCOE 

77*3  oa  NOLAN 

32  2' 

100  3Z 

23e( 

E.  M.  COOPER 

ftaSEBUO  3  WSW 

77*4  oi  FALLS 

31  03 

97  01 

*9! 

5P 

31 

ED  SCHILLER 

ROSS 

776(  03  MCLENNAN 

31  *3 

97  07 

570 

LOUIS  B.  JASKA 

ROSS  RA-^CM 

7769  0!  KING 

1( 

33  39 

100  01 

166C 

71 

A  E  PROPPS 

ROSSER  1  SE 

7773  0-  KAUFMAN 

IS 

32  27 

96  26 

332 

7A 

GEORGE  H.  COCHRAN 

ROTAN 

7782  02  FISHER 

32  5Z 

100  2B 

1929 

6P 

71 

MALCOLM  F,  BVERLV 

ROUND  MOUNTAIN  «  HNM 

7T87  oej  BLANCO 

30  2B 

96  29 

1369 

7* 

E.  BERGMAN 

ROUND  ROCK  3  t 

7791  0|  MILLIAMSON 

30  31 

97  38 

7*0 

7A 

ERNEST  N,  JOHNSON 

RUNC€ 

7834  07|  KARNES 

i; 

28  5Z 

97  43 

308 

MRS,  AOOIE  L.  KQENIC 

RUSK 

78*1  0*  CHEROKEE 

31  *8 

99  09 

7Z0 

8i 

BA 

J.  D.  NORTON 

SABINAI.  1  MSh 

787;  Oe  UViLOE 

Z9  19 

99  29 

931 

7( 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

SAtT  PLAT  10  ENE 

79zi  oa  CUL8ERS0N 

11 

31  47 

104  5* 

389( 

e« 

BR 

£L  PASO  NATURAL  CAS  CO 

SAK  RAVBURN  DAM 

7»3S  0*  JASPER 

31  04 

4*  06 

189 

3A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCElO  dam 

79*c  od  TOM  GREEN 

31  2B 

100  24 

1964 

8« 

"A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCELO  HSO        R 

79*3  06  TOM  GREEN 

31  22 

100  30 

1903 

MIO 

MM 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SIRWICE 

SAN  ANTONIO  USD       R 

79*3  oi    BEXAR 

li 

29  32 

98  28 

788 

MIO 

MI( 

C  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  AUGUSTINE 

799L  0*  SAN  AUGUSTIN 

31  32 

94  07 

326 

c 

HCNEIL  METTEAUER 

SAN  BEMTO 

7992  id  CAMERON 

u 

26  08 

97  38 

37 

8* 

96 

JESUS  VILLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

798:  07  HAYS 

Z9  91 

97  37 

6O0 

7i 

JAMES  C.  HETCALF 

SAN  SABA 

799Z  Ot     SAN  SABA 

31  11 

119* 

9« 

CITY  OF  SAN  SABA 

SANDERSON 

aOZJ  O:  TERRELL 

n 

30  09 

102  2* 

28O0 

81 

it 

w.  £.  GRIGSflY 

SANDERSIN  S  NNM 

eOZ-  0!  TERRELL 

It 

30  13 

102  29 

3080 

e 

H.  H,  COLOWIRE 

SANGER 

80*3  03  DENTON 

33  2Z 

97  10 

661 

7* 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANN* 

80*1  o;  COlEHAN 

31  *4 

99  19 

173  J 

c 

COLEMAN  COUNTY 

SARITA  T  E 

SOBl  0?  KENEOY 

27  13 

97  41 

31 

6P 

c 

MRS.  J.  KENEOY.  JR. 

SCHULENBURC 

Bl2t  071  FAYETTE 

29  *l 

96  94 

37* 

71 

ELHU  M.  SCHAEFER 

SEALV 

fll6<  07 

AUSTIN 

Z9  *7 

96  09 

201 

6B 

OTTO  H.  BECKMAN 

SECUIN 

SlBtj  07 

GUADALUPE 

29  39 

97  57 

505 

6P 

GEORGE  B.  SMITH 

SEMINOLE 

azoL 

GAINES 

lOZ  40 

33*0 

JOHN  E.  MOFFATT 

SEVMOUR 

822L 

BAYLOR 

33  36 

99  19 

129* 

71 

MRS.  lONELLE  JACKSON 

SHAMROCK 

623S 

02 

WHEELER 

ic 

35  12 

100  13 

232C 

S« 

R.  C.  DAVIDSON 

SHANRQCK  RADIO  K8YP 

8236 

02 

HHEELER 

10 

39  1* 

100  19 

23*5 

6P 

RADIO  STATION  K8YP 

SHEFFIELD 

8252 

09 

PECOS 

30  *l 

lOl  SO 

2162 

c 

J.  WAYNE  HOLMES 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SZ7* 

GRAYSON 

10 

33  39 

96  37 

716 

JOE  RHUOY 

SIERRA  BLANCA 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
OCTOBER  1971 

Additional  Information  roKardlng  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
glst,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

piliBSNSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  ^7,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand^ird  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  savlnR  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  me.isured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tahlo.   Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t, 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMART. 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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0 

2 

3 
2 
2 

0 

2 
2 

2 

0 

1 

0 

1 

2 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

OIMMITT 

DUKAS 

FLOYDADA 

64.0 
57.5 
62.4 
59.3 
63.0 

36.9 
32.1 

31.3 
33.4 
35.2 

50.5 
44.8 
46.9 
46.4 
49.1 

2.2 

82 
81 
79 
81 
80 

14+ 

12 

13 

13 

14* 

24 
24 
22 
25 
19 

20+ 
19+ 
19 
19  + 
20 

430 
597 
537 
553 

467 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
20 
21 
17 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
3.19 
1.26 
2.13 

.16 

-   .30 
2.71 

.54 
1.86 

.91 
1.05 

.16 

22 

15 
17 
15 
22 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 

3 
1 

1 
2 
I 
2 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

FDLLETT 

FRIDNA 

GARDEN  CITY  1  E 

CRUVER 

HEREFORD 

58.7 
61.1 
66.2 
59.9 
61,5 

36.0 
33.9 
37.5 
33.5 
31.6 

47.4 
47.5 
51.9 
46.7 
46.6 

81 
79 
81 
85 
80 

13 
13 
14 
12 
13 

25 
23 
26 
22 
25 

19+ 

20+ 

19 

19 

19 

521 
519 
386 
540 
543 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
17 

u 

17 
20 

0 

0 
0 
0 

0 

3.46 
2.14 
.09 
3.03 
2.45 

-   .62 

1.91 
1.07 
.09 
2.15 
1.30 

17 
16 
22 
17 
16 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
0 
4 
3 

2 
2 
0 

\ 

1 

2 
0 

1 
1 

LAMESA  1  SSE 

LEVELLAND 

LIPSC0M9 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LUBBOCK  HSD             R 

66.5 
65.0 
59.6 
63.7 
64.0 

37.2 
34.2 
33.7 
36.7 
37.6 

51.9 
49.6 
46.7 
50.2 
50.6 

1.8 
2.9 

83 

81 
78 
81 
82 

13 
13 
13* 

13 
12 

27 
22 
25 
25 
23 

16 
20  + 
25 
19 
19 

388 
456 
542 
437 
421 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

13 

16 

8 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
.32 
3.53 
.68 
.43 

-  .66 

-  .11 

.06 
.26 
1.83 
.66 
.16 

30 

17 
17 
17 
30 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
5 

1 
3 

0 
0 
2 

1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO           //R 

MIDLAND  <i  ENE 

MORTON 

M 
59.3 
66,8 
66.5 
64.0 

M 
33.0 
39.7 
39.2 
34.6 

M 
46.2 
53.3 

52.9 

49.3 

.7 
.8 

81 
83 
82 
82 

80 

13 
13 
13 
13 
13 

24 
29 
26 
23 

19 
19 
19 
19 

556 

350 
359 
464 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

16 
6 
5 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.23 

4.08 

.'-2 

.08 

.92 

3.41 
-   .05 

.93 

2.22 
.24 

.08 
.88 

16 
16 
22 

1 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

4 

2 
0 

1 

1 

2 

0 
0 

1 

0 
2 
0 
0 
0 

MULESHOE  I 
OLTDN 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

63.1 
63. 6M 
5B.S 

60.4 
58. 2M 

32.3 

35. 4M 
34.8 
35.9 
32. 2M 

47.7 
49. 5M 
46.7 
48.2 
45. 2M 

2.7 

80 
81 
80 
79 
82 

13 
13 
13 
12 
13 

23 
24 
25 
23 
24 

19 
19 
19 
19 
7 

514 
455 
541 
497 
587 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

19 
11 
15 
11 
16 

0 
0 
0 
0 

0 

1.06 
.89 
5.65 
3.49 
5.49 

.51 
5,04 
4.76 

.96 

.67 

3.50 

1.63 

4.02 

17 
17 
17 
17 
17 

.0 

.0 

T 

.0 

.5 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
I 
4 
3 
5 

1 

1 

2 
3 

2 

0 
0 
2 

1 
1 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

StLVERTDN 

SPEARMAN 

66.1 

68.4 
61.4 
59.5 

34.4 

36.5 
33.1 
34.5 

50.3 

52.5 

47.3 
47.0 

2.6 

82 

81 
80 
81 

6 

15 
13 
12 

22 

24 
21 
24 

19 

20+ 

19 

19+ 

435 

366 
525 
532 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

12 

9 

15 
13 

0 

0 
0 
0 

.48 

.22 

.50 
5.19 

4.29 

.29 

.21 

.25 

3.90 

30 

22 

17 
17 

.0 

T 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 

2 
4 

0 

0 
0 
2 

0 

0 
0 

1 

STRATFORD 
SUNRAY  4  SM 
TAHOKA 
TULIA 
VEGA 

58.9 
61.6 
65.6 
62.3 
59.1 

30.9 
36.2 
36.5 
34.3 
32.9 

44.9 
48.9 
51.1 
48.3 
46.0 

.9 

84 
82 
82 
81 
80 

13 
12 
14 

13 
13 

23 
25 

24 
23 
24 

19 
19  + 
20+ 
19 
20+ 

596 
478 
415 
495 
562 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

11 
6 
11 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
2.68 
.63 
1.08 
3.53 

2.85 

2.49 

1.22 

.43 

.97 

1.50 

16 
16 
22 

17 
17 

.0 

.0 

:g 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

30 

2 

4 
2 

1 
4 

2 
2 

0 
1 
3 

1 
1 

0 
0 
2 

WALCOTT 

58. 6M 

31. 8M 

45. 2M 

77 

12 

23 

19+ 

584 

0 

0 

17 

0 

2.48 

1.25 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

48.6 

1.3 

1,85 

1,24 

T 

«    •    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO           //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SH 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

05.4 
68.0 
65.9 
66,5 
62.6 

44.6 
45.2 
40.2 
42.3 
39.8 

35.0 
56.6 
53.1 

54.4 
51.2 

2.0 
.8 

81 
82 
82 
81 
82 

1 
13 
14 
13 
12 

30 
30 
26 
27 
26 

19 
19 
20+ 
27 

19  + 

312 
273 
366 
317 
408 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
4 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

,76 
,43 
,27 
,20 
,76 

-  ,35 

-  ,83 

-  ,86 

,11 

.61 
.24 
.12 
.20 
.69 

22 
22 
16 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

1 
1 

I 

1 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDHN 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

62.4 
67.9 

70. 2M 
68. 2M 
67, 3M 

35.7 
45.2 
40. 9M 
42. OM 
42.8m 

49.1 
56.6 

55. 6M 
55. IM 
55. IM 

1.4 

84 
80 
84 
84 
83 

13 
13 
13 
13 
13 

23 
32 
27 
26 
29 

7 
19 
27 
19 
19 

473 
265 
295 
302 
302 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

1 
7 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

,93 
,08 
•  29 
.17 
.31 

-  1.23 

.78 
.08 
.19 

.17 
.18 

17 
23 
17 
22 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
1 
1 
2 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

66,8 
66,2 
66.0 
66.4 
65.2 

37.7 
41.9 
43.6 
39.3 
39.1 

52.3 
34.1 
54.8 
52.9 
52.2 

83 
83 
79 
82 
84 

14 

14 

15+ 

14 

15* 

26 
29 
32 
29 
25 

27+ 

19 

20+ 

20+ 

20+ 

364 
334 
309 
368 
386 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
2 
6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

,71 
.36 
,15 
,45 
,59 

-   .95 

.34 
.15 
.15 
.15 
.57 

18 
16 
23 
22  + 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

I 
3 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNOAV 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  !  SE 

64.6 
67.4 
66.6 
67.0 
63.4 

37.1 
42.4 
39.2 
39.1 
39.2 

50.9 
54.9 
52.4 
53.1 
51.3 

2.1 
.7 

84 
84 
84 
84 
81 

13 
13 
6 

14 

14 

27 
28 
27 
27 
26 

20+ 
19 
19 
20  + 
19 

416 
310 
377 
361 
411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 

6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1,05 
.39 
.56 
.66 
.49 

-  .99 

-  .08 

-  .65 

.55 

.19 
.26 
.27 
.23 

17 
30 
22 
30 
23 

.0 
T 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RDSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

67.0 
65.8 
64.9 
63,9 
65,5 

42.4 
43.6 
40.1 
39.6 
39.7 

54.7 
54.7 
52.5 
51.8 
52.6 

1.5 
1.5 

81 
81 
82 
80 
84 

13 
13 

14 

13+ 

14 

28 
28 
28 
26 
29 

19 
19 
19 
23  + 
20+ 

312 

317 
374 
389 
375 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
7 
6 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

.26 

.46 
,59 
.97 
.27 

-  .62 

-  .76 

.   ,65 

.18 
.25 
.25 
.54 
.26 

17 
17 
16 
22 
17 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

3 
2 

I 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Slation  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER   1971 


Temperature 

Precipitation 

ll 

'J 

» 

Iz 

Q 

No.  ol  Day 

■3 

|z 

a 
■s 

Sno 

o.  Sleel 

N 

o.  ol  Day* 

SUUon 

Max. 

Min. 

■Stj 

« 

0 

0 

Z 

« 

< 

i 

1 

a 

1 

5  t 

°  i 

0  k 

Km 

on 

3 

SB 

1 
o 

S 
a 

H 

><o 

• 

s 

0 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSM 

VERNON 

WELLINGTON  1  FSE 

WTCHIT4  FALLS  WSO        H 

64.7 
66. <l 
67. B 
61.9 
64.5 

39.9 

41.6 
42.1 
40.5 
41.5 

52.3 

54.0 
55.0 
51.2 
53.0 

.5 

82 
82 
83 
82 
83 

14 
14  + 
13 
12 

1 

29 
28 
29 

27 

30 

20+ 

19 

19 

19 

19 

381 
325 

310 
413 
364 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
6 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

.48 
.4'. 
.52 
.45 
.91 

-       .5i 

.20 
.30 
,49 
,28 

.40 

23 
22 
22 
22 

30 

.0 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

30 

~3 

I 
1 

2 
3 

n 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  I  NNE 

65.9 

41.8 

53.9 

flo 

2 

30 

19 

340 

0 

0 

4 

0 

.56 

.38 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

53,4 

1.3 

.50 

-   .57 

T 

*    #    * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANV 
ARCHER  CITY 

66.9 
67. 7M 

40.3 
44, 7M 

53,6 

56, 2H 

.3 

63 
82 

2 
1 

29 
29 

29+ 
19 

347 
264 

0 
0 

0 

0 

t 

0 
0 

.47 
1.16 

-   .37 

,46 
,44 

23 
22 

.0 
.0 

0 
0 

1 

3 

0 
0 

0 
0 

bardwell  dam 
BElton  dam 
benbrook  dam 

67.7 
70.2 
66.2 

44,7 
46,5 
44,8 

56.2 
58.4 
55.5 

81 
83 
81 

15  + 
14 

33 
34 

34 

24 
19 
29  + 

278 
229 
296 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.27 
3.28 
2.62 

1,42 
3.09 
1.82 

16 

18 
18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
2 

2 

2 

1 
2 

I 
1 
1 

bonham 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

65.1 
66.4 
66.7 
65.4 
66.6 

43.1 

44.1 
40.9 
39.3 
40. B 

54.1 
55.3 

53.6 
52.4 
53.7 

80 
80 
62 
62 
62 

14+ 

13  + 

15 
1 

14  + 

30 
31 
31 
26 
31 

7 
19 
30+ 
19 
29+ 

336 

302 
348 
381 
348 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
6 
B 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 
1.33 
1.20 
.74 
1.57 

.   .69 
-   .30 

.87 
.73 
.80 
.37 
.92 

18 
23 

16 
30 
?3 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
2 
2 

1 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

ClEBUPNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

66.1 
73.0 
67.2 
68,4 
66.6 

45.2 
48.0 
45.6 
45.1 
47.6 

56.7 
60.5 
56.4 
56.6 
57,1 

2.1 

1.9 

.4 

.7 

2.2 

61 
85 
62 
82 
82 

15  + 
14  + 
13  + 
15 

13 

33 
37 
32 
36 
36 

27 
29  + 
29 
25  + 
22 

268 
177 
274 
263 
265 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.51 
3.38 
1.31 
4,42 

1.59 

-  .90 
.54 

-  .97 
1.45 

-  1.11 

.51 
1.93 

.60 
3.62 

.79 

23 
18 
23 

18 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
2 
3 

1 
2 
2 
2 

2 

0 
2 

0 

1 

0 

OENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

66,3 
67.1 
65.9 
67.0 
68. 8M 

44.5 
45.5 
44.6 
41.8 
46. 5M 

55,4 
56.3 
55.3 
54.4 
57. 7M 

1.6 
.9 

81 
81 
79 
81 
63 

1 
13+ 
14  + 
15 

2 

32 
33 

34 
30 

25 

7 
29  + 
27  + 

303 
279 
301 
324 
230 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.54 
2.87 
1.41 
.46 
1.55 

.62 
-   .62 

1.72 

1.62 

.70 

,41 

.85 

16 
18 
18 
23 
23 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 

c 

0 
0 
0 

4 
2 
2 
1 
2 

1 
2 
2 
0 

2 

1 

2 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSn            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

67,2 
67,7 
65.0 
69.2 
71.7 

46.3 
46.3 
39.7 
41,5 
48.1 

56.6 
57,0 
52,4 
55.4 
59.9 

2.2 

-  1.3 

80 
83 
60 
83 
64 

14+ 
14  + 
14  + 
15 
2+ 

32 

37 
30 
31 
35 

24 
27  + 
6  + 
29  + 
25 

259 
270 
380 
306 
192 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
9 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 
1.77 
1.34 
1.34 
4.14 

-  .69 

-  .76 

.66 

.92 

.71 

1.06 

3.31 

23 
17 
18 
23 
18 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
2 
2 

1 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

6LEN  ROSE  2  W 
GDLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

69.3 
67.8 
67.6 
69,2 

66.3 

43.5 
47.8 
40.9 
46.6 
44.0 

56.4 
57.8 
54.3 
57.9 
56,2 

1.4 

64 
79 
63 
63 
81 

1 

13  + 

14  + 
13  + 

15  + 

30 
33 
30 
33 
35 

29+ 

19 
29+ 
29  + 
29  + 

280 
234 
331 
238 
305 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

0 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 

.68 

.77 

1.28 

1.66 

-   ,89 

1.40 
.35 
.60 
.56 
.69 

17 
22 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
5 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESRECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

65.3 
70.2 
66.3 
65.3 
66. 4 

40.5 
46.9 
45.4 
40.4 
43.2 

62,9 
56,6 
55.9 
52.9 
55.8 

-   .5 
.3 

80 
83 
60 
61 
81 

15+ 
15  + 
14  + 
14 
13+ 

30 
36 
34 
29 
30 

25* 
24 
25 
19 
29  + 

369 
220 
286 
366 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 
4,96 
1.12 
.9<, 
1.23 

-  2.30 

.62 

4.14 
.91 
.46 
.73 

16 
16 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

HILLSRORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVPN  DAM 

68.0 
67.6 
66.7 
71.0 
65.9 

44.3 
45,4 
44,9 
47.4 
44.8 

56.2 
56.5 
55.6 
59,2 
55,4 

1.6 

62 

61 
81 
83 
81 

15 
13  + 
15 

2+ 
15 

31 
31 
33 
33 
35 

24 
29+ 
25  + 
24 
25 

285 
272 
291 
196 
303 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.28 
.60 
1.50 
1.66 
1.30 

-  1.68 

,66 

.68 

,68 

1,37 

,77 

23 
23 

18 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
2 
2 

y 

0 
0 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

69.9 
68,8 
66.2 

67.7 
66.7 

47.0 
45,4 
44,0 
46.0 
44,0 

58,5 
57,1 
55,1 
56.9 
55.4 

.9 

83 
62 
81 
61 
62 

14  + 
15 

14  + 

15  + 
13  + 

36 
33 
30 
35 
33 

29+ 

24 

25 

24 

29 

221 
253 
309 
265 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 

1.60 
1.53 
3.93 
1.56 

.   ,66 
.76 

1.86 
.68 
.98 

3.10 
.86 

18 
23 
18 
18 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

navarro  mills  dam 
Olney 

PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

69.1 
67.2 
65.1 
63.9 
67.4 

45,8 
42.4 
43.3 
41.8 
44.6 

57.5 
54.8 
54.2 
52.9 
56.0 

1.5 

82 
62 
82 
79 
81 

17  + 
13  + 

1 
15  + 

2 

33 
29 
32 
32 
33 

24 
19 
7 
19+ 
29+ 

252 
321 
333 
363 
285 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.16 
1.05 
1.72 
2,12 
.98 

-  2.0fc 

2.24 

.42 
1.28 
1.35 

.62 

16 
22  + 
18 
18 
23 

.0 
,0 
.3 
.0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

23 

2 
3 
2 
2 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSM 

67.0 
65.8 
66.4 
67.5 
71.0 

44.7 
44,5 
45,5 
42.7 
46.0 

55.9 
55.2 
56.0 
55.1 
59.5 

60 
61 
79 
80 
84 

1 
14 
13+ 
14+ 
14  + 

30 
33 
31 
31 
35 

19 
24 
19 
27 
24 

284 
304 
286 
305 
201 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
1 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 

1.11 

.66 

.77 

6.16 

-   .90 

.25 
.56 
.40 
.62 
5.29 

22 
23 
22 
23 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
2 
3 

2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPrINSTDWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

64.5 
66.1 
66.0 
69.8 
71.0 

42.4 

40.3 
45.8 
46.7 
47.5 

53.5 
53.2 
55.9 
58.3 
59.3 

.8 
1.6 

60 
82 
79 
82 
84 

15+ 
14 
13  + 
15  + 
3 

32 

28 
31 
34 
37 

29  + 

10 

24 

24 

24 

351 

362 
287 
227 
212 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

2 

8 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.05 
2.02 
1.57 
2.96 
3.26 

.35 

.66 

2.69 
1.07 
.95 
2.75 
2.32 

IB 
23 
23 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
2 

1 
1 

0 

1 
1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

70.6 
65.3 
69.2 
68.5 

68.1 

47.2 
41.7 
46.5 
48.5 
45.3 

58.9 
53.5 
57.9 
58.5 
56.7 

1.9 

-   .1 

1.7 

64 
82 
84 
62 
82 

3+ 

14 

1 

13  + 

13+ 

36 
28 
35 
38 
31 

26+ 

19 

24 

24 

24 

211 
349 
243 
230 
268 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.51 
.44 
1.96 
1.64 
1.77 

-  .29 

-  .96 

-  .55 

2.12 
.32 

1,04 
,84 
,70 

18 
23 
18 
22 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
2 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

66.4 
68.8 

42.0 
44.6 

54.2 
56.7 

1.5 

80 
83 

15  + 
15 

30 
34 

29 

24 

330 
264 

0 
0 

0 
0 

2 

0 

0 
0 

1.46 
1.14 

•   .36 

1.22 
,98 

23 
23 

.0 

.0 

0 
0 

2 
2 

1 

0 

DIVISION 

56.0 

1.3 

1.82 

-   .46 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER       1971 


Temperature 

Preci 

pitation 

>  5 

< 

•3 

1  a 

s 

X 

1 

•>! 

>• 

Q 

No.  o 

Days 

3 

Q 

o 

15 

O 

2 
a 

Snow.  Sleet 

N 

0.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

"3 

n 

is 

o 

& 

s 

2 

o 

i 

o 
o 

i 

s 

u 

5  » 

0  » 

«    *    * 
EAST  TEXAS           0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

Tt,b» 
69.  BM 
71.0 
•71.7 
72.2 

49. CM 
44. 6M 
45.1 
40.4 
40.4 

61. BM 
57. 2M 
58,1 
56.1 
56.3 

87 
84 
88 
89 
85 

2 

14 
1 
3 
3+ 

31 
30 
27 
28 

25 
25 

26  + 
4 

137 
255 
238 
288 
272 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
4,47 
4.02 
3,92 
3.71 

'    1.62 

1.16 
3,67 
3,21 
2,42 
2,25 

19 
16 
18 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

CLARKSVILI.E  2  NE 
CatDSPRING  5  SSV; 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

67,7 
72.0 
71.1 
73.5 
72.0 

42.4 
44.4 
49.4 
45,4 
42,8 

55.1 
58.2 
50.3 
59.5 
57.4 

82 
86 
83 
88 
85 

1 

3 

2* 

3 

3 

30 
33 
38 
35 
34 

25 
26  + 
25 
25  + 
25+ 

303 
233 
167 
209 
249 

0 
0 
U 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 

2.01 
3.04 
1.95 
3,94 

1,51 
1.05 
1,89 
1,13 
2,52 

IB 
23 
18 
23 

18 

T 

.0 

,0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
4 

1 
2 
2 

2 
3 

OAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
E'lQRY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

tg.i, 

69.6 
67.2 
72.7 

69. 5M 

45,4 
47.8 
41.3 
38.4 
47. OM 

57.4 
58.7 
54,3 
55.6 

58. 3M 

85 
84 
82 
87 
82 

14  + 
13 
14  + 

2 
14  + 

35 
35 
30 
29 

25  + 
25 

24 

30  + 

255 
225 
334 
298 
227 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 
9 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.83 
2.39 

2.24 
3.92 
5,38 

3.35 
1,53 
1,53 
2.22 

3,53 

18 
18 
18 
19 
16 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

5 
3 

1 
2 
2 

3 
3 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLAOEWATER  3  WSW 
GRDVETQN 
HEMPHILL 

71.8 
68.2 

71.8 
71.5 

46.3 
40.6 

45.6 
41.4 

59.1 
54.4 

58.7 
56.5 

85 
83 

87 
86 

14 

1 

15 
3 

35 
29 

30 
28 

25 
25 

25 
25 

207 
331 

221 

277 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

7 

1 

6 

0 
0 

0 
0 

2.84 
5.96 

2.77 
3.87 

1.54 
5.30 

1.30 
1.52 

18 
16 

16 
18 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

3 
3 

4 
5 

2 

1 

2 
4 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

73.8 
69.3 
72.4 
70. 8M 
69.8 

47,1 
42,2 
46.6 
41. 5M 
46.6 

60.5 
55.8 
59.5 
56, 2M 
58,2 

1.3 

87 
84 
85 
85 
87 

3 

1 

3 

3 

13 

38 
31 
36 
29 
34 

8  + 
25 
25 
26  + 
29 

183 
300 
195 
289 
229 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.55 
3.18 
2.00 
4.47 
3.13 

-  .84 

-  2.34 

1.35 
2.00 
.78 
2.02 
2,00 

16 
16 
16 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
5 
4 

2 
2 
2 
3 
2 

Q 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINHEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

72.  5M 
69. 2M 
73.1 
67.9 
72.1 

43. IM 
44. 6M 
44.3 
40.2 
42.6 

57, 8M 
56, 9M 
58.7 
54.1 
57.4 

1.2 

87 
84 
87 
82 
86 

3  + 
1 

2  + 
2  + 

3 

30 
32 
26 
30 

31 

25 
25 
25 
25 
26  + 

251 
261 

221 
340 
255 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
3 

4 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
3.22 
5.53 
3.25 

2.76 

.95 

1,23 
2.27 
2.64 
2.41 
1.46 

16 
16 
19 
16 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
6 
3 

5 

3 
2 
4 
1 
2 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVILLE 

MARSHALL 

69.* 
71.6 
72.'. 
72.7 
68.6 

40.9 
42.9 
44,3 
46,5 
39.7 

55.2 
57.3 
58,4 
59,6 
54,2 

-  .5 
1.5 

-  1,1 

84 
85 
88 
85 
84 

3+ 

3 

2 

2 

2 

31 
31 
31 
34 
30 

26+ 

25 

25 

25 

25 

315 
255 
233 

200 
333 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
2.50 
3,52 
2.94 
3.67 

-  1.37 

-  .74 

2.00 
1.35 
2,21 
2,03 
2.51 

18 
18 
18 
18 
18 

,0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 
2 
3 

2 
2 
1 
2 
2 

MINFOLA  8  ENE 
MOUNT  PlEaSANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

68.3 
67.2 
66.5 
70.9 
71.8 

42,0 
39,3 
41,4 
43.3 
41.7 

55,2 

53,3 
54,0 
57,1 
56,6 

,2 

1.4 

82 

83 
82 
86 
89 

14  + 
2  + 
1 
3 
3 

28 
30 
32 

31 
33 

25 

25  + 
30  + 
25 
12  + 

310 
352 
341 
254 
259 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.10 
5.14 
2.46 
3.9i, 
3.12 

-   .77 

2.53 
4.65 
1.99 
2.75 

1.55 

16 
16 
18 
16 
19 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 

T 
0 
0 

23 

2 
3 
2 

4 

5 

1 
1 
1 
2 
2 

PALESTINE 

POVNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

70.7 
69.4 
71.0 
69.6 
71.0 

44.3 
47.1 
42.0 
45.6 

45.3 

57,5 
58.3 
56.5 
57.6 
58.2 

,7 

84 
84 
87 
82 
85 

1 

14 

2 

3 

2 

33 

35 
27 
35 
31 

23 
29  + 
25 
23  + 
25 

250 
231 
273 
245 
242 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

4.02 
4.81 
2.67 
3.45 
3.44 

.09 
-  1.96 

3.10 
4.04 
.76 
2,20 
1,67 

18 
16 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

5 
3 

5 

2 
2 
3 

2 
2 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLFR  5  NE 

65.6 

67.0 
67.6 
72.2 
63.5 

37.5 
41.9 
40.5 
44.3 
42.3 

51.6 
54.5 
54.1 
58.3 
55.4 

80 
86 
83 
85 
83 

4  + 
1 
2 

3  + 
15  + 

28 
32 
33 
31 
29 

26  + 
26 
25  + 
25 
25 

402 
327 
341 
235 
307 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

1 
0 

1 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

3.62 
1.89 
3.04 
4.01 
5.16 

3,05 
1.24 
2,18 
1.10 
4.50 

18 
18 
18 

19 
18 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
6 
2 

1 
1 
1 
3 
2 

WARREN 
WILLS  POINT 

71.2 
68.0 

43.3 
43.4 

57,3 
55,7 

85 
82 

2 
2 

28 
32 

25 

30  + 

251 
283 

0 
0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

3.76 
1.98 

1.46 
1.35 

16 
16 

.0 
.0 

0 
0 

5 
2 

3 
2 

DIVISION 

56,9 

,6 

3.39 

-   .87 

T 

♦    *    • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELO 
BALMDRHFA 
CANOELARIA 
CHISDS  PASIN 

70. OM 
69.3 
73. 2M 
75.9 
67.0 

38. 7M 
43.1 
40. 5M 
41.4 
45.3 

54. 4M 
56.2 
56. 9M 
58.7 
56.2 

.5 
2.5 

79 
83 

86 
75 

14+ 
14 

5 

6  + 

28 
29 
28 
30 
34 

19 
19 
19 
18 
23 

313 
268 
253 
188 
258 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1, 
2 
2 
3 
0 

0 
0 

n 

0 

0 

,01 
.03 
.00 
.01 

T 

-  ,41 

-  .51 

.01 
.02 
.00 
.01 

T 

21 
9 

25 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUOAS  SERVICF  STA 

CRANE 

DRYPEN 

EL  PASO  WSD               R 

FABENS 

69.9 
71.0 
70.6 
65.4 
68.2 

32.9 
41.0 
44.8 
38.7 
35.8 

51,4 
56,0 
57,7 
52,1 
52.0 

.9 

84 
84 
81 
77 
81 

12 
14  + 

3  + 

5 
13 

24 
30 
32 
31 
25 

24  + 
20 
25 
24  + 
24 

400 
273 
225 
381 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
4 
1 
3 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.14 
.13 
.00 
.14 
.25 

-   .19 

.14 
.07 
,00 
.13 

.13 

15 
21 

15 
16 

.0 
,0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

n 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

M 
73.3 
72.2 
69.6 

M 
41.7 
37.3 
40.3 

M 

57,5 
54,8 
55,0 

87 
83 
80 

29 

6 
12  + 

24 
35 
26 

31 

27 
24  + 
21  + 
20 

223 
307 
296 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
0 

10 
2 

0 
0 
0 
0 

.02 
.10 
.42 

.02 
.09 
.42 

21 
21 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

70.9 

M 
72,5 
62.4 
71.6 

34.2 

M 
39.9 
41.5 
45.3 

52.6 

M 
56.2 
52.0 
58.5 

80 
85 
86 
71 
82 

5 

13 

5 

12  + 
6 

20 

26 
27 
37 

18 

27 
19 
25 

355 

254 
384 

204 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

10 

5 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,03 
,00 
,00 
,23 

,01 

,03 
,00 
,00 
,23 
,01 

21 

1 

21 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   349    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXiS 

NoverbER 


Temperature 

Precipilation 

4 

'4 

►1 

■<:S 

s. 

< 

SB 

1 

1 

1 

• 

Q 

No.  of 

Days 

I 

• 
« 
O 

o 

Sno 

IV.  Sleel 

No.  ol  Daya 

SUOOB 

Ml 

X. 

Min. 

H 

■Stj 

Si 

QO 

i  0 

a 

1 

0 
o 

• 

0 

S 

1 

•=l 

0  » 

s  > 

■°l 

PEC"S 

PFNWELL 

POESIDIO 

RED  BLUFF  D4M 

S4LT  FLAT  10  FNF 

T<,3 

76.7 
70.9 
67.0 

37.7 

M 
41.7 
39.8 
37.3 

56.0 

f 
59.2 
55.4 
62.2 

2.2 

66 

67 
84 
61 

5* 

5 

12 

5 

27 
27 
30 
23 
24 

27 
20 
27 
20 
24 

264 

164 
284 
380 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 

5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.01 

.05 

T 

.11 

•       .2V 

T 

.01 

.05 

T 

.11 

21 

22 

1 

22  + 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

S-ErpiELD 

SlbPRA  eiANCA 

VAN  HORN 

WINK  =4A  AIRPnRT 

69.3 

72. U 
69, <. 
70. 2M 
69, <> 

42.0 
44,4 
35. IM 
39. 2M 
36.5 

55.7 
56.2 
52. 3M 

54. 7M 
54.0 

80 
83 
79 
80 
85 

3* 

2 
12 
12* 

5 

30 
29 
24 
28 
24 

23 

20 
24 
20 
20 

278 
209 
370 
310 
327 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

11 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.16 

.00 

.01 

.00 
T 

.16 
.00 

.01 

6  + 
16 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

u 

0 

0 

ysleta 

69. OM 

36. 2M 

52. 5M 

80 

13 

27 

24 

361 

0 

0 

9 

0 

.22 

.14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.1 

2.1 

.07 

-   .33 

.0 

«    »    » 
EDWASDS  PLATFAU     06 

A1ISTAD  DAfI 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BDERNP 
BKACKFTTVILLE 

71.9 
68.0 
70. <i 
71.3 
7'..  3 

49.7 
38.5 
45.4 
46.2 
46.5 

60.8 
53.3 
57.9 
56.8 
51.4 

1.5 
1.8 

82 

80 
84 
63 
84 

3 
2 
3 

3 
4 

35 

28 
35 
35 
37 

19 
20  + 
28  + 
27  + 
25  + 

155 
345 
240 
219 
137 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

.18 

.05 

2.04 

2.65 

.30 

-   .12 
1.27 

.14 

.03 

1.51 

2.34 

.30 

16 

8 

16 

IB 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
2 

1 

0 
0 
2 

1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

BRADY  2  NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
C3PF  RANCH 

66.3 
70,2 
73.1 
71.3 
66.7 

42.0 
46.9 
48.3 
48.2 
39.5 

55.3 

58.6 

50.7 
59.8 
53.1 

83 

81 
82 

81 
79 

3 

2* 
2 
2 

2 

29 
33 

34 
30 
26 

28* 
29 

19 
20 
24 

300 
220 
161 
160 
355 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
0 
0 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
.53 

.71 
.17 
.04 

.49 
.38 
.42 
.08 
.04 

23 

17 
22 
22 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELOORADD  U  t*V 
FREnERICKSBURG 
JIHNSHN  CITY 

72.2 

69.5 
67.1 
70.6 
71.1 

51.1 
45.1 
42.8 
46.6 
44.8 

61.7 
57.3 
55.0 
56.5 
58.0 

2.9 

85 
62 
80 
83 
80 

2 
2 

3 

2 

17+ 

36 
30 
31 
34 
34 

20 
27  + 
24 
27 
27 

135 
247 
309 
213 
236 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
.66 

.31 

.50 

1.96 

.21 

.50 
.34 
.15 
.30 
1.15 

15 
22 

1 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 
0 

1 

J'lNCTIDN 

JUNf 

KFRPVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

71.0 
71.0 
70.0 
71.2 
72.0^ 

43.2 

43.4 
44.1 
41.8 
45. 9M 

57.1 
57.2 
57.1 
55.5 
59. OM 

2.9 

1.1 

85 
83 
81 
63 
82 

2 

2 
2 
2 

3* 

28 
30 
31 
30 
32 

27 
26  + 
20 
28  + 
27+ 

254 
245 
259 
273 
206 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 

.00 

1.P5 

.92 

T 

-  .47 

-  1.25 

.22 

.00 
.43 

.48 

T 

22 

18 

23 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
3 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

71.5 
71  .BM 
66.'. 
72. 5M 

42.9 
43. OM 
41.9 
44. IM 

57.2 
57. 4M 
55.2 
58. 3M 

1.7 

84 
84 
83 
84 

2 
3 
2 
3 

30 

31 
32 

26  + 

23 

20 

255 

293 
229 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 
3 
2 
I 

0 
0 
0 
0 

.45 

.71 
.05 
.46 

-  1,26 

.45 
.70 
.03 
.15 

23 
23 
22 
23+ 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

MENARP 
MERTZHN 
07DNA 

PAINT  ROCK 
PAN^ALE 

70. "» 
70. *f^ 
68.9 
70.5 
69.5 

41.0 
41. 7M 
43.5 
42.7 
45.5 

55.7 
56. IM 
56.2 
56.6 

57.6 

84 
60 
80 
81 
80 

2 

17  + 
3* 

13 
3  + 

26 
27 
32 
26 

31 

27 
19 
19 
27 
26  + 

265 
263 
259 
255 
237 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 

1 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 

.07 

T 

.46 

.05 

-  ,40 

-  ,62 

.07 
T 

.45 
.05 

23 

16  + 

22 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

u 

0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
R3CKSBRINGS 
SAN  4NGELD  DAM 

69.6 
66.4 

67.* 
70.1 
67.7 

45.3 
43.5 

41.7 
47.5 
42.5 

57.5 
56.0 
S4.6 
56.6 
55.1 

81 
81 
82 
60 
81 

2 
13 
2 
2 
2 

31 
26 
32 
36 
30 

20 
19 
27  + 
19 
19 

248 
255 
319 
197 
310 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
.40 
.23 
.32 
.31 

.22 

.40 
.15 
.32 
.24 

17 
22 
23 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
I 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  ANGFLO  WSn            R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

66.1 
70.2 
69.7 
66.7 
7*. 6 

43.9 
46.1 
44.0 
36.8 
46.4 

55.0 
58.2 
56.9 
53.6 
51.5 

1.2 

81 
82 
81 
82 
83 

1 

i* 

2 

2 

15  + 

33 
31 
30 
27 
34 

27+ 

20 

27 

24 

20 

269 
223 

253 
339 

137 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
2 
9 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.27 
.80 
.37 
.00 
.04 

-  ,51 

-  ,77 

.19 
.70 
.18 
.00 
.04 

22 
23 
23 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
1 

2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WATER  VALLEY 

67,8 

39.1 

53.5 

82 

2 

27 

24 

350 

0 

0 

9 

0 

.29 

.23 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION 

57.2 

.6 

.50 

-   .76 

.0 

*    «    « 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

AUSTIN  WSD                R 

BEEVILLE  5  N6 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

77,0 
70,6 
76.2 

7i..l 
72.2 

55. OM 

50.3 

51.2 

47.8 

50.0 

56.5 

60.5 
63.7 
61.0 
61.1 

1.7 

.7 

2.0 

85 
84 
87 
87 
85 

2 
2 
3 

3 
3 

41 
39 
41 
37 
36 

20 
24 
25  + 
25  + 
25 

55 

184 
104 
159 
158 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,29 

3.02 

.70 

1.92 

4,58 

,90 

-  1,20 

-  1.89 

1.36 

1.45 

.50 

.98 

3.60 

22 

17 
16 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

I 

3 

2 

2 

2 

1 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CIRPUS  CHRISTI  W5D       R 

CUb«0  3  E 

77.7 
76, i 
76.1 
77,9 
75. ^ 

55.7 
45.1 
64.4 
56.2 
49.9 

66.7 
61.2 

71.3 
57.1 
52.9 

3.0 

85 
90 
87 
87 
84 

2 

2 
1 
2 
2 

41 
35 

52 
43 
38 

20 
25 
24 

20 
20 

50 

158 

17 

51 

119 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,32 

1.69 

.00 

.44 

1.41 

-  1.50 

-  1.28 

.17 
1.13 
.00 
.35 
.67 

18 
18 

18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

0 

1 

3 

0 

I 

0 

0 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

ELGIN 

FLiTQvIA  2  ^ 

floresvIlle 

C1..I4'J 
G?U74^e5 

72,  » 
75,3V 
75.  J 
77.0 
75.^ 

5C.3 
50.  6« 
49.4 
52.7 
46.7 

51.5 
63.4" 
52.2 
64.9 

61. :j 

2.6 

85 
87 
85 
86 
87 

2 
2 

15  + 
?  + 

? 

37 
35 

37 
39 

37 

24 
25 
29 
20 
25  + 

155 
118 
120 
63 
174 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,87 
1.99 
1,70 
1.15 
1.36 

-  .50 

-  ,90 

-  1,04 

1.32 
1.53 
1.29 
.70 
1.22 

16 
16 
18 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
2 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

0 

1 

HA.iETTSVILLE 
H  'Nip 

76. J 
74.7 

5n.l 
49.6 

63.4 
52.2 

2.4 
i.3 

86 
85 

2  + 

1 

37 

41'. 

25 

29  + 

115 
135 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.47 
.41 

-  1,93 

.95 
.j5 

16 
18 

.0 

0 
0 

3 

1 

3 

u 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

1  in.i. 

.1  OL 

Jiviivi 

rt.nii 

L,Ej1 

U    k 

Jli 

■VIJ 

KJl\ 

I- 

i.l> 

u 

u 

iViO 

IKJi^I- 

\L.   U 

t\l 

t\ 

NOVEMBER 

1971 

Temperature 

Preci 

pitation 

'J 

II 

i| 

1 

> 
< 

I 

S 

•9 

i 

o 

a 

a 
% 

No.  o 

Day 

» 

•a 

o 

Q 
S 

6 

a 

Snow.  Sleet 

N 

o.  o(  Days 

SUUoD 

Mix. 

Min. 

H 

II 

i.% 

1 

t 
i 
s 

1 

i 

°  I 

°  1 
si 

•II 

s 

KENEDY 
KINGSVILLE 
L4  GRAN6E 
LEXINGTON 
LULINO 

80.0 
78.9 
73.* 
71.1 
73.1 

49,0 
54.5 
50.6 
48.3 
47,1 

64.5 
66.7 
62.0 
59.7 
60.1 

.9 

89 
88 
85 
83 
86 

1 
2 

2* 
3  + 
3 

36 
42 
37 
37 
37 

22  + 
29  + 
25 
25 

25  + 

83 

50 

149 

197 

194 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

,96 

i.ie 

2,20 
2,27 

1,37 

-   ,78 

.66 

.41 
1.58 
1.30 
1.05 

16 

30 
17 
18 
16 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 
2 
2 

1 
0 
2 
2 

1 

0 
0 

1 
1 
1 

M4THIS 

N4T4LU 

NEW  BR4JNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

75.4 
75.3 

72.9 
75.9 
72. 6M 

50,3 
49,0 

46.5 
51.6 
47. SM 

62.9 
62.2 

59.7 
63.8 
60. 2M 

-  1.0 

88 
83 
88 
87 
85 

3 

17  + 

3 

1 
3 

40 
37 
37 
36 
35 

24  + 
29 
24 
24 
24  + 

123 

130 
199 
112 
191 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

,44 
2,85 
2,11 
1.19 
2.45 

.03 

.44 
2.18 
1.55 
1.02 
1.60 

16 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 

1 

3 

0 
2 
2 
1 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

REFUGIO 

R08ST0WN 

ROCKPDRT 

SAN  ANTONIO  WSQ          R 

SAN  MARCOS 

77.6 
78.0 
76.2 
7*. 8 
72.8 

54.2 
55.1 
59.7 
51.5 
46.8 

65.9 
66.6 

68.0 
63.2 
59.8 

3.7 
1,5 

89 
88 
85 
85 
85 

2  + 

3 

2 

2 

3 

40 
44 
45 
37 
36 

20 
24  + 
20 
24 
25 

64 

56 

47 

129 

201 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.77 

.26 

1,80 

2,74 

2,14 

1.37 
,07 

.45 

.10 

1.33 

2.20 

1.57 

18 
18  + 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
2 

0 
0 

1 
1 
2 

0 
0 

I 
1 
1 

SEALY 

SEGUIN 
SINTQN 
SMITHVULE 
SOMERVILLE  DAM 

73.8 

75.0 
77.6 
71. 6M 
72.1 

47.4 

52.9 

55.9 

46.9m 

45.4 

60.6 
64.0 
66.8 
59. 3M 
58.8 

-  ,8 
4,1 

-  .4 

85 
85 
88 
84 
85 

1 
2 

2  + 
2 
3 

34 
37 
42 
36 

34 

25 

24 
20 
25 
25 

169 
120 
60 
211 
217 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 
1.44 
,29 
2.90 
2.89 

-  2.09 

-  .27 

-  .07 

.62 
1.11 

.15 
1.60 
1.72 

16 
18 
16 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

1 

2 
2 

1 
1 
0 
2 
2 

u 

1 

0 
2 
2 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

73.7 
76,7 

45.7 
50,9 

59.7 
63.8 

85 
86 

2 

1 

36 
37 

24 
25 

189 
104 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.22 

1.25 

1.10 
.82 

16 
18 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

2 

1 

I 
0 

DIVISION 

63.0 

2,0 

1.65 

-   .56 

.0 

*    •    » 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHU4C  TBCD 

ANGLETQN  2  M 

BAY  CITY  WATERWORKS 

B4YT0WN 

74.3 
73.8 
74.2 
76.3 
75.8 

47,8 
51,4 
47,1 
52.5 
50.8 

61.1 
62.6 
60.7 
64.4 
63,3 

-  1,0 

87 
84 
85 
87 
88 

3 

18  + 
14  + 

3  + 

2 

38 
40 
35 
42 
38 

25  + 

5 
27  + 
25  + 
25 

168 
140 
174 
101 
115 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.65 
2.25 

2.03 
1.70 
1.10 

-  1.57 

-  3.38 

.65 
1.48 
1.48 
1.43 

.82 

23 
19 
23 
23 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
2 
2 

2 
2 

1 
1 
1 

0 

I 
1 
1 

0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SB 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPQ 
FREEPORT  2  NW 

70.8 
76.3 
75.4 
76.4 
75.4 

44.4 
53.3 
44.0 
52.2 
53.6 

57,6 
64,8 
59.7 
64.3 
64.5 

2.3 

85 
87 
87 
87 
88 

3 
14 
2 
1 
3 

32 

40 
34 
40 
43 

25 

20 
20 
25  + 
25 

251 
95 
191 
101 
109 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.85 
1.91 
2.88 
1  .68 
2.95 

-   .71 
.23 

1.68 
1.42 
1.77 
.84 
2.58 

18 
23 
23 
18 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 
2 

2 

1 
2 
2 

1 

1 
I 

2 
0 

1 

GALVESTON  WSD            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  F4A  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

70.9 
72.4 
73.2 
74.2 
75.2 

59.5 
47.6 
52.8 
43.7 
55.1 

65.2 

60.0 
63,0 
59.0 
65.2 

2,2 

1,2 

2,2 

-  1,2 

1.9 

82 
86 
86 
90 
85 

2 
2 
2 
3 

2 

45 
35 
41 
31 

40 

23 
25 
25 
25 

20 

91 
195 

127 

218 

90 

0 
0 
0 

I 

0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.29 

1.82 
2.29 

1.86 
2.46 

-  1.27 
•  2. OB 

-  1.57 

-  2.22 

-  .49 

1.72 

.69 

1.61 

2.46 

23 
18 
18 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
5 

2 

1 

1 
1 
2 

1 

1 
0 

1 
I 

NEW  GULF 

□  RANGE  <>  NW 

PALACIQS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

75.5 
71.3 
74.4 
77.1 
78.1 

50.7 
46.2 
53.1 

M 
53.9 

63.1 
58.8 
63.8 

M 
66.0 

88 
84 
85 
90 
86 

3 

3  + 
2 

2  + 
28  + 

36 
34 
41 
39 

40 

25 
26  + 
20 
23 

4 

124 
220 
105 

58 

0 
0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 
2.85 
1.22 
1.30 
1,50 

-  2.04 

.70 
1.95 
.63 
.80 
.90 

23 

19 
23 
23 

18 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WSD          R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

70.5 
76.4 
76.0 
74,1 
74.1 

48.1 
57.9 
58.5 
49.0 
48.9 

59,3 
67,2 
67,3 
61,6 
61,5 

-   ,4 
.8 

85 
67 
87 

87 
85 

2 
2 
2 

3  + 
15  + 

35 
43 
42 
37 
32 

25 

11 
25 
11 

208 

55 

59 

170 

169 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2,64 
1.73 
2,50 
1,42 
1.31 

-  .82 

-  2.74 

1.2! 

.83 
1.50 
1.04 

.68 

18 
18 
23 
23 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
3 
2 

2 

2 
2 

1 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

VICTORIA  wsa           R 

75.2 

53.1 

64,2 

1.8 

86 

2 

43 

27  + 

95 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-   ,99 

.75 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

62,7 

1.4 

1.95 

-  1.60 

.0 

*    •    • 
SOUTHERN           09 

ALICE 
APMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZD  SPRINGS 
C4TARINA 

79.0 
79.7 
78.7 
77.0 
76. 5M 

53.6 
53.4 
49.3 
52.9 

52. IM 

66.3 
66.6 
64.0 
65.0 
64. 3M 

3,3 

90 
88 
89 
90 
86 

2 

2 

3 

IS 

2 

43 
39 
35 
38 
38 

26  + 

25 

25 

29 

25 

56 
45 
95 
81 
88 

1 

0 
0 

1 
u 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

,30 
1,22 

T 

.13 

.00 

-  1.16 

-  .70 

.30 

.80 

T 

.12 

.00 

18 
23 
16 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
0 

1 
0 

0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

76.7 
74.5 
75.5 
75. IM 
75.1 

52.4 
52.9 
52.5 

49, OM 
49.9 

64.6 

63.7 
64.0 
62. IM 
62.5 

,9 

2,6 

84 
84 
86 
84 
86 

17 
17+ 

2 
18 

3 

39 

39 
38 
38 
39 

29 
24 
29  + 
26  + 
28 

84 
105 

95 
140 
123 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,28 
,26 

,01 

1,46 

,01 

.24 

-   .56 

1.15 
.25 

.01 

1.40 

.01 

18 
IB 
23 
18 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFUPRIAS 
FOWLERTDN 
FREER 

76.9 
77.8 
78.8 
77.5 
78.6 

46.0 
55.5 
49.2 
50.6 
50.1 

61.5 
66.7 
64.0 
64.1 
64.4 

-  .7 

-  1,2 

88 
89 
90 
85 
88 

3 
18 

1 
14  + 
16 

34 
46 
40 
35 
35 

28  + 

29  + 
29  + 
24 
25 

151 
45 
81 
95 
85 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,30 
,03 
,24 
.40 
.05 

-  .53 

-  .76 

.30 
.03 
.15 
.40 
.05 

18 
26 
3 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREOn  NO.  2 
PFAPSALL 
POtEET 

78.6 

76.4 
75,9 
75.7 

53.8 

55.9 
52.1 
49.9 

66.2 

66.2 
64.5 
62.8 

88 

86 
86 
85 

3  + 

2 

18  + 

3 

41 

41 
39 
40 

25 

25 
24  + 

29  + 

61 

55 

87 

123 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

p 

0 
0 
0 

.00 

.55 

.75 

1.38 

.00 

.52 

.72 
1.10 

3 
16 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

I 

1 

2 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

79.9 

54.2 

67.1 

90 

18 

42 

30  + 

42 

1 

0 

0 

n 

,11 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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con,u,u.d                   MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
NOVtMBEF 

97 

Temperature 

Precipitation 

'4 

is 

S 

< 

1^ 

a 

J 

J 

1 

5. 

•a 

a 

S 

1 

No.  of  Day* 

3 

1^ 

s 

1 

o 

o 

Snow,  Sleel 

No.  of  Dayi 

SUOOB 

M.X. 

Min. 

■3 
o 
H 

If 

• 

i 

o 

i 

s 

8 

1 

S  t 

.'1 

Si 

\.i 

TTLBEN 
Z»PAT» 

76.0 
79.5 

50.5 
54.9 

63.3 
67.2 

85 
88 

18  + 
2 

37 

41 

25 
25 

118 
37 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.92 

.11 

.86 
.06 

18 
3 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

D!VI510N 

64.6 

2.0 

.43 

-       .55 

.0 

«         «         * 

LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WSQ                          R 

H4RLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    4P 

MC    COOK 

79.3 

80.7 
79.6 
79.6 

59.3 

56.7 
58.3 
54.1 

59.3 

68.7 
69.0 
66.9 

1.7 

86 

90 
89 
89 

1 

2 

2  + 
3 

48 

46 
46 
44 

20 

21 
20 
25* 

15 

28 
25 

47 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

° 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.74 

.16 

.51 
.09 

-      .58 

.27 

.14 
.43 
.06 

7 

10 

9 

25 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

1 

I 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

MISSION    4    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITD 
WESLACO   2    E 

80.3 

76.5 
79.7 
80.3 
81.1 

56.0 
60.9 
56.1 
62.5 
58.4 

68.2 
68.7 
67.9 
71.5 
69.8 

1.7 
1.6 

88 
85 
89 
89 

90 

29  + 
2 
2 

3 

1 

45 
47 
45 
50 
46 

20 

25 

21* 

26+ 

20 

37 
38 
36 
9 
17 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.07 
3.29 
.60 
.53 
.24 

-  ,57 

-  .77 
.       .78 

.05 
3.05 
.45 
.45 
.11 

26 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

2 

1 
I 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 
0 

DIVISION 

68.9 

1.6 

.70 

-       .46 

.n 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
9    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
FlOYRADA 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BURLINGTON  3  WSW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
18    STATIONS 


GREATEST  1  OAY  PRECIPITATION 
BURLINGTON  3  WSW 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIGGINS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HIGGINS 


90 

DATE 

18* 

19 

DATE 

20 

6.30 

.00 

5.40 

DATE 

18 

1.2 

1 

DATE 

19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

N0VEM6ER   1971 

_ 

Day  of  Month 

station 

O 

1  {  2    3 

4  fs  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  I  14  1  15 

16  {  17  1 

18 

19   20   21 

22 

23   24 

25  1  26  {  27 

28   29   30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS          'o\ 

4BERN1THY 

.3< 

T     .22 

.10 

.02 

ACKERL»  I  HSw 

.2G 

.10   .10 

T 

T 

flMAHlLLO  WS3            //R 

2.0« 

.46 

T 

.06 

.44  l.U 

T 

.01 

T          T 

ANDREMS 

.Ot 

T 

.06 

BIG  SPRING 

.11 

.09 

.02 

900KER 

».*0 

.39 

1.17  2.20 

.24 

.28 

.12   J       . 

eORGEft  ?  M 

2.32 

.14 

T 

1.02  1.03 

.13 

T 

, 

BRAVO 

2.63 

.07 

2.16   .40 

T 

T 

T 

BROMNFIELO  10  2 

.31 

T 

T 

.18 

.13 

> 

BULER  «.  NNM 

3.32 

.27 

.88  1.86 

.21 

.04   .06 

BUNKER  HRL  5  N 

1.75 

1.32   .23 

CANADIAN  I  ENE 

2.35 

T 

.75  1.10 

• 

.50 

T   1 

CANYCJ 

2.10 

.85 

T 

.35   .87 

T 

.02 

T 

,01        T 

CMANNUf.  NO.  2 

1.91 

.06 

1.28   .55 

.02 

CLAUDE 

2.51 

•  03 

1.05  1.37 

.08 

.04 

CDLOMATER  3  M 

_ 

- 

.   .    - 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

CONLtN 

2.90 

2.40 

.50 

CRQSBVON 

.54 

T 

T 

.54 

OALHARI  FAA  AIROO'T 

3.19 

1.86 

.99   .34 

T 

T          T 

0ARROU2ETT 

5.A9 

.30 

.86  2.65 

1.15 

T 

.28 

,05 

OIHMITT  6  E 

1.26 

.05 

.19   .96 

.06 

OIMHITT 

1.26 

.03 

.25   .91 

T 

T 

.07        T 

OUHAS 

2.13 

T 

1.05 

.96 

.12 

FLOYDAOA 

.18 

.16 

FlOVDADA  9  SE 

.51 

7 

,32 

.19 

FOLLETT 

3.A6 

.20 

.94  1.91 

.06 

.24 

.03 

.06 

forsan 

.H 

.12 

T 

.02 

FRIDNA 

2.1« 

.02 

1.07  1.01 

.02 

.02 

GARDEN  CITY  1  E 

.09 

.09 

GRUVER 

3.o; 

.05 

.13 

.56  2.15 

.14 

T 

T          T 

HART 

2.11 

.45 

1.05   .60 

.01 

T 

HARTLEY 

3.21 

.97 

1.77   .53 

HEREFORD 

2.A5 

.07 

1.30   .92 

,16 

KIOOIMS 

2.78 

.26 

.70  1.60 

.12 

.10 

HITCHLiND  t    iSW 

2.57 

.25 

.74  1.30 

.26 

T 

LABESA  1  SSE 

.06 

T 

T 

,06 

LENORAH 

.49 

.12 

T     .02 

.11 

,15 

.09 

LEVELLftND 

.32 

.02 

.26 

.03 

T 

.01 

LIFSC0H8 

3.5: 

.20 

.96  1.83 

.10 

.44 

LITTLEFIELD  NO.  2 

.69 

.68 

LOOP 

. 

- 

. 

- 

.   .    - 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

.     -     - 

LORENZO 

- 

_     _     _ 

.    -    - 

-    -    - 

.    .    - 

... 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

... 

... 

LUBBOCK  »50              R 

.»; 

T 

T     .15 

.12 

T         .16 

HC    LEAN  3  E 

1.23 

.93 

.13 

.17 

MIAMI 

A. 01 

.10 

2.22  1.50 

.08 

.18 

MIDLANO  HSO            //R 

.42 

.05 

.02   T 

.10 

.01 

.24 

T 

MIDLAND  *  ENE 

.08 

.08 

T 

HORSE 

4.60 

.20 

.60  3,00 

.80 

MORTON 

.92 

.01 

T     .BP 

.03 

MULESHOF  1 

l.Ot 

.08   .96 

.02 

NOTLA  3  5E 

4.65 

.12 

.05 

2.82  1.39 

,13 

.12 

.02 

OLTQK 

.8; 

.01 

T     .87 

.01 

PAHPA  NO.  2 

5.6^ 

.23 

T 

T 

1.7S  3.50 

.07 

.10 

PANHANDLE 

}.'•' 

.64 

T 

.96  1.83 

.03 

.03 

PERRYTQN  5  NNE 

5.4S 

.46 

T 

T 

.62  4.02 

.15 

T 

.18   T 

T     .06 

PERRYTON  10  WNW 

4.11 

.34 

.10 

T 

.67  2.64 

T 

.26 

.08   .02   T 

PLAINS 

.4! 

.12 

T     .03 

.04 

.29 

PLAINVIFM 

- 

-     -     . 

-    -    . 

-     -     . 

-    _    - 

-     -     - 

- 

- 

-     -     . 

- 

_ 

... 

QdlTAOOF  1  E 

.31 

.05 

.25 

,06 

SEMINOLE 

.22 

T 

.21 

.01 

SILVERTDN 

.5( 

.25 

.20 

.05 

SLATDN  5  SE 

.7' 

.02 

.53 

T 

.24 

SPEARMAN 

5. IS 

.76 

.26  3.90 

.22 

.03 

STRATFORD 

3.3' 

.01 

2.49   .79 

,05 

T 

SUNRAY  A  SM 

2.61 

.04 

.41 

1.22   .91 

.10 

TAHDKA 

.6; 

T 

.20 

.43 

T 

TASCDSA 

1.91 

T 

.48 

.60   .75 

.07 

T 

.01 

TULIA 

1.01 

.01 

.06   ,97 

T 

.01 

.03 

UMBARGER 

1.4! 

.16 

.47 

.83 

T 

VEGA 

3.5; 

.85        T 

T 

T 

1.02  1.50 

T 

T 

.10 

.06        T 

VALCOTT 

2.41 

.98  1.25 

.15 

.10 

. 

•    •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 

.7( 

T 

T 

.61 

.15 

AN30N 

.4: 

.13 

.24 

.06 

ASPERMONT  2  SSM 

.27 

T 

.02 

,12 

.03 

.03 

.02 

.05 

BALLINGER  1  Sh 

.2C 

T 

.20 

T 

BATEMAN  RANCH 

.64 

.22 

.02 

.20 

.10   .10 

BESJAMTN  A  SSE 

.54 

.43 

.11 

6URKETT 

.4( 

.04 

.35 

.10 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

.76 

T 

T 

T     T 

.01 

.69 

T 

.06 

CHILLICDTHE 

1.07 

T 

.03   .47 

.34 

.23 

CLARENDON 

.93 

.78 

.10 

.05 

COLEMAN 

.oe 

T     T 

.06 

COLORADO  CITY 

.29 

.06 

.18 

.03 

.02 

] 

CRQWELL 

.90 

.20 

* 

.30 

.33   .07 

DICKENS 

.17 

.17 

DUHONT 

.52 

.21 

.20 

.02 

.09 

• 

ELECTRA 

.43 

T 

T 

.18 

.05 

.20 

T 

FLOMOT  I  N 

.70 

.25 

.45 

GAIL 

.31 

.16 

.13 

CUTHRIE 

.71 

.34 

.11 

.09 

.17 

HACKBERRY 

.7( 

.25 

.15 

.30   T 

HAMLI*J 

.32 

.03 

.17 

.05 

.07 

HASKELL 

.38 

.02 

.15 

.03 

.14 

.04 

HORDS  CREEK  DAM 

■  15 

T 

T     T 

T 

.15 

JAYTON 

.49 

.15 

.15 

.05 

.10 

KMAPP  6  SH 

.27 

.04 

.15 

.08 

LAKE  ABILENE 

l.U 

.12 

.38 

T 

.60 

LATIMER  RANCH 

.51 

.29 

T     T 

T     .22 

lahn 

.     _     _ 

_    _    - 

-     -     _ 

-   -   - 

_     _     _ 

_ 

-     -     _ 

_ 

_     _     _ 

MATADOR 

.59 

.02 

.57 

T 

Y 

MEMPHIS 

1.05 

,55 

.50 

MOBEETIE  2  S 

1.95 

1,03 

.92 

J 

MUNDAY 

.39 

.01 

T 

.03 

.01 

.15 

T 

.19 

liORTHFIELO 

.77 

J 

.25 

.44 

.06   .02 

T 

NOVICE  1  E 

.41 

.03 

.24 

.14 

NUGENT  1  ESE 

.33 

T 

T 

.33 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Slalion 

0 

T 

H 

1  I  2   3 

4   S   6 

'789 

10  1  n  1  12 

13  1  U   15 

IE  1 

17  I  18 

19   20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

2S  I  26  I  27 

28   29  1  30 

31 

P4DUC1H 

.96 

T 

.16 

.26 

.07 

.09 

P»OUC»M  n  SSE 

.96 

.26 

.15 

.19 

PITCHFORK  KftNCH 

.65 

- 

• 

.35 

.90 

POLAR 

.54 

.09 

.42 

.07 

T 

POST 

.66 

.15 

.24 

.27 

OUJNiX  »  S£ 

.•» 

T 

.03 

.03   .04 

.14 

.23 

.02 

ROSY 

.62 

.3! 

.17 

.09 

.09 

ROSCOE 

.26 

.16 

.08 

T     T 

ROSS  RINCH 

.J3 

.33 

.20 

ROTIN 

.<>6 

.02 

.25 

.19 

S6TM0UR 

.59 

T 

.25 

.05 

.16 

.13 

SHAMROCK 

1.07 

.39 

.32 

.36 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

.97 

.39   .01 

.94 

.03 

SNYDER 

.27 

T 

.26 

T 

.01 

SOUTH  CAMP  (6666) 

1.05 

T 

.66 

.14 

.07 

.16 

STAMFORD  1 

.44 

T 

.42 

.02 

TAMPICO 

.65 

.30 

.39 

T 

TESCO 

- 

_   _   - 

_   _   _ 

-     -     - 

... 

... 

- 

- 

.   -   . 

- 

- 

. 

... 

... 

TRENT  i    ENE 

.37 

.17 

.12 

.08 

TRUBY  3  ESE 

.33 

.07 

T 

.26 

TRUSC3TT 

.4! 

.16 

.20 

.10 

TURKEY  ?  WSH 

.44 

.05 

.30 

.06 

.03 

VERNON 

.52 

.03 

.49 

VOSS  I  WSW 

.70 

T     T 

T 

T 

T     T 

.70 

T 

WELLINGTON  1  ESE 

.45 

T 

.28 

.17 

WICHITA  FALLS  WSO        R 

.91 

T 

J 

.24 

.27 

T 

T 

.40 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

l.O! 

T 

.01 

.26 

.34 

T 

.42 

WINTERS  I  NNE 

.56 

.04   T 

T 

.03   .11 

T 

.36 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

.47 

T     .01 

T 

T 

.46 

ALEDO  <■  SE 

2.21 

1.21 

1.07 

ANOICE  1  WNW 

2.21 

T 

T 

T 

2.04 

.17 

T 

ANNA 

2.6t 

2.00 

.60 

ANTELOPE 

.61 

.19 

.54 

.14 

ARCHER  CITY 

I.IC 

.01   .01 

.35   T 

.44 

.01 

.01 

.33 

ARLINGTON 

1.51 

.90 

.71 

AVALON 

i.et 

1.03 

T 

.63 

6AIR0 

.3) 

.33 

T 

BARDWELL  DAM 

2.21 

1.42 

.76 

.09 

BELTON  0AM 

3.2! 

3.09 

.19 

T 

T     T 

BENBROOK  DAM 

2.62 

T 

1.B2 

.60 

BONHAM 

1.3! 

.87 

.46 

BOWIE 

1.3: 

T 

T 

.40 

.73 

.20 

BOYD 

1.2< 

T 

.60 

.40   T 

BRAZOS 

1.3* 

.41 

.93 

BRECKENRIOCE 

.74 

.02 

.02 

.33 

.37 

BRIDGEPORT 

1.57 

.62 

.92 

.03 

BRDWNUOOO 

.51 

T 

.51 

BURLESON  ?  SSW 

1.31 

T 

.53 

.76 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

6.30 

5.40 

.02 

.66 

CAMERDM 

3.3« 

.19  1.93 

.03 

1.19 

.04 

CARROLLTON 

l.5( 

.82 

.74 

CELINA 

1.9' 

T 

1.30 

.64 

T 

CENTER  CITY 

l.OS 

T 

T     .35 

.70 

CHALK  MOUNTAIN 

2.2< 

T 

1.46 

.76 

T 

T 

T 

CLEBURNE 

1.31 

.01 

.56 

.60 

.12 

CLIFTON  10  E 

1.31 

.01 

.04   .25 

T 

.50 

.58 

COMANCHE 

.63 

.30 

.93 

COOPE" 

1.4T 

.96 

.49 

.04 

T 

T 

COPPERAS  COVE 

2.i; 

T 

1.57 

.56 

CORSICANA 

4.4; 

3.62 

T 

.60 

CRANDALL 

.91 

.42 

T 

.95 

CRESSON 

2.2: 

1.37 

.65 

T 

CROSS  PLAINS 

.61 

T 

.24 

.43 

DALLAS  WSD             //R 

1.5S 

.79 

.52 

T          .28 

DAVILLA 

4. It 

3.00 

1.10 

DECATUR  2  SSW 

2.31 

1.34 

.97 

DENISDN  DAM 

2.5< 

.02 

.21  1.72 

T 

.26 

T 

.33 

DENTON  2  SE 

2.61 

.07  1.62 

1.16 

DUBLIN 

1.41 

T 

T 

.02 

.04   .70 

.69 

DUNDEE  6  NNH 

.4e 

.32 

.14 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.3( 

.10 

.12 

1.14 

EASTLAND 

.41 

T 

T     .05 

.41 

ENNIS 

l.7i 

.98 

.74 

EVANT 

1.5! 

.70 

.65 

T 

T 

FARMERSVILLE 

1.5( 

T 

.01 

1.01 

.01 

.47 

T 

FERRIS 

1.13 

.47 

.66 

FLORENCE  3  SE 

2.91 

.09  2.65 

.23 

F0REST8URC  A  S 

2.sa 

T 

T 

T 

1.47 

.S3 

.27 

.31 

FORT  WORTH  WSO           R 

1.71 

T 

.92 

.62 

T 

.23 

FRISCO 

1.5? 

T 

T     .91 

.66 

T 

FROST 

1.5! 

T    1.55 

T     T     T 

GAINESVILLE 

1.3< 

.71 

.54 

.09 

GATESVILLE 

1.3< 

.26 

1.06 

CEORCETOKN 

4.14 

.03 

.01  3.31 

.76 

.01 

GLEN  ROSE  2  W 

2.71 

1.40   .06 

.26 

.47 

.96 

GOLDTHWAITE  2  N 

.61 

.01 

.10 

.35 

.22 

GRAHAM 

.71 

T 

.14 

.60 

.03 

CRANB'JRY 

1.21 

.23   .13 

.22 

.56 

.02 

.10 

GRANGER 

4.6( 

3.60 

l.OO 

GRAPEVTNE  DAH 

1.61 

.01   .76 

.69 

.02 

GREENVILLE  7  NH 

1.11 

T         T 

.62 

.54 

T 

.02 

GROESBECK 

4.9« 

4.14 

.07 

.75 

GUNTER 

3.5< 

.02 

2.76 

.69 

.07 

HAMILTON  2SSE 

1.1! 

T     .21 

.91 

HENRIETTA 

.94 

.34 

T 

.48 

.12 

HEWITT  1  SE 

3.60 

T    3.20 

T 

.60 

T     T 

KICO 

1.23 

T 

T 

T     .39 

.73 

.IS 

HiLLSaOPO 

1.21 

.42 

.66 

HONEY  GROVE 

2.7! 

T          T 

1.85 

.39 

.59 

HUCKABAV 

2.3! 

.75 

1.60 

HURST  SPRINGS 

1.66 

T     .52 

1.14 

INDIAN  CAP 

.6« 

.16 

.73 

JACKSBORO 

.60 

.02 

.96 

T 

JARRELL 

3.0! 

2.50 

.59 

KAUFMAN  3  SE 

1.50 

.86 

T 

.62 

T 

T 

KENNEDALE  6  SSW 

1.3S 

.73 

.66 

KILLEEN 

i.6e 

.06 

1.37 

.21 

LAVON  DAM 

1.3< 

.77 

.53 

T 

LEWISVILLE  DAH 

1.9t 

.01  1.07 

.86 

T 

II  PAN 

2.12 

T 

T 

.65 

1.00 

T 

.27 

Se«  iti*t*aev  nol»t  loUowing  Suiion   ] 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

e^ 

1  I  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9   10  1  11  1  12 

13  {  14  {  15  1  16   17  {  18 

19   20   21 

22  1 

23   24 

25  1  26  1  27 

28   29 

30 

31 

nlRUN  3  NE 

z.bi 

T 

.16  1.86 

.06 

.54 

T 

M4PVS  CSEEK 

- 

_     _     - 

_      _      . 

- 

- 

- 

-     -     - 

-   -   - 

_     _     _ 

... 

- 

- 

_   _   _ 

- 

- 

HC  CRECOR 

1.60 

.72 

.88 

MCKINNEV  3  S 

1.53 

T 

.98 

.55 

T 

hSRIOUN  ST/STE  P4«K 

1.00 

1.00 

T 

KEXIA 

3.93 

3.10 

.20 

.56 

.07 

HID  CITY 

2.2t 

1.94 

T 

.32 

T     T 

T 

HIHER4L  HELLS  F»4  a" 

l.St 

T 

T     .51 

.88 

T 

.17 

H^RCA^4  3  HNH 

1.12 

T     .20 

T 

.92 

T 

MORGAN  HILL 

.»2 

.62 

dUENSTER 

2.10 

.02       1.26 

.66 

.16 

KULLIN 

- 

-     -     - 

_      _      . 

- 

- 

-   1   - 

-   -   - 

_     _     _ 

-     -     _ 

- 

- 

-   -   - 

- 

- 

NAVARRU  HILLS  DA>^ 

3. IS 

2.24 

T 

.94 

NEWPORT 

.74 

.11 

.65 

OLNEV 

1.0! 

T 

T 

.42 

.42 

.21 

OlNEV  5  NHii 

.7( 

T 

T 

.60 

.18 

PALO  P'NTO 

1.01 

.13 

.75   .13 

PARIS 

1.7! 

T 

T 

1.28 

T 

.41 

.03 

T 

T 

PILOT  pniNT 

2.12 

1.35 

.71 

.06 

PDSSUH  KINGDOH  OAH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROCTOR  RESERVOIR 

.98 

.36 

T 

.62 

PUTNAH 

.3S 

.25 

.10 

OUINLAN 

l.ll 

T 

T     .53 

T 

.58 

RAIN60W 

1.52 

.82 

.70 

RANGER  1  W 

.6e 

T 

.11 

.40 

.02 

.13 

REO  0A« 

l.OI 

.40 

T 

.61 

T 

RICHARDSON 

i.b; 

.81 

.72 

.30 

RINGGOLD 

l.H 

.10 

.74 

.30 

RISING  STAR 

.77 

T 

.15 

T 

T 

.62   T 

ROANOKE 

2.21 

1.40 

.88 

ROCKDALE 

2.0- 

1.52 

.51 

ROCKWALL 

1.2« 

.72 

.52 

POSEPUD  3  HSW 

6.K 

T    5.29 

.86 

.01 

ROSS 

2.71 

.10  1.55 

.13 

1.00 

T 

RGSSER  t  SE 

1.91 

1.20 

.70 

ROUND  ROCK  3  E 

4.7< 

T 

T    3.91 

.83 

T 

SANGER 

.94 

.30 

.64 

SHERHAN  PUHP  STATION 

3.0! 

.02 

2.69 

.30   T 

.04 

SLIDELL 

1.8« 

.94 

.92 

SPRINGTOVN 

2.02 

.95 

1.07 

STEPHENVILLE  A  N 

1.51 

T 

T 

T 

T          .50 

.95 

.12 

STlLLHOUSE  HOLLnw  OAH 

2.9( 

2.75 

.21 

STRAMN  8  NNE 

.61 

T 

T 

.02   .01 

T 

.58 

TAYLOR 

3.2( 

2.32 

.92 

.02 

TEHPLE 

2.51 

2.12 

.39 

TERRELL 

1.21 

.60 

.68 

THORNOALE 

2.3: 

1.66 

T 

.6! 

T 

THQRNTnN 

A.B< 

4.38 

.51 

T 

THRDCKMORTON 

.4< 

.03 

T     T     .03 

.02 

.32 

.04 

THUHBER  5  NE 

1.2' 

T 

.12 

.38 

.41 

.33 

TRENTON 

2.21 

1.50 

.53 

.29 

TROY 

2.8; 

T     .01  2.52 

.30 

T 

VALLEY  VIEW 

i.*; 

.80 

.63 

WACO  DA" 

1.9« 

T 

1.04 

.92 

WACO  W^n                 R 

1.6« 

T 

T 

T 

T 

.76   .04 

.84 

T 

T 

T 

T 

WAXAHACIE 

1.71 

T 

.70 

.67 

.40 

WfATMERFORD 

1.4« 

T 

.24 

1.22 

WHITNEY  OAH 

l.K 

.16 

T 

.96   I 

T 

WOLfE  CITY 

I.B< 

1.38 

.46 

•   *    • 

EAST  TEXAS          OA 

ALTO  5  SW 

3.2! 

1.76 

.36 

1.01   .01 

.08 

ANDERSON 

1.8< 

1.16 

.70 

ATHENS  3  SSE 

4.41 

.01 

3.67 

.01   .01 

.02 

.68 

.01 

.06 

ATLANTt  A  WSW 

2.5! 

.0'* 

.01 

1.53 

.43 

.35 

.19 

BEDIAS 

3.2C 

T 

2.30 

.90 

90N  WIER  2    E 

5.16 

T 

.64 

2.  BO 

T 

.80 

T     .92 

eOXELOER 

2.61 

.17 

.03 

1.89 

.06 

.44 

.05 

.04 

6REH0ND 

3.11 

T    2.25 

.93 

T 

T 

BRONSON 

3.8« 

.41 

.20 

2.35 

.62 

.28 

BUFFALO 

4.11 

3.10 

.15 

.86 

CANTON 

3.41 

2.60 

.03 

.78 

CARTHAGF 

4.02 

T 

.03 

.02 

T 

3.21 

.04 

.56 

.14 

CfNTER 

3.9: 

.03 

2.42 

.76 

.42 

.29 

CENTERVILLE 

3.71 

2,26 

.08   .01 

1.35   .01 

CLARKS><TLLE  2  NE 

2.2? 

,13 

T 

T    1.51 

T 

.42 

.05 

,06 

.10 

COLDSPrINC  !  SSW 

2.01 

.12 

.68 

.08 

1.05 

.08 

COLLECf  STATION  FAA  AP 

3.0« 

.06 

.05  1.89 

.88 

T 

T     T 

.16 

CONROE 

1.9! 

.0! 

.53 

.17 

1.13 

.07 

CROCKETT 

3.9< 

.02 

2.52 

.58 

.72 

.10 

OACUS 

1.7- 

T 

.50 

.28 

.78 

.17 

OAlNGERFIFLD  •»  S 

3.8; 

T 

.03 

3.35 

T 

.42 

.02 

.01 

DEKALB 

3.3« 

.12 

.03 

2.50 

.18 

.38 

.02 

.11 

OEWErVIlLE  5  S 

2.5< 

.15 

.01 

1.51 

.41 

.51 

DIALVILLE  2  w 

2.3- 

1.65 

.01 

.69 

.04 

EOOn  3  NH 

5.o; 

T 

T    4.36 

T 

.63 

.03 

E«ORY 

2.2* 

•  02 

1.63 

.52 

.07 

EVADALE 

3.92 

.24 

.IB 

2.22 

.55 

.73 

FAIRFIELD  3  ESE 

5.3! 

T    1.15  3.53 

.03 

.62 

.02 

.02 

.01 

FRANKLIW 

2.e< 

.32  1.54 

.06 

.B9 

.03 

'■•ILHER  2  W 

5.96 

.03 

T 

5.30 

.15 

T 

.46   1 

T 

.02 

GLAOEWATER  3  wSw 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_     _     - 

. 

_ 

-     -     _ 

_ 

_ 

.     _     _ 

_ 

. 

GRAPELANO 

3.7: 

T 

2.55 

1.15 

.03 

CROVETON 

2.71 

.02 

.11 

1.30 

.24 

1.10 

HAGANSPORT 

1.9? 

.02 

1.51 

.46 

T 

HARLETON 

3.4! 

2.22 

.32 

.80 

.06 

HAWKIMS  1  E 

S.5S 

5.08 

.03 

.48 

HEHPHILL 

3.S- 

.61 

1.62 

.74 

.52 

.38 

HEMPSTEAD 

2.5i 

.11 

1.36 

.12 

.96 

HENDERSON 

3.18 

2.00 

.35 

.63 

.20 

HORGER 

3.3t 

.46 

T 

1.87 

.66 

.32 

HUNTSVILLE 

2.00 

.20 

.78 

.37 

.63 

.02 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4.47 

•  30 

2.02 

1.07 

.74   T 

.34 

JACKSONVILLE 

3.13 

T 

2.00 

.25 

.68 

T 

.20 

JASPER  3  SW 

3.41 

.41 

1.23 

.51 

.82 

JEFFERSON 

2.93 

.01 

1.77 

.20 

.55 

JEWETT 

4.30 

1.20 

2.38 

.72 

KARNACk 

3.22 

.01 

2.27 

.33 

.54 

.07 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

5.53 

.10 

.87 

.23 

2.84 

.76 

T     .66 

LINDEN 

3.2! 

.04 

2.41 

.30 

.40 

.02 

.08 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.78 

.13 

.25 

1.46 

.20 

T 

.74 

eiloUowingS'i' 
355    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

N0VEM6ER   1971 

■3 

Day  of  Month 

Station 

S 

1  1  2  I  3 

4   S  1  6 

•i     1 

8  1 

9 

10   11   12 

13   14  1  15 

IE  1 

17  1  18 

13   20  I 

21 

22  1 

23   24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

LONG  LAKE  i    SW 

6. IS 

4.75 

T 

1.40   T 

lONGVIEU 

2.75 

T 

2.00 

.15 

.60 

LOVEllDv 

2.60 

.06 

1.35 

.32 

.75 

.10 

L.UFK1F4  EAA  AIRPORT 

3.52 

.22 

T    2.21 

.30 

.44 

.31        .04 

MiOISONVULE 

2.«'. 

■  03 

2.03 

.86 

MACNOLIfl 

1.55 

.05 

.2! 

1.29 

T 

HARSHALL 

3.67 

T 

.03 

.01 

2.61 

.36 

.56 

.06 

MAUD  1  S 

3.60 

.06 

2.95 

.27 

.27 

.03 

H1NE0I.A  7  SSW 

ii.DB 

3.45 

T 

.63 

nINEOLA  a  ENE 

3.10 

T 

T 

.06  2.53 

.02 

.44 

7          .05 

MONTCOMFRV 

1.45 

.59 

.09 

.72 

.02 

.03 

MOUNT  PLEASANT 

5.14 

4.65 

.13 

.34 

.02 

MOUNT  VERNON 

2.«e 

T 

.02 

1.99 

.04 

.39 

.02 

T     T 

NACOCOOrHES 

3.94 

2.75 

.46 

.50 

.21 

NAPLES  1  SM 

A. 12 

.06 

3.60 

.10 

.30 

.06 

NECLEY  «  SSW 

2.45 

T 

2.00 

.10 

.13 

.22 

NEUVllLF 

4.4« 

2.50 

1.00 

.46 

.51 

NEW  CAnET  <.  NW 

1.46 

T 

.16 

.34 

.05 

.65 

.06 

NEWTON 

3.12 

.35 

.20 

1.65 

.75 

.17 

OVERTON 

2. 58 

1.90 

.12 

.56 

T 

PALESTINE 

4.02 

3.10 

.20 

T 

.70 

.02 

PITTSBURG  5  S 

4.27 

3. BO 

.47 

POYNOH  1  NE 

4.61 

4.04 

.02 

.70 

.01 

.04 

PRICE  ?  SW 

2.56 

T 

T 

1.62 

.61 

.13 

QUITMAN  2  S 

3.50 

2.75 

.20 

.59 

REKLAW  3  NNE 

2.52 

1.64 

.64 

.04 

RICHARDS 

3.00 

1.45 

.50 

.75 

T     T     .30 

ROCKLAND  1  W 

2.67 

.28 

.09 

.76 

.60 

.63 

.31 

RUSK 

3.46 

2.20 

.09 

.97   T 

.24 

SAM  RAVfiURN  DAM 

3.44 

.36 

1.67 

.39 

.77 

.23 

SIMMS  2    NNW 

3.62 

.03 

3.05 

.29 

.29 

SULPHUR  SPRINGS 

1.B9 

1.24 

.26 

.35 

.02 

TEXARKANA 

3. 04 

.03 

T 

2.18 

.25 

.25 

.33 

TEXARKANA  DAM 

2.9? 

.02 

2.26 

.35 

.24 

.02 

T     .10 

TOWN  BLUFF  DAM 

4.01 

.34 

.19 

1.01 

1.10 

.93 

.44 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

3.84 

T 

3.06 

.06 

.70 

TYLER  5  NF 

5.1( 

4.50 

.05 

.59   T 

.02 

VALLEY  JUNCTION 

2.09 

T 

1.42 

T     .04 

T 

.63   T 

hALLER  3  SSW 

1.51 

.20 

.31 

l.OO 

WARREN 

3.76 

.81 

1.46 

.86 

.15 

.48 

WILLS  PDINT 

1.9( 

T 

1.35 

T 

.63 

WINNSBOftO  t    SW 

- 

2.28 

.50 

- 

.03 

•    •    • 

TRANS  PECQS         05 

ALPINE 

.01 

.01 

6AKERSFIEL0 

.03 

.02 

.01 

BALMORHEA 

.00 

BLDYS  CAMPGROUND 

.1! 

.13 

BGQUILL AS  RANGER  STA 

.OC 

CANDELARIA 

.01 

T 

.01 

CHISOS  BASIN 

T 

T 

COHNUDAS  SERVICE  STA 

.1* 

.14 

T 

CRANE 

.i: 

.03 

.07 

.03 

DRYDEN 

.DC 

EL  PASn  WSO              R 

.1' 

.13 

.01 

T     T 

FABENS 

T 

.13 

.12 

FORT  DAVIS 

!o( 

FORT  HANCnCK 

_     _     _ 

-     -     - 

- 

- 

_     -     - 

_     -     - 

- 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RAPID 

.Oi 

.02 

GIRVIN 

.o: 

T 

.03 

T 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.i< 

.01 

.09 

IMPERIAL 

.0( 

KENT 

- 

... 

-     -     - 

~ 

- 

• 

.     •     - 

.     -     * 

.. 

. 

- 

. 

~ 

- 

-     .     - 

*     .     - 

LA  TUNA  1  5 

.4i 

.42 

MARATHON 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

MARFA  NO.  2 

.o; 

T 

.03 

T 

MENTONE  2  S 

.DC 

MONAHANS 

.oc 

MOUNT  LOCKE 

.2: 

.23 

ODESSA 

.9; 

.92 

T 

T 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.01 

.01 

PECOS 

T 

T 

PENWELL 

.01 

.01 

PLATA 

.oc 

PRESIDIO 

.0! 

.05 

RED  BLUFF  0AM 

T 

T 

T 

SALT  FLAT  10  ENE 

.11 

.11 

SANDERSON 

.DC 

SHEFFIELD 

T 

T 

T 

SIERRA  BLANCA 

.It 

.16 

TOYAH 

T 

T 

VALENTINE  10  WSW 

.DC 

VAN  HORN 

.DC 

WINK  FAA  AIRPORT 

.01 

T 

T 

.01 

YSLETA 

.22 

.03 

.14 

.05   T 

• 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

i.ac 

J 

.12 

.52 

1.16 

AMISTAO  0AM 

.11 

.02 

T 

.14 

T 

T 

.01 

T 

.01 

BERTRAM  3  ENE 

l.6« 

T 

T 

T     T 

T 

1.50 

T 

T 

.13 

.01 

BIG  LAKE  NO  2 

.0! 

.02 

.03 

T 

T 

T 

BLANCO 

2.0« 

.03 

1.51 

.50 

T 

BLEWETT  5  NW 

.OC 

BOERNF 

2.e: 

T 

.02 

.07 

2.34 

.42 

BRACKETTVILLE 

.3C 

.30 

T 

T 

BRADY  2  NNW 

.51 

T 

.02 

T 

T     T 

T 

.49 

BURNET 

.53 

.36   .12 

T 

.03 

CAMP  WOOD 

.71 

.29 

.42 

CARTA  VALLEY 

.11 

T 

.04 

T 

.05 

.08 

CASE  RANCH  3  s 

.29 

.29 

CASTELL 

1.3cJ 

1.30 

COPE  RANCH 

.04 

.04 

COTTONWOOD 

.50 

.20 

.30 

CRIOCR  RANCH 

.3d 

.30 

DEL  RIO  WSO 

.B3 

.02 

.02 

.01 

T 

.50 

.22 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

OOOLE  b  NNE 

.B7 

T 

.03 

T 

T     7 

T 

.84 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.65 

.65 

EOEN  1 

.66 

.Ob 

.06 

.34 

.16 

ELDORADO  U  NW 

.31 

.16 

.15 

ELDORADO  19  Sw 

.05 

.05 

DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

12    3 

4  {  5  I  6 

7  1  8 

9  ,  10   U   12 

13   14   15 

16  1 

17   18 

19  1  20  1  21   22 

23   24 

25  I  26  I  27 

28   29   30 

31 

FIFE 

.39 

.02 

1 ' 

T     .37 

FREDEftlCKSBLJPC 

.50 

T 

T 

.30   .06 

.06 

.ce 

FUNK  RANCH 

.Ot> 

.02 

.01| 

.03 

COLO 

.30 

.30 

H4RPE" 

.12 

.12 

hUHBLE  PDHP  STA  5  MNM 

.22 

.22 

HUNT 

.22 

.10 

.12 

HY6 

1.15 

.92 

.23 

JAMES  alVER  RANCH 

1.32 

1.32 

JOHNSON  CITY 

l.M 

1.15 

.81 

JUNCTION 

.2^ 

T 

.22 

T 

JUNG 

.DO 

KEHPNEK 

.80 

.25 

.55 

KERRVILLE 

1.05 

T 

.24 

.03   .43 

.35 

LAMPASAS 

.92 

.44 

.48 

LANCTBV 

T 

7 

LEAKEY  NO  2 

- 

-    -    - 

... 

- 

- 

-     ■     - 

-        —        — 

- 

- 

-     •     . 

- 

- 

_   .   . 

*     .     • 

LLANO 

.■.5 

T 

T 

T 

.45 

LYNXHAVEN  RANCH 

.12 

.12 

MARCO 

.51 

.51 

MASON 

.71 

.01 

.70 

MC  CAMEY 

.05 

T 

.02 

.03 

MEDINA 

.AS 

.05 

.13 

.15 

.15 

MENARD 

.Dl 

.01 

# 

.60 

MERTZON 

.01 

.07 

nelSun  ranch 

.33 

.07 

.13 

.13 

T 

mx  STJRE  I  K 

1.61 

.66 

1.01 

OAK  CREEK  LAKE 

.21 

.13 

T 

.14 

OZONA 

T 

T 

T 

T 

PAINT  ROCK 

.tB 

.03 

7 

.45 

T 

PANDALE 

.05 

.05 

T 

T 

PRADE  RANCH 

.<>0 

T     .04 

T 

T 

.22 

.14 

RANXIH 

.4C 

T     T 

.40 

RED  BL.IFF  CROSSING 

.9S 

.03 

.30 

.66 

RICHLAND  SPRINGS 

.35 

.35 

ROBERT  LEE 

.23 

.08 

.15 

HOCKSPalNCS 

.32 

.32 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

.46 

.03 

.02 

.10 

.04 

.29 

ROUND  MOUNTAIN  fc  WNW 

1.58 

.19  1.19 

.20 

SABINAl  1  HSU 

.13 

.03 

.06 

.04 

SAN  JNOELO  DAM 

.31 

T 

T 

.05   T 

T 

.02 

.24 

SAN  ANOfLO  WSO          R 

.21 

T 

T 

.06   T 

.02 

T 

.19 

T 

SAN  SAPl 

.BO 

.05 

.05 

.70 

SLOAN 

.91 

T 

T 

.08 

.22 

.62 

.05 

SONORA 

.31 

T 

.08   T 

.11 

.18 

SPICEWOOD  1  S 

2.6! 

T 

2.30 

.39 

T 

STERLING  CITY 

.0< 

TAYLOR  RANCH 

.78 

.12 

.65 

.01 

TEAGUE  RANCH 

.»< 

T 

T     T 

T 

T     .30 

T 

.16 

T 

TELEGRAPH 

.3( 

.04 

.32 

UVALDE 

.0< 

T 

T 

T     T 

.04 

HATER  VALLEY 

.2! 

.03 

.03 

.23 

HATER  VALLEY  10  '.NE 

.51 

T 

T     T 

T 

T     .40 

T 

.17 

T 

WATSON 

l.2( 

1.10 

.10 

.    •    • 

SOUTH  CENTRAL       ^'7 

ARANSAS  HL  REFUGE 

2.2? 

1.36 

.87 

.05 

.01 

AUSTIN  HSn              R 

3.02 

.01 

.06 

1.45   .97 

.46 

T 

T 

.07 

BEEVILlE  ;  NE 

.7C 

.50 

.20 

BLUE 

2.6'! 

.02 

1.75 

.02 

.90 

BRENHAM 

1.92 

.02 

.98 

.12 

.80 

BULVEROF 

2.02 

T    1.62 

.41 

CalDHElL 

2.3; 

.02 

1.36 

.06 

.88 

T 

T 

CANYON  DAH 

4. Si 

3.60 

.94   .01 

.03 

CHAPMAN  RANCH 

.3! 

.17 

.15 

cibolo  creek 

1.2; 

.70 

.53 

CLASSENS  RANCH 

3.5! 

.26  2.70 

.03 

.60 

T 

CULUMBUS 

U6! 

.02 

1.13 

.1! 

.43 

CORPUS  CHRISTI 

.01 

CORPUS  CHRISTI  WSO      R 

.44 

.01 

T     .36 

.05 

.01 

.01 

T 

CUERO  3  E 

1.41 

.13 

.67 

.61 

DIME  SOX 

2.31 

.01 

1.45 

.85 

DRYER  1  NW 

1.4( 

T 

.04 

T 

1.1« 

.02 

.21 

.03 

.02 

ELGIN 

1. 81 

1.32 

.55 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

2.0( 

T    T 

T 

T    2.00 

FALLS  CITY  A  HSM 

i.ie 

T     .80 

.36 

T 

FEDOR 

2.3! 

1.43 

.95 

FISCHERS  STORE 

3.33 

T    2.95 

.38 

FLATUNia  2  H 

1.9? 

.20 

1.53 

.24 

.02 

FlORESvILLE 

1.70 

.10 

1.29 

.01 

.30 

CIDDINGS 

3.11 

1.93 

1.24 

GOLIAD 

1.15 

T 

T 

T 

.70 

.42 

T     .03 

GOLIAD  1  5E 

l.flo 

1.00 

.60 

CONZAL'.S 

1.38 

.02 

T 

1.22 

.11 

.03 

HALLETTSVILIE 

2.41 

T 

T 

.03   .95 

.7? 

.70 

T     .01 

T 

HONDO 

.',1, 

T 

T     .35 

T 

.06 

T 

T 

JEDDO  2  NNE 

i.bJ 

.03 

.03 

.01 

1.40 

T 

.41   T 

T 

KARNES  CITY 

.45 

.45 

KENEDY 

.96 

.66 

.30 

KINGSvilLE 

l.li 

.38 

T     .11 

.27 

.01 

.41 

LA  GRANGE 

2.20 

.03 

T 

I. 58   .05 

.54 

LEXINGTON 

2.2J 

1.30 

.97 

LOCKHART  2  Nk 

1.14 

.06 

.88 

.80 

LULING 

1.57 

T 

.09 

1.06 

.40 

.02 

T 

MATH  IS 

.44 

.44 

NATALIA 

2.85 

.58 

.03  2.18 

.06 

NEW  BR1UNFEL5 

2.U 

1.56 

.55 

NIXON 

1.19 

T 

.06  1.02 

.05 

.06 

T 

POST  OAK  SCHPOL 

4.37 

■  84 

.15 

2.00 

1.38 

RED  ROCK 

2.45 

1.60 

.15 

.10 

BfFUGIQ 

.77 

T 

T 

T 

.45 

T 

.31 

.01 

RICARDO 

.00 

RIDMtOINA  2  N 

1.32 

1.32 

ROBSTOUN 

.26 

.10 

.10 

T 

.03 

.03 

BOCKPORT 

1.80 

T 

T 

.03 

1.33 

.44 

RUNGE 

1.20 

.01 

7 

T 

.08 

.55 

T 

.50 

SAN  A'lTONIO  IISQ         R 

2.74 

.37   T 

T 

T 

.12  2.20 

.05 

T     T 

T         T 

SAN  MARCOS 

2.14 

1.57 

.57   T 

SCHULEH6URG 

2.06 

.01 

.06 

1.26 

.10 

.53 

.04 

SEALY 

1.13 

.62 

.06 

.45 

SEGUIN 

1.44 

.15.1.11 

.18 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NOVEMBER 

1971 

Station 

1 

Day  ol  Month 

1  I  2  1  3 

4  I  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

Jil 

17  1 

18 

19   20  I  21 

22  1 

23   24 

25   26   27 

28  1  29   30 

31 

SINTON 
SmiHVIllE 
SO«E«VTtLE  0»« 
SPEAKS 
SPRING  BRflNCh 

.29 
2.90 
2.89 

1.02 
2.90 

T 

•  01 
.08 

T 

.02 

1.60 

.16 

1.72 
.62 
1.90 

.04 

.05 

.08 
1.27 
1.05 

.40 
1.00 

T 

T     T     T 

mELDEB  7  SS» 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
VOAKUH 
YORKTOWN 

1.16 
2.22 

.30 
1.29 

1.75 

T 
.11 

T 

T 

.01 

.02 

T 
.05 

T 
.07 

1.06 
I. ID 
.39 
.82 
.90 

.19   T 

.24 

.10 
.61 

.10 
.76 

T     T 

.03 

.36 

UPPER  COAST         08 

AtvlN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETDN  2  w 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

1.6S 
2.29 

2.03 
1.70 
1.10 

.99 

.40 
.05 
.82 

.23 

1.46 

.05 
.22 

1 

.65   .02 

.56 
1.46 
1.43 

.28 

.16 
.21 
.10 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

ClQDINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  SE 

2.18 
2.85 
1.46 

1.91 

T 

.06 

.08 

T 

.12 

.01 

.01 
1.6> 
.13 

.48 

1.31 
.03 
.15 

T 

.39   7 
.90   T 
.91   .02 

1.42 

.39 

.18 

.02   .11 
7     .32 

T          T 

EONA  HWY  99  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.S« 
1.68 
2.95 
2.2( 
1.82 

.01 

T 

.01 

T 
.04 

.04 
.20 

1.09 
.84 
T 

.39 
.69 

.35   T 

.04 

.23 

1.77 

.60 
2.56   .02 
1.72 

.46 

T 

T     T 

.06        .12 

.06        .19 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

2.29 

1.7A 
3.1« 
1.27 
1.56 

.07 

1.61 

.37 

2.93 

.72 

.30 

T 

.53 

.16 

T 
T 

.56 
.95 

.43 
.74 
.56 

T 

.03        .02 

.12 
.05        .15 

.12 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.0! 
.9A 
2.3! 
1.11 
2.3( 

T 

.09 

T 

.95 
.08 

1.02 
.16 

1.00 

.26 
.11 
.33 

.16 
.37 

.74 
.66 
.80 
.72 
.50 

.02 
.07 
T     .07   .13 
.07 
.14   .29 

KATY  WOl F  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  <•    NW 

1.2! 

1.86 
2.46 
1.03 
2.8! 

T 

.06 
.09 

T 

.26 
.02 

.46 
1.17 

.05 
1.96 

.76 
.45 
2.46 
.70   T 
.51   .02 

T 

.16 
T          T 
.02 

.29 

PALACIDS  FAA  «l«°nRT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO           R 

PORT  LAVACA  ND  2 

1.2! 
1.3( 

1.50 
2.64 
1.7- 

.03 

.02 

1 
1 

T 

.36 

.90 
1.25 
.89 

.50 

.23 

.01 

.63 
.80 
.58 
.94 
.61 

T     T 

.02 

.02 

.31        .11 
.04 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  I  ANO 
THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

2.50 
1.36 
1.4! 
1.31 
2.2A 

.06 
.10 
.01 
.92 

T 

.21 
.07 
.53 

.95 

.18 
.21 
.06 
.50 

1.50 

.91   T 
1.04 

.68 
1.22 

.09 

T 

T 
T     .02 

.01 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

1.37 
1.61 

T 

T 

.11 

T 

.75 
.65 

.52 

.24 

.27 

.46 

T 

T         T 
.02 

SOUTHERN            09 

ALICE 

ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAHOES  NO.  2 
BIG  WELLS 

.3( 
1.2! 

.2; 

T 
.0; 

.02 

.14 

.30 
.08 

T 
.01 

T 

.60 
.23 

.20 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULIA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.13 
.0< 
1.26 
.6( 
.26 

.1! 

T 

T     .01 

.05 

T 
.03 

T 

1.15 
.60 
.26 

.05 

T 

T 
T 

T     T 

CRYSTA1  CITY 
OULEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NH 
FALCON  DAM 

.01 
1.4< 
.01 
.3< 
.0: 

.o: 

T 
T          T 

T 

T 

T 

1.40 
.30 

T 

.01 

T 

T 

T 
.01 

.01 

.03 

FALFURpTAS 
FOWLERTTN 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.2< 

.4( 
.01 
.31 

.11 

.1! 

.06 
.60 
.09 
.37 
.16 

.05 
.01 

HE6BR0NVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.00 
.96 

.59 

.5i 

;     :     : 

T     .03 

:     :     : 

:     :     : 

: 

: 

.92 

:     :     : 

.04 

T 

:     : 

T 

T 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

.75 
1.38 

.11 
1.20 

.60 

.10 

.01 

T          T 

T 

T 

T 

.10 

.72 
1.10 

.05 
.48 

.02 

.02 

T 

.26 

.80 
.12 

.01 

.29 

TUOEN 

WHITSETI  2  Sw 
ZAPATA 

.92 

1.30 
.11 

.01 
.06 

T 

.05 

.66 

.50 

T 
.09 

T 
.80 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  HSO          R 

HAftLlNCEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

.74 

.16 
.51 
.09 

T 

-    -    - 

.27        T 
.02        .43 

.14 

T     T     .06 

T 

- 

.05 

.08 

T 

-     .     . 

- 

.21 

T 
.01 

.10 

.02 

.01   T 

.06   .02 

T 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  t  U 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

.46 
.07 
3.29 
.60 
.63 

.10 
.07 

.03 

T 

.03 

.40 

T 
.12 

.07 

.10 

.03 

3.06 
.46 
.49 

.06   .01 

T 

.02 

.04 

T 

WESLACO  2  E 

.24 

.02 

T 

.04 

.01 

.06 

.11 

T 

UI 

\1L 

Y 

It 

MJ 

fbJ 

rtA 

ru 

Kt 

b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1971 

Slallon 

Day 

of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*     •     « 

HIGH  PLAINS          01 

AHARILLO  WSn 

MAX 

MIN 

60 
38 

58 
33 

56 
29 

67 
33 

70 
37 

48 
28 

46 
25 

67 
38 

61 
30 

68 
36 

74 
36 

60 
39 

72 
45 

72 
36 

60 

50 

65 
46 

59 
34 

36 

26 

52 
24 

64 
29 

54 
33 

39 
33 

42 
31 

53 
30 

63 
32 

51 
32 

67 
31 

52 

33 

40 

30 

27 

57.6 
33.5 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

74 
49 

75 
37 

67 
37 

73 

40 

69 

48 

49 
42 

48 
39 

60 
39 

66 
38 

71 
39 

76 
39 

79 
47 

60 
49 

79 
50 

69 
56 

69 

57 

67 
48 

55 
30 

55 
27 

73 
33 

66 
45 

54 
37 

59 

34 

59 
32 

61 
42 

62 

42 

72 
35 

66 
45 

48 
30 

35 
31 

64.5 
40.6 

BIO  SPUING 

MAX 

MIN 

75 
40 

79 
41 

76 
42 

62 

42 

71 
42 

78 
44 

50 
41 

45 
39 

66 
39 

66 
37 

71 
38 

75 
45 

78 
49 

82 
44 

77 
53 

74 
62 

76 
55 

68 
37 

53 
31 

57 
34 

75 
37 

65 

45 

58 
35 

55 
35 

58 
37 

60 
38 

63 

40 

72 
42 

60 
37 

56 
36 

66.7 
41.2 

80RGER  3  w 

MAX 

Mm 

62 
40 

59 

34 

58 
31 

68 
34 

60 

40 

50 
30 

48 
27 

68 
38 

66 

31 

70 
33 

79 
39 

82 
45 

75 
44 

74 
39 

63 

41 

62 
51 

60 

44 

54 
30 

54 
25 

66 

31 

57 
35 

46 
34 

44 
35 

52 

30 

63 
34 

54 
35 

67 
34 

55 
37 

41 
30 

34 
28 

59.7 
35.3 

BRAVO 

MAX 

Mm 

66 

47 

60 
28 

57 
26 

72 
28 

71 
44 

49 
25 

47 
24 

71 
31 

64 
29 

76 
35 

77 
36 

81 
43 

76 
42 

73 
33 

65 

40 

62 
45 

58 
40 

50 
29 

52 
22 

65 
26 

60 
34 

47 
36 

54 
32 

59 
35 

65 
33 

63 

31 

66 
26 

55 
35 

44 
26 

40 
25 

61.5 
32.9 

BROWNriELO  no    2 

MAX 

Mm 

71 
36 

69 
36 

77 
33 

61 
33 

74 
36 

83 

40 

51 
36 

43 
37 

68 
33 

66 
32 

73 
35 

79 
36 

80 
43 

80 
42 

79 
36 

67 
58 

75 
48 

63 
33 

50 
23 

64 
25 

75 
37 

61 
40 

58 

30 

55 

31 

55 
33 

60 
35 

61 
33 

74 
?2 

59 

34 

57 
33 

66.3 
35.7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

60 

41 

63 
29 

60 
31 

69 

34 

65 
33 

65 
29 

51 
23 

53 
32 

63 

34 

73 
31 

80 
35 

84 
42 

79 
49 

76 
35 

70 
54 

66 
53 

62 
51 

56 
32 

55 
25 

66 
31 

55 
37 

45 
32 

47 
33 

51 
29 

56 
37 

54 
38 

57 
28 

53 
33 

47 
30 

35 
29 

60.6 
35.0 

CANYON 

MAX 

Mm 

64 
54 

61 
35 

58 
30 

69 
37 

72 
45 

62 
31 

49 
25 

69 
38 

69 
32 

72 
39 

77 
32 

60 

44 

78 
49 

75 
36 

75 
51 

70 
49 

68 
46 

59 
30 

59 
23 

65 
29 

56 
35 

51 
36 

46 
33 

55 

33 

66 
34 

66 
36 

67 
31 

62 
39 

50 
32 

42 
28 

63.7 
36.4 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

Mm 

66 
36 

59 
33 

62 
30 

58 
32 

71 
37 

70 
27 

49 
26 

48 
30 

71 
32 

65 
32 

75 
36 

79 

40 

82 

47 

72 
39 

75 
41 

60 
47 

62 
43 

56 
27 

40 
2* 

53 

25 

67 
30 

55 
35 

39 

28 

49 
30 

59 
32 

65 
33 

55 
31 

65 

37 

50 
29 

40 
27 

60.6 
33.2 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

60 
34 

63 
35 

60 
30 

58 
31 

73 
30 

49 
23 

46 
25 

68 
33 

63 
32 

72 
40 

77 
38 

80 
47 

75 
39 

62 
45 

66 
47 

61 
31 

42 
23 

53 
26 

68 
31 

54 
33 

38 
33 

44 
28 

53 
35 

62 
35 

54 
33 

64 
35 

50 
30 

38 
27 

59.1 
33.2 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

63 
43 

70 
39 

74 
33 

60 
35 

72 
37 

79 
38 

48 
32 

45 
34 

65 
37 

63 
33 

72 
37 

78 
38 

62 

45 

82 

44 

78 
44 

71 
60 

74 
53 

68 
39 

48 
24 

59 

24 

69 
33 

60 
36 

42 
36 

52 
34 

54 
36 

58 
33 

69 
33 

67 
34 

55 

34 

42 
30 

64.0 
36.9 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
38 

58 
32 

56 
27 

69 
30 

63 
36 

46 
25 

46 
27 

67 
33 

61 
26 

71 
31 

76 
31 

81 
36 

72 
49 

71 
32 

57 
42 

60 
43 

53 
32 

38 
24 

56 
2'- 

65 
29 

52 
32 

43 
34 

46 
30 

54 
33 

64 
30 

52 
32 

63 

31 

49 
?5 

41 
28 

34 
30 

57.5 
32.1 

OIHMITT 

MAX 

MIN 

67 
33 

65 
31 

65 
27 

59 
27 

72 
31 

77 
32 

49 
26 

46 
26 

72 
27 

67 
27 

75 
33 

78 
33 

79 
40 

74 
35 

77 
40 

61 
49 

70 
43 

57 
30 

42 
22 

53 
25 

64 
28 

56 
28 

42 
31 

55 

31 

55 

30 

66 
30 

55 
31 

69 
33 

55 
32 

31 
28 

62.4 

31.3 

DUHAS 

MAX 

Mm 

68 
35 

59 
32 

59 
29 

58 

30 

69 
35 

65 
26 

49 
27 

47 
29 

69 
26 

63 
29 

71 
37 

78 

40 

61 
46 

74 
51 

75 
46 

62 
44 

57 

45 

58 
25 

36 
25 

52 
26 

65 
34 

55 
35 

37 
30 

42 
31 

56 
34 

65 
31 

56 
30 

64 
36 

49 
27 

39 
28 

59.3 
33.4 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

74 
38 

73 
40 

70 
33 

59 
33 

72 
37 

77 
37 

48 
29 

46 
31 

66 
31 

64 
34 

72 
35 

78 
37 

80 
37 

So 
48 

78 
52 

69 
56 

72 
47 

65 
34 

44 
24 

66 
19 

66 
26 

58 
33 

43 
35 

52 

33 

53 
31 

59 
33 

57 
34 

65 
34 

53 

34 

40 
29 

63.0 
35.2 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

67 
38 

68 
39 

65 
35 

56 
30 

67 
40 

61 
26 

49 
25 

49 
35 

65 
32 

63 
36 

73 
41 

77 
47 

81 
50 

76 
44 

71 
53 

66 
53 

60 
51 

61 
32 

44 
25 

50 
29 

68 
36 

53 
32 

35 

32 

45 
31 

56 
32 

52 
38 

54 
31 

55 
32 

40 
27 

34 
29 

58.7 
36.0 

FRIONA 

MAX 

Mm 

69 

46 

61 
33 

63 
29 

59 
30 

73 
32 

73 
31 

48 
27 

45 
33 

67 
32 

66 
32 

71 
32 

76 
35 

79 
45 

72 
40 

43 

61 
48 

67 
43 

56 

30 

39 
23 

53 
23 

60 
32 

56 
35 

45 
32 

53 
33 

58 
32 

65 
32 

54 
32 

65 
35 

53 

37 

50 
29 

61.1 
33.9 

GARDEN  CITY  1  e 

MAX 

Mm 

76 
42 

73 
40 

68 
39 

65 
39 

70 

41 

78 

44 

47 
42 

43 
38 

63 

40 

68 
30 

78 
30 

71 
39 

76 
46 

81 

43 

76 
45 

71 
59 

75 
54 

70 
32 

57 
26 

58 
29 

75 
32 

66 

36 

56 
31 

58 
29 

60 
29 

56 
32 

65 
32 

71 
33 

60 
36 

52 
36 

66.2 
37.5 

GRUVER 

MAX 

Mm 

60 
51 

65 

30 

58 
26 

69 
31 

59 
38 

52 
25 

51 
25 

67 
37 

65 
28 

74 
35 

80 
33 

85 
39 

75 
48 

75 
30 

64 
50 

63 
49 

59 
44 

45 
29 

53 
22 

71 
29 

58 
32 

45 
34 

47 
34 

49 
27 

67 
34 

53 
30 

63 
29 

52 
31 

41 
27 

33 

28 

59.9 
33.5 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

67 
29 

67 
31 

62 
27 

62 
27 

72 
31 

72 
33 

49 
27 

46 
28 

68 
30 

65 
26 

71 
30 

78 
31 

80 
37 

75 
36 

75 
36 

61 
48 

67 
45 

55 
30 

39 
25 

55 
26 

61 
26 

55 
34 

45 
31 

51 
32 

57 
32 

66 
33 

54 
32 

68 
33 

52 

33 

49 
26 

61.5 
31.6 

LA"ESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

75 
36 

74 
36 

66 
38 

66 
42 

78 
43 

75 
40 

45 
40 

42 
36 

70 
33 

74 
34 

80 
39 

82 
42 

83 
42 

82 
43 

71 
45 

75 
46 

65 
44 

61 
27 

57 
30 

56 
30 

66 
42 

63 

35 

59 
31 

60 
35 

59 
39 

68 
32 

65 
36 

59 
34 

62 
34 

56 
31 

66.5 
37.2 

LEVELL4ND 

MAX 

Mm 

67 
36 

64 
32 

72 
34 

60 
32 

75 
32 

78 
38 

50 
34 

44 
36 

72 
35 

65 
31 

73 
31 

79 
35 

61 
36 

60 
36 

79 
49 

67 
58 

74 
46 

60 
35 

45 
22 

56 
22 

73 
33 

59 
39 

55 

29 

56 
29 

55 
27 

69 
29 

59 
30 

74 
35 

57 
34 

52 
32 

65.0 
34.2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

63 

49 

69 

30 

62 
29 

57 
29 

68 
40 

62 
26 

48 
26 

51 
39 

66 
29 

69 

30 

73 
32 

78 
31 

78 
40 

76 
30 

73 
46 

68 
53 

63 

51 

54 
35 

41 
28 

52 

31 

66 
31 

53 

36 

37 
36 

48 
26 

51 
2! 

50 
34 

49 
28 

58 
35 

48 
27 

46 
26 

59.6 
33.7 

littlefielo  no.  2 

MAX 

Mm 

67 

43 

64 
38 

70 
35 

59 
32 

75 
35 

77 
36 

51 
31 

45 
37 

71 
34 

66 
36 

73 
38 

78 
41 

81 
44 

75 
39 

79 
49 

66 
56 

73 
46 

54 
31 

44 
25 

5! 

27 

67 
39 

59 
39 

49 
32 

57 
34 

54 

30 

68 
34 

58 
33 

70 
38 

56 
38 

51 
31 

63.7 
36.7 

LUBBOCK  USO 

MAX 

Mm 

68 
40 

74 
37 

61 
33 

74 
37 

80 
45 

48 
33 

44 
31 

70 
41 

67 
36 

73 
33 

78 
35 

82 
38 

61 
48 

78 
38 

69 
56 

74 
63 

65 
40 

46 
32 

58 
23 

73 
30 

60 
37 

47 
41 

56 
38 

52 
33 

67 
33 

60 
35 

74 
34 

57 
41 

47 
15 

35 
33 

64.0 
37.6 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

67 
42 

64 
33 

59 

41 

66 

71 

65 

61 

73 

81 
47 

79 

75 

68 

67 

35 

35 

45 
30 

51 
35 

31 

28 

28 

MIAMI 

MAX 

Mm 

63 
4? 

65 
35 

61 
30 

58 
31 

67 
39 

65 
29 

40 
25 

49 
26 

67 
32 

63 
29 

71 
30 

79 
32 

83 
43 

77 
34 

77 
44 

62 
53 

66 

51 

65 

34 

42 
24 

55 
27 

67 
31 

56 
31 

39 
33 

45 
26 

48 
26 

55 
36 

53 
28 

56 
33 

47 
29 

37 
27 

59.3 
33.0 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

77 
47 

75 
38 

62 
38 

72 
37 

80 

46 

57 
45 

45 
40 

62 
40 

68 

34 

71 
32 

75 
37 

80 
39 

62 
45 

79 
47 

70 
59 

75 
60 

65 
41 

55 
31 

57 
29 

74 
32 

66 
46 

65 
39 

56 
33 

60 
32 

62 
47 

64 
36 

73 
31 

61 
40 

68 
41 

45 
35 

56.8 
39.7 

MIDLAND  A  ENE 

MAX 

Mm 

76 
44 

79 
37 

62 
41 

72 
38 

80 
49 

60 
43 

50 
41 

61 

37 

66 
33 

71 
31 

77 
36 

80 
37 

82 

46 

78 
46 

71 
49 

67 

61 

65 

50 

57 
31 

58 
28 

75 
33 

66 
46 

65 

40 

62 
33 

58 
31 

60 
36 

65 
35 

74 
32 

61 
35 

52 

37 

43 
35 

56.5 
39.2 

MORTON 

MAX 

Mm 

68 
39 

63 

40 

70 
34 

59 
34 

75 
34 

76 
34 

48 
33 

44 
36 

70 
31 

66 
31 

73 
34 

78 
35 

80 
38 

74 
36 

77 
36 

64 
55 

72 
46 

55 
31 

43 
23 

54 
25 

72 
34 

59 
36 

57 
29 

59 

33 

52 

32 

68 
32 

59 

34 

70 
34 

56 
36 

56 
32 

64.0 
34.5 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

68 
29 

64 
40 

68 
29 

59 
29 

74 
34 

74 
34 

50 
26 

44 
34 

69 
29 

65 
28 

72 
28 

76 
31 

80 
36 

74 
33 

77 
32 

63 
51 

70 
44 

56 

30 

42 
23 

52 
24 

67 
27 

56 
34 

50 
31 

57 
32 

56 
32 

66 
32 

57 
32 

71 
35 

55 
37 

56 
31 

63.1 
32.3 

OLTDN 

MAX 

Mm 

65 

44 

65 
34 

67 
31 

60 
31 

69 
37 

72 
29 

46 
34 

45 
38 

70 
32 

72 
33 

73 
40 

72 

40 

61 
44 

74 
47 

79 

45 

66 
4! 

73 
46 

60 
29 

46 
24 

58 
31 

54 
32 

58 
32 

56 
33 

68 
30 

60 

34 

66 
33 

58 

"»4 

49 
30 

63.6 
35.4 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

61 
32 

62 
38 

59 

30 

56 
31 

65 
39 

66 
29 

48 
26 

46 
36 

66 
32 

63 

30 

69 
36 

77 
38 

60 
46 

74 
39 

75 
52 

60 
51 

65 

48 

63 
32 

41 
25 

54 
28 

65 
36 

54 
35 

39 
32 

44 
29 

4B 
33 

57 
36 

52 

32 

60 
35 

46 
31 

39 
26 

58.5 
34.8 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

63 

53 

59 
34 

58 
30 

67 
36 

69 
41 

50 
28 

52 
25 

68 
37 

64 
32 

71 
38 

78 
38 

79 
42 

72 
47 

76 
38 

66 
53 

66 
50 

61 

47 

52 

29 

54 
23 

66 
30 

56 
35 

49 
33 

44 
33 

53 
28 

63 

34 

52 
36 

67 
32 

54 
38 

43 
31 

36 
27 

60.4 
35.0 

RERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

63 

40 

59 
34 

56 
26 

66 
29 

60 
37 

47 
24 

44 
25 

68 
26 

62 
28 

74 
29 

77 
36 

62 
38 

75 

41 

71 
42 

64 
46 

59 

47 

60 
29 

42 
26 

51 
27 

66 
32 

53 
33 

39 
32 

49 
30 

50 
32 

60 
33 

54 
30 

60 
'2 

44 
25 

i2 
26 

56.2 
32.2 

PLAINS 

MAX 

Mm 

71 
37 

66 
31 

73 
33 

60 
31 

75 
32 

82 
39 

50 
38 

43 
38 

72 
34 

67 
33 

72 
33 

79 
34 

81 
42 

78 
36 

79 
37 

68 
57 

73 
43 

59 
32 

45 
22 

55 

23 

71 
33 

61 

40 

57 
30 

62 

30 

57 
31 

69 
37 

69 

30 

72 
32 

58 
31 

58 
33 

56.1 

34.4 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

S«»  Rel«r»DC«  No1*b  Following  Sution  Inda: 
-    359    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TExiS 

NOVEMBEB 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   1 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SEMINOLE 

SUVERTON 

SPEAAMiN 

STRATFORD 

SUNRtY  4  SM 

TAHOKl 

TULU 

VEGA 

HALCQTT 

•     *     * 
inw  PniLINC  PLAINS  02 
ABILENF  USn 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
6ALLINGER  1  SW 
CHILLlRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  0AM 
JAVTDN 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PAOUCAH 
POST 

aUANAH  S  SE 
ROSCOE 
RDTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KRvP 
SNVDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


'.2   34   34 


63   65 
3«   33 


29 

61  S")  56 
51  32  27 

bt  58  58 

32  32  26 

62  57  58 
53  32  3". 

67  72  77 

4'.  36  35 


61   61   72 


81   77   74 
63   43   40 

71   78   76 


77   66 
42   42 


45   40   38 


64   68 
39   34 


79   79   66 
59   49   43 


82   78   75 
59   45   38 


75   62 
40   36 


70   79 
38   39 


80   76 
43   39 


64   72 
35   39 


79   75 
58   40 


81  76  69 

60  41  39 

66  77  73 
38  41  38 

70  7!  78 

40  39  38 

67  77  69 
45  37  35 

63 
39 

78  74  65 

62  38  39 

69  SI  72 
47  39  36 

70  65  64 


81   72 
39   40 


79   72 
42   39 


75   79 
34   41 


70   72 
36   32 


63   49 
37   25 


70   60 
32   25 


68   51 
44   26 


72   81 
39   4  1 


72   73 
35   35 


69   68 
34   27 


30   23   31 


70   77 
40   54 


71   78 
41   55 


62   71 
38   39 


69   73 
36   48 


69   77 
39   47 


60   70 
28   36 


71   78 
39   40 


73   80 
36   52 


70   82 
38   47 


72   76 
37   46 


66   71 
35   35 


64   69 

42   47 


63   72 
37   37 


61   70 
35   47 


70   75 
35   35 


72   81 
38   48 


62   70 
36   41 


63   75 
35   35 


70   77 
40   51 


70   78 
39   52 


64   71 
38   42 


68   73 
40   45 


62   71 
37   37 


64   70 
39   42 


72   77 
39   51 


71   80 
39   47 


43   69 
39   38 


49   48   70 
26   29   34 


49   66   61 
24   37   29 


49   49   66 
25   30   27 


50   68   64 
25   37   31 


52   44   65 
36   37   34 


50   49 
26   30 


46   46 
26   28 


47   44   69 
25   31 


59   65 
49   41 


62   66 

45   44 


47  60  66 
39  41  47 

49  65  64 

28  44  39 

52  49  70 

23  30  37 

49  58  68 
42  47  47 

50  59  67 
41  42  38 

63  65 

35  44 

48  68  68 
38  38  40 


54   62 
35   43 


54   62 
37   40 


50   60 
35   39 


48   66 
34   39 


50   71 
30   41 


60   64 
45   39 


52   64 
31   40 


46   64 
39   36 


36  38 

61  64 

41  38 

59  64 

45  39 

54  60 

35  41 

66  68 

39  38 


52   61 
33   41 


69   70 
42   37 


62   66 
46   39 


72   74   80 
32   32   33 


62   71 
34   33 


70   76 
36   36 


65   70 
33   31 


64   69   76 


71   74 
40   48 


73   76 
38   47 


65   72   79 
39   39   44 


70   68   74 


73   76   82 
37   44   44 

67   74   79 


72   71   74 


74   75 
31   36 


72   77   79 
41   44   48 


72   78   61 
40   45   48 


68   73   72 
33   34   42 


64   73   79 
38   40   48 


67   70 
38   40 


65   72 
35   35 


66   75   79 
39   39   43 


65   75   77 
35   35   41 


73   79   80 
36   42   47 


66   75   78 
37   40   45 


67   74   81 
37   39   43 


63   73   77 
32   37   41 


71   75   77 


70   76   72 


65   71   77 
35   36   47 


75   76   80 
40   37   46 


70   76 
34   42 


64   71 
36   36 


75   76 
38   44 


41   38   40 


72 
28 

69 

40 

62 
42 

73 
40 

70 


79  78  76 

56  61  63 

62  80  76 

55  60  62 

78  82  61 


61   80   73 
52   50   59 


81   80   70 
53   44   59 


79   79 
46   50 


84   79 
54   52 


83   78   76 
53   50   56 


79   83   80 
43   45   46 


79   83   79 
49   56   58 


75   79   79 
52   52   56 


79   82 
44   52 


63   64 
44   49 


84   62   79 
42   47   49 


84   79   75 
49   51   52 


79   63   79 
48   50   50 


83   84 

45   50 


78   81   bo 
50   53   53 


78   82 
51   53 


79   84 
48   51 


77   82 
47   52 


81   78   73 
52   52   62 


80   75   70 
50   49   55 


62   73 
48   56 


67   72 
58   46 


63   61 
49   46 


63   60 
45   45 


63   61 
43   46 


71   76 
61   50 


65   72 
58   48 


62   66 
47   43 


60   65 
47   41 


72   72 
64   54 


74   72 
64   60 


72   75 
58   62 


71   67 
64   62 


69   73 
61   44 


65   72 
58   52 


72   74 
63   61 


78   75 
63   57 


75   71 
65   55 


75   69 
62   54 


61   61 
54   58 


75   71 
60   63 


75   71 
60   62 


71   7! 
60   63 


70   72 
62   56 


70   70 
55   55 


73   75 
63   63 


74   71 
60   63 


73   77 
61   53 


72   66 
62   62 


74   71 
61   50 


75   71 
63   5" 


75   67 
61   61 


65   70 
60   53 


73   76 
62   60 


73   71 
56   64 


72   66 
60   54 


73   76   78   83   79   74   71   75 

35   39   47   52   54   60   61   63 

S««  R«f*T«DC*  Not**  Following  SiaUod  Indi 

-  360  - 


56   74 
24   32 


54   64 
23   28 


51   69 
28   29 


68   62 
33   34 


71   66 
39   38 


72   68 
38   38 


69   59 
33   40 


56   72 
25   34 


73   70 
36   44 


76   76 
29   40 


75   66 
40   44 


61   72 
31   33 


56   69 
31   39 


61   72 
29   35 


57   70 
27   34 


70   63 
32   39 


61   71 
26   37 


59   76 
27   42 


75   65 
36   48 


73   64 
37   36 


56   68 
29   35 


72   37 
32   55 


57   75 
29   36 


70   63 
33   41 


70   68 
33   38 


66   60 
41   32 


55   40 
35   33 


54   45   51 
34   30   33 


52   51 
44   44 


60   52   58 
43   42   35 


65   48 
41   41 


60  52  57 

45  43  30 

46  48  48 
37  39  34 

59  40  48 

35  34  33 


56   31 

42   44 


66   59 
42   41 


67   50 
37   40 


6!   46   52 
40   39   37 


64   46 
42   41 


42   42   34 

64   46   JO 
40   39   38 

50 


62   42 
37   37 


58   48 
35   35 


59   50   56 
41   40   32 


61   43   53 


62   50 
39   39 


60   41 
39   39 


43   43   30 


59   52 

42   44 


62   45   47 


57   45 
34   26 


65   54 

42   42 


52   60 
39   36 


65   67 
38   33 


54   64   50 
29   28   30 


55   65   54 

33   34   34 


60   63 
43   37 


57   63 
40   44 


58   62 
36   42 


59   65 

40   41 


55   59 
34   39 


49   56 
33   34 


62   65 

39   44 


60   65 
44   33 


55   61 

35   38 


56   60 
33   45 


55   60 
35   42 


58   69 
38   40 


54   59 
40   41 


49   52 
35   35 


59   62 

38   47 


50   59   60 
34   35   33 


60   59   63 


64   44   58 


51   54 
35   37 


60   62 
40   41 


57   63 
35   31 


58   58 

33   34 


54   57 
36   39 


57   68 
34   42 


55   61 
35   45 


57   57 
33   34 


66   52   43 


45   37 
26   28 


49 
29 


58   39 
35   36 


56   47 
34   35 


61   47 
31   31 


65  70  52 

49  29  37 

56  41  36 

34  34  33 

65  50  42 

35  29  29 

73  68  55 

47  34  33 

72  65  57 

49  30  29 

66  40 

34  31 

59  58  43 

49  33  33 

70  59  45 

29  29  30 

68  61  45 

40  33  35 

68  60  66 

40  35  36 


56   46 
34   32 


55   43 
35   32 


54   40 
31   34 


57   44 
35   32 


59   46 
32   32 


55   41 
26   34 


60   50 
35   33 


58   43 
30   34 


47   46 
32   30 


60   40 
32   33 


56   42 
33   33 


51   41 
33   32 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER   1971 


Slation 

Day 

of  Month 

« 

2 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

i 
< 

WELLINGTON  1  ESE 

MAX 

Mm 

70 
58 

65 
35 

59 

40 

68 
45 

73 
44 

51 
37 

50 
41 

66 
48 

64 
39 

72 
37 

76 
44 

82 

44 

78 
42 

81 
59 

77 
53 

64 
59 

66 
56 

70 
34 

51 
27 

57 
32 

68 
42 

67 
33 

39 
33 

49 
31 

44 
35 

46 
37 

54 
32 

58 
37 

51 
31 

40 
29 

51.9 

40.5 

WKHITa  FILLS  WSO 

MAX 

MIN 

83 
50 

73 
43 

65 
41 

72 
41 

80 
51 

56 
36 

55 
32 

61 
44 

68 
38 

73 
37 

76 
44 

80 
47 

82 
53 

78 
56 

75 
56 

69 

61 

79 
53 

55 
35 

56 
30 

68 
38 

63 
41 

48 
39 

44 
36 

54 
34 

58 
35 

63 
38 

65 
33 

57 
35 

43 

32 

37 

34 

64.5 

41. « 

WINTERS  1  NNE 

•     *     « 

MAX 

MIN 

77 
51 

80 
45 

76 
42 

65 
39 

71 
44 

77 
45 

50 
41 

49 
42 

60 
44 

67 
35 

71 
40 

72 
40 

74 
42 

78 
46 

79 
59 

75 
63 

73 
62 

70 
40 

55 

30 

58 
32 

72 
39 

68 

45 

50 
44 

52 
32 

57 
36 

58 
39 

65 

31 

70 
38 

61 
33 

45 
34 

65.9 
41.6 

NORTH  C6NTR4L       03 

ALB4NY 

MAX 
MIN 

75 
40 

B3 
40 

78 

40 

65 
35 

72 

44 

79 
4fl 

55 
35 

53 
36 

60 

44 

66 
35 

75 
37 

80 
46 

79 
49 

76 
59 

76 
56 

74 
61 

71 
53 

75 
45 

55 
29 

60 
29 

63 
35 

65 
35 

50 
40 

61 
35 

59 
35 

62 
38 

64 
29 

69 
29 

62 
29 

53 

30 

66.9 

40.3 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

82 
61 

72 
41 

64 
40 

71 
38 

79 
54 

71 
47 

56 
30 

60 
45 

65 
41 

72 
35 

78 
44 

78 
47 

61 
54 

76 
59 

75 
62 

70 
62 

77 
61 

55 

44 

56 
29 

69 
38 

62 
40 

55 
39 

44 
37 

56 
32 

60 

37 

62 
46 

57,7 
44.7 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

81 
60 

79 
54 

78 
48 

68 
40 

70 
44 

77 
52 

64 
44 

60 
44 

55 
44 

70 
39 

72 
42 

76 
45 

75 
49 

80 
57 

61 
59 

60 
55 

75 
56 

73 
55 

58 
35 

55 
37 

70 
44 

58 
46 

49 
36 

47 
33 

51 
34 

56 
38 

57 
37 

55 
41 

68 
35 

60 
37 

67.7 
44.7 

belton  dsm 

MAX 
MIN 

80 
62 

83 
51 

82 
53 

71 
42 

72 
47 

78 
53 

66 
46 

60 
42 

64 
46 

72 
38 

72 
43 

77 
45 

77 
53 

82 
62 

83 
62 

78 
61 

75 
51 

77 
54 

65 
34 

59 
36 

74 
46 

71 
49 

52 
40 

53 
39 

54 
35 

56 
40 

70 
35 

66 
39 

71 
3B 

63 
41 

70.2 
46.5 

BENBROOK  OAK 

MAX 

MIN 

7B 
57 

80 
51 

75 

46 

66 
40 

69 
46 

77 
55 

55 

36 

57 
40 

57 
47 

68 
38 

71 
42 

76 
51 

77 
51 

81 
57 

79 
61 

75 
59 

73 
60 

71 
52 

58 
34 

58 
36 

70 
44 

64 

45 

49 
37 

44 
38 

53 

35 

56 
42 

55 

35 

53 
39 

64 
34 

35 
36 

56.2 

44.6 

eONHAH 

MAX 

Mm 

80 

60 

74 
48 

64 

40 

68 
35 

74 
48 

69 
45 

56 

30 

58 
40 

64 
37 

75 
43 

74 
46 

75 
50 

77 
55 

80 
64 

77 
60 

74 
53 

70 
55 

70 
47 

52 
3' 

68 
37 

67 
38 

51 
35 

41 
32 

48 
34 

55 
31 

63 
49 

51 
32 

67 
45 

59 
33 

43 
36 

65.1 

43.1 

BOWIE 

MAX 

Mm 

80 
60 

7B 
44 

70 
41 

70 
44 

77 
48 

72 
44 

59 
32 

54 
44 

69 

40 

73 
41 

80 
47 

76 
48 

60 
54 

79 
62 

74 
61 

68 
62 

71 
61 

67 
44 

60 
31 

71 
45 

68 
46 

56 
35 

44 
35 

53 
35 

60 
37 

63 
43 

62 
36 

55 
36 

55 
33 

47 
33 

66.4 
44.1 

BQVD 

MAX 

Mm 

80 
62 

81 
47 

75 
45 

68 
36 

75 
36 

78 
50 

56 
34 

54 
34 

54 
38 

70 
38 

72 

40 

79 

40 

80 
50 

80 
55 

62 
61 

72 
60 

71 
51 

75 
42 

56 
32 

58 
32 

71 
34 

62 

43 

47 
36 

53 

35 

55 
35 

56 
35 

65 
32 

62 

32 

63 
31 

50 
31 

65.7 
40.9 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

82 
48 

69 

40 

61 
37 

71 
35 

68 
48 

65 
36 

54 
30 

61 
38 

65 
38 

74 
32 

78 
40 

78 
47 

81 
51 

79 
58 

77 
59 

69 

60 

75 
54 

59 
31 

55 
26 

72 
32 

64 
32 

52 
36 

47 
37 

57 
29 

62 
37 

64 
34 

68 
35 

61 
37 

54 
27 

41 
34 

65.4 
39,3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

76 
51 

82 
43 

77 
41 

67 
35 

72 
39 

79 
50 

55 
31 

58 
32 

54 
34 

68 
33 

73 
35 

80 
45 

79 
51 

82 
56 

80 
60 

77 
59 

70 
60 

72 

47 

57 
31 

58 
32 

71 
39 

65 
43 

47 
35 

45 
37 

55 
35 

50 
36 

65 
32 

54 
33 

61 
31 

46 
34 

56,6 

40.8 

BROHNWOOO 

MAX 

Mm 

81 
60 

BO 
50 

80 

48 

67 
45 

74 
44 

77 
51 

53 

44 

53 

44 

59 
53 

63 

37 

73 
40 

73 
42 

78 
47 

80 
55 

61 
60 

78 
53 

70 
66 

80 
49 

62 
36 

55 
34 

75 
36 

67 

41 

51 

45 

52 

36 

53 

39 

65 
42 

68 
33 

70 

40 

66 
34 

58 

42 

68.1 
45.2 

CAMERON 

MAX 

Mm 

85 
62 

85 
60 

74 
52 

75 
37 

80 
49 

74 
53 

61 
46 

67 
48 

75 
49 

75 

40 

79 
39 

81 
45 

64 
56 

85 
60 

82 
62 

80 
59 

76 
67 

74 
54 

65 
39 

75 
38 

75 
44 

69 

45 

56 
39 

56 
37 

63 
37 

74 
53 

72 
40 

77 
49 

52 

37 

55 
44 

73.0 
48,0 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

82 

60 

76 
52 

65 
46 

70 
38 

76 
49 

68 
48 

58 

41 

55 
47 

69 
50 

73 
36 

7B 

41 

78 
45 

82 
51 

80 
63 

75 
61 

74 
60 

72 
65 

72 
52 

55 
35 

72 
35 

66 

41 

58 
40 

4! 
38 

53 
35 

56 
35 

66 
50 

63 
34 

68 
46 

59 
32 

46 

40 

67.2 
45.6 

CDRSICANA 

MAX 

Mm 

81 
60 

79 
57 

78 
49 

75 
39 

70 
39 

76 
49 

68 
45 

60 
44 

56 

44 

69 

41 

71 
41 

76 
47 

75 
51 

81 
55 

82 

61 

79 
55 

76 
56 

73 
56 

60 
37 

55 

37 

70 
41 

71 
47 

49 
40 

48 
36 

52 
36 

59 

37 

68 
39 

66 
39 

71 
37 

56 

37 

66.4 
45.1 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

81 
65 

77 
54 

63 
48 

71 
45 

78 
53 

67 
48 

60 
39 

53 
48 

70 
47 

71 
41 

78 
48 

78 
52 

82 
57 

81 
66 

76 
63 

75 
61 

72 
54 

66 
45 

56 
38 

71 
42 

56 
45 

51 
36 

45 
37 

51 
37 

56 
39 

66 

46 

62 

40 

68 
45 

57 
38 

44 
40 

66.6 
47.6 

OENISON  0AM 

MAX 

Mm 

81 
59 

79 
53 

72 
47 

69 
37 

75 
51 

75 
47 

57 
33 

56 
40 

65 
39 

68 
34 

77 
42 

76 
53 

79 
55 

60 
65 

78 
62 

75 
51 

72 
57 

69 

48 

55 
38 

69 
39 

68 
38 

59 

40 

43 
34 

57 
39 

54 
32 

63 

47 

62 
36 

62 
45 

52 
38 

43 
35 

65.3 

44.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

81 
62 

79 
50 

72 
44 

70 
39 

76 
48 

74 
46 

58 
33 

56 
45 

67 
41 

70 
36 

79 
43 

77 
53 

81 
52 

80 
64 

79 
62 

74 
58 

70 
52 

69 
49 

54 
35 

70 
41 

68 
46 

55 
40 

45 
35 

52 
42 

55 
36 

55 
45 

63 

43 

64 
41 

54 
35 

45 
37 

57.1 
45.5 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

76 
56 

79 
50 

79 
45 

65 

45 

68 
46 

76 
48 

52 

40 

52 

40 

58 
48 

65 

40 

72 
41 

74 
50 

75 
52 

79 
58 

76 
61 

75 
62 

66 

61 

74 
48 

58 
35 

58 
35 

72 

44 

68 
42 

45 
39 

45 
34 

54 
34 

50 
36 

65 

37 

64 
39 

53 
34 

59 
35 

65.9 

44.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

76 
61 

80 
44 

77 
45 

65 
35 

69 
40 

74 
49 

55 

36 

59 
36 

61 
48 

65 
32 

70 
32 

74 
44 

75 
49 

79 
51 

81 
56 

78 
61 

69 
63 

71 
44 

56 
33 

61 
33 

69 

44 

64 
49 

54 
41 

55 

30 

58 
31 

67 
43 

50 
30 

54 
31 

61 
31 

52 
31 

67,0 
41,6 

EVANT 

MAX 

Mm 

80 

61 

83 
51 

72 
46 

71 
38 

78 
50 

71 
46 

57 

44 

58 
49 

70 
53 

74 
37 

76 
43 

77 
49 

81 
53 

8o 
54 

72 
61 

75 
66 

73 

60 

40 

56 

40 

52 
41 

50 
34 

57 
39 

38 

57 
39 

52 
39 

58 
36 

66,6 
46,5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

78 
62 

75 
54 

72 
49 

69 
39 

76 
49 

73 
49 

58 
42 

55 

45 

68 

44 

69 

40 

77 
44 

76 
49 

80 
51 

80 
63 

76 
61 

74 
57 

71 
61 

69 
54 

55 
36 

59 
37 

67 
44 

60 
43 

47 

37 

51 
32 

58 
34 

66 
52 

54 
35 

69 
50 

58 
35 

53 

41 

67,2 
46,3 

FORT  WORTH  HSD 

MAX 

Mm 

83 
6'. 

78 
52 

69 
45 

72 
41 

78 
50 

67 
46 

60 
37 

54 
48 

69 
45 

72 
37 

79 
43 

79 
49 

83 
54 

83 
67 

80 
63 

76 
60 

72 
64 

66 

44 

57 
37 

72 
40 

67 
43 

51 
39 

46 
41 

54 
40 

58 
37 

66 
46 

65 
37 

70 
42 

58 
36 

45 

41 

67,7 
45,3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

77 
47 

SO 
45 

75 
40 

65 

35 

70 
36 

76 
50 

53 

30 

61 
30 

49 
37 

70 
32 

71 
32 

79 
42 

77 
45 

80 
53 

79 
62 

76 

56 

71 
57 

69 

50 

55 
32 

55 

32 

70 
33 

64 
43 

46 
35 

42 
37 

54 
35 

54 
37 

64 
31 

50 
32 

61 
31 

45 
33 

65.0 
39.7 

GATESVULE 

MAX 

Mm 

80 
57 

82 
51 

81 

44 

69 
34 

71 
35 

78 
47 

62 

43 

59 
43 

59 

47 

71 
35 

73 
35 

78 

40 

77 
45 

62 
58 

83 
62 

76 
59 

72 
59 

75 
50 

55 
32 

59 

31 

75 
35 

73 
43 

61 
3" 

51 
31 

53 
31 

50 
34 

59 

31 

70 
32 

70 
31 

61 
32 

59.2 

41.5 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

84 
63 

84 
58 

80 
52 

73 
37 

79 
48 

76 
54 

58 

46 

63 

50 

74 
51 

74 

40 

79 
42 

79 
40 

83 

53 

63 
63 

79 
63 

76 
67 

77 
65 

72 
53 

63 
38 

75 
38 

72 
45 

66 
47 

52 
40 

54 
36 

59 
35 

73 
52 

63 
36 

74 
50 

63 
36 

58 

44 

71.7 
46.1 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

84 
60 

80 
47 

69 
42 

72 
33 

60 
46 

74 
35 

66 

41 

59 
49 

70 
52 

74 
33 

79 
39 

79 
47 

63 
54 

63 
63 

78 
63 

75 
62 

73 
60 

66 
51 

59 
33 

73 
33 

69 
37 

60 
42 

47 
41 

54 
30 

62 
31 

69 
34 

56 
31 

68 
47 

59 

30 

50 

40 

59.3 
43.5 

GOLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

79 
62 

78 
53 

72 
47 

69 

45 

76 
52 

71 
45 

54 

42 

56 
49 

63 

53 

71 
41 

74 
46 

75 
50 

79 
57 

76 
60 

78 
62 

70 
52 

76 
64 

59 

46 

58 
33 

72 
39 

70 
49 

65 

42 

51 
41 

56 

36 

60 
39 

65 

47 

65 

40 

64 
51 

63 
40 

54 
39 

67.8 
47.8 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

74 
45 

83 
41 

79 

41 

67 
35 

72 

40 

BO 
45 

57 
33 

58 
39 

61 
42 

67 
33 

75 
35 

74 
42 

78 
49 

63 
57 

79 
62 

77 
61 

69 
61 

77 
46 

58 
32 

50 
33 

72 
35 

65 
45 

49 
39 

49 
32 

5fl 
35 

63 
43 

65 
30 

66 
33 

62 

30 

52 
32 

67.6 
40.9 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

83 
62 

80 
51 

76 
47 

76 
37 

79 
51 

78 
49 

56 

41 

57 
49 

70 
55 

74 
36 

79 
42 

78 
51 

83 
54 

81 
64 

79 
62 

73 
62 

71 
66 

59 
51 

58 
35 

73 
34 

69 
39 

52 
42 

45 
39 

53 
34 

60 
40 

67 
50 

55 
33 

55 
49 

61 
33 

55 
40 

69.2 
46.6 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

78 
55 

81 
54 

75 
47 

66 

41 

70 
43 

77 
51 

58 
37 

58 
38 

52 
42 

67 
37 

71 
38 

79 
45 

78 
48 

61 
55 

61 
61 

78 
58 

73 
5! 

70 
54 

57 
37 

55 

37 

70 
44 

64 
45 

48 
35 

44 
39 

52 
35 

57 
38 

54 
37 

53 

40 

57 
35 

56 
39 

66.3 

44.0 

GREENVILLE  7  NH 

MAX 

Mm 

79 
57 

80 

51 

76 

45 

65 
36 

69 

37 

75 
49 

62 
33 

58 
33 

50 
41 

67 
33 

69 
33 

76 
38 

75 
49 

79 
56 

80 
60 

77 
51 

74 
52 

69 
55 

57 
33 

54 
33 

68 
33 

63 

41 

45 
34 

43 
30 

50 
30 

55 
33 

55 

34 

52 
36 

67 
32 

50 
35 

65.3 
40.5 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

83 
62 

81 
58 

83 

50 

71 
42 

72 
48 

77 
51 

69 

44 

63 

45 

59 

47 

73 
44 

71 
42 

76 
45 

77 
52 

62 
61 

63 
61 

60 
57 

78 
59 

75 
55 

62 
39 

57 
41 

70 
45 

72 

47 

56 
38 

50 
36 

65 

38 

50 
41 

59 

40 

69 

40 

72 
40 

62 

40 

70.2 
46.9 

HAMILTON  2SSE 

MAX' 

Mm 

77 
60 

80 
51 

7B 

47 

65 
42 

69 

45 

76 
52 

59 
42 

55 
43 

58 
49 

63 
41 

72 
42 

75 

46 

75 
43 

80 
56 

79 
62 

75 
63 

69 
63 

72 
53 

59 
35 

57 
35 

72 
42 

69 

45 

48 

41 

48 
36 

52 

34 

51 

41 

55 
39 

55 
42 

58 
35 

58 
36 

56.3 

45.4 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

70 
45 

80 
40 

72 
40 

63 

40 

72 
42 

78 
45 

57 
30 

57 
30 

59 

38 

66 
33 

71 
39 

76 
47 

78 
49 

81 
52 

79 
59 

75 
61 

68 
62 

75 
45 

54 
29 

56 
30 

66 
39 

63 
42 

47 
35 

44 
35 

55 
36 

59 
39 

53 

31 

63 
33 

55 

?1 

53 
33 

65.3 

40.4 

>  Raf«T«nc«  Nol«B  Following  Station  Index 
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DAIL\  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Day  oi  Month 


10   U  I  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


HICO 

HILLS80R0 

JtCKSBORn 

K4UFM4N  3  SE 

KILLEEN 

LAVON  CIAM 

MABLIN  3  NP 

fC  GREr.OR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WEILS  F44  JP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PUaT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  1  w 

RISING  STAR 

ROSERUn  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATIPN 

SPRINCTOWN 

STEPHENVILLE  <.  N 

STULHDU5E  HOLLDM  "AM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

NACO  DAM 

WACO  WSC 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORO 

WHITNEY  HAM 

»      *      « 
EAST  TEXAS  C 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


81   79 
59   1,9 


81   80 
bZ       53 


81   80 

61   <i5 


80   79 
60   53 


83   83 
55   55 


80   79 
59   5<. 


81   82 
59   56 


80   81 
6C   56 


80   75 
63   52 


81   78 
61   57 


82   7B   68 


60   55   50 


82   76 
61   42 


82   81 
59   51 


75   79   73 


78   81 
60   50 


80   78 
56   45 


80   72 
48   46 


79   77 
60   46 


79   80 
54   46 


84   81 
59   57 


75   80 
52   46 


75   81 
55   40 


79   75 
60   51 


81   82 
61   58 


82   83 
62   60 


82   84 
58   58 


70   81 
48   42 


84   81 
61   56 


82   81 
62   55 


82   80 
61   52 


78   80 
54   48 


80   62 
59   54 


83   87   78 
61   64   52 


73   77 
35   43 


69   70 
39   43 


70   78 
47   53 


66   69 
38   45 


72   78 
43   52 


66   69 

40   41 


70   79 
36   48 


70   72 
39   44 


69   76 
37   46 


68   69 

42   43 


72   79 
38   47 


69   71 
38   48 


71   78 
39   39 


65   70 
39   47 


65   68 
40   42 


66   71 
39   45 


70   77 
38   53 


76   69 
49   50 


69   77 
42   51 


66   69 
39   44 


60   64   50 

86   85   89 
56   57   48 


73   80   77 


65   69 
36   41 


65   71 
31   38 


68   76 
41   49 


70   72 
40   46 


73   73 
40   42 


71   72 
44   44 


64   70 
37   46 


70   71 
40   47 


71   78 
40   53 


70   77 
38   48 


66   70 
35   35 


78   70 
39   44 


79 
48 


72   77   77 
39   38   55 


73   72   75 
33   33   45 


58   65 
46   49 


61   59 
45   48 


58   65 

47   40 


59   55 

43   44 


61   74 
51   55 


57   58   53 


63   72 
49   47 


51   68 
42   45 


60   57 
45   45 


60   56 
46   46 


63   67 
37   43 


56   47 

34   41 


56   50 
35   39 


53   60 
43   49 


58   65 
43   44 


52   61 
43   3' 


57   67 
48   46 


51   59 
42   46 


63   73 
49   48 


57   50 
37   41 


57   55 
35   38 


67   65 
47   49 


60   62 
45   49 


60   63 
47   51 


61   62 
46   50 


55   59 

36   44 


61   62 

46   51 


61   73 
51   49 


55   55 
37   46 


61   59 
45   49 


59   57   70 
43   39   52 


67   60   72 
42   38   53 


73   75 
35   40 


71   72 
38   40 


72   78 
37   47 


68   70 
37   41 


70  77 

34  39 

70  70 

43  42 

76  79 

38  45 

70  71 

39  43 

74  80 

35  44 

68  68 

37  40 

65  67 

37  38 

67  73 

39  40 

72  76 

38  51 

70  77 

39  44 

72  76 

40  46 

66  74 

36  36 

73  77 

41  41 

65  69 

33  38 

68  72 
29  36 

6!  75 

40  45 

72  72 

43  45 

75  74 

43  40 

74  74 

44  44 

64  73 

36  42 

72  72 

39  42 

72  78 

40  47 


70   71 
42   41 


40   35   41 


81   80 
51   58 


78   61 
50   57 


53   62   62 


75   80 
63   57 


82   81 
45   60 


76   80 
52   59 


f3   83 
;0   60 


78   80 
50   58 


52   64   60 


74   80 
48   62 


62   81 
51   61 


77   82 
53   59 


77   60 
53   57 


75   79 
50   53 


77   80 
51   59 


79   79 
53   60 


60   81 
55   62 


79   78 
52   61 


76   80 
49   54 


84   84 
67   62 


77   80 
62   58 


52   57   59 


79   78 
54   61 


77   82 
47   63 


78   62 
50   61 


77   82 
50   57 


76   60 
49   61 


62   61 
60   65 


62   61 
64   62 


78   60 
51   54 


77   82 
48   53 


83   62   80 
52   61   60 


73   74 
60   63 


78   76 
59   61 


73   76 
63   64 


78   76 
54   56 


74   76 
63   66 


78   76 
55   56 


78   76 
67   67 


76   75 
60   60 


75   70 
55   60 


79   75 
56   58 


69   74 
62   61 


60   62 
56   60 


70   76 
63   65 


77   75 
53   55 


76   71 
55   55 


79   68 
63   62 


71   73 
63   63 


75   71 
53   59 


69   76 
62   64 


77   72 
62   63 


79   76 
58   63 


77   73 
57   56 


76   76 
57   57 


70   74 
62   64 


79   73 
60   61 


80   76 
63   63 


78   76 
60   61 


75   66 
63   63 


76   78 
59   61 


76   75 
60   66 


75   73 
55   63 


76   70 
60   61 


77   75 
55   60 


80   79   73 


72   70 
34   39 


52   73 
36   40 


66   67 
41   42 


55   68 

37   41 


75   70 
36   44 


5*   69 
38   42 


72   72 
39   42 


56   73 
37   42 


66   63 
37   42 


54   68 
40   44 


74   66 
38   40 


56   70 

39   44 


69   65 
36   39 


55   67 
38   42 


54   68 
33   39 


59   72 
36   40 


74   68 
40   37 


69   65 
3'   40 


73   67 
39   42 


60   74 
32   37 


71   71 
41   45 


59   68 
36   41 


55   71 
34   40 


59   73 
41   47 


66   57   73 


59   75 

40   44 


57   66 
34   43 


57   72 
39   43 


72   71 
43   46 


57   72 
34   36 


58   70 
39   40 


36   36   40 


63   46 
39   35 


69   49 
34   36 


61   45 
39   36 


64   47 
45   37 


63   46 
45   36 


61   49   54 


72   52 
47   37 


58   46 
39   33 


66   65 
46   30 


70   49 
46   37 


55   45 
41   31 


63   43 
40   33 


62   46   42 


53  57  69 

32  40  37 

61  64  63 

36  47  39 

50  58  66 

33  39  34 

60  70  70 

35  53  35 

50  56  64 

35  36  39 

59  70  67 

36  53  37 

51  58  73 

34  41  36 

56  66  62 

30  49  33 

52  58  69 

36  40  40 

60  66  64 
3T  41  34 


69   49 
45   39 


59   51 
41   40 


53   44 
40   35 


59   45 
41   39 


69   47 
42   40 


66   51 
46   39 


62  46  43 
42  34  35 

63  48  46 
40  35  40 

57  44  53 

40  38  31 


71   51 
43   39 


76   52 

50   41 


66   48 
42   39 


71   51 
47   39 


52   49 
43   40 


57   46 
40   36 


65   48 
45   36 


71   50 
36   39 


56   49   52 
40   37   35 


62   46   54 


78   61   81 
33   46   54   60 
S««  R«f*r«iic«  NoUt  FoUowlng  Slalloo  Indsx 
-  362  - 


58   66 
41   36 


64   66 
39   32 


54   65 
35   36 


56   63 
38   35 


62   63 
38   33 


64   67 
46   35 


65   66 
47   39 


61   66 

40   31 


70   67 
52   39 


55   64 

34   32 


60   65 
39   31 


67   63 
47   37 


58   70 
38   39 


60   73 
43   39 


57   59 
36   40 


59   62 

41   31 


59   69 
41   39 


68   65 
48   39 


66   63 

51   34 


56   65 

39   31 


57   70 
35   39 


62   62   63 


65   58 
39   33 


70   63   60 


66   53 
37   36 


73   62   55 
54   36   43 


70   60 
36   36 


66   53 

47   33 


66   71 
42   39 


55   42 

33   39 


68   70 
37   36 


50   45 
30   35 


67   66   46 
40   35   37 


60   63 
35   33 


64   61 
33   36 


58   50 

31   37 


55   47 

35   39 


63   56   45 
42   33   37 


67   62 
37   32 


73   62   57 
49   39   43 


62   45 
32   36 


62   51 
31   32 


61   55   47 
47   35   37 


66   71   64 
43   39   40 


66   74 
43   40 


71   73 
44   40 


66   60 
39   29 


39   37   37 


70   59   51 
46   39   43 


68   59 
47   35 


63   55 
30   33 


69   61 
36   35 


74   63   56 


37   35   34 


Continued 

UJ 

ML 

Y 

It 

MJ 

--LJ 

ttA 

lU 

Hh 

.b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1971 

Station 

Day 

oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

CENTERvUlE 

MAX 

MIN 

85 
53 

82 
57 

85 
47 

72 
26 

72 
34 

79 
46 

76 
43 

63 

41 

62 
43 

74 
33 

73 
29 

77 
31 

78 
41 

83 
53 

83 
55 

80 
46 

60 
49 

75 
52 

67 
33 

70 
34 

73 
36 

75 
45 

50 
36 

52 

34 

58 
30 

62 

36 

72 
35 

70 
42 

75 
33 

64 
35 

72.2 

40.4 

CL4RKSVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

82 
62 

77 
53 

68 

43 

69 
34 

75 
43 

68 

47 

68 
39 

55 

40 

69 

44 

66 
32 

77 
36 

77 
44 

60 

49 

81 
59 

78 
57 

74 
49 

72 
55 

69 
46 

56 
33 

67 
34 

65 
43 

60 
38 

42 
32 

64 

40 

60 
30 

65 

45 

65 
36 

67 
40 

59 
32 

65 
36 

67.7 
42.4 

COLDSPRING  5  SSW 

MAX 

MIN 

85 
59 

78 
63 

86 
58 

72 
38 

72 

40 

78 
43 

80 
48 

64 
40 

67 
42 

73 
40 

70 
35 

75 
36 

79 
40 

63 
61 

82 
58 

79 
51 

79 
52 

77 
59 

65 
41 

61 
37 

73 
38 

74 
40 

49 
40 

50 
40 

54 
33 

60 
33 

77 
45 

72 
45 

77 
36 

'0 
36 

72.0 
44.4 

COLLEGE  STATIDN  F4«  iP 

MAX 

MIN 

83 
63 

83 
67 

72 
52 

70 
42 

76 
51 

77 
53 

60 
49 

65 
49 

75 
54 

70 
45 

74 
42 

78 
44 

82 
62 

82 
63 

30 
62 

80 
58 

78 
68 

74 
49 

60 
39 

71 
39 

75 
44 

56 
43 

52 
41 

56 

40 

60 
36 

74 
49 

67 
44 

76 
46 

69 
39 

35 

48 

71.1 
49.4 

CONROE 

MAX 

MIN 

86 

61 

84 
65 

88 
54 

74 
41 

74 
41 

80 
46 

85 
49 

63 
39 

68 
45 

74 
45 

72 
37 

76 
36 

79 
41 

83 
58 

85 
60 

80 
59 

60 
56 

77 
52 

66 

40 

62 

36 

75 
39 

70 
40 

50 
43 

55 

35 

55 
35 

61 

37 

76 
44 

72 
44 

79 

40 

f3 

41 

73.5 
45.4 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

84 
60 

83 
60 

85 
50 

76 
39 

72 
39 

77 
42 

79 
46 

63 
39 

64 
39 

75 
39 

75 
35 

75 
35 

78 
39 

83 

54 

83 

60 

80 

50 

80 
50 

75 
56 

66 

36 

59 
36 

72 
36 

75 
41 

48 
38 

55 
38 

56 

34 

59 
34 

73 

41 

70 
41 

75 
38 

65 
38 

72.0 
42.8 

DAINCERFIELO  9  S 

MAX 

MIN 

85 
61 

80 
60 

75 
50 

71 
37 

77 
45 

74 
52 

58 
39 

55 
39 

70 
46 

71 
36 

78 
38 

79 
42 

63 
53 

35 
62 

83 

60 

76 
52 

77 
55 

74 
54 

57 
36 

66 
40 

67 
43 

63 

39 

45 
36 

54 
40 

58 
36 

67 
48 

65 
38 

72 
45 

60 
37 

65 

41 

69.4 
45.4 

OULVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

82 
62 

82 
65 

71 
50 

72 
40 

77 
44 

72 
59 

65 
51 

57 
37 

71 
55 

70 
40 

76 
44 

77 
45 

64 
60 

83 
65 

80 
60 

78 
55 

74 
60 

70 
53 

56 
37 

70 
39 

71 
47 

55 

39 

46 
36 

55 
39 

60 
35 

70 
50 

69 
42 

73 
47 

65 
36 

65 

40 

69.6 

47.8 

EMORV 

MAX 

MIN 

82 

57 

80 
53 

77 
47 

70 
36 

70 
37 

75 
47 

63 
37 

56 
36 

60 
41 

68 
35 

70 
36 

76 
39 

75 
51 

82 
55 

31 

60 

79 
49 

76 
50 

71 
57 

59 
35 

55 
35 

67 
39 

65 

42 

45 
35 

45 
30 

52 

31 

58 
32 

65 
35 

65 
32 

70 
32 

37 
35 

67.2 
41.3 

EVIOALE 

MAX 

MIN 

85 
53 

87 
54 

84 
47 

73 
34 

71 
34 

77 
36 

81 
42 

65 
29 

67 
33 

70 
34 

69 
32 

73 
32 

79 
46 

34 
57 

82 
57 

79 
42 

77 
42 

30 
55 

73 
36 

64 
29 

71 
31 

74 
33 

52 

34 

55 
35 

57 
34 

61 
35 

75 
31 

71 
31 

76 
29 

'0 
29 

72.7 
38.4 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

MIN 

31 
60 

80 
58 

69 

49 

71 
41 

76 
46 

72 
51 

61 
43 

56 
42 

71 
52 

72 
41 

76 
40 

77 
45 

62 
54 

62 
59 

60 
61 

78 
54 

74 
61 

71 
49 

55 

37 

71 
38 

73 
46 

53 
43 

48 
36 

55 
39 

70 
50 

68 
39 

73 
50 

63 
37 

65 
42 

69.5 
47.0 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

76 
51 

74 
50 

72 
50 

73 
37 

79 
47 

74 
53 

65 

45 

68 

47 

75 
58 

75 
41 

77 
39 

79 

47 

84 
60 

35 
60 

30 
61 

82 
55 

76 
66 

73 
53 

59 
37 

73 
36 

76 
42 

62 
44 

53 
39 

60 
36 

59 
35 

72 
40 

70 
40 

75 
40 

69 

37 

60 
40 

71.8 
46.3 

GILMER  2  H 

MAX 

MIN 

83 
56 

61 
57 

60 
45 

67 
31 

71 
32 

75 
47 

66 
39 

58 
38 

51 
36 

68 

30 

70 
31 

77 
44 

76 
51 

81 
53 

81 
57 

79 
44 

76 
46 

74 
61 

64 
34 

61 
34 

69 
38 

67 
38 

46 
35 

45 
38 

53 
29 

59 
31 

70 
32 

65 
35 

72 
33 

60 
33 

66.2 
40.6 

CLADEHAT6R  3  MSH 

MAX 

MIN 

GRDVETDN 

MAX 

Mm 

82 
59 

86 
65 

75 
53 

71 
38 

76 
40 

79 
53 

67 
46 

66 
35 

74 
55 

72 
39 

74 
37 

77 
38 

62 
56 

66 
60 

87 
61 

62 
47 

75 
55 

72 

57 

60 
38 

73 
35 

74 
38 

60 
42 

50 
38 

56 

41 

5'' 
30 

73 
50 

70 
41 

76 
43 

65 
35 

56 
42 

71.8 
45.6 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

86 
56 

87 

57 

88 

47 

71 
32 

72 
34 

77 
49 

60 

43 

61 

31 

66 
41 

72 
37 

70 
32 

73 
38 

78 
50 

80 

57 

80 
56 

78 
45 

78 
55 

78 
61 

67 
38 

63 
33 

72 
35 

72 
35 

49 
37 

51 
39 

54 
28 

62 
31 

74 
40 

69 
36 

74 
32 

65 
38 

71.6 
41.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

85 
63 

86 
64 

87 
56 

74 
45 

74 
36 

80 
54 

82 
51 

62 
36 

67 
48 

75 
41 

73 

41 

75 
45 

60 
45 

83 
62 

34 
63 

81 
59 

81 
51 

79 
55 

66 
41 

61 
40 

75 
40 

77 
41 

53 
42 

57 
42 

56 
39 

61 
42 

76 
41 

70 
43 

78 

40 

/5 
42 

73.6 
47.1 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

84 
61 

83 
63 

83 
44 

68 
34 

71 
36 

76 
46 

74 
41 

59 

37 

57 
38 

72 
33 

70 
34 

76 
36 

78 
47 

83 
59 

62 
59 

80 

51 

78 
52 

73 
56 

65 
35 

58 
36 

69 
38 

67 
45 

46 
35 

47 
35 

53 
31 

60 
32 

65 
36 

67 
36 

72 
37 

62 
39 

69,3 
42.2 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

84 
63 

83 
63 

85 
50 

71 

42 

73 

43 

78 
49 

61 
45 

64 

45 

66 

45 

74 
44 

70 
44 

76 
46 

78 
49 

82 

61 

84 
59 

80 
54 

60 
54 

76 
55 

65 
38 

62 
38 

73 
46 

74 

47 

50 
39 

49 
39 

56 
36 

61 
40 

75 
40 

75 
42 

76 
40 

70 
42 

72.4 
46.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

85 
58 

84 
58 

86 
50 

70 
34 

69 

34 

75 
41 

79 
46 

61 
31 

66 
31 

72 

37 

69 
36 

72 
36 

77 
42 

81 
58 

81 
56 

78 
48 

77 
47 

76 
62 

62 

37 

61 
34 

72 
35 

72 
39 

50 
39 

49 
36 

55 
29 

60 
29 

74 
37 

69 
37 

70.8 
41.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

80 
62 

82 
64 

72 
50 

73 
37 

77 
47 

74 
53 

60 
43 

56 
33 

72 

53 

71 
42 

77 
40 

79 
45 

67 
53 

63 
65 

79 
59 

78 

51 

73 

60 

71 
53 

57 
38 

72 
37 

71 
44 

61 

40 

47 
36 

55 

38 

60 
35 

71 
51 

67 
42 

73 
48 

62 
34 

54 

41 

69.8 
46.6 

JASPER  3  SH 

MAX 
MIN 

86 
59 

87 

61 

87 
54 

62 

47 

64 
35 

68 
41 

72 
36 

71 
32 

74 
32 

79 

44 

83 

61 

31 
53 

60 
49 

77 
51 

78 
59 

69 

41 

63 
33 

74 
35 

73 

41 

50 

37 

54 
40 

55 

30 

62 
33 

76 
43 

72 
40 

74 
32 

66 
39 

72.5 
43.1 

KARNACK 

MAX 
MIN 

84 
58 

82 

64 

78 
49 

70 
33 

76 

40 

72 
52 

57 
42 

55 

40 

69 

49 

66 
36 

75 
34 

77 
41 

81 
51 

32 
59 

77 
56 

76 
46 

78 
49 

74 
56 

66 
39 

69 
36 

68 

42 

62 

42 

46 
36 

53 

43 

55 
32 

69 

46 

64 
37 

65 
39 

56 

43 

69.2 
44.6 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

MAX 

MIN 

87 
61 

87 
60 

80 
52 

72 
34 

76 
35 

33 
51 

7! 
45 

66 
32 

71 
48 

70 
36 

73 
31 

76 
37 

82 
58 

79 
60 

80 
57 

77 
46 

76 
53 

75 
60 

66 
38 

73 
34 

75 
36 

65 
36 

50 
40 

56 
44 

63 
26 

76 
51 

73 
41 

75 
43 

69 
37 

69 
39 

73.1 
44.3 

LINDEN 

MAX 

MIN 

82 

59 

62 

60 

61 
45 

67 
32 

71 
32 

75 

46 

67 
35 

56 
35 

53 

37 

69 

36 

69 

36 

76 
36 

77 
43 

80 

54 

81 

57 

78 
46 

74 
47 

76 
55 

66 

34 

68 

34 

68 
37 

67 
37 

43 
34 

44 
36 

53 

30 

52 

31 

67 
38 

65 
?9 

70 
33 

69 
33 

67.9 
40.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

85 
56 

85 
60 

86 
51 

72 
34 

72 
34 

78 
38 

82 

49 

63 
38 

67 
38 

72 
38 

70 
34 

72 
34 

78 

40 

32 
65 

61 

61 

79 
55 

78 
56 

77 
61 

64 
39 

62 
35 

78 
35 

74 
38 

50 
39 

52 
39 

53 
31 

61 
31 

75 
36 

70 
37 

77 
37 

68 
36 

72.1 
42.6 

LDNGVIEH 

MAX 

Mm 

84 
60 

63 
62 

84 
47 

70 
35 

72 
35 

77 
45 

71 
41 

58 
37 

55 
37 

72 
36 

77 
36 

77 
36 

73 
36 

82 
57 

82 
57 

77 
41 

77 
51 

76 
55 

65 
35 

51 
36 

68 

36 

70 

41 

44 
35 

43 
36 

55 

31 

61 
31 

70 
36 

68 
36 

73 
34 

62 
34 

69.4 
40.9 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

84 
59 

82 
62 

65 
53 

72 
36 

73 
38 

78 
43 

80 
46 

64 

39 

65 
42 

74 
42 

72 
33 

76 

34 

74 
39 

84 
52 

33 
59 

81 

50 

30 
50 

75 
57 

61 
37 

59 
35 

73 
38 

74 
39 

48 
38 

51 
39 

57 
31 

60 
37 

72 
41 

70 
45 

75 
36 

65 
37 

71.6 
42.9 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
64 

88 
62 

74 

41 

73 
37 

78 
40 

61 
51 

64 
43 

67 
35 

76 
48 

72 
40 

76 

34 

79 
36 

84 
55 

34 
62 

81 
55 

78 
50 

77 
56 

75 
49 

63 

39 

74 
35 

75 
39 

52 

41 

51 
38 

57 
36 

60 
31 

76 
46 

71 
40 

77 
42 

64 

35 

39 
43 

72.4 
44.3 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

33 
60 

86 
66 

77 
52 

78 
41 

78 
46 

80 
55 

64 
46 

65 

44 

75 
56 

71 

41 

75 
37 

78 
40 

83 
56 

33 
60 

81 
60 

31 
56 

80 
53 

76 
54 

59 
38 

72 
37 

75 
39 

65 

43 

52 
37 

56 
38 

61 
34 

73 
50 

70 
36 

76 
37 

67 
36 

62 

44 

72.7 
46.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

83 
53 

84 
54 

62 
47 

68 
33 

71 
34 

75 
40 

73 
40 

57 
35 

57 
37 

69 
36 

70 
32 

65 
34 

77 
40 

32 
53 

82 
55 

76 
45 

76 
47 

78 
55 

69 
37 

58 
34 

68 
36 

68 
37 

45 
35 

47 
34 

54 
30 

56 
32 

67 
37 

66 
37 

72 
35 

60 
38 

68.6 
39.7 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

82 
59 

80 
55 

67 
49 

72 
32 

76 
41 

71 
48 

60 
38 

60 
39 

69 

44 

70 
31 

78 
33 

77 
41 

82 

49 

32 
59 

79 
59 

76 
46 

74 
59 

68 

50 

57 
33 

67 
33 

69 
35 

56 
39 

46 
36 

53 
32 

58 
26 

68 
46 

66 
33 

73 

43 

58 
31 

64 
40 

68.3 
42.0 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

83 
60 

63 
56 

78 
47 

66 
32 

71 
34 

75 

44 

62 

34 

57 
35 

51 

40 

69 

30 

69 
31 

77 
33 

77 
39 

81 

47 

82 
54 

78 
44 

76 
46 

73 
59 

63 
36 

56 
33 

67 
34 

65 
39 

43 
33 

44 
37 

54 
30 

56 
34 

67 
33 

65 
34 

71 
34 

67 
36 

67.2 
39.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

82 
57 

61 
53 

77 
43 

65 
37 

70 
46 

75 
52 

63 
33 

57 
32 

49 
39 

67 
32 

69 
34 

78 
45 

76 
52 

60 
55 

61 
57 

78 
47 

75 
49 

73 
59 

62 
34 

51 
34 

66 
42 

65 
40 

43 
33 

44 
33 

55 

34 

55 
33 

67 
35 

64 
37 

70 
32 

64 
32 

66.5 
41.4 

NACOGDOCHES 

MAX 

MIN 

85 
59 

84 
64 

86 

51 

71 
36 

71 
38 

76 
45 

78 
44 

65 
36 

61 
38 

74 
39 

71 
34 

75 
38 

78 
43 

81 
61 

81 
61 

78 
48 

77 
55 

73 
60 

65 
36 

60 
36 

73 
39 

72 

42 

48 
37 

49 

40 

65 

31 

60 
34 

73 
39 

68 
38 

74 
35 

05 
41 

70.9 
43.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

63 
54 

86 
58 

89 
59 

72 
36 

73 
36 

77 
36 

60 
44 

63 
36 

69 
36 

71 
39 

71 
33 

74 
33 

78 
42 

80 
57 

62 
55 

60 
48 

79 
46 

76 
55 

69 
41 

65 

35 

67 

35 

73 
40 

49 
38 

45 
35 

52 
35 

63 
40 

74 
41 

73 
38 

72 
34 

68 

34 

71.8 
41.7 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

84 

62 

82 
63 

83 
49 

71 
41 

72 

44 

77 

41 

74 
42 

62 
36 

68 
36 

74 
41 

72 
44 

76 
46 

78 
49 

82 
60 

83 
59 

78 
52 

78 
53 

73 
57 

63 
36 

58 
37 

72 
41 

74 
43 

47 

33 

49 
34 

66 
35 

60 
36 

70 
40 

69 
41 

73 
37 

64 
36 

70.7 

44.3 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

82 
63 

82 
62 

75 
50 

72 
36 

78 
47 

70 
51 

60 

45 

54 
39 

71 
53 

72 
44 

76 
44 

77 
51 

83 
56 

84 
62 

79 
60 

78 
54 

74 
60 

70 
49 

56 
36 

70 

40 

71 

43 

56 
41 

46 
37 

56 
35 

60 
37 

68 
50 

68 
41 

72 
48 

61 
35 

65 
43 

69.4 

47.1 

ROCKLAND  1  H 

MAX 

Mm 

84 
57 

87 
59 

75 
47 

70 
32 

76 
35 

79 
50 

70 
47 

65 
34 

70 
54 

68 
35 

72 
30 

78 
35 

61 
52 

81 
55 

78 
55 

76 
42 

75 
50 

79 
59 

62 
36 

72 
32 

72 
34 

59 
38 

60 
39 

52 
42 

59 
27 

75 
49 

68 
31 

73 
35 

67 
32 

67 
35 

71.0 
42.0 

>  Nol»B  Tollowlng  Stal 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVeMBER 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      IS      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

SIM  nAveuRN  DAM 

simms  2  nnw 

sulphur  springs 

texarkan4 

town  bluff  dam 

Tyler  5  ne 

WARREN 
WILLS  POINT 
•      * 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSFIElH 

BALMORMEA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO 

FABENS 

FDRT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RBDIO 

GRAN0F4LLS  3  SSE 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 

mentone  j  s 
monahans 
mount  locke 
Panther  junction 

PECOS 

PENhELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  Flat  lo  Ene 

Sanderson 

Sheffield 

sierra  blanca 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


66  *e 

85   F4 


84   85   85 


86   82 
6n   53 


T!       76   72 


77   81   82 


60   80   73 


'.'1   29   35 


7?   80 
52   40 


69   70 
41   34 


71   72 
32   35 


81   82   82 


37   37 
72   .0 


65   60 
49   33 


80   80 
53   49 


83   70 
52   48 


69   71 

47   46 


71   70 
38   38 


SO   68 
29   29 


65   71 

37   37 


74   70 
35   34 


69   71 
31   41 


69   76 
34   35 


66   72 
40   44 


60   75   79 


42   42   53 


78   86   75 


76   80 
33   42 


42 

51 

65 

72 

45 

46 

67 

84 

32 

33 

65   SI   88 


78   87 
37   52 


33   45   47 


62   71 
3''   35 


65   69   74 


70   75 
58   53 


76   68 

42   37 


79   62 
47   39 


61   56 
36   28 


62   58 
35   34 


65   55 
34   35 


82   60 
48   38 


68   58 
41   38 


75   60 
48   3^ 


66   59 
39   39 


57   76 
36   35 


52   61 
41   36 


51   75 

36   40 


79   80 
39   44 


62   70 
39   49 


75   70 
25   30 


46   68 
4  1   36 


50   62 
44   46 


54   67   72 


58   67 
32   31 


52   50 

41   41 


70   71 
33   32 


54   51   70 
42   41   35 


50   79   79 
43   37   35 


65   63 
38   43 


66   57   70 


52   72 
42   35 


40  38  36 

58  44  62 

42  42  39 

51  75  71 


75   70 
28   31 


68   71 
32   41 


66   73 
30   31 


69 

33 


30   37 
71   72 


67   75 
34   36 


6!   71 
36   44 


67   72 
34   36 


79   84 
41   42 


66   68 

45   47 


75   78 
28   30 


70   73 
35   35 


72   70 
42   47 


73   76 
38   39 


73   70 
40   35 


70   66 
39   35 


70   76 
32   35 


78   79 
37   35 


70   75 
29   32 


76   78   82 
40   31   42 


68   71   71 


43   46 
73   71 


75 

81 

79 

83 

40 

41 

37 

46 

69 

68 

72 

76 

36 

39 

33 

36 

72   75 
32   40 


75   77 
30   34 


77   83 
44   63 


74   79 
41   53 


76   80 
48   54 


78   82 
45   55 


77   81 
44   62 


77   83 
65   60 


61   78 
55   56 


73   76 
52   52 


83   75 
47   59 


64   82   81 
55   48   52 


81   81   77 


73   74 
52   53 


79   71 
35   40 


84   8d 
54   56 


75   75 
51   54 


73   60 
37   45 


77   79 
37   5D 


66   76 
45   53 


86   82 

40   40 


74   70 
42   49 


7B   71 
36   40 


85   83 
36   45 


83   81 
49   47 


66   70   62 
53   51   47 


77   79 
47   52 


67   86   87 
40   40   40 


80   83   75 
47   45   53 


74   74 
40   43 


77   74 
52   50 


75   71 
35   46 


79   78 
57   58 


80   78 
52   56 


75   7? 
43   46 


79   75 
51   51 


77   74 
48   49 


79   79 
47   53 


78   77 
43   47 


75   75 
46   52 


78   75 
52   55 


58   71 
37   40 


70   72   60 
48   42   29 


71   76   69 
63   55   35 


82   76   65 
45   47   30 


69   68   60 
56   43   36 


64   65 
35   39 


78   68 
53   36 


75   78 
59   57 


53   53 
36   34 


65   62 
38   26 


70   66   56 
42   36   36 


72   66 
37   38 


61   60 
45   40 


76   77 
52   47 


76   64 
48   47 


70   76 
49   48 


84   80   66 


72   72 
47   43 


71   76   75 


76   72 
66   57 


5!   69 

36   42 


62   64 
28   34 


58   61 
2'   34 


66   71 
37   33 


59   55 

37   40 


60   71 
24   25 


6  5   60 
31   30 


65   59 
36   36 


54   59 
32   31 


57   59 
32   27 


62   66 
31   25 


58   62 
36   39 


60   60 
32   26 


58   70 
35   31 


75   72 
23   44 


76   68 
29   50 


67   64 
38   46 


58   71 
39   46 


65   78 
28   35 


57   74 
27 


73   75 
33   51 


75   68 
23   49 


53   67 
30   31 


58   76 
32   34 


79   76 
29   50 


68   68 
27 


70   *5 
41   35 


67   42 
36   31 


66   43 
35   33 


48 
36 


68   44   46 


65   66 
27   24 


59   61 
27   26 


65   66 
28   26 


69   66 
28   28 


61   61   64 
30   22   28 


66   65   65 


36   31   30 


55   59 

36   42 


55   60 

31   33 


54   51 
28   28 


52   57 
33   32 


52   53 

33   34 


54   58 
31   35 


54   58 
29   33 


52   70 
28   46 


50   55 

32   36 


69   73   74 
45   37   40 


42   42   44 


70   71 
28   30 


62   62 

33   34 


53   65 
44   32 


67  67  68 

30  37  27 

62  72  75 

33  26  24 

75  73  69 

37  40  39 

62  67  79 

39  29  29 

70  70  66 

34  36  38 


69   72   76 
35   30   23 


71   75 
35   26 


62   63 
43   44 


69   73 
40   41 


75   73 
42   27 


63   67 
32   38 


78   78 
34   30 


72   76 
39   30 


67   67 
41   31 


59   77 
32   31 


71   71 
34   30 


65   68 
39   25 


69   72   63 


68   68   57 


73   77   77 


62 

41 

67 

45 

68 

37 

63 
37 

66 
43 

73 
39 

70 
38 

80 
43 

66 

66 

36 

46 

72 

n 

36 

32 

87 

74 

43 

36 

67 

74 

37 

37 

63 

64 

40 

45 

65   69  n 
36   38   <:9 


55 

61 

41 

41 

69 

75 

46 

45 

71 

77 

71   63 
45   42 


68   63 
44   35 


32   39 

64   65 
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Contittued 

VI 

\1L 

Y 

It 

Mi 

-•LJ 

tlA 

lU 

Kt 

-b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1971 

Station 

Dav 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

,. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

V4N  HORN 

MAX 

MIN 

73 
55 

74 
39 

65 

43 

76 
35 

80 
49 

75 
44 

57 
40 

73 
33 

69 
35 

76 
34 

78 
38 

60 

42 

76 
41 

71 
50 

79 
49 

69 
43 

60 
29 

60 
33 

70 
28 

75 
47 

64 

40 

65 
29 

67 

30 

64 
33 

66 

34 

72 
32 

64 
44 

68 
42 

65 
45 

70.2 
39.2 

HINK  F4A  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 

77 
33 

65 
41 

77 
32 

65 
42 

58 
45 

50 
41 

68 
43 

70 
36 

73 
30 

75 
34 

81 
37 

82 
45 

80 
39 

71 
57 

78 
57 

64 

44 

54 
29 

57 
27 

76 
24 

69 
46 

65 
35 

64 
30 

61 
32 

67 

45 

71 
26 

77 
37 

64 
45 

70 
41 

53 
35 

69.4 
38.5 

VS1.ET4 

MAX 
MIN 

78 
33 

73 
35 

71 
32 

75 
39 

69 

44 

58 
32 

69 
36 

75 
36 

77 
36 

79 

41 

eo 

49 

78 
38 

77 
46 

73 
42 

71 
40 

65 
28 

56 
32 

58 
28 

63 

40 

65 

34 

59 
30 

62 

27 

67 
31 

09 

34 

66 
31 

69 
42 

65 
37 

66 
39 

69.0 
36.2 

EDWaRDS  PL4TE4U     06 

4MIST4D  D4H 

MAX 

MIH 

60 
62 

81 
62 

82 
51 

70 
41 

71 
50 

77 
52 

66 
48 

56 

47 

58 
47 

74 
50 

73 
51 

75 
46 

76 
50 

78 
55 

80 
58 

78 
66 

77 
67 

77 
53 

68 
34 

62 
39 

76 
45 

77 
56 

69 
48 

60 
46 

65 
43 

59 
42 

74 
43 

69 
43 

74 
44 

76 
46 

71.9 
49.7 

BIO  L4KE  NO  2 

MAX 

MIN 

72 
52 

80 
47 

78 
37 

66 

34 

70 
40 

75 
43 

51 
35 

62 

34 

62 

42 

61 

31 

72 
33 

68 
42 

74 
42 

78 
49 

78 
53 

72 
58 

75 

50 

69 
34 

55 
28 

58 
28 

69 
35 

65 

45 

69 
34 

55 

30 

61 

30 

72 
35 

64 
32 

66 
33 

66 
37 

'4 

66.0 
36.5 

BLANCO 

MAX 

MIN 

80 
60 

81 
58 

84 

53 

69 
36 

71 
36 

76 
52 

68 

47 

52 
46 

61 
50 

15 

74 
36 

75 
38 

75 
49 

79 
62 

82 
62 

78 
63 

75 
64 

77 
52 

67 
38 

58 
38 

77 
40 

70 
44 

55 

44 

51 
38 

54 
37 

62 
37 

74 
35 

68 
35 

72 
36 

74 
36 

70.4 
45.4 

BOERNE 

MAX 

MIN 

81 
59 

80 
59 

83 
55 

71 
36 

70 
35 

75 
57 

61 
46 

51 
46 

59 
49 

76 
39 

80 
38 

74 
39 

74 
43 

78 
62 

79 

64 

76 
64 

75 
65 

78 
54 

69 

40 

69 
37 

76 

41 

71 
48 

59 
45 

57 
37 

63 

37 

62 

41 

78 
35 

66 
36 

74 
37 

73 
37 

71.3 
46.2 

BR4CKETTVILLE 

MAX 
MIN 

83 
60 

79 
60 

61 
60 

64 
46 

60 
55 

72 
51 

59 
46 

59 

50 

79 
46 

75 
49 

78 
47 

78 
47 

79 
51 

62 
57 

61 
56 

78 
68 

62 
59 

71 
40 

67 
37 

77 
40 

60 
45 

64 
50 

73 
42 

62 
42 

65 
43 

76 
37 

71 
41 

74 
39 

78 
51 

61 
48 

74.3 
48.9 

BR40V  2    NNU 

MAX 

MIN 

80 
58 

82 
47 

83 

44 

65 
36 

71 
39 

78 
52 

56 

44 

50 
41 

59 

46 

66 
32 

75 
34 

76 
42 

75 
45 

79 
55 

78 
57 

77 
59 

71 
63 

78 
51 

59 
29 

59 
32 

75 
40 

70 
41 

50 
39 

52 

32 

57 
33 

63 
43 

65 

29 

71 
29 

63 
32 

'2 
36 

68,5 

42.0 

BURNET 

MAX 

MIN 

81 
63 

81 
57 

79 
50 

70 
35 

75 
49 

74 
49 

54 
45 

56 

50 

71 
55 

72 
35 

76 
36 

75 
41 

79 
48 

80 
62 

76 
65 

74 
64 

73 
65 

72 
53 

62 

34 

72 
36 

69 
43 

64 
46 

50 

41 

57 
36 

62 
36 

70 
50 

67 
35 

69 
52 

74 
33 

'0 
42 

70.2 
46.9 

CAHP  MOOS 

MAX 

MIN 

80 
63 

82 
58 

79 
56 

71 
40 

77 
49 

79 
56 

56 
50 

56 

47 

78 

54 

74 
44 

74 
45 

74 
41 

78 
47 

60 
54 

78 
65 

75 
64 

60 
66 

75 
55 

64 
34 

79 
42 

79 

44 

68 
45 

76 
45 

61 
39 

61 
39 

76 
45 

70 
38 

71 
46 

74 
35 

66 

44 

73.1 
46.3 

C4RT4  VALLEY 

MAX 

MIN 

78 
63 

81 
54 

78 
53 

70 
43 

74 
54 

70 
55 

65 

45 

60 
45 

77 
53 

76 
43 

73 
42 

72 
45 

77 
56 

77 
56 

75 
64 

73 

64 

77 
65 

70 
52 

64 
42 

75 
30 

77 
57 

66 
57 

69 
36 

63 
37 

55 
38 

71 
40 

66 

31 

70 
46 

75 
35 

64 
42 

71.3 
48.2 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

76 
54 

79 
43 

76 
39 

63 
36 

70 
39 

75 
45 

46 
42 

44 
38 

62 
42 

62 

30 

70 
32 

70 
40 

75 
44 

76 

54 

77 
54 

71 

62 

77 
54 

69 

36 

5! 
29 

58 

30 

73 
36 

65 

47 

68 
32 

56 
28 

61 

31 

59 
37 

64 
29 

69 

29 

61 
35 

'0 
37 

66.7 
39.5 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

Mm 

82 
63 

85 
62 

73 
56 

72 
52 

76 
5  2 

69 

51 

57 
48 

58 

47 

75 
53 

73 
46 

76 
54 

76 
48 

80 
52 

61 
56 

79 
66 

76 
67 

79 
60 

69 

51 

65 

43 

77 
38 

76 

51 

69 
58 

73 

48 

55 

45 

56 
43 

75 
42 

69 

40 

46 

77 
43 

57 
48 

72.2 

51.1 

EDEN  I 

MAX 
MIN 

79 
61 

82 

47 

78 
44 

72 
39 

77 
52 

71 
45 

46 
39 

60 
44 

69 
51 

74 
33 

75 
43 

75 

46 

79 
55 

79 
58 

76 
61 

75 
63 

73 
62 

66 
42 

59 
30 

75 
37 

69 
46 

66 

45 

52 
39 

61 
33 

61 
39 

65 
43 

70 
30 

65 

51 

70 
37 

63 
37 

69.5 

45.1 

ELDORAnO  U  NW 

MAX 

MIN 

78 
5<. 

78 
53 

80 
42 

65 
40 

68 
47 

74 
51 

52 
38 

46 
38 

59 

47 

65 
35 

70 
40 

72 
45 

73 
48 

75 
53 

74 
58 

76 
61 

74 
63 

69 

40 

56 
32 

60 
34 

74 
40 

66 
46 

61 
35 

57 
31 

60 
34 

56 

40 

68 

34 

64 
36 

62 
34 

72 
36 

67.1 
42.8 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

81 
61 

83 
56 

77 
50 

72 
38 

74 
47 

68 
49 

51 
45 

59 
47 

72 
53 

77 
39 

75 
40 

73 

40 

78 
53 

79 
60 

77 
63 

74 
63 

76 
61 

73 
50 

61 

36 

78 
38 

71 

43 

63 
49 

56 
39 

57 
38 

63 
36 

72 
50 

70 
34 

69 

44 

72 
35 

65 

42 

70.6 
46.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

80 
63 

80 
58 

80 
37 

71 
40 

76 
35 

75 
47 

53 

47 

60 
52 

70 
55 

74 
40 

76 
44 

75 
35 

79 

43 

80 

54 

60 
65 

60 
66 

80 
56 

66 
36 

57 
38 

66 
42 

75 

40 

66 

42 

55 
36 

55 

36 

68 
45 

72 
35 

68 
34 

71 
38 

74 
40 

70 
42 

71.1 
44.6 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

82 
53 

85 
53 

73 
48 

73 
34 

77 
42 

69 
47 

50 
45 

59 
46 

74 
56 

75 
38 

76 
36 

74 
36 

60 
42 

So 

50 

77 
66 

74 
65 

60 
56 

70 
44 

63 
33 

75 
31 

71 
45 

61 
45 

61 
35 

61 
35 

64 
36 

70 

40 

72 
28 

67 
39 

76 
30 

62 

42 

71.0 
43.2 

JUNO 

MAX 

MIN 

80 
55 

83 
51 

70 
44 

71 
44 

76 
56 

64 

44 

53 

44 

63 

46 

75 
40 

72 
40 

74 
42 

75 
50 

60 
50 

62 
55 

75 
56 

76 
66 

73 
46 

67 
39 

68 
30 

76 
32 

77 
52 

66 
34 

70 
40 

60 
41 

60 
33 

75 
30 

68 
31 

70 
32 

76 
34 

54 
40 

71.0 
43.4 

KERRVILLE 

MAX 

MIN 

79 
58 

81 
56 

79 
52 

70 
36 

69 
37 

76 

54 

65 

47 

50 
46 

60 
46 

74 
37 

74 
37 

75 
36 

73 
38 

77 
59 

78 

64 

77 
61 

75 
62 

79 
55 

66 
35 

56 

31 

76 
35 

70 
46 

57 
43 

57 
39 

58 

36 

63 
42 

72 
32 

67 
38 

70 
32 

75 
i4 

70.0 
44.1 

L4KP4$4S 

MAX 

MIN 

30 
53 

83 
50 

82 
50 

69 

33 

72 
33 

78 
55 

68 
46 

58 
45 

60 
50 

72 
33 

75 
34 

76 
36 

77 
40 

81 
55 

60 
63 

76 
62 

73 
62 

76 
54 

65 
32 

61 
32 

75 
33 

72 
37 

62 
42 

52 
33 

67 
33 

64 
33 

70 
30 

70 
30 

70 
32 

69 
32 

71.2 
41. B 

LANCTRY 

MAX 

MIN 

82 
61 

82 
59 

82 
55 

72 
50 

73 
52 

78 
54 

65 

44 

55 
44 

58 
44 

75 

41 

73 
49 

74 
48 

76 
49 

74 
52 

77 
58 

77 
59 

79 
62 

77 
45 

69 

40 

64 
32 

77 
37 

66 
36 

73 
39 

56 

44 

60 
38 

77 
32 

69 

37 

73 
34 

75 
37 

72.0 
45.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

HON 

LLANO 

MAX 

MIN 

82 

56 

84 
52 

82 

48 

70 
35 

72 
40 

79 
56 

63 

45 

57 
45 

64 

51 

72 
36 

73 

37 

78 
39 

77 
44 

81 

51 

82 

56 

74 
64 

75 
66 

62 

53 

65 

33 

61 
32 

75 
37 

71 
40 

54 
42 

55 
32 

66 
35 

66 
36 

70 
30 

71 
30 

69 
32 

74 
35 

71.5 
42.9 

MASON 

MAX 

MIN 

82 
54 

83 
49 

64 

•,7 

68 
36 

66 

44 

68 
45 

51 
45 

60 
46 

71 
33 

76 
38 

72 

41 

40 

80 

79 
64 

74 
64 

81 
52 

63 
32 

62 
33 

65 
31 

76 
35 

67 
32 

77 
39 

71.8 
43.0 

MC  C4MEY 

MAX 

MIN 

71 
47 

83 
41 

60 

43 

73 

44 

72 

46 

77 
48 

51 
42 

48 
42 

60 
40 

63 

40 

71 
41 

72 
44 

76 
40 

81 
50 

75 
55 

71 
63 

75 
53 

68 
40 

59 

33 

56 
32 

74 
35 

70 
45 

69 
31 

64 
34 

59 
42 

57 
35 

66 
36 

70 
37 

65 
39 

73 
39 

68,4 
41.9 

ME0IN4 

MAX 

MIN 

82 
56 

64 
37 

77 
40 

67 
49 

52 

47 

69 
39 

77 
39 

76 
37 

79 
60 

80 
65 

78 
65 

76 
66 

76 
42 

69 
38 

63 
32 

78 
37 

74 
47 

60 

43 

64 
36 

63 
43 

77 
34 

69 
37 

72 
33 

75 
37 

72.5 
44.1 

HEN4R0 

MAX 

MIN 

82 
56 

84 
47 

74 
43 

71 
32 

78 
48 

74 
45 

49 

41 

60 
45 

71 
53 

75 
30 

77 
34 

75 
32 

60 
42 

79 
47 

75 
62 

73 
63 

76 

60 

72 

45 

62 

27 

75 
29 

69 

41 

59 
42 

54 
30 

60 
31 

62 
3! 

69 
39 

70 
26 

65 

40 

77 
28 

65 
38 

70.4 
41. n 

MERTZOH 

MAX 

MIN 

80 
61 

79 

44 

76 
38 

70 
37 

66 
37 

73 
29 

75 
39 

71 
51 

78 
56 

74 
60 

76 
62 

80 
56 

76 
39 

60 
27 

65 
36 

67 
47 

66 
44 

64 
31 

52 
29 

61 
36 

68 
42 

69 
28 

73 
36 

67 
35 

70.4 

41.7 

OZONA 

MAX 

MIN 

76 
62 

80 
52 

80 

44 

65 
39 

67 
52 

72 

50 

50 
36 

48 
36 

60 

46 

69 
33 

69 
38 

70 
34 

70 
40 

74 
45 

75 
61 

72 
62 

73 
56 

71 
40 

60 
32 

56 
34 

65 
36 

70 
42 

77 
48 

75 
47 

74 
40 

71 
40 

69 
39 

71 
42 

65 
36 

n 

36 

68.9 
43.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

80 
48 

80 

44 

77 
39 

72 
37 

78 
53 

76 
49 

51 
39 

62 

40 

68 
46 

75 
32 

74 
39 

76 
41 

81 
53 

60 

51 

76 
56 

76 

61 

71 
60 

68 
42 

64 
30 

75 
34 

74 
39 

69 

46 

52 
43 

57 
32 

63 
39 

66 
40 

72 
28 

69 
49 

71 
31 

61 
37 

70.5 
42.7 

PANOALE 

MAX 

MIN 

79 
63 

80 
57 

80 

51 

70 
43 

70 
48 

74 
54 

63 
42 

53 

43 

56 

48 

73 
42 

71 
42 

72 
51 

70 
48 

75 
49 

76 
55 

75 
65 

76 
62 

74 
52 

65 

40 

62 
31 

77 
40 

6! 

40 

62 

31 

77 
40 

76 
58 

75 
31 

69 
34 

55 
42 

56 
33 

58 
33 

69.? 
45.6 

PRADE  RANCH 

MAX 

MIN 

79 
62 

81 
54 

74 
52 

68 
37 

72 
45 

62 

49 

50 
50 

60 
45 

73 
45 

73 
35 

73 
35 

72 
36 

75 
45 

76 
55 

77 
65 

79 
63 

79 
65 

72 
51 

62 
36 

74 
31 

72 
46 

63 

45 

61 

41 

60 
38 

60 
37 

72 

49 

65 
32 

72 
49 

73 
32 

60 
32 

69.6 
45.3 

RANKIN 

MAX 

MIN 

80 

51 

79 
53 

70 

40 

71 
40 

76 
52 

64 
46 

48 
40 

70 
39 

67 
44 

71 
36 

70 
39 

75 
45 

81 
50 

71 
57 

75 
50 

75 
55 

67 
57 

60 
47 

58 
28 

74 
32 

68 
47 

68 
48 

60 
39 

61 
36 

57 
43 

65 
34 

70 
39 

64 
43 

74 
40 

64 
36 

68.4 
43.5 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

77 
45 

82 
42 

60 
43 

68 

40 

71 
40 

72 

46 

51 
45 

51 
40 

55 

47 

71 
33 

73 
34 

73 

40 

60 
44 

81 
44 

80 
56 

78 
60 

76 
62 

72 
45 

58 
32 

58 
32 

72 
35 

64 
43 

58 

44 

55 
33 

56 
34 

61 

40 

58 
32 

62 
33 

63 

40 

65 

42 

67.4 

41.7 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

78 
61 

80 
60 

76 
44 

69 

43 

72 

46 

72 
52 

58 

44 

56 
46 

67 
52 

73 
44 

75 
45 

73 
47 

75 
54 

78 
55 

77 
56 

74 
62 

72 
60 

77 
48 

62 
36 

70 
39 

74 
47 

63 
53 

61 
36 

62 
38 

67 

40 

70 
45 

66 

40 

70 
15 

72 
42 

05 
42 

70.1 
47.5 

S«0  Rvlerenc*  Notva  Following  SUlioo  Indei 
-    365    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16      17      1 


25      26      27 


SAN  4NCEL0  DSM 
SAN  ANr.EI  0  WSO 
SAN  SAKA 
SONORA 

STERLING  CITV 
UVALDE 
WATER  VAILEV 

*     *     * 
SOUTH  CENTRJL 
ARANSAS  WL  REFUOF 
AUSTIN  WSO 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAH 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  U 
FLORSSVUlE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLETTSVIILE 
HONDO 
KENEDY 
KINOSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
HATHIS 
NATALIA 
NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOmN 
RDCKPDRT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


7P   8?   79 
50   41   45 


B4  65  82 

73  67  63 

B3  84  73 

65  65  54 

85  86  87 
63  66  60 

86  86  B7 
63  63  55 


65  66  67 

ao  90  89 

60  63  51 

87  84  BO 

76  74  69 

86  87  79 

66  6S  61 

83  64  83 

62  67  61 

83  85  80 

64  63  54 


85   67   86 
61   62   56 


59   65   54 


65   65   77 
64   7c   57 


62   64   53 


61   66   55 


64   62   55 


64   66   56 


64   68   56 


68   6S 

64   85 
75   69 


65   71   77 
42   42   45 


69   71 
38   51 


69   75 
41   53 


65   72   78 
36   41   44 


75   80   74 
41   47   55 


70   72   74 
40   36   44 


79   79 
51   52 


73   79 
43   46 


70 
54 

76   75   61 

41  50   56 

75   75   80 

42  42   46 

72   72   78 


75   80 
50   55 


77   77 
39   43 


77   82 
65   65 


75   82 
52   56 


74   80 
43   46 


74   79 

41   50 


75   80 
36   52 


68   79 
39   46 


73   60 
40   48 


73   73 
35   45 


77   81 
45   52 


77   75 
49   55 


74   80 
51   66 


75   79   34 


76   76 
37   37 


75   81 
38   47 


75   74 
42   46 


72   82 

36   47 


78   62 
48   52 


72   79 
42   46 


67   73 
37   4  1 


74   74   79 


50   47   62 


69   73   70 


59   60   71 
40   40   51 


48   45   64 


62   56   80 

51   46   52 


63   76 
53   56 


62   72 
54   55 


61   66 
48   46 


54   63 
48   61 


67   61   62 
62   64   70 


78   83 

57   61 


72   76 
49   53 


60   64   74 


66   67   79 


51  50  59 

70  69  75 

43  47  56 

77  71  80 

53  52  65 

77  60  66 

50  50  51 

61  67  81 

50  50  58 


56   62 
50   52 


79   82 
56   55 


65   75 
50   60 


57   65 
50   53 


53  55  51 

67  64  BO 

47  49  56 

75  51  64 

46  48  51 

70  77  62 

52  54  59 

74  56  64 

49  49  55 

74  79  81 

55  53  62 

84  63  76 


73   82 

57   65 


46   43   42 


78   73   80 
66   48   53 


72   76   77 
45   44   47 


79   76   76 
49   43   44 


78   73 
45   45 


77   74 
48   45 


76   76   81 
66   47   46 


60   76   78 
47   37   41 


76   76   83 
65   62   61 


76   77   83 
53   46   49 


75   76   80 
41   40   43 


73   77 
43   44 


76   77   79 
41   40   43 


77   73   60 
49   39   41 


77   77   61 
49   42   44 


43   36   36 


76   81 
38   44 


80   77   77 


76   80   81 
46   37   45 


77   78   83 


73   76   79 
45   40   43 


78   76   77 
42   37   40 


77   76 
4!   39 


79   76   76 
45   38   39 


76   77   79 
46   42   45 


75   73   76 
37   37   41 


77   78   61 
51   44   46 


62   76   76 
55   49   51 


79   79 

57   60 


76   76   76 
49   58   54 


77   60   61 
44   51   55 


81   83   83 
49   55   63 


72   54   79 
36   54   53 


82   82 
66   66 


P2   83 
57   63 


61   65 
55   63 


80   83 
51   60 


76   81 
55   55 


63   82 

60   67 


81   85 
44   58 


66   66 
72   76 


65   64 
60   67 


63  62 

55  61 

84  63 
61  63 

60  82 
48  50 

63  62 

61  61 

80  65 

39  61 

85  65 
59  59 

77  81 

47  59 

65  66 

50  52 

85  84 

56  60 

84  64 

58  60 

77  62 

61  61 

76  64 

43  61 


e3   63 
53   56 


77   82 
41   53 


62   61 
61   63 


85   85 
58   65 


75   77 
63   65 


65   66   55 


75   77   72 


79   60 
56   71 


77  80  67 

65  61  50 

61  63  81 

65  65  52 

82  83  79 

56  56  56 

81  77  76 

64  65  52 

82  83  7B 

67  71  54 

65  65  60 
59  62  53 

65  84  79 

75  76  61 

65  64  77 

68  73  56 


76   80 
65   64 


62   68   53 


60   80 
63   67 


61   82 

70   72 


77   74   78 
58   52   55 
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84   60 
57   63 


80   61 
67   65 


62  79 

63  65 


82   79 

61   67 


79   77 
66   67 


61   82 
63   67 


63   65 
67   67 


60   79 
60   63 


79   77 
64   65 


65   65 
67   62 


60   77 
60   65 


78   83 
65   69 


81   60 
63   53 


80   81 
70   67 


60   8? 
65   70 


79   60 
72   73 


57  57 

30  34 

5B  76 

33  37 

66  61 
3*  31 

61  74 

35  31 

55  60 

28  29 

67  7B 
38  34 

60  65 

26  29 


73   73 
41   46 


64   73 
46   46 


61   76 
41   43 


7!   79 
41   46 


63   76 

37   40 


73   78 
56   57 


7!   60 
43   47 


73   75 
38   39 


73   74 
41   46 


76   79 
36   45 


77   75 
46   50 


75   77 
39   47 


63   76 
36   36 


76   61 
38   45 


67   75 
41   46 


72   74 
36   38 


77   81 
42   44 


58   73 
39   47 


60   75 
38   43 


64   70 
45   47 


63   71 
40   39 


76   76 

41   44 


65   73 
42   52 


76   79 

40   45 


67   79 
44   48 


69   77 
45   50 


52   56 
4!   3! 


59   60 
36   36 


56   62 
45   42 


78   73 
52   48 


50   40   41 


73   57 
52   44 


77   73 
59   65 


BO   56   52 

44   40   40 


77   70 
60   50 


70   59 
40   47 


72   52 

47   41 


73   67 

55   45 


76   61 
48   43 


73   64 
48   45 


76   63 
50   52 


78   66 
36   44 


7!   72 
55   64 


73   55 

50   40 


75   59 
47   42 


73   63 

50   40 


71   63 
53   47 


73   56 
40   42 


67   59 

54   44 


75   51 
42   38 


7*   69 
56   49 


75   72 
66   52 


59   67   67 

41   36   30 


28   35   28 


69  63  72 

36  37  37 

65  74  45 

38  35  39 

69  63  12 

43  34  42 

65  75  65 

40  33  ""O 

69  72  '0 

34  33  35 

76  78  66 


63   70 
29   32 


77   81 
51   51 


75   67 
51   4' 


65   74 
44   43 


62   76 
37   42 


60   77 
42   47 


72   76 
49   51 


65   60 
40   40 


76   72 
61   61 


79   72 
55   53 


77   80 
56   40 


7!   67 
53   44 


72   77 
51   53 


77   74 
51   45 


62   80 
42   41 


79   73 
64   43 


62   79 
44   41 


79   81 
50   58 


77   76 
59   46 


77   69 
54   40 


58   74 
42   40 


59   78 
40   39 


65   75 

44   48 


78   73 
51   42 


56   79 
36   44 


79   75 
51   41 


58   70 
38   42 


76   74 
56   47 


66   79 
49   47 


74   81 
59   52 


79   79 

60   4  5 


75   72   52 

47   42   44 


73   BO   81 
44   44   50 


71   78    U 
42   41   41 


69   74   75 
49   42   47 


82   79   75 
60   45   60 


73   82   78 
42   38   40 


63   75   69 
63   61   57 


81   71 
47   59 


60   79   71 
51   39   56 


75   73   '0 
46   40   47 


79   77   73 
52   40   50 


80   70   72 
50   37   39 


80   78   74 
55   42   58 


73   80   79 
41   40   41 


61   78   64 
55   42   53 


76   76    II 


61   81 
56   45 


62   84 
59   42 


76   67 
40   51 


67   75   09 
44   39   44 


70   78   77 
42   38   40 


49  46  50 

76  73  70 

45  37  49 

68  75  75 

44  38  40 

60  79  67 

54  41  53 

75  76 

38  46 

Bl  79  66 

57  42  60 

74  83  83 

51  48  59 

78  76  71 

57  49  62 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBfcB 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


San  antdnio  uSO 
san  marccis 

SEALY 

SEGUIN 

SINTQN 

SHITHVILLE 

SDMERVtLLE  DAM 

HASHINCTDN  STATE  P«RK 

YOAKUM 

*      »      * 
UPPER  COAST         0 
ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 
ANGLETON  2  W 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTDHN 
CLEVELAND 
OANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BKlBGE 

El  campq 
freeport  2  nw 
galveston  wsd 
houston  incdnt  ap 
houston  fa4  airport 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

orange  >,   nu 
palacios  faa  airport 

PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSD 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  wSO 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


84  ti       76 
68   66   '.9 


83   84 
63   63 


8S   S'l 
59   63 


84   85 
69   66 


68   68   65 


82   84 
62   63 


83   84   65 
58   60   53 


84   85 
64   54 


88   87 
60   67 


85   86 
63   64 


84  83 

58  62 

87  87 

63  65 

84  88 

66  67 

84  82 

59  64 

86  85 

66  67 

85  87 
56  59 

87  86 

64  68 

84  84 

63  67 

81  82 
75  74 

84  86 

62  65 

85  86 

67  67 

87  87 

56  56 

84  65 

66  66 

86  67 

63  66 

84  82 

62  63 

84  85 

65  65 

90  90 

54  56 

84  86 

63  63 

63  85 
65  63 

R5  87 

72  69 

82  87 

70  70 

86  87 

64  65 

85  85 
63  65 

85  66 

65  68 


75   80   77 
42   47   56 


80   85 
55   60 


42   43   50 


72   78 
39   42 


79   80 
54   48 


82   73 
47   53 


66   69 

40   42 


72   78 
43   52 


77   80 
49   60 


77   83 
46   54 


70   76 
37   42 


82   84 
51   59 


75   80 
36   44 


62   83 
51   56 


72   80 
47   61 


74   81 
66   66 


79   80 
43   55 


79   83 
51   59 


75   77 
37   40 


76   79 
51   56 


71   75 
41   45 


78   62 
52   58 


77   80 
41   41 


60   82 
53   62 


81   83 
60   64 


75   79 
60   60 


72   79 
46   57 


31   83 
53   57 


57   65 
51   53 


75   55 

49   49 


68   67 
48   45 


60   65 
47   53 


72   74 
55   54 


72   56 
50   50 


78   60 
47   47 


72   67 
46   46 


70   67 
51   50 


83  65 
53  42 

76  73 
47  48 

81  66 

50  43 

85  69 

56  46 

82  67 
53  44 

80  63 

55  40 

77  75 

56  49 

63  65 

49  45 

77  73 

53  49 

84  65 
59  50 

66  7o 

54  50 

63  65 

47  43 

66  66 

53  46 

85  67 

51  36 

73  72 

55  50 

82  66 

54  46 


51   39   39 


68   73 
55   48 


66   64 
46   45 


77   73 
50   48 


46   38   52 


76   70 
56   52 


80   67 
60   57 


84   63 
53   45 


63   73 
56   52 


75  76  76 

48  42  42 

78  69  76 

46  36  41 

71  72  80 

43  39  41 

75  76  76 

46  42  42 

77  78  83 

53  47  50 

75  71  72 

45  40  41 

75  72  76 


71   75 
39   4  1 


46   43   44 


72   77 
40   41 


71   76 
35   42 


75   77 
44   52 


74   79 
39   48 


66   70 
33   33 


78   84 
43   49 


74   76 
37   36 


70   76 
46   47 


70   77 
56   6! 


73   80 
36   41 


74   61 
43   49 


73   67 
34   34 


74   80 
45   52 


74   77 
41   48 


69   73 
38   37 


79   74   79 


75   65 
49   49 


71   79 
38   45 


73   80 
52   55 


59   52   54 


71   71 
40   45 


70   76 
32   46 


76   81 

47   47 


84   84 
64   6  5 


82   63 
57   62 


63   82 
58   56 


64   64 
64   65 


63   81 
68   66 


83   83 
57   60 


82   82 
61   58 


84   80 
61   58 


62   64 
49   65 


80   62 
60   62 


65   65 
56   59 


60   63 
59   65 


81   82 
65   68 


79   81 
40   60 


85   87 
60   62 


80   83 
42   55 


83   85 
62   61 


83   85 
56   70 


77   78 
72   71 


63   63 
56   63 


79   82 
42   63 


82   83 

64   71 


82   83 
57   64 


79   79 
44   62 


62   62 

67   69 


82   84   65 


86   82 
M   65 


65   65 
67   66 


60   63 
59   72 


61   64 
51   65 


62   85 
56   60 


83   84 
61   61 


63   65   52 


82   60   77 
55   64   52 


64   63 
69   72 


82   76 
60   63 


80   60   76 
56   56   54 


79   79 
60   55 


60   79 
66   53 


81   63 
62   64 


79   60 
57   66 


62   83 

61   67 


76   76 
51   51 


83   82 
62   66 


62   82 
57   60 


65   62 
61   65 


60   81 
70   66 


76   76 
69   71 


60   7? 
55   67 


79   81 
60   69 


62   79 
48   50 


80   81 
63   72 


62   83 
60   65 


77   76 
53   55 


81   80 
61   71 


86   65   82 


83   79 
67   54 


75   77 
57   61 


80   82 
72   72 


81  61  62 

74  73  66 

61  62  61 

60  61  56 


60   61 
65   66 


65   77 
45   47 


67   76 
45   42 


70   73   74 


65   74 
36   39 


72   66 
44   48 


44   42   50 


75   77 
40   49 


61   71 
36   37 


43   40   47 
70   63   73 


64   74   76 
44   40   46 


74   66   74 
46   44   44 


67   71 
54   57 


64  73  76 
42  38  41 

65  73  76 
45  43  49 


74   64 
42   36 


70   76 
40   49 


64   71 

40   40 


70   76 
41   46 


80   74   76 


79   78 
42   59 


43   52 
66   70 


65   74 
40   42 


64   72 
37   45 


73   77 
43   49 


40   54   43 


59   59 
36   38 


63   75   70 


67   61   64 
56   44   37 


69   61 
52   44 


58   56 

36   40 


62   64 
41   41 


76   65 
49   45 


66   56 

42   42 


76   65 
42   43 


79   67 
56   44 


70   53 
47   43 


75   48 
40   40 


67   57 
54   45 


77   64 
40   36 


61   5! 

54   44 


75   70 
53   44 


65   65 
51   45 


54   50 
45   42 


57   53 
48   45 


73   50 
40   38 


69   69 

58   46 


78   61 
51   43 


73   49 

46   41 


70   66 
55   45 


76   60 
40   39 


70   69 
56   41 


54   53 

43   40 


70   65 
61   48 


82   74 
50   42 


76   57 
48   40 


76   56 
53   42 


69   56 
55   45 


37   55   4? 


63   74 
45   42 


66   70 
48   49 


66   77 
35   35 


70   77 
47   45 


60   76 
52   46 


60   75 
42   41 


76   71 
57   46 


67   77 
42   38 


77   74 
56   44 


66   77 
46   49 


73   65 
60   53 


76   69 
50   40 


79   68 
55   49 


64   79 
41   40 


75   70 
56   45 


69   76 
46   44 


59   74 
34   43 


75   69 
55   42 


49   55   51 


77   60 
19   50 


69   76   75 


79   73   69 
=2   41   52 

79   77   61 


70   74   75 
41   39   39 

69   76   '2 


71   lb 
37   43 


76   64 
42   53 


70  79  13 

43  41  44 

74  72  64 

52  46  48 

74  79  71 

48  38  51 

73  80  '5 

45  44  54 

60  77  67 

49  40  53 

67  75  67 

43  38  36 

78  74  66 

55  45  50 

72  SO  76 

39  36  37 

80  76  67 

54  43  53 

70  81  72 

49  46  46 

75  66  63 
59  56  54 

78  72  56 
43  36  49 

79  71  59 

53  44  53 


79   72 
36   39 


79  76  68 

55  45  58 

71  61  77 

54  43  50 


76   68 

40   40 


79   74 
49   44 


77   68   58 


60   48 
71   83 


42   42   45 


77 


38   48 

77   63 
47   55 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBEB   1971 


SOUTHERN 
ALICf 
IRHSTRnNG 
OENAvmes  ND.  2 
CARRIZO  SPRINCS 
CAT4RIMA 
CHARLQTTF  5  NNW 
CDTULLS  fAS  AIRPHRT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  0AM 
FALFURRUS 
FDWLERTON 
■  FREER 
HEBBRONVILLE 
LA  PRYHR 
LAREPO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  U 
TILOEN 
ZAPATA 

*      *      « 
LOWER  VALLEY 
BROWNSVILLE  W5D 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 
MC  ALLEN  FAA  AP 
MC  COOK 
MISSION  I.    W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMDNnVlLlE 

San  senito 

WESLACa  2    E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIH 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


90 
67 


87  87  89 

62  60  60 

85  83  87 

66  63  60 


82  83  73 

65  61  61 

fl"!  B4  74 

68  66  55 

B'.  86  75 

67  6'i  62 

82  83  83 

62  68  59 

85  83  86 

61  61  62 

87  86  88 

60  58  52 

85  Bit  88 

63  65  66 

90  89  77 


64  60  56 

85  85  87 

60  65  61 

88  S8  88 

64  65  62 


86  85  85 

64  65  60 

84  84  85 
64  65  61 

85  86  88 
61  65  67 

84  85  85 

63  66  61 

64  88  78 
64  65  57 


MAX 

86 

85 

MIN 

65 

65 

MAX 

MIN 

MAX 

8B 

90 

MIN 

63 

64 

MAX 

89 

69 

MIN 

66 

66 

MAX 

85 

67 

MDJ 

60 

63 

MAX 

87 

66 

MIN 

63 

65 

MAX 

83 

86 

MIN 

67 

69 

MAX 

85 

89 

Mm 

61 

65 

MAX 

85 

88 

Mm 

65 

65 

MAX 

90 

69 

MIN 

63 

65 

76   79 
49   53 


77   62 
51   54 


75   76 
54   51 


75   80 
51   50 


79   79 
48   57 


75   80 
48   51 


75   74 
43   46 


73   73 
52   51 


75   77 
47   43 


77   78 
56   54 


80   69 
49   49 


75   80 
43   49 


81   76 

45   50 


73   78 
50   52 


76  60  33 

53  55  60 

75  75  81 

46  50  58 

75  75  78 

41  45  50 

77  79  82 
56  55  55 

76  75  80 

42  46  57 

79  82  83 

54  57  60 


78   no   83 
56   56   60 


82  61  84 

56  56  61 

78  76  78 

59  59  67 


73   76 
54   58 


73   77 
53   62 


73   76 
53   56 


61   59 
50   57 


59   77 
50   56 


79  67  81 

52  53  60 

59  68  77 

54  54  60 

69  58  76 

55  50  55 

79  56  66 

63  52  52 


62   68 
51   49 


59   61 
46   45 


63   70 
56   57 


69   60 
50   54 


71   79 
53   64 


76   76 
52   52 


62   77 
57   56 


77   64 
55   52 


78   60   82 
61   57   65 


67 
53 


60   61 
57   62 


59 

65   65   62 
54   55   55 


70   79 
56   57 


86   68   61 


71   83 
57   58 


78   81   81 
59   56   62 


10   U   12   13   14   15   16   17   le   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


76   78   79 


80   71 
50   41 


72   60 
59   47 


78   76   81 
57   52   53 


61  62  79 
60  51  51 

79  79  82 

59  52  52 

81  79  79 

57  47  48 

63  82  78 

60  48  46 

78  76  77 

67  57  58 

65  60  76 

59  51  51 

83  60  80 

62  56  57 

81  79  83 

59  51  52 


81   85   84 


58 

84 
59 

84 
59 

85 
59 

85 
58 

6! 


82   82   81 
64   69   69 


82   86 
52   62 


85   80 
62   64 


51   59   60 


50   61 
79   82 


84   85 
55   61 


85   81 
64   66 


85 
68 


83   81 
66   69 


83   82   84 
65   67   53 


86   87   90 


64   84 
69   75 


86 

80 

68 

78 

70 

67 

67 

73 

53 

47 

84 

87 

77 

66 

75 

68 

73 

54 

51 

46 

64   67   72 


67   66 
67   73 


80   60   61 


82   86 
67   73 


86   81 
72   54 


66   78 
44   46 


62   60 
42   44 


71   80 
44   53 


76   78 
41   46 


73   76 
40   45 


75   79 
41   45 


7!   61 
38   46 


73   74 
41   41 


65   76 
42   43 


64  75 

46  48 

60  81 

40  40 

75  80 

40  42 

77  77 

42  42 

67  76 

43  45 


66   74   61 
54   44   48 


73   66   76 
43   39   46 


72   64   73 
43   40   45 


78   66   76 
50   42   43 


73   64   73 
46   41   42 


75   60 
43   47 


68   76   78 
51   46   52 


77   67 
53   45 


76   64 
59   48 


76   69 
51   45 


76   76 
55   55 


73   77 
52   46 


60   74 
52   56 


79   75 
42   58 


78   76 
55   54 


81   70 
58   55 


73   73 
58   54 


74   66 
56   49 


71   63 
56   44 


69   74 
55   54 


76   69 
46   54 


80   66 
50   54 


79   71 
42   52 


79   78 
52   63 


74   71 
40   43 


7!   62 
50   49 


78   74 
52   52 


80   73 
57   58 


73   75   60 
63   59   44 


76   68 
59   51 


78   76 
63   50 


62   53   49 


76   74 
60   48 


76   73 
63   48 


74   69 
63   51 


76   72 
62   49 


76   70 
67   64 


75   67 
62   48 


65   78 
43   49 


74   77 
56   48 


67   72 
36   39 


65   60 
51   40 


78   73 
49   43 


78   77 
55   43 


76   72 
50   44 


76   71 
52   38 


60   77 
38   42 


62   73 
40   41 


62   79 
38   34 


64   74 
48   56 


71   81 
45   41 


73   83 
47   37 


62   74 
46   36 


63   64 
51   49 


75   72   77 
51   67   60 


77   82   85 
52   47   51 


70   86   84 
52   43   61 


73   B2   82 
40   36   58 


73   82   81 
53   36   58 


60   81   78 
54   41   55 


79   79   77 
55   39   54 


80   81   64 
48   42   53 


60   79   67 
52   38   56 


71   78 
41   39 


71   76 
39   40 


76   81   83 
34   35   45 


78   61   84 
55   46   50 


62   82   80 

40   40   49 


62   83   '8 
47   37   48 


75   80   63 
47   42   ^4 


76   62   d5 
53   43   50 


75 

73 

79 

81 

68 

54 

46 

59 

44 

60 

71 

79 

7? 

76 

80 

48 

4! 

52 

45 

32 

62 

79 

71 

79 

78 

41 

45 

50 

40 

42 

67 

78 

79 

86 

66 

48 

52 

52 

42 

42 

62 

76 

73 

60 

61 

43 

39 

45 

39 

46 

61 

81 

82 

84 

82 

54 

52 

48 

45 

60 

85   81   85 
56   49   61 


70 
51 

7! 
56 

82 

54 

68 
49 

87 
50 

75 
62 

79 
55 

87 
56 

86 
49 

65 
63 

66 
49 

76 

51 

79 
51 

87 
47 

67 
46 

69 
50 

75 
54 

PO 
54 

88 
46 

86 

47 

69 
50 

68 
57 

74 
58 

84 
54 

77 
65 

72 
49 

71 
52 

78 
52 

67 
49 

66 
50 

74 
50 

74 
65 

76 

66 

83 
68 

64 
66 

72 
62 

81 
56 

87 
54 

65 
49 

06 
66 

79.0 
53.6 


79.7 
53.4 


78.7 
49.3 


77.0 
52.9 


76.5 
52.1 


76.7 
52.4 


74.5 
52.9 


75.5 
52.5 


75.1 
49.0 


T5.1 
49.9 


76.9 
46.0 


77.1 
55.5 


76.8 
'V9.2 


77.5 
50.6 


78.6 
50.1 


IB.t, 
53.8 


76.4 
55.9 


76.9 
52.1 


75.7 
49.9 


79.9 
54.2 


76.0 
50.6 


79.5 
54.9 


79.3 
59.3 


80.7 
56.7 


79.6 
56.3 


79.6 
54.1 


80.3 
56.0 


76.5 
60.9 


79.7 
56.1 


60.3 
62.6 


81.1 
58.4 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER  1971 


ABILENE  WSO 
AMARILLG  WSO 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSO 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
DALLAS  WSO 
DEL  RIO  WSD 
EL  PASQ  WSO 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WSD 
MIDLAND  WSD 
PORT  ARTHUR  WSD 
SAN  ANGELO  WSO 
SAN  ANTONID  WSD 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSD 
%  PEAK  GUST 


Wind 
(Speed  —  m.p.h. 


18 

22 

8 

9 

8 

14 

11 

34 

17 

8 
20 

17 
7 

20 
6 
7 

14 

16 


0)  Q. 


5.3 
4.3 
2.0 
2.6 
4.8 
3.3 
4.4 
1.9 
2.2 

2.8 
3.5 
3.3 
3.8 
2.9 
1.8 
3.9 
2.0 
3.1 


13.2 

13.3 

9.0 

8.8 

10.6 

10.8 

9.1 

6.9 

10.5 

6.9 

11.2 

10.9 

10.0 

9.5 

8.6 

9.6 

10.6 

12.4 


§  ^ 


0)  -Z 


33 

38 

28 

28 

34 

32 

26++ 

33   ' 

32  +  + 

37 

23++ 

30++ 

30++ 

37 

29++I 

26 

44  '/i 

25  +  -»J 

36++ 


M 

W 
NW 
SE 

N 

W 
14 

W 
31 

N 
25 
29 
25 
SW 
32 
NW 

N 
24 
31 


^  E 
I/) 

OS 


28+ 

01 

28  + 

17 

18 

28 

15 

28 

28 

23 

28  + 

28 

22 

28 

28 

28  + 

18 

28 

28 


Relative  humidity 

averages- 
percent 

Standard  of  Time 

CENTRAL 


lumber 
prec 


of  days  with 
ipitation 


0 

06 

12 

69 

77 

54 

64 

71 

48 

77 

86 

57 

86 

88 

62 

88 

91 

61 

65 

78 

54 

77 

85 

61 

55 

62 

38 

73 

83 

57 

88 

89 

59 

70 

77 

46 

79 

85 

50 

84 

87 

57 

79 

84 

56 

75 

78 

53 

86 

87 

57 

76 

83 

57 

8^ 

91 

62 

54 
51 
58 
74 
71 
53 
57 
33 
59 

72 
45 
50 
74 
58 

55 

I 

66 
61 
66 


0) 

> 

o 

CN  O 


4 
9 

8 
10 

7 

4 

11 

4 

5 

8 

7 

6 

7 

6 

8 

11 

10 

11 

7 


65 
68 
61 
48 
57 
58 

82 

68 

58 


70 


59 


1-  O 
a    Qi  — 

O)  >  <D 

>  >-^ 


5.6 
4.6 
5.0 
5.2 

4.6 
4.7 
5.9 
4.2 
5.0 

5.3 
5.0 
4.3 
4.5 
5.6 
5.0 
5.2 
5.2 
5.1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER      1971 


Day 

01  Month 

3-6 

SlaUoD 

Ti  Si 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

■  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•   *   • 
LOW  RDLLlNC  PL4INS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EV4P 

.le 

.17 

.20 

.17 

.10 

.27 

.18 

.13 

.03 

.14 

.13 

.12 

.18 

.20 

.19 

.19 

.09 

.18 

.15 

.15 

.20 

* 

« 

.23 

.07 

.09 

.16 

.21 

.18 

.16 

4.41 

WIND 

lU 

68 

87 

40 

123 

141 

153 

87 

109 

61 

42 

73 

109 

102 

114 

161 

156 

143 

80 

54 

70 

112 

91 

47 

44 

191 

79 

198 

99 

102 

2967 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL        03 

BAROWELL  DAM 

EVAP 

.15 

.18 

.30 

.25 

.22 

.23 

.28 

.17 

.10 

.17 

.13 

.17 

.21 

.20 

.31 

.18 

.13 

.13 

.14 

.09 

.13 

.18 

.14 

.05 

.04 

.11 

.14 

.13 

.20 

.18 

5.04 

WIND 

50 

100 

115 

86 

90 

152 

165 

137 

62 

80 

37 

73; 102 

175  198 

128 

110 

107 

116 

60 

75 

107 

131 

75 

51 

114 

94 

98 

133 

84 

3065 

MAX 

60 

76 

■" 

64 

66 

71 

61 

57 

47 

68 

67 

70   70 

73   73 

72 

66 

68 

58 

63 

64 

62 

44 

55 

93 

55 

65 

60 

63 

56 

64.1 

MIN 

58 

55 

46 

42 

42 

45 

40 

40 

40 

41 

41 

44|  47 

92   99 

54 

54 

56 

37 

36 

40 

42 

36 

37 

36 

37 

40 

40 

38 

37 

43.7 

BELTON  DAM 

EVAP 

.12 

.15 

.24 

.19 

.17 

.18 

.19 

.12 

.04 

.03 

.21 

.15 

.14 

.18  .19 

.12 

.06 

, 

.20 

.10 

.12 

.15 

.00 

.07 

.06 

.04 

.16 

.12 

.18 

.12 

3.93B 

WIND 

27 

ti 

60 

49 

51 

94 

101 

65 

31 

94 

16 

40 

69 

125;  99 

106 

87 

69 

110 

38 

45 

50 

78 

59 

23 

75 

56 

59 

64 

62 

1910 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.16 

.23 

.21 

.18 

.23 

.19 

.16 

.21 

.09 

.12 

.11 

.13 

.17 

.21  .19 

.18 

.12 

, 

. 

.12 

.10 

.15 

.09 

.02 

.09 

.04 

.14 

.12 

.20 

.10 

4.268 

WIND 

73 

70 

64 

49 

106 

137 

116 

127 

57 

44 

43 

58 

86 

139  113 

134 

139 

76 

61 

52 

32 

73 

118 

25 

47 

120 

63 

126 

120 

79 

2967 

OENISON  DAM 

EVAP 

.15 

.20 

.20 

.19 

.24 

.12 

.10 

.13 

.05 

.14 

.14 

.20 

.20 

.24  .18 

.15 

.05 

.07 

.11 

.15 

.11 

.12 

.02 

.04 

.06 

.06 

.12 

.14 

.08 

.05 

3.81 

WIND 

65 

71 

77 

45 

142 

103 

53 

96 

51 

39 

56 

137 

158 

219; 117 

99 

100 

109 

115 

80 

91 

95 

59 

42 

49 

124 

60 

161 

104 

64 

2781 

MAX 

78 

76 

73 

67 

72 

70 

60 

62 

64 

66 

71 

72 

72 

74 

76 

71 

67 

66 

59 

67 

63 

62 

45 

66 

95 

66 

75 

61 

55 

43 

65.7 

MIN 

59 

53 

46 

42 

47 

51 

39 

42 

40 

42 

48 

92 

53 

62 

60 

57 

56 

53 

38 

37 

38 

41 

37 

39 

38 

46 

41 

44 

36 

38 

49.8 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.10 

.22 

.21 

.16 

.22 

.20 

.17 

.21 

.09 

.10 

.13 

.13 

.17 

.20 

.20 

.18 

.10 

.12 

.15 

.10 

.11 

.15 

.10 

.04 

.04 

.07 

.13 

.12 

.20 

.10 

4.22 

WIND 

'(O 

93 

75 

53 

93 

127 

115 

125 

78 

46 

34 

71 

86 

155 

128 

148 

113 

108 

132 

54 

52 

95 

127 

65 

41 

125 

76 

110 

138 

92 

2795 

MAX 

76 

80 

75 

65 

74 

72 

58 

61 

90 

67 

73 

71 

71 

74 

74 

72 

68 

67 

60 

58 

63 

62 

45 

42 

53 

55 

64 

59 

62 

55 

64.2 

MIN 

55 

55 

46 

45 

43 

46 

39 

38 

42 

42 

43 

45 

49 

51 

41 

58 

57 

55 

38 

38 

39 

43 

38 

38 

38 

38 

41 

42 

38 

38 

44.0 

LAVON  DAP 

EVAP 

.12 

.22 

.20 

.18 

.23 

.24 

.11 

.17 

.13 

.12 

.13 

.17 

.20 

.23 

.21 

.18 

.14 

.12 

.17 

.09 

.11 

.16 

.07 

.02 

.04 

.08 

.13 

.18 

.17 

.10 

4.42 

WIND 

36 

121 

73 

39 

112 

185 

86 

94 

65 

40 

44 

96 

146 

203 

144 

117 

96 

108 

137 

63 

38 

74 

111 

59 

24 

135 

90 

101 

131 

69 

2832 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.12 

.16 

.27 

.24 

.23 

.20 

.21 

.26 

.08 

.18 

.11 

.18 

.18 

.20 

.21 

.21 

.11 

. 

.16 

.10 

.15 

.12 

.17 

.06 

.06 

.11 

.19 

.10 

.23 

.10 

4.858 

WIND 

3* 

SI, 

67 

64 

70 

143 

162 

128 

47 

60 

28 

65 

99 

170 

138 

109 

96 

93 

103 

39 

58 

66 

HI 

69 

36 

125 

61 

85 

105 

80 

2655 

MAX 

B3 

79 

80 

68 

69 

82 

64 

61 

52 

72 

70 

73 

73 

75 

75 

76 

71 

71 

63 

61 

67 

66 

48 

48 

57 

59 

68 

64 

65 

60 

67.3 

MIN 

60 

60 

49 

47 

47 

54 

45 

44 

44 

46 

45 

49 

51 

57 

62 

59 

59 

60 

41 

41 

44 

47 

40 

38 

39 

41 

45 

47 

43 

43 

48.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.13 

.19 

.21 

.19 

.19 

.20 

.13 

.16 

.09 

.10 

.12 

.13 

.20 

.19 

.13 

.21 

.03 

.22 

.15 

.09 

.11 

.23 

.11 

.04 

.04 

.13 

.11 

.13 

.21 

.10 

4.27 

WIND 

33 

61 

38 

32 

67 

96 

141 

79 

66 

36 

IB 

41 

80 

118 

107 

152 

131 

69 

69 

23 

35 

67 

82 

25 

21 

83 

99 

81 

84 

67 

2081 

MAX 

76 

77 

77 

66 

64 

72 

53 

47 

52 

63 

68 

71 

70 

74 

73 

72 

63 

71 

63 

59 

64 

60 

45 

47 

56 

98 

63 

60 

61 

57 

63.4 

MIN 

56 

5« 

47 

44 

44 

45 

40 

39 

43 

43 

43 

45 

50 

51 

57 

59 

60 

49 

37 

36 

39 

43 

39 

38 

38 

38 

39 

38 

39 

39 

44.4 

STILLriOUSe  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.1* 

.18 

.20 

.25 

.18 

.18 

.13 

.23 

.05 

.18 

.11 

.15 

.17 

.26 

.24 

,08 

.06 

. 

.14 

.11 

.13 

.17 

.01 

.05 

.07 

.04 

.20 

.07 

.18 

.16 

4,268 

WIND 

39 

57 

69 

48 

50 

99 

101 

99 

47 

50 

32 

90 

86 

150 

118 

127 

96 

68 

60 

46 

48 

82 

103 

38 

27 

88 

44 

56 

66 

94 

2138 

WACO  DAM 

EVAP 

.15 

.15 

.25 

.30 

.25 

.25 

.10 

.08 

.30 

.19 

.13 

.16 

.18 

.25 

.23 

.17 

.11 

.17 

.16 

.09 

.12 

.17 

.13 

.06 

.03 

.08 

.16 

.18 

.22 

.10 

4.90 

WIND 

63 

93 

65 

71 

142 

171 

153 

U3 

58 

60 

42 

66 

134 

202, 157 

154 

131 

100 

101 

62 

53 

79 

98 

57 

37 

145 

76 

104 

101 

63 

2993 

MAX 

82 

78 

60 

67 

68 

74 

60 

55 

64 

74 

69 

67 

73 

75'  78 

75 

70 

72 

65 

60 

69 

64 

47 

48 

55 

57 

68 

63 

65 

59 

66.7 

MIN 

62 

63 

48 

44 

44 

51 

42 

45 

55 

43 

41 

92 

51 

62   61 

58 

61 

56 

39 

39 

42 

45 

40 

37 

37 

40 

39 

40 

41 

40 

47.3 

WHITNEV  UAM 

EVAP 

.11 

.18 

.24 

.25 

.22 

.23 

.19 

.17 

.06 

.14 

.13 

.14 

.25 

.23  .19 

.18 

.07 

.06 

.17 

.02 

.10 

.18 

.03 

.00 

.06 

.05 

.20 

.11 

.17 

.16 

4.28 

WIND 

23 

77 

77 

65 

68 

110 

135 

88 

42 

53 

31 

eo 

81 

143! 109 

112 

96 

73 

96 

32 

57 

50 

82 

55 

21 

89 

68 

73 

107 

80 

2253 

MAX 

79 

78 

77 

66 

76 

78 

64 

70 

52 

68 

67 

70 

77 

81 

75 

71 

73 

68 

65 

65 

72 

64 

43 

43 

60 

53 

71 

70 

66 

58 

67.3 

MIN 

57 

56 

49 

42 

43 

54 

44 

41 

43 

43 

45 

43 

48 

93 

58 

56 

55 

55 

38 

38 

34 

37 

37 

35 

37 

35 

40 

46 

38 

38 

44.6 

•    *    « 
EAST  TEXAS          0* 

DAINCERFIELO  9  S 

EVAP 

.23 

.19 

.26 

.03 

.28 

.11 

.15 

.15 

.10 

.11 

.11 

.16 

.05 

.26 

.19 

.17 

.12 

. 

. 

.10 

.21 

.15 

.02 

.07 

.08 

.07 

.14 

.14 

.07 

4.09B 

WIND 

100 

'.7 

61 

34 

78 

67 

122 

89 

49 

25 

26 

63 

61 

94 

97 

75 

101 

61 

71 

42 

34 

98 

81 

60 

61 

9: 

123 

87 

84 

2169 

MAX 

82 

82 

77 

70 

73 

71 

62 

59 

72 

71 

74 

76 

83 

76 

76 

76 

74 

71 

62 

67 

68 

66 

65 

59 

57 

62 

64 

62 

60 

69.4 

MIN 

67 

66 

52 

47 

48 

59 

42 

41 

98 

47 

47 

52 

56 

62 

61 

55 

58 

61 

43 

43 

45 

41 

40 

39 

40 

49 

46 

41 

44 

49.8 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 

.17 

.12 

.23 

.36 

.11 

.04 

.14 

.16 

.23 

.08 

.12 

.14 

.11 

.23 

.18 

.18 

.10 

.37 

.38 

.03 

.08 

.14 

.23 

.05 

.08 

.08 

•  22 

.10 

.17 

.08 

4.71 

WIND 

1* 

14 

42 

79 

10 

55 

82 

S3 

19 

20 

3 

18 

44 

72 

70 

38 

46 

93 

87 

31 

18 

37 

78 

70 

30 

7 

25 

74 

26 

1319 

MAX 

85 

86 

89 

73 

72 

74 

77 

65 

75 

71 

81 

70 

78 

78 

75 

78 

73 

74 

67 

64 

68 

69 

49 

52 

55 

59 

68 

67 

66 

71.0 

MIN 

63 

66 

56 

44 

44 

48 

48 

39 

45 

50 

43 

43 

58 

62 

59 

55 

55 

60 

45 

42 

42 

44 

41 

41 

39 

38 

46 

44 

42 

48.3 

TOWN  BLUPF  DAM 

EVAP 

.12 

.U 

.16 

.18 

.11 

.14 

.16 

.16 

.09 

.08 

.11 

.10 

.09 

.16 

.14 

.14 

.08 

.11 

. 

.10 

.11 

.10 

.00 

.06 

.05 

.06 

.12 

.10 

.14 

.08 

3.298 

WIND 

- 

m 

44 

33 

20 

67 

50 

35 

30 

21 

21 

37 

51 

77 

64 

34 

45 

82 

77 

43 

38 

28 

62 

67 

26 

30 

31 

72 

23 

1370B 

MAX 

83 

85 

84 

74 

72 

72 

79 

67 

65 

70 

72 

71 

79 

75I  76 

77 

73 

71 

71 

65 

73 

70 

46 

90 

55 

62 

73 

67 

62 

70.3 

MIN 

61 

63 

53 

42 

42 

46 

50 

39 

54 

47 

41 

41 

45 

58 

56 

52 

52 

58 

43 

40 

40 

42 

37 

37 

36 

37 

45 

41 

40 

46.1 

TRANS  PECOS         09 

ALPINE 

EVAP 

.16 

.17 

.12 

.11 

.19 

.05 

.07 

.14 

.13 

.12 

.12 

.16 

.13 

.16 

.14 

.23 

.14 

.20 

.11 

.16 

.18 

.10 

.09 

.13 

.17 

.19 

.19 

• 

.20 

4.27 

WIND 

79 

29 

28 

32 

38 

50 

26 

26 

25 

22 

13 

36 

14 

48 

92 

98 

37 

91 

16 

41 

45 

22 

20 

39 

24 

44 

42 

« 

88 

1152 

MAX 

76 

78 

74 

66 

73 

76 

55 

54 

71 

67 

50 

73 

73 

70l  71 

66 

69 

64 

98 

65 

67 

63 

61 

60 

63 

66 

65 

61 

m 

61 

66.1 

MIN 

53 

45 

44 

46 

52 

41 

41 

44 

43 

43 

48 

50 

49   90 

50 

46 

39 

39 

49 

46 

39 

39 

42 

43 

39 

43 

42 

• 

39 

44.6 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.15 

.12 

.22 

.11 

.11 

.06 

.18 

.08 

.09 

.13 

.C7 

.18 

.15   - 

.14 

.05 

.22 

.08 

.15 

.14 

.09 

.13 

.09 

.09 

.21 

.16 

.30 

« 

.09 

4.059 

WIND 

69 

47 

30 

83 

50 

19 

71 

59 

34 

22 

45 

76 

63   71 

52 

170 

115 

39 

60 

46 

98 

88 

26 

67 

119 

76 

194 

147 

60 

2171 

MAX 

66 

75 

61 

63 

73 

60 

48 

60 

59 

63 

66 

65 

77 

62   63 

62 

60 

60 

52 

55 

58 

56 

92 

49 

63 

62 

97 

55 

49 

54 

60.2 

MIN 

51 

.  , 

38 

41 

49 

45 

42 

42 

39 

41 

44 

45 

46 

43   43 

40 

40 

31 

35 

38 

45 

38 

35 

» 

37 

38 

38 

35 

37 

39 

40.4 

RED  BLUFF  0AM 

EVAP 

.20 

.15 

.14 

.12 

.16 

.16 

.15 

.06 

.14 

.11 

.11 

.15 

.18 

.18  .09 

.12 

.25 

. 

.08 

.12 

.10 

.19 

.10 

.07 

.12 

.16 

.18 

.27 

.21 

.14 

4.368 

WIND 

95 

60 

32 

63 

105 

94 

30 

51 

42 

58 

37 

»1 

52   45 

83 

129 

35 

26 

50 

63 

96 

63 

30 

49 

59 

72 

132 

144 

65 

1988 

MAX 

73 

65 

66 

72 

68 

53 

64 

65 

66 

67 

70 

67 

69   74 

72 

67 

62 

96 

59 

63 

60 

60 

57 

62 

64 

62 

61 

62 

59 

64.5 

MIN 

55 

44 

41 

47 

49 

43 

41 

42 

41 

42 

47 

49 

45   52 

50 

48 

44 

37 

34 

47 

43 

35 

39 

42 

41 

34 

42 

46 

45 

43.5 

rSLETA 

EVAP 

* 

.*6 

.27 

.09 

.05 

* 

.56 

.04 

.08 

.12 

.18 

.14 

.13 

.16  .22 

.03 

.21 

.12 

.18 

.04 

.06 

.18 

.15 

.05 

.09 

.19 

.13 

.19 

.30 

.07 

4.49 

WIND 

* 

28 

23 

25 

• 

142 

21 

43 

23 

31 

16 

8 

32   46 

20 

17 

18 

38 

57 

21 

26 

16 

62 

8 

52 

20 

52 

69 

7 

1013 

MAX 

• 

67 

71 

70 

• 

71 

53 

66 

71 

71 

72 

73 

69   69 

61 

66 

57 

98 

58 

98 

63 

64 

60 

62 

61 

62 

60 

59 

57 

64.4 

MIN 

- 

38 

37 

41 

42 

- 

42 

37 

38 

40 

40 

43 

44 

44   45 

46 

42 

37 

36 

37 

38 

30 

36 

36 

35 

38 

37 

37 

38 

36 

38.9 

•    «    • 

EOHAROS  Plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.16 

.12 

.16 

.IB 

.26 

.15 

.07 

.08 

.02 

.10 

.17 

.13 

.16 

.12  .21 

.15 

.08 

.28 

.23 

.10 

.10 

.19 

.09 

.14 

.08 

.07 

.11 

.19 

.23 

.12 

4.21 

HIND 

98 

50 

42 

56 

103 

100 

90 

65 

50 

36 

58 

64 

62 

70  119 

143 

113 

84 

88 

20 

23 

78 

40 

42 

65 

67 

33 

93 

74 

34 

2UB2 

MAX 

78 

82 

85 

71 

70 

75 

62 

55 

57 

73 

75 

76 

75 

75   77 

72 

74 

77 

69 

64 

72 

73 

67 

70 

55 

58 

73 

66 

72 

70 

70.6 

MIN 

62 

62 

61 

51 

49 

49 

46 

48 

48 

52 

53 

90   49 

52 

" 

64 

65 

51 

45 

44 

44 

54 

52 

49 

44 

44 

46 

47 

44 

43 

50.9 

SAN  ANCELO  0AM 

EVAP 

.13 

.U 

.26 

.17 

.23 

.18 

.18 

.01 

.05 

.16 

.10 

.C6  .19 

.20 

.16 

.17 

.12 

.24 

.12 

.14 

.18 

.14 

.03 

.08 

.07 

.06 

.16 

.17 

.19 

.18 

4,27 

WIND 

87 

62 

83 

49 

136 

129 

130 

59 

64 

46 

31 

37  128 

111 

77 

128 

131 

120 

69 

39 

68 

109 

58 

24 

40 

124 

91 

153 

100 

120 

2585 

MAX 

62 

68 

74 

67 

70 

73 

66 

53 

56 

70 

69 

67   72 

75 

76 

69 

72 

67 

62 

58 

65 

62 

53 

55 

61 

56 

63 

62 

61 

61 

66.2 

MIN 

55 

*2 

45 

44 

45 

50 

41 

41 

44 
See 

43 
Rele 

43 
reoce 

39 

Note 

49 

s  Fol 

53 

owin 

57 
3  Sul 

60 
on  In 

62 
dex 

44 

37 

42 

39 

46 

34 

35 

38 

43 

40 

40 

41 

39 

44.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER   1971 


Day 

Oi  Month 

3.g> 

Station 

,2°.5 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

U   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOOTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  HSO 

EVAP 

.11 

.17 

.20 

.26 

.14 

.16 

.15 

.10 

.15 

.20 

.10 

.12 

.04 

.15 

.16 

.06 

.11 

. 

.23 

.22 

.07 

.19 

.11 

.04 

.03 

.02 

.22 

* 

.39 

.16 

4.228 

WIND 

34 

59 

96 

111 

37 

85 

154 

86 

33 

101 

22 

45 

63 

142 

92 

81 

74 

110 

116 

61 

44 

84 

118 

99 

46 

44 

95 

* 

182 

111 

2425 

HAX 

86 

82 

86 

71 

71 

76 

67 

S3 

58 

78 

74 

75 

74 

82 

80 

80 

76 

76 

71 

62 

71 

68 

52 

50 

57 

57 

72 

. 

69 

68 

70.4 

MIN 

65 

64 

54 

44 

44 

48 

48 

47 

48 

46 

46 

47 

46 

55 

59 

62 

62 

56 

42 

42 

44 

51 

44 

40 

40 

43 

45 

- 

40 

46 

46.9 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 

.12 

.11 

.16 

.29 

.19 

.03 

.34 

.06 

.14 

.21 

.20 

.16 

.16 

.20 

.20 

.05 

.24 

.20 

.21 

.12 

.17 

.08 

.09 

.04 

.10 

.05 

.09 

.12 

.21 

.12 

4,46 

WIND 

32 

26 

34 

93 

47 

48 

124 

93 

62 

64 

40 

8 

57 

64 

138 

101 

105 

164 

142 

65 

34 

50 

117 

89 

71 

72 

45 

71 

71 

99 

2226 

HAX 

86 

89 

91 

66 

75 

79 

79 

62 

74 

82 

77 

78 

78 

81 

82 

79 

90 

79 

73 

68 

72 

76 

69 

62 

76 

74 

76 

81 

80 

78 

77.7 

MIN 

64 

67 

61 

44 

45 

56 

96 

53 

52 

54 

51 

51 

57 

61 

63 

64 

68 

58 

45 

45 

45 

51 

53 

42 

42 

42 

43 

50 

46 

48 

52.6 

CANYON  DAM 

EVAP 

.15 

.20 

.25 

.23 

.22 

.15 

.15 

.07 

.10 

.15 

.14 

.16 

.15 

.20 

.15 

.15 

.06 

.17 

.10 

.15 

.14 

.00 

.07 

.26 

.07 

.34 

.12 

.24 

.15 

4.698 

KIND 

37 

35 

50 

52 

61 

85 

89 

37 

• 

36 

23 

60 

84 

122 

HI 

117 

115 

101 

90 

61 

40 

39 

84 

57 

31 

34 

61 

70 

66 

_ 

19128 

MAX 

83 

83 

85 

72 

72 

77 

70 

52 

62 

76 

75 

75 

75 

79 

77 

76 

73 

76 

72 

62 

71 

70 

61 

55 

65 

61 

75 

67 

71 

69 

71.3 

M[N 

66 

66 

56 

47 

47 

S2 

49 

49 

52 

52 

50 

!0 

51 

62 

63 

64 

64 

55 

43 

42 

45 

52 

48 

40 

41 

45 

47 

47 

46 

46 

51.2 

SOHEKVILIE  OAH 

EVAP 

.13 

.08 

.22 

.20 

.19 

.19 

.15 

.14 

.04 

.15 

.11 

.14 

.13 

.17 

.21 

.15 

.12 

.16 

.12 

.10 

.10 

.12 

.39 

.1<I 

.12 

.11 

.11 

.08 

.20 

.11 

4.40 

HIND 

17 

19 

I 

34 

61 

99 

62 

47 

39 

26 

13 

39 

82 

116 

86 

90 

91 

126 

44 

33 

26 

26 

72 

*l 

16 

42 

37 

64 

93 

27 

1531 

UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.27 

.07 

.43 

.43 

.35 

.15 

.20 

.15 

.15 

.15 

.11 

.16 

.19 

.23 

.20 

.17 

.13 

.14 

.15 

.10 

.20 

.10 

.08 

.08 

.11 

.14 

.06 

.20 

.28 

5.388 

HIND 

44 

47 

121 

82 

75 

75 

150 

110 

95 

65 

47 

69 

149 

175 

156 

157 

90 

185 

170 

70 

90 

100 

140 

160 

10 

90 

18 

108 

93 

106 

3048 

MAX 

85 

79 

75 

70 

76 

77 

74 

63 

77 

72 

70 

85 

85 

82 

82 

77 

78 

73 

62 

65 

72 

66 

60 

60 

64 

68 

66 

66 

68 

65 

72.1 

MIN 

60 

63 

55 

36 

59 

58 

48 

44 

59 

47 

45 

45 

59 

56 

61 

66 

64 

55 

38 

38 

52 

50 

42 

39 

54 

45 

44 

66 

65 

54 

52.3 

THOMPSONS  3    USW 

EVAP 

.13 

.13 

.22 

.27 

.14 

.10 

.21 

.16 

.04 

.06 

.14 

.09 

.12 

.13 

.16 

.13 

.11 

.14 

.07 

.15 

.11 

.15 

.17 

.00 

.07 

.06 

.06 

.15 

.16 

.12 

3.77 

WIND 

35 

31 

60 

74 

43 

39 

82 

75 

67 

53 

24 

16 

36 

57 

67 

86 

94 

102 

134 

108 

33 

73 

145 

99 

47 

73 

«3 

50 

96 

65 

2029 

HAX 

87 

86 

90 

76 

73 

79 

62 

68 

67 

76 

74 

74 

76 

79 

82 

80 

61 

78 

65 

65 

70 

73 

56 

52 

58 

63 

75 

70 

75 

71 

72.8 

MIN 

65 

68 

60 

46 

47 

50 

55 

48 

46 

54 

47 

47 

52 

64 

62 

60 

60 

63 

46 

45 

45 

50 

45 

46 

42 

45 

90 

50 

47 

47 

51.7 

«    •    • 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.12 

.11 

.09 

.21 

.13 

.12 

.13 

.09 

,04 

.09 

.11 

.11 

.11 

.14 

.11 

.13 

.11 

. 

.18 

.11 

.10 

.11 

.02 

.09 

.07 

.03 

.10 

.09 

.18 

. 

3.258 

HIND 

6 

8 

7 

27 

3 

15 

30 

15 

6 

9 

4 

5 

13 

21 

34 

56 

62 

55 

31 

22 

13 

21 

26 

17 

15 

8 

13 

16 

26 

• 

6048 

HAX 

86 

86 

89 

77 

76 

80 

80 

66 

67 

80 

80 

79 

78 

81 

83 

82 

81 

83 

78 

70 

73 

76 

67 

72 

72 

62 

77 

73 

76 

m 

77.1 

HIN 

68 

70 

65 

51 

51 

53 

56 

54 

53 

56 

54 

!2 

51 

58 

57 

65 

66 

64 

49 

48 

49 

52 

59 

52 

46 

46 

97 

50 

49 

- 

55.3 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.11 

.12 

.05 

.12 

.12 

.10 

.11 

.03 

.05 

.07 

.12 

.12 

.12 

.15 

.15 

.11 

.12 

.15 

.09 

.09 

.11 

.09 

.09 

.10 

.04 

.02 

.10 

.08 

.12 

.04 

2.89 

HIND 

34 

12 

11 

U 

34 

28 

15 

8 

8 

10 

22 

19 

38 

50 

62 

107 

21 

18 

21 

U 

9 

41 

10 

27 

13 

1 

12 

21 

23 

17 

714 

MAX 

85 

88 

81 

79 

80 

82 

80 

65 

75 

81 

79 

79 

82 

82 

82 

81 

84 

81 

71 

74 

77 

74 

79 

70 

58 

75 

75 

60 

76 

71 

77.5 

HIN 

68 

68 

66 

58 

58 

62 

61 

58 

60 

59 

57 

57 

61 

60 

65 

66 

69 

65 

54 

52 

54 

62 

62 

50 

46 

56 

94 

62 

92 

64 

59.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.23 

.03 

.15 

.14 

.14 

.19 

.13 

.12 

.11 

.11 

.13 

.12 

.10 

.15 

.16 

.18 

.12 

.13 

.32 

.13 

.06 

.03 

.17 

.18 

.04 

.07 

.07 

.06 

.20 

.07 

3,88 

WIND 

6 

4 

4 

46 

6 

13 

25 

46 

12 

23 

12 

1 

7 

20 

25 

32 

31 

26 

59 

22 

4 

9 

31 

46 

19 

8 

9 

6 

29 

6 

S87 

*    «    « 
LCMER  VALLEY        10 

HC  COOK 

EVAP 

.16 

.15 

.16 

.30 

.20 

.21 

.24 

.26 

.15 

.11 

.18 

.17 

.19 

.26 

.16 

.17 

.15 

.18 

.27 

.17 

.22 

.20 

.05 

.25 

.11 

.01 

.09 

.12 

.26 

.16 

5.32 

HIND 

29 

26 

16 

69 

40 

69 

71 

65 

29 

41 

34 

18 

59 

67 

114 

93 

122 

133 

98 

54 

13 

48 

102 

100 

49 

58 

31 

70 

55 

52 

1845 

MAX 

87 

90 

94 

81 

83 

84 

86 

66 

79 

78 

82 

81 

81 

82 

78 

83 

82 

84 

76 

72 

78 

80 

71 

76 

67 

64 

76 

60 

61 

81 

79.5 

MIN 

62 

64 

67 

54 

52 

55 

55 

54 

55 

61 

52 

51 

53 

56 

59 

63 

65 

70 

49 

44 

44 

48 

59 

49 

46 

48 

94 

54 

50 

49 

54.9 

WESLACn  2  E 

EVAP 

.18 

.16 

.26 

.18 

.20 

.15 

.08 

.13 

.10 

.16 

.15 

.15 

.15 

.12 

.12 

.09 

.19 

.14 

.18 

.15 

.12 

.10 

.11 

.12 

.06 

.02 

.07 

.17 

.19 

.07 

4.07 

HIND 

22 

15 

44 

41 

33 

33 

45 

39 

30 

26 

24 

40 

61 

49 

61 

61 

78 

68 

46 

13 

14 

63 

57 

47 

24 

19 

26 

51 

30 

29 

1189 

HAX 

91 

93 

90 

82 

84 

88 

85 

85 

85 

85 

84 

85 

86 

84 

86 

86 

87 

83 

75 

76 

82 

79 

77 

68 

73 

73 

82 

86 

85 

85 

83.0 

HIN 

65 

67 

69 

60 

62 

63 

60 

56 

65 

61 

57 

58 

66 

68 

70 

68 

72 

66 

55 

51 

53 

62 

62 

53 

52 

62 

99 

65 

54 

67 

61.6 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  RelereDce  Notes  Following  Station  Index 
-    371    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Tt 

Hf, 

NUve'-bFR     1971 

Station 

1 

Day  of  month 

« 

IS 

u 

H 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

1  )N) 

< 

BUSHLANO  1  MSM 

2 

8aM 

52 

45 

43 

42 

44 

Al 

39 

40 

40 

40 

42 

43 

46 

42 

49 

50 

46 

'•0 

3  7 

37 

40 

41 

19 

4U 

3» 

19 

17 

40 

39 

36 

41,6 

b 

BAH 

5* 

50 

49 

48 

48 

40 

46 

45 

46 

46 

47 

47 

50 

48 

50 

52 

?1 

4  0 

43 

42 

45 

44 

43 

'.3 

43 

43 

4? 

44 

43 

42 

46.3 

LUBBUCK  I    H 

tf 

MIN 

64 
56 

63 
49 

60 
4B 

M 
46 

62 
50 

55 

48 

50 
46 

57 
46 

53 

44 

44 

61 
4b 

62 

48 

62 
51 

62 
49 

58 
55 

62 

57 

SO 

50 

54 
46 

51 
40 

54 
40 

53 

44 

46 
45 

51 
43 

49 
42 

50 
40 

53 
41 

53 
40 

53 

45 

45 
43 

43 
?7 

'■5,7 
46.0 

8 

MAX 

62 

57 

60 
53 

58 
51 

59 
50 

60 
53 

59 
52 

52 

49 

54 
49 

55 

49 

11 

57 
48 

58 
50 

59 
53 

59 
52 

57 
56 

60 
57 

19 
54 

54 
50 

50 
45 

51 

44 

51 
46 

4  7 

46 

4S 

48 
45 

48 
43 

50 
44 

50 
43 

50 

45 

44 

44 

41 

■34.0 
46.7 

WESLICD  2  E 

2 

M4X 
MIN 

9« 
74 

93 
75 

89 
75 

88 
6B 

90 
6B 

90 
69 

85 
71 

88 

64 

83 

69 

88 
67 

87 
63 

86 

64 

86 
63 

83 
70 

86 
69 

82 
70 

07 
72 

"3 
74 

82 
62 

63 
60 

S6 
61 

80 
66 

80 
69 

75 
59 

74 
59 

72 

67 

63 

64 

P7 
69 

P5 
61 

t'3 
69 

°4.6 
f7.2 

4 

MIX 
MIN 

SB 
76 

87 
77 

86 

77 

83 

72 

83 

71 

84 

72 

83 
73 

81 
69 

80 
72 

82 

71 

81 
68 

80 
68 

SO 
70 

7V 
71 

80 
72 

79 
72 

73 

no 

75 

77 
67 

77 
64 

78 
65 

76 
69 

76 
70 

74 
65 

71 
62 

71 
67 

76 
67 

80 
70 

76 
65 

79 

70 

-9.7 
70.0 

e 

MAX 

MIN 

86 

76 

85 

77 

85 

77 

52 
72 

81 
71 

82 
72 

82 
73 

76 
69 

79 
72 

79 
71 

79 
68 

76 
68 

78 
70 

78 

71 

78 
72 

78 
72 

79 
73 

"0 
75 

77 
67 

74 
64 

75 
65 

75 
69 

74 
7J 

74 
66 

69 
62 

69 

67 

74 
67 

77 
70 

79 

65 

7  7 

70 

--B.O 
'O.O 

BUSHLANO  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELL2EICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  lO-FEET  THERMOGRAPHS. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

*   •   * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILIO  USD 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

D4LHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LUIBOCK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

«    •    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WICHITA  FALLS  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

FORT  WORTH  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

T 

See   Releience  Notes  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


2  lo         |o! 
2  2'  COUNTY  S' 


AiEHNATHV 
ABUENE  MSO 
ACKERLT  I  MSt 
ADAfSVULE 


tllSTiO  0*K 
iNAHUAC  TBCO 
ANOERSON 
ANDtCE  1  MNM 
ANDKEWS 
ANCLETON  Z  H 
ANNA 

ANSON 
ANTELOPE 
ARANSAS  PASS  2 

ARANSAS  HL  REDUCE 
ARCHER  ClTy 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 
ASPERMQNT  Z  SSH 
ATHENS  3  SSE 


WSH 


±0H 


BAIRO 

BAXERSFIELO 

LINGER  1  SU 
BalMORhEA 
BANKERS-flTH 
BARQhELL  Dan 

bateman  ranch 
batesville 

BAY  CITY  HATERtfQRKS 

ftATTJHM 

BEAUMONT  FILTER  PLAN 

BEDIAS 

BEEVILLE  9  NE 

BELTON  DAN 

BENAVIOES 

BENAVIuES  no.  2 

BENBRDOK  0AM 


MIN 


SSE 


BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  Z 

SPRING  FIELD  STA 
BIG  SPRING 
BtC  UELlS 
BLANCO 

BLEMETT  9  NM 
BLOVS  CAMPGROUND 


BON  HlER  2    E 
BONN AH 

BONITA 

BOOKER 

BOQUULAS  RSNGI 
BDRGER  3  M 
BOMIE 
BOKELDER 

BOvo 

BRACHETTVILLE 

BRAOT  2  NNH 

BRAVO 

BRAiaS 

BRECKENPIOGE 

BREHOND 

BRENHAH 


BNIGCS 

BRITTON 

BRONSON 

BROHNFIELD  NO  2 

BROWNSVILLE  W5Q 

BROhNHQOO 

BUFFALO 

BULER  «  NNN 

VEROE 
BUNKER  HILL  9  N 

BURKETT 

BURLESON  2  SSW 
BURLINCTON  3  WSM 
BURNET 

BUSHLAND  I  HSM 
CALDWELL 
CAMERON 

?   MOOD 
CANADIAN  1  ENE 
CANOELABIA 


ivdn  dam  ho  7 

irizo  springs 

irollton 
carta  valley 
carthage 
case  ranch  3  s 

CASTELL 
CATARINA 
CELiNt 

CENTER 
CENTER  CITY 

CENTERVILLE 

CHALK  MOUNTAIN 

'   NNINC 

NNING  NO.  2 
PMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNH 
APSIOE 

CHEROKEE 
HILORESS 
HILORESS   Ftt   All 

i  CMILLICOTHE 

CHISOS  BISIN 

CIBOLO  CHEEK 
iBENOON 

RKSVILLE  2  NE 
RKSVILLE  1  H 

CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 


Uoi 

16{  021 

HALE 
TAYLOR 

13  Si 

MARTIN 

LAMPASAS 

20  031 

SNACKELFOR 

29   03i 

PARKER 

;J25 

JIM  MELLS 

BRE*«STE« 

TA 

BRE-STER 

CHEROKEE 

ds!i 

BRAZORIA 

HISE 

POTTER 

ZH   oo 

VAL  VEROe 

CMflMBERS 

CR|t*ES 

*5  03! 

WILLIAMSON 

ANDREMS 

51  0^ 

BRAZORIA 

COLLIN 

^izz. 

JONES 

OS  0^  CASS 

■7  TRAVIS 
<0|  03l  ELLIS 


96  02]  KINi 

6oj  09|  lAV. 


KNOX 
BURNET 
REAGAN 
i|  REAGAN 
J  HOWARD 
HOUARO 
DIMMIT 

oe32|  0<^  BLANCO 
UVALOE 

08611  05i  JEFF  DAVIS 


0923  0: 

OfZti 


KENDALL 
NEWTON 

FANNIN 


>!■   MON- 


tGUE 


PSCOMB 
iHE-STER 
lUTCHINSON 
096^  03]   MONTAGUE 
0991    0*   RED   RIVER 


|<ISE 


PALO  PINTO 
STEPHENS 

ROBERTSON 
XASMINCTQN 


SABINE 
TERRY 

CAMERON 


OCHILTREE 

COMAL 

DALLAM 


I  Oil   I 


>3l   0< 


7*  NUECES 

SCOSA 
OtI  GONZALES 
<SOI  06|  SAN  SABA 
96  02  CHILDRESS 
<9e   021  CHILDRESS 


78  01 


DONLEY 
.ED  RIVER 


RED  RIVEi 
BEXAR 
ARMSTI 
03|  JOHNSON 
id   08  LIBERTY 


am 


!  " 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


33S9 

1762 
2670 
1072 
1438 
790 
201 


1039] 
360T 

115-^ 


H,  0.  HOOD 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WARREN  ZANT 

BEN  L.  LONG 

JOHN  D.  WlLLETT,  JR, 

CHESTER  «IL£Y 

GILBERT  H,  GORDON 

eONARO  0.  MILLER 

JAY  ATKINS 

MRS.  MAVeELL  KELLUM 

CITY  JF  4LVIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INT  eOUNORV  •  WTft  CUMM 
ANAHJAC  TBCD 

I  WiLLUM  J.  BARGER 
LAWRENCE  I.  DUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANCLETON 

I  JESSE  T,  VANOAGRIFF 

I  C.  M.  RICE 

MACK  V.  BOeidTS 
I     INACTIVE  7/31/71 
I  J  S  WILDLIFE  REFUGE 

I  CORDON  Elmore 


CLOSED  12/31/ 
C,  C.  VIERTEL 
DR.  OWIGHT  A.  JQI 

LAWRENCE  H.  CAVEl 
NATL  WEATHER  SER' 
HERSCHEL  H.  SMITI 


&R0  ( 


FILTER  I 


GRI  EtP  STATION 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  BAZAN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


.EACUE  I 


&NCH 


J  S  0  a  BIG  SPRC  F  STJ 
:1TY  OF  BIG  SPRING 
HERBERT  T.  STANFIELD 


EDGAR  SCHHARZf  JR. 
CLARENCE  A.  PENNINGTON 
R.  M.  CANTRELL 


MISS 

JEA 

H    M.  KOTCH 

H.  G. 

STEIN 

CHAHL 

V.  MURFF 

MRS. 

BET 

TY  HEMBREE 

CARL 

MILTO 

h\ 

GILREATH 

LESTE 

<    t 

LEWIS 

Si 

iMONDS 

NATl 

■HER  SERVI 

RADlr 

%r 

,TION  KBWO 

CHARL 

IE 

i.,     SQUYRES 

WALTER  C  ANDERSON 

WILSON  CRAWFORD 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 
U    S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  W,  ALEXANDER 
ARTHUR  W.  MEY 
RUDOLPH  POGCENPOHL 
RALPH  5CHAEFERK0ETER 
MRS.  E.  a.  PALM 
WALDIE  K.  kUNDERLICH 


J.  E.  DICKEY 
MRS  BESSIE  L.  OLSON 
G.  E.  CARGILL 
FLDVO  ROBERTS 
CHAPMAN  RANCH 
ELMER  E  BOOTH 


U  S  FED  AVIATIOi 

ARTHUR  e.  HEHCHI 
U  S  NATL  PARK  Si 
IGNATZ  L.  MUTI> 
TOMMIE  C.  SAVE 
INES 


'MONO  ! 


IFTON  10  E 
OOINE 
DSPRINC  9  SSW 


□pperas  cove 
ornuoas  service  STA 
ORPUS  christi 
ORPus  christi  WSO 

ORSICANA 


ERO  3  E 
PRESS  I  SW 

DACUS 

DAINCERFIELD  ' 


DALLAS  WSO 

DANEVANC  2    SE 

DARROUiETT 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSw 

DEKALB 

DEL  RIO  MSO 

DENISON  DAH 

DENTON  2  SE 

DEPORT 

DEWEYVILLE  5  S 
DIALVULE  2  W 
DICKENS 
DILLEY 
DIME  BOX 
DIMMITT  6  E 
DIMMITT 
DOOlE  6  HNE 
DRYDEN 
DRVER  1  NW 


DUBLIN 


EAGLE  LAKI 
EAGLE  MTN 
EAGLE  P*S: 
EASTLAND 


ABENS 
AIR  OAKS 
AIRFIELD 
ALCQN  DAM 

ESE 

ilFURHlAS 
ALLS  CITY 
ARMERSVIL 

EDOR 
ERR  IS 

<•  WS 

E 

ISCHERS  STORE 

FLORENCE  3  SE 
FLORESVILLE 
FLOYOAOA 
FLOVDAOA  9  SE 
FOLLETT 
FORESTBURC  t, 
FORSAN 
FORT  DAVIS 


FORT  STOCKTON  35  SSW 
FT  STOCKTON  KFST  RAD 


:EDERICKSBURG 


GAINESVILLE 
iGALVESTON  WSO 
GARDEN  CITY  1  I 

GARDEN  CITY  16 
CATESVILLE 
GEORGETOWN 
GEORGE  WEST 
GIODINGS 
GILMER  2  W 
GIRVIN 

CLADEWATER  3  Wl 
CLEN  ROSE  2  W 
COLO 


03  BOSQUE 
08  PORT  BEND 

D'^  SAN  JACINTO 

OALLAN 

COLEMAN 

BRAZOS 

021  MITCHELL 

07]  COLORADO 

03  COMANCHE 

1921  03  HUNT 

1937J   0*j   RUSK 
19*61   01,   OALLAM 
19S6^  04|  MONTGOMERY 
■.970|   03j   DELTA 
""      06|   STERLING 
■s]  CORVELL 
JOSPETH 
JECES 
lECES 


2012 


20i.0i  06   GILLESPIE 


2121 

2128 

R    2131 


RJ   £2«W   03    DALLAS 


2338  O: 

2392  0' 

2360  01 

239<>  o: 


29271  0( 

2990  0! 

2995  0- 

2998  O: 

2617  0 

2621  o: 


30B0  03  COLLI' 


SOwIE 
VAL  VERDE 
GRAYSON 
OENTON 


ORANGE 

CHEROKEE 

OICKENS 

FRIO 

LEE 

CASTRO 

CASTRO 

MCCULLOCH 

TERRELL 

GONZALES 


KING 
SCHLEICHER 

ARCHER 

COLORADO 

TARRANT 

MAVERICK 

EASTLAND 

CONCHO 

CONCHO 
JACKSON 
VAN  ZANDT 
WHARTON 


SCHLEICHER 

WICHITA 

BASTROP 

RAINS 
LA  SALLE 
HIDALGO 


3285 

03 

3321 

0* 

332^ 

33»C 

33«l 

09 

3366 

09 

336E 

337C 

337'! 

3*01 
3*10 

01 

3*11 

SAi: 

f 

3».3t 

oi 

S'.'.S 

01 

3**6 

DIS 

3*85 

0- 

3506 

390E 

352! 

01 

356ft 

3551 

05 

3561 

3991 

3609 

CORYELL 
FAYETTE 

MOTLEY 

03|  WILLIAMSON 
WILSON 
FLOYD 
FLOYD 
LIPSCOMB 
MONTAGUE 
HOWARD 
JEFF  OAVIS 
HUDARETH 


LA  SALLE 
ROBERTSON 
GILLESPIE 
BRAZORIA 

DUVAL 

FRIO 

PARMER 
COLLIN 
NAVARRO 
IRIUN 


HEM 


9OR0EN 
COOKE 
GALVESTON 
GLASSCOCK 


LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 


lA  29  42 
30  32 
96  28 


2|  36  lA 
I  U  30  19 
I  10  33  22 

I  3]  31  a* 


28  26 

28  21 

32  3e 

31  23 


29  SB 

l«|  30  26 

10  32  99 

3b  01 


36  26 

1  30  47 

5  33  12 

33  30 

29  22 
10|  33  49 

"  33  12 

33  31 

30  14 


31  13 

28  58 

32  23 

29  12 


32  92 

28  05 

26  20 

32  19 

30  20 

31  29 

31  30 


33  59 
33  52 

36  26 


33  3B 

29  18 
3  31  52 


31  26 

30  38 

28  19 

3D  11 


1502 
3659 

2010 
2120 
1D91 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


E.F. 

THIELE 

FRANK 

M.  WATKINS 

LEROV 

S.  DA8NEV 

LIN  CHAPMAN 

MRS  M 

ELBA  R.  STEVENS 

U  S  F 

EO  AVIATION  ACENCV 

eUFOR 

0  M-RICH  JR 

ERWIN 

J.  KNIPPEl 

ELTON 

K.  MC  CULLOUGH 

MERRE 

LL  F.  FOUST 

JAMES 

G.  TAYLOR 

JESSE 

C.  DAVIS 

FULLEN 

OOIE 

L.  BRIDGES 

LINDON  L.  CLICK 

THOMPSON 

LEE  R 

.  TINNIN 

ER  OF  COMMERCE 

NATL 

WEATHER  SERVICE 

RADIO 

STATION  KANU 

ERVIN 

C.  MUELLER 

EOCAR 

A,  AHRENS 

MRS, 

SALLY  S.  JENNINGS 

U  S  F 

to  AVIATION  AGENCY 

MRS  V 

ALLIE  SUE  SOHRELLS 

mrs'e 

LSIE  LEE  PHILLIPS 

MRS. 

ORA  YORK 

MRS. 

VELMA  CRIDER 

JAMES 

H,  i,:B8S 

CITY 

OF  CRQS8YT0N 

F.  C. 

NEWTON 

CHESTER  CLOVER 

ROY  L 

EE  BLACK 

JOHN 

B.  HOLOSWORTH 

RADIO 

STATION  KCFH 

JOHNNIE  W,  OOLEN 

WEST 

I  ONE 

STAR  STEEL 

U  S  F 

6D  AVIATION  AGENCY 

NATL 

WFATHER  SERVICE 

JOHANNA  H.  ALLENSUN 

ETOIL 

E  H.  MOORE 

MARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL 

WEATHER  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY 

OF  OENTON 

JACKSON  B.  NIXON 

SA8IN 

E  RIVER  AUTHORITY 

JOHN 

W,  THOMASON 

SAM  L 

.  PORTER 

KATHR 

YN  S,  DEwOODY 

POLANSKY 

EDWIN 

RAMEV 

HOWARD  V.  COOK 

MRS. 

LELA  F.  BROWN 

w.  E. 

TEN  EYCK 

JOHN 

F.  HENKHAUS 

MRS. 

ARRA  L.  NELSON 

RADIO 

STATION  KDOO 

MRS  P 

ERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCA 

N  WILSON 

JAMES 

W,  CLUeB 

C.  E. 

OOWOV 

TARRA 

NT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN 

R.  ESQUIVEL 

F.  JAMES  0A8NEV 

SPISER 

GLENN 

V.  MC  CORD 

MRS  IDA  BERRYHILI 

MRS. 

ODESSA  M.  JAMES 

ORELLA  C.  SPAKKMAN 

NATL 

WEATHER  SERVICE 

GAIL 

MITTEL 

EDWl 

0.  L'lNDOREN,  JP 

GUV  SISK 

JOSE 

H  6URKHDL0ER 

JNAC 

IVE  4/9/70 

eRUNSON 

MRS. 

ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  M 

CIAS 

PAUL 

H.  MCMNCH 

CLDIS  MULLEN 

INTN 

8NDRV  -wTR  COMM 

fiRIA 

n.  MCNEAL 

BONN 

E  SKLOSS 

EDDIE  F 

ISCHER 

BERNARi 

B.  BOTKIN 

F.F.I 

ECHACEK*  JR. 

MR  GEQR 

GE  D  POPE 

MRS  BET 

TIE  LEFNEB 

EVERET' 

C  TAYLOR 

PRODUC 

RS  COOP  ElEVATOf 

KENNETI 

V.  SHARPE 

ELBERT 

H.  FOSTER 

ESTHER 

E.  GILMORE 

BARRY  SCOBEE 

GLENN  1 

.  CAMP,  JR. 

JOHN  H 

TREADWELL 

J  WEIR 

KTON  RADIO  KFSr 

NATL  Wl 

ATHER  SERVICE 

NATL  Wl 

ATHER  SERVICE 

NATL  Wl 

ATHER  SERVICE 

OTIS  W 

HERMAN 

C  KINNEY 

NORMAN 

J.  BIETEL 

DOW  CHI 

MICAL  CO 

L.  H.  » 

AR8URT0N 

CHRIS  F 

.  FELPS 

ARLEY  L 

OUTLAND 

PASCHA. 

e.  ROBERTS 

MRS.  M. 

RY  LINA  MC  GRAN 

MRS.  K, 

THERVN  F.  FIELD! 

JACK  MEEK 

KIMBAL 

T.  REDDELL 

TEXAS  1 

WR  AND  LIGHT  CO 

NATL  W' 

ATHER  SERVICE 

BRYANT 

A.  HARRIS 

FERMAN 

F.  CURRY 

HERBER 

L  SULLIVAN 

BROOKS 

M.  SCHLEV 

HERBERT 

C,  KOEHLER 

PAUL  J.  ZEITLER 
CLEO  MARLQHE 
ROBERT  A.  MACK 
EDMUND  KOENNECKE 


STATION  INDEX 


STATION 


COlOTHHAITe   2   N 
COL I ID 
COLUO   1    SI 
OONtilCS 
ftOROONVKlE 
CORHIN 

GMAMAH 


CHEENVILLl 
CROESAECK 
CROVETON 
CRUVER 


HAr«llN 

2SSE 

HARLlNCSt' 

HMT 

HARTLEY 

HASKELL 

HAMKINS 

E 

HENDERSON 


HiLlSBORQ 

HINOES 

HITCHLiND  6  iSH 

HONDO 

HONEV  GROVE 

HDRDS  CREEK  qan 

HORGER 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTflN-ADOICXS 

MOUSTON-ALIEF 

H0U5TON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

MDuSrON-HEIGHTS 

HOUSTON-INOEP  HEI 

MDUSTdN-WESTBUR'' 

HOUSTON-NORTH  HOU 

HOUSTON-SAN  jaCI"^ 

0  OM 

H0USTON-S*TSU"i 

HOUSTON-SPRING  BR 

NCH 

JACKSeORQ 

JACKSON   HILL   GUARD   STA 

JACKSONVILLE 

JAMES    RIVER    RANCH 


JEDOO  I    NNE 

JEFFERSON 

JEhETT 

JOUROANTQN 
JUNCTION 

JUS 

TIN  «  S 
FIE  RANCH 

J" 

NES  CIT* 
Y  HOUF  MI 
FMAN  3  SE 

HENNEOALE  6  SSH 


KINGSVILLE 
XI8BVVILLE  FOR  SER< 
KNAPP  6  SM 
XOPPERL  5NNE 


KOUNTZE  }  SE 


KE  BOIDCEPORT  0 
HE  COLORADO  CIT 
MESA  1  SSE 


LEHlSVtLLE  OAH 


LINDEN 

LiPi 


LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 
LIVINGSTON  2  HNE 
LLANO 

LOCKHAAT  2  Nh 
LONDON 


LONG  I 
lONCvIEm 


KE  5  Sii 


LOOP 

lOBAINE 

LORENZO 

LOVEi 

LUBBOC 

LUBSOCI 

LUFMIN 

LULINC 


DY 


COUNTY 


03  HILLS 

COlIAO 

COLIAD 

GONZALES 

0)1  GRAYSON 

0)  EASTLAND 

01  YOUNG 
0)  HOOD 
09  MARO 

)|  MILLIAHSQN 

HOUSTON 
03|  TARRANT 

HUNT 
0)1  LIMESTONE 
0*1  TRINITY 

HANSFORD 
0)1  GRAYSON 

02  KtNC 
02  COTTLE 


HAMILTON 

JONES 

HARRISON 

CAMERON 

GILLESPIE 

CASTRO 

HARTLEY 

HASKELL 


0  m  LIPSCOMB 


ATASCOSA 

HANSFORD 
MEDINA 


KLEBURO 
NEWTQN 
8OR06N 


HARDIN 
SHISHER 

FAYETTE 


MITCHELL 

DAWSON 

LAMPASAS 


09|   HEB6 
Oa   COTTLI 
03    CDLLP 


Obi  REAL 

MARTIN 
MOC«LEV 

03]   DENTON 


0*   CASS 

03   MOOO 

01    LIPSCOMI 


5312    ( 


KIMI 


FREESTONE 
,   53<tl    0«|  GREGG 

33SII  Oil  GAINES 
I   53Se|   02l  MITCHELL 
I   S363'  01    CROSBY 
5398i   C.   HOUSTON 
5»10'   01    LUBBOCK 

s*ii,  01.  LueeocR 

942k  0<^  ANGELINA 
5*29  OtI  CAlONELL 


100  0 
97  0' 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


PQlO 
CARL 

PfREJ 

lEORICH 

MISS 

EMMA 

JEAN  CECr 

DAIS 

L.  S 

.ATON 

OAVl 

H.  B 

AKER 

1>  s 

ORPS  OF  ENGINEERS 

'.  ENGLISH 

J.  0 

WILSON 

WALTON,  JR. 

ARTH 

IR  W.  fVANS 

BROOKS 

JOE 

ORERTSON 

KENN 

TH  TIPPEN 

MRS 

URGARET  SULLIVAN 

THOM 

»S  C.  HALL 

1  EO 

RIER 

-.  C 

YOE  RAIBUUftN 

H,  G 

RDUNTREE 

MRS. 

HABLE  T.  NORMAN 

JlMM 

i    L.  YOUNG 

.RD   E.    RAKER 


CARSON   wlLLIAi 

RADIO  STATION 
MAZIE  HINDES 
G£N£  FLETCHER 
MRS.    IRENE    H. 


FRED    L.    HALE 
LIILIE    H.    FRY 
SHELL    OIL    C0MP4I 
WILLIE    HOFFMAN 
MRS    JOY    M,     LOWR' 
ELIZABETH   HEMMI 
ANDREW    F.    CRANOi 
JAMES    0.    GRANBEI 


AUDE  ST; 
RON  ( 


*TE 


hOlLINCSWORTi 
EVI  A.  DEIKE 
ECOS  COUNTY  WATER  DliT 
OIS  *.    BYNUM 
RS  LA  MONA  L  BOYO 


OHN  I 


ASH 
LDREO  E.  LACY 


BUD  JOHNSON 


PENKK  BROS.  LBR.  CO. 
ALBERT  H.  JUNGERHAN 
MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 
GEORGE  A.  CHERRY 


THIOKOl 

ALVIN 

LEROY 


OYCE  0.  01 
EM  COI 
E 

INSON 


MRS.  DON  FRANKLIN 
MATTHEW  BROWN 

MRS,  RUTH  REA 
CARL  LOSSON 
CHARLES  W,  PRIEBE 
PAUL  P.  PITTS 
FED  CORRECTIONAL  D 
CITY  OF  ABILENE 
W.  G.  MASSINCILL 
TEXAS  ELECTRIC  SER' 
ADIO  STA'"" 


NOLAI 


WORD 


U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

MRS.  OCELIIA  MC  ADAMS 

R.  S.  COX 

JOHN  A  RICKS 

CROVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  OUNlAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


IRS.  VERA  E.  CAI 
»AUL  F.  CAMMILL 
L  C  SMITH 
t.    H.  GUNN 
PIONEER  NATURAL 
■4AR0LI)  J.  HALEY 
ERwiN  -.  LIGHT 
EMIL  F.  WILLHS 
JACK  C.  DAYTON 


iNCIS  1 


MIL 
KING 


MRS. 

WILLIAM  0.  LlSTQN 

LESTER    JONES 

WSO    FOR    AGRICULTURE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

U  S  FED  AVIATION  ACENC 

IVAN  J.  MERRITT 


^ 

OBSERVAirON 

6 

;b 

U 

P4 

p 

§ 

TIME  AND 

z 

2 

2 

6 

P 

c 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

< 

OBSERVER 

° 

Q 

3 

1 

\ 

1 

$ 
C 

^9 

LYNXHAWEN  RANCH 

5**9 

oe 

KERR 

4 

29  98 

99  ZT 

T99« 

11 

C.  L.  SECOR 

HABANK  *  SW 

5*bl 

0) 

HENDERSON 

19 

32  20 

96  09 

3A2 

C 

CITY  OF  MABANK 

MADISONVILLE 

5*77 

0* 

MADISON 

19 

)0  97 

99  55 

230 

9B 

BA 

ROSS  MAOOLE 

MAGNOLIA 

9*96 

MONTGOMERY 

)0  13 

99  *9 

275 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

9979 

BREWSTER 

U 

30  12 

103  1* 

4080 

8A 

BA 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONET 

MARCO 

99631 

06 

CONCHO 

3 

31  07 

99  33 

199S 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  I 

9996.  09 

PRESIDIO 

U 

30  IB 

10*  01 

4710 

9P 

5P 

e 

HARRY  W  FIPSTBROOK 

MARFA  lb  SSf 

PRESIDO 

11 

>0  OB 

103  93 

4660 

C 

RAOn  ASTRONOMY  HBS 

MAHLIN  )  N{ 

9611 

FALLS 

31  20 

96  91 

372 

LEON  0.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

961B 

0* 

HARRISON 

12 

32  32 

9*  21 

392 

T* 

7* 

CITY  OP  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

96*b 

03 

TARRANT 

15 

32  ** 

97  29 

760 

ICJ 

KENNETH  w,  DAVIS 

MASON 

9690 

06 

MASON 

3 

30  ** 

99  1) 

1966 

V  " 

8A 

MASON  VETERINARY  MOSP 

MATADOR  NO  2 

969* 

02 

MOTLEY 

10 

3*  01 

100  90 

2390 

c 

ALSIE  GROVES 

MATADOR 

9658 

02 

MOTLEY 

100  5(1 

2280 

BA 

w.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

56S9'  08 

MATAGORDA 

28  *2 

99  98 

10 

bp 

6P 

MATHIS 

W'X.l 

SAN  PATRICIO 

BJ  28  06 
lol  33  19 

80 

7A 

7A 

ORVAL  W.  tCHUMACHER 

BOWIE 

9*  20 

305 

7A 

HAZEL  M.  RACHEL 

HAVPEARL 

J6«J|  0)1  ELLIS 

15 

)2  19 

532 

c 

HADISON  C.  WILSON 

MC  ALLEN 

57011  10 

HIDALGO 

11 

26  12 

98  I) 

122 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

57021  10 
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REFliRENCE       NOTES 


TEXAS 
NOVEMBER  1971 


Additional  iniormation  rcKardlnK  the  climate  of  Texas  may  (yc  obtained  by  wi'itin«  to  the  National  Oceanic  and  Atmospiierlc  Administration  State  Cllmatolo- 
Klst,  Nntional  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  DuildinK,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In   P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 

movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F.   In  "Supplemental  Data"  table 

directions  entered  In  figureH  are  tons  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  lo<al  standard  time.   Uurinn  the  summer  months  some  observei'H  take  the  otjserva Lions  on 

dayl ight  sav Inn  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  Weather  Service  Oil  Ices  and  FAA 

stations.   For  these  stations  snow  on  Ki'ound  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Tempera- 

tui"e"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 

of  observa  t  ion . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

lime  ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYBflBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations  '  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  throut;h  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  S2 . 50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  1 rom  records  on  tile    at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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Director,    National    Climatic    Center 
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59.2 

35.2 

47.2 

77 

25* 

27 

17 

544 

0 

0 

12 

0 

■  21 

.13 

2 

1 

0 

0 

BIG  SPRING 

58.8 

34.9 

46.9 

78 

25 

25 

19  + 

555 

0 

0 

14 

0 

,65 

.21 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

BQRGER  3  W 

50.7 

29.2 

40.0 

76 

26 

18 

6 

771 

0 

4 

22 

0 

.89 

.76 

2 

10.7 

9 

2 

2 

1 

0 

BRAVO 

52.0 

26.4 

39.2 

75 

23 

14 

17 

794 

0 

2 

25 

0 

.57 

.52 

2 

6.0 

6 

2 

1 

1 

0 

BRQWNFIELD  NO  2 

56.3 

30.0 

43.2 

82 

24 

22 

18 

668 

0 

2 

23 

0 

.83 

.30 

.36 

2 

4.5 

2 

5 

3 

0 

0 

CANADIAN  1  ENE 

51.3 

28.9 

40.1 

80 

25 

IB 

6 

761 

0 

3 

24 

0 

.90 

.65 

2 

8.0 

2 

1 

0 

CANYON 

52.6 

30.0 

41.3 

75 

25 

15 

6 

727 

0 

4 

22 

0 

1.05 

.90 

2 

8.0 

8 

2 

2 

1 

0 

CHANNING  NO.  2 

50.7 

26.3 

38.5 

75 

24 

18 

17 

814 

0 

1 

26 

0 

.60 

.60 

2 

6.0 

5 

2 

1 

1 

0 

CLAUDE 

*9.e 

28.3 

39.1 

76 

26 

18 

6 

797 

0 

4 

27 

0 

.72 

.55 

2 

2 

1 

0 

CROSBVTON 

5'.. 2 

31.1 

42.7 

.8 

80 

24 

24 

18+ 

685 

0 

2 

23 

0 

.96 

.00 

.37 

2 

9.0 

2 

3+ 

4 

0 

0 

DALHART  FAA  AIRPORT 

48.9 

23.9 

36.4 

74 

25 

13 

5 

881 

0 

3 

28 

0 

.78 

.32 

.48 

1 

5.0 

5 

3 

2 

0 

0 

DIMHITT 

52.5 

26.1 

39.3 

76 

27 

15 

7+ 

789 

0 

5 

27 

0 

1.31 

1.07 

2 

10.8 

9 

2 

2 

1 

I 

OUMAS 

49.3 

26.7 

38.0 

74 

24 

16 

8 

827 

0 

6 

26 

0 

.60 

.49 

2 

5.0 

5 

4+ 

2 

0 

0 

FLDYDADA 

53.0 

28.6 

40.6 

79 

24 

22 

12 

743 

0 

5 

27 

0 

1.27 

.44 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

FOLLETT 

48.3 

28.2 

36.3 

78 

27 

18 

6 

823 

0 

5 

26 

0 

.84 

.50 

3 

9.0 

7 

3 

2 

1 

0 

FRIONA 

50.5 

27.1 

38.8 

74 

26 

17 

18  + 

803 

0 

4 

26 

0 

.71 

.55 

2 

10.0 

9 

2 

1 

1 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

59.0 

34.2 

46.6 

77 

25  + 

21 

17 

563 

0 

0 

15 

0 

.52 

-   .38 

.21 

9+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRUVER 

50.2 

27.0 

38.6 

75 

26  + 

15 

6 

812 

0 

5 

26 

0 

.61 

.55 

2 

7.5 

7 

2 

1 

1 

0 

HEREFORD 

50.4 

26.0 

38.2 

75 

26 

16 

16 

822 

0 

5 

25 

0 

,73 

.40 

2 

2 

0 

0 

LAMESA  1  SSE 

56.8 

32.8 

44.8 

1.6 

76 

26 

21 

17 

617 

0 

1 

20 

0 

,23 

-   .55 

.22 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEVELLAND 

55.2 

28.1 

41.7 

80 

24 

16 

19  + 

717 

0 

2 

24 

0 

1,25 

.61 

2 

10.0 

3 

1 

0 

LIPSCOMB 

49.7 

25.4 

37.6 

78 

27 

12 

7+ 

845 

0 

3 

27 

0 

1,25 

.85 

3 

13.0 

12 

3 

2 

1 

0 

LITTLEFIELO  NO,  2 

54.1 

29.3 

41.7 

77 

24 

21 

17+ 

714 

0 

3 

23 

0 

.93 

.42 

2 

8.5 

5 

2 

4 

0 

0 

LUBBOCK  HSO              R 

56,0 

31.3 

43.7 

2.7 

79 

23 

20 

6  + 

656 

0 

0 

16 

0 

,61 

.15 

.32 

2 

6.5 

4 

5 

2 

0 

0 

MC  LEAN  3  E 

51. 5M 

30. IM 

40. 8M 

79 

24 

21 

6+ 

743 

0 

4 

21 

0 

.99 

.61 

2 

6.5 

7 

3 

2 

1 

0 

MIAMI 

50.4 

27.6 

39.0 

1.1 

76 

27 

IB 

7+ 

799 

0 

2 

26 

0 

.80 

-   .09 

.38 

3 

5.0 

5 

3 

2 

0 

0 

MIDLAND  WSO            //R 

60.5 

35.1 

47.8 

1.9 

76 

24 

24 

16 

528 

0 

0 

14 

0 

.24 

-   .42 

.11 

9 

T 

T 

2 

1 

0 

0 

MIDLAND  4  ENE 

60.9 

35.9 

48.4 

79 

24 

20 

16 

505 

0 

0 

12 

0 

•  23 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORTON 

54.6 

28.6 

41.6 

76 

27+ 

20 

18+ 

718 

0 

3 

23 

0 

.50 

.40 

2 

5.0 

2 

0 

0 

MULESHOE  I 

53.0 

26.2 

39.6 

.9 

77 

25 

16 

18  + 

781 

0 

4 

27 

0 

1.09 

.44 

.85 

2 

10.5 

3 

1 

0 

OLTON 

52.5 

28.9 

40.7 

74 

24 

16 

6 

746 

0 

I 

24 

0 

1.67 

8.7 

8 

2 

PAMPA  NO.  2 

48.5 

28.6 

38.6 

76 

26 

17 

7 

812 

0 

3 

26 

0 

,92 

.11 

.47 

3 

9.3 

8 

3 

2 

0 

0 

PANHANDLE 

50,7 

29.2 

40.0 

75 

26* 

18 

6 

770 

0 

4 

24 

0 

1.05 

.71 

2 

U.l 

9 

3 

2 

1 

0 

P6RRYTDN  5  NNE 

47.2 

25.5 

36.4 

74 

27 

10 

8+ 

879 

0 

6 

27 

0 

.82 

.13 

.52 

2 

10.0 

8 

3 

2 

1 

0 

PLAINS 

55,7 

28.9 

42.3 

80 

24 

19 

16 

697 

0 

2 

25 

0 

1.47 

.77 

5 

9.4 

5 

5 

3 

2 

0 

PLAINVIEW 

54,0 

28.8 

41.4 

-   .4 

76 

26* 

19 

6 

724 

0 

2 

26 

0 

1.27 

.45 

.66 

2 

10.0 

5 

2 

3 

1 

0 

SEMINOLE 

58,3 

31.0 

44.7 

82 

24 

23 

19+ 

624 

0 

0 

23 

0 

.75 

.40 

2 

2.5 

2 

2 

2 

0 

0 

SILVERTDN 

51,2 

27.3 

39.3 

76 

27* 

18 

7 

766 

0 

4 

27 

0 

1.05 

.45 

2 

3.6 

4 

0 

0 

SPEARMAN 

49,8 

27.5 

38.7 

1.6 

76 

26+ 

14 

6 

607 

0 

3 

23 

0 

.86 

.06 

.45 

3 

9.0 

8 

3 

2 

0 

0 

STRATFORD 

48.3 

24.7 

36.5 

75 

24 

15 

6+ 

877 

0 

5 

27 

0 

.55 

.45 

2 

5.5 

6 

2 

1 

0 

0 

SUNRAY  «  SW 

52.0 

28.7 

40.4 

76 

23 

19 

6  + 

1757 

0 

3 

23 

0 

.49 

.36 

2 

2 

0 

0 

TAHOKA 

57.3 

30.3 

43.8 

82 

24 

21 

18 

647 

0 

0 

22 

0 

.96 

4.0 

0 

TULIA 

52.0 

28.6 

40.3 

76 

27 

18 

7  + 

757 

0 

2 

26 

0 

1.22 

.66 

2 

5.0 

5 

3 

3 

1 

0 

VEGA 

48.9 

26.5 

37.7 

-   .7 

74 

24 

18 

31 

839 

0 

4 

27 

0 

.36 

.   .49 

.34 

2 

5.0 

6 

3  + 

1 

0 

0 

WALCOTT 

n 

M 

M 

0 

0 

.96 

0 

DIVISION 

40.9 

.5 

,63 

.10 

5.5 

*    •    « 
LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 

58.5 

39.2 

48.9 

2.8 

76 

27+ 

26 

18 

492 

0 

0 

7 

0 

1.81 

.55 

.67 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

ANSON 

61.6 

37.8 

49.7 

76 

27+ 

28 

16 

470 

0 

0 

6 

0 

1.60 

.75 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

ASPERHONT  2  SSW 

57.4 

33.7 

46.6 

76 

26 

25 

19+ 

597 

0 

0 

17 

0 

1.97 

.98 

.90 

2 

6 

1 

0 

6ALLINGER  I  SW 

61.4 

37.5 

49.5 

2.6 

79 

27 

21 

18 

460 

0 

0 

7 

0 

1,39 

.28 

.63 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

52.2 

32.0 

42.1 

79 

23 

21 

6 

701 

0 

0 

20 

0 

2,03 

1.01 

.93 

2 

15.2 

8 

3 

5 

1 

0 

CLARENDON 

51.9 

28.9 

40.4 

80 

24 

21 

6 

754 

0 

4 

26 

0 

,95 

.45 

2 

9.5 

6 

3 

2 

0 

0 

COLEMAN 

62.2 

39.2 

50.7 

1.8 

78 

27 

21 

18 

440 

0 

0 

7 

0 

2,04 

.60 

.42 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

COLDRAOn  CITY 

62.5 

35.3 

48.9 

79 

27+ 

16 

18 

494 

0 

0 

12 

0 

,78 

.32 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

DICKENS 

55. OM 

33. 9M 

44. 5M 

74 

24  + 

627 

0 

0 

12 

0 

0   ,60 

0   .60 

2 

6.0 

1 

I 

0 

GAIL 

59.4 

37.0 

48.2 

77 

25 

27 

4 

513 

0 

0 

U 

0 

,50 

.26 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

GUTHRIE 

57,7 

30.7 

44.2 

77 

27 

22 

18 

636 

0 

0 

18 

0 

1,74 

.45 

2 

4.2 

2 

3 

7 

0 

0 

HASKELL 

57,9 

34.8 

46.4 

79 

26 

28 

18 

569 

0 

0 

10 

0 

2,37 

1.04 

.77 

2 

3.0 

T 

3+ 

7 

1 

0 

HORDS  CREEK  0AM 

58.9 

37.5 

48.2 

76 

26 

25 

18 

514 

0 

0 

7 

0 

1,26 

.40 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

JAYTDN 

56. 6M 

33. OM 

44. 8M 

77 

26 

25 

19  + 

621 

0 

0 

21 

0 

1.90 

.50 

15 

T 

0 

7 

1 

0 

MATADOR 

55.1 

33.1 

44.1 

80 

24 

26 

18  + 

641 

0 

0 

19 

0 

1,17 

.54 

2 

6.5 

4 

3 

4 

1 

0 

MEMPHIS 

52.6 

30.4 

41.6 

.2 

81 

27+ 

22 

7+ 

715 

0 

1 

27 

0 

I.IO 

.70 

15 

4.0 

4 

3 

2 

1 

0 

MUNOAY 

59.6 

36.1 

47.9 

78 

25 

27 

16+ 

526 

0 

0 

10 

0 

1.86 

.47 

.58 

3 

6.0 

3 

3 

6 

I 

0 

PADUCAH 

55.0 

31.3 

43.2 

61 

24 

23 

6+ 

668 

0 

r 

20 

0 

1.92 

.73 

2 

10.5 

8 

3 

4 

2 

0 

POST 

57.8 

33.2 

45.5 

82 

24 

25 

19+ 

597 

0 

0 

16 

0 

.86 

.06 

.37 

5 

1.3 

2 

0 

0 

QUANAH  5  SE 

52.1 

31.6 

41.9 

-   .5 

76 

24 

25 

16+ 

712 

0 

0 

23 

0 

2.05 

.77 

.57 

15 

5.0 

5 

3 

6 

1 

0 

RDSCDE 

60.6 

36.9 

46.8 

78 

27 

26 

16 

496 

0 

0 

9 

0 

1.50 

.70 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROTAN 

59.9 

36.4 

48.2 

77 

26+ 

26 

18 

515 

0 

0 

11 

0 

1.24 

.29 

.67 

2 

.0 

0 

3 

I 

0 

SEYMOUR 

56.4 

34.0 

45.2 

2.1 

76 

26+ 

27 

18 

605 

0 

0 

14 

0 

2.51 

1.17 

.78 

3 

4.5 

6 

1 

0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

50.2 

31.4 

40.8 

79 

23 

21 

6 

743 

0 

3 

21 

0 

1.32 

.62 

5 

8.0 

8 

3 

3 

1 

0 

SNYDER 

57.3 

33.1 

45.2 

1.1 

77 

26 

21 

19  + 

604 

0 

0 

16 

0 

.45 

-   .44 

.35 

2 

2 

0 

0 

OF  \LLIN0>S 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER 


Temperature 

Precipitation 

§1 
^  a 

1 

< 

|z 

1 

1 
1 

a 

• 
& 

No.  o 

ID.y. 

•3 

3 

Iz 

s 

(5 

5 
a 

Snow,  Sleol 

No.  ol  Ddys 

SUIlOD 

Max. 

Mln. 

1 

II 
a  0 

2§ 

• 
a 

0 

i 

0 

1 

il 

s  • 

.=1 

Si 

•=5 

2 

s 

s 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  ESE 

WICHITA  FALLS  WSD        R 

51,. 9 
57,1 
57.6 
5^.5 
56.5 

32.7 
33.6 
35.3 
33.0 
35.7 

43.6 
45.4 
46.5 
43.8 
46.1 

1.5 

75 
78 
76 
81 
76 

26* 
25  + 
23 
23 
23 

27 
23 
27 
20 
29 

23  + 

3 

6 

4 

13 

650 
601 
566 
652 
578 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

16 
16 

11 

17 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
1.09 
2.29 
D  1,68 
3,37 

1.92 

.33 

.40 

.79 

D   .80 

1.20 

2 
2 
2 

1 
2 

.0 
4,0 

.0 
9.0 
4.2 

0 
4 
0 
8 

1 

2 

I 

3 

5 

7 
3 
5 

~0 
0 

1 

2 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

WINTERS  1  NNE 

59.3 

35.7 

47.5 

77 

26 

22 

16 

533 

0 

0 

9 

0 

1.57 

.79 

2 

T 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

45.7 

l.O 

1.56 

.39 

3.2 

•   •   * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BElTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

59.5 
59,1 
60.0 
62.0 
59.0 

35.5 

36. 1 
42.1 
45.0 
39.8 

47.5 
48.6 
51.1 
53.5 
49.4 

,9 

BO 

77 
76 
79 
77 

26 
25 

15 
15 
28 

23 
28 
33 
36 
31 

16 
16 
16 
11  + 
13 

540 
503 
425 
352 

475 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
8 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2,47 
3,18 
5,27 
3.66 
5.84 

1.10 

.74 
.85 

1.03 
.72 

1.54 

2 

6  + 
10 
3 
9 

.0 
4,0 

,0 
.0 
.0 

0 
3 

0 
0 
0 

2 

6 
5 

9 
8 
9 

2 
2 

4 
3 

5 

0 
0 

1 

0 
3 

BDNHAM 

BOWIE 

BDYD 

6RECKENRI0GE 

BRIDGEPORT 

58.7 
59.1 
5B.6M 
59.4 
53. 9 

40.6 
39.5 
38, OM 
36.4 
36.5 

49.7 
49.3 
48. 3M 
47.9 
47.7 

73 
79 
80 
77 
60 

27 
27 
26 
25 
28 

28 
32 
27 

24 
26 

18 
7  + 
22 
18 
IB 

472 
467 
506 
523 
531 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
6 

10 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

10.99 
4.39 
5,64 
2.46 
4.02 

.94 
1.67 

4.65 

1.25 

2.02 

.92 

1.03 

10 
2 
3 
2 

10 

1.5 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

11 
8 
7 
7 
8 

6 
5 

4 
1 
4 

3 

1 
2 
0 
1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSD             //R 

60. B 
67.0 
61,2 
61.3 
60.5 

39.0 
46.5 
42.5 
44.0 
44.4 

49.9 
56.8 
51.9 
52.7 
52.5 

2,1 
4,3 
2.6 
3.5 

4.4 

79 
80 
78 
76 
76 

26 

20 
27 
15 
27 

26 
34 
29 
35 
35 

19  + 

18 

18 

19 

18 

460 
261 
406 
377 
364 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
5.58 
5,22 

8,64 
7,76 

.65 
2.49 
2.64 
5.43 
5.09 

.60 
1.52 
1.40 
3.25 
3.27 

2 
2 
9 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
8 
8 

7 

1 
6 
4 
5 

4 

0 
2 
2 
2 
3 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

59.1 
60.9 
59.0 
57.2 
63.1 

40.8 
42.1 
39.6 
36.3 
42.8 

50.0 
51.5 
49.3 
46.8 
53.0 

4.0 

1.9 

76 

78 
76 
74 
75 

27 
27 
28 

26  + 
27+ 

29 
31 
32 
24 
29 

13  + 
16  + 
4  + 
19+ 
18 

465 
417 
479 
556 
366 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
9 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

7,11 
8,42 
4,67 
2.37 
3.76 

6.23 
2.41 

2.25 

1.62 

1.21 

.90 

1.15 

9 
9 

10 
2 

10 

.0 
.0 

T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
8 
6 
6 

4 
8 

4 
1 
4 

2 

3 
1 
0 
2 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

61.9 
61.2 
56.9 
62.1 
65.7 

43.9 
43.2 
36.5 
38.6 
44.6 

52.9 
52.2 
46.7 
50.4 
55.2 

4.5 
.6 

76 
81 
76 
77 
80 

27 
27 
29 
15 
14 

32 
34 
27 
27 
32 

18 
18 
19+ 
U 
16  + 

374 
389 
559 
447 
305 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
6 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.84 
6.99 

7.U 
3.13 
4.02 

4.64 
4.88 

1.33 
2.38 
2.53 

.67 
.90 

10 
9 

10 

10 

5 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
9 

7 
8 

4 
4 
4 
3 
4 

3 

4 
3 
0 
0 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

63.9 
62.0 
60.3 
63.2 
56.9 

41.3 
43.2 
35.7 
42.4 
40.3 

52.6 
52.6 
48.0 
52.6 
49.6 

2.2 

61 
76 
80 
80 
78 

27 

27 
28  + 
27 
28 

28 
33 
24 
26 
32 

18  + 
22  + 
18 
18 
16 

386 
362 
522 
376 

472 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
10 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.68 
3.10 
2,54 
5,26 
7.28 

1.03 

1.70 

.89 

.77 

1.03 

2.10 

10 
2 
3 
2 

10 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

6 
8 
6 
8 
10 

5 

3 
2 
5 

4 

4 
0 
0 
1 
3 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

58.3 
62.6 
60.3 
57.4 
63.1 

39.4 
45.8 
41,6 
35,2 
40.3 

48. 9 
54.2 
51.0 
46.3 

51.7 

2.7 
1.6 

73 
77 
74 
77 
78 

28  + 

15 

28+ 

26 

27 

27 
36 
33 
27 
24 

18 
16 
16 
IB 
18 

494 
332 
429 

572 
411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
13 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

6.05 
6.65 
4.94 
4.73 
4,57 

4.79 

2.49 
2.68 
1.78 
1.45 
1.50 

10 
10 
10 
9 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
8 
6 

7 

5 
5 
3 
5 

4 

3 
2 
2 

1 

1 

HILLSBORO 
JACKSBDRO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

61,0 

59.7 
65,1 
58.5 

42.3 

43.2 
44.3 
42.0 

51.7 

51.5 
54.7 
50.3 

4.3 

76 

75 
77 
76 

28  + 

15 

20+ 

28 

31 

33 
29 

34 

18 

16 
18 
18  + 

404 

416 
319 
449 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

0 
3 
0 

0 

0 
0 
0 

4.96 

10.96 
2,23 
6,37 

7.64 

1.82 

4.57 

.67 

3.02 

10 

10 
10 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

8 

10 

6 

11 

3 

6 
2 
5 

1 

3 
0 
2 

MARLIN  3  NE 

MC  GRECOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

64.0 
61.0 
59.8 
62.8 
60.3 

45.3 

42.4 
42.2 
43.4 
40.3 

54.7 
51.7 
51.0 
53.1 
50.3 

3.6 

78 
77 
76 
78 
80 

14 
15 
27 
21 
27 

34 
32 
30 
36 
29 

18  + 

16  + 
16  + 
16  + 
16 

321 
406 
432 
362 

447 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 
0 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

5,80 
3,39 
9,08 
6,37 
3,86 

.65 
3.10 

3.36 
.75 
3.52 
2.32 
1.12 

9 
3 

10 

10 

2 

.0 
.0 

T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

10 
6 

7 

2 
2 
6 

4 
4 

2 
0 
3 

2 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

61.7 
60.4 
58.8 
56.8 
60.6 

43.4 
37.9 
40. B 
36.6 
39.4 

52.6 
49.2 
49.8 
47.7 
50.0 

4.4 

77 
78 
73 
76 
78 

15 
25 
15 
28 
28 

33 

27 
32 
30 
29 

18 
16 
18  + 
16  + 
16 

381 
486 
466 
530 
460 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
2 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

6.32 
3.42 
14.49 
7.52 
3,85 

11.13 

2.30 
1.18 
7.54 
2.11 
.83 

9 
2 

10 

10 

5 

.0 
3.S 

.0 
.0 

.0 

0 
3 

0 
0 

0 

2 

9 

7 

11 

9 

7 

4 
3 
6 
5 
5 

1 
1 
3 
3 
0 

PUTNAM 
aUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

60.8 
61.2 
60.1 
59.5 
64.7 

39.5 

42.9 
40.7 
36.9 
46.6 

50.2 
52.1 
50.4 
46.2 
55.7 

77 
79 
77 
76 
77 

27 

14 

27+ 

28 

20+ 

27 
32 
31 
26 
35 

18 
13 
18  + 
16 
18 

456 
396 
447 
512 
294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
9 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,64 
6.91 
2.15 
1.99 
5.8o 

.58 

.85 

2.10 

.93 

.50 

1.86 

2 

9 
2 
3 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
6 
7 
8 

1 
4 
1 
I 
4 

0 
3 
0 
0 
2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  A  N 
STULHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

56.8 
58.4 
60.0 
61.4 
64.4 

36.2 
38.5 
41.4 
43,5 
45.1 

47.5 
48.5 
50.7 
52.5 
54.8 

2.3 
3.5 

77 
79 
77 
78 
79 

15 
28 
27 
15 
21  + 

30 
28 
32 
33 
35 

19  + 
16  + 
4  + 
18 
18 

535 

505 
440 
334 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.42 
5.00 
4,43 
3.91 
3.54 

4.78 
.61 

2.33 

1.43 

1.20 

.86 

.90 

10 
10 
10 
10 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
8 
B 
9 

5 

4 
4 
3 
3 

2 
2 

1 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

HAXAHACHIE 

62.2 

57,6 
61.1 
61.4 
62.4 

44.1 
35.1 
42.9 

45.4 
43.6 

53.2 
46.4 
52.0 
53.4 
53.1 

3.0 
.3 

3.1 

78 
78 
75 
77 
76 

16 
26 
21  + 
27 
27 

35 
27 
32 
32 

31 

19 

18 

19+ 

18 

16 

362 
571 
394 
360 
368 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

16 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.92 
2.07 
4.36 
4,30 

6.17 

1.15 
.70 

1.56 

1.20 
.52 

1.73 
1.73 
1.80 

10 
2 

10 
9 

10 

.0 
2.7 
•  0 
.0 
.0 

0 
2 
0 
0 
0 

3 

9 
5 

B 

7 
10 

2 

1 
2 
3 

4 

1 
0 

1 

1 

2 

WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 

59.0 
61.5 

37.7 
41.9 

48.4 

51.7 

2.6 

80 
77 

28 
28  + 

27 

31 

18 
19+ 

509 
406 

0 

0 

0 
0 

9 

4 

0 
0 

4.23 

4.11 

2.11 

1.30 
.97 

10 
9 

.0 
.0 

0 
0 

9 
9 

4 
3 

2 

0 

DIVISION 

50.9 

3.3 

5.29 

2.88 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  380  - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       lll'U..  .^n 


Temperature 

Precipitation 

'4 

►  J 

If 

■3 

|z 

1 

a 

£ 
a 

t 

S 

01 

No.  of  Days 

3 

ii 

& 
1 
£ 

• 

n 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Suuoa 

Max. 

Min. 

H 

If 

is 

o 

& 

5 

1 

o 

s 

o 

o 

1 

5 

-il 

^1 

si 

*    *    « 
EAST  TEX4S           04 

ANDERSON 

68. 6M 

49. IM 

58. 9M 

81 

27 

204 

0 

0 

0 

0 

1.67 

2 

.0 

0 

ATHENS  3  SSE 

b',,', 

45.6 

55.0 

77 

26 

34 

11 

309 

0 

0 

0 

0 

7.76 

1.54 

5 

.0 

0 

10 

7 

3 

CARTHACE 

66.3 

47,5 

56.9 

81 

9 

36 

18  + 

260 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.15 

2 

.0 

0 

10 

4 

2 

CENTER 

65.3 

44.9 

55.1 

80 

10 

33 

19  + 

312 

0 

0 

0 

0 

6.55 

1.57 

17 

.0 

0 

11 

4 

3 

CENTERVILLE 

65.9 

46.1 

56.0 

81 

17 

31 

U 

279 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

CLARKSVILLE  2  NE 

62.5 

44.3 

53.4 

78 

9 

32 

11 

355 

0 

0 

1 

0 

11.56 

4.01 

9 

.0 

0 

10 

5 

4 

CDLDSPRING  5  SSW 

67.0 

46.9 

57.0 

81 

28 

36 

12  + 

261 

0 

0 

0 

0 

7.25 

1.63 

2 

.0 

0 

12 

6 

2 

CDLLEOE  STATION  FAA  AP 

6<,.7 

49.3 

57.0 

79 

27 

37 

6 

260 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1.12 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

CaNRQE 

68.3 

49.0 

58.7 

81 

28 

35 

7 

217 

0 

0 

0 

0 

6.60 

1.72 

2 

.0 

0 

12 

5 

2 

CROCKETT 

65.1 

46.3 

55.7 

79 

10 

36 

12  + 

293 

0 

0 

0 

0 

4,86 

1.26 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

DAINGBRFIELD  9  S 

64. 7 

46.5 

55.6 

77 

14 

35 

18  + 

291 

0 

0 

0 

0 

6.92 

1.07 

5 

.0 

0 

12 

6 

2 

DIALVILLE  2  W 

6i,,5 

48.5 

56.5 

79 

9 

37 

18  + 

279 

0 

0 

0 

0 

5.74 

2.05 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

EMORY 

60.4 

41.6 

51.0 

76 

15 

31 

18 

427 

0 

0 

1 

0 

11.56 

4.04 

10 

.0 

0 

12 

6 

3 

EVADALE 

68.1 

46.1 

57.1 

82 

17 

34 

6  + 

264 

0 

0 

0 

0 

9.19 

2.45 

6 

.0 

0 

10 

6 

3 

FAIRFIELD  3  ESE 

64.3 

47.5 

55.9 

78 

14 

36 

18  + 

292 

0 

0 

0 

0 

5.81 

1.60 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

FRANKLIN 

65.9 

48.2 

57.1 

77 

27+ 

36 

18  + 

260 

0 

0 

0 

0 

5.69 

1.82 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

GILMER  2  W 

62.7 

41. 6M 

52. 2M 

77 

10 

28 

18 

392 

0 

0 

3 

0 

5.96 

1.33 

3 

.0 

0 

11 

5 

2 

GLADEWATER  3  WSW 

GROVETON 

66.0 

49.2 

57.6 

79 

9 

36 

16  + 

246 

0 

0 

0 

0 

4.67 

1.48 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

HEMPHILL 

66.3 

45.8 

56.1 

80 

17+ 

33 

a 

260 

0 

0 

0 

0 

8.62 

2.03 

17 

.0 

0 

11 

7 

3 

HEMPSTEAD 

67,0 

48.9 

58.0 

80 

28+ 

38 

7 

230 

0 

0 

0 

0 

5.41 

2.15 

2 

.0 

0 

8 

5 

1 

HENDERSON 

63.5 

43.4 

53.5 

80 

10 

31 

18 

352 

0 

0 

2 

0 

5.96 

1.12 

1.79 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

HUNTSVILLE 

65.7 

47.3 

56.5 

4.0 

80 

28 

36 

4  + 

269 

0 

0 

0 

0 

4.00 

-   .29 

.99 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

65.2 

45.0 

55.1 

79 

10 

33 

19  + 

309 

0 

0 

0 

0 

7.66 

1.79 

6 

.0 

0 

12 

6 

2 

JACKSONVILLE 

64.7 

47.7 

56.2 

79 

9 

36 

3 

283 

0 

0 

0 

0 

5.46 

1.55 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

JASPER  3  SW 

67.6 

45.6 

56.6 

80 

29+ 

35 

11 

261 

Q 

0 

0 

0 

9.37 

2.51 

6 

.0 

0 

12 

7 

2 

KARNACK 

65.3 

46.1 

55.7 

78 

9 

26 

14 

287 

0 

0 

1 

0 

6.05 

1.39 

6 

.0 

0 

10 

4 

3 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

70.0 

49.1 

59.6 

6.9 

82 

26+ 

37 

23  + 

200 

0 

0 

0 

0 

11.01 

5.05 

3.32 

2 

.0 

0 

11 

6 

3 

LINDEN 

61.7 

41.9 

51.8 

75 

15 

33 

18 

401 

0 

0 

0 

0 

6.39 

1.10 

3 

.0 

0 

10 

8 

I 

LIVINGSTON  2  NNE 

66.5 

46.6 

56.6 

79 

28+ 

34 

8 

275 

0 

0 

0 

0 

7.29 

1.56 

6 

.0 

0 

11 

5 

3 

LONGVIEW 

63.8 

43.5 

53.7 

4.5 

81 

10 

34 

11 

346 

0 

0 

0 

0 

1.80 

6 

.0 

0 

4 

2 

lovelady 

64.7 

46.2 

55.5 

80 

10 

34 

11 

302 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.90 

6  + 

.0 

0 

9 

2 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

67.8 

48.6 

58.2 

6.9 

83 

9 

35 

11 

239 

0 

0 

0 

0 

5.31 

1.16 

2 

.0 

0 

10 

4 

1 

MADISONVILLE 

67.5 

47.9 

57.7 

79 

27  + 

33 

7 

249 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.38 

6 

.0 

0 

10 

3 

2 

MARSHALL 

62.6 

42.5 

52.6 

3.6 

78 

10 

32 

16 

379 

0 

0 

1 

0 

6.09 

1.08 

1.70 

6 

.0 

0 

11 

4 

2 

MINEOLA  8  ENE 

64. B 

45.2 

55.0 

76 

14+ 

31 

11 

309 

0 

0 

1 

0 

8.47 

2.96 

9 

.0 

0 

9 

6 

3 

MOUNT  PLEASANT 

61.4 

40.7 

51.1 

4.6 

75 

27  + 

29 

18 

427 

0 

0 

3 

0 

9,85 

2.23 

10 

.0 

0 

11 

7 

5 

MOUNT  VERNON 

60. B 

42.1 

51.5 

74 

27+ 

32 

18 

416 

0 

0 

1 

0 

11,84 

3.56 

10 

.0 

0 

12 

6 

3 

NACOGDOCHES 

65.2 

46.3 

55.8 

5.8 

81 

10 

35 

18 

291 

0 

0 

0 

0 

5.52 

.27 

1.31 

6 

.0 

0 

10 

2 

2 

NEWTON 

68.1 

48.1 

58.1 

82 

17 

37 

19+ 

231 

0 

0 

0 

0 

11.18 

2.20 

2 

.0 

0 

13 

6 

6 

PALESTINE 

63.3 

45.4 

54.4 

3.B 

79 

10 

35 

3 

328 

0 

0 

0 

0 

5.51 

1.41 

1.58 

6 

.0 

0 

10 

3 

1 

POYNDR  1  NE 

64.8 

4S.6 

56.7 

78 

9 

37 

3 

265 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1.55 

5 

.0 

0 

11 

4 

2 

ROCKLAND  1  M 

68.1 

47.6 

57.9 

81 

9 

32 

11 

241 

0 

0 

1 

0 

7.67 

2.59 

2.28 

6 

.0 

0 

9 

6 

3 

RUSK 

62.8 

45.1 

54.0 

79 

10 

30 

11 

339 

0 

0 

1 

0 

4.66 

1.26 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAM  RAYBURN  DAM 

66.7 

48.6 

57.7 

80 

17 

38 

23 

240 

0 

0 

0 

0 

10.06 

1.97 

6 

.0 

0 

12 

8 

5 

SIMMS  2  NNW 

59.0 

38.6 

48.8 

72 

15 

27 

18 

494 

0 

0 

5 

0 

8.04 

1.30 

9 

.0 

0 

12 

5 

4 

SULPHUR  SPRINGS 

60.2 

41. 8M 

51. OM 

75 

15 

31 

18 

433 

0 

0 

1 

0 

9,74 

2.47 

10 

.0 

0 

11 

6 

3 

TEXARKANA 

61.1 

42.1 

31.6 

76 

17 

32 

18 

406 

0 

0 

1 

0 

6,06 

1.20 

3 

.0 

0 

9 

6 

1 

TOWN  BLUFF  DAM 

66.4 

48.2 

57.3 

79 

28  + 

36 

4  + 

257 

0 

0 

0 

0 

11.25 

2.95 

6 

.0 

0 

12 

7 

4 

TYLER  5  NE 

62.1 

43.4 

52.8 

77 

10 

29 

16 

376 

0 

0 

2 

0 

5,20 

1.10 

6  + 

.0 

0 

10 

4 

2 

WARREN 

67.8 

47.9 

57.9 

80 

16 

36 

7 

228 

0 

0 

0 

0 

11,16 

3.09 

5 

.0 

0 

13 

6 

3 

WILLS  POINT 

61.1 

43.5 

52.3 

75 

16  + 

32 

18 

369 

0 

0 

1 

0 

10,97 

3.30 

10 

.0 

0 

12 

6 

4 

DIVISION 

55.4 

5,0 

7.30 

2.68 

.0 

*    ♦    « 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

61. 9M 

35. 4M 

48. 7M 

.2 

81 

24 

25 

17 

499 

0 

0 

11 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD 

62.1 

39.4 

50.8 

79 

24 

25 

3 

434 

0 

0 

5 

0 

.35 

.14 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

BALMORHEA 

65. 6M 

35. 6M 

50. 6M 

2.1 

81 

30+ 

27 

18 

438 

0 

0 

7 

0 

.86 

.26 

.43 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANDELARIA 

68. 7 

33.9 

51.3 

81 

25 

23 

6 

417 

0 

0 

12 

0 

,09 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

61.7 

39.1 

50.4 

77 

25 

29 

6 

443 

0 

0 

7 

0 

.24 

.13 

6 

.; 

0 

1 

0 

0 

C0RNUDA5  SERVICE  STA 

60,0 

28. 4 

44.2 

79 

25 

17 

16  + 

638 

0 

0 

24 

0 

.43 

.32 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

CRANE 

62.9 

37.2 

50.1 

81 

25 

26 

16  + 

456 

0 

0 

7 

0 

.54 

.35 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

DRYDEN 

61,9 

39.2 

50.6 

78 

23 

29 

3 

442 

0 

0 

3 

0 

,20 

.11 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  PASO  WSO               R 

56.4 

32.9 

44.7 

.6 

71 

26+ 

23 

30 

624 

0 

0 

12 

0 

,50 

.01 

.15 

1 

1.0 

0 

2 

0 

0 

FABENS 

56. 9M 

30. 2M 

43. 6M 

20 

17 

656 

0 

0 

16 

0 

,44 

.18 

2 

.5 

0 

1 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

64,0 

35.6 

49.8 

84 

24 

27 

16  + 

464 

0 

0 

13 

0 

.34 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

63,9 

32.7 

48.3 

83 

30 

23 

18  + 

509 

0 

0 

15 

0 

.26 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

59,9 

33.1 

46.5 

74 

26+ 

22 

17 

568 

0 

0 

16 

0 

.42 

.35 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 

64,6 

28.8 

46.7 

79 

25  + 

19 

10+ 

558 

0 

0 

23 

0 

.06 

.06 

2 

T 

0 

0 

0 

0 

MENTQNE  2  S 

MONAHANS 

66.5 

35.2 

50.9 

80 

13 

18 

10 

430 

0 

0 

9 

0 

.20 

.20 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

57. 6M 

36. OM 

46. 8M 

74 

2! 

556 

0 

0 

11 

0 

.10 

.10 

2 

.0 

0 

I 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

64.3 

39.1 

51.7 

78 

27 

26 

10 

406 

0 

0 

5 

0 

.26 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ConHnued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER       1971 


Temperature 

Precipitation 

t 

1 

i 

• 

n 

a 

1i 

3 

« 
1 

1 

: 

Q 

No.  of  Days 

3 

la 

a 

m 
2 

« 

<5 

• 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

SUIlaa 

Max. 

Mln. 

1 

•S-0 

* 

a 

i 

0 

8 

°  t 

^1 

s5 

•=4 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

6'.. 2 
59. 5M 

61.2 
56. 4 

31.6 
34. 5M 

33.4 
31.9 

46.0 
47. OH 

47.3 
45.2 

65 
78 

60 
74 

24 
30 

23 

26 

24 
23 

23 
26 

18  + 
18  + 

18 
18  + 

S21 
551 

541 
610 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

16 
13 

14 
17 

0 
0 

0 
0 

.20 
.25 

.37 
.05 

.13 
.12 

.26 

.05 

2 
2 

5 
2 

.0 

T 

.0 

.0 

0 

T 

0 
0 

6 

1 

2 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

61.9 
63.2 

62.7 
61.3 
61.3 

36.6 

34.6 
30.3 
34.0 
33.1 

49.4 
49.0 
46.5 

47.7 
47.2 

74 
76 
77 
78 
76 

30+ 
27 

28  + 
25 

29  + 

24 

24 
21 
24 
21 

3 
18 
17 
17 

6 

477 
490 
566 
527 
546 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
22 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.16 
.29 
1.03 
.33 
.17 

.15 
.17 
.70 
.26 
.07 

5 
2 
5 
5 

1 

.0 
.0 

.5 

T 

0 
0 

0 

1 

2 
3 

1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

DIVISION 

46.2 

1.3 

.33 

•   .23 

.1 

•    «    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

65.9 

60. 7M 
6',. 5 
6^.5 
66. 9M 

43.9 
34. 7M 
42.0 
43.1 
42. 2M 

54.9 
47. 7M 
53.3 
53.6 

54. 6M 

2.7 
2.3 

76 
77 
76 
79 
79 

22  + 

28 

21 

21 
21  + 

35 
23 

29 
27 

30 

10  + 

7 
4 
4 

2 

307 
529 
356 
351 
326 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
15 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 

.44 
2.93 
2.06 

.70 

.32 

-   .17 

.09 
.15 
.73 
.51 
.60 

5 
10 
2 
2 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

6 

7 
2 

0 
0 
3 

I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

61.2 
6'>.<i 
67.2 
65.7 
60.3 

39.3 
42.7 
43.4 
41.9 
34.9 

50.3 
53.6 
55.3 
53.6 
47.6 

76 
75 
60 
77 
77 

26 

20+ 

14 

14 

28 

26 
30 
32 
30 
20 

18 
18  + 
15  + 
22  + 
18 

449 
351 
302 
342 
530 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
3 

7 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
2.62 

.40 
.73 

.72 

.77 

.14 
.23 

3 

2 

2 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
4 
2 
3 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RID  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

67.1 
62.9 
60.5 
64.6 
63.9 

45.6 
40.5 
37.1 
42.5 
40.9 

56.5 
51.7 
46.6 
53.6 
52.4 

4.2 

80 
76 
75 
77 
76 

20 
27 
27 
15 
23+ 

33 
24 
28 
27 
33 

10 
16 

6 

4 
17  + 

263 

409 
496 
356 
384 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
13 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.25 
1.31 

.61 
1.59 
2.04 

-   .57 

.06 
.66 
.23 
.46 
.72 

2 
2 
10 
2 
2 

.0 

.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

10 

0 
3 

3 

4 

s 

0 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

66.3 

63. 5M 

63.6 

63.4 

63. 5M 

36.4 
38. OM 
36.9 
37.9 
37. 3M 

52.4 
50. 8M 
51.3 
50.7 
50. 4M 

3.0 
1.5 

79 
77 
77 
77 
77 

28 

27 
15 
15 
30+ 

22 

28 
27 
25 
26 

18 
10  + 

4 
19+ 

3 

385 
434 
425 
440 
446 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

c 

8 
12 
10 
10 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 

.58 

1.64 

3.06 

.23 

-   .61 
.73 

.43 
.33 
.40 
.55 
.10 

2 

9 
5 

9  + 
5  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 

9 
2 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

64.1 

M 
60.9 
66. OM 
63.7 

39.6 

M 
37.0 
42. 3M 
36.9 

51.9 

M 
49.0 
54. 2M 
50.3 

3.1 

79 
76 
76 
77 
78 

21 
28  + 
26 
26 
27 

28 
23 
20 

18 

3 

18 

406 

490 
335 

447 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
9 
3 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.20 
1.71 
.20 
1.71 
1.17 

.40 
.04 

.67 

.08 
.40 
.66 

5 

2 
2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

0 
7 
3 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MERTZON 
OZDNA 

PAINT  RDCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

61. 3M 

63.2 

63.1 

63,1 

63.9 

36. 9M 
35.6 
36. S 
37.4 
39.9 

49. IM 

49.4 

50.6 

50.3 

51.9 

76 
75 
76 
76 

74 

27 
28  + 
27 
22 
22  + 

19 
22 
22 
27 
26 

18 
16 
16 
7 
U 

489 
476 
436 
450 
397 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

12 

7 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.71 
.55 

1.42 
.33 

1.40 

.30 

.29 
.55 

.60 
.10 
.43 

5 
8 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
3 

1 
4 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO            R 

62.6 

60.8 
65. 5M 
60.7 
62.0 

40.1 
35.0 
40. 6M 
36.7 
36.4 

51.4 
47.9 
53. IM 
48.7 
50.2 

2.5 

77 
79 
74 
78 
61 

27 
27 
16 
28 
22 

26 
21 
31 
23 
22 

3 
19  + 
18  + 
18 
16 

420 
521 
353 
501 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

U 
5 

12 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 
1.13 

.51 
1.17 

.66 

.03 

.50 
.50 
.39 
.47 
.30 

5  + 

2 

5 

2 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 
3 
4 

2 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

62.9 

64.1 
62.4 
63.9 
62. IM 

41.2 
36.4 
34.4 
45.2 
34. IM 

52.1 

51.3 
48.4 
57.1 
48. IM 

77 
75 
76 
81 
78 

28 

27 

25+ 

20 

28 

26 
25 

17 
26 
IS 

16 
18 
18 
3 
19+ 

399 

419 
507 
257 
516 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 

11 
2 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
.58 
.92 

1.60 
.97 

-   .26 

.80 
.22 
.45 
.62 
.40 

6 
2 
2 
6 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 

4 

4 
3 

3 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

51.5 

1.2 

1.23 

-   .44 

T 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO               R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

71. IM 

65.2 

70.2 

66.8 

66.2 

S3. 5 

47.6 
49.0 
48.6 
47.4 

62. 3M 

56.4 

59.6 

57.7 

56.8 

3.7 
2.3 
4.8 

82 
80 
82 
83 
80 

30 
20 
15 
26 
15 

36 
34 
33 
36 
37 

3 

7 
4 

7  + 
4 

141 
271 
195 
246 
262 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.03 
4.22 
1.48 
5.73 
4.42 

1.69 

-   .75 

2.04 

5.55 
1.55 
.51 
1.30 
1.74 

5 

2 
6 
2 
5 

.0 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

5 

2 
1 
5 

4 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRIST! 

CORPUS  CHRISTI  WSD       R 

CUERO  3  E 

72.3 
69.1 
69.7 
73.3 
71.8 

56.1 
47.1 
56.6 
56.5 
51.7 

64.2 
56.1 
64.2 
64.9 
61.8 

5.7 

81 
84 
82 
84 
83 

21 

28 
21 
30 
21 

36 

33 
43 

37 
37 

3 

7 
3 
3 
5 

106 
238 
103 
112 
150 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
4.62 
1.02 
3.42 
2.85 

1.13 
1.34 

1.05 
1.65 

.50 
1.02 

.93 

31 
2 

5 
12 
5  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
1 
3 
3 

ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

66.7 

69, 9M 
69.3 
71.4 
69.1 

49.0 

50. 7M 
47.4 
52.0 
48.2 

57.9 
60. 3M 
56.4 
61.7 
58.7 

5.3 

80 
64 
82 
83 
82 

14 
26 
15 
20 
29+ 

37 
39 
34 
36 
36 

11  + 

11  + 

5 

4 

7 

240 
201 
224 
150 
230 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.03 
4.00 
2.37 
2.60 
3.09 

1.17 

.17 
.56 

1.40 
1.31 
.72 
1.04 
1.22 

5 

3 
2 

5 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
2 
2 
2 

1 
1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

70.7 
67.9 

73.2 
73.5 

51.5 
45.9 

47.  OM 
54.0 

61.1 
56.9 
60. IM 
63.6 

5.6 
3.3 

83 
83 
82 
66 

28 

15 

28+ 

9 

36 
31 
32 
33 

7 
4 
4 
3 

176 
264 
190 
125 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
I 

0 

0 
0 
0 
0 

4,27 
1.35 
3.31 
2.11 

-   .35 

1.39 
.39 

1.96 
.64 

2 
2 
2 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

0 
2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


DECEMBER       1971 


Temperature 

Precipitation 

'4 

'4 

I- 

< 

•a 
|z 

SB 
II 

• 

i 

• 

> 
1 

• 

1 
a 

No.  ol  Days 

3 
i2 

•a 
|z 

Q 
• 
« 

• 
Q 

Sno 

w.  Sleel 

No.  ol  Days 

SUHOB 

Max. 

Min. 

H 

II 

i  0 

a 

o 

1 

o 

O 

o 

° 

£ 
1 

0 

il 

Si 

S  k 

^  k 

0  0 

am 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

67.7 
64.8 
66.9 
72. IM 
69.1 

50.6 
46.9 
47.0 
50. 2M 
45.8 

59.2 
55.9 
57.0 
61. 2M 
57.5 

3.9 

80 
78 
80 
84 
33 

27* 
29  + 
29+ 
31  + 

14 

38 
37 
35 
35 
29 

11  + 
18 

7 

4 

4 

217 
295 
259 
155 
260 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.45 
3.98 
3.73 
2.10 
2.12 

1.40 

1.45 

1.03 

1.10 

.57 

.71 

2 
5 
2 

6 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 
3 

4 
5 

3 
2 
3 

1 
1 
1 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 

robstown 

65.7 
70.1 
65.6 
72.7 
72.5 

45.5 
50.3 

47.6 
53.0 
54.1 

55.6 
60.2 
56.6 
62.9 
63.3 

.6 

81 
82 
79 
84 
84 

28  + 
28  + 

21 
30 
31  + 

33 

38 
34 
38 
38 

7 

7+ 
11 
7 
3 

308 
191 
274 
140 
128 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
3.17 
3.70 
2.29 
2.17 

2.09 

1.19 
1.19 

.80 
1.00 

.93 

5 
6 
3 
5 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 
8 
4 
5 

2 
2 
4 
2 
2 

2 
2 

0 

1 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SECUIN 

70.6 
67.4 
66.3 
69.9 
67.5 

56.8 
46.9 
45.0 
53.5 
47,9 

63.7 
57.2 
55.7 
61.7 
57.7 

3.5 
3.5 
5.9 
3.5 

81 
82 

81 
81 
81 

21 
14 
15 
27 
14 

41 
30 
31 
38 
33 

5 

4  + 
7 

7+ 
4 
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256 
296 
155 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.57 
2.85 
5.58 
8,39 
3,38 

l.U 
3.29 
4.19 
1.21 

3.39 

.99 

2.04 

2.98 

1.17 

5 

5 
5 

2 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

11 

9 
5 

5 
2 
3 
4 
3 

2 
0 
2 
2 
2 

SINTDN 
SMITHVILLE 
SOMERVULE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

72.9 

67. 2M 
64.9 
66. 2M 
70.6 

54.6 
46. 3M 
46.2 
46. OM 
51,7 

63.8 
56. 8M 
55.6 
56. IM 
61.2 

3.1 

84 
80 
79 
81 
83 

30 

30+ 

28 

28 

28 

39 

35 
35 

37 
37 

4+ 
7 
18  + 
7 
7 
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267 
293 
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0 
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4.37 
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1.27 
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DIVISION 

59.6 

4.2 

3.77 

1.21 

T 
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UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETDN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

69.5 
69.7 
70.0 
70.9 
70.7 
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53.2 
54.3 

60.1 
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62.5 
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184 
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0 

0 
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0 

4.57 
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8.22 
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3.51 
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CLEVELAND 
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EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPD 
FREEPORT  2  NW 

66.4 
70.8 
70.7 
70. 6M 
71.2 

47.7 
55.0 
45.5 
53. IM 
52.7 

57.1 
62.9 

58.1 
61. 9M 
62.0 

5.6 

79 
82 
88 
84 
84 

28 
28 
27 
28 
31 

35 

42 
33 
41 
39 

8  + 
7  + 
7 

7  + 
4 
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133 
230 
168 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.47 
5.99 
2.68 
2.59 
5.90 

2.70 
-   .04 

1.56 
2.20 
1.07 
.73 
2.47 
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17 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
7 
4 
5 

6 
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GALVESTON  WSO            R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

67,0 
68.4 
69,8 
68.7 
70. 7M 

57.4 
51.4 
53.9 
46.7 
54. 4M 

62.2 
59.9 

61.9 
58.7 
62. 6M 

5.0 
6.5 
6.2 
3.5 

4.4 

76 
82 
82 
80 
82 

21 
16 
16 
30  + 
30 

42 
38 
40 
35 

41 

3 
7 
7 
7 
3 
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150 
212 
151 

0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.57 
7.33 
5.72 
7.31 
6.89 

2.78 
2.80 
1.36 
2.15 
3.24 

3.28 
3.28 
2.53 

1.20 
3.50 
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2 
5 
2 
5 
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.0 
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0 
0 
0 
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5 

11 
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4 
4 
7 
4 
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2 

2 
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2 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIDS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

70.1 
67,8 
69,7 
69.5 
71,3 

51.7 
51.2 
54.2 

M 
52.7 

60.9 
59.5 
61.9 

M 
62.0 

81 
79 
79 
85 
80 

29 

17 
30+ 
29  + 
28  + 

40 
41 
40 

37 

3 

8  + 
4+ 

3 

165 
201 
150 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
8.38 
5.87 
4,39 
5.80 

1.01 

1.75 
3.10 
3.63 
1.10 
2.02 

5 
6 
5 

31  + 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

U 
6 
B 

7 

4 

4 
4 
4 

4 

3 
3 
I 
2 
2 

PORT  ARTHUR  WSD           R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

67.8 
71.0 
70.9 
69,3 
69.7 

51.7 
55.5 

56.9 

50.8 
51.2 

59.8 
63.3 
63.9 
60.1 
60.5 

5.0 
4.9 

80 
81 
82 
82 
84 

16 

27  + 
31  + 

28  + 
26 

39 
39 
43 
39 
35 

7 

3 

4+ 

3 

5 
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130 
109 
195 
185 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.53 
5,07 
7.45 
5.32 
5.24 

2.44 
1.18 

2.98 
1.93 
4.70 
1.52 
1.80 
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5 
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5 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
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0 
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4 
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1 
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2 

VICTORIA  WSO              R 

70.4 

53.2 

61.8 

4.6 

81 

26  + 

40 

7+ 

152 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.   .38 

.75 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

61.0 

4.8 

6.09 

1.92 

.0 
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SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

72. 6M 
75.2 
74. 4M 
70.2 
71. 3M 

51. OM 
52.5 
47. 9M 
48.9 
48. 7M 

61. 8M 
63.9 
61. 2M 
59.6 
60. OM 

4.1 

86 
86 
87 
87 
87 

10 
9 
11 
15 
14 

34 
35 
30 
33 
33 

3 
3 
3 
3 
3 

154 
HI 
155 
190 
191 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
2.52 

1.10 
1.00 
1.31 

-  .33 

-  .17 

.50 
1.10 
.80 
.35 
.92 

6 

13 
4 
6 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
2 
4 
2 

1 
1 

1 
0 

1 

0 

1 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

70.8 
69.3 
69,7 
68,3 
68,3 

48.9 
49.8 
48.2 
46.7 
43.0 

59.9 
59.6 

59.0 
57.5 
55.7 

2.4 
2.5 

85 
86 
85 
85 
86 

14 
14 
14 

15 
15 

32 
32 
32 
32 
33 

4 
3 

3 

4 

10  + 

197 
202 
213 
255 
284 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1,74 
1,52 
1,01 
1,35 
,48 

-  .20 

-  .52 

.79 
1.13 
.34 
.55 
.12 

2 

1 
6 
2 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

4 
3 
1 

1 
1 
0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  0AM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

72,2 

73.4 
72.6 
71.8 
73.3 

42.9 
52.2 

48.5 
48.3 
47.8 

57.6 
62.8 
60.6 
60.1 
60.6 

1.6 
.9 

85 
89 
90 
85 
84 

15 
15 
U 
14 
15 

28 
39 
34 
32 

30 

3 
3 

3  + 
4 
3 

244 

119 
175 
191 
179 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1,20 

,37 

1,70 

1.60 

.37 

-   .09 
.24 

.95 

.17 
.42 
.90 
.24 

2 
2 
5 
2 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
3 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
PDTEET 

73,2 

71,9 
68.6 

68,8 

51.9 

51.9 
47.7 
48.0 

62.6 

61.9 
58.2 
58.4 

87 

84 
85 
83 

15 

14 
15 
15 

35 

35 

32 

36 

3 

3 
3 

4 

137 

140 
233 
231 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

1.13 

.88 
1.52 
2.63 

.47 

.50 
.82 
.90 

6 

2 
2 
5 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

2 

2 
5 

0 

1 
1 

2 

0 

0 
0 
0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
TILOEN 

74,5 

52.2 

63.4 

88 

15  + 

39 

4 

122 

0 

0 

0 

0 

.85 

.40 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DIVISION 
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*         *          * 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WSQ                        R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

76.3 

75.9 
75.6 
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56.5 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FALFURRIAS 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTQN  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CYPRESS  1  SW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
IMPERIAL 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MID  CITY 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LIPSCOMB 


90 

DATE 
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10 

DATE 

08  + 

17.38 

T 

8.15 

DATE 

10 

15.2 

12 

DATE 

03 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  weather  was  mild  and  also  wet  throughout 
most  sections  of  the  State.  From  the  Panhandle 
southeastward  to  the  coast,  rainfall  exceeded 
the  long  term  December  average.  Totals  for  the 
month  were  about  200  percent  of  normal  in 
North-Central  Texas.  However,  along  the  lower 
and  middle  Rio  Grande  and  the  Pecos  Valley 
rainfall  was  only  about  50  to  75  percent  of  normal. 

Fort  Worth  reported  the  wettest  December  of  re- 
cord, and  for  the  first  time  since  weather  records 
began  in  1898,  the  official  temperature  failed  to 
drop  to  the  freezing  mark  during  the  month  of 
December.  Galveston  recorded  its  warmest  De- 
cember in  39  years. 

The  month  began  with  cold,  cloudy,  wet  weather 
throughout  the  first  week.    At  Amarillo  the  daily 


maximum  temperature  remained  at  or  below 
freezing  for  five  consecutive  days.  Rains  con- 
tinued throughout  the  first  three  weeks  of  the 
month,  but  were  followed  by  a  single  week  of 
sunny  dry  weather.  Daily  temperatures  were 
frequently  in  the  eighties  throughout  the  southern 
half  of  Texas  the  last  half  of  the  month,  and  Fort 
Worth  in  North-Central  Texas  recorded  a  high 
of  81°  on  the  27th. 

An  early  winter  storm  on  the  1st  and  2d  covered 
much  of  the  high  and  low  plains  under  a  blanket 
of  4  to  9  inches  of  snow,  while  heavy  rains  in 
North-Central  Texas  on  the  8th  and  9th,  caused 
flooding  of  most  rivers  and  streams.  Damaging 
windstorms  and  tornadoes  were  numerous 
throughout  North-Central  and  East  Texas  on 
the  14th. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   384    - 


Robert  Orton 

Climatologist  for  Texas 

National    Weather   Service    Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 
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.27   T 

T     .02 

T 
T 
T 

T 
.07 

.10 

T 

T 
T 

,02 
,03 

T 

T 
T 
.09 

.01 

BUNKER  KILL  5  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

1.13 
.90 

1.05 
.60 
.72 

T 
.10 

1.00 
.65 
.90 
,60 
.55 

.17 

.02 

.05 

.15 

.20 
.01   T 

T 
.02 

COLDUATER  3  W 

CONLEN 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

1.01 
.96 
.78 

1.01 

.40 
.26 
.48 

.55 
.37 
.30 
.35 

.15 

T 
.44 

,12 

T 
,10 

.06 

T 

.10   ,02 

T 

.02 

T 

.04 

T 

T     T 

DIBMITT  6  E 
DIKKITT 
OUHAS 
FLOYDAOA 
FLOYOAOA  1    SE 

1.55 

1.31 
.60 

1.27 
.71 

.17 
.23 

1.27 
1.07 
.49 
.44 
.35 

.11 
.16 

,16 
.10 

.19 
.13 

,04 
,03 

,03 

,12 

,08 

,18 

.02 

.03   .04 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

.79 
.71 
.52 
■  61 

T 

.02 
.21 
.06 

.25 

T 
.65 

.55 

.50 

.10 

T 

!o3 
.10 

T 

,25 
T 
,21 

,09 

,01 
T 

T 

T 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HICGINS 

HITCHLANO  6  SSW 

1.10 
.50 
.73 
.80 
.61 

.06 

T 
.30 

.78 
.40 
.40 
.47 
.30 

T 
.10 

.33 

.08 

.32 

.01 

,03 
,01 

,12 

T 
T 

T 

.03 

T 

LAHESA  1  S5E 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOHB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

.23 

1.25 
1.25 
.93 

.22 

.12 

.10 

.61 
.40 
.42 

.04 
.85 

- 

.36   .02 
.30 

,01 

,01 

,02 

T 
T 

T 

,05 
T     T 

,11 

.     -     . 

-    -    - 

-    -    - 

- 

.02 

- 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  HSO              R 

HC  LEAN  3  E 

MIAHI 

.81 

.99 
.80 

.05 

132 
.61 
.32 

.29 

.38 

.09 

.26 

-   ; 

,03 
,05 
,03 

:    :    : 

,05 
,04 
,06   ,01 

:    :    : 

:    :    : 

:    :    : 

:    :    : 

T 

.01 

- 

MIDLAND  WSO            //R 

MIDLAND  A  ENE 

MORSE 

MORTON 

HULESHDE  I 

.24 
.23 

1.05 
.50 
1.09 

.03 
.10 
.28 

.01 

.06 
.03 
.31 

.40 
.85 

.46 

,01 

.03 
.06 

.10 
.10 

,11 
,04 

,02 

.10 

T 

T 

.01 

T 

NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRVTON  5  NNE 

.63 
1.67 

.92 
1.05 

.82 

T 

T 
T 

.60 
1.40 
.39 
.71 
.52 

.25 

.47 
.25 

.30 

T 
T 
T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 
T 

,01 
.05 
T 

,03 

.02 

.01   .01 
T     .01 
T     T 

T 

.01 
T     .02 

PERRYTON  10  WNH 
PLAINS 
PLAINVIEH 
auITAQUE  1  E 
SEMINOLE 

1  .07 
l.»7 
1.27 

.75 

T 

.16 

.04 

.03 

.60 
.52 
.68 

.40 

.25 

T 
.04 

T 
T 

.77 
,18 

.17 

T     T 
T 
T 

T 
.02 

.05 

.05 
.07 

.13   ,04 
T 
,31 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 
.02 

.02 

- 

SILVERTON 
SlATON  5  SE 

spearnan 
stratford 
sunray  <•  sm 

1.05 
.96 
.86 
.56 
.49 

.28 

•  02 
.13 

.45 
.43 
.37 
.45 
.36 

.10 

.45 
.09 

.35 

.23   T 

T 
.02 

T 
T 

,02 

.15 
T 

T     .02 
T     T 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULlA 

UHBARGER 

VEGA 

.96 
.52 
1.22 

.67 
.36 

T 

.07 

.02 

.01 

.44 
,66 
.67 
,34 

.68 

.16 

T 

.21   T 
.05 

.02 

T 

.01 
.07 
.01 

.01 

T 
T     .22 

T 

T     .03 

,01 

.02   .02 

T     T 

WALCOTT 

.91 

. 

,98 

•    *    * 
LOM  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MSO            //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINCER  1  SW 
BATEMAN  RANCH 

1.81 
1.60 
1.97 
1.39 
1.76 

.14 
.07 
.10 
.02 
.10 

,67 
,75 
,90 
.63 

.30 
1.00 

T 
T 

.10 

.15 

.23   .02 

.21 

.02 
T 

.02 
T 

,05 

.43 
.06 
,10 
.02 

.32 
.22 

.50 
,16 

,36 
,15 
,01   ,02 

,35 

T          .04 

T 

T 

T 

.05 

,10 

,05 

.01 
.10 

BENJAMIN  »  SSE 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

2,09 
1.70 
2.03 
1.70 
.96 

.11 

.18 
.07 
.07 

.48 
.43 
.93 
.75 
.45 

.46 
.28 

.04 
.26 

T 

T 
,04 

.27   .06 

,21 

.19 

.18 

.05 

,09 

.22 

,03 
,02 

,06 

,08 

T 

,02 

.02 

.31 

.40 

.08 

.21 
,18 

.42 

.47 

.09 

T 

T          T 

T 

T     .04 
.12 

.09 

.02 

T     T 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CRDKELL 
DICKENS 

OUMONT 

2.04 

.78 

1.98 

3   .60 

1.43 

.40 
.03 

D 
.20 

.19 
.32 

.60 
.72 

.42 
1.03 
.24 

T 
.01 

.30   .04 

.07 

.31 

.15 

.02 
,03 

.08 

T 

.14 

T 

.32 
.20 
.21 

.03 

.27 
.22 
.01 

.01 

T 

.01 

.13 

.07 

.05 

ELECTRA 
FLDMOT  1  N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKfiERRY 

3.44 
1.12 
.50 
1.74 

.52 

.05 
.13 

.22 

.44 
.28 
.45 

1.32 
.20 

.35 

.38 
.22 
,14 

,26   T 
,11 

.03 
.03 

■  OS 
,04 

,38 

,17 
.25 

.54 
.26 

.12 
,12 

T 
T 

T 

T     .19 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAVTDN 

KNAPP  6  SU 

1.34 
2.37 
1.28 
1.90 
.70 

.04 
.10 
.02 
.10 

.72 
.77 
.31 
.45 

.33 

.18 
.25 
.53 

,15 

,21 

,18   ,03 

,20 

,05 

.02 
.03 

.02 
.04 
.06 
.15 

.20 
.35 
.40 
.25 
.12 

,18 

.02   ,34 
.10 
.50 

T 

.01 

T 
T 

T     .01 
.03   .14 

T 

T 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 
LAHN 
MATADOR 
MEMPHIS 

1.30 
2.40 
1.82 
1.17 
1.10 

.15 
.40 
.05 
.19 

T 

.60 
.85 
.54 

.14 
.80 

.18 
.40 

,32 
,22 

,16 
,13 

T 
.03 

.07 
.10 
,02 
,03 

.36 
.05 
.42 

,11 
,18 

T 

,07 

.70 

T 

T 

.15 

.09 

T     .32 

BOBEETIE  2  S 
MUNDAY 
NDRTHFIELD 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 

1.88 
1.38 
1.45 
1.61 

.15 

.07 

.06 

.30 
.30 
.72 
.50 

.58 
.38 
,11 
.17 

,23   T 

.20 
.30 
,20 

T 

,09 

,06 
.03 

.30 

.26 

.45 

.12 
.36 

.20 

T 

T 

.03   .08 
.07 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Station 

[2 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

^rn 

6 

H 

e  1  9 

10  1  U  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17   18 

19  I  20  1  21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

PIOUCAH 
PIDUCIH  17  5SE 
PITCHFORK  RANCH 
POLAR 
POST 

1.92 

2.1« 
.BO 

1.03 
.66 

.26 

.05 
.06 

.73 

.45 

.54 
.28 

,56 
,23 

.50 

.19 

.20 

.28 

.37 

.04 

.02   ,06 
,30 

,04   T 
,01   ,09 

,04 
,46 
,30 
.08 
.04 

.04 
.29 

.04 

,08 

.02 

.13 
.01 

0UAN4M  !  SE 
ROBV 
ROSCOE 
ROSS  RANCH 
ROTAN 

2.05 

1.20 
1.50 
1.31 
1.2« 

.23 

T 

.05 
,30 
,07 

.40 
.69 
.70 
.10 
,67 

,38 
T 

T 
,51 

.17 
T     .14 
T     .20 

.15 

T 
.03 

.01 

T 

,01   ,04 
T     .29 

T     T 

.02   .03 

.11 
.0' 
.39 

.30 
.23 

.67 
.09 
.10 

T 

T 

T 
T 

.01 
.02 

T 

.02 

.10 
.10 
.04 

T 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RAOIO  KBVP 

SNYDER 

SOUTH  CAHP  (6666) 

2.51 
1.07 
1.32 
.45 
1.5B 

.20 

.12 

T 
,12 

.40 
.50 
.34 
.35 
.33 

,78 
,44 
,02 

.55 

.30 

.62 

.10 
.02   .27 

.03 

T     .09 
.01   .04 
.05   .06 

T 
.03   .02 

.31 

.17 

.41 
,06   .01 
,06   .03 

.07 

T 
T 
.02 

,03 
,01 

STAMfORD  1 
TAHPICO 
TESCD 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 

1.9B 
1.26 

1.5« 
1,30 

,07 
.15 

,21 

,05 

.82 
.30 

,60 
,55 

.36 

T 
.24 

.21 

T     'l5 

,07   T 

- 

T 

.09 

.03   .10 
T     .03 

.43 

.29 
.32 

T     T 
7     ,60 

,05   ,04 
,02 

T 

7 
7 
T 

.21 

T 
T 

,12 

,11 
.02 

TRUSCOTT 
TURKEY  ?  HSW 
VERNON 
VOSS  1  WSk 
WELLINGTON  I  ESE 

2.05 
1.09 
2.29 

1.1« 
1  1.66 

,22 

,10 

,17 

)  ,80 

,33 

,40 
,79 
.38 

T 

.31 
.23 

.32   .25 

.25 
.34 

0  ,10 

T 

.12 

.15 

.05 
T     T 

.26 

.18 
.24 

.19 

,12   ,24 

.49 

.13 

,72 

T 

T 

.23 

.09 
,03 
,06 

T 

WICHITA  FALLS  WSO        R 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 

3.37 
3.53 

1.57 

T 

,02 

.03 

1.20 
1.40 
.79 

T 
.11 

,40 
,34   ,42 

.23 

.67   .49 

.30   .17 
.04 

.08 
.39 

.49 

.50 
.30 

.08 

T 

.05 

T 

.07 

T 

.02 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEOO  4  SE 
ANDICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

2.«7 
6.06 
3. IS 
B.21 
3.05 

,12 
.34 

.50 
.26 

.74 
.20 
.57 
.12 
.45 

.59 

.01 
.42 
.86 
,82 

,13 
,63 
,32 
,53 
,38 

.02 
,23 
,17 
,96 
,05 

.37 
.50 
.12 

T     .08 
1.72 

.12 
1.40 

.27 

.49 
2.16 

.49 
3.30 

.79 

.23 

.40 

.25 

.12   .30 

T 

T 

T 

.06 

7 

.03 
.15 

,08 

,03 

,17  ! 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALDN 
BAIRO 

bardwell  OAH 

3.18 
6.8' 
6.68 

5127 

.05 
.29 
.19 

.85 
.03 
.31 

,33 

,09 
1,58 
1,49 

,99 

,01   ,38 

I.IO 

T     ,32 

,36 

T 

,07 

,84 

.63 

.30 
.48 

.47 

.85   .09 
.03  2.42 
T     .68 

.57 

.45 
.70 
1.57 

1.03 

,36   ,02 

.27 

,20   .38 

.05   .33 

T 

,03 

- 

. 

-    .    . 

.22 

,48 

T 
T 

,03 

,05  ,' 

BELTON  0AM 

BENBROOK  OAH 

BONHAM 

BOWIE 

BOYO 

3. 68 
6.8« 
10.99 
4.39 
5.64 

.23 
.53 

,20 
.45 

.45 
.24 
.17 
1,25 

T 

.72 
1.28 
,96 
,15 
2.02 

,!1 
.86 

,62 

T     T 

.11 
,11 
1,40 
.03 
.70 

.30 

.40 

.63 

T 

.20 

.49 
1.54 
1.68 

.53 

.75 

.70 
1.51 
4.65 

.80 
1.05 

.04   .03   .25 

.67 

.20   .22 

.14   .64 
T     .47 

.03 
.05 

T 

T 

.03 

7 
T 

T 

,02 

,23 

,03 

,25  ! 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
BRIOGFPORT 
BROWNWOrO 
BURLESON  2  SSW 

3.70 
2.46 
4.02 
2.43 
6.00 

.23 

.10 
.37 
T 
.56 

,22 
,92 

,18 
,60 
.28 

.76 

T 

.92 

.36 
l.OO 

,39 
.23 
,53 

,40 
.80 

.02 

.15 
.06 
.19 

.25 

.05 
.06 
.31 

.78 
.36   .46 

.60 

.01   .46 

1.69 

.94 

.10 
1.03 
.39 
.90 

.02   .11 
.22 

.09   ,14 
,02   .08 
.04   .22 

.03 

.01 
,01 

.02 

.02 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARRDLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

4.38 
5.58 
9.22 
8.67 
2.84 

.08 
.03 
.26 
.50 
.15 

.42 
1.52 
.20 
.16 
.29 

.70 

1,28 
,93 
,54 

.65 
1.36 
.83 
.92 
.62 

.25 
.53 

.43 

T 
T 

.14 
.53 
.33 

.50 
.17 

.54 

2.33 

2.00 

T     .52 

1.32 
.62 

3.30 
2.70 
.47 

,01   T     ,11 

,04   .02   .03 

.26 

.08        .46 

T     .05 

,03 

.14 
.02 

.02 

.01 

T 
,19 

.42 

,72  , 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

5.04 
5.22 
3.83 
3.69 
14.02 

.23 

.19 
.17 
.07 
.54 

.27 
1.26 
.93 

.47 
.08 

,75 

,71 
.81 

T     .75 
.75 
.54 
.80 

T     .65 

.29 
.25 

.16 
.05 
1.03 

.26 

.01 

.14 
.63 

T     .97 
.37  1.40 
.61   .64 
.02   .20 
1,74 

1.31   T 

.57 

.39 

.98 
6.67 

.01   .20 
.04   .35 
T     .38 

.22 

,58   ,77 

,03 
,02 
,01 
,03 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.17 

T 
.01 

.01 
,39 

T    '. 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANOALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

2.69 

8.64 
5.87 
7.01 
1.58 

.03 
.05 
.13 
.22 
.27 

.08 
.36 

.13 
.20 
.44 

.48 
.92 

l.OS 

.97 

.36 

.15 

T     .33 

.21 

.14 
.97 
.93 
.85 

.03 
.93 
.24 
.25 

,02   .70 
3.25 

T    1,24 
T    2.01 

.10 

.61 
1.87 
1.48 
2.16 

.34 

,14 
.01   ,45 
,09   ,14 
T     ,35 

,17 

,04 
,04 

T 

T 
T     T 

,04 
,04 

T 
T 

T 

T 
T 

,10  , 
.05  ! 

OALLAS  WSO             //R 

OAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

7.76 

5.04 
7.11 
8.42 

.45 
.10 
.53 

1.29 

1.42 

.80 
1.44 

T 

l"26 
.22 

T    1,32 

,47 
.84 
1.28 

.42 

.13 
.18 
.37 

.14 
.05 
.02 

.97  3.27 

.78 
.38  2.25 
.76  1.82 

.13 

1T47 
1.82 
.95 

,04   ,30 

^35 
,01   7     .30 
T     .70   .53 

,01   T 

-     -     - 

T     T 

T 

T 

,03 

T 

.03 
.02 

.10 

.01  . 

.80  . 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

4.67 
3.07 
7.13 
2.37 
5.99 

.41 
.31 
.19 
.16 
.32 

.35 

,47 
.18 
.90 
.32 

.70 
.77 
1.12 

1.05 

.70 
.26 
.81 
.31 
,25 

.07 

.07 

.10 

T 

.85 

.14 
.25 

.40 

.77 

.12 

1.59 

T     .33 

T     .70 

1,21 
.55 

2.45 
.44 
1.39 

.01   .22 
.52 

.03   .32 
.22 

.09   .40 

,04 
,02 

,09 
,28 

.03 

T 
T 

.02 

.01 

T 

T 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTflliRG  »  S 

3.76 
8.54 
5.84 
3.92 
3.72 

.32 

.16 

.04 

.10 
.24 
.57 
1.27 

1.05 
.84 

1.00 
.76 

,50 
,02   ,60 
.47 
.87 
.65 

I. 10 
.82 

.03 

.27 
.38 
.22 
.42 

.55 

1,68 

1.07 

.33 

.38   .35 

1.15 

2.89 

1.33 

.40 

.82 

.24 

.13   .49 

.16   ,27 

,20 

,15 

.05 
.04 

.02 

T 

7 

.02 

,02 

T 

T 
.01 

.02 
.02 

.37  '. 

FORT  WORTH  WSO           R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATESVUIE 

6.99 
7.84 
4.36 
7.11 
3.13 

T 

.26 
,10 
.35 

1.40 
.11 
.18 
,26 
.20 

T 
1.20 

.90 
1.05 

.44 

T   i.oe 

T     .99 
T     .23 

.47 
.50 

.29 
.69 
.69 

.40 
.09 

,12 
,28 

,03 
.36 

1.48  2.38 
1.74 

.52 
1.27 

.52 

.04 
2.71 

.98 
2.53 

.67 

.02   ,22 

,07   ,19 
,10   ,36 
,04   ,92 
,03   ,28 

T     T 

T 

.04 

T 

T 
T 
.01 

T 
.01   T 

T 

.04 

T 
T 
T 

.16 

T 

.19 

.04  . 

GEORGETOWN 
ClEN  »0SE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 

4.02 
6.88 
3.10 
2.54 
5.26 

T 

.25 

.24 

.13 

.24 

.57 

.40 
1.03 

.70 
.10 

.77 
.02 

.01   .90 
.85 

,60 
,26 

,76 

.18 
.27 
.10 
.02 
.20 

.26 

.03 

.49 
1.58  1.02 
.25   .55 

.09 
,96   ,77 

.63 

.54 

.91 

.01   .03   .02 

.02   ,09   ,02 

T     ,15 

,02   .25 

.04   .26   .04 

T 

.02 

.09 

T 

,03 

T 

T 

.02 

T 

.04 
.06 

.13  . 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  Nw 
GROESBECK 
CUNTER 

7.28 
8.05 
6.85 
7.37 

.22 

.37 
.08 
.50 

.22 
.08 
.32 

.20 

1.33 
.82 

1.06 
.91 

.01   .71 
.65 
.80 
.95 

.34 
1.12 
.56 
,60 

.33 

.28 
.29 

.14 

1,41 
1,73 
,11 
1,65 

2.10 
2.49 
2.68 
2.12 

.12   .41 

.19   .20 

.09   ,01   .19 

.03   ,99 

.04 
.05 
.03 
.01 

T 

.01   T 

.07 

.02 
.04 

.01 

T 

.02 
.03 
.92 

.03  ! 
.10  . 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  I  SE 
HICO 
HILLSBORO 

4.94 
4.73 
3.33 

4.57 

4,96 

.24 

.07 
.07 

.36 
.51 
.23 

.41 
.16 

,51 
,95 
.70 
.58 
.82 

.48 
.36 
.29 
.91 
.33 

.03 
.08 
.35 
.06 
.33 

.33 

.20 
.39 
.16 

T    1,00 

1,45 

.15 

.57 

.85 

1.78 

.78 

.86        T 
1.50 
1.82 

.19 
T     .52 
.12   .19 
T     .05 

.01   .37 

.01 

.02 
.10 
,01 

T 

.07 

T 

.01 

T 
T 
.01 

T 

.08 

.12 

T 

T 
T 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSRORO 

13,68 
4.11 
3.94 
2.96 

T 

.07 
.14 

1.45 
.20 
.50 

1.00 

.50 

.57 

.45 
.35 

T     .38 
.52 

1.05 
.26 
.18 

.60 
.30 

2,50 
1,05 
,83 
.66 

6.15 
1.00 
.80 

.45 

.86   .85 

.02   .25 

.07 

,05 
.05 

T 

.17 

.01 

JARHELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAH 

3.05 
10.96 
6.24 
2,23 
9,37 

.17 
.53 

.30 

.50 
.19 
.20 

.11 

.75 
1.18 
1.14 
.65 
.87 

1.00 
.68 
.61 
.17 
.65 

.78 
.41 
.15 
.83 

.30 
.42 
.36 

.21 

1,79 
1.66 
.42 
1.90 

.50 

4.57        T 

3.02 

.07   .44 
.07   .18 

.13   .15 

.05 
.02 
,02 
.03 

T 

T 
T          T 

T 
.98 

.01 

T 

,04 

T 

.11 

.02 

T 

.04 

T 

,04 

,14 

LEWISVILLE  0AM 
LI  PAN 

7,68 
4.48 

.19 

.15 
1.07 

1.23 

7 

.01   .84 

.28 

.63 

.28 

.30 

2.04 
,95 

2.27 
1.35 

.11   .17 
T     .18 

T 

T 

.05 

T 

,06 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
DECEM6ER 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

1  1 

2  1 

3 

^1 

s  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25   26  1  27 

28 

29  1 

30 

31 

H&RLIN  3  NE 
HARYS  CREEK 
MC  SRECCR 
MCRINNEY  5  S 
HERIOIlN  STATE  PARK 

:,Bo 

6.01 
3.39 

9.oe 

«.68 

.26 
.02 

1,23 
,63 

,19 
,20 
,43 

,45 

.75 
1.15 
.85 

T 
T 

.02 
.53 

.46 
.69 
.60 

.35 

.72 
.12 
.63 
,32 

T 

.20 

.14 

,11 

T 

3.38 
1.95 
.36 
1.66 
1.36 

.34 
1.73   T 

.73 
3.52 

.88 

.01 

T 

.09 
.13 

.04 

.32 

.55 
.18 

T     .02 

.04 

.01 

T 
T 

T 

.01 

.04 
T 

.02 
.02 

T 

.06 
.01 

.15 

.03 
.09 

.04  . 

T 

nEIIA 

HID  CITV 

HINERAL  HELLS  FAA  AP 

HORCAN  3  HNW 

HOROAN  KILL 

6. 37 
13.92 

3.BB 

3.92 

.55 

.08 
.20 

,33 

,05 
1.12 
.35 
.51 

.93 
.90 

.76 

.71 

T 
T 

.80 
.43 
.56 
.62 
.55 

.43 
.75 
.15 
.37 

.32 

,75 

1,00 
1,56 

.91 
1.25 

.75 

2.32 
6.15 

T 

,65 

1.40 

.10 

T 

.0! 
.35 

.16 

.09 
.49 

,04 

T 
.01 

T 

T 

.57 

.14 

T 
T 
T 

,12  ! 

HUENSTER 

HULLIN 

NAVARRO  MILLS  0AM 

NEWPORT 

OLNEY 

».92 

6.32 

«.B6 
3.42 

.30 

.13 
.28 

T 

,30 

.24 

.50 
1.1« 

1.10 

.90 
.85 

T 

.59 

.35 

.60 
.37 

.19 

"70 
.10 

.01 
.42 

.45 

.68 

2.30 
1.15 
.13 

1.25 

.91 
.80 
.55 

- 

.02 
.06 
.64 

,32 

.20 
.52 

'.OS 

T 

- 

-   -   - 

T 
T 

T 
.02 

T 
T 

.03 

.13 

To* 

.06 

.10 

-   : 

DLNEY  S  NNN 
PALO  PINTO 
PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  0AM 

2.19 
3.56 
14.49 
7.52 
3.10 

.25 

.48 
.48 
.06 

.40 

.40 
.06 
.19 

1.15 

.60 
.80 
.89 
1.16 

.01 
.03 

.30 
.46 

.36 

.71 

.40 

.08 

1.73 
.47 
.41 

.21 
.61 
.22 

T 
.25 

.12 

.45 
1.32 
1.43 

.64 

.60 

.99 

7.54 

2.11 

T 

.56 
.09 
.19 

.02 

.36 
.55 

.05 

T 

T     T 

T     T 

.35 

T 
.04 

T 

.07 

.13 

.04 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RAINBOW 

RANGER  I  W 

3.85 
1.84 
6.91 
5.50 
2.15 

.17 

.16 
.40 
.02 

.51 
.85 
1.04 
.23 
.93 

.55 

.05 
.77 

T 

T 

.83 
.17 
1.50 
.62 
.31 

.06 

.44 
.12 
.04 

.05 

.03 
.34 

T 

.06 

.25 

.15 

.70 
.04 
2.10 
1.22 
.12 

.76 
.39 
.60 
1.48 
.46 

.08 

.27 
.02 

•  11 

.21 

.35 

.12 

.01 

T 

T 

,04 

,01 

T 

.17 

.03 

.03 
.06 

RED  OAK 
RICHARDSON 
RINCCOlD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

6.7* 
10.35 
3.98 
1.99 
7.03 

.22 
1.80 

.10 
.19 

.22 
1.55 
.35 

.23 

.17 

1.20 
.60 

.50 
1.33 

T 
T 

.75 
.61 
.30 
.35 

.78 

.75 
.23 
.83 
.02 
.25 

.28 

.01 

T 

.01 

.23 

T 

.97 
2.07 
.93 
.15 
1.69 

1.90 
1.95   T 
1.20 
.40 
1.76 

.12 
.10 

T 
.02 

.29 

.48 

:ll 

.32 

.04 
.20 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.04 
.28 

T 
.03 

.02 

T 
.52 

T 

T 

ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSW 
ROSS 
ROSSER  1  S£ 

5.72 
6.56 
5. SO 
4.0t 
5.85 

.04 
.36 
,07 
,06 
.15 

.34 
.18 
1.41 
1,14 
.35 

.61 
.94 

1.07 

T 

1.60 
.20 
.87 
.70 
.45 

.30 
1.44 
.36 
.35 
.72 

.20 
.30 

.03 

.07 

.60 
1.11 
1.86 
.51 
.72 

1.15 
1.70 
,56 
,81 
1.12 

T 
T 

.05 
,14 

.02 

,51 
,19 
.19 
.40 
.52 

.06 
.05 

.01 

.10 

.04 
.45 

.04 

.11 

.05 
.30 

.11  . 
T    ! 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINGTOHN 

4.19 

7.42 
5.43 
5.00 

.07 

.37 
.39 
.30 

.78 

.22 

.16 
.19 

.57 
.99 

T 
.04 

1.32 

.63 

.57 
.56 

.17 

.57 
.27 
.22 

.21 

.19 
.06 
.21 

- 

.15 

1.42 
.70 
.55 

.35 

2.33 

1.76 
1,43 

,04 

.02 

.05 
.02 

.01 

.42 
.51 
.37 

.02 

T 
T 

- 

-   -   - 

-     -     - 

.02   T 

.03 

.03 
.05 

.02 
.04 

.35 

.12 

.05 
.02 

.06  . 

STEPHENVILLE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWN  e  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

4.43 
3.91 
3.57 
3.54 
3.92 

.26 

.16 
.15 
.12 

.43 
.28 
.64 
.42 

.70 
.76 
.69 
.74 
.62 

T 

.64 
.56 
.40 
,90 
,49 

.38 
.10 
.09 
.21 
.33 

.36 

,15 
,16 
.17 

.01 

.67 
,37 
,71 
.12 
.20 

1,20 
,86 
,77 
,31 

1,20 

T 
T 

.1! 

.03 
.01 
T 
.03 

.30 
.31 
.02 

T 

.05 

T 

T 

.01 
.25   .03 

.01 

T 

.06 
.05 

T 

.04 

T 

.04 

.03 

.11 
.03 

.36  . 
.04  . 

.04  . 
T 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  S  NE 

4.66 
8.33 
5.32 
2.07 
3.64 

.18 

.06 
.09 

.12 
1.45 
.40 
.52 
.95 

1.22 
.90 
.45 

T 

.46 
.55 
.80 
.23 
.48 

.61 
.36 
.52 

.02 
.17 

.32 
.30 
.02 

T 

T 
.76 

.62 
.♦2 

.05 
.02 
.21 

1,62 
2,55 

2,00 
.36 
.64 

.05 

.05 
.10 

.01 
.12 

.23 
.86 
.41 
.27 

.05 

.10 
T 
T 
.01 

T 

.10 
.01 

.10 

T 
T 

T 

.25 
.06 
.06 

T 

.27 ; 

TRENTON 

TROY 

VALLEY  VIEW 

WACO  DAM 

WACO  WSO                 R 

11.18 
3.64 
6.44 
4.36 
4.3C 

.20 
.05 
.42 

,01 

.25 
.33 

.12 

,16 
,90 

.77 
,71 
1,23 
.80 

T 
T 

1.02 
.40 
.81 
.35 
.52 

.89 
.09 
.19 
.34 
.37 

.25 
.27 

.35 

.28 

2.00 
.11 

1.05 
.27 

1.78 

5.47 
1.17 
1,96 
1.73 
.01 

T 
T 

.03 
.04 
.02 
.33 

.16 
.21 
.53 
.30 

T 

.02 

T 

T     T 

.03 
T     T 

T 
T     T     T 

.08 
.01 

T 

T 
T 

.15 

.06 
,07 

T 

.11  . 

.10  . 

WAXAHACMIE 
WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 

6.17 
4.23 
4.U 
9.99 

,17 
.16 
.16 
.43 

.25 

.20 
.16 
.10 

.97 
1.00 
.76 
.87 

.39 
.57 
.39 

.79 

.70 
.12 
.19 
.83 

.21 
.14 
.23 
.68 

1.25 
.60 
.97 

1.96 

1.60 

1.30 

.64 

3.79 

.12 

.09 
.21 

.31 
.13 
.26 
.18 

T 
T 
.01 

T 

T 

.01 
,13 

T 
T 
.02 

.01 

EAST  TEXAS          0« 

ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSw 
BEDIAS 

5.55 

7.76 
7.01 
5.50 

.31 
.17 
.13 
.30 

.56 
1.67 
1.38 

,10 

1.23 

1.22 

1.40 

T 
.02 

.40 
.68 

1.54 
.04 

1.42 
1. 10 
.77 
.78 
1.70 

.46 

.63 

T 

T 
.03 

.21 
.65 
1.04 
.49 

,30 

.36        .03 

.53 

.69 

.55 

T 

.32 

.36 

T 

.38 
.63 
160 

.04 

.06 
.30 

.06 

T 

.01   .02 

T 

,63 
,35 

.14 
1.21 

T 

.27 
.63 
.60 

.33  , 
,30  ! 

BON  WIER  2  E 

BOxELOER 

BREMONO 

BRONSON 

BUFFALO 

12.60 
9.86 
4.12 
8.21 
6.66 

1.30 
.40 
.14 
,76 
.10 

3.22 
,06 
.38 

,88 
.42 

.46 
.97 
.61 

.80 
.77 

.02 

T 

.46 
.47 
.78 
.15 
1.96 

3.90 
1.04 

.35 
2.41 

.82 

1.69 
1.16 
.32 

.05 
.27 

T 

T 
1.49 
.03 
.18 
.15 

T     T     .If 
2,67 
1,26 

,30        .0< 
1.58 

.64 
.02 

T 
.64 

.39 
.05 
.23 
.21 

.65   .70 
.14 
T 

1.62 

T 
T 

T 

.03 

T     T 

T 

.19 

T 

.03 

.19 

.12 

.36 

T 
T 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

11.33 
5.56 
6.55 

11.56 

.22 

.08 
.15 

,36 

.22 
1.15 
.60 

.70 

1.10 
.42 

1.21 
.75 

T 

.01 
.01 

.22 
.86 
.39 
1.95 
1.58 

.62 
1.03 
1.30 

,90 
1,1: 

.40 

.22 

.13 
.01 

.11 

T 
.06 

2.86 
.47 
.10 
.07 

4.01 

4.6! 
.23 

.33        .11 
.47   ,01   .01 

2.30 

.04 
.02 

.10 
.02 

T 

.47 

.40 
.77 
.43 
.22 
.39 

.10 
T     .20 
1.57 
T 
.13 

.02 
.02 

.04 

.08 

T 

.01 
.06 

.05 

.04 
.02 

.09 
.11 
.06 
.05 
.25 

,03  . 
.04  . 

COLDSPRING  ;  SSW 

COLLEGE  STATION  F4A  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

7.25 

4.65 
6.60 
4.68 
4.13 

.38 
.10 
.55 
.02 
1.00 

1.63 
1. 12 
1.72 
,36 
,35 

,60 

,51 
1.12 

T 
T 

,54 
1,00 
,11 
,55 

,16 

.67 
1.04 
1.70 
1.26 
1.20 

.10 

.10 
.86 

.14 

.10 

1.01 
.73 
.14 
.13 

,03 

.48 

T          T 

.46        .03 

.33 

.49        .10 

.98 
.13 

.09 

.32 

.16 
.17 
.23 

.30 
.10 
.73 
.01 

.03 
.02 

.02 
.06 

.08 

.04 

.Ol> 
.10 
.04 
.03 

.15  . 
.19  . 
.16  . 

.37  '. 

DAINCERFIELD  9  S 
DEKALB 

OEWEYVILLE  5  S 
OIALVILLE  2  W 
EDOM  2  NH 

6.92 
10.46 

5.74 
8,24 

.08 
.34 

,06 

.84 
1.18 

1.39 
1,40 

.44 
.01 

.02 
.53 

T 

1.07 
,22 

2.05 
1.15 

1.04 
1.40 

.73 
.61 

.02 
1.31 

.24 

.15 

T 

.17 
T 

.21 
2.18 

.11 
1.95 

.40 
1.51 

.60 
.56 

.23 

T 
.36 

.02 
.46 

.65 
.52 

.36 
.62 

.11 
.12 

.02 

.08 

- 

-      -      - 

T 
T 

.02 

.60 
.02 

.57 
.03 

.68 
.68 

.15 
.59 

.06  . 
T 

EMORY 
EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

11.56 
9.19 
S.Bl 
5.69 
5.96 

,13 
.47 
.06 
.02 
,06 

,15 
1.40 
1,32 
1.38 

.16 

.95 

.87 
.01 

1,33 

.02 

T 

.45 
1.24 
1.60 
1.62 

.26 

1.10 
2.45 

.41 
.36 

1.27 

.46 

.07 
.01 

.60 

.01 
.07 
.02 

2.56 
.09 
.97 
.64 
.25 

4.04 
.6? 
.75 

.71        .02 
.69 

.16 

.08 
.07 

.23 

.01 
.19 

.61 

.40 
.17 
.15 
.59 

.08 
.96 

.02 
.13 

.02 

.01 

.02 

.02 

T     .01 
.01 

.02 
.01 

.07 
.05 

.56 
.03 

.18 
.01 
.10 
.26 
.33 

.35  '. 
.22  . 

.12  . 

GLAOEWATER  3  WSW 

GRAPELAND 

GROVETON 

HAGANSPCRT 

HARLETON 

5.20 
4.67 
13.25 
6.36 

T 

.45 
.48 
.25 

.89 
.40 
.13 
.20 

,59 
,76 
.88 
1.11 

T 

.01 
.02 

1.55 
.13 
,54 
.05 

1,12 
1.48 
1.32 
1.51 

T 

.20 
1.30 
.88 

.05 

T 

.11 

2.00 

.50 

.45   T 

.41        .09 
4.98 
.52 

.06 

.58 
.53 

.26 

.26 
.26 
.40 

T 

.11 
.11 

.03 

T 

T 
.57 

.01 

,19 
,30 
,07 
,26 

.04  ! 

HAWKINS  I  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORCER 

8,62 

5.41 
5.98 
10.49 

.06 
.74 

.10 
.53 

.21 

.85 

2.15 

,30 

1.01 

1.05 
.83 
.57 

1.10 
.80 

.63 

1,01 
,70 
.55 

.10 

1. 01 
1.32 
.80 
1.79 
2.65 

.05 
.08 
.30 
.05 

.25 
.29 
.14 
.53 

.19 

I18 
.58 
.62 
.30 

.86 
.15 

.93 

.97 
.26 
.21 
.45 
,23 

.09 

.12  2.03 

.03 

.05  2.89 

.06 

.01 

.06 

.09 

.06 

.24 

,69 ; 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  5IA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

4.00 
7.68 
5.46 
9.37 

.34 
.69 
.12 
,39 

.64 
.58 
.33 

1.67 
.45 

.53 
.81 

1.10 
.90 

1,15 

T 

.25 
.38 
.54 
,83 

.99 
1.79 
1.55 
2.51 
1.24 

.23 
.06 
.68 

.64 

.20 
.25 
.22 
.20 
.40 

.38 

.27        .20 

.53 
.2! 

.47 

.12 
,27 

,66 

.02 
.22 

.24 
,24 
,22 

.75 
.44 

T 
.03   .71 

.02 
.69   .32 

.10 

T 
1,31 

T 

.08 
.03 

.03 
.04 

T 
.02 

.10 
.27 

,06  ! 
.20  ! 

JEWETT 

KARNACK 

KIBBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.70 
6.05 
11.01 
6.39 
7,29 

.05 
.36 
.47 
.08 
,37 

.50 
,18 

3,32 
.10 

1,12 

1.10 
.66 

.02 
.01 

I.IO 

.30 
.03 
.15 

.66 
1.39 
2.99 

.68 
1.56 

.33 
1.14 
.06 
.69 
.11 

T 

,12 
,42 
.05 
.51 
.16 

2.36 
.44 

.60        .21 
.51 
.46 

,20 
1.52 

.02 
.10 

.60 

.22 
.54 
.96 
.30 
.35 

.09  1.06 

.07 

T     .71 

.07 
.05 

.01 
T     .16 

T 

.02 
T     T 
T 

T 

.02 
.03 

.02 

T 

.76 

.30 
.17 
.07 
.69 

T 
.06  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
DECEMBER 

1971 

Station 

1 

Day  of  Month 

1 

^1 

3 

^1 

^1 

8 

7  1 

8 

9 

10  1  11  I  12 

13  1 

14  1 

15 

18  1 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  I  24 

25  I  28  I  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

LONC  LIKE  9  SH 

LONCVIEk 

10VEL40V 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

HAOISONVULE 

5.27 

3.«1 
9.31 
*.72 

.50 
.10 
.52 
.11 

.90 
.20 
.40 
1.16 
.24 

.72 
1.20 
.90 

T 
1.16 

T 
T 

T 

.50 
.20 
.18 
.79 
.99 

.92 

1.80 
.90 
.72 

1.38 

.40 
.43 
.20 

.11 

T 
.07 

.49 

.43 

.03 

.05 

!l9        .20 

.35 

.34 

.40 

.34 

.28 

.14 

.26 

.05 

T 
.03 

T 

T 

r 
.01 

.28 

.30 

T 
.48 

.15 

.46 

.15  . 

.49  i 
.14  . 

MAGNOLIA 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEULA  7  SSw 
MINEOLA  9  ENE 

5.67 
6.09 

7.28 
6.64 
9.*7 

.2u 
.22 

.19 

T 

1.60 
.21 
.05 
.27 

1.25 

.30 
1.13 
1.22 
I.IJ 

T 

T 

1.20 
.07 
.16 
.62 

1.29 

T 
1.70 
.96 
.62 
.80 

.75 
.47 
.97 
.64 
.02 

.10 
.33 

.15 

.72 
.90 

2.96 

1.93 

.09 
.39 

.11 
.22 
.35 

.02 

.11 
.69 
,66 
.52 
.52 

.07 

.05 
.13 
.11 

.12 

.04 
.13 
.28 

T 
.02 

T 

.20 

.74 

.90 

.06 

.18  . 

HONTCOMERV 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGOOCMES 
NAPLES  1  5W 

5.22 
9.65 
11. 6A 
5.92 

6.79 

.16 
.08 
.14 

.12 

1.03 
.06 

.11 
.49 

.49 
1.06 

.94 
1.22 

1.07 

T 

.47 
1.05 
.79 
.49 
.39 

1.09 
.98 
.76 

1.31 
.90 

.19 
l.ll 
1.94 

.32 
1. 10 

.01 

.11 
1.70 
2.54 

l!l6 

.49        .15 
2.23 
3.56 

.25        .05 

.05 

.38 
.46 
.01 
.30 

.25 
.66 
.23 
.34 
.99 

.05 
.12 
.10 
.35 

.13 

.07 

T     T 

.01 

.01 

.01 
.10 
.04 

.11 

.07 
.27 
.21 
.20 
.31 

.99  . 

neglev  4  ssw 
neuvillE 

NEW  CAnEV  *  MM 

NEKTON 

OVERTON 

6.27 
B.66 
11.18 
5.91 

.56 
.14 
.27 
1.15 
.26 

.05 
.73 
1.93 
2.20 
.30 

.84 
.90 
1.72 
1.10 
1.15 

.38 
.93 

.29 

2.00 
.47 

1.12 
1.19 
1.39 
2.00 
1.81 

.96 
.13 

.10 
.41 

2.23 
.14 
.95 

1.00 
.35 

5.57 

.29 
.65 
.43 

.04 

.96 

T 
.10 

.46 
.39 

.17 
.26 

.41 

.33 

.27 

.13 
.80 

.10 
.04 

.20 

• 
.04 

• 
.36 

T 

.91 

T*' 
.13 

.42  . 
.15  . 
.39  . 

T 

PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
POVNQR  1  NE 
PRICE  2  SW 
OUITMAN  2  S 

5.51 

5.75 
6.02 
'..96 
9.79 

.10 

.27 
.10 
.16 

.43 
.20 
1.27 
.79 
.14 

.79 
1.11 
.01 
.53 
1.02 

T 
.05 

.99 
.52 

1.55 
1.67 
.49 

1.59 
.82 
.79 
.80 
.55 

.26 
.66 

.54 

T 

.25 

.16 

■  14 
1.06 
.19 
.11 
3.55 

.39       T 

2.07 

.06 

.95 

.09 

.05 

.02 

T 

.25 

.71 
.24 
.31 
.60 

.02 

.03 

T 

T 

T 

.03 

.01 
.01 

.09 

T 

.20 

.67 
.27 
.17 

.40 

.10  '. 
T 

REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYRURN  0AM 

6.41 
4.31 
7.67 
4,68 
10.08 

.02 

.17 

.69 

T 

.52 

.56 
.85 
.81 
.50 

l.io 

1.12 
.76 
.56 

1.10 
.91 

T 
T 

.58 

.20 
.31 
.82 
.74 

1.86 
1.05 
2.28 
1.26 
1.97 

.36 
.30 
.03 
.40 
.01 

.23 

.06 
.09 
.28 

.37 

.22       T 

1.14 
1.02 

T 
T 

.37 

T 

.29 

.30 

.39 

.25 
.03 

1.90 

1.05 

T 
1.01 

.05 
.04 

.06 

.01   .03 
.03 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.36 

T 

.60  . 
.20  . 
.03  . 

.14  . 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOWN  BLUFP  DAM 

8.04 
9.74 
6.09 
4.89 
11.25 

.19 

.42 
.11 
.04 
.43 

.04 
.10 
.05 
.10 
1.54 

1.28 
.70 
1.20 
1.01 
1.33 

.05 
.01 

.33 

.40 
.06 
.09 
.67 

1.20 

2.09 

.97 

.70 

2.95 

1.23 

.60 
.97 
.77 
.02 

T 

1.30 
2.02 
.91 
.53 
.32 

2I47 

.43 

.49 
.15 
.19 
.22 

T 

.41 
.15 
.60 
.65 
.61 

1.56 

.13 
.07 

.10 
.47 

.02 

.06 

T 

T 
T 

.07 
.02 
.04 
.01 

.21 

.06 
.09 
.01 

.44 
.90 
.62 
.21 

.53  . 

TRINIDAD  POUER  PLANT 
TVlER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
HALLE"  3  SSM 
WARREN 

7.03 
5.20 
5.35 
6.37 
11.16 

.02 

.09 
.08 
.14 
.93 

.32 

.26 

.48 
1.89 
2.43 

.94 
1.10 
.77 
.65 

.02 

.41 
.65 

1.90 
.42 

3.09 

.89 
1.10 

.49 
1.12 

.53 

.41 
.55 

.08 

.12 

.13 
.12 

1.29 
.16 

.14 

.27 

1.98 

.42   T 
1.15       T 

T 
.27 

.40 

.24 
.31 

-04 

.20 
.33 
.19 
.21 
.29 

.68 

.09 
.06 

.07 
1.26 

T 
.09 

.02 

.06 
.05 
.03 

.01 

T 
.78 

.22 

.10 
.04 
.13 

.44 

T 
7 

.39  ! 

WILLS  POINT 
WINNS8DRD  6  SH 

10.97 
9.00 

.17 
.25 

.22 

.50 

1.09 
.28 

T 
.28 

.55 

.70 

1.09 
.20 

.47 
.60 

2.58 
2.00 

3.30 
2.32 

.17 
.32 

.56 
.37 

.09 

T 

.06 

.20 

.47 
.65 

.15 
.33 

T 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSfIELO 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

800UILLAS  RANGER  STA 

.30 
.35 

.68 
.31 
.12 

.07 
.04 

.06 
.14 
.30 
.15 

T 

.09 
.02 

.05 

.05 
.10 
.11 

.02 
.03 
.43 

.12 

.06 
.03 

.13 

CANOELARIA 

CHISOS  RASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYOEN 

.09 
.24 
.43 
.54 
.20 

.07 

.04 

T 

.06 

.09 

.05 

T 

.02 

.32 

.05 

.11 

.13 
.02 

T 
T 
.01 

T 
.35 

.04 

.11 

.03 

T 

EL  PASO  WSO             R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.50 

.44 
.16 

.34 

.15 
.03 

.01 
.18 
.14 

.10 

.02 

.01 

.01 
.05 
.02 

.06 

.03 

- 

.08 

.13 
.03 

T 

.03 

.07 

- 

.03 
.05 

- 

- 

- 

.06 
.09 

.04 

.     .     . 

.     .     . 

T 

T 

- 

.02  . 

CIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  I  S 

.29 
.26 

T 

.42 

T 
T 

.12 

.09 

.02 

- 

T 

.11 

.08 

T 

.02 

- 

T 

.05 
.02 

.35 

.05 
T 

- 

.02 

- 

- 

- 

T 
.02 

T 

.     .     . 

.     .     - 

.01 

- 

- 

-   : 

MARATHON 
MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  lPCKE 

.06 

.20 

.10 

" 

.06 
.10 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

.20 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

-    : 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 
PLATA 

.77 
.26 
.20 
.25 

T 
.02 

.04 
.05 
.13 
.12 

T 
T 

.03 

.04 
.03 

.12 

T 

T 

T 

.70 

.02 
.06 

T 
.07 

" 

.01 

.04 

PRESIDIC 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  Flat  lo  ene 

SANDERSON 
SHEFFIELD 

.37 
.05 
.18 
.29 

T 

.11 
.05 

.17 

.26 

.15 

T 

.03 

.12 

T 

T 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  HSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.03 
.27 
.17 
.33 

.•  7 

.07 

.16 
.12 
.12 
.03 
.02 

T 

.70 
.10 

.26 

.04 

.02 

.05 

T 

.10 

.07 

T 

.OS 

.04 

.01 

T 

.01 '. 

YSLETA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.    -    . 

.     .     . 

.     .     . 

- 

- 

- 

-    . 

.    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

3.40 
.28 

3.60 
.44 

2.93 

.01 
T 

.22 

.06 
.56 
.12 
.73 

.47 
.02 
.52 

.02 
.45 

T 
.03 

.46 
.09 
.33 
.10 
.53 

T 
T 
.17 

.16 
.32 

T 
T 

.49 

.92 

T 
.36 

.90 

.51   T 

.15 

.60       T 

T 

T 
T 

.03 

.22 

.05 

^ 

.03 

T 

.02   T 

T 

T 

.01   T     .01 

T     T 

.01 
.05 

.07 
.01 
.16 

.03 

.01 
.06 
.02 
.12 

.42  . 
T 
.03  ! 

BlEWETT  5  NW 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADV 

BURNET 

1.31 
2.06 
.70 
1.56 
2.82 

.02 

T 

.23 
.51 

.26 

.77 

.05 

.40 

.72 

.35 

.60 
.20 

.3e 

.23 

.11 

.04 
.40 

.03 
.10 

.15 

.36 

.12 
.28 

.12       T 

.17   T 
.68 

T 

.01 

.03 

T 
.01 

.30 

.03 

.06   .02 

T 

.05 

.07   .08   T 

T 

T 
T 

.02 

.11 

.02 

.04 

T 

.20  . 

.01  ! 
.09  . 

CAMP  WOCD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.40 
.17 

.73 

T 

.17 

.14 
.18 

- 

.34 
.13 

.09 

- 

- 

- 

.08 
.01 

.06 

.18 
.23 

- 

- 

- 

.15 

.04 

- 

- 

.04 

.    .    . 

.05 
.08 

.19 

- 

T 
.13 

-   : 

COTTONUOOO 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  MSO 

DODLE  6  NNE 

DUNCAN  mIlSON  RANCH 

1.53 
1.25 
.25 
1.32 
1.29 

.10 
.01 

T 

.06 
.22 
.22 

.10 

.46 
.96 

.02 

.70 
.95 
.09 
.33 
.20 

.39 

.01 

.03 

.20 

T 
.05 

.25 

.30 

.12 

T 
T 

T 

.25 

.02 

T 
T 

T 

.02 

T 

T 

T     .02 

.01 

.01 

T 

.29 

.16  . 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NM 
ELOmiOO  19  SK 

1.31 
.61 

.05 

.69 
.19 
.40 

T 

.26 
.20 
.17 

.04 

.03 

.21 
.23 

.01 

T 

T 

.03 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13      14      15 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


FIFE 

FREDERICKSBJRC 

FUNK  RANCH 

GOLD 

HARPER 

HUMBLE  PUMP  STA  S  m: 

HUNT 

HYE 

JAHES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEHPNER 

KERRVILLE 

LAHPASAS 

LANCTRV 

LLAND 

LVNXHAVEN  RANCH 

MARCO 

MASON 

MC  CAMEV 
MEDINA 
MENARD 
HERTZON 
NELSON  RANCH 

NIX  STORE  1  W 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

PRADE  RANCH 

RANK  1*1 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

ROCKSPrINGS 
ROCKSPrINGS  21  Sw 
ROUND  MOUNTAIN  *.  WNI 
SABINAL  1  MSM 
SAN  ANCELO  DAM 


SO 


SAN  ANCELO 
SAN  SABA 
SLOAN 
SONORA 
SPICEMOOD  I  S 

STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 
UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO 
BEEVILLE  5  NE 
BLUE 
BRENHAH 

BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
CISOLO  CREEK 

CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NH 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  4  WSW 

FEOOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  W 
FlORESVILLE 
GIDDINGS 

GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 

JEODO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINOSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LOCKHART  2  Nw 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NtXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICAROO 
RIOMEOINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCkPORT 
RUNGE 

SAN  ANTONIO  WSO 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 


1.96 
1.6D 
2.Dt 


2.20 

l.3» 
1.35 
l.Tl 

.20 

1.71 
1.17 


3.69 
1.19 
.55 

1.A2 

.33 

1.40 
1.35 
3.07 
2.75 
1.13 

.51 

.48 

2.26 

1.25 

1.17 


1.93 
1.69 
1.19 
1.60 


10.02 

.14 

4.22 

.24 

.53 

1.48 

.28 

.09 

4.11 

.45 

.02 

5.73 

.26 

1.30 

.54 

4. 83 

.83 

.27 

3.87 

.09 

.40 

.52 

4.42 

.63 

.52 

3.60 

.34 

T 

2.28 

.98 

4.93 

.02 

.86 

4.82 

.07 

.65 

.27 

1.02 

3.42 

.07 

.30 

2.B5 

.93 

4.32 

.54 

.6? 

3.3C 

.17 

.58 

4.03 

.07 

.55 

.55 

4.6C 

1.20 

..IC 

2.01 

T 

.54 

.37 

4.26 

• 

1.44 

4.5C 

..20 

.2! 

4. DC 

.72 

1.31 

2.31 

.72 

.11 

3.87 

.09 

.79 

.76 

2.60 

.07 

.37 

3.2C 

.50 

.15 

3.0! 

i.22 

.31 

4.27 

1.39 

.5( 

1.35 

.39 

.25 

3.93 

.04 

1.05 

.90 

1.15 
.06  1.61 
.42  2.98 
1.17 


.39 

.38 

1.40 

.25 

2.00 

T 

.45 

.65 

.97 

.6B 

1.90 

.1! 

.57 

.62 

.60 

.4- 

.74 

.71 

1.04 

.64 

1.35 

.5C 

.41 

.61 

.23  1,46   .51 


.30 
.26 


.23 

.19 

.07 


.10   .01  1.0! 


.06 
.4' 

T   i.o; 


.05   T     -Bt 


2.18 
.22   T 


T     T     T 
T     .05 


.07 
.10 


.03 
T     .01 
.70 
.20 

T 

.01   ,01 


.03 
.01   T 

,07   .02 


.06 

T 
.02 


.03 
.10 

.01   .01 


.08 

T 

T 

.09 

.03 

T 

T 

.42 
.0! 
.10 
1.05 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
OFCEM 

BER 

1971 

Station 

(2 

Day  oi  Month 

I 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  u 

12 

JLl 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20  I  21 

22  1  23   24 

25  1  28  1  27 

28   29  { 

30 

31 

SDHERUUIE  OAH 
SPEAKS 

SPRING  BRUNCH 
KSEIDER  7  SSW 
WASMINCTON  STATP  PARK 

4.37 
».63 

♦  .27 

♦  .A4 

.17 
.32 

.64 
.93 
.73 

1.30 
l.U 

1.03 
.57 
.27 
.32 

.71 

.64 
.69 

1.62 
.^6 

1.10 

.78 
1.00 
.14 
.76 
.07 

T 
T 

T 

T 

.04 
.06 
.15 
.16 
.15 

•  47 

•  32 

•  32 

•  16 

•  30 

T 

•  12 

T 

T 

.15 

.14 

T 

•  11 

T 

•  18 

T 
T 

T 

T 

•  02 

T 

T 
T 
T     ,08 

,08 

.05 
.08 
.04 

T 

.02  . 

.64  . 
,45  , 
,69  , 
,74  . 

WELDER  UILDLIPE  ^NQTN 

YQAKUH 

YORKTOKN 

2.2B 
3.72 
3.»6 

1.37 
.02 

.25 

.30 
1.94 

T 

.63 

.70 
.57 

.33 

.43 
•  66 

.06 
.05 

.06 
.01 

•  10 

.12 

•  15 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T     T 

T 

.06 

.70  . 
.57  . 
.11  . 

UPPER  COAST         06 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANCLETUN  2  H 

SAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

«.57 
6.97 
S.22 
7.39 
6.96 

.38 
.67 

.70 

1^45 

.38 
.32 

.67 
.20 

1.30 

1.30 
1.30 
I.IO 
3.13 
2.90 

1.06 
2.74 
1.10 
1.05 
.76 

.05 
.06 
.03 

.05 

.05 
.03 

.25 

.50 

.08 

.77 

•  76 

•  6B 
.60 

1.56 

•  11 

•  11 

•  10 

•  05 

•  25 

.06 
.21 
.60 

.33 

.12 
.32 

1.21 
.77 
.50 

.02 

•  07 

.05  . 
.34  . 
.21  . 
.06  . 

BEAUMONT  PUTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  I  SW 

OANEVANC  2    SE 

6.57 
6.A7 
5.16 
17.38 
5.99 

.33 
.53 

.49 

T 

1.47 
1.56 

.95 
2.67 

.39 

1.05 

1.31 

.63 

7.10 

.01 
.01 

T 

.40 
.42 
.27 
.90 
1.95 

3.75 
1.34 
1.78 
.40 
.78 

.09 
.02 
.09 

T 

T 
T 
.02 

.04 
.62 
.26 

T 
.01 

.21 
.37 
.25 

.10 

T 
.34 

.13 
.54 
.05 
1.60 

T 

.01 

.10 

•  43 

•  15 

•  11 

* 

•  14 

.03 
.15 
.24 

.04 

.37 
.88 
.02 
1.32 
2.20 

.03 
.02 

T 

.02 

.01 
.01 

T 

•  02 

T 

.01        T 
T     T 

•  27 
,02 

T    1,10 

.03 
.11 
.92 

.22  . 
.24  . 

.24  . 
.68  . 

T 

EONa  mwy  55  eRIDGE 

El  cahpo 

fREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.66 
2.59 

5.90 
6.67 
7.33 

T 
.17 

.20 
.64 
.57 
1.17 
3.26 

.20 
.83 

1.07 

.73 

.92 

3.28 

1.21 

.94 

.61 

2.47 

.29 

.60 

.09 

.02 

.07 
.02 

.49 

•  01 

.02 
.02 

T 

.04 
.06 
.06 
.06 
.15 

.01 

.03 

.02 
.05 

.01 
.06 

•  02 

•  06 

•  19 

.06 
.72 

.01 
.16 
.57 
.79 

T 

.01 

.01 

T 

.04 

.01 

•01   •Ol 
.09 

.OS 

.26 

.71 
.60 

.07  . 
.03  . 
.16  . 
.09  . 
.09  . 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HDUSTON-INOEP  HEIGHTS 

5.72 
5.38 
6.77 
5.13 

7.18 

T 

.14 

.03 

.10 

.01 

1.34 
2.46 
1.65 
.77 
1.73 

.02 
.14 
.82 

T 
.36 

2.53 

1.76 

3.20 

.80 

1.42 

.77 
.03 
.52 
1.44 
.62 

.12 

.05 
.08 

.06 
.28 
.02 
.50 
.40 

.15 

.15 
.20 
.27 

.61 
.51 

.02 

T 

.42 

.10 

.05 

•  03 

•  23 

•  18 

•  25 
.18 

.04 
.04 
.30 
.06 

.08 
.10 
1.55 

.23 

.02 

.02 

.01 

T 

.04  ! 
.01  . 
.20  . 

HOUSTON-WESTeuRY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OK 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

6.29 
8.33 

7.01 
6.29 
9.97 

.04 
.20 
.99 
.16 

.77 
.60 

1.51 
3.07 

.59 

3.00 
.70 
.97 
.59 

.46 

T 

1.17 

1.50 
.70 
1.15 

2.11 
1.80 
1.56 
1.30 
1.34 

.15 

.05 
.09 

.26 
.16 

■  40 

.19 

.26 
.30 
.14 
.46 

.39 

.04 
•  60 
.07 
.09 

.19 

•  11 
.24 
.08 
.16 

•  16 

.10 

.10 
.07 
.03 

.22 

.04 

.67 

.82 

2.60 

T 

T 
T 

.15 

.04 

.34 

.12 

.94  , 
.06  . 
.06  , 
•  11  . 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 
HATAGDROa  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

8. 44 
7.31 
6.89 
6.31 
6.38 

.35 

.34 

.19 

3.65 
1.20 
.94 
.26 

.78 

.77 

.55 

1.08 

T 

.85 
1.05 
3.50 
1.75 

.43 

1.52 

1.02 

.92 

1.73 

3.10 

.07 

.07 
.05 

T 

.15 

.01 

.03 

.20   ,02 

.05        .08 

.12 

.09 

• 
,63 

,36 
,13 

• 
.04 

,02 

« 
.22 

.03 
.14 
.20 

1.00 
.03 
.04 
.10 

1.67 
.51 
.27 
1.14 
1.78 

.01 

.04 
.02 

.04 

T 
.22 

•  10 

.02 

.30 

T 

.02 

T 

1.07 ; 

.10  . 
.16  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COBFORT 

PORT  ARTHUR  WSQ          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

6.67 
"..39 
5.80 
7.53 
5.07 

.07 
.09 

.31 
.14 
.17 
2.05 
.30 

.90 

.02 

T 

3.63 
1.10 
2.02 
2.98 
1.93 

.85 
.80 
.75 
.56 
.62 

.03 

.03 
.10 

T 

.08 
.15 

.02 
.02 

.01   .01   .82 

.05       1.45 
.05        .04 
.06        .74 

,03 
,03 

,03 

T 

.02 
.10 
.05 
.24 

.51 

.03 

,07 

.92 
.69 
1.03 

.16 

T 

T 
.04 

.18 

.02 
.01 

.41  . 
1.10  . 
.15  . 
.59  . 
.06  . 

PORT  0  CONNOR 
RICHHOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

7.45 
4.81 
5.32 
5.24 
7.96 

.02 
.58 

.20 

.34 

.27 

2.58 

.05 
.68 
.69 
.50 
.60 

T 

4.70 

1.08 
1.80 
.25 

.71 
2.36 
1.62 
1.51 
1.33 

.07 
.09 
.09 

.05 

T 

.38 

.19 

.20 

.20 

.07 

!l8 

.15 

T 

,30 
,23 
,13 
.32 
.45 

T 

•  14 

•  13 

•  10 

•  80 

,05 
,07 

.07 

T 

.85 
.45 
.58 
.16 
.65 

.02 
.02 
.02 

.02 

T 

.03 

.02 
.19 
.02 

.47 

.02 

T 

.38  . 

.02  . 
.25  . 

.05  . 
.OS  . 

VICTORIA  USD             R 

WHARTON 

2.23 

4.79 

.02 
.05 

.43 

.10 

,68 

T 

.71 
.66 

.75 
.98 

.02 

T 

.03 

.10 

.0! 

T 

T 
.34 

T 
.50 

T 
.30 

T 

T     T 

.05 

.01 
.06 

.25  . 

.75  . 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVIILE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  WELLS 

1.32 

2.52 

.95 

I.IO 
1.17 

.35 

.31 
.30 
.55 

.17 

.11 
.80 

.44 
.26 

.14 

.50 
.47 
.24 

T 
T 

.02 

•  12 

1.10 

T 

.20 

.11 

.10 
.03 

.02 

•  02 

T 

.04 
.36 

.17 

.07 

.01 

T 

.01  . 

CARRI20  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULIA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.00 
1.31 
1.74 
1.75 
1.52 

.01 
.19 
1.13 

.21 
.92 

.79 
1.20 
.10 

.04 
.02 

.10 

T 
.13 

.16 

.39 

.30 
.13 

.36 
.37 
.20 
.15 

T 

.02 
.02 

T 

T 

T 
T 

T 

.11 
•  10 
.03 

.03 

.01 

T 

T 

.OS 

.OS 

T 

CRYSTAL  CITY 
OILLEV 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  i    NW 
FALCON  DAM 

1.01 
1.36 

.46 
1.20 

.37 

.01 

.24 
.66 
.09 
.95 
.17 

.03 
.09 
.06 
.05 

.13 
.40 
.12 

.05 

.34 
.11 
.03 

.10 

.01 

T 

.01 
T 
.20 

.02 
.02 

T 
T 
T 

T 

T 
•  05 

.03 

.12 

T 
.04 

.05 
.02 

T 

.04 
.01 

T 

T 
•  01 

T 

•  03   T 
.01   .01   T 

.04 
T 
.01   .04 

T 
.01 

.01  '. 

FALFURbIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

1.70 
1.60 
.37 
1.00 

1.77 

.22 

.64 

.90 
.47 

.02 

.31 
.35 

.42 
.35 

.24 
.18 
.36 

■  18 
.61 

T 

•  01 

.30 
•  10 
.16 

,02 

,37 

.03 
.05 

.06 
.05 

HE6BR0NVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOP 
LARECO  NO.  2 

1.13 
2.01 

.66 

.06 

.06 

.26 
.66 

.50 

: 

.03 

.30 
.64 

.07 

.47 
.14 

: 

.03 
.15 

- 

-     - 

.19 
T 

I 

- 

- 

: 

.10 

- 

- 

T 

:     :     : 

:    :    : 

.04 

.03 
.08 

.21  . 

PEARSAlL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

1.52 
2.63 
.85 
3.20 
1.72 

T 

.82 
.80 
.17 
.05 
.49 

.08 
.36 
.01 

T 

.01 
.10 

!90 
.16 
.35 
.49 

.06 
.28 
.40 
.60 
.53 

•  02 

T 

•  16 

•  03 

,70 

T 

1.40 
.13 

T 

•  05 
.05 

T 
.01 

.01 

•  05 

•  01 

T 

T 

T 
•  08 

.06 

.02  . 

T    '. 

TILDEN 

WHITSETT  2  Su 
ZAPATA 

2.77 
.95 

.06 

1.60 
.54 

- 

T 

.51 
.06 

.46 
.30 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

T 

~ 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINGEN 

"C  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

1.08 
.64 

.73 

T 
.02 

T 

.05 

T 

.09 

.02 

.06 
.02 

t'' 

.02 

.18 
.11 
.16 

.17 

.39 
.33 

.28 

T 

T 
.03 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
I 

- 

- 

T 

•  66 

T 

T 

T 
.08 

-    -    - 

-     -     - 

•  IS 

T 

.07 

.14  . 

MERCEDES  6  SSE 

MISSION  »  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

.65 

.60 

2.28 

1.34 

2.26 

T 
.07 

.03 
.09 
.16 
.04 
.03 

.02 

.02 
.02 

.12 
.25 
.23 

.17 

.27 
.25 
.26 
.72 
.25 

.08 
.22 

•  40 

T 

.23 
1.16 
1.06 

T 

.16 

.32 

.01 

T 

.03 

.17 

.05   .04 

.07  ! 
.11  . 

WESLACO  2  E 

1.39 

.02 

.02 

.09 

.10 

.52 

T 

.14 

.02 

.10 

.36 

• 

-    390    - 


Ul 

UL 

I 

It 

.MJ 

t't.J 

ttA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Station 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*     •     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARULO  WSO 

MAX 

MU) 

31 
2-' 

27 
23 

31 
21 

32 

26 

28 
20 

35 

15 

39 
26 

27 

21 

36 
23 

43 
29 

53 
30 

42 
29 

54 
26 

38 
27 

53 
27 

45 
26 

48 
21 

46 
21 

57 
33 

58 
23 

56 

27 

62 
29 

75 
43 

59 
40 

73 
36 

74 
37 

63 
31 

46 
29 

51 
32 

52 
22 

49 
23 

47.9 
27.2 

ANDREWS 

MAX 
MIN 

35 
31 

33 
30 

47 
29 

41 
28 

40 
32 

55 
28 

66 
36 

56 
35 

39 

30 

57 

34 

67 
34 

58 
34 

69 
31 

58 
42 

62 
28 

56 

41 

50 
27 

50 
28 

67 
37 

65 
37 

63 

38 

69 
29 

77 
42 

77 
39 

77 
41 

73 

47 

72 
48 

63 
42 

74 
43 

59 

33 

56 
39 

59.2 
35.2 

BIO  SPRING 

MAX 

MIN 

3S 

33 

35 
32 

36 
31 

41 
27 

36 

30 

39 

30 

56 
35 

66 
35 

38 
32 

45 
31 

59 
38 

67 
37 

56 

37 

66 
36 

63 
34 

66 
36 

56 
26 

52 
25 

52 
25 

69 

40 

66 
40 

63 
31 

70 
32 

76 
45 

78 
45 

76 
50 

73 
55 

76 
39 

62 
36 

73 
28 

61 
26 

56.6 
34.9 

BORGER  3  W 

MAX 

MIN 

33 
29 

29 

26 

31 
23 

34 
26 

32 
25 

42 
18 

39 
25 

27 
22 

43 
22 

46 
26 

56 
30 

46 
30 

54 
26 

44 
33 

54 
27 

44 
27 

47 
21 

52 
28 

60 
34 

60 
28 

58 
25 

64 
34 

75 
43 

68 

43 

77 
37 

78 

47 

70 
4? 

47 
29 

56 
33 

52 
22 

54 
23 

50.7 
29.2 

BRAVO 

MAX 

MIN 

3* 
29 

32 
24 

35 

21 

33 
20 

36 

17 

47 
21 

43 
29 

32 
20 

51 
20 

49 
27 

55 
27 

54 
22 

58 
26 

49 
32 

52 

21 

48 
28 

53 
14 

46 
20 

60 
30 

60 
24 

59 
26 

66 
25 

75 
39 

67 
42 

73 
35 

73 
36 

66 
39 

55 

25 

47 
41 

52 

21 

46 
16 

52.0 
26.4 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

36 
31 

32 
29 

32 
25 

34 
25 

37 
29 

39 
27 

51 
26 

65 
31 

33 
28 

39 
30 

57 
29 

66 

27 

58 
27 

67 
25 

48 
29 

62 
30 

56 
24 

51 
22 

51 
24 

65 
35 

63 
36 

43 
24 

69 
24 

82 
40 

77 
41 

75 
40 

72 
43 

74 
36 

55 
36 

72 
29 

62 
28 

56.3 
30.0 

Canadian  i  ene 

MAX 

I4IN 

36 

30 

31 
27 

32 
25 

36 
28 

36 
30 

42 

16 

39 
24 

32 

25 

40 
26 

45 
28 

49 
28 

49 
32 

46 
29 

45 
32 

57 
26 

54 
26 

53 
23 

54 
22 

52 

37 

60 
23 

57 
26 

61 

30 

78 
35 

71 
36 

80 
39 

79 
40 

65 

33 

46 
25 

57 
39 

53 
28 

54 
23 

51.3 
26.9 

CANYON 

MAX 

Mm 

33 
29 

30 
25 

31 
21 

38 
29 

32 
26 

40 
15 

45 
29 

32 
23 

42 
23 

47 
33 

56 
31 

56 
29 

59 

26 

57 
33 

55 

30 

63 
28 

50 
19 

50 
24 

59 
36 

61 
30 

59 
25 

65 
32 

74 
46 

73 
39 

75 
40 

74 
40 

73 
42 

63 
32 

53 
43 

56 
24 

49 
25 

52.6 
30.0 

CHANNING  no,  2 

MAX 

3B 
28 

33 
24 

35 

20 

31 
20 

35 
20 

35 

20 

44 
26 

40 
20 

36 
20 

52 

24 

46 
27 

69 
26 

56 
27 

60 

30 

33 
25 

53 
23 

49 
16 

52 
19 

46 
25 

60 
25 

60 
23 

56 
25 

65 
33 

75 
41 

56 
39 

72 
42 

73 
41 

64 
26 

50 
26 

49 
24 

52 

21 

50.7 
26.3 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

31 
28 

30 
25 

30 
23 

33 
23 

40 
26 

37 
16 

41 
19 

45 
25 

29 

23 

39 
28 

47 
31 

56 

31 

48 
29 

52 

31 

36 
29 

56 
29 

49 
21 

51 
23 

49 
26 

59 
29 

64 
27 

57 
27 

62 
32 

75 
43 

62 
40 

76 
42 

75 
43 

65 
29 

46 
30 

53 
24 

49 
24 

49.6 
26.3 

CROSBYTON 

MAX 

MIN 

33 
30 

31 
28 

31 
24 

34 
26 

37 
30 

36 
28 

50 
27 

62 

30 

33 
26 

40 
31 

51 
32 

64 
31 

52 
30 

62 
30 

55 
33 

59 

34 

56 
24 

50 
24 

54 
26 

64 
36 

62 
29 

59 
29 

69 
31 

BO 
43 

72 
43 

72 

40 

72 
46 

71 
32 

44 
33 

66 
28 

56 
26 

54.2 
31.1 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

27 

29 
22 

31 

18 

34 
16 

33 

13 

46 
20 

36 

24 

24 
19 

49 
20 

43 
27 

55 

29 

42 
24 

57 
27 

34 
25 

53 
22 

48 
21 

62 

16 

47 
16 

60 
25 

56 
22 

66 
22 

63 
26 

73 
35 

55 
37 

74 
31 

72 
34 

63 
29 

50 
22 

46 
29 

50 
20 

49 
19 

48.9 
23.9 

DIMMITT 

MAX 

MIN 

31 
28 

30 
25 

30 
20 

32 
20 

44 
24 

38 
15 

46 
15 

52 
24 

30 
24 

47 
29 

56 
26 

65 
24 

52 
24 

62 
30 

35 
27 

58 
25 

53 
18 

53 
16 

53 
20 

62 
29 

64 
24 

61 
24 

65 
30 

75 
39 

63 
36 

74 
36 

76 
40 

67 
32 

48 
32 

57 
24 

58 
24 

52.5 
26.1 

OUHAS 

MAX 

Mm 

33 
29 

32 
23 

28 
22 

31 
22 

38 
24 

32 

19 

45 
20 

36 
16 

27 
17 

46 
27 

46 
31 

55 
27 

42 
27 

56 
29 

31 
27 

53 

24 

46 
20 

52 
21 

44 
26 

60 
27 

64 
25 

57 
28 

63 
36 

74 
39 

73 
40 

73 
43 

73 
43 

63 
24 

49 
25 

54 
25 

50 
20 

49.3 
26.7 

fLOYDADA 

MAX 

Mm 

31 
28 

30 
27 

32 
25 

32 

24 

33 
28 

36 
25 

45 
24 

59 
29 

32 
26 

40 
28 

50 
29 

64 
22 

51 
27 

60 
29 

49 
30 

56 
30 

54 
24 

49 
23 

52 
27 

64 
34 

62 
26 

59 
28 

64 

30 

79 
30 

69 
38 

74 
36 

72 
38 

70 
30 

48 
31 

69 
28 

55 
27 

53,0 
28.6 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

31 
28 

36 
26 

30 
25 

31 
22 

40 
22 

33 
18 

40 
24 

32 
26 

29 

24 

36 
27 

43 
29 

52 
29 

52 

30 

46 
34 

36 

31 

57 
28 

50 
26 

53 
25 

53 
26 

50 
24 

58 
26 

55 
32 

57 
32 

73 
40 

67 
36 

73 
39 

78 
43 

47 
21 

44 
26 

55 
27 

53 
25 

48.3 
26.2 

FRIONA 

MAX 

Mm 

32 
29 

31 
25 

29 

21 

33 
23 

38 
23 

37 
22 

43 
23 

46 
23 

30 
23 

49 
28 

49 
28 

55 

24 

48 
25 

62 
25 

35 

29 

55 

26 

46 
17 

50 

17 

50 
30 

56 
32 

60 
25 

59 
26 

65 
31 

72 
31 

65 
39 

74 
39 

72 
38 

63 

34 

50 
33 

53 
25 

55 
25 

50.5 
27.1 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

40 
33 

36 
33 

34 
31 

37 
29 

40 
35 

40 
27 

58 
27 

66 
37 

40 
32 

41 
34 

56 
32 

66 
32 

61 
33 

64 
36 

64 
31 

68 
35 

51 
21 

58 
25 

60 
30 

68 
36 

67 
36 

66 
26 

70 
30 

77 
42 

77 
40 

75 
53 

71 
54 

76 
44 

62 
42 

73 
29 

65 
30 

59,0 
34,2 

GRUVER 

MAX 

Mm 

33 
29 

30 
26 

30 
23 

36 
20 

32 
26 

45 
15 

32 

20 

29 

21 

44 
22 

44 
29 

55 

28 

46 
27 

56 
28 

46 
32 

50 
24 

46 
25 

56 

18 

51 

24 

57 
32 

63 
21 

59 

24 

62 
31 

75 
36 

63 
39 

74 
38 

75 

41 

63 
32 

48 
23 

53 
41 

53 
20 

50 
19 

50.2 
27.0 

HEREFORD 

MAX 

i4m 

32 
28 

32 
26 

28 
22 

34 
22 

29 
25 

35 
21 

42 
20 

45 
24 

30 
22 

46 
26 

48 
27 

56 
25 

46 
25 

59 
25 

34 
29 

55 
26 

46 
17 

49 
16 

50 
21 

61 
29 

63 
24 

58 
22 

65 
26 

74 
40 

64 
36 

75 
36 

74 
35 

65 
34 

50 
33 

54 
23 

57 
20 

50.4 
26.0 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

32 

30 

33 

28 

39 
28 

37 
29 

42 
32 

47 
36 

58 
33 

37 
26 

41 
30 

45 
30 

59 
32 

58 
27 

65 
31 

54 
32 

64 
32 

65 
34 

51 
21 

60 
23 

58 
32 

66 
38 

69 
30 

70 
28 

71 
36 

77 
39 

70 
46 

76 
46 

75 
36 

59 
42 

59 
32 

65 
32 

56 
36 

56.6 
32.6 

LEVELL4ND 

KAX 

Mm 

36 

30 

32 

27 

33 
24 

34 
22 

38 
28 

41 
21 

48 
21 

62 
28 

31 
27 

42 

30 

54 
29 

66 
29 

54 
22 

65 
23 

44 
32 

63 
32 

55 
20 

50 

18 

49 
16 

62 

36 

62 

30 

61 
23 

69 
25 

80 
42 

77 
38 

75 
33 

74 
37 

71 
37 

52 

37 

72 
25 

60 
25 

55.2 
28.1 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

36 
30 

36 

26 

31 
26 

32 
25 

36 
23 

34 
12 

38 
12 

34 
27 

29 
25 

40 
25 

46 
26 

51 
30 

56 
29 

46 
32 

41 
27 

51 

25 

50 
21 

61 
23 

54 
24 

59 
19 

60 
18 

57 
23 

60 
30 

76 
37 

75 
35 

76 
36 

78 
37 

61 
27 

46 
21 

52 

20 

57 
17 

49.7 
25.4 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

35 

29 

31 
26 

31 
23 

33 
23 

40 
26 

36 
21 

49 
26 

59 
28 

31 
25 

53 
31 

55 

29 

53 
26 

54 
28 

69 
33 

39 

30 

53 
22 

50 
21 

49 

34 

61 
26 

61 
36 

61 
31 

61 
26 

67 
32 

77 
43 

73 
37 

75 
32 

75 
35 

67 
34 

53 

34 

67 
29 

56 
29 

54.1 
29.3 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

33 
31 

33 
27 

33 
25 

38 
25 

37 
20 

43 
20 

62 
26 

33 

30 

40 
30 

54 
35 

67 
33 

51 
31 

66 
28 

51 
36 

61 
34 

57 
33 

53 
22 

11 

64 
36 

64 
36 

64 
29 

68 
25 

79 
39 

77 
42 

74 
38 

72 
40 

73 
42 

50 
36 

71 
39 

59 
25 

57 
33 

56.0 
31.3 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

31 
27 

30 
24 

30 
26 

33 

28 

35 

21 

46 
21 

44 
28 

30 
26 

42 
30 

47 
33 

56 
29 

46 
30 

43 
30 

56 
33 

60 
25 

52 

26 

54 
24 

56 
29 

60 
31 

58 
34 

57 
27 

67 
35 

79 
40 

75 
46 

75 
48 

68 

31 

63 

31 

52 

28 

51.5 
30.1 

MIAMI 

MAX 

Mm 

33 
29 

34 
26 

33 

24 

32 

24 

37 
27 

35 

16 

40 

16 

41 
25 

29 

24 

40 
28 

46 
31 

65 

30 

47 
30 

47 
29 

44 
26 

57 
29 

49 
20 

61 
20 

50 
29 

56 
24 

60 
22 

57 
23 

60 
35 

77 
43 

75 
42 

77 
45 

76 
44 

65 
24 

46 
25 

56 
21 

53 
21 

50.4 
27.6 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

36 
34 

39 
29 

47 
31 

42 

31 

42 
28 

57 
25 

66 
31 

54 
34 

41 
33 

61 
34 

68 
30 

59 

31 

66 
30 

55 

42 

65 
32 

59 
37 

53 
31 

51 
24 

66 
36 

66 

43 

65 
37 

70 
30 

76 

40 

78 
39 

74 
45 

73 
47 

73 
47 

71 
45 

75 
42 

63 
31 

60 
39 

60.5 
35.1 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

36 
33 

38 
32 

45 
29 

40 
31 

44 
33 

57 
27 

66 
31 

62 
35 

40 
32 

60 
35 

68 
29 

60 
36 

68 

30 

57 
38 

66 
29 

62 

44 

54 
33 

62 

20 

68 
37 

67 
39 

66 

41 

71 
27 

77 
47 

79 
36 

75 

46 

74 
49 

7! 
50 

67 
43 

76 
49 

55 
29 

60 
40 

60.9 
35.9 

KDRTUN 

MAX 

Mm 

38 
30 

32 
25 

32 
22 

34 
24 

42 
26 

37 
24 

50 
26 

60 
27 

30 
25 

46 
30 

54 
30 

64 
28 

53 
22 

66 
26 

39 
29 

60 
30 

52 

20 

53 
20 

52 
24 

60 
37 

60 
29 

60 
29 

66 
36 

76 
41 

75 
33 

75 
35 

76 
35 

69 
35 

56 
36 

68 
28 

57 
26 

54.6 
28.6 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

33 
29 

31 
25 

30 
22 

30 
22 

40 
25 

38 
18 

47 
16 

52 
25 

30 
25 

51 

30 

53 
29 

64 
25 

51 
25 

65 

30 

36 

30 

57 
27 

50 
16 

51 
16 

50 
18 

56 
32 

59 

24 

61 
22 

66 
25 

73 
39 

77 
32 

75 
35 

76 
32 

65 
34 

56 
34 

59 
24 

57 
23 

53.0 
26.2 

olton 

MAX 

Mm 

3* 
29 

30 
26 

34 
26 

38 
26 

44 
22 

40 
18 

42 
20 

33 
20 

36 
24 

44 
30 

57 
30 

56 
27 

47 
29 

56 
32 

42 
27 

59 
30 

60 
24 

61 
30 

59 
24 

60 
26 

57 
30 

62 
29 

64 
33 

74 
38 

66 
39 

70 
36 

69 
37 

67 
36 

50 
38 

60 
29 

55 
28 

52.5 
28.9 

PAMPA  N0>  2 

MAX 

Mm 

33 

27 

32 

26 

29 
23 

33 
24 

35 
27 

36 
19 

39 
17 

40 
25 

26 
22 

39 
26 

48 
31 

53 
29 

44 
29 

49 
30 

38 
30 

56 
29 

48 
22 

60 
24 

46 
26 

56 
27 

58 
27 

56 

30 

58 
35 

75 
44 

58 
41 

76 
41 

75 
46 

64 
28 

46 
30 

54 
26 

52 
25 

48.5 
28.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

32 
29 

29 
25 

29 
23 

37 
28 

38 
25 

42 
18 

48 
25 

28 
22 

36 
22 

46 
31 

56 
30 

46 
29 

52 
30 

42 
32 

57 
26 

48 
27 

52 

19 

50 
26 

60 
34 

63 
26 

56 
26 

62 

30 

75 
44 

67 
41 

75 
39 

75 
39 

66 
44 

47 
29 

54 

37 

50 
22 

51 
27 

50.7 
29.2 

PERRYTGN  5  NNE 

MAX 

Mm 

32 
26 

32 
25 

28 
23 

34 
15 

37 
24 

30 
10 

38 
10 

31 
10 

30 
22 

40 
25 

46 
27 

51 
26 

44 
29 

50 
29 

36 
29 

50 
29 

49 
23 

52 

23 

50 
29 

53 
24 

60 
23 

55 

24 

58 
32 

71 
39 

68 
39 

73 
39 

74 
40 

40 
23 

49 
23 

52 

25 

50 
22 

47.2 
25.5 

PLAINS 

MAX 

Mm 

37 

30 

32 
28 

33 

24 

38 
27 

41 
28 

42 

21 

52 
23 

62 
29 

31 
26 

41 
29 

56 
32 

65 
32 

53 

25 

67 
27 

43 
27 

61 
27 

53 
23 

50 
19 

48 
21 

62 

32 

62 
31 

63 
25 

70 
31 

80 
38 

77 
36 

75 
35 

74 
40 

72 
36 

55 
38 

72 
26 

59 
27 

55.7 
28.9 

PLAINVIEH 

MAX 

Mm 

33 
28 

30 
26 

32 
22 

33 
24 

42 
27 

38 
19 

44 
23 

57 
28 

34 
26 

40 
32 

53 
31 

65 
29 

58 

27 

61 
31 

41 
31 

57 
31 

53 
23 

4E 
25 

60 
22 

62 
29 

62 
27 

62 
26 

68 
33 

76 
40 

74 
39 

76 
35 

74 
40 

68 

31 

49 
31 

67 
27 

58 
27 

54.0 
28.6 
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Conllnuvd 

UI 

UL 

Y 

IL 

MJ 

-•LJ 

tiA 

lU 

at 

-b 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Station 

Day 

olM 

onth 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

3* 
31 

34 
29 

33 
28 

45 
28 

39 
28 

40 
26 

53 
26 

66 
32 

36 
29 

40 
31 

56 
29 

67 
29 

59 
27 

67 
29 

46 
32 

60 
26 

55 

23 

53 

23 

65 
36 

68 
26 

72 
26 

62 
36 

80 

40 

76 
42 

74 
40 

58 

40 

73 
30 

63 

30 

56.3 

31.0 

SILVERTON 

IHAX 
MIN 

31 
2B 

30 
26 

29 

20 

33 
22 

40 
27 

36 

19 

43 
16 

50 
27 

30 
25 

40 
28 

47 
32 

62 

31 

49 
26 

60 
29 

42 
30 

51 
22 

50 
22 

48 
23 

60 
25 

57 
23 

64 
28 

76 
42 

62 
39 

76 
34 

67 
28 

47 
29 

52 

23 

51.2 
27.3 

SpEAAMAN 

MAX 

MIN 

33 
30 

31 
26 

30 
23 

37 
20 

33 
26 

42 
14 

35 

21 

29 

21 

43 
22 

43 
30 

53 

29 

48 
28 

54 
28 

47 
33 

54 
24 

51 

16 

51 
26 

54 
32 

56 

24 

62 

34 

75 
40 

65 
39 

76 
45 

56 
33 

47 
23 

55 

36 

49 
20 

49.8 
27.5 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

33 
2' 

32 
25 

27 
21 

31 
15 

37 
21 

35 

15 

47 
26 

36 
20 

26 
20 

49 
20 

43 
27 

54 
26 

42 
26 

57 
30 

32 
23 

45 
19 

54 
20 

50 
25 

61 
24 

57 
27 

62 
32 

75 
39 

51 
34 

73 
44 

62 

20 

47 
20 

49 
16 

48.3 
24.7 

SUNRAY  <<    SM 

MAX 
MIN 

2' 

34 
24 

31 
22 

35 
19 

31 
23 

43 
19 

37 
25 

27 
21 

45 
22 

44 
31 

57 
29 

54 
27 

59 

30 

53 
31 

55 

27 

53 

20 

50 

27 

61 

34 

58 

29 

64 
30 

76 
42 

71 
38 

74 
39 

66 
33 

54 
36 

51 

41 

52 

22 

52.0 
28.7 

TahOka 

MAX 

MIN 

36 
33 

35 

28 

34 
27 

34 
27 

37 
29 

40 
26 

51 
26 

65 
30 

35 

30 

41 
31 

58 
29 

67 
29 

57 
26 

66 
29 

59 
29 

60 
25 

53 
21 

52 
22 

65 
33 

65 
27 

66 
27 

62 
41 

77 
40 

72 
45 

75 
34 

50 
35 

64 
27 

57. J 

30.3 

TULI4 

MAX 
MIN 

32 
29 

38 
26 

37 
23 

11 

35 

25 

38 
16 

43 
16 

51 
27 

30 
25 

42 

30 

50 
32 

56 
30 

49 
24 

60 
31 

39 
29 

50 
20 

50 
21 

49 
24 

62 
33 

60 
26 

59 
26 

65 
32 

75 
46 

64 
39 

76 
39 

67 
31 

50 
31 

56 

27 

52,0 
28.6 

VECA 

MAX 

MIN 

3! 

21 

30 
23 

27 
19 

32 
21 

35 
23 

34 
21 

43 
21 

42 
21 

27 
20 

51 
24 

47 
29 

54 
26 

46 
26 

58 
30 

34 
26 

23 

45 
19 

46 
21 

47 
27 

56 
31 

61 
24 

57 
26 

63 
32 

74 
38 

57 
37 

73 
43 

73 
45 

62 
27 

50 
32 

53 

16 

48.9 
26. S 

WALCDTT 

«     •     • 

MAX 

MIN 

31 
23 

31 

19 

31 
20 

38 
16 

36 
16 

40 
16 

42 
20 

45 
12 

35 
26 

53 
21 

60 
29 

53 
27 

51 
21 

57 
15 

49 
20 

45 
32 

56 

26 

60 
23 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 
MIN 

37 
36 

37 
32 

36 
32 

41 
31 

39 
36 

56 
31 

66 
36 

46 
36 

42 
34 

58 
39 

67 
38 

57 
36 

62 
35 

72 
47 

66 
39 

55 

43 

52 
31 

53 
26 

69 

43 

69 
48 

56 
38 

64 
30 

72 
49 

68 
45 

76 
53 

72 
56 

76 
54 

54 
39 

75 
45 

56 
38 

56.5 
39.2 

ANSON 

MAX 

MIN 

38 
32 

36 
33 

36 
32 

42 
35 

40 
30 

58 
36 

69 
38 

64 
34 

39 
36 

58 
35 

66 

41 

62 

33 

65 
30 

70 
38 

66 
36 

60 

34 

54 
35 

55 

28 

66 

40 

72 
44 

66 
37 

65 
29 

76 
48 

74 

44 

77 
52 

75 
49 

78 
60 

75 
37 

75 

40 

60 
36 

61.6 
37.8 

A5PERMDNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

36 
3* 

35 
31 

34 
30 

36 
27 

41 
27 

40 
29 

57 
29 

58 
33 

38 
32 

43 
32 

58 
32 

66 
32 

57 
29 

6J 
29 

63 
36 

65 
36 

53 

31 

52 
25 

56 
25 

72 
39 

66 
35 

69 
30 

63 
29 

77 
45 

72 
45 

76 
46 

76 
52 

77 
34 

44 
34 

57 
37 

57.4 
33.7 

bALLlNGER  1  SW 

MAX 

MIN 

36 

37 
34 

36 
30 

41 
27 

40 
35 

61 
37 

71 
30 

59 

41 

43 
35 

61 
39 

69 
26 

63 

43 

67 
29 

74 
43 

67 
35 

59 

41 

53 

42 

55 
21 

69 

40 

71 

40 

63 
35 

65 
26 

74 
35 

69 
36 

75 
41 

74 
47 

79 
61 

67 
45 

77 
47 

56 

44 

61.4 
37,6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

34 
32 

33 

28 

36 
27 

35 
26 

40 
28 

34 
21 

38 
26 

36 
30 

43 
30 

54 
35 

62 
33 

49 
33 

57 
29 

52 
34 

57 
32 

55 
35 

52 
29 

52 
25 

67 
40 

60 
31 

55 

30 

62 
30 

79 
40 

62 

43 

77 
37 

72 
45 

72 
32 

43 
30 

47 
39 

51 
31 

52.2 
32.0 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

33 
29 

31 
28 

32 
23 

31 
24 

36 
28 

40 
21 

47 
23 

52 
25 

31 
27 

39 

31 

49 
30 

59 
33 

50 
27 

52 

26 

44 
29 

62 

31 

51 
23 

53 
22 

52 

24 

62 

24 

65 

24 

59 

24 

62 
26 

80 
50 

65 
39 

78 
43 

76 
49 

70 
29 

44 
30 

54 
25 

51.9 
28,9 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

40 
37 

40 
34 

38 
32 

41 
29 

42 
37 

60 
36 

72 
37 

62 
42 

43 
35 

61 
39 

68 
29 

61 
32 

59 
30 

72 
46 

66 
41 

61 
41 

56 
42 

56 
21 

69 

41 

71 
44 

65 
40 

65 
32 

73 
40 

67 
47 

76 
46 

76 
47 

76 
59 

77 
42 

75 
47 

66 
45 

62.2 
39.2 

COLORADO  CITy 

MAX 

MIN 

37 
33 

37 
33 

37 
31 

43 
26 

40 
35 

58 
25 

71 
25 

69 
36 

41 
32 

59 

36 

69 

26 

69 
32 

67 
25 

69 

51 

70 
30 

61 

41 

53 

33 

54 

16 

73 
42 

70 
35 

65 
33 

67 

24 

79 
39 

76 
39 

79 

44 

78 
55 

79 
52 

68 

40 

76 
48 

58 
39 

62.5 
35.3 

DICKENS 

MAX 

MIN 

35 
31 

35 
26 

34 
26 

34 
25 

40 
31 

50 
27 

63 
32 

60 
31 

42 
29 

55 
33 

65 
31 

64 
29 

60 
43 

64 
36 

31 

53 
45 

60 
36 

65 
34 

74 
41 

74 
49 

60 
34 

63 
41 

57 
36 

55.0 
33.9 

GAIL 

MAX 
MIM 

3* 
31 

34 
31 

37 
30 

39 
27 

42 
32 

51 
28 

67 
36 

55 
33 

41 
31 

58 

37 

67 
32 

58 
36 

65 
32 

60 
42 

67 
34 

59 
43 

51 
29 

53 
29 

67 
38 

66 
39 

65 
39 

69 
35 

76 

46 

76 
49 

77 
46 

73 
52 

75 
52 

68 
35 

74 
44 

56 

38 

59.4 

37.0 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

37 
33 

37 
32 

36 
29 

36 
24 

39 
28 

39 
23 

53 
26 

68 
31 

36 
32 

44 
32 

56 
25 

66 
27 

57 
35 

66 
36 

67 
33 

65 
33 

56 
27 

63 
22 

56 
25 

72 
33 

66 
30 

62 

25 

63 
26 

72 
42 

75 
34 

76 
36 

77 
40 

76 
33 

46 
35 

60 
33 

57.7 
30.7 

HASKELL 

MAX 

MIN 

36 
34 

37 
33 

34 
31 

36 
31 

43 
35 

40 
29 

52 
29 

71 
35 

40 
34 

43 
34 

58 
34 

67 
37 

56 
32 

64 
35 

72 
36 

65 
38 

52 
32 

53 
28 

57 
29 

71 

40 

68 
32 

53 
31 

64 
33 

78 
47 

72 
39 

79 
40 

75 
53 

77 
34 

46 
34 

56 
35 

57.9 
34.8 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

41 
36 

39 
36 

39 

31 

40 
28 

39 

31 

40 
36 

57 
28 

69 
33 

48 
35 

42 
35 

59 
35 

67 
37 

59 
34 

64 
39 

72 
39 

66 

41 

62 

42 

53 
25 

53 
27 

68 
42 

68 
40 

61 
31 

63 
35 

72 
48 

65 
50 

75 
52 

73 
52 

76 
42 

59 
42 

64 
40 

58,9 
37.6 

JAYTUN 

MAX 

MIN 

35 
31 

35 
31 

34 
29 

35 
26 

40 
26 

40 
27 

56 
26 

67 
29 

37 

31 

42 
32 

65 

30 

65 
30 

60 
37 

60 
32 

55 
31 

52 
25 

55 

25 

70 
42 

66 
36 

60 
29 

66 
29 

74 
46 

70 
46 

77 
48 

75 
51 

75 
33 

44 
33 

57 
31 

56.6 

33.0 

MATADOR 

MAX 

MIN 

34 
32 

33 

30 

33 
26 

33 

27 

36 

31 

40 
26 

49 
26 

65 
32 

34 
30 

44 
32 

54 
31 

65 
33 

53 
32 

63 
33 

47 
36 

63 

37 

56 
29 

53 
26 

53 
34 

67 
41 

67 
31 

59 
31 

63 
32 

80 
49 

67 
39 

76 
44 

73 
46 

75 
33 

50 
34 

55 
31 

55.1 

33.1 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

35 

31 

33 
30 

37 
22 

32 
22 

33 
27 

39 
22 

45 
22 

49 
28 

35 
32 

44 
32 

53 
30 

59 

30 

51 
30 

54 
30 

49 
30 

57 
30 

55 

28 

54 
25 

53 

25 

62 

26 

61 

30 

57 
30 

61 
30 

70 
46 

70 
46 

81 
38 

81 
45 

73 
31 

50 
31 

52 

31 

52.8 
30.4 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

37 
33 

37 
32 

36 

30 

43 
31 

41 
34 

47 
29 

66 
27 

64 
37 

40 
34 

57 
37 

65 
33 

58 

41 

60 
30 

66 
49 

65 
35 

62 

40 

53 

31 

56 
27 

72 
42 

66 

40 

62 
32 

61 
29 

77 
42 

70 
47 

78 
42 

74 
49 

77 
43 

70 
33 

66 
40 

56 
35 

59.6 
36.1 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

35 
31 

34 
30 

34 
27 

39 
23 

36 
27 

38 
23 

49 
24 

65 
26 

35 

31 

43 
31 

56 
31 

64 
35 

52 
26 

61 

27 

53 
35 

64 
37 

59 
29 

54 
25 

52 

28 

69 

37 

67 
32 

58 
31 

62 

31 

81 

46 

67 
36 

76 
36 

78 
43 

76 
31 

43 
33 

56 

34 

55.0 
31.3 

POST 

MAX 

MIN 

34 
31 

33 

31 

33 
28 

35 
28 

39 
29 

40 
27 

51 
28 

68 
33 

36 

30 

43 
33 

56 
32 

68 
34 

55 

26 

66 
34 

61 
33 

65 
33 

60 
31 

52 
25 

55 

25 

69 
39 

68 
35 

65 
29 

70 
32 

82 
46 

79 
47 

78 
45 

74 
51 

77 
34 

44 
35 

61 
32 

57.8 
33.2 

QUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

35 
32 

35 
32 

33 
29 

37 
29 

37 
32 

36 
25 

44 
28 

56 
31 

38 
33 

41 
33 

55 
29 

60 
34 

49 
29 

55 

30 

59 

31 

58 
33 

49 
29 

51 
25 

54 
32 

66 

30 

57 
30 

52 

27 

57 
26 

76 
42 

62 
36 

73 
39 

72 
48 

72 
29 

42 
32 

54 
30 

52,1 
31,6 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

35 

33 

35 

32 

42 
29 

40 
29 

40 
32 

56 
29 

69 
32 

62 
34 

40 
31 

56 
33 

66 
37 

56 
35 

65 
34 

69 
46 

67 
35 

62 
42 

50 
33 

53 

26 

70 
41 

69 
39 

60 
35 

67 
26 

72 
44 

75 
47 

76 
46 

72 
53 

78 
54 

66 
36 

73 
45 

67 
37 

60,6 
36,9 

RDTAN 

MAX 

Mm 

35 
33 

36 
32 

33 

30 

41 
28 

41 
32 

55 

28 

69 
32 

56 
35 

41 
32 

56 

40 

66 
33 

60 

40 

65 
30 

71 
35 

69 
37 

58 
41 

51 
30 

55 
26 

63 
38 

70 
41 

59 

39 

68 
28 

77 

41 

74 
47 

76 
50 

77 
48 

75 
52 

69 
35 

75 
41 

55 

39 

59.9 
36,4 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

36 

34 

38 
35 

36 

31 

36 
30 

42 
35 

40 
30 

48 
26 

68 
29 

43 
35 

43 
37 

56 

33 

63 
36 

51 
31 

62 
32 

71 
37 

63 
37 

50 
30 

53 

27 

55 

28 

72 
36 

66 
31 

57 
28 

60 
29 

76 
44 

69 
42 

76 
44 

73 
52 

75 
32 

44 
33 

56 
33 

56,* 
34,0 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

32 

30 

30 
29 

30 
25 

35 
28 

40 
30 

42 
21 

38 
26 

33 
30 

42 

27 

46 
26 

53 
32 

49 

34 

47 

31 

46 
37 

50 
26 

51 
31 

52 
24 

4« 
31 

55 

36 

54 
35 

56 

27 

54 
29 

79 
35 

68 

44 

73 
42 

72 
42 

69 

40 

62 
28 

50 
36 

46 
27 

50.2 
31,4 

SNYDER 

MAX 

Mm 

37 
33 

35 

32 

34 
29 

34 
27 

41 
30 

41 
26 

54 
26 

59 
30 

37 
32 

41 
34 

57 
31 

66 
32 

59 
29 

64 
33 

65 
33 

66 
35 

56 
33 

57 

21 

53 

21 

69 
36 

67 
39 

63 
28 

65 
28 

75 
42 

73 

',7 

77 
49 

74 
55 

76 
35 

48 
35 

61 
33 

57,3 
33.1 

TRUSCDTT 

MAX 

Mm 

36 
33 

36 
32 

36 
29 

36 
28 

41 
32 

39 
29 

46 
29 

67 
29 

39 
33 

43 
34 

56 
32 

64 
38 

52 
29 

61 
29 

59 

34 

65 
36 

51 

30 

54 
26 

54 
29 

70 
35 

66 
32 

57 
27 

60 
27 

75 
47 

65 
36 

75 
36 

73 
46 

74 
33 

43 
33 

56 
34 

54.9 
32.7 

TURKEY  2  HSH 

MAX 

Mm 

34 
30 

33 

25 

35 

23 

38 
28 

39 
28 

48 
25 

56 
27 

54 
30 

44 
26 

53 
35 

65 
33 

65 
37 

60 
27 

56 
37 

62 
37 

61 
35 

53 

27 

53 
30 

65 

41 

64 
37 

62 
29 

68 
34 

76 
48 

76 
44 

76 
41 

76 
47 

73 
47 

66 
31 

50 
39 

50 
31 

57,1 
33,6 

VERNJN 

MAX 

Mm 

38 
34 

43 
32 

37 
31 

41 
33 

42 
34 

40 
27 

61 
30 

57 
38 

42 
34 

57 

37 

62 
35 

60 

41 

57 
28 

62 

47 

60 
36 

57 
37 

53 

30 

53 

30 

69 
41 

65 
31 

57 
92 

57 
28 

76 

41 

69 

45 

74 
39 

75 
42 

75 
42 

74 
31 

64 
39 

54 
34 

57.6 
35,3 

S*»  R«f»r«oc*  Not«B  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER   1971 


SlalioD 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


WELLINGTON    1    ESE 
WICHITA    FALLS    WSD 
WINTERS    I    NNE 

*  *  * 

NORTH    CENTRAL 
ALBANY 

archer  city 

saroxell  dam 

BELTQN  dam 

BENBRDOK  DAM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECkENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROwNWODO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO 

DENISON  DAH 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO 

GAINESVILLE 

GaTESVILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE  2  M 

GQLOTHWAITE  2  N 

GRAHAM 

GRAN6URY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

HAMILTON  2SSE 

HENRIETTA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


*9   46 
37   32 


36   36 
47   42 


47   45 
3?   35 


38   33   33 


41   33 
36   32 


44   44   39 


42   41   37 


45 
37 


41 
37 


46   45 
40   36 


47   43   40 
39   39   38 


37   42   40 
31   34   32 


43   42   45 


43   44   45 
38   39   41 


43   42 
38   39 


43   43   43 
36   38   41 


42   41 
37   39 


45   46   52 


42   42   44 


43   44   45 
40   40   39 


42  43  44 

39  40  42 

45  45  46 

40  42  36 

39  41  42 

34  37  38 

41  41  43 

33  36  36 

43  45  53 

38  41  42 

45  44  49 

39  41  41 

42  42  54 

34  37  38 


43   42 
38   38 


42   46 
40   41 


40   42   43 


42   45   45 


39   39   44 
26   30   29 


53 
39 


59   70   47 
32   36   34 


59   53 

38   45 


62   57 
32   49 


42   52 
40   41 


71   56 
29   38 


43   64 
32   37 


51   70 
33   37 


72   71 
37   54 


67   56 
34   52 


45   66 
40   42 


64   58 
36   51 


59   59 
37   45 


62   62 

31   49 


48   66 
37   38 


49   62 
36   40 


69   61 

37   51 


65   62 
33   48 


66   57 
35   52 


42   56 
31   37 


50   70 
32   33 


70   67 
36   42 


71   66 
31   48 


69   61 
42   52 


47   72 
30   30 


69   66 
37   50 


43   64 
33   39 


38   40   47 


46   69 
38   42 


48   68 
40   43 


44   64 
30   35 


56   61   54 


57   59 
29   40 


48  58   59 

45  30   30 

52  64 

31  27 

46  57 
40  28 

45  60   63 

40  29 

68  70   68 

44  35   53 

63  60 

40  32 


56   65 

45   37 


60   59 
42   36 


53   57 
43   29 


57   58 
42   33 


44   61 
39   35 


47   57 
40   28 


63  63  64 

40  33  48 

62  60  62 

42  33  43 

62  62  64 

41  35  43 

48  55  57 

41  29  28 

52  65  63 

38  27  28 


66   63 
42   28 


64   64 
36   38 


45   69 
38   27 


62   61 
43   30 


50   60 
42   34 


69   51 
45   38 


48   61 
40   35 


45   57 
38   31 


55   69 

29   43 


65   69   79 
44   45   46 


48   71   71 
30   45   39 


70   64 
46   40 


64   73 
29   41 


73   66 
46   38 


65   75 
28   39 


65   74 
37   36 


79   76 
56   44 


75   70 
51   38 


64   68   76 


75   69 
50   46 


72   72 

45   43 


73   72 
49   44 


63   73 
37   41 


63   74 

47   40 


75   74 
50   50 


75   74 
52   40 


76   69 
49   43 


64   71 
28   37 


67   77 
40   38 


80   77 
58   42 


77   72 
46   43 


73   70 
51   42 


64   73 
35   39 


75   74 
50   44 


65   71 
33   42 


65   73 
34   40 


70   77 
45   46 


65   74 
40   43 


57   52 
38   23 


53   55 
33   28 


67   71   55 
43   40   33 


66   52 
49   38 


66   55 

41   33 


57   59 
44   26 


28 

s  NoKi  Foil' 
-  393 


64  72 
30  37 
iwicg  SlatioQ  Ijids: 


60   58 
38   33 


69   70 
40   36 


54   57 
28   24 


61   58 
41   26 


68   54 
45   26 


59   60 
50   29 


74   56 
43   36 


57   58 
41   35 


56   56 
43   30 


69   51 
43   33 


57   51 
40   24 


64   57 
45   29 


63   59 
47   32 


56   59 
39   34 


65   59 
48   32 


60   60 
46   28 


60   56 
36   24 


57   59 
46   26 


66   56 
41   27 


70   53 
45   33 


57   56 
34   27 


53   68   68 


59   70 
25   44 


70   63 
45   39 


59   67 
36   47 


58   72 

40   47 


64   65 
36   39 


70   63 
40   43 


70   69 
35   34 


69   70 
42   41 


59   69 

26   45 


70   60   70 


60   66 
35   40 


68   73 
49   49 


64   64 
44   37 


57   69 
34   45 


59   72 
24   39 


67   72 
47   47 


72   74 
49   46 


55   68 
27   35 


72   79 
46   44 


73   74 
44   47 


71   72 
47   47 


60   71 
26   40 


72   74 
46   51 


58   69 
33   46 


58   65 
28   41 


61   68   74 


57   70 
36   45 


60   81   64 
31   39   47 


56 

30   43 


74   73 
43   49 


49   64 
39   47 


59   64 

42   47 


47   64 
36   45 


71   75 
43   48 


4  6   60 
38   45 


46   70 
36   44 


32   34   42 


71   72 
47   46 


63   71 
45   47 


50   65 
42   48 


53   63   70 
34   43   48 


65   70 
45   47 


63   69 
35   42 


63   69 
29   40 


32   40   45 


64   67 
45   51 


48   62 
35   46 


66   71 
45   48 


70   73 
45   42 


69   66 
42   47 


62   75 
31   42 


68   70 
45   42 


48   64 

41   48 


52   66 

43   50 


34   35   44 


52   73 
32   44 


76   80 
50   55 


77   73 
45   50 


67   70 
51   56 


71   73 
50   55 


68   73 
50   52 


69   71 
53   57 


76   74 
52   52 


65   75 
45   50 


77   75 
46   52 


75   77 
46   49 


68   75 
47   48 


77   74 
54   51 


75   75 
50   49 


68   73 

54   61 


74   76 
56   57 


71   71 
55   54 


73   74 
52   53 


67   73 
46   52 


71   74 
41   50 


74   75 
53   55 


71   74 
54   53 


75   76 
51   54 


70   71 
48   51 


75   74 
50   51 


74   71 
53   48 


76   78 
47   46 


72   73 
53   53 


74   80 
42   52 


74   76 
50   52 


69   74 
48   47 


68   69 
52   52 


65   72 
57   60 


72   73 
46   54 


72   77 
48   49 


42   66   58   56 
30   39   37   33 


46   75 
36   36 


57   74 
50   57 


42   41   41 


69   61 

47   45 


65   62 

40   40 


74   62 
43   38 


54   69 
38   41 


56   75 
46   46 


77   75 
56   49 


70   68 
48   45 


57   72 
48   53 


74   66 
51   46 


69   66 
45   45 


69   68 

44   45 


56   71 
43   44 


55   70 
38   40 


73   70 

50   48 


73   69 
49   48 


73   65 
49   46 


51   66 
35   42 


57   73 
45   47 


77   75 
54   42 


76   71 
50   42 


75   67 
51   47 


52   73 
35   41 


72   71 
47   42 


51   71 

41   46 


54   68 
40   46 


60   74 
52   57 


59   73 

47   46 


47   67 
34   38 


59.3 
35,7 


59,5 
35.5 


59.1 
36.1 


60.0 
42.1 


62.0 

45.0 


59.0 
39.8 


58.7 
40.6 


59.1 
39.5 


58.6 
38.0 


59.4 
36.4 


58.9 
36.5 


60.8 
39.0 


67.0 
46.5 


61.2 

42.5 


61.3 

44.0 


60.5 
44.4 


59.1 
40.8 


60.9 
'tZ.l 


59.0 
39.6 


57,2 
36.3 


63.1 
42. S 


61.9 
43.9 


61.2 
43.2 


56.9 
36.5 


62.1 
38,6 


65,7 
44,6 


63.9 
41.3 


62,0 
43.2 


60.3 
35.7 


63.2 
42.4 


58.9 
40.3 


58.3 
39.4 


62.6 
45.6 


60.3 
41.6 


57.4 
35.2 


Continued 

L>/ 

UL 

X 

It. 

MJ 

■'Li 

ttA 

lU 

Ht 

.b 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Slallon 

Day 

of  Monlh 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

HICQ 

MAX 
MIN 

36 

43 
34 

38 
32 

42 

34 

41 
36 

48 
37 

69 
32 

66 

49 

55 

45 

62 

39 

61 

27 

62 

43 

57 

30 

75 
49 

70 
40 

73 
41 

60 
42 

57 
24 

71 
41 

72 
46 

70 
36 

63 
30 

70 
41 

71 
43 

73 
50 

79 
49 

76 
62 

74 
44 

72 
47 

73 
44 

70 
44 

63.1 

40.3 

hulsbdrd 

MAX 

MIN 

91 

40 

47 
40 

41 
36 

41 
37 

42 
40 

45 
36 

45 
36 

67 
40 

63 
50 

53 
43 

64 
35 

61 
38 

63 
39 

67 
44 

76 
43 

72 
41 

74 
43 

55 

31 

59 
32 

70 
46 

74 
47 

64 
35 

50 
37 

64 
49 

70 
50 

72 
53 

71 
60 

76 
46 

56 

46 

72 
50 

66 

47 

61.0 
42.3 

JtCKSeoRO 

MAX 
MIN 

K4UFH4N  3  SE 

MAX 

MIN 

'|2 

*0 

50 
40 

40 
36 

46 
38 

43 
40 

44 
40 

44 
35 

63 

42 

59 

51 

57 
44 

63 

34 

60 
36 

62 
39 

66 

46 

42 

66 

41 

72 
47 

55 

33 

59 
39 

67 
46 

72 
39 

52 

38 

46 
44 

65 

48 

68 
54 

70 
56 

74 
61 

73 
45 

62 
45 

70 
48 

63 
47 

59.7 
43.2 

KIILEEN 

MAX 

MIN 

49 
45 

46 
40 

42 
36 

43 
39 

44 
42 

51 
41 

70 
31 

71 
61 

66 
49 

66 
48 

64 
30 

66 

45 

62 

36 

77 
56 

75 
40 

74 
40 

64 
39 

59 
29 

73 
46 

77 
48 

66 
37 

64 
34 

67 
44 

73 
54 

75 
49 

76 
62 

74 
50 

74 
53 

74 
54 

64 
49 

65.1 

44.3 

L4V0N  DAM 

MAX 

MIN 

44 
39 

48 
39 

41 
34 

41 
36 

49 
40 

44 
39 

44 
37 

61 
40 

54 

44 

55 
43 

59 

37 

59 
36 

59 

36 

65 
39 

74 
43 

66 

43 

63 

46 

56 

34 

58 
36 

67 
46 

71 
42 

59 
41 

48 

41 

63 

46 

62 
52 

73 
58 

76 
42 

55 

41 

70 
49 

61 
44 

56.3 

42.0 

H4RLIN  3  N6 

MAX 

MIN 

49 
42 

49 
39 

43 
38 

45 
40 

45 
42 

47 
43 

67 
34 

67 
51 

70 
54 

65 
42 

64 
34 

65 

49 

68 

43 

78 

57 

75 
39 

65 

41 

61 
50 

61 
34 

69 
46 

76 
47 

65 
37 

56 
36 

67 
48 

68 

47 

74 
50 

75 
61 

69 
51 

75 
54 

72 
46 

60 
48 

64.0 
46. S 

KC  CRECOR 

MAX 
MIN 

50 
39 

46 
39 

44 
36 

43 
37 

42 
39 

44 
40 

49 
38 

67 
38 

58 
50 

53 
42 

65 
32 

62 
32 

64 
39 

67 
43 

77 
42 

72 
44 

71 
45 

53 
32 

57 
33 

72 
47 

74 
44 

62 

37 

50 
37 

63 

45 

70 
52 

76 
60 

74 
49 

56 

49 

73 

50 

64 
49 

61.0 
42.4 

MCKINNEV  3  S 

MAX 

MIN 

47 
36 

46 
34 

40 
33 

42 
38 

43 
36 

43 
41 

60 
33 

57 
47 

54 
48 

58 

42 

58 
32 

61 

44 

54 
30 

73 
46 

72 
43 

69 

41 

57 
46 

57 
30 

66 

46 

69 

43 

63 

39 

54 
39 

63 

44 

70 
48 

70 
54 

76 
64 

72 
40 

69 

45 

67 

44 

56 
41 

69.8 
42.2 

MEXIA 

MAX 

MIN 

52 
40 

49 

40 

41 
36 

41 
39 

43 
40 

44 
40 

55 

38 

66 

37 

69 
52 

72 
44 

64 
36 

63 

38 

69 

41 

69 

42 

76 

44 

69 
45 

67 

47 

53 

36 

61 
37 

67 
41 

76 
49 

67 
39 

58 
46 

68 
45 

72 
45 

73 
60 

73 
50 

63 
50 

72 
54 

66 
49 

62.6 
43.4 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

44 
39 

42 
32 

11 

42 
36 

43 
39 

45 
36 

68 
36 

55 

50 

51 
41 

59 
37 

61 
31 

60 
39 

53 
31 

75 
48 

68 

41 

63 

40 

57 
36 

60 
29 

70 
49 

73 
47 

62 

40 

59 
32 

72 

44 

72 
46 

76 
49 

80 

47 

50 

41 

72 
47 

65 

45 

59 

41 

60.3 

40.3 

Navarro  mills  dam 

MAX 

MIN 

50 
40 

49 

40 

41 
36 

41 
37 

43 
39 

44 
40 

46 
34 

66 
40 

67 

51 

55 

44 

65 

34 

62 
36 

65 
38 

68 

44 

77 
47 

69 
43 

73 
46 

64 
33 

60 
34 

69 

48 

71 
46 

64 
38 

50 
42 

66 
50 

69 
54 

76 
60 

75 
48 

57 
46 

72 
51 

67 
48 

61.7 
43.4 

olnev 

MAX 

MIN 

39 
34 

40 
33 

37 
32 

42 
34 

42 
36 

49 
36 

71 
29 

57 
41 

45 
37 

59 

38 

63 
31 

56 
40 

53 

30 

72 
46 

66 
38 

67 
36 

57 
34 

57 
27 

70 
43 

68 

40 

62 

33 

61 
30 

79 
43 

73 
48 

76 
48 

75 
57 

66 
34 

72 
42 

69 

37 

56 
33 

60.4 
37.9 

PARIS 

MAX 

MIN 

40 
3B 

50 
37 

42 
3! 

42 
36 

43 
39 

43 
39 

45 
39 

61 
41 

56 
46 

63 
44 

59 
33 

59 
35 

62 
32 

62 
39 

73 
44 

63 
44 

65 
45 

57 
32 

63 
36 

64 
44 

65 
39 

62 
36 

55 

40 

64 
45 

69 
51 

72 
58 

70 
40 

54 

40 

66 

46 

63 
38 

58.8 
40.8 

PROT  POINT 

MAX 

MIN 

40 
36 

45 
37 

39 
32 

39 
34 

42 
38 

43 
38 

41 
31 

59 
39 

55 

48 

51 
41 

55 

33 

57 
33 

56 
31 

63 
30 

72 
43 

63 

43 

60 

44 

57 
30 

55 

31 

65 

40 

66 
38 

59 
35 

47 
39 

62 

47 

70 
48 

72 
55 

76 
36 

52 
36 

67 
42 

60 
38 

56.6 
36.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

45 
36 

44 
39 

40 
33 

40 
33 

44 
36 

44 
38 

52 

34 

69 
39 

54 
40 

47 
39 

61 
31 

64 
31 

60 
34 

66 
37 

73 
44 

69 
44 

66 

44 

54 
29 

68 
30 

71 
46 

71 
45 

61 
32 

62 
32 

71 
41 

70 
47 

75 
58 

76 
45 

56 

44 

75 
44 

64 
45 

60.6 
39.4 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

37 
35 

36 
33 

37 
31 

42 
33 

40 
36 

54 
34 

69 

40 

57 
38 

58 
35 

58 

37 

64 
34 

59 

42 

53 

45 

75 
41 

68 
44 

67 
40 

51 
40 

57 
27 

68 
42 

70 
46 

61 
34 

66 
31 

73 
44 

70 
52 

76 
50 

77 
60 

69 
36 

74 
40 

67 
39 

59 
36 

60,8 
39.9 

aUINLAN 

MAX 

MIN 

51 
38 

48 
36 

41 
35 

43 
39 

43 
39 

44 
42 

62 
39 

58 
46 

58 

49 

62 

44 

60 
34 

61 
35 

55 
35 

79 
49 

73 
42 

71 

45 

63 
46 

59 
32 

65 

46 

71 
47 

66 
39 

51 
36 

64 

45 

69 
53 

70 
55 

71 
52 

73 
43 

69 
41 

69 

47 

66 
43 

61.2 
42.9 

RANGER  1  w 

MAX 

MIN 

41 
38 

40 
33 

37 

31 

41 
34 

40 
37 

47 
37 

69 
35 

59 

44 

45 
37 

57 
38 

63 
35 

58 
45 

53 

34 

77 
47 

66 
42 

60 
45 

55 

40 

56 
31 

67 
44 

70 
43 

69 
41 

62 
32 

70 
42 

69 

47 

75 
52 

77 
60 

67 
39 

73 
44 

70 
42 

58 
41 

60.1 
40.7 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

42 
35 

41 
38 

39 
32 

37 
32 

44 
36 

42 
36 

52 
34 

69 
35 

48 
37 

43 
37 

60 
29 

64 
29 

60 
29 

64 
35 

73 
37 

66 
41 

63 

42 

53 
26 

59 

28 

67 
42 

70 
36 

61 
29 

65 
29 

72 
41 

66 
46 

74 
56 

76 
41 

60 

40 

73 

42 

65 

42 

59.9 

36.9 

R0SE8U0  3  WSM 

MAX 

MIN 

50 
42 

47 
39 

42 
37 

43 
40 

45 
42 

50 
42 

67 
36 

66 
52 

11 

65 

43 

64 
36 

65 
52 

67 
44 

77 
57 

75 
44 

67 
46 

61 
49 

58 
35 

70 
46 

77 
47 

71 
43 

61 
36 

67 

47 

69 
47 

75 
54 

75 
67 

73 
51 

76 
64 

75 
58 

62 

48 

64.7 
46.6 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

40 
36 

46 
37 

40 
33 

40 
35 

42 
38 

43 
38 

43 
36 

59 

40 

55 

47 

53 

42 

55 
30 

58 
36 

56 
30 

64 
32 

77 

41 

62 

41 

59 

45 

57 
30 

57 
30 

64 
37 

65 
38 

59 
33 

46 
36 

63 
37 

70 
46 

71 
57 

75 
35 

51 
35 

61 
42 

61 
37 

56,8 
38.2 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

40 
37 

43 
38 

40 
33 

38 
34 

42 
37 

42 
39 

42 
31 

66 
36 

55 
45 

47 
40 

58 
28 

61 

40 

59 
28 

66 
33 

73 
41 

67 
41 

61 
44 

56 
26 

59 

30 

69 

46 

72 
33 

61 
30 

46 
39 

66 
45 

72 
52 

75 
56 

79 

40 

50 
41 

66 

44 

62 
39 

56,4 
39.9 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

43 
37 

41 
33 

35 
32 

40 
32 

40 
35 

45 
37 

67 
35 

60 

47 

47 
40 

60 
39 

60 
35 

60 

40 

50 
36 

73 
47 

68 

41 

67 
45 

57 
43 

56 

33 

69 

44 

70 
45 

63 

43 

61 
34 

68 

43 

67 
46 

73 
53 

77 
63 

70 
41 

71 
46 

70 
45 

58 

44 

60,0 
41.4 

STILLHOUSE  HDLLDW  DAM 

MAX 

MIN 

50 
41 

47 

41 

42 
35 

43 
37 

42 
38 

44 
40 

51 
35 

67 
43 

58 
52 

55 

45 

60 
34 

63 
37 

63 

44 

67 
45 

78 
47 

73 
44 

66 
45 

52 
33 

58 
35 

70 
41 

75 
47 

66 
37 

59 

40 

67 
46 

70 
50 

73 
60 

74 
50 

56 
50 

74 
55 

64 
48 

61.4 
43.5 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

53 
43 

48 
43 

44 
36 

43 
38 

45 
40 

45 
42 

52 
39 

71 
40 

71 
56 

73 
41 

67 
36 

67 

41 

67 
46 

69 
47 

79 
41 

73 
42 

70 
46 

52 

35 

60 
36 

70 
46 

79 
43 

69 
39 

60 
40 

65 

47 

70 
53 

73 
64 

77 
58 

62 

54 

78 
58 

69 

51 

64,4 
45.1 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

49 
42 

47 
41 

43 
36 

42 
38 

42 
40 

44 
40 

51 
40 

66 

40 

68 
55 

57 
48 

67 
41 

64 
42 

65 

45 

67 
46 

68 

41 

76 
45 

72 

45 

56 

39 

57 
35 

66 
42 

70 
42 

68 
38 

66 
39 

66 

41 

65 
47 

74 
55 

71 
51 

68 
51 

76 
52 

64 
57 

62.2 

*4.l 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

37 
34 

38 
34 

37 
30 

36 
31 

42 
35 

40 
29 

51 
29 

70 
32 

49 
35 

45 
35 

58 
31 

64 
34 

54 
26 

64 
32 

71 
38 

65 

40 

54 
42 

52 

27 

56 
32 

70 
44 

67 
32 

58 
28 

60 
32 

77 
46 

68 
44 

74 
51 

74 
32 

46 
32 

73 
36 

58 
32 

57.6 
39.1 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

50 
41 

47 
41 

42 
37 

42 
38 

43 
40 

45 
40 

47 
37 

67 
42 

65 
51 

52 
45 

66 

34 

61 
35 

64 
39 

66 
43 

75 
44 

71 
43 

72 
45 

55 

32 

59 
32 

69 

46 

75 
44 

69 
36 

51 
40 

63 

47 

69 
49 

72 
59 

73 
47 

56 

47 

73 

51 

67 

48 

61.1 
42.9 

WACO  WSO 

MAX 

MIN 

47 
43 

45 
37 

41 
37 

42 

40 

44 

41 

47 
37 

65 
40 

64 
53 

54 
46 

64 
42 

61 
36 

63 

43 

60 
40 

74 
55 

70 
43 

70 
43 

54 
41 

58 
32 

69 
48 

74 
50 

65 

44 

50 
40 

64 
49 

70 
48 

72 
55 

77 
66 

66 

50 

72 
53 

68 
52 

58 

50 

61,4 
45.4 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

47 
39 

47 
37 

41 
34 

42 
38 

45 
40 

44 
40 

62 
33 

60 
52 

57 
46 

63 
41 

60 
33 

63 
44 

60 
35 

75 
51 

74 
43 

74 
41 

65 
45 

59 
31 

69 
45 

73 
49 

67 

41 

55 
43 

65 

44 

70 
48 

72 
57 

76 
65 

72 
45 

73 
48 

70 
48 

60 
45 

62.4 
43.6 

WEATHERFDRD 

MAX 

MIN 

42 
37 

43 
37 

40 
33 

38 
33 

42 
36 

42 

38 

45 
30 

67 
34 

56 

43 

46 
40 

56 
26 

60 
29 

60 
28 

65 
29 

75 
42 

68 
41 

64 

44 

55 

27 

56 
28 

69 

46 

72 
39 

61 
31 

50 
32 

68 
44 

69 

47 

75 
56 

60 
40 

54 
41 

69 

44 

63 

41 

59.0 

37.7 

WHITNEV  DAM 

*     *     • 

MAX 

MIN 

50 
40 

47 
40 

42 
36 

41 
38 

43 
39 

44 
41 

46 
36 

67 
36 

59 

50 

52 

41 

65 
31 

60 
31 

63 
39 

65 

42 

76 
46 

71 
42 

71 
44 

54 
31 

56 
31 

71 
47 

73 
46 

62 
37 

54 
40 

76 
46 

73 

46 

77 
59 

77 
47 

57 
47 

72 

48 

66 

48 

61.9 
41.9 

EAST  TEXAS          0« 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

60 
41 

50 
41 

48 
37 

47 
39 

46 

42 

69 

37 

70 
53 

78 

61 

74 
48 

66 
45 

73 
50 

78 
48 

72 
56 

60 
47 

67 
48 

77 
51 

74 
47 

71 
42 

79 

46 

75 
60 

81 
62 

79 
54 

77 
62 

76 
55 

68.6 
49.1 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

MIN 

52 
40 

49 
37 

45 
36 

44 
40 

44 
41 

46 
43 

66 
36 

64 
45 

75 
60 

67 
34 

66 
46 

67 

40 

76 
53 

72 
39 

73 
40 

63 

44 

69 
45 

74 
45 

66 
36 

53 
40 

65 
46 

74 
53 

67 
52 

70 
57 

71 
53 

58 
48 

64.4 
49.6 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

56 

40 

53 
38 

42 
37 

44 

41 

45 
41 

49 

44 

69 

44 

64 
47 

81 
58 

66 
36 

73 
46 

68 
42 

79 
64 

72 
45 

64 
46 

61 
36 

62 

42 

76 
53 

73 
42 

66 

46 

76 
49 

74 
48 

75 
60 

70 
56 

71 
56 

69 

49 

66.3 

47.5 

CENTER 

MAX 
MIN 

58 

37 

52 

40 

41 
37 

42 

37 

44 
40 

48 
41 

50 
44 

66 

44 

67 
49 

80 
48 

70 
33 

69 
33 

76 
42 

74 
48 

79 
49 

72 
46 

55 

33 

61 
33 

63 

50 

77 
49 

77 
47 

54 
36 

72 
36 

70 
58 

79 
62 

77 
58 

70 
54 

75 

51 

69.3 
44.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Slaaon 


Day  of  Month 


10   U   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


CENTERVILLE 
CLARKSVILlE  2  NE 
COlDSPRING  5  SSh 
CDLLECE  STATION  FAA  4P 
CDNROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  1    S 
DIALVIllE  2  W 

Emory 

EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 

GILMER  2  w 

GLADEW4TER  3  HSH 

GROVETON 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SN 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEM 

LDVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISQNVlLLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

PDYNOR  I  NE 

ROCKLAND  I  H 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


56   S* 
'.I   <.! 


52   47 
38   38 


51 
43 


51   48   43 


kb      44   39 


55   55 
40   40 


40   40   36 


50   50 
39   38 


41   40   39 


50 
40 


53   54 
35   38 


43   55   43 


40   40   3S 


44   45 
42   42 


44   48 
40   43 


51   52 

40   44 


46   48 
44   37 


53   57 

44   40 


48   46 
40   42 


45   50 
41   43 


43   45 
43   43 


43   43 
39   40 


49   60 
34   34 


44   45 
41   43 


43   46 
42   43 


43   45 
37   37 


46   47 
43   44 


47   55 
40   45 


47   73 
34   39 


43   48   47 
39   41   43 


47   46 
40   42 


42   46   54 


47   59 
41 


46   50 
43   46 


50   60 
44   46 


44   45 
37   42 


38   41   42 


44   45 
37   40 


43  45  46 

38  42  44 

48  49  50 

41  44  46 

46  46  48 

39  41  42 


43   45 
38   40 


44   47 
40   43 


43   45 
39   40 


46   46 
41   42 


43   44 
39   40 


47   46 
41   42 


54   53 
43   45 


47   65 
40   40 


67   67 
38   52 


53   68 
44   45 


49   69 
38   41 


49   64 
41   42 


46   69 
39   40 


50   60 

45   45 


67   63 
42   49 

51   69   70 
41   42   49 

78 
55 

80 
60 


62   61 

45   42 


69   69 
39   47 


50   61 

43   43 


49   69 
35   34 


50   65 
41   44 


47   67 
39   40 


69   69 

38   53 


49   62 
42   42 


65   62 

42   47 


48   63 
42   43 


47   64 
41   41 


49   66 
44   45 


45   67 
40   41 


67   65 
41   50 


66   68 
44   45 


68   67 

31   45 


59   65 
32 


69   69 
36   36 


67   68 
36   36 


63   66 
39   47 


67   69 
39   55 


61   62 

33   34 


70   69 
39   43 


66   66 

37   48 


68   69 
36   52 


65   64 
31   32 


69   72 
36   52 


70   68 
33   36 


68   69 

41   43 


65   67 
34   35 


68   72 
38   41 


69   66 
33   33 


68   69 
38   51 


79   73   69 
48   35   42 


71   71 
37   45 


75   70   76 


65   63 
35   35 


79  66  70 

48  35  35 

81  66  66 

43  34  35 


70   72 
37   52 


66   65 
36   36 


65   66 
31   43 


62   62 
33   33 


62   61 
35   35 


68   69 
37   39 


71   72 
44   44 


65   68 
37   37 


67   67 
40   54 


70   69 
45   50 


60   72 
40   55 


74   75 
46   46 


74   74 
50   51 


71   72 
48   48 


63   77 
42   52 


69   76 
44   65 


64   65 
35   38 


76   71 
50   50 


65   78 
43   62 


72   77 
46   64 


69   65 
33   43 


73   76 
47   65 


70   72 
45   51 


73   73 
53   54 


71   67 
42   44 


72   72 
49   49 


73   74 
33   45 


68   75 
43   64 


70   71 
49   42 


62   76 
56   26 


69   63 
38   36 


73   75 
48   47 


70   67 
35   44 


72   71 
46   50 


75   81 

48   53 


71   77 
46   64 


70   67 
38   43 


64  63 

32  37 

64  63 

35  39 

74  72 
46  53 

75  69 
48  51 

68  68 

42  45 

66  76 

44  63 


76   79   74 
45   64   50 


69       71 
32       48 
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80   81 
42   54 


69   62 

40   47 


74   76 
49   56 


69   58 
52   47 


73   69 
47   54 


68   64 
44   52 


70   65 
48   51 


65   73 
40   41 


68   64 
46   49 


68   66 

47   50 


70   69 
38   38 


64   61 
52   36 


80   57 
55   36 


75   56 
55   40 


65   55 

47   31 


72   56 
53   37 


69   61 
55   33 


66   62 

50   38 


73  80  60 

50  51  37 

69  64  69 

42  51  33 


77   64 

51   41 


72   56 
40   33 


76   66 
66   37 


67   56 
43   36 


69   54 
53   36 


65   63 

49   37 


67   62 
42   36 


67   55 
41   32 


62   60 
49   36 


72   56 
40   29 


71   56 
45   32 


63   56 
55   36 


82   59 
58   37 


72   54 
49   36 


69   61 

49   41 


69   61 
51   34 


73   77 
54   37 


67   68 
44   39 


68 

49   49 


76   70 
61   44 


71   80 
50   49 


67   76 
47   42 


71   70 
53   42 


74   70 
52   46 


64   70 
49   37 


66   79 
48   50 


75   67 
50   46 


76   69 
46   44 


64   73 
50   37 


65   75 
44   53 


63   65 

40   48 


43   51   46 


69   62 
32   41 


62   69 

46   50 


62   63 
33   49 


65   75 
46   50 


63   66 

43   49 


62   66 
37   49 


60   68 
36   50 


62   68 

36   48 


68   77 
46   46 


60   62 
36   46 


66   72 
39   50 


59   65 

30   44 


60   62 
37   49 


66   64 

37   43 


61   66 
37   47 


66   74 
46   51 


69   63 
42   46 


61   61 
42   46 


75   56 

43   43 


63   66 

41   47 


77   59 
47   45 


71   64 
42   47 


66   66 
45   38 


54   69 
45   41 


63   49 
37   36 


77   63 
41   40 


57   64 
40   46 


60   66 
39   49 


69   65 
37   36 


71   70 
44   59 


53   74 
36   44 


60   73 
45   60 


52   70 
36   37 


55   72 
45   45 


53   70 
37   37 


69   71 

41   55 


63   74 
36   39 


70   72 
39   52 


73   72 
37   52 


56   66 
38   37 


57   73 
42   42 


57   70 
40   42 


54   71 
45   45 


74   75 
40   59 


70   73 
48   56 


56   70 
39   39 


63   73 
36   55 


58   63 

35   41 


65   64 

37   44 


66   73 
39   36 


65   74 
40   40 


50   68 
45   48 


65   72 
46   55 


74   70 
40   56 


72  73  69 

56  65  64 

75  73  71 

50  48  62 

72  73  77 

58  56  68 

71  75  79 

61  63  67 

75  73  77 


69   73 
54   46 


72   71 
56   66 


72   70 
58   51 


68   69 
54   50 


70   72 
56   66 


65   72 

54   48 


72   69 
58   62 


74   82   81 
51   60   65 


70   71 
52   53 


71   71 
56   67 


73   77 
58   58 


72   71 
56   52 


72   75 
58   66 


73   73 
52   47 


72   73 
66   54 


74   73 
59   62 


72   73 
69   57 


73   72 
55   50 


79   69 
62   58 


66   66 

53   55 


61  73 

62  61 


70   76 
63   63 


81   74 
65   62 


78   75 
62   62 


72   70 
54   50 


74   72 
62   59 


81   80 
63   58 


69   72 
52   54 


74   75 
66   56 


72   69 
52   51 


72   70 
52   63 


67   64 
45   46 


76   72 
63   54 


70   61 
57   52 


74   73 
65   56 


74   70 
67   56 


70   62 
53   47 


70   60 
54   49 


69   64 
46   44 


76   76 
65   64 


71   61 
55   49 


73   63 
54   50 


70   66 
50   45 


78   77   73   73 
60   61   56   53 


80   73   78   71 
62   63   59   59 


76  74 

62  54 

77  73 

63  56 

72  70 

60  51 

80  77 

57  54 

68  70 

52  66 

79  76 

49  56 

58  68 


57  48  46 

79  74  77 

63  62  65 

75  63  73 

68  54  64 


76   73 
69   65 


62   70 
50   60 


71   72   70 
53   51   41 

56   69   66 


75   78 
60   61 


72   71 
60   53 


76   72 
63   67 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 


Day  ol  Month 


B        9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

S4M    R4VBURi>l    D4« 

simms  2  nnw 
Sulphur  Springs 

TEX4RK4N» 
TOWN  BLUFF  D4M 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
*     * 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSfIElD 

BALMQRHEA 

CANDELARIA 

CHISDS  B4SIN 

CDRNU04S  SERVICE  STA 

CRANE 

ORVDEN 

EL  P4S0  WSO 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KF5T  R40I0 

SRANOFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NOi  2 

HENTDNE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PiCDS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  Flat  10  ENE 

Sanderson 
Sheffield 
sierra  bl4nc4 


MAX 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


5*  «9 

39  3S 

59  52 

•<i  «0 

39  55 

35  35 

<i2  55 

3*  38 

"il  54 

35  35 

53  52 

<>l  JiO 

50  52 

39  39 

55  50 

42  <,2 

41  52 

38  38 


53   43   49 


53   1*3   53 
33   33   36 


65   45 
37   32 


60   46   54 
40   33   40 


57   51   57 
34   29   29 


66  1,1,       49 


40   43   44 


40   40   44 


43   43 
40   40 


44   46 
40   39 


42   49   54 
36   41   44 


41   43   44 


37 

40 

47 

54 

40 

43 

42 

43 

36 

36 

36   56 
28   29 


46   41 
38   28 


60   64 
41   23 


47   56 
31   28 


50   42 
36   28 


44   45 
38   33 


50   54 
34   28 


67   60 
25   32 


50 
27 

59 
25 

62 

31 

56 
37 

47 
24 

47 
25 

58 
30 

55 

33 

40 
32 

54 
28 

48 
30 

42 
24 

46   44   57 


49 
32 


65   68 
43   52 


64   72 
44   56 


57   58 
40   40 


57   56 
40   42 


68   72 
42   52 


64   67 
44   49 


66   78 
46   63 


66   60 
42   50 


67   47   46 
36   29 

60   69 


53   64   64 


61   60   63 
30   40   40 


60   74   49 


66   64   46 
34   34   30 


67   65 
20   25 


62   56   62 


60   55   45 


58   68   70 


65   67   56 
30   37   38 


59   59 
35   29 


79   65   66 

42   30   38 


70   69   75 

43   48   40 


69   74   78 


73  64  62 

48  34  34 

78  67  66 

4S  40  45 

77  64  64 

45  33  37 


67   63 
40   42 


76 
63 


62   62   62 


63   67   75 


72  64 

24  39 

58  68 

40  33 

67  60 

22  25 

63  70 

40  42 

69  63 

30  33 

60  52 

29  31 

55  66 

26  26 


58   67 
34   48 


70   80 
28   37 


78   66 
32   33 


61   68 
43   48 


72   60 
20   31 


62   64 

48   44 


64   63 
35   38 


64   57 
25   33 


56   68 
24   32 


45 
32 

65 
35 

76 
34 

74 
35 

77 
42 

56 

35 

47 
30 

67 
30 

71 
29 

59 
31 

80 
40 

56 
35 

52 

31 

62 
29 

58 
30 

69 
25 

61 
31 

56 
27 

61   71   68 
19   21   25 


72   65 
27   39 


58   63   56 


64   71   63 
38   29   30 


65   64 
25   25 


62 
33 


68   55 

55   36 


80   57 
56   44 


66   54 
36   27 


76   55 

42   32 


79   56 

57   40 


70   54 
42   29 


67   63 
43   32 


54   52 
20   22 


53   46 
32   24 


61   73 
48   47 


66   79 
50   51 


65   69 

50   39 


57   61   68 


63   67   78 
44   47   50 


60   60   73 
30   51   44 


67   76   76 
44   50   50 


64   65 
46   39 


64   62 
36   39 


70 
45 


60 
36 

52 
27 

53 

28 

64 
39 

57 
23 

52 
29 

65 
22 

40 
26 

42 
30 

61   62   67 
31   31   26 


52 
29 

45 
23 

64 
33 

58 
30 

49 
26 

54 

30 

64 

43 

55 

30 

51 

40 

59 
25 

55 

24 

59 

40 

64 
21 

48 
22 

48 
32 

63   52   65 

39   42   47 


73   81 
39   40 


72   79 
34   47 


73   81 
32   40 


77   80 
36   37 


66   75 
42   41 


73   70 
33   32 


73   79 
31   39 


78   66 
37   40 


64   69 
35   39 


68 

40 

70 
32 

79 
32 

84 
42 

69 
35 

70 
25 

76 
29 

78 
35 

63 

30 

63 
32 

68 
36 

72 
38 

69   76 
25   31 


70   69   72 
40   39   45 


73   70   85 
28   28   35 


66   71   76 
32   37   40 


80   73 
36   35 


68   70 
55   59 


72   72 
52   60 


70   70 
49   54 


73   73 
60   60 


71   72   70 
54   54   55 


71   73 
54   61 


72   74 
57   61 


70   73 
58   60 


80   79 
46   48 


78   70 
52   52 


81   80 
36   35 


77   75 
42   52 


79   76 
32   30 


81   75 
42   44 


70   64 
45   50 


71   71 
36   36 


79   77   74 
32   33   31 


41   41   50 


74   77   74 
36   35   35 


73   75 
41   42 


69   75   76 
43   35   49 


76   73 
62   59 


79   75 
62   62 


70   55 

53   43 


73   53 

44   43 


75   56 
55   45 


79   78 
63   62 


73   62 
53   53 


79   75 
56   53 


72   56 

46   43 


72   69 
53   51 


66   66 
45   43 


69   65 

44   43 


69   67 
48   45 


76   72 
65   57 


72   67 
51   49 


71   67 
59   51 


70   63 
49   45 


69 

48 


76   64 
33   41 


81   67 
30   40 


66   63 
34   37 


70   60 
42   41 


62   53 

21   31 


71   67 
33   33 


75   65 
44   45 


54   51 
23   39 


75 
45 

74 

41 

79 
44 

76 
40 

79 
38 

78 
38 

74 
36 

70 
44 

6! 
43 

66   66   60 


73   74   65   60 
34   34   25   37 


78   79   53   63 
43   42   33   36 


82   76   63   68 
35   40   30   31 


78 
30 


77   76   66   64 
40   36   25   36 
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Continued 

Ul 

^IL 

Y 

It 

.MJ 

ftJ 

rtA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Station 

Dav 

of  Month 

0) 
ni 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

V4N  HORN 

MAX 

Mm 

52 

35 

39 

31 

53 

33 

55 
31 

45 
32 

54 
27 

67 
30 

57 
34 

45 
30 

57 

30 

69 
28 

59 

31 

72 
31 

64 
36 

57 
28 

57 
40 

54 
24 

49 
29 

59 
36 

61 
39 

65 
36 

70 
29 

75 
36 

77 
37 

76 

41 

77 
36 

69 

46 

75 
42 

71 
41 

62 
29 

56 

41 

61,3 
34.0 

KINK  F14  4IRPDRT 

MAX 

MIN 

38 
32 

39 
30 

49 
27 

43 
33 

41 
29 

57 
21 

70 
30 

51 
32 

46 
32 

63 
34 

69 
32 

57 
32 

75 
25 

51 
43 

65 
35 

61 
37 

55 
27 

51 
22 

67 
32 

67 
33 

66 
30 

69 
25 

76 
34 

73 

34 

7S 
48 

73 
47 

76 
41 

75 
41 

78 

41 

63 
27 

60 
39 

61.3 
33.1 

VSLETA 

•     *     • 

MAX 

Mm 

EDWARDS  PLATEAU     06 

4MIST40  0AM 

MAX 

MIN 

57 

47 

50 
44 

55 

37 

53 
37 

47 
38 

50 
35 

66 
35 

70 
43 

70 
45 

55 
35 

71 
36 

70 
37 

70 
37 

70 
46 

74 
38 

72 
40 

62 

50 

57 
45 

59 

45 

65 
45 

76 
46 

78 
41 

71 
42 

69 
42 

69 
49 

67 
52 

75 
56 

75 
54 

76 
57 

73 
54 

70 
53 

65.9 
43.9 

BIG  LAKE  ND  2 

MAX 
MIN 

50 
32 

41 
30 

38 
28 

49 
27 

43 
33 

55 
24 

57 
23 

66 
32 

68 

30 

48 
31 

60 
29 

65 
35 

58 
30 

63 
37 

65 
34 

70 
37 

58 
40 

54 
26 

52 
28 

67 
39 

69 
44 

67 
32 

69 
32 

73 
43 

74 
55 

77 
50 

71 
53 

71 
36 

63 
37 

60.7 

34.7 

BLANCO 

MAX 

MIN 

53 

ill 

46 
41 

45 
35 

41 
29 

41 
36 

43 
39 

62 

33 

67 
39 

71 
38 

68 
42 

66 
31 

68 
31 

66 
42 

66 
45 

77 
42 

76 
38 

69 

39 

57 
42 

56 
43 

71 
45 

78 
39 

71 
33 

70 
32 

67 

45 

71 
56 

72 
54 

72 
54 

74 
56 

77 
54 

74 
56 

64 
51 

64.5 

42.0 

BOERNE 

MAX 

53 

41 

46 

42 

48 
35 

45 

27 

43 
34 

44 

40 

63 

36 

66 

41 

71 
59 

68 
41 

70 
32 

66 
32 

68 

44 

65 
48 

78 
37 

74 
39 

67 
39 

51 
42 

55 

43 

69 

43 

79 
38 

74 
36 

70 
36 

67 
41 

70 
49 

70 
52 

69 
52 

74 
65 

76 
62 

74 
56 

65 
53 

64.5 
43.1 

BR4CKETTVILLE 

MAX 

Mm 

51 
45 

51 
30 

56 
36 

49 
35 

50 
36 

55 

36 

62 
35 

69 

45 

71 
32 

50 
33 

73 
32 

70 
42 

72 
36 

74 
35 

74 
39 

66 
41 

56 
46 

57 

40 

69 

41 

79 
39 

79 
39 

78 
37 

73 
39 

75 
52 

74 
51 

78 
55 

75 
68 

78 
61 

72 
58 

70 
59 

66.9 
42.2 

BRADY 

MAX 

Mm 

47 
39 

42 
39 

41 
34 

38 
27 

39 
32 

41 
37 

61 
39 

70 
45 

60 
39 

43 
37 

62 
32 

70 
31 

61 
34 

65 

40 

75 
35 

71 
35 

65 
44 

53 
26 

58 
27 

71 
45 

71 
44 

64 

31 

68 
31 

73 
41 

71 
51 

70 
51 

72 
54 

76 
51 

61 
50 

75 
49 

62 

47 

61.2 
39.3 

BURNET 

MAX 

Mm 

4e 

40 

43 
40 

42 
33 

40 

36 

42 
39 

54 
39 

67 
30 

65 
56 

68 

45 

65 
39 

65 
30 

65 
43 

65 
39 

75 
54 

75 
33 

73 
38 

58 
46 

60 
30 

71 
43 

75 
41 

72 
33 

69 
32 

67 
43 

71 
47 

73 
52 

74 
53 

74 
64 

72 
54 

74 
53 

72 
52 

62 

47 

64,4 
42.7 

Camp  mood 

MAX 

Mm 

58 
44 

51 

43 

53 
36 

48 
32 

48 
37 

64 
38 

68 
33 

75 
57 

71 
45 

69 
37 

69 
32 

68 
41 

66 
39 

80 
58 

74 
32 

64 
37 

59 
49 

59 
37 

70 
43 

77 
40 

75 

40 

72 
39 

70 
37 

73 
41 

72 
45 

74 
47 

73 
63 

75 
56 

72 
56 

70 
56 

66 

56 

67,2 
43,4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

52 
42 

49 
41 

53 
33 

48 
33 

46 
30 

62 

30 

68 
37 

70 
56 

66 
39 

68 
37 

67 
30 

65 
40 

66 
36 

77 
50 

75 

30 

75 
42 

59 

47 

57 
32 

66 
43 

75 
34 

73 
31 

70 
30 

67 
42 

69 

45 

71 
55 

73 
55 

71 
62 

72 
46 

70 
60 

09 
54 

66 
54 

65.7 
41.9 

COPE  R4NCH 

MAX 

Mm 

40 
34 

38 

34 

38 
32 

46 
30 

41 
36 

40 
25 

58 
27 

68 

37 

69 
33 

51 
33 

61 
30 

66 
32 

56 
29 

64 
37 

66 

33 

68 
34 

55 
36 

53 
20 

55 
21 

67 
38 

68 

35 

64 
27 

70 
26 

73 
45 

75 
43 

75 

54 

70 
55 

77 
44 

63 
48 

72 
36 

61 
37 

60.3 
34.9 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

Mm 

52 
46 

56 

43 

55 

35 

47 
38 

50 
42 

66 
34 

71 
42 

71 
60 

64 
42 

71 
33 

70 
35 

68 
43 

70 
43 

79 
57 

73 
36 

62 

47 

57 
46 

56 

46 

64 
45 

80 
42 

79 

43 

72 
39 

70 
43 

70 
49 

68 
53 

75 
52 

76 

57 

77 
52 

72 

61 

70 
56 

67 
57 

67.1 
45.8 

EDEN  I 

MAX 

Mm 

44 
38 

38 
37 

37 
32 

38 
27 

39 
36 

62 
35 

70 
37 

68 

47 

49 
35 

62 

37 

69 
31 

63 

44 

69 
33 

69 

48 

69 
30 

61 
38 

56 
42 

56 
24 

70 
43 

71 

46 

68 

40 

69 
27 

74 
44 

70 
49 

75 
53 

74 
53 

78 
61 

76 
48 

75 
51 

68 

41 

62 

48 

62.9 

40.5 

elddraoQ  11  nm 

MAX 

Mm 

42 
36 

39 

37 

40 
31 

45 
32 

41 
31 

40 
28 

58 
29 

68 
34 

70 
32 

40 
31 

61 

31 

60 
35 

60 
32 

65 
45 

70 
31 

66 
39 

62 
31 

55 

31 

50 
35 

69 
35 

72 
29 

66 
35 

70 
39 

72 
46 

70 
52 

72 

57 

75 
48 

65 

51 

72 
40 

73 
39 

64 
47 

60.5 
37.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

48 
39 

44 
38 

41 
33 

39 
27 

43 
36 

63 
38 

66 

40 

72 
47 

68 

43 

67 
37 

68 

30 

63 
42 

59 
40 

75 
55 

77 
40 

71 
41 

61 
43 

57 
33 

73 
43 

76 
46 

69 

45 

71 
31 

68 
37 

71 
38 

72 
38 

70 
53 

72 
62 

75 
58 

75 
61 

69 
53 

59 

50 

64,6 
42.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

45 
41 

45 
36 

42 
35 

45 
37 

44 
40 

45 
35 

71 
40 

72 
42 

67 
42 

60 
36 

72 
40 

70 
35 

70 
44 

65 

40 

71 
42 

70 
33 

65 
33 

57 
37 

55 
47 

70 
42 

70 
34 

76 
36 

76 
41 

72 

40 

70 
45 

73 
50 

70 
52 

69 

46 

70 
48 

66 
48 

67 
49 

63.9 
40.9 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

46 
39 

46 
39 

44 
33 

44 
26 

43 
37 

63 
36 

69 
32 

75 
50 

69 
38 

67 
34 

71 
25 

70 
29 

71 
30 

77 
47 

75 
36 

67 
35 

56 
43 

60 
22 

73 
41 

74 
36 

71 
32 

74 
25 

72 
34 

76 
40 

74 
44 

74 
44 

75 
57 

79 

50 

71 
55 

66 
46 

62 
53 

66.3 
36.4 

JUNO 

MAX 

Mm 

45 
40 

46 
30 

52 
30 

46 
39 

45 
28 

40 
28 

70 
35 

70 
39 

68 
38 

47 
28 

69 
29 

66 
33 

66 
35 

73 
32 

70 
32 

62 

44 

60 

39 

60 
37 

60 
32 

76 
30 

73 
29 

66 
32 

70 
40 

74 
55 

72 
57 

77 
49 

73 
53 

74 
47 

69 

46 

64 
53 

63.5 

38.0 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

54 
40 

45 
40 

49 
34 

41 
27 

42 
33 

45 
39 

61 
29 

66 
30 

72 
50 

52 
32 

67 
29 

68 
32 

65 
38 

64 
44 

77 
34 

75 
35 

68 
36 

50 
32 

55 
37 

72 
36 

75 
31 

71 
30 

70 
30 

69 
39 

72 
49 

70 
46 

70 
50 

73 
57 

75 
61 

74 
54 

65 
53 

63.6 
38.9 

LAMP4S4S 

MAX 

Mm 

50 
40 

44 
40 

43 
34 

41 
34 

42 
37 

43 
39 

54 
30 

70 
30 

60 
49 

52 

34 

65 
26 

67 
26 

65 

30 

67 

41 

77 
33 

75 
32 

75 
36 

54 
25 

56 
25 

73 
42 

76 
40 

67 
27 

68 
27 

70 
41 

74 
47 

75 
43 

76 
61 

76 
55 

68 
51 

75 
53 

66 
48 

63.4 
37.9 

L4NGTRY 

MAX 

Mm 

56 
43 

50 

40 

48 
28 

53 
29 

53 
30 

45 
29 

66 
29 

65 
33 

67 
42 

52 

36 

70 
30 

67 
39 

65 
38 

66 

40 

69 
33 

68 
33 

60 
46 

56 
32 

60 
42 

66 
35 

77 
35 

77 
32 

71 
32 

67 
48 

72 
47 

68 

51 

77 
47 

66 
44 

63.5 
37.3 

LL4N0 

MAX 

i«m 

53 
39 

45 
39 

45 
36 

43 
31 

43 
38 

45 
40 

61 
30 

71 
35 

64 

47 

48 
35 

66 
29 

69 

30 

64 
34 

68 
42 

77 
36 

74 
37 

74 
40 

54 
26 

57 
29 

74 
43 

79 
39 

67 
31 

65 

31 

74 
40 

7! 
45 

73 

47 

75 
63 

69 
56 

76 
53 

78 
54 

60 
51 

64.1 
39.6 

M45DN 

MAX 

Mm 

50 
39 

43 
39 

45 
34 

39 
24 

40 
33 

47 
35 

63 

30 

71 
25 

65 

41 

76 
31 

75 
32 

71 

25 

27 

71 

75 

36 

27 

66 

74 

75 

76 
48 

69 
56 

75 

50 

68 

50 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

45 
35 

40 
35 

41 
23 

50 
24 

42 
36 

41 
26 

59 
29 

69 
36 

60 
35 

43 
30 

61 
31 

65 
36 

58 
39 

65 
45 

67 
27 

69 
31 

59 

41 

55 
30 

52 

37 

66 
35 

66 
34 

67 
36 

71 
36 

74 
44 

74 
50 

70 
52 

68 
53 

76 
53 

71 
55 

75 
34 

65 
34 

60.9 
37.0 

MEDINA 

MAX 

Mm 

55 

41 

45 
42 

48 
35 

50 
26 

44 
35 

46 
38 

60 
30 

73 

34 

74 
56 

70 
30 

69 

40 

72 
46 

69 
48 

71 
36 

51 
36 

56 
39 

68 

41 

75 
39 

75 
33 

74 
34 

75 
41 

76 
49 

77 
51 

76 
53 

76 
60 

75 
58 

74 
57 

75 
57 

66,0 
42,3 

MENARD 

MAX 

Mm 

50 
38 

43 
36 

39 
32 

39 
24 

42 
36 

63 
36 

64 
37 

64 

44 

54 
35 

64 
33 

70 
23 

63 
32 

69 
28 

76 
53 

70 
29 

64 
36 

56 
42 

57 
20 

71 
42 

73 
33 

66 
35 

71 
22 

73 
32 

72 
35 

73 
40 

74 
40 

76 
56 

73 
46 

73 
55 

67 
46 

61 
47 

63,7 
36.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

39 

35 

40 
35 

43 
31 

43 
23 

50 
29 

50 
30 

66 
35 

66 
45 

68 
32 

53 
34 

63 

31 

60 
38 

65 
28 

70 
48 

67 
35 

60 
4! 

54 
45 

55 

19 

61 
31 

70 
40 

67 
39 

71 
23 

72 
42 

75 
46 

71 
53 

76 
57 

70 
46 

61.3 
36.9 

OZONA 

MAX 

Mm 

75 
37 

50 
39 

55 

30 

47 
32 

44 
37 

50 
26 

61 
27 

66 

35 

69 
35 

59 
29 

62 
27 

64 

36 

62 
29 

65 
42 

65 
27 

66 
37 

60 
42 

54 
22 

53 
35 

69 
30 

70 
33 

69 
27 

68 
27 

67 
43 

67 
40 

72 

50 

66 
52 

75 
47 

69 
55 

71 
36 

66 
41 

63.2 

35.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

41 
36 

41 
36 

38 
32 

38 
28 

40 
35 

61 
37 

71 
31 

67 
45 

46 
35 

62 
36 

70 
30 

65 
40 

67 
30 

75 

48 

67 
33 

62 

40 

54 

42 

52 
22 

71 
40 

71 
35 

68 

38 

68 

27 

75 
37 

71 
41 

76 
50 

76 
51 

76 
57 

77 
48 

76 

50 

73 
38 

60 
46 

63.1 
38.5 

PANDALE 

MAX 

Mm 

57 
32 

46 
33 

47 
28 

48 
30 

46 
40 

46 
28 

63 
27 

67 
30 

66 

42 

48 
38 

66 
28 

65 
37 

63 
33 

64 
44 

65 
28 

70 
30 

60 
48 

57 
30 

57 
36 

68 
32 

75 
33 

76 
32 

70 
38 

68 
45 

71 
48 

72 
50 

70 
49 

75 
50 

70 
53 

7  4 
43 

67 
43 

63.1 
37.4 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

47 
33 

45 
40 

51 
33 

46 
31 

44 
36 

60 
35 

65 
30 

72 
55 

68 
42 

65 

36 

65 
28 

64 
37 

64 
36 

70 
40 

74 
32 

66 
35 

57 
46 

60 
45 

62 

43 

74 
31 

70 
35 

74 
31 

72 
31 

71 
38 

69 

47 

70 
41 

69 
63 

72 
50 

69 
55 

65 
52 

62 
50 

63.9 

39.9 

RANKIN 

MAX 

Mm 

39 
34 

39 
35 

51 
26 

44 
35 

40 
36 

59 
27 

67 
34 

68 

50 

50 
34 

62 
34 

66 

38 

60 
34 

67 

37 

70 
51 

69 
36 

66 

46 

55 

37 

52 
28 

68 
39 

68 
41 

69 

41 

70 
35 

74 
44 

75 
45 

71 
50 

70 
40 

77 
55 

72 
56 

74 
60 

70 
40 

60 
44 

62.6 

40.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

46 
38 

40 
38 

39 
33 

38 
33 

40 
32 

40 
28 

61 
26 

70 
42 

50 
35 

45 
35 

70 
25 

65 
26 

62 
26 

66 

30 

70 
39 

68 
39 

58 
42 

52 

21 

58 
21 

70 
42 

65 
28 

72 
26 

74 
39 

78 
43 

72 
43 

75 
44 

79 
43 

78 
45 

55 

45 

65 
35 

63 
38 

60.6 
35.0 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

48 
38 

48 

40 

58 
31 

48 
32 

40 
32 

60 
32 

65 
39 

71 
46 

68 
37 

6! 
38 

68 
37 

69 
35 

67 
40 

72 

40 

68 

36 

74 
43 

60 
44 

67 
31 

68 

41 

73 

46 

71 
43 

71 
34 

70 
45 

71 

40 

72 
37 

71 
42 

72 

61 

73 
54 

70 
53 

66 
52 

65. J 
40.6 

SAN  ANOELO  04M 

MAX 

Mm 

43 
36 

39 
37 

40 
32 

42 
28 

40 
32 

40 
31 

61 
32 

70 
44 

55 
33 

44 
34 

61 

31 

69 
33 

59 
31 

67 
35 

73 
35 

67 

41 

60 

41 

53 
23 

55 
25 

70 
42 

70 
40 

64 
29 

70 
30 

73 
45 

70 
48 

76 
55 

74 
57 

78 
46 

61 
46 

75 
30 

64 
37 

60.7 
36.7 

B  Refereocs  Notes  Following  Slation  Index 
-    397     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 

OECEMBai) 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SAN    ANCEIO    WSO 
SAN    SABA 
SONOitA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
HATER  VALLEY 

•     «     * 
SOUTH  CENTRAL 
ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  wsa 
eEEVILLE  S  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 

Elgin 

flatdnia  2  w 
floresville 

GOLIAD 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULINC 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOwN 

rdckport 

San  ANTONIO  kSO 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


1«AX 

Mm 


<•<!       54   47 
36   36   32 


56   50 
50   46   38 


48   47 
44   42 


63   51 
49   48 


58   50   46 
43   43   38 


66   53   53 
51   48   36 


61   52   49 
44   44   38 


53   53 

48   43 


54   53 

45   37 


58   51 
48   47 


48   45 
42   37 


46   45 
42   39 


63   66   55 
46   46   40 


59   52 

48   47 


58   50 
45   44 


51   54 
45   38 


61   52 
44   39 


64   55   53 
50   49   33 


50   43 
43   39 


55   51   45 
42   44   38 


56   51   47 


52   53 

47   36 


54   51 
42   37 


53   47   45 
41   41   36 


67   50   52 
45   45   39 


54   49 
43   45 


62   52   57 

50   48   40 


66   53   52 
53   49   38 


64   54   58 

52   49   49 


52   50   47 
46   43   30 


43 
39 


53   62 
41   46 


43   46 
39   43 


51   52 
33   34 


46   45 
37   38 


52   64 
42   49 


44   50 
38   39 


55   56 

43   48 


44   45 
40   41 


46   46 
39   42 


43   45 
37   34 


49   52 
36   45 


47   47 
39   39 


48   49 
38   44 


52   46 
31   36 


48   50   64 
32   34   41 


51   55 
39   48 


45   44 
40   40 


46   46 
39   40 


46   49 
29   39 


45   40 
36   36 


47   48 
36   42 


53   57 

39   43 


61   62 

53   41 


44   47   62 


70 
48 


73   73 
57   63 


73   72 
57   46 


71   79 
44   67 


70   75 

40   58 


69   73 
47   59 


76   79 
64   69 


71  81  62 

44  69  60 

70  75  77 

38  61  70 

70  74  75 

40  56  59 


76   76 
56   69 


72   79 
46   62 


76   78 
46   56 


71   77 
37   60 


78   76 
56   71 


70   76 
38   60 


68   73 
41   55 


70   72 
40   60 


70   82 

41   47 


77   75 
57   65 


67   75 
34   58 


78   78 
61   72 


70   75 
53   64 


76   77 
56   69 


71   BO 
46   70 


72   72 
61   65 


75   73 
58   50 


31   33   36 


44   60   66 


74   68 

49   50   58 


69   67   69 
40   36   52 


72   75 
44   46 


77   71   72 

46   40   40 


71   69   66 
47   42   45 


74   72 
53   52 


79   72 
43   38 


72   70 
58   55 


74   72   83 
52   53   60 


74   77   76 
36   44   64 


72   67   69 
42   37   57 


75   72   73 
43   39   56 


39   41   54 


76   73   70 
45   42   62 


41   36   36 


76   74   70 


69   72   69 
38   38   40 


78   76 
36   35 


79   76   79 
49   47   61 


73   74   70 


74   67   67 
42   38   41 


72   69 
36   41 


47   45   47 


72   70   72 
33   39   49 


72   72 
39   39 


75   71   72 
41   39   57 


7!   69   69 
41   34   55 


75   73   73 
49   45   41 


81   75   80 
53   50   53 


71   68   77 
54   52   60 


73   66   73 
37   38   49 


77 
57 


74   77 
56   64 


68   79   73 
48   59   44 


71   71 
52   56 


74   73   79 
53   53   49 


69   69 
46   46 


72   78 
56   61 


72   75 
51   53 


72   61 
59   69 


77   77   78 
51   56   48 


66   SO   76 
45   65   44 


75   78 
54   68 


70   73 
54   62 


7!   Bo   76 


73   74 
52   53 


75   79 
54   68 


70   66 
47   51 


67   84 
56   65 


72   77 
54   65 


70   72   76 
48   49   46 


72   71   60 
50   50   44 


70   64 
54   53 


67   63   79 
45   55   39 


68   63 

44   44 


72   82   76 
51   64   47 


70   71   78 
50   55   41 


79   79   75 
54   63   56 


76   70   84 
57   58   57 


75   74   72 
58   65   64 


60   55   57 

43   30   22 


75   69   56 
38   42   26 


55   67 

39   25 


69   55 

38   37 


60   57 
48   45 


75   72 
61   49 


69   59 
46   48 


77   76 
54   55 


76   68 
45   47 


77   73 
61   56 


78   75 
47   51 


80   70 
64   55 


74   75 
55   56 


72   65 

45   50 


70   71 
62   49 


75   70 
44   40 


76   74 
57   51 


78   74 
46   52 


76   65 
48   48 


75   70 
43   45 


75   72 
49   47 


79   74 
57   54 


52   50   42 


73   69 
49   51 


76   74 
46   52 


79   77 
53   56 


72   68 
43   49 


74   72 
42   42 


72   70 
53   51 


75   72 
45   52 


83   75 
63   54 


73  ai 
SS   58 


74   73 
63   55 


72   61 

42   50 


43   40   40 

56   74   75 
34   45   44 


54   66   69 


74   79 
58   53 


80   71 
47   43 


66   Bl 
47   47 


67   76 

51   52 


69   79 
46   45 


79   81 
59   51 


69   81 
48   42 


73   82 
62   57 


63   83 
59   53 


62   83 

47   45 


76   78 
45   45 


62   78 
50   46 


77   74 
55   39 


63   BO 
50   52 


69   82 

49   43 


70   81 
44   40 


62   61 

43   44 


83   82 
58   46 


60   75 
49   49 


65   77 
49   45 


64   60 
49   41 


67   80 
49   51 


60   79 
41   39 


67   61 
45   40 


81   79 
49   42 


64   79 
47   42 


63   74 
56   41 


73   83 
58   53 


72   81 
60   55 


80   77 
43   40 


64   65 
29   39 


76 
41 


74   69 

43   50 


66   60 
41   47 


81   72 
41   46 


75   54 

43   43 


73   69 
42   43 


77   72 
50   51 


77   56 
41   42 


71   70 
53   52 


73   73 
50   61 


73   73 
44   50 


63   60 

41   46 


66 

41   48 


76   75 
40   41 


75   71 
42   49 


78   72 
41   41 


74   72 
42   49 


79   74 
40   42 


79   73 
35   42 


74   74 
46   47 


66   69 

41   49 


70   56 
41   42 


76   71 
41   45 


81   74 
43   43 


72   67 
36   44 


77   72 
43   46 


69   67 
42   47 


73   67 
3!   40 


73   73 
49   41 


82   75 
47   48 


76   70 
49   57 


71   63 

43   45 


73 
51 


76   76   77 
46   43   45 


80   76 
54   65 


69   77 
58   67 


78   78 
53   54 


75   74 
60   63 


73   69 
59   60 


79   60 
61   65 


81   75 
56   6o 


76   76 
66   69 


82   83 
62   70 


76   81 
62   62 


73   77 
58   67 


75   80 
62   66 


70   76 
41   46 


75   62 
57   64 


76   78 
60   62 


75   82 
62   65 


70   71 
53   56 


80   82 
56   64 


78   84 
56   67 


73   BO 
61   67 


74   73 
59   64 


76   70 
57   61 


79   77 
68   62 


71   81 
54   63 


73   71 
57   61 


76   80 
56   66 


76   72 
58   64 


78   83 
56   63 


80   78 
60   67 


74   77 
63   67 


71   79 
59   68 


75 
48 


72   67   63 
59   43   50 


78   64   76 


76 
67 

82 

68 

77 
62 

77 
57 

70 
59 

60 
50 

60 
67 

60 
65 

79 
59 

77 
62 

79 
59 

71 
58 

79 
60 

77 
59 

77 
50 

80   60   80   76 
66   69   69   67 


83 
69 


42   74 
63   55 


84   74 
69   63 


81  60  77 

66  70  57 

75  66  65 
59  59  50 

81  80  72 
66  57  54 

76  76  60 

65  58  55 

80  78  74 

68  66  57 

82  81  71 

66  66  65 


80 
67 


76   77 
66   65 


75   68 
60   54 


77   77 
57   58 


62   81   60   78 
66   64   62   62 


78   76 
65   57 


60   80 
67   59 


80   79 
64   63 


81   79 


83   77 
67   63 


73   64 
58   53 


77   66 
56   52 


76   66 
54   53 


83   84 
67   61 


75   66 
56   52 


77   77 
67   67 

60   79 


74   65 
55   53 


78   65 

57   51 


84   74 
74   59 


62   64 
68   62 


79   75 
69   65 


7o   62 
61   52 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 


Day  of  Month 


8   9   10   II   12   13   14   IS   16   17   1 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SAN  MARCOS 

SEAIV 

SECUIN 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

•     •     • 
UPPER  COAST         01 
ALVIN 

AnAHUAC  T8C0 
ANGLETON  2  W 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
CLEVELAND 
OANEVANC  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPD 
FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FaA  AIRPORT 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  <.  NW 
PALACinS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

Port  arthur  wsn 
port  lavaca  no  2 
port  0  connor 
Sugar  land 
thompsons  3  wsw 
victoria  wso 

*     •     » 
SOUTHERN  05 

ALICE 


MAX 

Mm 


'l^    ««  40 


5»   51   45 
<.!   41   37 


55   52   46 


55   54 

49   44 


51   46   46 
47   43   41 


55   51 

49   44 


58   53 
44   43 


5* 
47 


56   52   45 

49   43   40 


49 
43 


72   56   56 
54   51   43 


45   4B 

40   41 


4B   56 
45   38 


48   62 

41 


57   65 
49   47 


45   46 
40   42 


45   46 
39 


47   47 
40   40 


48   49   60 
38   44   40 


52   59 
43   45 


56   57 
42   43 


50   50 
45 


57   55 

41   45 


60   57 
46   46 


48   55 
42   44 


58   56 

48   46 


56   52 

37   39 


57   57 
46   44 


59   62 
40   45 


63   53 
50   48 


54   49 
45   41 


56   51 

47   45 


48   49 
42   39 


60   57 
49   46 


54   55 

45   45 


58   62 
42   47 


58   58 
47   43 


58   52 
35   37 


50   62   62 
45   44   52 


53   60 
49   45 


64   60 
47   46 


53   55 

40   45 


53   55 

35   45 


57   60 
46   45 


38   58   71 


40   42   56 


67   67 
48   55 


49   67 
35   35 


70   78 
42   62 


58   71 
33   35 


74   79 
4  1   59 


55   76 

45   45 


64   67 
49   60 


70   69 
38   57 


69   71 
40   59 


50   70 
35   36 


66   75 
43   59 


56   73 
41   43 


54   63 

41   41 


69   77 
43   64 


59   62 

36   37 


64   68 
48   64 


67   74 
45   59 


56   70 
46   53 


50   71 
42   44 


52   70 
39   47 


70   79 
40   62 


73   67 
36   38 


75   73   70 
43   42   59 


72   73 
44   45 


73   76 
45   49 


72   71 
43   47 


78   73   74 


69   76 
44   58 


69   69 
38   39 


71   74 
46   62 


74   72 
37   38 


73   74 
44   65 


73   70 
48   45 


65   73 
54   60 


69   71 
42   55 


70   76 
47   59 


72   72 
42   55 


69   81 
46   60 


73   74 
43   45 


71   69 
45   47 


71   78 
45   61 


71   76 
35   42 


72   75 

43   57 


69   78 
43   59 


74   71   72 
50   49   60 


72   70 
53   54 


86 


71   70 
43   44 


69   70 

44   47 


80   72 
52   54 


78   79 
53   64 


70   74 
44   44 


78   78 
54   68 


75   78 
48   50 


60   78 
53   65 


80   78 
55   54 


73   78 
50   54 


77   76 
53   61 


74   75 
48   51 


78   76 
54   66 


76   79 
52   53 


76   74 
55   55 


76   76 
54   67 


75   76 
57   62 


79   76 
62   60 


72   78 
50   52 


72   78   75 
55   65   60 


73 


50   55   53 


77   69   65 


72   54 
42   42 


72   60 
54   44 


62   57 

46   47 


73   58 
55   52 


72   52 
52   42 


75   54 
50   35 


71   55 
52   39 


67   60 
48   48 


81   64 
58   46 


80   63 
61   45 


80   69 

57   48 


79   61 
58   51 


76   76 
67   46 


78   59 
56   40 


74   58 
56   50 


76   61 
51   45 


75   60 
53   48 


80   65 
62   49 


71   61 
54   51 


68   61 
52   42 


71   60 
55   47 


80   62 
55   43 


72   60 
57   50 


80   62 
56   48 


79   66 
66   46 


69   68 

54   50 


73   80   60 


80   75   59 
56   50   46 


80   71   60 
64   50   42 


72   78   66 
64   60   54 


73   62   64 


82   63 

58   47 


77   66 
63   52 


68   60 
45   43 


76   76 
53   54 


79   77 
44   40 


63   83 
56   50 


67   80 
42   41 


66   76 
50   49 


68   77 

41   41 


81   79 
58   48 


59   74 
47   55 


62   73 
47   53 


59   74 
47   49 


60   74 
51   58 


71   80 
52   60 


60   70 
41   50 


60   71 
43   47 


73   80 
50   56 


71   75 
61   63 


72   77 
49   56 


75   78 
53   58 


64   71 
48   50 


75  76  76 

51  61  55 

58  73  80 

48  54  51 


71   75 
50   59 


54   55 
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70   74   76 
46   57   52 


72   81 
52   60 


62   70   73 
54   58   57 


60   73   78 
44   53   53 


59   74   76 
47   56   49 


69   61   79 


76   69 
42   42 


68   74 
45   51 


70   63 
42   45 


76   74 
44   43 


58   73 
44   48 


61   74 
45   50 


58   73 
47   49 


63   75 
48   52 


71   75 
45   55 


59   71 
43   44 


73   78 
53   57 


69   74 
40   49 


68   75 
50   52 


68   70 

52   64 


72   76 
47   59 


74   76 
48   55 


63   74 
45   48 


70 

80   54 


63   74 
46   51 


65   70 
44   44 


73   77 
52   56 


78   56   70 


74   69 
51   61 


75   61 
62   62 


71   79 
60   65 


76   80 
61   66 


78   78 
54   57 


75   75 
59   62 


75   62 
62   65 


78   75 
54   55 


75   76 
55   57 


77   75 
54   54 


73   75 
58   58 


72   71 
58   57 


76   76 
58   59 


80   80 
48   50 


76   74 
55   55 


69   72 
61   65 


73   77 
59   61 


75   78 
59   58 


76   76 
56   57 


79   77 
56   60 


67   69 
52   55 


76   77 
56   61 


74   74   8! 


78   79 
66   66 


80   79 
67   64 


77   67 
59   51 


73   68 
59   62 


73   65 
59   51 


68   66   69   61 


79   75 
63   57 


79   74 
61   58 


81   71 
64   62 


63   60 
67   67 


61   62 
60   60 


60   77 
59   65 


80   82 
65   66 


80   76 
64   61 


79   73 
63   61 


62   79 
65   66 


60   83 
55   62 


84   81 
65   65 


60   61 
65   65 


71   73 
65   65 


76   79 
63   60 


60   80 
62   61 


60   60 
60   57 


60   81 
67   67 


60   81 
63   64 


77   75 
64   66 


79   78 
65   68 


60   70 
58   51 


74   70 
65   53 


75   68 
60   54 


79   60 
65   61 


77   76 
60   59 


60   60 
63   61 


80   80 
68   63 


76   71 
64   55 


77   70 
66   61 


79   75 
62   54 


74   70 
60   59 


76   84 
67   66 


75   67 
67   61 


76   67 
64   58 


60   76 
58   56 


79   69 

67   61 


75   77 
66   62 


79   70 
65   60 


62   85   60   75 


77 
49 

77 
55 

78 
57 

60 
59 

60 
61 

78 
59 

78 
65 

76 
60 

69 
53 

69 
54 

74 
56 

78 
61 

77 
61 

76 
61 

76 
62 

66 
55 

75 
55 

75 
62 

79 
66 

61 
66 

78 
66 

80 
69 

80 
69 

75 
49 

70 
67 

76 
59 

76 
66 

78 
68 

79 
66 

60 
68 

78 
69 

62 
66 

73 
49 

76 
57 

76 
60 

77 
62 

82 
62 

80 
63 

61 
65 

74 
60 

73 
60 

80 
56 

64 
60 

77 
59 

62 
61 

81 
63 

81 
65 

77 
61 

77 
54 

78 
55 

76 
60 

60 
60 

81 
64 

80 

70 

77 
61 

64 

67 

60   62 
53   63 


81   83 
68   66 


Continued 

DAILY 

TEMPERATURES 

TEXAS 

DECEMBER 

1971 

Stalion 

Day 

of  Month 

« 
t3» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

J 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

71 

60 
44 

60 
35 

55 

38 

57 
49 

69 

43 

72 
44 

78 
51 

66 
65 

76 
41 

79 
49 

81 
56 

76 
53 

80 
65 

77 
51 

64 
56 

79 
55 

61 

51 

73 
48 

74 
50 

63 
51 

76 
45 

73 
50 

78 
53 

80 
52 

76 
66 

62 
65 

84 
63 

64 
66 

84 
63 

62 

60 

75.2 
52.5 

BENHVIDES  HO,    Z 

MAX 
MIN 

68 

65 
4! 

66 
30 

60 
35 

58 
34 

56 
33 

70 
35 

73 
60 

62 
66 

65 
50 

87 
38 

76 
55 

76 

51 

71 
47 

79 
54 

73 
48 

77 
53 

60 
47 

73 
43 

62 
43 

64 

40 

70 
45 

73 
45 

74 
46 

63 
54 

83 

65 

64 
62 

85 
65 

62 
61 

74,4 
47,9 

carrizo  Springs 

MAX 

MIN 

60 

51 
46 

58 
33 

61 
39 

49 
45 

51 
43 

70 
40 

73 
44 

79 
50 

55 

37 

75 
37 

74 
55 

76 
55 

72 
57 

67 
44 

77 
45 

74 
52 

56 

48 

61 
46 

83 
44 

64 
41 

73 
51 

73 
50 

71 
51 

75 
54 

79 
65 

78 
61 

79 
66 

79 
63 

72 
59 

70.2 
48.9 

CAT4R1N4 

MAX 
MIN 

58 

5^ 

46 

56 
33 

53 
36 

50 
43 

67 
43 

75 
39 

80 
62 

76 

49 

73 
36 

72 
42 

73 
53 

69 
65 

87 
60 

76 
44 

72 
46 

70 
61 

60 
49 

74 
49 

62 

46 

73 
41 

71 
46 

70 
47 

76 
52 

80 
57 

61 
64 

81 
57 

80 

60 

66 
58 

71.3 
48.7 

CHARLOTTE  !  NNW 

MAX 

MIN 

56 

'•1 

54 
46 

54 
37 

49 
32 

51 
43 

63 

44 

71 
38 

79 
60 

77 
61 

71 
38 

72 

41 

74 
53 

73 
50 

85 
61 

83 
43 

74 
45 

72 
52 

57 
49 

67 
46 

79 
41 

79 

40 

70 
46 

70 
44 

73 
51 

74 
53 

61 
65 

80 
65 

60 
65 

60 
60 

67 
56 

70.6 
46.9 

CDTULLA  FJA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

53 

".7 

54 
42 

53 
32 

46 
35 

50 
45 

66 

44 

72 
42 

60 
63 

73 
52 

72 
36 

73 
44 

73 
65 

66 

54 

86 
56 

74 
45 

72 
50 

63 
51 

58 
50 

72 
49 

81 
45 

71 
42 

64 

61 

65 
48 

74 
55 

79 
57 

62 

63 

82 
61 

81 
66 

70 
62 

62 
53 

69.3 
49.6 

CRVSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

57 

56 
46 

57 
32 

51 
37 

52 
43 

65 

41 

72 
40 

79 
61 

69 
49 

72 
34 

71 
36 

74 
52 

70 
52 

85 

60 

75 
43 

74 
43 

63 
51 

60 
49 

69 
48 

61 
42 

71 
38 

70 
46 

67 

47 

73 
52 

79 
54 

77 
66 

75 
57 

79 
65 

73 
62 

66 
56 

69.7 
46.2 

DIUEY 

MAX 

MIN 

59 

48 
48 

55 
33 

51 
32 

46 
36 

50 
40 

65 
37 

72 
38 

79 
63 

69 
39 

73 
39 

71 
40 

72 
52 

67 
52 

65 
45 

75 
46 

72 
51 

54 
48 

57 
46 

61 
46 

81 
41 

70 
41 

65 
46 

67 
41 

73 
54 

78 
56 

81 
64 

60 
67 

79 
62 

70 
58 

68.3 
46.7 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

62 
50 

51 
45 

55 

33 

55 
35 

49 
40 

50 
38 

66 
37 

72 
39 

77 
50 

64 
33 

72 
34 

72 
36 

67 
46 

74 
50 

68 

41 

76 

41 

66 

45 

57 

48 

60 
47 

61 
43 

79 

40 

71 

41 

71 
44 

70 
62 

74 
52 

79 
42 

77 
48 

78 
55 

75 
42 

70 
42 

66.3 

43.0 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

61 

<.3 

62 

43 

55 
28 

59 

30 

49 
30 

50 
35 

69 

31 

70 
38 

80 
60 

76 
33 

74 
32 

76 
42 

65 
45 

70 
53 

85 
36 

76 
42 

75 
46 

61 
46 

60 
43 

82 

44 

84 
36 

75 
40 

76 
40 

78 
40 

76 
50 

81 

50 

82 
55 

84 
60 

62 
55 

68 
55 

72.2 
42.9 

Falcon  oah 

MAX 

MIN 

76 
53 

54 
48 

56 
39 

59 
43 

5S 

41 

55 
46 

68 

44 

77 
45 

84 
66 

84 

47 

85 

47 

76 

47 

67 
57 

70 
68 

69 
56 

76 
56 

78 
56 

75 
52 

60 
51 

78 
52 

79 

50 

70 
46 

75 
49 

78 
53 

77 
52 

60 
58 

85 

64 

63 
64 

85 
62 

69 
62 

73.4 
52.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

58 
1.8 

54 
34 

54 
34 

52 

40 

54 
40 

62 

39 

70 
39 

71 
49 

63 
49 

72 
43 

90 

47 

79 
63 

74 
53 

81 
54 

71 
53 

71 
53 

71 
53 

62 
47 

64 

47 

65 

43 

72 

43 

73 
49 

73 
52 

80 
52 

79 
62 

65 
59 

83 
62 

63 
63 

86 
55 

66 

54 

72.6 
48.5 

FOWLERTGN 

MAX 
MIN 

70 

55 
42 

55 
34 

51 
32 

51 
42 

65 

42 

73 
37 

82 
60 

77 
67 

72 
39 

73 
38 

75 
62 

66 
52 

65 
61 

83 

44 

75 
47 

70 
52 

57 
45 

70 
45 

61 
41 

75 
37 

67 

47 

69 
46 

72 
50 

80 
60 

82 
63 

82 
63 

61 
65 

76 
61 

71 
58 

71.8 
48.3 

FREER 

MAX 

MIN 

68 
<|5 

57 

44 

54 

30 

52 

31 

50 
40 

55 

40 

65 

41 

73 
52 

80 
67 

82 
38 

76 
38 

75 
45 

74 
49 

72 
48 

84 
46 

83 
48 

63 
52 

81 
45 

60 
42 

78 
48 

78 
46 

60 
39 

78 
40 

78 
48 

75 
52 

77 
56 

80 
65 

82 
64 

82 
64 

79 
62 

78 
57 

73.3 

47.8 

HEBSRONVlLLE 

MAX 

MIN 

70 
50 

51 

47 

56 
35 

59 

37 

50 
43 

50 
44 

67 
42 

73 
47 

82 
69 

66 
45 

77 
46 

79 
50 

75 
55 

69 
55 

87 
54 

78 
61 

78 
56 

61 
50 

62 
49 

75 
52 

65 
49 

83 
48 

77 
49 

73 
52 

77 
56 

79 
57 

63 

64 

85 
64 

65 
67 

63 
64 

75 
61 

73.2 
51.9 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

60 
'.8 

57 
46 

60 
35 

52 

40 

51 
46 

69 
43 

74 
46 

60 
64 

72 
55 

74 
41 

75 
42 

71 
53 

70 
56 

84 
63 

76 
49 

74 
51 

66 
53 

63 
51 

70 
51 

62 
52 

83 
48 

74 
46 

72 
47 

77 
65 

76 
56 

79 
59 

81 
59 

82 
65 

62 

67 

74 
62 

66 
59 

71.9 
51.9 

PEiRSALL 

MAX 
MIN 

59 
'.6 

50 
45 

65 
32 

52 
33 

46 
38 

50 
43 

65 

40 

72 
47 

80 
62 

70 
37 

74 
42 

73 
52 

72 
50 

67 
53 

85 
44 

77 
49 

73 
50 

53 

47 

67 

47 

70 
46 

80 

44 

80 
39 

72 
43 

65 

46 

70 
46 

74 
68 

71 
60 

82 
65 

60 
65 

80 
60 

72 

51 

66.6 

47.7 

POTEET 

MAX 

MIN 

56 

'|6 

50 
45 

53 
39 

53 
36 

46 
38 

50 

44 

64 
38 

70 
40 

76 
62 

74 
38 

74 
39 

71 
45 

73 
50 

68 

50 

83 

44 

75 
45 

75 
54 

56 
50 

57 
46 

72 
46 

81 
44 

80 
41 

79 
45 

63 
43 

70 
61 

70 
57 

72 
61 

81 
66 

61 
65 

80 
61 

79 
60 

66,8 
46.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

83 
5* 

54 
49 

56 
40 

61 
39 

55 

42 

55 

45 

69 
41 

78 
45 

83 
68 

88 
50 

71 
45 

79 
48 

71 
57 

70 
56 

86 
64 

83 
54 

60 
59 

63 

54 

62 

5* 

72 
54 

86 
49 

61 
50 

77 
43 

76 

46 

76 
53 

60 
58 

65 
65 

66 
61 

83 
61 

65 

60 

73 
60 

74.5 
62.2 

TILOEN 

MAX 

MIN 

ZAPATA 

•      •      • 

MAX 

MIN 

66 
',6 

55 
45 

64 
37 

55 
41 

57 
44 

69 
39 

74 
45 

81 
62 

81 
60 

76 
42 

76 
44 

68 
59 

71 
54 

85 
60 

81 
49 

80 
53 

71 
50 

64 

49 

71 
60 

86 
66 

85 
48 

77 
47 

74 
44 

79 
54 

77 
56 

64 
56 

84 
62 

65 
62 

86 
62 

78 
60 

71 
54 

74.5 
61.4 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

MAX 

Mm 

69 
53 

56 
52 

59 

41 

64 
50 

60 
51 

66 
43 

77 
44 

64 

70 

62 

73 

76 
53 

80 
54 

81 
66 

79 
61 

83 

70 

79 
61 

84 
62 

74 
64 

65 
53 

77 
56 

60 
61 

81 
60 

76 
52 

75 
52 

79 
57 

81 
64 

80 
64 

63 
67 

60 
64 

84 
67 

84 
67 

84 
67 

76.3 
58.2 

H4RLINGEN 

MAX 

MIN 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

86 
5! 

56 
49 

56 

41 

62 
40 

55 

47 

54 
46 

69 
45 

76 
61 

85 
70 

88 
5! 

75 
55 

82 
65 

84 

57 

76 
58 

82 

60 

79 
58 

86 
68 

67 
53 

60 
52 

73 
52 

85 
59 

86 
53 

78 
60 

73 
51 

77 
66 

80 
56 

85 
63 

85 
66 

83 
65 

85 
65 

86 
65 

75.9 
55.0 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

63 
50 

57 
48 

61 
39 

55 
46 

54 
49 

70 
46 

75 
49 

84 

70 

68 
61 

74 

53 

61 
55 

62 
59 

76 
58 

87 
66 

78 
59 

64 
69 

72 
55 

59 

53 

73 
53 

65 
61 

65 
59 

76 
52 

71 
48 

77 
56 

60 
66 

84 
61 

64 
67 

81 
67 

65 
67 

84 
65 

80 
64 

75.6 
56.5 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

64 
53 

53 
49 

55 
36 

60 
36 

53 
45 

52 

46 

67 
44 

75 
46 

83 

70 

88 
52 

72 
52 

60 
52 

62 
56 

71 
57 

88 
58 

78 
64 

83 
56 

65 
63 

60 
50 

73 
62 

64 
52 

85 

49 

76 

47 

72 

47 

76 
54 

79 
67 

64 
62 

84 
62 

62 

66 

84 
64 

53 

74, J 
52,6 

MISSION  «  w 

MAX 

Mm 

84 
54 

54 
49 

57 
39 

60 
39 

57 
43 

54 
46 

67 

46 

75 
50 

86 
69 

89 
54 

72 
52 

60 
52 

62 
57 

73 

57 

89 
59 

78 
56 

61 
67 

67 
53 

56 
52 

73 
53 

63 
65 

65 
53 

77 
47 

74 
46 

77 
65 

80 
57 

65 
64 

65 
67 

85 
65 

61 
65 

74.9 
63,8 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

78 
56 

64 
49 

54 
39 

11 

67 
50 

55 

48 

68 

47 

66 
55 

75 
67 

62 
65 

69 
56 

74 
56 

76 
57 

72 
59 

62 
54 

70 
62 

76 
52 

66 
49 

59 
48 

73 
55 

74 
61 

74 
58 

68 
54 

66 
57 

75 
57 

76 
63 

77 
68 

78 
69 

73 
69 

78 
67 

77 
66 

71.1 
66. J 

RAYMDNDVILLE 

MAX 

Mm 

83 
56 

57 

51 

55 

39 

60 
39 

59 

47 

53 

47 

69 

47 

72 
46 

83 

70 

65 
53 

75 
53 

80 
54 

82 

57 

75 
57 

63 

62 

76 
59 

86 
60 

65 
53 

64 
53 

75 
53 

81 
61 

84 
52 

76 
52 

73 
64 

80 
56 

62 
56 

83 

64 

85 

64 

81 
64 

83 
63 

65 
63 

75.2 
55.1 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

85 

57 

59 

51 

56 

42 

59 
42 

59 
49 

60 
46 

66 

46 

74 
52 

63 
72 

63 
60 

80 
60 

80 
60 

62 
65 

77 
56 

82 
59 

76 
67 

65 
55 

59 

70 
66 

70 
58 

79 
60 

70 
60 

70 
61 

69 
59 

75 
60 

62 

61 

82 
67 

80 
68 

84 
67 

65 
67 

74,6 
56,0 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

73 
53 

56 
50 

61 
40 

56 
43 

56 
51 

69 
47 

It 

83 
66 

85 
72 

8(1 
57 

62 
64 

82 
68 

77 
58 

64 
66 

77 
62 

85 
59 

82 

58 

61 
52 

73 
54 

62 
62 

85 
62 

60 
51 

72 
50 

78 
56 

61 

54 

64 
62 

83 

65 

60 
65 

83 

65 

65 

66 

61 
63 

76,5 

57,5 

Se«  R*f*r*QC«  Not«B  Following  SUUon  tndsx 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER  1971 


Wind 
(Speed  —   m.p.h.) 


—  (J 


oj  a. 


§   ^ 


0)    -^ 

5^ 


o 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00      06       12       18 


lumber  of  days  with 
precipitation 


« 
> 

o 

CN  O 


O  " 
—  .2 


L.   O 

O)  >  a) 
o  o  w 


0) 


X  c 


ABILENE  WSO 
AMARILLO  WSO 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSO 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
DALLAS  WSO 
DEL  RIO  WSO 
EL  PASO  WSO 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSD 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WSD 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSO 
SAN  ANGELO  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSD 
%    PEAK  GUST 


21 
2^ 

1 
14 

7 
16 

9 
29 
22 

10 
26 
21 
10 
23 
1 
6 
23 
24 


3.9 

4.3 
1.1 
1.3 
3.6 
1.7 
2.2 
1.2 
1.3 

1.9 
3.6 
3.0 
3.6 
2.8 
1.8 
2.8 
1.2 
0.2 


12.8 

12.9 

9.5 

9.8 

11.3 

10.5 

9.6 

7.7 

10.2 

7.5 

10.8 
11.3 
11.0 
10.0 

8.6 
10.3 

9.8 
10.5 


37 

36 

35 

38 

35 

38 

35  +  -H 

56 

30++ 

29 

28++ 

35++ 

32++ 

33 

35++ 

37 

46  % 

30++ 

40+  + 


W 

W 
NW 

S 
SE 
SW 
32 
SW 
27 
NE 
28 
31 
25 

S 
30 
NW 

S 
26 
26 


80 
75 
80 
89 
91 
81 
72 
66 
86 

88 

70 
79 
94 
78 
79 
86 
84 
93 


80 
77 
86 
88 
92 
85 
81 
75 
88 

92 

75 
83 
95 
78 
86 
89 
86 
95 


71 


64   67 

59)  63 
73 
701  79 
76  83 
69|  70 
57 
531  45 
70   75 


61 


73 
56 
54 
80 
57 
67 
72 
73 
75 


80 
54 
55 
90 
60 
67 
77 
76 
83 


3 

4 
8 
9 
6 
8 
6 
2 
7 
2 
2 
3 
4 
2 
7 
8 
9 
12 
4 


3 
3 
8 
2 
2 
3 
10 
7 
4 
6 
4 
5 
4 
5 
2 
5 
4 
2 
2 


di   11 

0|  22 
o|  14 
14 
18 
16 
11 
17 
14 
14 
10 

14 
13 
H 
17 
21 
11 


54 

5 

33 

40 

39 

38 

69 

37 
27 


37 


39 


6.9 

5.7 
7.3 
6.1 
6.8 
6.9 
6.9 
5.9 
7.3 

8.0 
5.7 
6.0 
7.3 
6.7 
7.5 
7.8 
7.2 
6.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

DECEMBER   1971 


StaUon 


D>y  OfMonlh 


1   2 


10  II   12   13   14   IS   16   17  18   19  20   21   22   23  24   25   26   27  28  29   30   31 


«   •   • 
LQM  ROLLING  PLAINS  02 


HOROS  CREEK  DAM 

NORTH  CENTRAL       03 
BAROWELL  0AM 

BELTON  0AM 
BENBROOK  0AM 
OENISON  Dam 

GRAPEVINE  DAH 

LAVQN  OAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 
MACO  DAM 


WHITNEV  DAM 


*    *    * 
EAST  TEXAS  OA 


DAINCERFIELD  »  S 


SAM  RAYBURN  DAM 


TOWN  BLUFF  DAM 


•    •    • 
TRANS  PECOS         05 


MOUNT  LOCKE 


RED  BLUFF  DAM 


•    *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 


AMISTAD  DAM 


SAN  ANCELO  DAH 


•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND  130 
MAX  54 
MIN  i  38 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,06 


36 


EVAP  .12 

wind'  21 

MAX  ,  51 

MIN  I  38 

EVAP'  .00 

WIND  67 

MAX  55 

MIN  3« 


.03  .11 

119|  138 
441  42 
41   36 


.05  ,12 
99  135 

551  52 
48   40 


52 

50 

,00 

.00 

36 

32 

60 

52 

35 

50 

.09 

93 

119 

62 

71 

57 

55 

.07 

.01 

6 

69 

65 

67 

45 

53 

.08 

.00 

34 

86 

65 

64 

43 

51 

.04 

.13 

55 

70 

52 

45 

38 

35 

.16 

.16 

94 

67 

53 

46 

38 

35 

.08 

.01 

136 

132 

57 

57 

39 

33 

.15 

811  117 
60   57 


EVAP  .09  .11  .27 

WIND  170  150  165 

MAX  ,  66  48,  45 

NIN    43<  43  37 


13  .13 

1*5  43 

73  73 

53  44 


.121 .00  .33 

66   99  211 

59|  60  66 

40   40  40 


.OO!  .37 


.02  .10 
65  200 


.01  .39 
78  216 


.051  .36 
53  152 

.02' .23 
56,  191 
61  70 
43   42 


.03!  .37 
106, 114 
70  70 
54   46 


.02   - 

74j  135 
66l  71 
52   53 


.16  ,06  .30  .16 

1121   94  200  179 

5li  55'  42  52 

371  37,  28  34 


.071 .16  .24 

32  169  199 

56   54  55 

32   37  36 


EVAP  .07  .00  .11  .13  .02;  .04  .09  .10  .07  .11 

WIND  72   66  127  66   82   96i  4o:  105|  91  102 

MAX  57   46  54  54   43'  48   63'  66'  67   51 

MIN  '  47i  44  37  39   351  391  39)  421  46'  36' 


EVAP!  .041  -  .04  .03  .03!  .02!  .15.  .13!  .05'  .04' 

WIND  130  133  111   45  111  65   73   99  112  132 

MAX    43   40i  4ll  42i  36  42   56   62   53   41 

MIN    38,   37  35   35   34  36   35   38   38   32 


,17  .16  .20  .13  .25 

49  70  65  135  115 

64  64  63  62  70 

33  37  45  45  41 


.14  .12  .11  .29 

87  41  1*6  225 

60  57  57  64 

37  37  38  37 


.03  -  - 

64  110  166 

42  44  46 

36  39  42 


-  .08  .09  .  .17 

41  74  78  107  81 

54  64  72  70  72 

41  41  57  42  42 


.08  .02 

671  '>i 

51 

39   34 


.37  .01  .26  -07  .16  .11 

157  63  133  1  33  I  92  163 

65  63  76'  67   63  51 

42  48  47,  47   51  41 


.17    .09 
B7:i22 


72 
69 

29 
68 

53 

48 

.01 

.12 

37 

44 

60 

72 

47 

55 

.00 

.12 

71 

75 

67 

71 

45 

51 

.11 

.10 

42 

24 

60 

62 

39 

39 

. 

.46 

132 

125 

50 

52 

37 

37 

.26 

.10 

210 

64 

61 

56 

40 

37 

.06 

.19 

?e 

54 

60 

69 

43 

46 

.15 

.28 

132 

160 

59 

61 

41 

38 

.04 

.06 

61 

39 

63 

71 

46 

46 

09    .09 
62 


77 


.00  .11 
97  146 
49  62 
41      47 


,05  .05 
57|  69 
62  I  71 
45      55 


,05  .06 
30|  58 
61  66 
43      43 


.06 


.07    .05 

loo'ui 


.07  ,05 
flO'lOl 
71      72 


53 


,03 

40|  66 

66  69 

49  56 


.06  .11  ,11 

134  165  110 

64 

53  55  46 


.16! .12  ,12 
13811501  68 
70 1  69  73 
52l  55   51 


,04  .42 

83  1  77 
63  70 
53   59 


.02  3.53B 

66  2423 

66  63.7 

50  50.1 

.27 
23 
72 
34 

.07 
21 
69 
56 


51 

39 

.20  3.26 

159  1  2813 

60  56.1 

40  37.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER   1971 


Slation 

Day 

Oi  Month 

^S? 

^°i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



SOUTH  CENTH4L       07 

BEEVILLE  i    Hi 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
117 

se 

50 

.03 
91 

75 
47 

.07 
86 
73 
41 

.10 
78 
77 
39 

103 
40 

.31 
103 
74 
45 

.06 
106 
85 

44 

.04 
B5 
86 
46 

.20 

206 
92 
62 

.30 
153 
?5 
50 

.14 
48 
SO 
51 

,08 
60 
85 
53 

,14 
79 
85 
60 

,06 
74 
89 
55 

.21 

217 

76 

53 

.19 

51 
82 
53 

.10 
69 
79 

51 

.16 
163 
70 
46 

.03 

45 
76 
46 

.08 
28 

82 
48 

.11 
27 
85 
51 

,23 

65 
80 
50 

.14 
86 
80 
45 

.05 
29 
90 
52 

.08 
25 

81 
50 

.11 
36 
82 
57 

.02 
109 
89 
59 

.07 
88 
91 

67 

.10 
73 
90 
68 

.06 
120 
91 
67 

.16 

77 

91 
61 

3.66B 
2699 
B2.6 
52.0 

CANYON  DAN 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.10 
16 
55 

.02 

9 

50 

43 

.16 
72 
46 
32 

21 
42 
42 

.12 

50 
45 

41 

.08 

6 

60 

42 

.08 
21 
66 
44 

.08 
48 
70 
56 

.23 

49 
70 
43 

.15 

14 
65 
43 

.08 
5 

65 

43 

.22 

24 
67 
49 

.03 
29 
64 
49 

.23 

47 
7S 
46 

.11 

0 

76 

45 

.08 
11 
63 
46 

.05 
30 
51 
42 

.12 

3 

53 

42 

.03 
10 
63 

45 

.16 
14 
71 
47 

.14 

6 

66 

44 

.10 

1 

66 

44 

.04 

65 

49 

.08 
3 

70 
52 

.04 
12 
71 
59 

.02 
18 
73 
60 

,07 

7 

75 

65 

.08 

2 

77 

63 

.06 
19 
73 
62 

.19 

0 

63 

52 

3.12B 

561 
63.4 
47.6 

SOHERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
44 

.08 
43 

88 

.08 
32 

.08 
42 

64 

.06 
42 

.07 
64 

.01 
92 

.20 
132 

.14 
39 

.05 
20 

.13 

34 

.11 
109 

.11 
133 

.11 
9 

.06 
36 

.11 
65 

.04 
32 

.03 
38 

.10 
29 

.11 
33 

.06 
26 

.06 
22 

.03 
39 

.09 
79 

,04 
93 

,05 
34 

.06 
9 

.07 
93 

.10 
26 

2.42B 
1643 

«    «    * 
UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

188 
53 
<>6 

188 
47 
43 

.10 
180 
44 

34 

.18 
44 

226 
55 

46 

127 
58 
50 

91 
66 

104 
68 
66 

168 
71 
34 

.05 

130 

65 

50 

.10 
75 
65 
40 

.09 
55 

70 
58 

,05 
68 
70 
48 

.06 
177 
72 
48 

.21 
120 
70 
53 

.06 

55 
71 
54 

.23 

150 
70 
50 

.10 
120 
52 
42 

.05 
60 
62 
44 

.15 
60 
72 
54 

.09 
81 
72 
52 

.14 
100 
65 
39 

.06 
79 
70 
48 

.08 
52 
73 
61 

.11 
66 
74 
53 

.09 
77 
72 
56 

.11 
106 
77 
57 

.07 
82 
77 
58 

.23 

118 
75 
64 

.06 
120 
75 
62 

.05 
100 
72 
54 

3.31B 

3366 

66,3 

50,2 

THOMPSONS  3  HSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
117 
59 
50 

.04 

124 

52 

48 

.10 

217 

51 

41 

.06 
92 
48 
41 

141 
69 
40 

.30 
143 
54 
47 

.03 
67 
51 
40 

.06 
88 
67 
42 

.05 
lOl 
70 
59 

.16 
122 
76 
55 

.15 
69 
69 
48 

.03 
42 
66 
63 

,04 
43 
69 
54 

,07 
71 
74 
53 

.04 
113 
74 
60 

.10 
31 
69 
60 

.07 
95 
80 
60 

.11 
106 
62 
46 

.07 
56 
52 
46 

.04 
36 
67 
46 

.10 
33 
79 
63 

.10 
113 
75 
47 

.06 

47 
64 
47 

.06 
36 
73 
52 

.07 
42 
78 
59 

.05 
56 
79 
60 

.09 
52 
76 
61 

.05 
49 
78 
62 

.07 
52 
81 
65 

.09 
60 
79 
66 

.12 
62 
78 
63 

2.54B 
2476 
68.4 
53.2 

*    *    * 
SOUTHERN           09 

DILLEV 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.11 
78 
77 
50 

.02 
51 
52 

44 

.04 
27 
57 
41 

.05 

9 

60 

40 

.00 
35 
49 
42 

.02 
31 
52 
46 

.08 

3 

68 

45 

.07 
11 
76 
45 

.05 
19 
74 
63 

.06 
35 

71 
45 

.13 
IS 
68 
44 

.04 
16 
70 
46 

.11 
36 
68 
56 

.04 
10 
68 
55 

.14 
45 
81 
52 

.12 

5 

73 

52 

.04 
25 
68 
53 

.04 
30 
59 
50 

.07 
16 
59 
48 

.05 

8 

67 

51 

.09 
U 
75 
52 

.13 
17 
75 
48 

.07 
20 
70 
47 

.04 
U 
73 
46 

.04 
10 
76 
46 

.10 
18 
75 
53 

.09 

7 

79 

55 

.02 
44 
80 
59 

.02 
27 
80 
69 

.09 
27 
74 
68 

.16 

64 
75 
59 

2.13 

766 

69.3 

50.6 

LAREDO  ND.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
16 
64 
53 

.03 
20 
55 

50 

.04 

8 

64 

41 

.04 
11 
59 

47 

.02 
21 
52 
48 

.04 
17 
68 
46 

.07 
32 

71 
48 

.06 
46 
77 
63 

.07 
47 
74 
63 

.09 

4 

71 

46 

.06 
15 
72 
49 

■  04 
16 
71 
54 

.07 
U 
70 
59 

.10 
71 

81 
64 

.13 

17 
75 
55 

.05 

6 

70 

56 

.06 
16 
69 
56 

.05 

7 

60 

52 

.06 
13 
68 

54 

.07 
10 
77 
57 

.09 

7 

77 

55 

.10 

9 

72 

54 

.05 
14 
70 
54 

.06 
15 
75 
56 

.06 
25 

74 
60 

.05 
14 
77 
62 

.10 
60 
80 
67 

.05 
13 
7B 
68 

.09 
36 
79 
67 

.06 
14 
75 
66 

.04 

3 

67 

61 

1.99 

616 

70.7 

56.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.13 
52 

.01 
69 

.05 
51 

* 
25 

* 
34 

.13 
63 

.06 

11 

.08 
36 

.06 
69 

.26 

69 

.10 

7 

.13 

14 

.01 
50 

.02 
25 

.37 
63 

.05 
U 

.11 
17 

,10 
103 

.08 
14 

.12 

14 

.10 
14 

.11 
9 

.16 

11 

.06 
9 

.06 
13 

.08 
13 

.15 

50 

.13 
27 

.10 
35 

53 

.09 
20 

3.03B 
1051 

*    •    « 
LOWER  VALLEY       10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.16 
104 
81 
53 

.03 
136 
56 
49 

.08 
105 
55 
38 

« 

63 
66 
38 

* 

92 
54 
45 

.13 
118 
55 

49 

.12 
39 

73 
47 

.07 
68 
70 
47 

.13 

160 
80 
65 

.29 

139 
87 
54 

.16 
29 

70 
50 

.10 
60 
78 
50 

.16 
96 
81 
57 

.01 
79 
71 
57 

.34 
126 
83 
54 

.15 
39 
72 
51 

.11 
70 
78 
56 

.16 
175 
65 
49 

.08 
50 
65 
46 

.07 
25 
70 
50 

.11 
19 
81 
57 

,1B 
35 
81 
50 

.16 
43 
74 
49 

.06 
36 
72 
50 

.07 
24 
76 
55 

.13 
42 
BO 
57 

.12 
86 
80 
60 

.17 
85 
B2 
64 

.10 
74 
82 
67 

.14 
121 
81 
63 

.24 
50 
81 
63 

3.83 
2410 
73.5 
53.0 

WESLACD  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
68 
74 
54 

.03 
75 
57 
51 

.09 
49 
63 
45 

.03 
32 

11 

.02 
49 
58 
53 

.06 
52 
72 
49 

.09 
37 
72 
53 

.11 
79 
83 
68 

.19 
148 
85 
70 

.23 

77 
81 
61 

.13 
24 
82 
58 

,08 
36 
81 
71 

,06 
42 
78 
61 

.19 
135 
83 
67 

.15 
64 

.09 
28 
83 
64 

.12 

46 
82 

61 

.06 
47 
61 
53 

.15 
36 
72 
55 

.07 
33 
84 
63 

,13 
27 
85 
61 

.14 
25 
Bl 
58 

.10 
21 
76 
50 

.03 
20 
83 
62 

.12 
22 

81 
60 

.13 
51 
81 
63 

.13 
72 
82 
66 

.15 
42 
81 
64 

.10 
58 
83 
69 

.11 
52 
83 
67 

.12 
18 
82 
62 

3.38 
1572 
76.9 
59.6 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


^ 

Day  of  month 

Station 

'■!i 

(IM) 

E- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

BUSHLAND  1  HSU 

2 

eA^ 

37 

35 

35 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

34 

32 

33 

32 

32 

32 

34 

34 

34 

37 

40 

39 

39 

40 

39 

40 

35 

35 

34.6 

6 

eA^ 

41 

39 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

37 

37 

37 

37 

37 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

39 

43 

43 

43 

44 

43 

43 

40 

39 

38.3 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

37 
35 

35 
34 

35 
33 

36 

33 

35 
33 

36 
32 

44 
32 

36 
31 

37 
32 

44 
33 

45 
34 

44 
35 

42 
33 

40 
36 

42 
34 

44 
35 

43 
33 

37 
32 

44 
34 

44 
37 

47 
35 

45 
34 

49 
38 

52 
42 

53 
42 

53 
43 

52 

44 

46 
42 

51 
44 

50 
39 

45 
40 

43.4 
35.9 

8 

MAX 
MU 

44 
38 

38 

37 

37 
36 

37 
36 

37 
35 

36 

34 

40 
33 

38 
35 

37 
34 

41 
35 

42 
36 

42 
36 

40 
36 

40 
39 

41 
36 

42 
37 

41 
35 

38 
35 

41 
38 

42 
39 

44 
37 

43 
37 

46 
40 

49 
43 

50 

43 

50 
44 

50 
45 

47 
44 

48 

45 

47 
42 

45 
42 

42.4 
38.3 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

82 
64 

64 
60 

74 
52 

68 
5B 

60 
58 

71 
53 

71 
53 

77 
66 

83 
69 

60 
63 

63 
62 

79 
70 

76 
65 

83 
57 

82 
67 

83 
65 

80 
65 

65 
58 

76 
60 

84 
65 

86 
57 

82 
61 

76 
60 

78 
63 

82 
62 

83 
55 

63 
66 

81 
58 

80 
58 

83 
67 

81 
47 

78.0 

63.0 

4 

MA/; 
MU 

78 
67 

67 
62 

68 

57 

67 
60 

61 
60 

65 

57 

67 
57 

73 
66 

77 
69 

75 
66 

77 
64 

75 
70 

75 
67 

77 
68 

77 
69 

77 
67 

76 
67 

67 
51 

71 
61 

77 
55 

79 
68 

77 
57 

75 
63 

73 
65 

75 
54 

77 
65 

77 
68 

76 
69 

77 
70 

76 
69 

77 
59 

73.8 
65.1 

8 

MAX 

77 
67 

67 
62 

65 

57 

65 
60 

60 

6^ 

64 
57 

66 

57 

72 
66 

75 
69 

75 
66 

74 
64 

74 
70 

74 
67 

75 
68 

75 
69 

76 

67 

75 
67 

67 

61 

68 

51 

74 
55 

76 
56 

76 
57 

73 
63 

70 
65 

73 
54 

74 
56 

75 
56 

75 
69 

75 

7U 

75 
59 

76 
59 

72.2 
65.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-lNCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL.  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
DECEMBER   1971 


SlaUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

t 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   * 
HIGH  PLAINS        01 

AMARILLO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.7 

5.7 

,7 

T 

7 
,7 

T 
5 

.6 

.5 
5 

.6 

3 

.3 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

DILHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

T 
5 

3 

2 

1 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

6.0 

7 

5 

3 

I 

1 

T 
T 

T 
T 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'- 

. 

. 

- 

LUBBOCK  USD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

2.6 

1 

.2 

T 

2 
.2 

.7 

2 

3.0 
4 
.3 

1 

T 

T 

T 

Mum 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

5 

. 

T 
T 

MIDLAND  HSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

NULESHQE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

B.5 

. 

. 

1.0 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

,5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

2 

I 

1.0 

T 
T 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

B 

5 

3 

1 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

.5 

5 

* 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.5 

.5 
5 

4 

T 
Z 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

VECA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 
6 

T 
6 

3 

2 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

•    •    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  USO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

11.0 
1 

8 

7 

1.2 
5 

4 

4 

1 

1.0 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

*.o 

4 

SNVDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

WICHITA  FALLS  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4.2 

1 

T 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

DALLAS  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•    •    • 
TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

l.O 

T 

T 

T 

T 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

'J 

•  1 

• 

i 

1 

« 

1 
1 

• 
a 

1 

No.  o 

Days 

3 

i 

o 

1 

o 

S 

a 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

SlaUon 

Max. 

Min. 

o 

11 

Q  o 

• 

s 
1 
s 

1 

1 
8 

°  % 

•:l 

*      *      A 

APRIL        l")?! 

CnLDTHWAITE  2  N 

.0 

0 

•    *    « 
MAY          1971 

NACOttOOCHES 
DLTON 

83.0 
81. 6M 

60.2 
'18.2M 

71.6 
64. 9M 

-       ,8 

91 
98 

28* 

17 

41 

Z 

27 
79 

3 

6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.07 
2.42 

.       .26 

2,91 

,74 

11 
30 

.0 
.0 

0 
0 

t 

4 

3 
3 

1 
0 

*    •    * 
JUNE         1971 

CUERO  3  E 
MARATHON 
QLNEY 
WALCOTT 

93.8 
87.9 
95.3 
90.6 

71,9 
58.2 
70.1 
56.8 

82,9 
73,1 
82.7 
73.7 

99 
95 

101 
96 

15  + 

8 
11 
24 

63 
50 
65 
48 

6 

6+ 
16 

7 

0 
0 
0 
0 

29 
12 
29 
22 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.76 

1.72 

1.27 

.87 

1.25 

1.41 
,64 
,65 

27 
21 
15 
12 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 
3 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
0 
0 

»    *    * 
JULY        1971 

BALMORHEA 

CLARKSVILLE  2  NE 

Li  PRYDR 

QLTPN 

PORT  LAVACA  iN|0  2 

100.5 
93,0 
97.1 
91.3 
9<..6M 

66.3 
70,0 
69.7 
60,3 
77, 5M 

83.4 
81,6 
83,4 
75.8 
86, IM 

2.3 

lOfl 
104 
101 
102 
99 

15 
17 
29 
7 
30 

60 
57 
65 
52 
73 

31  + 

31 

31 

31 

31 

0 
0 
0 
9 
0 

30 
21 
30 
22 
39 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

.47 
6.79 

.00 
1.45 

.77 

-  1.08 

,27 

2,54 

.00 

25 
29 

20 

11 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
0 
3 
2 

0 
5 

0 
2 

1 

0 
2 
0 
0 
0 

*    *    « 
AUGUST      1971 

FALFURRIAS 

HARLIMGEN 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

PLAINVIEW 

93.5 
92. 7M 
89.6 
83.8 

70,5 
70, 5M 
73,2 
62,3 

82,0 
81, 6M 
81,4 
73,1 

-  4,3 

-  3,8 

-  1.8 

-  5,3 

97 
96 
95 
95 

31  + 
31  + 
28 
23 

67 
69 
69 
57 

18 
S  + 
6 

1 

0 
0 
0 
0 

25 

23 

22 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.72 
3.20 
7.21 
1.74 

1.03 

.12 

2.94 

-   .31 

2.46 

1.74 
.53 

3 

4 
24 

.0 
.0 
■  0 

.0 

0 
0 
0 

d 

5 

12 
6 

2 

6 

1 

I 

3 

0 

»    ♦    • 
SEPTEMBER   1971 

FALCON  DAM 

HARLINSEN 

MARATHON 

DLTON 

WELLINGTON  1  ESE 

89.2 
88. 3M 
83.0 
81.5 
86. 3M 

71.3 
69. OM 
5*. 8 
53.9 
59. 3M 

80,3 
78, 7M 
68,9 
67,7 
72, 8M 

-  3,2 

103 

97 

96 

101 

5 

1 

8  + 
7  + 

59 
60 
45 
35 

41 

21  + 
21  + 
19 
20 
20 

4 
0 

47 
113 

57 

15 
12 
8 
12 
13 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.77 
8.35 
2.06 
6.60 
3.67 

3.7b 

6,95 

1,00 
2,25 

1.20 

13 

18 
24 
24 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
6 
5 

6 

2 
4 
3 

3 

1 
2 
2 

»    *    « 
aCTDSER     1971 

FREER 
HARLINGEN 
KENEDY 
MARATHON 
PERRYTQN  5  NNE 

82.9 

M 
83.6 
74.2 
73.2 

60.5 
65. OM 
61. 4M 
48.0 
42.8 

71,7 

M 
72, 5M 
61.1 
58,0 

90 

89 
85 
85 

3+ 

'I 
17  + 

30 
53 
51 
35 
31 

24+ 
12 
11  + 
21 

31  + 

1 

0 
131 
222 

2 

e 
e 

0 

• 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

8.83 
2.73 
4,39 
2.09 
1.01 

.05 
-   .61 

5.33 

1.40 

1.3'; 

,64 

,95 

17 
5 

17 

5 

18 

,c 

,0 
,0 
.0 

.c 

0 
0 
0 

c 
c 

6 
4 
t 
s 

1 

2 

2 

1 

2 

1 
1 
0 
0 

SANDERSON 

76.1 

53.0 

64,6 

86 

3 

40 

22  + 

58 

e 

0 

0 

0 

4.60 

1,22 

29 

.c 

c 

i 

2 

*    *    « 
NOVEMBER    1971 

PLAINVIEh 

63.3 

37.1 

50,5 

2.1 

81 

14 

25 

19 

430 

9 

0 

8 

0 

.59 

.00 

.41 

17 

T 

c 

i 

( 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITA  TION 


TEXAS 

Station 

H 
1 

• 

Day 

ol  Month 

1  1 

Ji 

3 

4  1 

5 

6 

H 

=  1 

9 

10 

11  I 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1  26 

1  ^ 

28 

29  1  30 

31 

•   •   • 

tPKU        H71 

C0LDTHH6ITE  2  N 

- 

.96 

.41 

- 

- 

.    .    . 

MAY           1971 

OUMONT 

OUNCaN  HUSON  AANCh 

HYE 

nADYS  CREEK 

NACOCnOCHES 

«.72 

.3S 

.00 

3.2« 

5.07 

.05 

.72 

T 

.02 

.37 

.10 

.40 

T 

2.91 

.55 

T 

T 
T 

.99 

.25 

.01 

.14 

.25 

.62 

.36 

.92  2.90 

1.67 

OITON 

RED  Bl.UfF  CROSSING 

2.42 

3.03 

.55 

2.04 

.0» 

.90 

T 

T 

.43 

.70   .74 

.    .    . 

JUNE         1971 

CUERO  3  E 

HYE 

IMPERIAL 

LODB 
MARATHON 

1.76 
.00 
.15 

.37 
1.72 

.20 

.03 

.07 

.15 

.18 

.05 

.39 

.16 

1.41 

.10 

1.25 

.01 

MARYS  CREEK 
OLNEV 

TRENT  2  ENE 
KALCOTT 

JULY         1971 

.04 
1.27 
1.16 

.B7 

t 

.12 

.02 

.10 

T 

T 

.22 

.65 

T 

.13 

.23 

T 

.02 

.64 

.16 

T 

.44 

.06 
.51 

T     .02 

BALMOPHEA 
BENJAMIN  t  SSE 
CLARKSVILLE  2  N€ 
COOPER 
lA  PRYOR 

.»7 

.59 

6.79 

3.32 

.00 

.69 

.46 

.55 

T 

T 

1.20 

* 

.20 

T 

.96 

.27 

.47 
.91   .06   .07 

•     ♦     • 

.06 

• 

.04   .06 
2.54 

*     * 

2.77 

OLTON 

PITTSBURG  5  S 
PORT  LAUACA  NO  2 

1.45 
7.2<. 

.77 

.43 

.67 

.55 

.54 

.89 

3.22 

5   .06 
.36 
.10 

.08 
1.57 

.06 
.10   .65 

.01 

.    .    . 

AUGUST       1971 

BENJAMIN  <i  SSE 

COOPER 

FALFURRIAS 

FRIO  TOWN 
HARLINCEN 

7.38 
3.46 
3.72 
15.03 
3.20 

3.69 

t 

2.67 

2.46 

.40 

.OS 

t 

.52 

.10 

.72 
.19 
.20 

.91 

.27 

.10 

* 

.44 

.09 

.10 

.05 
.50 

T 
T 

.23 
6.34 

.74  1.36 
1.66  1.06 

.93 

.05 

.05 

3.20 

2.35 

.86   .46 

HAKKINS  1  E 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

LENORAH 

LOOP 

MOBEETIE  2  S 

1.24 
7.21 
4.57 
6.07 
2.00 

.26 
.61 
.48 

.61 

.05 
1. 06 

.53 

1.74 

.20 

.27 

.17 
.71 

.33 

t 

.16 
.25 
.16 
.94 

.02 
.34 
.31 
.35 

t 

.65 

T 

T 
.14 

.61 
.02 

.05 

.76  1.55 
1.64 

.45 
2.00 

.25 
.14 

1.08 

.10 

.03 
.73 

.02 

.67 
.06 

T 

.01 

T 

T     T 

T 

.36 

PLAINYIEK 

1.74 

.18 

.09 

.04 

.05 

.37 

.02   .11 

.09 

.12 

.11 

T 

.93 

.03 

.    .    . 

SEPTEMBER    1971 

BENJAMIN  <•    SSE 
FALCON  DAM 
HARLINCEN 
LOOP 
MARATHON 

3.05 
11.77 
6.35 
4.50 
2. 06 

.95 

.02 

.05 

.55 

1.55 

6.95 

.64  1.07 

2.92 

.61 
.04 
.60 
.80 
1.00 

.08 
.75 
1.58 

.33 

.09 

.06 

.10 

.30 
.04 
.70   .25 

2.38 
.51 

1,16 

1.32 

.03 

.56 

.07 

1.05 

.02 

.08 
.10 

OLTON 
WELLINGTON  1  ESE 

6.60 
3.67 

.10 

.03 

.92 

1.17 

.03 

.65 
.26 

.07  2.13 
.44   .55 

2.25 
1.20 

.45 

.    .    . 

DCTDBER      1971 

FREER 

HARLINCEN 

HYE 

KENEDY 

LAWN 

B.B3 
2.73 
S.B5 
4.39 
2.84 

.08 

.05 

.14 
1.55 
1.13 

.30 
1.40 
.07 
.57 

2.18 
.40 

.47 

.05 
.32 

.04 

T 
.31 

.30 
.35 
.45 

.66 

.04 

T 

.06 

T 

.52 

.62 

.08 
.07 

5.33 
1.39 

.06 

.51 

3.08 
.09 
.19 

.25 

1.48 

.54 

.23 

.11 

.97 
.94 

MARATHON 
PERRYTON  5  NNE 
RINCCOLl) 

sanderson 
kolfe  city 

2.09 
1.01 
3.13 
4.60 
8.96 

t 

•  05 
.42 

1.50 
1.00 
1.01 

.23 

.12 
.15 
1.23 

.64 

.54 

.04 
.02 

.06 
.08 

.54 

t 

.63 

.06 
.02 

.32 

.03 

.12 

T 
.35 

.06 
.95 

.32 

3.23 

.01 
.93 

2.63 

T 

.58 

.49 
.19 

1.22 

.    .    . 

NOVEMBER     1971 

PLAINVIEW 

.5» 

.06 

.41 

.12 

T 

S««  r*l«t«nc«  DOMm  toUowing  Si«imn  I 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Stalloa 

Day 

oi  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•    •    « 
APRIL         1'71 

G0LDTHU4ITE  2  N 

MAX 

MIN 

*     *     * 

M4V            1971 

NACDOOOCHES 

MAX 

MIN 

70 
46 

81 
41 

89 
60 

64 
55 

85 
69 

81 
74 

80 
63 

88 
69 

87 
67 

89 
69 

75 
59 

80 
62 

64 
50 

74 
45 

79 
49 

81 
45 

87 
59 

86 
62 

85 
65 

88 
60 

79 
58 

88 
65 

84 
66 

85 
70 

62 
52 

91 
57 

90 
64 

91 
70 

85 
65 

79 
59 

87 
70 

83.0 
60.2 

OLTON 

•     *     • 

MAX 

MIN 

77 
45 

85 

48 

86 

47 

82 

47 

92 
45 

80 
47 

78 
45 

78 
47 

65 
51 

80 
45 

77 
47 

67 
45 

66 
36 

86 

93 
58 

98 

58 

94 
46 

68 
36 

71 
39 

85 

45 

88 
60 

94 
54 

82 

44 

78 
44 

68 
50 

92 
54 

77 
54 

80 
55 

75 
56 

65 
50 

81.6 
48.2 

JUNE          1971 

CUERO  3  E 

MAX 
MIN 

92 

76 

93 

73 

91 
75 

93 
68 

95 
65 

96 
63 

95 
71 

94 
70 

96 
71 

95 

74 

95 

75 

95 

73 

99 
69 

99 

71 

99 

77 

97 

75 

98 
71 

95 
72 

91 

70 

90 
71 

92 
72 

93 
73 

95 
72 

94 
69 

90 
69 

92 

74 

85 
72 

90 
73 

94 

77 

90 
75 

93.8 

71.9 

MARATHON 

MAX 

MIN 

89 
50 

92 
50 

91 
61 

89 
60 

91 
61 

91 
50 

91 
60 

95 
59 

93 

60 

90 
62 

94 
55 

85 
60 

89 
60 

84 
56 

91 

57 

91 
55 

67 
60 

89 

61 

90 
62 

89 

60 

88 
55 

80 
56 

80 
59 

81 
59 

86 
58 

68 

57 

62 
58 

83 
62 

85 
60 

83 

60 

67.9 
58.2 

QLNEY 

MAX 

MUJ 

94 
69 

94 

74 

91 
73 

92 

71 

93 

70 

96 

71 

98 
66 

95 
72 

94 

71 

94 
70 

101 
74 

94 
76 

88 
68 

99 
68 

100 
67 

97 
65 

98 
68 

97 
73 

95 
72 

95 
72 

90 
70 

91 
68 

95 
66 

98 
67 

98 
67 

95 
69 

96 
70 

94 
70 

98 

72 

99 

74 

95.3 

70.1 

WALCDTT 

•     *     * 

MAX 

MIN 

84 
53 

86 

51 

90 
54 

84 
50 

90 
54 

92 

52 

92 
46 

68 
53 

93 

60 

91 
53 

86 
54 

86 
55 

88 
58 

89 
54 

91 

58 

93 
58 

92 
62 

93 
65 

94 
62 

92 

54 

90 

54 

90 
59 

95 
62 

96 
63 

95 
62 

93 
63 

90 
64 

91 
59 

93 
58 

92 

52 

90.6 
56.8 

JULY          1971 

BALHDRHEA 

MAX 

MIN 

101 
72 

102 
73 

99 

75 

100 
70 

101 
72 

101 
78 

100 
65 

99 
65 

102 
63 

101 
67 

101 
74 

99 
62 

100 
66 

102 
6S 

108 
64 

104 
64 

103 
60 

102 
68 

100 
70 

104 
66 

106 
64 

103 
71 

106 
64 

84 
64 

98 
60 

94 
63 

99 
63 

100 
62 

104 
66 

96 
64 

96 
60 

100.5 
66.3 

CLARKSVILLE  2  NE 

MAX 

Mm 

93 
69 

93 
69 

91 
68 

98 
70 

99 
71 

100 
71 

101 
72 

97 
72 

93 

72 

95 
73 

96 
72 

97 
73 

99 
73 

101 
73 

103 
72 

103 
75 

104 
72 

102 
75 

102 
72 

101 
70 

68 
65 

92 
66 

76 
67 

83 

70 

63 
70 

64 
71 

89 
70 

79 
70 

78 
68 

84 
63 

80 
57 

93.0 
70.0 

LA  PRYDR 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 
70 

95 
69 

96 

70 

96 

71 

95 

71 

96 
72 

95 
69 

96 
63 

98 

70 

97 
71 

94 
69 

96 

70 

97 

71 

96 
69 

98 
69 

98 
66 

99 

70 

96 
69 

100 
71 

96 

70 

100 
69 

99 
71 

100 
70 

99 

71 

98 
72 

99 
69 

100 
70 

101 

71 

100 
68 

99 
65 

97.1 
69.7 

OLTON 

MAX 

MIN 

90 
58 

88 
60 

90 
64 

95 
62 

100 
67 

99 
62 

102 
58 

97 
58 

93 
62 

99 
64 

98 
65 

100 
62 

98 
61 

98 
66 

95 

60 

94 
61 

94 
63 

94 
62 

98 
60 

80 
55 

67 
55 

89 
58 

90 
63 

93 
64 

92 
64 

90 
58 

79 
58 

89 
58 

68 
60 

64 
54 

68 
52 

91.3 
60.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

•     *     « 

MAX 
MIN 

94 
77 

95 
76 

94 
76 

94 
75 

96 

77 

94 
76 

95 

77 

94 
77 

90 
84 

91 
78 

92 

76 

94 
75 

9! 

76 

96 
76 

95 

77 

96 

77 

95 

78 

95 

76 

98 

78 

97 
79 

94 
79 

95 

80 

94 
75 

94 
79 

94 
80 

93 
60 

95 
80 

96 
79 

99 

78 

93 

73 

94.6 
77.5 

AU0U5T        1971 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

96 
72 

96 

71 

81 
72 

81 
71 

85 

70 

87 
72 

65 
69 

68 
68 

96 
69 

96 
72 

96 

71 

96 
74 

96 
72 

90 

76 

96 
69 

94 

69 

96 
70 

94 
67 

96 

70 

94 
70 

95 

70 

96 

70 

96 

73 

97 
73 

97 

73 

97 

70 

97 
70 

96 
69 

94 
69 

96 
72 

97 

70 

93.3 

70.5 

harlingen 

MAX 

Mm 

96 
69 

89 

72 

88 

70 

89 

70 

69 
69 

90 
69 

90 

70 

91 
71 

92 

72 

93 

73 

92 

71 

93 

73 

94 

70 

94 
70 

93 

70 

93 
70 

90 

70 

93 

71 

93 
71 

94 
71 

94 
70 

95 
70 

96 

71 

96 
70 

94 

70 

95 
70 

96 

70 

92.7 

70.5 

HOUSTON  FaA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 

71 

84 
72 

77 
73 

79 
70 

85 
71 

87 
69 

91 
72 

90 
74 

85 
73 

91 
73 

93 
73 

92 
73 

92 
75 

91 
73 

92 

74 

92 

74 

91 
72 

91 
73 

90 
75 

91 
75 

90 

75 

91 
75 

92 

76 

93 
74 

93 

73 

93 
73 

94 
75 

95 
74 

88 
74 

91 

73 

69 
73 

69.6 
73.2 

plainview 

•     *     • 

MAX 

Mm 

80 
57 

77 
59 

86 
60 

87 
60 

87 
60 

86 
58 

80 
59 

82 
59 

79 
62 

76 
62 

85 
61 

82 
63 

79 
64 

80 
64 

82 
62 

81 
66 

78 
66 

80 
64 

85 
62 

83 
60 

85 
64 

94 
65 

95 
67 

83 
62 

83 
60 

86 
63 

84 
64 

86 
67 

88 
62 

89 
65 

90 
64 

83,8 
62.3 

SEPTEMBER     1971 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

98 

74 

100 
74 

100 
75 

102 
77 

103 
74 

101 
73 

102 
74 

100 
75 

99 
76 

97 

76 

92 

72 

76 
69 

77 
69 

83 

74 

85 
74 

87 
73 

90 
72 

90 

73 

86 
62 

64 
59 

69 
59 

75 
63 

87 
69 

89 
72 

85 
72 

90 
72 

90 
72 

67 
72 

85 
71 

66 

71 

69.2 

71.3 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

95 

70 

94 

64 

95 

74 

94 
72 

96 

70 

97 
70 

95 

70 

94 
69 

93 
70 

88 
69 

82 
69 

84 
74 

80 
70 

70 
60 

74 
60 

60 
66 

88 
70 

90 
70 

91 

70 

90 

70 

70 

70 

70 

69 

88.3 
69.0 

MARATHON 

MAX 

Mm 

97 
57 

87 
58 

86 
59 

90 
59 

89 
61 

91 
59 

92 
58 

94 
59 

92 
59 

86 
55 

88 
55 

85 
53 

84 
52 

85 

51 

89 
52 

91 

54 

90 
58 

87 
53 

53 

47 

71 
46 

76 

47 

79 
54 

65 
53 

70 
54 

61 
54 

87 
54 

86 
56 

84 
61 

79 
61 

83.0 
54.8 

OLTON 

MAX 

Mm 

90 
60 

89 
62 

89 
63 

89 
65 

92 

57 

93 
61 

96 
59 

96 
60 

92 

56 

91 
59 

91 
58 

91 
58 

91 
56 

93 
54 

95 
55 

79 
51 

66 
50 

60 

40 

57 
35 

75 
36 

75 
45 

58 
43 

56 
43 

62 
43 

78 
59 

85 
58 

88 
62 

87 
63 

81 
62 

81.5 
53,9 

WELLINGTON  1  ESE 

*     »     • 

MAX 

Mm 

93 
65 

92 

70 

98 
64 

101 
65 

101 
68 

97 
67 

95 

64 

94 
64 

95 

63 

96 
60 

99 

60 

99 

57 

95 
62 

83 
59 

78 
48 

72 
41 

76 
45 

69 
54 

55 

45 

62 
51 

69 
56 

89 
65 

88 
65 

87 
63 

85 
67 

81 
68 

86.3 
59.3 

OCTOBER       1971 

FRIER 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

88 
69 

69 

90 
69 

69 

90 
70 

70 

89 
63 

69 

85 
62 

70 

75 
65 

73 

78 

61 

71 

84 
62 

69 

82 
60 

69 

74 
58 

63 

77 
50 

81 
52 

53 

78 
54 

82 
60 

78 
58 

87 
60 

85 
61 

78 
64 

86 

70 

80 
65 

87 

70 

85 
65 

65 
69 

87 
69 

84 

88 
61 

80 

88 
50 

80 
63 

85 
55 

78 
58 

82 
55 

81 
58 

79 
50 

81 
56 

60 
60 

85 
63 

85 
65 

65 
64 

85 
6! 

85 
62 

86 
62 

64 
60 

83 
60 

86 
60 

80 

60 

87 
56 

82.9 
60.5 

HARLINGEN 

87 
70 

65.0 

S**  R«fw*ncc  Notes  FoUowlng  Sutioo  Ind*x 
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LATE    REPORTS -Continued 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

KENEOV 

MAX 
MIN 

87 

71 

65 

83 

85 
62 

73 
65 

82 

65 

87 
58 

86 
61 

78 
62 

80 
51 

81 

51 

83 
56 

65 

57 

62 
56 

88 
60 

80 
64 

84 

63 

85 
72 

79 
65 

82 

60 

80 
56 

85 

54 

84 
57 

85 
66 

87 
63 

88 
66 

86 

64 

69 
62 

85 
59 

83 

60 

83.6 
61.4 

HlR4THnN 

MAX 
MIN 

7S 
59 

85 
59 

80 
59 

75 
56 

65 
55 

65 
56 

67 
55 

65 
56 

72 
52 

70 
46 

74 
46 

75 
49 

73 
66 

71 
44 

71 
44 

79 
46 

79 
52 

74 
49 

83 
36 

72 
35 

75 

37 

75 
40 

71 
39 

74 
42 

75 
43 

76 
42 

78 
42 

74 
50 

77 
52 

74.2 
48.0 

P6RBVT0N  5  NN6 

MAX 

MIN 

80 
64 

83 

44 

78 
43 

71 
40 

76 
39 

82 

41 

82 

45 

80 
49 

69 
36 

70 
35 

85 

35 

79 
44 

85 
37 

72 
37 

84 
50 

81 
51 

65 
52 

66 
37 

56 
39 

68 
39 

70 
39 

60 
38 

63 
39 

71 
46 

65 
55 

68 
45 

75 
44 

S5 

31 

55 

31 

73.2 
42.8 

SANDERSON 

•     •     * 

MAX 

MIN 

81 
66 

8; 

64 

86 
59 

77 
61 

63 
60 

71 
60 

72 
59 

69 
58 

73 
59 

70 
49 

77 
50 

76 
50 

68 
54 

79 
49 

81 
51 

84 
51 

79 
58 

80 
57 

75 
44 

71 
40 

74 
40 

63 
46 

75 
43 

75 
43 

76 
46 

80 
47 

75 
52 

74 
60 

76 
52 

76.1 
53.0 

NOVEMBER      1971 

PLtlNVIEH 

MAX 
MIN 

6<i 
41 

65 
36 

68 
32 

59 
34 

73 

43 

75 
34 

49 
29 

51 
33 

71 
35 

67 
36 

73 
37 

79 
43 

60 
45 

81 
42 

76 
49 

66 
57 

73 
48 

62 
32 

45 
25 

57 
30 

63 
36 

58 
36 

43 
35 

53 

39 

53 
32 

66 
32 

59 
35 

66 
39 

64 
36 

48 
29 

63.8 
37.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

a 

(  IN) 

1) 

s 

Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
4 

•   *   * 

JULY      1971 
BUSHLAND  1  WSM 

2 

e»^ 

70 

71 

70 

72 

73 

74 

74 

74 

76 

70 

71 

73 

74 

74 

73 

76 

76 

76 

78 

70 

67 

70 

72 

70 

70 

74 

72 

70 

73 

67 

62 

72.0 

6 

BAf 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

75 

72 

72 

73 

74 

78 

76 

80 

76 

76 

61 

76 

71 

74 

75 

74 

75 

77 

75 

75 

76 

72 

66 

74.2 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  5ILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 


CORRECTIONS 


DATE 

ANNUAL  1970 
ANNUAL  1970 
ANNUAL  1970 
ANNUAL  1970 
JULY  197  1 


JULY  197  1 
SEPTEMBER  1971 


SEPTEMBER  1971 
NOVEMBER  197  1 


TABLE 

STATION  INDEX 

STATION  INDEX 

STATION  INDEX 

STATION  INDEX 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DIVISION 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

EAST  TEXAS  04 

TRANS  PECOS  05 

EDWARDS  PLATEAU  06 

NORTH  CENTRAL  03 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t, 

DIVISIONAL  DATA  NORTH  CENTRAL  03 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTH  CENTRAL  03 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 

DIVISIONAL  DATA  UPPER  COAST  08 


DAILY  TEMPERATURE 
EVAPORATION  AND  WIND 


UPPER  COAST  06 
SOUTHERN  09 


STATION 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

GROVETON 

BAKERSFIELD 

ELDORADO  1 1  NW 

DUBLIN 


THOMPSONS  3  WSW 

THOMPSONS  3  WSW 
DILLEY 


CORRECTION 

YEARS  OF  RECORD  TEMPERATURE  8 
YEARS  OF  RECORD  TEMPERATURE  4 
YEARS  OF  RECORD  TEMPERATURE  5 
YEARS  OF  RECORD  TEMPERATURE  4 


TOTAL  PRECIPITATION  2.38,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .29,  GREATEST  DAY  .94,  DATE  30TH, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  1.00  OR  MORE  0 


AVERAGE  PRECIPITATION  4.67, 
FROM  NORMAL  2.45 


DEPARTURE 


TOTAL  2.36,  AMOUNT  ON  29TH  .63 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  86.7.  AVERAGE 
78.1,  HIGHEST  96,  DATE  7+,  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  MAXIMUM  90*  OR  ABOVE  10 

MAXIMUM  ON  4TH  93,  MAXIMUM  ON  27TH  89, 
AVERAGE  MAXIMUM  66.7 

EVAPORATION  ON  30TH  .05,  TOTAL  3.19B, 
WIND  ON  30TH  21,  TOTAL  605 


S««  R«l«rBQC«  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


1   I 

^_^ 

1 

OBSERVAT 

ION 

d   z ' 

U 

§ 

TIME  AN 

[D 

z   o 

z 

p 

TABLES 

STATION 

X    fS    ^^MtfcTTX* 

1 
2 

§ 

EJ 

1 

Zi   1   ^<^U11  i  I 

|| 

> 

B 

1 

e> 

i 

ASEKNATHY 

0012 

01  HALE 

33  50 

101  50 

3399 

M.  0.  HOOD 

ABUENE  USa                           H 

OOIfr 

02  TAYLOR 

32  26 

99  41 

1762 

HID 

Mil 

:  HJ   NATL  WE4THER  SFRV1C6 

ACKEftLV  i    MSM 

003* 

01  MARTIN 

32  31 

101  *4 

2670 

TA 

UARREN  24NT 

AOAffSVILLE 

OObO 

06l  LAMPASAS 

9S  10 

1072 

;     BEN  L.  LONG 

ALBANY 

OUO 

0^  SHACKELFORD 

32  44 

99  18 

1438 

74 

JOHN  D.  NlLLETT/  JR. 

ALEOO  «  SE 

illiV   03!  PARKER 

32  39 

97  34 

790 

CHESTER  NILEV 

ALICE 

091  JIM  HELLS 

98  04 

201 

BA 

GILBERT  H.  CORDON 

ALPINE 

017^ 

OS 

BREbSTER 

30  21 

103  40 

*495 

7A 

:      CONARD  D.  MILLER 

ALPINE  10  SW 

0171 

OS 

BREHSTER 

30  16 

103  47 

9030 

:     JAY  ATKINS 

ALTO  !  ^4 

0190 

0* 

CHEROKEE 

Jl  36 

95  08 

2  BO 

7A 

MRS.  MAYBELL  KELLUM 

ALVIH 

OB 

BRAZORIA 

29  2S 

95  15 

9A 

8A 

8A 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORO  «  NE 

0296. 

03 

MISE 

33  23 

1031 

:      U  S  FOHESr  SERVICE      ' 

AMARlLLH  KST           R 

0211 

01 

POTTER 

35  I* 

101  42 

MIO 

MID 

:  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE    1 

AMIST4Q  0AM 

0225 

VAL  VERDE 

29  2a 

lOl  02 

119^ 

BA 

BA 

84 

INT  80UNDHY  •  WTR  CJMM  1 

ANAHUAC  TSCO 

0235 

OB 

CHAMBERS 

29  47 

9*  40 

2* 

84 

AN4HUAC  TBCO            , 

AMDEKSON 

024* 

04l  GRIMES 

30  29 

95  59 

350 

5P 

5P 

WILLIAM  J.  6AHCER 

ANOtCE  I  HNM 

02«<> 

03i  MILLIAMSDN 

30  *7 

97  52 

1026 

7A 

LAWRENCE  1.  OUNIOP      | 

ASDREMS 

0248 

01  ANDREHS 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

6P 

:      ANDREHS  COUNTY  AIRPURT 

ANCLETON  2  M 

0257 

08  BRAZORIA 

29  09 

95  27 

27 

8A 

8A 

CITY  OF  ANGLETON 

ANNA 

0262 

03  COLLIN 

33  21 

96  31 

67* 

7A 

:      JESSE  T.  VAND4GRIFF 

ANSON 

026S 

02!  JONES 

32  *3 

99  54 

1700 

SP 

9P 

C.  N.  RICE 

,  ANTELOPE 

0271 

03l  JACK 

33  26 

98  22 

1077 

7A 

HACK  M.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

03021  071  ARANSAS 

27  5S 

97  08 

la 

6P 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  ML  REPUCE 

03051  07|  ARANSAS 

28  16 

96  48 

15 

5P 

5P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITY 

03131  03[  ARCHER 

33  35 

98  37 

1060 

6P 

GORDON  ELMORE 

ARLINGTON 

03371  03!  TARRANT 

32  4* 

97  07 

630 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARHSTRONC 

03421  0»  KENEUV 

25 

6P 

HAZEL  H.  PELHAM 

IBTMUIl  CITY 

03671  Q3.  LAMAR 

33  52 

95  31 

425 

CLOSED  12/31/70 

'  ASPERNONT  Z     SS- 

02:  STQNEhALL 

33  06 

100  1* 

1750 

7A 

7J 

C.  G.  VlERTtL 

ATHENS  3  SSE 

0404 

041  HENDERSON 

32  10 

95  50 

455 

7P 

7P 

H    OR.  OHIOHT  A.  JONES 

ATLANTA  h    HSH 

0408 

041  CASS 

33  06 

94  14 

310 

7A 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  -SO             « 

0428 

07  TRAVIS 

30  IS 

MID 

HID 

74 

:  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

AVALON 

03l  ELLIS 

32  12 

96  47 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

;  aaiRO 

03:  CALLAHAN 

32  24 

1760 

7A 

8.  C.  CHRISMAN 

B4p(£RSFI£LD 

04B2 

05i  PEt2S 

30  53 

102  18 

2530 

9A 

CLYDE  GRAVES 

1  BALLlNCFft  I    SM 

049J 

02  RUNNELS 

31  4* 

99  58 

1575 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALXORHEA 

049a 

0%  REEVES 

30  59 

3220 

BA 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

B4N<t£RS'<ITH 

0S09 

06^  KENOttLL 

30  oa 

98  49 

1740 

:      ELROY  SCHNELLE 

BardmEll  Dam 

09IB 

oal  ELLIS 

32  16 

96  38 

*6l 

BA 

BA 

t             CORPS  OF  ENGINEERS 

BATENAN  RAriCH 

0550 

02:  KING 

J 

33  35 

100  09 

1610 

TA 

:      FRED  ALL8RI&HT,  JR. 

batesville 

0560 

09i  ZAVALA 

26  57 

99  37 

75* 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  WATERWORKS 

Ze  59 

95  58 

48 

8A 

:      CHARLES  SLATER 

BAYTOMH 

0566 

rl8i  HARRIS 

29  4* 

9*  56 

5P 

5P 

O.B.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611  Ufll  JEFFE950N 

30  06 

9*  06 

20 

74 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

063SI  Oh.  GRIMES 

30  46 

95  57 

338 

84 

RICHARD  R.  PVLE 

BEEVILLE  S  NE 

0639'  or  SEE 

26  27 

255 

8A 

84 

:       TEXAS  ACRl  EXP  STATION 

SELTDN  OAH 

0665]  U3  BELL 

31  06 

97  29 

:     U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 

0669]  09,  OUVAL 

27  36 

98  25 

380 

RUBEHTA  a.  BAZAN 

BENAVtOES  ^10.  2 

06V01  09|  OUVAL 

27  36 

98  25 

375 

BA 

84 

TftlUNfO  P  TORRES 

aCNBROOK  OA- 

06911  03.  TARRANT 

32  39 

97  27 

770 

BA 

SA 

84 

:      U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN  *  SSE 

0704  32:  KNU» 

33  32 

99  46 

1403 

74 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  ENE 

0738 

061  auRNET 

30  4) 

98  01 

1139 

74 

:      WILSON  KLUSE 

SIC  LAKE 

0776 

06  REAOAN 

31  12 

101  26 

26B0 

CITY  OF  SIC  LAKE 

BIG  LAKE  t4a  J 

06  REAGAN 

31  12 

101  28 

2690 

OWAIN  CARR 

BIG  SPRING  FiELO  STA 

0784 

32  16 

101  29 

2*80 

U  S  0  4  alC  SPRC  F  STA 

BIG  SPRING 

0766 

01  HOWARD 

32  15 

101  27 

2500 

8A 

84 

CITY  OF  elC  SPRING 

BIG  -ELLS 

0787 

09  OIHMIT 

28  35 

99  3* 

510 

84 

HERBERT  T.  STANFIELO 

BLANCO 

0632 

Ob 

BLANCO 

30  06 

96  25 

1350 

7A 

W.  A.  8YAR5 

BLE-ETT  5  NM 

0652 

29  14 

970 

MRS  LLOYO  KIRKP4TRICK 

BlQVS  (.AMPGROUNO 

05 

JEFF  DAVIS 

30  32 

10*  oa 

5760 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0S66 

07 

LEE 

30  23 

97  09 

465 

74 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

60ERNE 

0902 

KENDALL 

29  47 

1422 

7A 

EDGAR  SCHHARZ/  JR. 

SON  MIEB  2  E 

0917 

NEKTON 

30  45 

93  37 

90 

7A 

C      CLAKENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAN 

0923 

FANNIN 

33  36 

96  11 

566 

R.  M.  CANTRELL 

BONITA 

0926 

03 

MONTAGUE 

33  46 

97  36 

978 

C      H.  D.  TOMPKINS 

BOOKER 

094. 

01 

LiPSCDha 

36  27 

100  32 

2760 

7A 

HELVIN  £.  SLOVACEK 

BOQUlLLAS  llANCER  STA 

0950 

BREOSTER 

29  U 

102  56 

18B0 

BA 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

aORCER  3  tf 

0956 

HUTCHINSON 

35  39 

101  27 

3140 

6P 

ARTHUR  H.  MORGAN 

eoMiE 

098* 

03 

MONTAGUE 

33  34 

97  51 

1115 

6P 

74 

DR4N  C.  STOVALL 

80XELDER 

0991 

0* 

RED  RIVER 

33  29 

9*  53 

350 

74 

OTIS  L.  DANIEL 

80Y0 

09»6 

03 

MISE 

33  05 

97  34 

70S 

7A 

7A 

JOE  BOB  UNGER 

BRACKETTVILLE 

KINNEY 

29  i9 

too  2* 

1120 

FRANK  0.  SANCHEZ 

BRADY 

1017 

MCCULLOCH 

31  07 

99  21 

1768 

7A 

74 

C      DON  FREEMAN 

BRAVJ 

1033 

35  39 

103  00 

4160 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1035 

03 

PALO  PINTO 

32  40 

98  07 

812 

74 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BRECKENRIDCE 

1042 

STEPHENS 

32  46 

98  54 

1185 

MID 

MIO 

ECTOB  8.  FIELDS 

BREMONO 

10*5 

ROBERTSON 

31  10 

96  40 

*70 

MISS  JEAN  M.  KOTCK 

BRENHAH 

10*8 

HASHINGTDN 

30  09 

96  24 

393 

7A 

W.  C.  STEIN 

BRICE 

1057 

02 

HALL 

3*  43 

100  5* 

22*0 

F      CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

MtSE 

*' 

33  13 

97  *5 

ei5 

7A 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

BRICC5 

1068 

06 

BURNET 

30  53 

97  56 

1090 

C     CARL  A.  STEWART 

BRITTDN 

TARRANT 

32  33 

97  04 

560 

C      MILTON  R  GILREATM 

BRONSDN 

SABiNc 

31  21 

94  01 

323 

LESTER  6.  SISK 

SRQMNFIELO  NO  Z 

TERRY 

33  11 

102  16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROWNSVILLE  MSO       R 

U3t> 

10 

CAMERON 

25  54 

97  26 

19 

MID 

HID 

C  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

BROXNMDQO 

BROMN 

31  43 

98  59 

1*35 

84 

H    RADIO  STATION  KBHO 

flJFFALO 

Ilea 

04 

LEON 

31  28 

96  03 

360 

BA 

CHARLIE  A.  SauVRES 

BULEfl  •>    NNW 

1203 

01 

OCHILTREE 

36  11 

100  50 

2970 

7A 

H  B  URBAN 

BULVEROE 

1215 

COHAL 

29  45 

98  27 

84 

LAURA  0.  WOOD 

BUNKER  HILL  5  N 

122* 

01 

OALLAt 

36  12 

102  52 

4370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

BURKETT 

1239 

02 

CDlEMAN 

, 

32  00 

99  1* 

15*5 

7A 

MERREL  F.  BURKETT 

BURLESON  2  SSM 

12*5 

li 

32  31 

97  20 

749 

7A 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  WSW 

1246 

03 

MILAM 

31  00 

97  02 

7A 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

1250 

BURNET 

30  46 

98  14 

1320 

CITY  OF  BURNET 

BUSHLAND  1  USM 

1267 

01 

POTTER 

35  11 

102  0! 

3B19 

G     USOA,  ARS 

CALOriELL 

1314 

BURLESON 

30  32 

96  42 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CANERDN 

1348 

MUAM 

30  51 

96  59 

390 

6P 

6A 

ALVIN  HtFFT 

CAMP  MOOO 

1398 

06 

REAL 

29  40 

100  01 

1*70 

6P 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

HEMPHILL 

35  55 

100  22 

2335 

5P 

SP 

WILSON  CRAWFORD 

CANOELARIA 

1416 

05 

PRESIDIO 

30  09 

104  *1 

2675 

7P 

7P 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1425 

3* 

VAN  ZANOT 

32  33 

95  52 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  OAM 

CDMAL 

96  12 

1000 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGlNEtRS 

CANYON 

RANDALL 

3*  59 

101  55 

3577 

JAMES  W.  ALEXANDER 

CANYON  DAM  NO  1 

1*31 

07 

COMAL 

29  51 

98  17 

960 

C      ARTHUR  H.  NET 

CANYON  DA*<  NO  2 

14i2 

COMAL 

29  50 

98  21 

1040 

C      RUDOLPH  POGt.ENP0HL 

CANYON  DAM  NO  3 

07 

CCMAL 

29  57 

98  24 

1260 

C      RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  DAM  NO  <• 

1*34 

07 

COMAL 

29  55 

98  22 

1G93 

MRS.  £.  A.  PALM 

CANYON  DAM  NO  S 

1435 

CQHAL 

29  55 

98  21 

1002 

HALDIE  K.  WUNOERLICH 

CANYON  t)AM  NO  6 

1436 

07 

COMAL 

29  57 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEHlPINC 

CANYON  0AM  NO  7 

1*36 

07 

COMAL 

29  55 

98  13 

976 

NELOA  M.  HALM 

CARRIZO  SPRINGS 

1466 

09 

DIMMIT 

28  31 

99  52 

600 

7A 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARROLlTON 

03 

DALLAS 

32  57 

96  5* 

520 

7A 

DAN  MOSLEV 

CARTA  VALLEY 

EOhAROS 

29  48 

1898 

5P 

CARTHAGE 

ISOO 

0* 

PANOLA 

32  10 

94  21 

317 

6P 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

1511 

06 

STERLING 

31  38 

101  02 

2190 

CLINTON  HODGES 

CASTELL 

1921 

06 

LLANO 

30  42 

98  57 

1205 

7A 

WILLARD  E.  DALCHAU 

CATARINA 

1526 

09 

DIMMITT 

28  21 

C      MARGUERITE  BURNS 

CEiINA 

1573 

03 

COLLIN 

96  *7 

688 

74 

SAMUEL  H.  KERR 

CENTER 

1978 

0* 

SHELBY 

31  48 

7A 

74 

JAMES  w.  FORBES 

CENTER  CITY 

IS80 

03 

MILLS 

' 

31  28 

98  25 

1370 

OARREL  HEAD 

CENTERvIlLE 

1596 

0* 

LEON 

31  16 

95  59 

330 

BA 

J.  E.  OICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1625 

03 

ERATh 

32  09 

97  55 

11B9 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNINC 

flAHTLEY 

35  41 

102  20 

38O0 

C      G.  E.  CARGlLL 

CMANNINC  NO.  2 

1649 

35  41 

102  20 

3790 

8A 

BA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

NUECES 

27  35 

97  27 

25 

9P 

SP 

CHARLOTTE  5  NNM 

1663 

09 

ATASCOSA 

28  56 

441 

ELMEB  E  BOOTH 

CMEAPSIDE 

1671 

GONZALES 

29  16 

97  24 

250 

e      EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

1680 

SAN  SABA 

30  59 

98  43 

1*93 

C      DUOLEV  BATTLE 

CHILORESS 

02  CHlLtiRESS 

34  26 

ICO  12 

1880 

C      DON  SHANKS 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1696 

<JZ\   CHILDRESS 

3*  26 

100  17 

1951 

MID 

MIO 

H    U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701 

02I  HARDEMAN 

34  IS 

99  31 

1*00 

6P 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISOS  BASIN 

OSl  BREfSTEH 

29  16 

103  18 

5300 

BA 

8A 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CISOLO  CREEK 

07i  KARNES 

29  01 

97  56 

312 

ICN4TI  L.  MUTZ,  JR. 

CLARENDON 

1761 

02'  QCNLtY 

34  56 

100  S3 

2700 

7A 

TOMMie  C.  SAVE 

CLARKSVILLE  2  NE 

1772 

04,  RED  RIVER 

33  38 

95  02 

4*5 

74 

BILLY  R.  MINES 

1773 

RED  RIVER 

33  37 

95  04 

426 

C      R4YM0ND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777 

07 

BEXAR 

29  39 

98  22 

1000 

J.  P.  CL4SSEN 

1778 

01 

ARMSTRONG 

3S  07 

101  22 

3390 

7A 

L.C.  TIMS 

CLEBURNE 

leoo 

03 

JOHNSON 

32  20 

97  2* 

783 

6P 

OLIN  T,  SNYTHf  JR. 

CLEVELAND 

1810 

08 

LIBERTY 

30  22 

99  03 

196 

7A 

CHESTER  V.  ELLISOR 

1 

.^ 

e 

p 

OBSERVATION 

1 

d 

z 

U 

U 

TIME  AND 

' 

z 

0 

9 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

Q 

COUNTY 

< 

■3. 
g 

1 

2 

i 

OBSERVER 

1 
K 

1 

11 

CLIFTON  10  E 

IS23 

03 

BDSOUE 

31  *fl 

97  26 

665 

TP 

E.F.  THlELE 

CLDOINE 

1B3B 

08 

FORT  BEND 

1* 

IV  42 

95  41 

87 

7A 

FRANK  M.  WATKINS 

COLOSPRINC  5  SSW 

1870 

04 

SAN  JACINTO 

30  32 

99  09 

394 

74 

LEROY  S.  DABNEY 

COLOWATER  3  w 

187* 

01 

DALLAM 

36  28 

102  38 

4180 

9P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

COLEMAN 

31  50 

99  26 

1711 

bP 

7A 

MRS  HELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889 

04 

BRAZUS 

30  39 

96  21 

314 

HIO 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORAOn  CITY 

02 

MITCHELL 

32  23 

100  52 

2060 

5P 

BUFORD  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

COLORADO 

29  43 

96  32 

199 

8A 

BA 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

03 

CDMANChE 

31  54 

98  35 

1349 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

1921 

03 

HUNT 

10 

33  16 

95  54 

590 

C 

MERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

193T 

0* 

RUSK 

31  55 

94  39 

535 

c 

JAMES  0.  TAYLOR 

CONLEN 

1946 

DALLAM 

36  1* 

102  14 

3820 

JESSE  C.  OAVIS 

CONROe 

MCNTOOMERY 

30  19 

95  27 

2*5 

7A 

c 

C.W.  FULLEN 

COOPER 
COPE  RANCH 

197* 

06 

STERLING 

i 

33  22 

31  34 

95  42 

101  19 

495 

2570 

7A 

7A 
7A 

ODIE  L.  BRIDGES 
LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

I9e< 

03 

CORYELL 

31  07 

97  59 

1087 

A.R.  THOMPSON 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2012 

HUDSPETH 

31  47 

109  28 

4*no 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

2014 

07 

NUECES 

27  48 

97  24 

MIO 

HIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  WSO    R 

2015 

NUECES 

97  30 

41 

MIO 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

C0RSIC4NA 

2019 

03 

NAVARRO 

19 

32  09 

96  28 

425 

7A 

RADIO  SIATIUN  K4ND 

CORYELL  CITY 

2024 

03 

CORYELL 

31  33 

97  37 

973 

ERVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

06 

GILLESPIE 

30  10 

99  08 

2250 

7A 

COTULLA 

20*8 

LA  SALLE 

28  26 

99  15 

433 

'"^ 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

CDTULL4  FAA  AIRPORT 

2050 

09 

LA  SALLE 

28  27 

99  13 

459 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

kaufma\ 

15 

32  38 

96  28 

418 

7A 

MRS  VALUE  SUE  S0RR6LLS 

CRANE 

2062 

OS 

CRANE 

31  23 

102  liD 

2630 

8A{ 

J.C.  NEWLANO 

CRANFILLS  GAP 

BOSQUE 

97  50 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2090 

HOOD 

15 

32  32 

97  37 

1047 

SA 

MRS.  JRA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

06 

REAL 

30  0* 

99  44 

23Z0 

9P 

MRS.  VELM4  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

HOUSTON 

19 

31  IB 

95  27 

347 

7A 

J4MES  H.  Giees 

CROSBVTON 

2121 

01 

CROSBY 

33  *0 

101  14 

3021 

7A 

CITY  OF  CRDSBYTON 

CROSS  PL4INS 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1738 

74 

F.  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     «. 

2131 

CALLAHAN 

32  10 

99  08 

IBOS 

CHESTER  CLOVER 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 

2142 

ol 

FOARD 
ZAVALA 

U 

33  59 
28  41 

99  *3 
99  50 

1451 

561 

7P 

7A, 
TA 

ROY  LEE  BLACK 
JOHN  8.  HQLDSWOflTH 

CUERO  3  E 

217- 

07 

DEHITT 

29  05 

97  15 

194 

5P 

7A 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

2206 

oa 

HARRIS 

29  SB 

95  43 

150 

74 

JOHNNIE  W.  OOLEN 

DACUS 

221b 

04 

MDNTGOMERY 

30  26 

226 

PAUL  WEST 

OAINGERFIELO  9  S 

2225 

04 

MORRIS 

32  55 

9*  43 

300 

5P 

5P 

LONE  STAR  STEEL 

OALHART  FAA  AIRPORT 

2240 

01 

HARTLEY 

36  01 

102  33 

3969 

HlO 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO             R 

2244 

03 

DALLAS 

15 

32  51 

96  51 

*Bl 

MIO 

MID 

[  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEVANG  2  SE 

2266 

oa 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSUN 

DARhOUZETT 

2282 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

25*0 

7/ 

M.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

2295 

03 

MILAM 

30  47 

97  16 

520 

ETOUE  H.  MQOHE 

OECATUR  2  SSW 

233B 

WISE 

33  12 

97  36 

BA 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

OEKALB 

2352 

04 

BOWIE 

10 

33  30 

94  36 

40C 

7A 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO 

2360 

VAL  VERDE 

29  22 

100  55 

1026 

HIO 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENISON  DAM 

2394 

GRAYSON 

33  49 

96  34 

613 

4P 

4P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2*0* 

03 

DENTON 

15 

33  12 

97  06 

630 

5P 

CITY  OF  DENION 

DEPORT 

2415 

03 

LAHAR 

10 

33  31 

95  19 

420 

JACKSON  B.  NUON 

OEWEVVILLE  5  S 

2'.36 

04 

ORANGE 

12 

30  14 

93  44 

18 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

OlALVlLLE  2  W 

LHEROKEE 

31  52 

95  16 

620 

JOHN  W.  THDMASON 

DICKENS 

DICKENS 

33  37 

100  50 

2550 

5P 

SAM  L.  PDHTtR 

DILLEY 

2456 

09 

FRIO 

99  10 

569 

74 

74 

K4THHYN  S.  OEWDODY 

DIME  BOX 

2462 

07 

LEE 

30  21 

96  49 

330 

74 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  6  £ 

2463 

01 

CASTRO 

10 

3*  33 

102  13 

3810 

EDWIN  RAHEY 

DIMMITT 

CASTRO 

3*  33 

3855 

7A 

74 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

2527 

MCCULLOCH 

31  29 

99  3* 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

DRYDEN 

2590 

05 

TERRELL 

u 

30  03 

102  07 

2200 

9A 

9i 

W.  E.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2598 

ERATH 

32  06 

98  20 

1502 

84 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

OUHAS 

MOORE 

35  52 

101  58 

74 

RADIO  STATION  KODO 

DUMONT 

2621 

KING 

10 

33  48 

100  31 

2010 

34 

MRS  PERRtLLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

SCHLEICHER 

30  *B 

2120 

7A 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

2633 

ARCHER 

98  56 

IQ51 

JAMES  W.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

267S 

07 

CCLORADU 

29  35 

96  20 

174 

C.  E.  DOWOV 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

2678 

TAR-tANI 

32  S3 

97  23 

675 

BA 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

MAVERICK 

815 

7A 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

EASTLAND 

2715 

03 

EASTLAND 

32  24 

98  *9 

1450 

74 

" 

F.  JAMES  DABNEY 

EDEN  1 

2741 

06 

CONCHO 

3 

31  13 

99  51 

2060 

6P 

6P 

C.  H.  5PISER 

EDEN  NO  2 

2744 

06 

CONCHO 

3 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

276a 

JACKSON 

6 

28  58 

96  41 

94 

MRS  IDA  BERRYHlLL 

EDOM  2  NW 

2772 

VAN  ZANDT 

7 

32  23 

95  38 

50C 

7i 

MRS.  ODESSA  H.  JAMES 

EL  CAMPO 

WHARTON 

5 

106 

6P 

EL  PASO  WSO           k 

2797 

05 

EL  PASC 

11 

31  48 

106  24 

3918 

MID 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

2811 

SCHLEICHER 

11 

30  53 

100  36 

2420 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  11  NW 

2812 

SCHLEICHER 

3 

30  5fl 

2*90 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SW 

281* 

06 

SCHLEICHER 

11 

30  43 

100  52 

2360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

2816 

U2 

WICHITA 

10 

3*  02 

98  59 

1216 

7A 

MRS  RUBY  E.  COATS 

ELGIN 

2620 

07 

BASTROP 

3 

30  21 

97  22 

579 

SP 

EDWIN  0.  LUNOGREN/  JR. 

EMORY 

2902 

0* 

RAINS 

12 

32  52 

95  45 

463 

7A 

74 

GUV  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

6 

28  05 

562 

74 

JOSEPH  BURKHOLOER 

ENCELMAN  GARDENS 

10 

HIDALGO 

5 

26  20 

70 

INACTIVE  4/a/70 

2925 

ELllS 

32  19 

517 

S.  L.  BRUNSJN 

EVAOALE 

3000 

0. 

JASPER 

7 

30  20 

94  09 

33 

BA 

6J 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

CORYELL 

31  29 

1245 

84 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

05 

EL  PASO 

11 

31  30 

106  09 

3610 

3A 

84 

£.  MACI4S 

FAIR  DAKS  RANCH 

3038 

COMAL 

13 

29  45 

98  38 

1292 

PAUL  H.  MCNINCH 

FAIRFIELD  3  eSE 

3047 

FREESTONE 

15 

31  43 

475 

5P 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  DAM 

3060 

09 

STARR 

11 

26  33 

99  ua 

323 

74 

INTNL  BNDRY  -WTR  COMM 

FALFJRRIAS 
FALLS  CITY  4  WSW 

306' 

07 

BROOKS 
KARNES 

5 
13 

27  13 

28  57 

96  09 
96  04 

120 
300 

84 

?A 

BRIAN  0.  MCNEAL 
BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080 

03 

COLLIN 

15 

33  10 

96  22 

632 

7A 

CHARLES  J.  KIKE 

FEODR 

3112 

LEE 

1 

30  19 

483 

BA 

MRS  lORINE  R  JENKE 

FERRIS 
FIFE 

3133 

03 

ELLIS 

MCCULLOCH 

19 

32  32 
31  23 

\%   22 

479 
1385 

6P 

8A 

HENRY  W.  HAMM 
JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 

07 

COMAl. 

* 

9a  16 

loao 

7i 

EDDIE  FISCHER 

FLAT 

3171 

03 

CORYELL 

31  19 

97  38 

835 

BERNARD  «.  BDTKIN 

FLATQNIA  2  W 

FAYETTE 

425 

7A 

F.  F.  PECHALEK,  JR. 

FLOHOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

10 

34  14 

100  59 

2450 

6A 

MM  GEORGE  D  POPE 

FLORENCE  3  SE 

319*. 

03 

WILLIAMSON 

1 

30  48 

97  *6 

971 

74 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLOBESVlLLE 

3201 

WILSON 

98  10 

*O0 

EVERETT  C  TAYLOR 

FLOVUADA 

3214 

01 

FLDYC 

i 

101  20 

3180 

PRODUCERS  CUOP  ELEVATOR 

FLOYDflUa  9  SE 

32i5 

FLOYO 

33  52 

101  15 

3125 

6P 

MILTON  HAKHISON 

FOLLETT 

LIPSCOMB 

2760 

74 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTQURG  *  S 

MONTAGUE 

15 

33  29 

97  34 

1000 

6P 

EL6ERT  H.  FOSTER 

FORSAN 

3253 

01 

HOWARD 

3 

32  06 

101  22 

27*0 

7A 

ESTHER  E.  GILMORE 

FORT  DAVIS 

3202 

05 

JEFF  DAVIS 

9 

30  36 

103  53 

4800 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK 

3266 

05 

HUOAPETH 

11 

31  18 

106  51 

3910 

4P 

H.  0.  WEST 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270 

06 

MENARD 

3 

30  56 

100  07 

2200 

JUHN  H.  TKEAOWELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

327B 

05 

PECOS 

9 

30  23 

103  02 

*390 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

32BO 

05 

PECOS 

30  52 

102  54 

3000 

74 

74 

H 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

DFORT  WOBTM  HSn           R 

3283 

03 

TARRANT 

15 

32  50 

97  03 

537 

HID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  MEACHAM  FlD 

3284 

1! 

650 

NATL  WEATHER  SFRUICE 

FORT  WORTH  FEOERAL  BIG 

3285 

03 

TARRANT 

32  45 

97  20 

616 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOHLERTON 

3299 

09 

LA  SALLE 

2a  28 

5P 

5P 

OTIS  W.  HERMAN 

3321 

ROBERTSUN 

31  02 

5P 

5P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

GILLESPIE 

30  16 

6P 

6P 

: 
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5449 

..«..  -  ] 

29  9B 

«  27 

1996 

7A 

C.  L.  SECOK 

HABANK  4  Sh 

5461 

031  HENDERSON 

32  20 

96  09 

3*2 

D 

CITY  \lt    HABANK 

MA0I5ONV1LLE 

94f7 

04 

MADISON 

30  97 

99  99 

230 

9P 

ROSS  MAOOLE 

MAGNOLIA 

549* 

04 

MONTGOMERY 

3D  13 

99  45 

275 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

5S79 

05 

BREWSTER 

30  12 

103  14 

4080 

BA 

MRS,  SHIRLEY  S.  RODNEY 

MARCO 

9983 

06 

CONCMD 

31  07 

99  33 

1995 

MRS,  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5596 

05 

PRESIDIO 

10  18 

104  01 

4710 

5P 

: 

MARRY  W  FIRSTBROOK 

HARFA  16  SSE 

9600 

PRESIDQ 

30  08 

103  53 

4660 

: 

RADIO  ASTRONOMY  DBS 

MARlIN  1  NE 

5611 

03 

FALLS 

31  20 

9b  51 

372 

6P 

LEON  0.  AFINOHICZ 

MARSHALL 

9618 

04 

HARRISON 

32  32 

94  21 

352 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

5646 

03 

TARRANT 

32  44 

97  29 

760 

lOA 

KENNETH  w,  DAVIS 

MASON 

565C 

06 

MASON 

10  44 

99  13 

1966 

6A 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

02 

MOTLEY 

34  01 

100  50 

2390 

E 

ALCll  GROVES 

MATADOR 

56J8 

02 

HOTLEV 

34  01 

100  50 

2260 

8A 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

MATAGORDA 

28  42 

99  98 

10 

MATHIS 

07 

SAN  PATRICIO 

2a  06 

7A 

ORVAL  W.  SCHUMACHER 

HAUD  1  S 

5667 

04 

BOWIE 

33  19 

94  20 

JOS 

HAZEL  M.  RACHEL 

MAYPEARL 

5695 

03 

ELLIS 

32  19 

97  01 

532 

c 

MADISON  C.  WILSON 

MC  ALLEN 

9701 

10 

HlOALOO 

26  12 

98  13 

122 

TA 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

10 

HtOALGO 

26  11 

98  14 

100 

MIO 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEV 

5707 

06 

UPTON 

31  OB 

102  12 

2494 

64  8A 

WEST  TEXAS  UTIL  CU 

MC  COOK 

5721 

10 

HIDALGO 

26  30 

98  23 

229 

7A 

74 

7A 

T.  F.  MACHAt 

MEDINA 

5742 

BANDERA 

29  4B 

99  19 

1625 

8A 

BA 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  CRECOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

31  26 

97  25 

716 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEV  3  S 

9766 

03 

COLLIN 

33  10 

96  37 

595 

9P 

7A 

HEARD  NAT  SCIENCE  MtWLS 

MC  LEAN  3  E 

5770 

01 

GRAY 

35  14 

100  33 

2880 

: 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CO 

MEMPHIS 

5821 

02 

HALL 

34  44 

100  33 

2100 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 

MENARD 

9822 

06 

MENARD 

30  55 

99  47 

1991 

6P 

DENNIS  C.  DtCKER 

MENTONE  2  S 

5828 

05 

LOVING 

31  41 

103  3b 

2  700 

9A 

9A 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 
MERCURY 

5836 

58,0 

10 

HIDALGO 
MC  CULlOCH 

26  04 
31  29 

97  54 

99  10 

79 

1446 

" 

c 

GERALD  L.  ENGLAND 
LANNI6  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5647 

33;  BOSguE 

31  93 

97  42 

1026 

7A 

MRS.  WANDA  M.  XLOSE 

MERTZON 

5859 

36  IRIQN 

31  16 

100  49 

ZIBO 

BA 

R.  I.    KEY 

MEXIA 

5809 

03!  LIMESTaNE 

31  41 

96  29 

529 

8A 

BA 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

5875 

01  ROBERTS 

35  42 

100  38 

2744 

7A 

LAURENCE  R.  BERRY 

MIO  CITY 

5878 

33  90 

99  31 

915 

7A 

MRS.  MARTHA  A,  DOwOT 

•MIDLAND  WSO            R 

5690 

01  MIDLAND 

31  56 

102  12 

2891 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIOLANO  4  £NE 

5891 

Oil  MIDLAND 

32  ul 

102  01 

27*0 

7P 

7A 

GULF  REFINING  CO 

MINEOLA  7  SSW 

04  SMITH 

32  39 

99  33 

465 

7A 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  B  ENE 
MINERAL  WELLS  ISSW 

59s6 

5957 

04l  WOOU 

03|  PALU  PINTO 

32  43 

95  22 

98  07 

387 
890 

6P 

6P 

; 

DAN  M.  LINOLET 

SW  CAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  wEllS  FAA  AP 

5958 

33  PALU  PINTO 

32  47 

98  04 

934 

HID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  ACtNCY 

MISSION  4  W 

5972 

101  HIDALCG 

98  24 

133 

7A 

BATES  POWER  PLANT 

MOSEETIE  2  S 

5987 

02I  WHEELER 

3S  31 

100  26 

3615 

6P 

E.  £.  CRAY 

MOLINE 

061  LAhPASAS 

31  23 

98  19 

1400 

ANGUS  P.  LEE 

mOmahanS 

5999 

05  WARD 

31  3* 

102  54 

2640 

5P 

9P 

DEE  ROOK 

MONTGOMERY 

6024 

0*1  MONTGOMERY 

39  23 

95  42 

332 

NORMAN  D.  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

6058 

03I  BOStfUE 

32  01 

97  39 

756 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

6060 

03|  ERATm 
Oil  HANSFORD 

32  23 

9B  10 

1U90 

7* 

MRS  M  HAXlNE  KNIGHT 

MORSE 

6070 

I 

36  0* 

101  29 

3160 

BA 

MARGE  PAPAY 

MORTON 

6074 

01 

COCHRAN 

1 

33  43 

132  49 

3740 

7i 

7A 

N.H.  STEEO 

MOUNT  lOCXE 

35 

JEFF  DAVIS 

30  40 

10*  00 

6790 

6P 

6P 

6P 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6108 

04 

TITUS 

33  10 

95  00 

416 

7A 

7A 

CLARENCE  t.  TAYLOR 

M0Uf4T  VERNON 

6119 

04 

FRANKLIN 

10 

33  n 

95  14 

47B 

7A 

7J 

JAMES  T.  BASS 

MUENSTER 

0^ 

COOKE 

19 

33  39 

97  22 

1005 

BA 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESHOe  1 

6136 

51 

BAILEY 

I 

34  14 

102  43 

3760 

BA 

BAI 

H 

J.  V.  PEELER 

MULESHOE  3  NH 

6136 

01 

BAILEY 

1 

34  19 

102  *6 

3820 

M.  F.  BLACKMAN 

MULLlN 

6U0 

03 

MILLS 

5 

31  33 

1430 

7* 

I.  V.  KIHMONS 

MUNDAY 

6146 

02 

1 

33  27 

99  38 

1461 

6P 

7* 

CLYNN  0.  WEAVER 

NACOGDOCHES 

NACUCOaCHES 

31  36 

94  39 

308 

BA 

8* 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  L  SH 

6177 

6190 

34 

NACUGDOCHES 
MORRIS 

7 
10 

31  37 
33  11 

94  38 
94  41 

433 
362 

«4 

RADIO  STATION  KSFA 
RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

07 

MEDINA 

a 

29  12 

9S  51 

710 

5P 

9P 

GRANVILLE  M.  HARRISUN 

NAVARRO  MILLS  OAH 

6210 

NAVARRO 

15 

31  97 

96  42 

454 

BA 

a* 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  4  SSW 

6247 

04 

RED  RIVER 

10 

33  42 

95  04 

400 

7A 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6257 
6265 

06 

KERR 
SHELBY 

9 

29  57 
31  40 

99  31 

94  09 

2120 
324 

BA 

ROBERT  C.  -(ERRITT 
M.  0.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

6276 

COMAL 

29  42 

96  07 

718 

7A 

RADIO  STATIdN  KGN6 

NEW  CANEV  4  NW 

6280 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  12 

95  19 

290 

7A 

NAT  GAS  PL  CO  Of  AMER 

NEW  GULF 

6286 

08 

WHARTON 

I 

29  16 

95  59 

72 

8A 

BA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  LO 

NEWPORT 

6331 

03 

CLAY 

15 

33  28 

98  01 

1090 

7A 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERFIElO 

6335 

CHEROKEE 

31  59 

95  06 

476 

MRS.  ESTHER  R.  DICKSON 

NEWTON 

6339 

NEWTON 

12 

3J  51 

93  46 

193 

BA 

GEORGE  C.  NE4L 

NIX  STORE  1  W 

6367 

06 

LAMPASAS 

3 

"  " 

1360 

7A 

JAMES  B.  FERGUSON 

MXON 

371  GONZALES 

4  29  16 

6P 

7A 

DONALD  CHESSHtR 

northfield 

6433 

02 

MOTLEY 

10 

34  i7 

100  36 

2070 

7A 

OWADY  TIMMONS 

NOTLA  3  SE 

OCHILTREE 

100  36 

2V30 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6484 

02 

COLEMAN 

3 

31  59 

99  37 

1975 

7A 

DUCAN  BARNETT 

NUGENT  1  ESE 

6494 

02 

JONES 

1 

99  40 

IS90 

8A 

MACK  OOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6495 

06 

COKE 

3 

32  03 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

6502 

05 

ECTOR 

3 

31  53 

102  24 

2912 

SA 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504 

oj 

3 

32  56 

101  49 

30*6 

BEN  mOOREj  jr. 

DUTON 

65^8 

11 

2  7  27 

SA 

BA 

INACTIVE  8/16/71 

OLNEY 

03 

YOUNG 

1 

33  22 

98  46 

1191 

JAMES  F.  PAGE 

1  OLNEY  6  NNW 

664] 

03 

ARCHER 

10 

33  26 

1164 

8A 

OLNEY  WATER  WORKS 

1  OlTON 

LAMB 

34  U 

102  08 

3610 

6A 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  NW 

6664 

08 

ORANGE 

12 

30  07 

93  47 

14 

7A 

7A 

ORANGE  SABINE  PVR  AUTH 

6722 

RUSK 

32  lb 

94  59 

507 

BA 

JEWEL  R.  IDOD 

6734 

CROCKETT 

30  43 

2346 

7A 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  a  hSh 

6736 

30 

CROCKETT 

U 

33  41 

101  20 

2550 

J.  V.  OWENS 

PAOUCAH 

67^0 

J2 

COTTLE 

10 

34  01 

100  IS 

1890 

7A 

7A 

0.  P.  SANOLIN 

PAOUCAH  17  SSE 

67h2 

KING 

10 

100  12 

1810 

MRS  SETH  A  HOODS 

PAINT  ROCK 

6741 

06 

CONCHO 

31  30 

1626 

5P 

9P 

WILLIAM  L.  WARREN 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

96  IS 

12 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

6757 

04 

ANDERSON 

IS 

31  47 

95  39 

600 

7A 

MRS  JIMMIE  DALE  TREitSE 

PALO  PINTO 

6706 

03 

PALU  PINTO 

I 

32  46 

98  19 

1045 

MRS  GLENNA  L  PICARO 

PAMPA  NO.  2 

677» 

01 

2 

35  32 

100  59 

3290 

7A 

DARRELL  SEHORN 

PANDALE 

6780 

VAL  VERDE 

30  12 

101  34 

1720 

9A 

9A 

A.  F,  MILLS 

PANHANDLE 

6785 

CARSON 

a 

35  21 

101  23 

3440 

7A 

A.  J.  UEISER 

PANOLA  2  MNH 

6788 

04 

HARRISON 

12 

32  23 

94  06 

30B 

ZEB  V.  HICHTOWER 

PANTHER  JUNCTION 

6792 

35 

BREWSTER 

u 

29  19 

103  13 

3740 

BA 

BA 

;  H 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

6794 

LAMAR 

10 

33  40 

95  34 

542 

BA 

K 

TEXAS  HWY  DEPT  DIST  LAS 

PAT  HATSE  OAH 

LAMAR 

33  52 

95  31 

495 

U  S  ARMY  ENGINEER  Of-F 

PEARSALL 

68  79 

09 

FRIU 

a 

28  53 

99  05 

635 

9P 

9P 

CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6892 

05 

REEVES 

31  29 

103  30 

2610 

BA 

LEON  V.  MC  CRACKEN 

PECOS  12  5SN 

6893 

05 

BEEVES 

9 

31  16 

103  36 

26*0 

TRANS  PECOS  EXP  STATION 

PENWELL 

6932 

05 

ECTOR 

102  35 

2940 

9A 

SHIRLEY  BEEN 

PEP 

69J5 

01 

HOCKLEY 

1 

33  49 

102  34 

3660 

L.  V.  HUGUE 

PERRYTON  9  NNE 

6950 

OCHILTREE 

36  28 

100  47 

2930 

7A 

7A 

J.  H.  KERSHAW 

PERRVTON  10  HNW 

6953 

01 

OCHILTREE 

2 

36  27 

100  58 

3UOO 

7A 

A.  R.  HOGHLANO 

PIERCE  1  E 

7020 

oa 

WHARTON 

3 

29  14 

96  11 

135 

BA 

BA 

PIERCE  RANCH 

PILOT  P1INT 

702B 

03 

DENTON 

19 

33  2* 

96  57 

710 

7A 

ALVIN  N.  8RANUN 

PITCHFORK  RANCH 

7060 

32 

DICKENS 

10 

33  36 

100  32 

1920 

7A 

LE  ANN  HUMPHREYS 

PITTSBURG  5  S 

7066 

04 

CAMP 

10 

32  56 

390 

7A 

MRS.  MINA  RUTH  MART 

PLAINS 

707* 

YOAKUM 

3 

3i  11 

102  90 

3640 

BA 

W  T  BROWN 

PLAINVIEW 

7079 

HALE 

I 

34  U 

101  42 

3370 

PLAINVIEW  HEPALO 

PLATA 

7091 

35 

FRESIDIO 

11 

29  51 

104  01 

3750 

6P 

E.  0.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7140 

5 

28  40 

96  33 

23 

5P 

3P 

9P 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

71*6 

02!  GARZA 

33  Ul 

lOl  03 

2330 

6A 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  WSO         R 

7174 

08 

JEFFERSON 

5 

29  97 

94  01 

16 

MIO 

HIO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PORT  ISABEL 

7179 

10 

CAMERON 

9 

26  09 

97  12 

17 

BA 

BA 

INACTIVE  2/9/70 

1  PORT  LAVACA  NO  2 

7ia2 

38 

CALHOUN 

2a  36 

96  38 

20 

5P 

9P 

L.  DEAN  HOLFORD 

PORT  MANSFIELD 

10 

WILLACY 

9 

26  33 

97  26 

9 

BA 

WILLACY  CD  NAVIC  DIST 

1  PORT  0  CONNOR 

7186 

CALMflUN 

9 

2B  26 

96  2b 

I* 

BA 

BA 

BILL  H.  V0UN6 

POSSUM  XINGDOM  DAM 

7209 

33 

PALO  PINTO 

I 

32  52 

96  26 

900 

MID 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

POST 

T2ae 

32 

GARZA 

1 

33  12 

101  24 

2620 

BA 

BA 

GLEN  BARLEY 

1  P^ST  0A<  SCHOOL 

7213 

371  LEE 

1 

30  16 

96  43 

324 

TA 

CLAYTON  TURNER 

1  POTEET 

72i5 

09;  ATASCOSA 

460 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNOR  1  NE 

04l  HENDERSON 
36|  REAL 

32  09 

95  39 

525 

6P 

HUNT  OIL  CO 

I  PRADE  RANCH 

7232 

8 

29  59 

99  4b 

2052 

9P 

9P 

RICHARD  K,  DEWEY 

PRAIRTE  MOUNTAIN 

72-43 

361  LLANO 

3 

30  39 

9B  53 

1448 

JAMES  C.  RUSCME 

PRESIDIO 

7262 

39|  PRESIDIO 

1: 

29  33 

104  21 

2990 

6P 

bP 

TED  MlLLlNCION 

I  PRICE  2  SH 

'271 

34,  RUSK 

32  37 

9*  56 

370 

9P 

MRS.  6E5S  BRANHAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300 

33)  COMANCHE 

I  31  58 

98  30 

1221 

BA 

'A  " 

U  S  CJRP  OF  ENGINEERS   1 

7327 

3>  CALLAHAN 

11  32  22 

99  11 

1591 

6P 

J.  0.  ISENHOwER 

QUANAH  5  SE 

7336 

32  HARUEMAN 

IW  3*  15 

99  41 

1495 

BA 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

QUINLAN 

7358 

03]  HUNT 

12 

32  54 

96  06 

553 

5P 

9P 

CHARLEY  EARl  DUNCAN 

QUITAOUE  1  E 

7361 

BRISCOE 

io 

3*  22 

101  03 

2530 

CAROL  EDMONDS 

QUI THAN  2  S 

7303 

WODU 

12 

32  46 

99  28 

371 

7A 

ARDIS  D.  SANDERS 

RAINSOM 

7388 

03 

SOMERVELL 

I 

32  16 

97  *2 

648 

•A 

J&HES  W.  COSOIN 
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STATION 

i 
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< 

3 

1 

5 

OBSERVEB 

i 

ei 

i 

if 

R4N0QLPH  HELD 

7*22 

07 

SEXAR 

29  3Z 

98  17 

760 

. 

U  S  ilR  CORPS 

RANCER  I  H 

7*26 

EASTLAND 

32  28 

96  42 

1540 

6P 

HOMER  S.  PEHRV 

NANKIN 

UPTUN 

31  lA 

101  57 

2605 

FREO  X.  WELLING 

R*yMON(JVKLE 

7*51 

10 

WILLACY 

26  29 

29 

7A 

7< 

EUGENE  L.  PETRU 

RED  BLUFF  CRQSSINC 

06 

SAN  SABA 

31  13 

98  35 

1235 

MRS.  ONETA  J.  SOWERS 

RED  BLUFF  OIK 

7*ai 

REEVES 

31  5* 

103  59 

2600 

6P 

61 

W.  B.  JENSON 

RED  OAK 

7*9! 

oi 

ELLIS 

32  31 

600 

WILLIAM  H.  8R0UN 

RED  ROCK 

BASTROP 

97  27 

501 

9A 

9i 

HOWARD  0.  COULD 

RED  ROCK  9  SH 

7*91 

0' 

ftASTROP 

29  57 

97  29 

*95 

CORNELIUS  C.  HOKE 

RED  SPRINGS  2  ESE 

7*99 

BAYLOR 

33  36 

99  23 

1367 

CHESTER  B.  COX 

REFUGIO 

7529 

37 

REFUGIO 

28  18 

97  17 

*5 

6P 

6P 

T.  G.  JETER 

REKLAM  )  NNE 

75,7 

31  S* 

330 

7A 

JEWELL  PLUNK  LOWE 

RENO 

7556 

o; 

PARKER 

32  57 

97  3* 

77( 

JOHN  L.  KIRCHNER 

RICAROO 

7590 

37 

KLEBERG 

Z7  25 

97  *9 

7A 

DOYLE  W  DRYER 

RICHARDS 

7586 

0* 

CRIMES 

30  32 

95  SI 

331 

7A 

C.  IRVIN  HOOO 

RICHARDSON 

7588 

03 

DALLAS 

32  57 

96  *6 

623 

SA 

CITY  OF  RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

7S93 

SAN  SABA 

31  16 

1375 

CALVIN  BUSH 

RICHMOND 

7594 

FORT  BEND 

29  35 

95  *5 

101 

IRINEO  L.  REYES 

ftlNGCOLO 

761* 

33 

MONTAGUE 

97  57 

66B 

7A 

L.  H.  CANPSELL 

RIO  CRANOE  CITY  i   M 

7622 

39 

STARR 

26  23 

98  52 

176 

7A 

7A 

7A 

HILTON  M.  NEIE 

RIONEDINA  2  N 

7628 

37 

MEDINA 

29  26 

98  93 

950 

7A 

CLARENCE  M  MU6CELE 

RISING  STAR 

76J3 

33 

EASTLAND 

32  06 

98  96 

1627 

7A 

JOHN  H.  LtE 

ROANOKE 

7659 

0; 

DENTON 

33  00 

97  13 

71 

GEORGE  K.  JONES 

ROBERT  LEE 

7669 

COKE 

31  S« 

100  29 

178t 

7A 

IMOGENE  M.  QUISENBERRY 

ROBSTOhN 

7677 

NUECES 

97  *0 

85 

BA 

CARROLL  KEACH 

ROBV 

7678 

02 

FISHER 

32  ** 

100  23 

1980 

5P 

MRS.  RUTH  C.  OAVIS 

ROCKDALE 

7685 

33 

MILAM 

30  39 

97  DO 

471 

7A 

WYNETTE  C  MARRS 

ROCKLAND  1  H 

7700 

TYLER 

31  01 

9*  24 

135 

MRS.  LILY  S.  MAY 

ROCKPORT 

770* 

ARANSAS 

28  01 

97  03 

9 

6P 

PAUL  C.  SORENSON 

ROCKSPRINGS 

7706 

36 

EOhAROS 

30  01 

100  13 

2*00 

BA 

MRS.  BESSIE  BECKER 

ROCKNALL 

7707 

03 

ROCKKALL 

32  56 

96  28 

5*3 

7A 

WOODROW  W.  HARRELL 

ROCkSPRInCS  21  SN 

7712 

3t> 

EDMARDS 

29  *5 

100  2* 

1720 

7A 

HRS.  JANES  A.  RUOASILL 

ROCKSPRINCS  2 

7718 

EDHAROS 

30  01 

100  12 

2*20 

ALBERT  A.  FRITZ 

ROSCOE 

77,3 

02 

NOLAN 

32  27 

100  32 

2360 

6P 

6P 

E.  M.  COOPER 

ROSEBUD  3  HSh 

33 

FALLS 

31  03 

*95 

5P 

9P 

EO  SCHILLER 

ROSS 

77oB 

oa 

MCLENNAN 

97  07 

570 

5P 

LOUIS  B.  JASKA 

ROSS  RANCH 

7768 

KING 

3J  35 

100  01 

1660 

7A 

A  E  PHOPPS 

ROSSER  1  SE 

7773 

03 

KAUFMAN 

32  27 

96  26 

352 

7A 

GEORGE  W.  COCHRAN 

ROTAN 

77B2 

02 

FISHER 

32  52 

100  28 

19Z5 

7A 

MALCOLM  F.  BYERLY 

ROUND  MOUNTAIN  A  MNM 

7787 

BLANCO 

30  28 

98  25 

1365 

7* 

E.  BERGMAN 

ROUND  ROCK  3  E 

7791 

03 

nIlliamsdn 

30  31 

97  36 

740 

7A 

ERNEST  N.  JOHNSON 

RUNCE 

7B36 

KARNES 

13 

28  52 

97  43 

306 

6P 

MRS.  ADOIE  L.  KOENIC 

RUSK 

78*1 

J* 

CHEROKEE 

31  *e 

7Z0 

BA 

BA 

J.  0.  NORTON 

SABINAL  1  MSU 

7873 

UVALDE 

29  i9 

99  29 

951 

7A, 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

SALT  FLAT  10  ENE 

7921 

05 

CULBERSON 

10*  5* 

3890 

BA, 

EL  PASO  NATURAL  CAS  CU 

SAN  RATBURN  DAN 

7936 

JASPER 

31  0* 

9*  06 

189 

6A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCEIO  DAM 

79*0 

TOM  GREEN 

31  26 

100  29 

1964 

6A 

8A, 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENOINEtaS 

SAN  ANGELO  wSO        R 

79*3 

TOM  GREEN 

31  22 

100  30 

190J 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  ANTONIO  WSO        R 

79*5 

07 

BEXAR 

29  32 

98  26 

788 

MIO 

:  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  AUGUSTINE 

79S1 

SAN  AUCUSTIN 

31  32 

9*  07 

326 

MCNEIL  METTEAUER 

SAN  BENITO 

7952 

10 

CAMERON 

26  08 

97  36 

37 

8A 

8A 

JESUS  VILLAFHANCO 

SAN  MARCOS 

7903 

07 

HAYS 

97  57 

600 

7A 

7A 

JAMES  C.  MEICALF 

SAN  SABA 

7992 

■)6 

SAN  SABA 

31  11 

96  43 

119* 

CITY  QF  SAN  SABA 

SANDERSON 

3022 

05 

TERRELL 

30  09 

102  24 

2800 

8A 

W.  E.  GRIGSBY 

SANDERSON  i    NNM 

B023 

J5 

TERRELL 

30  13 

102  25 

3080 

H,  H.  GOLOWiRE 

SANGER 

80*3 

33 

OENTQN 

33  22 

666 

7A 

SANGER  POWER  AND  LICHI 

SANTA  ANNA 

02 

COLEMAN 

31  ** 

99  19 

1735 

CDLEHAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

80ai 

KENEOY 

27  13 

97  41 

38 

6P 

HRS.  J.  KENEOYf  JR. 

SCHULENBURG 

8126 

07 

FAYETTE 

29  *1 

96  S4 

37* 

7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALV 

8160 

07 

AUSTIN 

29  1,7 

96  09 

201 

6P 

6P 

OTTO  H.  BECKHAN 

SEGUIN 

8186 

07 

GUADALUPE 

29  39 

97  57 

505 

6P 

6P 

GEORGE  e.  SMITH 

SEMINOLE 

8201 

01 

GAINES 

32  *3 

102  *0 

33*0 

8A 

JOHN  £.  MQFFATT 

SEYMOUR 

8221 

02 

BAYLOR 

33  36 

99  15 

129* 

7A 

MRS.  20NELLE  JACKSON 

SHAMROCK 

8235 

32 

KHEELER 

35  12 

100  15 

2320 

R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

8236 

32 

WHEELER 

35  1* 

100  15 

23*5 

RADIO  STATION  KflYP 

SHEFFIELD 

8252 

PECOS 

30  *1 

101  50 

2162 

5P 

SA 

c 

J.  WAYNE  HOLMES 

SHERMAN  PUMP  STATION 

827* 

03 

GRAYSON 

33  39 

96  37 

716 

7A 

JOE  RHUDY 

SIERRA  BLANCA 

8305 

05 

HUDSPETH 

31  11 

109  21 

4590 

DOYLE  L.  2ILER 

SILVERTON 

9323 

31 

BRISCOE 

3*  29 

101  19 

3260 

FRED  A.  STRANGE 

SIMMS  2  NNW 

6335 

BOHlE 

33  22 

94  31 

336 

7A 

7A 

t 

JAMES  L.  LINOSEV 

SINTON 

S35* 

07 

SAN  PATRICIO 

28  02 

97  31 

59 

6P 

6P 

ODNALD  B  BRYANT 

SLATON  S  SE 

B373 

01 

LVNN 

33  ZZ 

101  36 

3050 

7P 

EDWARD  L.  BROSCH 

SLIOELL 

8378 

03 

MISE 

33  22 

97  24 

980 

lYLPHIA  C.  DURHAM 

SLOAN 

B382 

SAN  SABA 

98  55 

1303 

6P 

THOS.  A.  SLOAN 

SMITMVILLE 

8*15 

07 

BASTKOP 

30  00 

97  09 

32* 

BA 

3A 

NHS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

SNYDER 

B»33 

02 

SCURRY 

32  *3 

100  55 

2325 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  SNYOER 

SOMERVILLE  DAM 

6**6 

6URLES0N 

30  20 

96  3Z 

2*3 

SA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SONORA 

8**9 

06 

SUTTON 

30  34 

100  39 

21*0 

PAT  BROWN 

SOUTH  CAMP  (6666) 

6*68 

02 

RISC 

33  30 

1870 

MBS  BOB  WALKER 

SPEAKS 

8519 

07 

lAVACA 

29  16 

96  *2 

1*1 

7A 

MRS.  FARRIE  M.  COOK 

SPEARMAN 

6923 

91 

HANSFORD 

36  11 

101  11 

3090 

5P 

7A 

„ 

B.  £.  HADEN 

SPICEMOOO  1  S 

6531 

BURNET 

30  27 

98  10 

870 

c 

MRS  E.N,  hOLLINGSWORTN 

SPRING  BRANCH 

85** 

07 

COMAL 

29  SZ 

1030 

FALTIN  C.  8EIERLE 

SPRINCTOXN 

8561 

03 

PARKER 

32  58 

97  40 

670 

7A 

7A 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORD  1 

8583 

32 

JONES 

32  56 

99  48 

1634 

It 

MiLBURN  D.  THOMPSON 

STAMFORD  NO  2 

858* 

02 

JONES 

32  57 

99  *8 

160* 

CITY  OF  STAMFORD 

STEPHENVILLE  4  N 

862* 

ERATH 

32  n 

96  12 

1*15 

7A 

MRS.  CAROL  N.  MCENTJRE 

STEPHENVILLE  7  tiSV 

6625 

ERATH 

32  10 

96  19 

14*7 

t 

EDWIN  C.  BOUCHER 

STERLING  CITY 

8630 

06 

STERLING 

31  SI 

100  59 

2290 

7A 

7A 

JAMES  T.  HINSHAW 

STERLING  CITY  10  E 

6631 

06 

STERLING 

31  92 

100  49 

2620 

c 

MRS.  J.  0.  COUNTS 

STILLHQUSE  HOLLON  DAN 

66*6 

33 

BELL 

31  02 

97  32 

706 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

HUTCHINSUN 

33  rio 

lOl  27 

31*0 

: 

EARL  P.  SHIELDS 

STRATFORD 

9692 

01 

SHERMAN 

36  21 

3693 

BA 

6A 

HORACE  D.  SNEEO 

STRAMN  8  NNE 

6696 

03 

PALO  PINTO 

32  *0 

1177 

7A 

MARGUERITE  RIEBE 

SUGAR  LAND 

8728 

FORT  BEND 

29  37 

95  38 

85 

ODNALD  BROOKS 

SULPHUR  SPRINGS 

87*3 

0* 

HOPKINS 

33  08 

95  36 

*95 

7A 

7A 

RALPH  HILL 

SUNRAV  *  Sh 

8701 

01 

MOORE 

35  58 

101  52 

5P 

3P 

S  W  PUBLIC  SVC  CO 

SHAN  «  NH 

32  27 

95  25 

450 

FRANK  D.  HOLEY 

TAHOKA 

6816 

01 

LVNN 

33  10 

101  49 

3120 

8A 

6A 

FRANK  P,  HILL 

TAMPKO 

9833 

02 

HALL 

3*  26 

2253 

9P 

MRS  F  UELL  PROCTOR 

^ 

U 

§ 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

u 

TIME  AND 

X 

O 

a 

c 

P 

TABLES 

STAnON 

Q 

3 

COUNTY 

< 

p 

1 

< 

OBSERVER 

g 

° 

O 

3 

1 

ei 

1 

TARPLEY 

6B*5 

06 

BANDERA 

29  39 

99  17 

1410 

MRS.  GEORGIA  M.  ERFURT 

TASCOSA 

6652 

01 

Oloham 

3S  34 

102  18 

3410 

ROY  TURNER 

8659 

RUSK 

12 

94  31 

HAROLD  C.  KUYKENDALL 

TAYLOR 

BBbl 

03 

WILLIAMSON 

1 

30  35 

57( 

H.  N.  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

8663 

SAN  SA6A 

30  56 

98  56 

1991 

81 

MRS.  OORIS  TAYLOR 

TEAGUE  RANCH 

8877 

0( 

GILLESPIE 

30  26 

98  49 

1630 

MRS,  HELEN  T.  TEAGUE 

TELEGRAPH 

KIMBLE 

i 

99  54 

1791 

W.E,  HOOKS 

TELEPHONE 

8898 

03 

FANNIN 

33  47 

96  01 

535 

HYLIE  J.  FOX 

TEMPLE 

8910 

03 

SELL 

31  06 

97  21 

700 

74 

74, 

TEMPLE  DAILY  TELECRAH 

TERRELL 

8929 

03 

KAUFMAN 

15 

3Z  *5 

96  17 

510 

7A 

FINIS  C.  EPPLER 

TESCO 

8939 

02 

NOLAN 

I 

32  30 

100  IS 

2000 

6A 

L.H.AOCOCK 

89*Z 

BOWIE 

10 

33  25 

94  05 

390 

7A 

7/ 

MUNICIPAL  HATER  PLANT 

TEXARKANA  DAM 

CASS 

10 

33  18 

94  10 

282 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSH 

FORT  BEND 

1 

29  29 

95  38 

72 

HOUSTON  LIGHT  AND  PUHER 

THORNOALE 

9001 

03 

MILAM 

30  37 

97  13 

*6S 

DAVID  f.  HESTERHAN 

THORNTON 

900* 

LIMESTONE 

1 

31  23 

96  35 

71 

MRS.  IRA  t .  STRICKLAND 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

28  26 

98  11 

150 

8A| 

MRS  VIOLA  E  AOLOF 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

1 

33  U 

99  11 

13Z0 

BA 

84 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

THURBER  5  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

I 

32  32 

96  20 

964 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILOEN 

9031 

09 

MCMULLEN 

2S  26 

98  33 

256 

BA 

84 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

TOMBALL 

9076 

06 

HARRIS 

14 

30  06 

95  37 

200 

7A 

JAMES  A.  MCTIGRIT 

TOWN  BLUFF  0AM 

9101 

3* 

TYLER 

30  48 

21* 

64 

U.S.  CORPS  UF  ENGINEERS 

TOYAH 

9106 

05 

REEVES 

103  48 

2822 

IIP 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  Z    ENE 

912Z 

02 

I 

32  30 

100  06 

19Z0 

6P 

J.  C.  CBAIN 

91,:5 

33 

FANNIN 

15 

33  26 

96  20 

76* 

CRflDY  S.  VINCENT 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137 

04 

HENDERSON 

15 

96  06 

292 

8A 

TEXAS  POWER  E  LIGHT  CO 

TROY 

9153 

03 

BELL 

31  12 

97  18 

700 

JACK  E.  THOMPSON 

TBUBY  3  ESE 

9154 

OZ 

JONES 

1 

32  38 

99  53 

1706 

8A 

OAN  E.  BRAZEE 

TRUSCOTT 

10 

99  *9 

15Z9 

7A 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

9175 

■31 

SHISHEH 

10 

3*  32 

101  *6 

3500 

6A 

6A 

« 

JOHN  H.  6ALLENGEH 

TURKEY  2  WSH 

9191 

02 

HALL 

10 

3*  23 

100  56 

2390 

6P 

6P 

G.R.  WEDGE 

TYLER  5  NE 

SMITH 

12 

32  2* 

95  16 

490 

DR.  ELDON  W.  LYLE 

UH84RCER 

9224 

RANDALL 

10 

3*  57 

lOZ  07 

7P 

L.  L.  RAEF 

UVALDE 

9265 

8A 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

9270 

JEFF  DAVIS 

11 

30  34 

104  29 

4430 

: 

ROV  KELLEY 

VALENTINE  10  WSW 

927  5 

05 

PRESIDIO 

30  30 

104  38 

**20 

7A 

VALLEY  JUNCTION 

9200 

■34 

ROBERTSON 

1 

30  50 

96  36 

272 

BA 

CHARLES  0.  JONES 

VALLEY  VIEW 

92B6 

03 

COOKE 

15 

33  29 

97  10 

720 

CECIL  A.  MCFARLIN 

VAN  HORN 

9295 

05 

CULBERSON 

31  03 

*060 

6P 

6P 

DOUGLAS  HOFFORD 

VEGA 

9330 

01 

OLOHAM 

2 

35  15 

102  25 

*010 

SA 

84 

" 

LESLIE  4.  LINGER 

VERNON 

93*6 

02 

WILBARGER 

10 

3*  10 

99  16 

1212 

6P 

74 

CITY  UF  VERNON 

VICTORIA  MSO           R 

VICTORIA 

28  51 

96  55 

10* 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

VOSS  1  WSW 

9410 

OZ 

COLEMAN 

3 

31  37 

99  35 

1653 

VERNON  M.  STACY 

WACO  OAH 

9*17 

03 

MC  LENNAN 

1 

31  36 

97  13 

493 

8A 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  MSO               R 

03 

MCLENNAN 

1 

31  37 

97  13 

500 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATMEH  SERVlCt 

HAELDEH  7  SSH 

9*2* 

GONZALES 

* 

29  36 

367 

THOMAS  H.  STEINER 

W4LC0TT 

DfcAF  SMITH 

10 

3*  56 

102  59 

4110 

9A 

L.B.  RUSSELL 

WALLER  3  SSH 
WARREN 

9480 

11 

HALLER 
TYLER 

14 

30  01 

30  37 

95  56 
94  25 

1*3 
116 

7A 
5P 

ROSS  1.  DAVIS 
THEODORE  BUSSELLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491 

07 

HASHINCTQN 

1 

30  20 

96  09 

210 

8A 

GLENN  A.  JASPER 

WATER  VALLEY 

9*99 

06 

TOM  GREEN 

3 

31  40 

100  43 

2120 

BA 

C.  G.  PARSONS 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9501 

06 

COKE 

31  48 

100  39 

2460 

7A 

FRED  H  MCC4BE  JR 

950* 

06 

BURNET 

30  56 

98  01 

1045 

CURBir  C.  CASTLEBERRY 

WAXAHACHIE 

9522 

ELLIS 

15 

32  24 

96  51 

628 

7A 

WAXAHACHIE  FIRE  DEPT. 

WAYSIDE 

9527 

01 

ARMSTRONG 

10 

101  33 

3400 

DARR4L  G.  WATSON 

WEATHERFORO 

03 

PARKER 

15 

32  46 

97  49 

1065 

7A 

74 

FREDDIE  H.  POTTER 

WELOER  HltOLlFE  FNOTN 

9559 

07 

SAN  PATRICIO 

97  25 

84 

WELOER  WILDLIFE  FNDTN 

WELLINGTON  1  ESE 

9565 

CDLLINSWORTH 

10 

3*  51 

100  12 

2030 

6P 

6P 

BILLY  HOSELEY 

WELLINGTON  2 

9570 

02 

COLLINSHURTH 

10 

34  51 

100  13 

Z030 

CUS  BARTON 

WESLACO  2  £ 

95B8 

10 

HIDALGO 

11 

26  09 

97  5B 

75 

5P 

5P 

■G 

TEXAS  ACRI  EXP  STATION 

WHARTON 

9655 

OS 

WHARTON 

3 

29  19 

96  06 

111 

74 

GEORGE  L.  SCHEEL 

WHEELOCK  1  SE 

9665 

ROBERTSON 

30  53 

9b  23 

39* 

: 

ERNEST  V.  GOODMAN 

HHITNEV  DAM 

9715 

03 

80SQUE 

31  51 

97  22 

57* 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HHITSETT  Z  SW 

9717 

09 

LIVE  OAK 

8 

26  37 

ZZl 

7A 

PRENTICE  TAYLOR 

WICHITA  FALLS  WSO      R 

9729 

02 

WICHITA 

10 

33  58 

96  29 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

OZ 

WICHITA 

33  56 

98  35 

960 

MRS.  GAIL  V.  MITCHELL 

HILLS  POINT 

9800 

04 

VAN  2AN0T 

32  42 

96  01 

516 

7A 

JACK  GIBBARO 

WINK 

9SZ9 

05 

WINKLER 

9 

31  46 

103  09 

Z790 

MISS  KAREN  HOWARD 

HINK  FAA  AIRPORT 

9830 

MINKLER 

103  12 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WINNSBORD  6  SW 

9836 

0* 

WOOD 

10 

32  53 

95  20 

429 

84 

CLAUOINE  H0004RD 

WINTERS  1  NN£ 

9S47 

02 

RUNNELS 

31  58 

99  57 

1B62 

84 

ROY  0.  RICE 

HDLF  CREEK  OAH 

9856 

01 

OCHILTREE 

z 

36  I* 

100  *0 

2700 

SAM  J,  MANOLY 

HOLFE  CITY 

9859 

03 

HUNT 

10 

33  22 

96  0* 

670 

MARION  W  MC  WHIRTER 

WOODSON  5  NNE 

9693 

03 

THROCKMORTON 

1 

33  05 

99  OZ 

1300 

HILMON  LATHAM 

YOAKUM 

9952 

07 

LAVACA 

6 

29  18 

97  09 

377 

6P 

6P 

PAUL  LEO  BRIER 

YORKTOWN 

9953 

07 

OEWITT 

4 

Z8  59 

97  30 

260 

SA 

MRS.  WANOA  A.  TURNER 

YSLETA 

9966 

05 

EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3670 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

lAPATA 

9976 

09 

lAPATA 

11 

99  16 

301 

6P 

6P 

c 

EILHUE  N.  ADAMS 

DRAINAGE  CODE: 


REFERENCE   NOTES  ™„,o 

TEXAS 
DECEUBER  1971 

Additional  information  rogardln^  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatolo- 
glal,  Nntional  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather.  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UTilTS:   Unless  otherwise  indicated,  dlmenaipnal  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  aDd  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  E<^urVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  la  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doctimeots,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asbeville,  North  Carolina   28801. 
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stilChouse  hollow  dam 

TAYLOR 
TEMPLE 

THROCKMORTON 
WACO    OAN 
WACO    WSO 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY    DAM 


lanuvy 


ANDERSON 

99. DM 

ATHENS  3  SSE 

91.9 

CARTflAGE 

93.2 

CENTER 

«9.9 

CENTERVILIE 

91.3 

CLARKSVILLE  2  NE 

«*.3 

COLOSPRINC  9  SSW 

93. « 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

94.5 

CONRDE 

99. D 

CROCKETT 

52.0 

OAINOERFIELD  9  S 

51.9 

OIALVILLE  2  H 

53.1 

EMORY 

♦  6.5 

EVADALE 

92.4 

FAIRFIELD  3  BSE 

N 

FRANKLIN 

5«,T 

GILMER  2  W 

»7.6 

GLAOBWATER  3  WSW 

«9.« 

GRDVETON 

93.7 

HEMPHILL 

50.4 

HEMPSTEAD 

54.1 

HENDERSON 

49.6 

huntsvillE 

53.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

50.6 

JACKSONVILLE 

53.4 

JASPER  3  SW 

52.2 

KARNACK 

52.3 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

99. D 

LINDEN 

46.5 

LIVINGSTON  2  NNE 

93.3 

LONGVIEW 

49.9 

LOVELADY 

91.9 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

93.3 

MADISONVILLE 

99.9 

MARSHALL 

46.3 

HINEOLA  e  ENE 

90.1 

MOUNT  Pleasant 

49. a 

MOUNT  VERNON 

46.4 

NACOGDOCHES 

51.3 

NEWTON 

PALESTINE 

51,2 

POYNOR  I  NE 

93.7 

ROCKCANO  1  W 

54. 6N 

RUSK 

90.2 

SAM  RAYBURN  DAM 

52.3 

SIMMS    2    NNH 


46.9 
45.9 

46.1 


51.9 
90.3 


42.3 

49.6 


50.6 
49.0 
47.9 
47.9 


43.3 

47.3  ' 

46.4  ! 
49.0 
46.2 
46.9 

54.7 
42.3 
44.3 
49.1 


Fsbniuy 


I 

i 

a 

H 

50.7 
47.6 
49.9    I 
47.6   : 
49.6m! 

93.2 

Jl.9 
49.2 


47.2 
49.6 
50.9 

49.7m: 


47.8 
53.9 

50.3 


49,3 
49.4    , 
49.4    I 
45.9 
44.7 

49.2 

90.0 
50.6 

51.3HI 


52.3 
44.7 
50.2 


51.6 
46. 9 
49.6 


44.7 
92.9 
94.6 
95.2 

91.1 

91.9 
92.2   , 

47,4m| 
51,1 

52,4ni 


93.4 

46.9 

93.1    '  •       .4 

90.9 

52.1 

52,2 
52,1 
53,9      - 

46,7 
51.SM 

46. 7M    - 

51.9 

53,3 

54.3 


57.6 
99.0 

57.  ih: 

54.6 
59.1 

96.9 


59.0 

54.1 

51.9 
56.4 
55.1 
92.1 

9B.1 


60.6 
57.2 

59. 9M 


97.1MI 


57.4 
96.  OH 
57.4 


61.3 
52.9 


59.1 

59.0 
93.1 
96.9 
60.6 

99.2 
55.6 
56.1 


59. 9M 

97.6 

57.2 

53.9 

56.9 

49.6 
96.6 

60,9 
57.1 
56,2 


60.5 
52.3 
52, IN 
56, 9H 
59. 2H 

59.»m| 


57.9 

56.5 

56.4 
56.6 
51.5 

56.4 

53.6 

56.7 
57.9 
60.1 


53.2     -   3.5 


5«,7 
56,  9n 
99,7 


Apiir 


66,0 
64,1 
63,5 

66.0 
63.9 
67.1 


64,6    ;  -       ,5 


69 

IH 

69 

OK 

64 

3 

67 

1 

63 

6 

63 

3 

64 

9 

63.7      -    1.2 


69.6 
65.1 
64.5 


67. DM 
66, DM 
69.9 

62.8 

64.7 

60.6 
69.7 
67,9 
66,7 


J 


61,9   :  -   3,6 


65,0 
66, 2M 
69,9 


May 


73,4 
72,2 
70,1 


74,6 
74,1 
72.6 
73.3 
79.1 

72,5 


73,4 
71,7 
71.6 
68,6 
72,1 

66,7 

71,9 
74.4 
72.9 
71,3 

72.6 


69,9 

72, 4M 


72,6   ,  -    1,7 

70.9 

7X.T 

71, 6M 

70,7 

73.1  - 
67,6 
71,7 

70.2  - 
71.4 

73.3  - 
73.7 
68.6   I   - 

70.9 
68,1    I  - 
66,9 


TEXAS 
1971 


62,0 
61,4 
62,6 


62,9 

63,0 
82. 


61,6 

62, 6M 
11,5 
80,2 
62,0 

79,6 
60,1 
B2,2 


79, a 

60,0 
80.9 


83.6 

64.2m 

83.2 

62.4 

63.3 
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luly 


•6.1 
64.2 
•  9.1 
83.3 

83.6 


84.4  ;  -  1. 
83.4  -  1. 
•  3,1 


86.9 

84.0 

•  2.9 
84.4 

83.9MI 
84.5 

84.0 
83. 9M 

•  9.7 
84.0 

•  4.3 

83.8 

•  9.1 

•  4.6 

•  4.3 

•  4.3 

•  5.2 

•  4.1 


•  4.8 

63.1 
63,4 
83.7 
83.2 
82.6 

89.1 


•  S.2H 

•  9,7H 

•  9,5 

•  2,7 

84.0 

•  1.5 


•4.9 
82.6 
84.1 


77.8 
79.4 
79.4 


79.5 

76.9 
76.0 
78.9 
77.6 
76.1 

•  0.0 
77.8 
76.7 
77.2 
79.1 

80.3 
80.2 
77.3 
79.8 
60.5 

79.8 


81.8 
76.0 
60.7 


79.1 
76.2 
76.7 
74.9 
73.5 

75.0 


74.6    I  -    3.2 


76.1 

75.6      . 

78.8 

79.4 

72.5       .    6.1 

75.7 
77.5 
76.1 
77.0    ;  . 
76.0 

76.8 
76.6 
77.3 
76.3 
77.2      - 

76.6 


74.5 
74.1 
76.6 
74.5 
73.4 

78.3 


76. DM 
78. «H 
78.4 


78.0 

79.9 
77.7 
76.5 
74.1 
77.5 


76.5 
76.5 
77.2 
76.7 
76.6 

76.5 
77.1 
76.3 
75.5 
77.0 


79.1 
76.5 
76.1 


70.7 
69.1 
69.1 


69.2 

70.1 
66.3 


67.7 
66.1 


69.4 

69.7 
69.  B 
67.2 
68.6 
67.9 

67.3 


72.0 
69.1 

70.7 


71.9 
71.8 
68. 2M 


69.9 
69. 9M 
70.7 


56.3 
59.3 

94.4 

57.7Mi 

56.6 

57.0 

52.4  I  ■   1.3 

59.4 


59.9 

52.9 

99.8 

96.2 
56.9 
59.6 

59.2 

59.4 
56.9 

57.1 
59.1 
56.9 

95.4 

57.5 
54.6 
54.2 
52.9 

56.0 
59.9 
59.2 

56.0 
55.1 


56.3 

59.3 
56.9 
53.9 
97.9 
56.5 

56.7 
54.2 
56.7 


61, 6H 
57, 2H 
36,1 
96,1 
56,3 

59,1 


57.4 
58.7 
54.3 
55.6 
56. 3M 


56.5 
57.6 
58.2 


46.6 

53.0 
52.9 
52.2 

46.7 
90.4 

99.2 

92.6 
92.6 
48,0 
92.8 

49.6 
48.9 
54.2 
91.0 
46.3 

51.7 


53,1 

50.3 

52.6 

49.2 
49.8 

47.7 


47.5 
46.9 


58.2 

57. 8M 
56. 9M 
58.7 
54.1 
57.4 


58.0 
53.5 
56.5 

55.1 
56.2 

56.6 
55.7 

59.6 
51.8 
56.6 

53.7 


52.6 

59.0 
51.1 
51.9 
59.6 

56.1 

54.4 
56.7 
57.9 

54.0 
57.7 

46.8 


96. 9H 

99.0 

56.9 

59.1 

96.0 

93,4 

97,0 
97,0 


66, IN 
64.9 

64. IH 


61,2 

67.4 


64,8 
••.2 

66,6 
65, 3H 
66,3 

69,9 
66,2 

69, 6N 
64. 2H 
63.6 

64,9 
69,1 

69, 7N 
69, 4H 
63,9 

69.7 

63,3 
69.4 

67.  OH 

69,3 

6>,0 
63,2 


2,6 
3,3 


67,9 

,2 

66.4 


67,3 

69,0 
66. 4 
66.6 

67.8 
67,4 

64, on 

65,0 


68, 6H 

64, OH   ( 


69,9m 

69, 6n 
65.1 
68.0 
66. OH 
67,9 


66, 6H   I 
66. 9H 
68.1 


4.9 

6.9    I 
t 
3.6 

4.6 
5'.6 


65.9 
63,9     !■ 
63, 6H 


67, 4M 
69, 9M 
67.3 


Table  1— Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


TEX4S 
1971 


August 

2 


SULPHUR  SPRINGS 
TEXAKKINA 
TOWN  SLUfF  D4H 
TYLER  5  NE 
HARREN 

WILLS  POINT 

DIVISION 

•    *    * 
TR4N5  PECOS         05 

4LPINE 
BtKERSFIELO 
B4LB0RHE4 
CANOELiRIA 
CHISOS  aiSIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORVOEN 

EL  PASO  HSO 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RAOl 

ORANOFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

HARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
"OUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  Bluff  dam 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

DIVISION 

•    •    * 
EDHARDS  PLATEAU     Ot 

AHISTAO  DAM 
BIG  CAKE  NO  2 
BLANCO 
eOERNE 
BRACKETTVlLLE 

BRADV 
BURNET 
CAMP  HOOD 
CARTA  VALLET 
COPE  RANCH 

DEL  RIO  USO 
EDEN  I 

ELDORADO  11  NN 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAHPASAS 

LANCTRY 

LEAKEY  NO  2 

LLAND 

MASON 

MC  CAHEY 

MEDINA 

MENARD 
MEPTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINCS 
SAN  ANGELO  dam 

SAN  ANGELO  WSO 
SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 

WATER  VALLEY 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

ARANSAS  WL  REFU 
AUSTIN  WSO 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI 
CUERD  3  e 


ELGIN 


46.6 
51.3 


♦  8.7 
A9.6 

50.1 


l>«,3 
47.7 
51.6 


53. 3M 

47.3 

44.0 

49.2 
49.4 
44.1MI 


47,3 
55.3 

4S.3 


54.2 
62.1 
62,3 


55.0 

55,4 

47.7 

48,1 

52.2 

3.5 

51.6 

52.0 

2.1 

52.6 

55,3 

47,8 

48,3 

53,8 

53.3 

55,3 

55.2 

54.1 

54.! 

46,3 

46.9 

56.1 

4.8 

56. B 

52.0 

52.9 

47.9 

47.1 

54.2 

53.1 

52. 7M 

54.6 

51.9 

52.8 

50. 7M 

50.6 

49.8 

3.C 

50.5 

48.7 

1.4 

48,8 

51. 6n' 

53,0 

53.2 

. 

49.9Mi 

2,7 

51.0 

50. DM 

50.2 

47.4 
51.1 


51.1 
54,5 
50,8 

45.7 

48, an 

51,5 
48,4 
46.8 

49.5 
43.9 
47.0 
49.5 
46.9 

47.3 

M 
51.7 
45.4 
52.9 

48.6 
JO.O 
55,6 
48, 3n 
46,2 

50.2 

52,7 
4B,0 
50,4Hi 
46.7 

47, 6H 

49.3 


53,8 

55,9   -  1,9 


51.3 

52. 6M 
48. 4H 
52,9 
52,6 


51,0 
51,7 


61.!   -  1,0 


63,4 

64,7   .  1,1 


68.2 
67. 3M 
61.7 


69.6 

71,1   -  2,0 


72,8 
76.4 
70, » 


81. B 
80,9 


56.9 
59,8 
58,1 
55.2 


57.2 

59.9  i 
53.9M[ 
57. Bm! 
56.2 

55. BM 


63.7 
63.3 
53.9 


60.7 

60.7 
59. 2M 
57.7 
54.8 

62. 8M 


57. 8n 
57.! 
58.2 
58.9 

58.5 
59. 9n 
57.4 
60.6 
60.0 


59.7 
55.2 
61.1 


62.1 
6!. 8 
60.2 
62.1 


62.7 
63.1 
63.4 


65,1 

65.0 


59. 3M 
63, 3H 
63.0 

61.3 

63,2 


70.2  '  -  1.4 


64.2  ' 
66.7 


68.2 
69.6 
67.8 
67.1 


78 

4 

72 

6 

70 

1 

73 

0 

74 

4 

67 

2H 

71 

8H 

73 

1 

73,1 

74.0 
U1.2 
82.1 
70.4 
77.4 

91.6 
SO, 6 
65.5 


79, 7M 
BO. 4 


77.9 

71.9  i 
73.9 
76.9 
76,6 
71. B 

78,3 


72,8 
71.1 

77,6 


80,7 
81,1 
79.0 
78.1 

80. 1 
79,9 
77,9 
79,8 

81,7 


74.! 
73,0 


79.4 
80.1 


80,! 
82,0 


83.4 
85.1 

73,6 

80,0 
83, OM 
91,4 
82,3 
90,7 


79,2 
82. OM 
83. 3 

74.8 

75.0 

84.3 
71. 7H 
78.8 

83.4 
83.2 
87.3 
92.7 
80.9 

79.3 
81.9 
79.0 
80.6 
82.2 

83. IM 


91.4 
90.4 


81.2 
92.6 

81,1 
BO.l 
60.2 

92.0 
91.6 
79.5 
92.2 
93.9 

81.0 
83.1 


91.9 

82.8   -  2,0 

83,4 

90,5 

83,4 

82.5 

80.9 

81.7  I  -  1.4 


83.4 
65.4 
85.7 
84.9 
85.0 

86.2 


71. 3n  -  5.7 


73.6 


7!.6Mj 
76.9 
77.0 
76.5 


74.6 
76.6 
79.6 
69.7 

69,5 


74.5 
76, 3M 
73,1 
74,6 
77,0 

78, 2N 


77,4 
74.5 
77.8 
76.7 
77.9 

74.6 


73.0 
76,5 
78.2 


74.4 

75.4 
77.1 
74,8 
75.9 
77.9 


81.2   -  3.5 


76.1  ! 
76. 2M 
77.1 
76.5 
76.8 

76.7 

77.1 


67. 7M 
74.2 
71. 5M, 
76.9 
68.1 

70.9 
74.1 
75.5 
73.5 


79.5 
74. 4H 
72.1 

72.7 
75.0 
71.5 
74. 4M 
74.2 

74. 7M 

73.0 


77.9 
70.6 
76.3 


71.9 
75.5 
76.6 


74.9 
73. OM 
74.3 
74. 9H 

72.7 


73.8 
73.9 
74.3 
73.1 


79.0 
79.3 
78.2 
78.9 
77.9 

79.1 
77.8 
82.2 
81.1 
79.4 

78.9 


68,8- 
69.0 
69.9 


69,6 
69.9 


64. 2M 
66,! 


64 

0 

61 

1 

60 

1 

63 

4 

67 

4 

55 

7 

65 

2 

66,2 
61.4 
63. 3H 
65.1 


70.6 
63,1 
68.7 
6S.4 
70,7 


64.3 
68.4 
69.3 


65.9 
66,7 
66.5 
66.1 

66,8 


75,3 
71,7 
78,0 


55.7 

56.9 


54. 4M 
56.2 
56. 9M 
58.7 
56.2 

51.4 
56.0 

57.7 
52.1 
52.0 


55.7 

58.2 

52. 3H 

54. 7M 
54.0 

52. 6M 


60.7 
59.8 
53,1 

61,7 
57.3 
55.0 
58.6 
58.0 

57.1 
57.2 
57.1 
56,5 
59, OH 


57,6 

57,5 
56.0 
54.6 
58,8 
55,1 


66.7 
61.2 
71.3 
67.1 
62.9 

61.5 


51. OM 

51.6 

57.3 

52. 

57.9 

52.3 

55.4 


2.2 


50.1 
50.6 


49.8 
48.3 
46.5 


50.9 

46, SH 
51,7 

48.0 
47. OM 

47.3 
45.2 

49.4 
49.0 
46.5 
47.7 
47.2 


47. 7M 

53.3 

53.8 

54. 6« 

50.3 
53.6 
J!. 3 

53.8 
47.6 

56.5 

51.7 
48.8 
53.6 


52.4 

50, BM 
51.3 
50.7 
50. 4M 


50.3 
49. IM 
49.4 
50.8 
50.3 

51.9 
51.4 
47.9 
53. IH 


51.3 

4B.4 
57.1 


59.6 
57.7 
56.8 


64.2 
64.9 

61.8 


63, SH 
64, OM 
66,9 


64,9 
66,4 


65. 7M 
67. 7M 
61.8 

60.7 
64. !M 
66.2 


63,8 
64.9 


66, 7H 
57, 6H 
65, »M 


64, 4M 
61.9 

63,9 

65. 7M 
61. IM 


68.7 
63. OH 
66.6 
66.3 


63,9 
67,2 
68, SH 
67,4 
62.6 

69.6 
66.3 
63.2 

67.1 
67. 3M 

66.3 
66. 2M 
65.2 
64.5 

67. 5M 


63. 4M 

66.9 

66,9 


65.2 
64,2 
66, IM 
64,2 

65,8 
66,4 
65,5 

63, 8H 
70,1 

63. 3M 


69.6 
71.1 
69.5 
68.9 

72.9 
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T«bl«  l-Conbnuxl 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


laouary 

i 


F«bnury 


AprH 


May 


)uly 


Auguft 

i 


Sept«mb«r 


TEXAS 
1971 


FLITONU    2    H 

rLORESVIlLE 

GOLKO 

OONULES 

HilLETTSVILLf 

HONDO 
KENEDV 
KINCSVUCE 
LI  CKANCE 
LEXINGTON 

LULING 

M4TMIS 

NATtCU 

NEH  BKAUNFELS 

NIXON 

BED  «OCK 

REFUGIO 

ROnSTOHN 

ROCKFORT 

SAN  ANTONIO  USO 

SAN  HARCOS 

SEAL* 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

somervillE  dam 
hashinoton  state  park 

VOAKUH 

DIVISION 

•    •    • 
UPPER  COAST        0> 

ALVIN 

ANAHUtC  TBCD 

ANCIETON  2  H 

BAV  tlTY  WATIRWDRKS 

BAVTOHN 

CLEVELAND 
DANEVANC  2  SE 
EDNA  HWV  59  BRIDGE 
EL  CAHPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
NATA80R0A  NO  2 

NEK  GULF 
ORANGE  <>  NH 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  HSO 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  USD 

DIVISION 


SOUTHERN  0 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO,  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

CHARCOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NH 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO,  2 
OILTDN 
PEAR5ALL 

POTEET 

RID  GRANDE  CITY  3  H 

TILDEN 

ZAPATA 

DIVISION 


LOHER  VALLEY 

BROhNSVILLE  HSO 

HARLINGEN 

MC  ACLEN 

MC  AClEN  FAA  AP 

HC  CDOK 

MISSION  «  H 
PORT  MANSFIELD 
RAVMDNOVILLE 
SAN  BENITO 
HESLACO  2  E 


DIVISION 


Sa.BM 

99,2MI 

61.6 

56.9 

59.6 


52.  IH. 

56,2 

59.1 


5»,1 
60.0 
96.6 
59.9 
59. OM 


57.6 
57,2 
59,7 

57,5 
60,7 
SB, 9 


62.1 
59.8 
61. 9M 


61,1 
62,0 
60,1 


63,9 

59, 7M; 
59,7 

57,3 
61.7 
58.9 
6*. 7 

60.9 


59.1 

60. OH 

59.6 

95.1   -  1.5 


61, » 

60.3 

61,3 

60.9 

59,6 

61.7 

56,0 

« 

0 

57. » 

53.7 

3 

2 

53,7 

59.6 

5 

1 

57,9 

59.2 

6 

■ 

58,2 

62.2 

62,2 

53.1 

1 

3 

51,3 

92.6 

53,0 

55.5 

55,0 

61,4 
67.3 
66.7 
62.2 
69.5 

60.9 


6A.6 

60.1  ! 

63.6 

69,1 

69.1 
59.  3M 

59.3 


69,9 
67,9 

69,9 

69,7 
69,3 
71,1 
68,6 
67.2 


69.8 

66.9 
69.3 
70.9 
70.1 
69. A 


76,  IM 

79,0 

77,2 

76,1 

76,9     1,2 

77,9     l.l 

77,6 

79, A 

75,0 

7»,0 


77,3 

7A,3 
77,0 
78,0 
77,3 
1,2  78. 1 

1.4  7»,7 
•3  75,6 
77,6 
78.2 

1.6  72. 7M 


73.0 
7A.4 
77,1 

69,9  I  -  ,1\   76,6 


5B,2 
57,2 


57,1 
55.7 

57,8 

54,6  '  -  1,9 

59,7 

57,8 

53,2 

57,7 
57.3 

58.9MI 


56.6 
61.1 
58,7 
56,7 
96,9 

99,0 

57,2 


59,9 
60,2 
60,2 


61,1 
60,7 
60,3 

61,'' 

64,3 

59.0 

57. 2M 
62.6 
59.6 
65.1 

60.9 


65.9 
62.9 

64, BM 

63,1 

63,5 


76,0 
73,7 
73.2 


62,9 

69.7 

61.1 

68.9 

57.4 

66.4 

63.5 

.4 

68.8 

61.1 

66.3 

63.6 

69.4 

61.3 

69.0 

60.6      . 

.8 

6«,1 

59.4      - 

.4 

66,6 

62.6 

1.3 

68,1   , 

59. im;  - 

3.! 

66,4 

63.3   i 

.3 

69, 9K 

62.2 

68,9  1 

56.6 

64,6  1 

69,0 

70.5f^ 
70,1  1 
67,9   . 

1 


64.2 
61.9 


68.3 
69.0 
68.2 
64.9 
69.4 

66.9 


69.7 
69.3 
70,9 


64,1 
69,1 
66,7 


72.1 

69.  3M' 
70.2 


69,9 
71.2 
73.2 


75 
76, 2M 
76,7 
75,2 
74.6 

77.0 

79.0 


79, 4M 
BO, 9 
82,6ni 

79,6Mi 

80,7  ! 

80,7 

79,9     1,1 

80,0 

80,1     1,0 


72,5 
72,1 
74,6 


74,3 
73, 4M 
72,9 
73.8 
73.2 


71.5 
72.8 
74.0 


79.5 
79. 3M  • 


80.3 
76.9 
78.6 


83.3 

82,9 


92,8 
92,3 

94,1 
94,2 
83,0 

91,9 
92,9 
92,4 


79,3H|  -  1.2 


80,9 
92,9 
63,1 


82.8 
61.6 


92,7   -  2,0 


73.3   -  1,5  79,4 


82,9 
80, 9n 


92,1 
82.0 
83.4 
82,6 

82,7 


89.7 
85,9 
85,1 
85,4 


»4,9 
85,8 

84,4 


84,9 
84,1 
89,9 

84.0 
89.1 
96,9 
95,2 

99. in 

99,2 
84,9 
«*,9  I 


83.2 
84.8 

81,9 


83,6 
89, 6H 
86,0 


84,0 
83,0 
64,7 


79,5 
85.2 

81.7 
86,1M| 
86,3  I 
84,2 
83,5 

85.2 

64.0  i 


84,4 
85,1 
84.4 
83.8 


-  1.9 

-  4.6 


93.8   -  2.7 

66,2 

83.2   -  3.3 


93.9 
83.4 
89.1 


85,2 
89,6 


83,4 

91, 9M 
82,8 


83,2   -  1.6 


81.6   -  2.9 


80.9  -  3.9 

81.6  • 
82.0 

79.6  - 


81.4   -  1,8 
80,2  I  -  2,8 

92.7  -  l.l 

81.4  I 
79.6  I 
82.1 

77.8  - 
81,4 


79,3 
94,1 


81,1 
80,9 


82,5 

81,4 


82,7 
81,5 
80,9 
80,4 
81,3 

80,7 
81,2 
80,7 
79,5 


79, 8n 

83.7 

82.0 

82.7 

80.2 


80.7 
83.1 
82.0 


83.0   ■  1. 
81. 6H  -  3. 
83.1 
83.5 


J3.9   -  1,9 

il,6 

B2,4   -  2,6 


82.8   -  2.2 


79.7 
81.1 
79,5 
79,3 
79,2 


79.1 
79.  l», 
80. 5 

78.8 
78.0 

78.1 


76.9 
79.7 
90.6 

79.8 
78.3 
79.5 


78.8 
76,1 
78, 3M 

77.8 
80,3 
80,6 
78,2 
79.1 

79.7 

78.6 


79.9 

79,0   - 
78.6   - 


79.2   -  2,9 


80.6 
78.3 


81.4 

78. 7n 
80.0 


73. OM    1.0 

73.2 

74.0 

71.8 

73.2  I   1.2 


71.3 


71.7 
71.1 
73.5 


74.9 
73.2 


74.7  1 
75.9 
74,  OM 
73,2 

73,6Ml 

73,1 

73.0 
73.3 

71.7 
71.8 


,1 


69,9M:  -  2.1 


62.2 

64.9 
66.7 
62.0 
59.7 

60.1 
62.9 
62.2 
59.7 
63.9 

60. 2M 


59.9 
60.6 
64.0 
66.8 


59.8 
59.7 
63.8 


57.6 
64.8 
59.7 


60.0 
63.0 
59.0 


63.1 
58.6 
63.8 

mI 

66.0 

59.3  I  • 
67.2 

67.3 
61.6 
61,5  I 

64.2 

62.7 


1.8 

1.4 


66.3 

66,6 
64,0 
65.0     3.3 

64,3H| 

64.6  \ 

63.7 

64.0 

62. 1h: 


62,8 
67,1 
63.3 
67.2 


6B,2 
68.7 
67.9 
71.5 
69.8 


60.3m 

58.4 

61.7 


56.9 

60.1M| 

63,8 

59.2 

55.9 

57,0 

61,2MI 

57.9 

55.6 

60.2 

56,6 


60,1 
60.2 
60.1 


58,1 
61, 9H 
62,0 


60,9 
59.5 
61.9 

62.0 

59.8 

63,3 
63.9 
60.1 
60.5 

61.8 

61.0 


61. 6M 
63.9 

61.2HI 


57,5 
59.7 

57.6 

62.8 
60.6 
60.1 
60.6 

62,6 


58,2 
59,4 


71, IM 
70, 9M 
72,1 
69,9 
71,3 

70, OM 
71. 6M 


69.9 

71. 8M 

70,9 

69,4 


68, 7H 
72,4 


73,3   I 

67, 6H  'f    1,6 

67,7 
68, 9M 
71.4 


69.3 

69. 4M 


66.7 

71. 7M 
71. 2M 


67. 9M 
71. 6H 


71. 6M 
69.2 


1.4 
.5 


70.9m 
74.6 
72. IM 

71.6 

73,4 


79,6 
72.9 


73. 7M  I 
79. IH 
79.3 


include  late  repor 


slightly  from 


nthly  issues. 
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TOTAL   PRECIPITATION   AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HIGH    PLtlNS 

ABCDNiTHy 
iCKERLV    1    HSU 
tHtRILLO    WSO 
•NDDEIIS 
■  IC    SI>I>INC 

■OOKE* 
BORCE*    3    U 
BRtVQ 

8R0HNPIELD    NO    2 
■UlE*    *    NNM 

tUNKE*  HILL.  5  N 
ONIDUN  1  FNE 
ONVON 

CHINNING  NO.  2 
CLiJOE 

COLOIOTEII    3    U 

CONLEN 

CItOStVTaN 

OtlHART    Fit    iHtrORT 

DMROUZETT 

OIHHITT  6  E 
OIHMITT 
DUHIS 
FLOrOADt 
fLOfOAOA  9  SE 

FOILETT 

FOIISAN 

FmONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITV  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEV 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAHD  6  SSW 
LAHESA  1  SSt 
LENORAN 
LEVEILANO 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  WSO 

HC  LEAN  3  E 

HIAHI 

NIOLAND  USO 
HIOLAND  A  ENE 
HORSE 
NORTON 

HULESHO!  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

FAHPA  NO.  2 
PANHANDLE 

PERRVTON  9  NNE 
PERRVTON  10  HNH 
PLAINS 
PIAINVIEU 
gUITAOUE  1  E 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATGN  9  SE 
SPEARHAN 
STRATFORD 


SM 


SUNRAV  A 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UHtARGER 


DIVISION 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  USD 
ANSON 

ASPERHONT  2  S: 
BALLINGER  1  SI 
BATEHAN  RANCH 


SSE 


BENJAMIN 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 
COLORADO   CITY 
CROHELL 
DICKENS 
DUMONT 

ELECTRA 
FLOMOT    I    N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERRV 

HAHLIN 

HASKELL 

HORDS   CREEK   DAM 

JAYTON 


.9^ 
l.J^ 


T      - 

.tB{ 
.0^ 

.09 
.»» 

.00) 


.00- 

.76 
.01 
.21 
.10 
.19 

.»5| 


.001 
T  • 
.00' 

.12i- 

T  - 
.00 

.0^ 

.211 


T 
.OOi- 


l.OOl 

2.3J 


.40-    ,oe 
1.11 

2.90{      2.21 

1.75; 

l.9«      1 
2.071 
.AO 


1.06| 


01 

- 

.87 

.97]. 

01 

.661 

OOU 

.79 

.6V 

00 

" 

.31 

.42- 

.04|-       .99 


f-l 


.oq 

.05- 


.091-  1. 
.iq 


!oo| 
.itI- 


i.7al 

.77- 
.A5 
1.92 

.24 
1.20 

1.07 
1.261 


.99 

.91 
.63 

1.0* 


.BS> 

.99] 

1.231 

l.Dlj 


.91-    2.«e 
.9« 
2.96 


3.7» 
.90 


2.9A      1.27 


l.DO 
1.96 
1.12 


l.l»h 

1.16 

1.29 


1.66|- 


9.BA 
.t9 

».13 
2,AA.       ,74 


.971-  2.92 
2.77!  .69 
1.1« 

1.6« 


1.35 
.60 

I,B<. 


1.1«. 

1.16^ 
I.5J 
2.66- 
2.1A 

.86 


1.391 

1.17! 


1.81-    1.24 


.66 

5.51 

.9« 

1.06 

1.31- 

.6: 

4.40 

.41- 

.71 

1.62- 

.76 

1.76 

1.37- 

L.93 

1.6^ 

, 

l.H 

1.42 

1.09|- 

.03 

2.51 

m 

.30 

3.9C 

- 

4.72 

.96 

1.721 

1.24 

2.25 

1.07 

1.951 

.31 

2.101 

- 

4.161 

2.93 

5.89 

1,66- 

.2! 

3.33. 

1.27 

2.46 

2.64| 

4.17      1.28 


4.7» 
2.0-^ 
1.90 

.36-  1.66 
3.6^ 

.70 
1.20 

1.70 

l:^ 

1.19 
4.2a 

.7J-  1.74 
3.7*  1.73 
3.93 


3.62. 

2.041 

2.61 

.74 

3.7» 


4.2<« 

3.22 

.37 
l.9» 
J.29I- 
2.2^ 

2.2i- 

l.Ot- 


1.4}.    1.05 
2.9? 

.7* 
1.8>-    1.15 


.2» 
3.19         .97 


1.60 

.94 

4.22 


l.la-    1.29 


.73' 
2.20 

1.751- 


2.00 
1.75* 
2.02 
2,011 


1.89 
2.23 
1.12- 
2.26- 

1.66 

1.99^ 
2.15 

7.14 
.75 
.661 

1.9ol 
2.92( 
2,06i 


2.46 

4.04 
2.41 

1.891 
1.25| 
2.26. 

1.10 


6k    1.2 

3I 


1.49' 
2.16- 
3.36 


.76. 
1.30 
1.23 
4.37       1.65 


.59 
2.31 
1.36-       .54 
1.37- 


5.261 
5.69i 
4.70 


3.24 

4,79 
3.04 


.96 
4.39 

4.491 


3.76i 
.75! 


3.621 
6.07 
3.03 


4.59! 
2.05 
1.54 


4.20 
5.32 
8.67 
7.96 


2,18- 

2,17 

1,05 
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3,32|      1.67      4,15.      1,76 


9.23; 

1.681 
1.921 


6,00      4.06 


3,91 
3,92 
2,24 


2.19 

1.6»- 

2.n| 


1.85 

3.05 

1.16- 

2.09 


1.771. 
1.74 
1.96 
1.18. 


4.97!      3.10{      2.6^ 

I.75J 
2.9^ 
2.20 
1.63 
3.34 


4.50i 
6,321 

5,221 


2.66       1.79- 


5,26      3.2e{      3.901      1.61 

.671. 
.20 
1.79 
5.30|  1.70 

2.96  .971      1.24. 

4.16!  3.46! 

6.60|  1.60 

5,i3|  3,22      4.36      2.53 

4,191 

2,02! 


9,41, 

4,47 


7,11      4,11 


8,55      6.09 


5.46!      3.40 
4.12       1.31 


6,46      3,44 


4,52 

4,37 
8,85 


1.90 

6.63 
E  3.42 
2.60 
1.54 
3.08 

3.20 

1.96 
1.21 
4.20 


.83       2.0a      1.42 


4.40 
2.32 
2.63 


2.35' 

2.10 
1.91 
2.57 


,4^ 
.43!. 
1,2^ 

4,0^ 

ioi 

4,601 
,92 


I.IS 

,90 

1,0s 


.76 
l.Cl 

1,991 
1,31! 
.60! 


.52^ 

,6l! 
l.ld 
.50 
.73 


,61! 

1.2$ 


1.01 

.61 

.9« 


,2'5 

1.05 
.50 


5.65.      9.04 


5.49'      4.76 


.8^ 
1.06! 


1.83       1.22 


1.76 

2,15 

1.70 
2,03 
1.70 
.'6 

2.04 


2,37! 
1,2  6 
1.90: 


23. IS 

16.99 
20. 6Z 

17.67 
21.07 

IB. 11 
23.74I 
22.13 
17.61 
20.98 

16.66 
22.61 

25.03 
20.35. 

27,7-^ 

24.07 
22.9V 
20,99 
25.46 

25,3a 

24, 1« 
20.60 
18.34 


20. 8« 
22.74 
17.3a 
21.68 
24.66 

19.23 
17.97 
19.32 
19.93 
25.69 

24.19 

13.74 
21.951 
20. 2S 
16.47" 

27. 7i; 

12.60- 
12.37 


16.33 
23.32 
21.53 
27.30 
26.2^ 


19 


l:lt 


16.1^ 
22.39 
22.26 
20.56|. 
21.44 

16.14 
21.91 
19.26 
21.20 
20.69 

19.49! 


27.36 
31.31. 
23.32 
19.09. 
22.58 

31.61, 
24.10 
19.3^. 
20. H 


27.91 

22.10 
22.17 

23.811 


28.87 
30. 3q 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lABlE  2  ■  CONtlNUeO 


KN&PP    6    SM 
LAKE    ABILENI 
L&TIHEIl    RANCH 

LAKN 
MATADOR 

MEMPHIS 
MOBEETIE  I    5 
MUNOAV 
NORTHFIELO 
NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESB 
PAOUCAH 
PADUCAH  IT  SSE 
PITCHFORK  RANCH 
POLAR 

POST 

QUANAH  9  SE 
ROBV 
ROSCOE 
ROSS  RANCH 


ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK 

SNYOER 


RAOIO  KBTP 


SOUTH  CAMP  (6666) 

STAMFORD  1 

TAHPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 

TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  USH 
VERNON 
VOSS  1  USH 

KELLINOTON  1  ESE 
WICHITA  FALLS  WSO 
HICHITA  VALLEY  FARM 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEOO  >  SE 
ANOICE  1  HNH 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRO 
SARDUELL  DAH 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DAM 

BONHAH 

BOWIE 

BOYD 

BRAZOS 

BRECKENRIDCE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2    SSW 


3  WSW 


BURLINGTON 
CAMERON 
CARROLLTDN 
CELINA 
CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 


DALLAS 
DAVIILA 
DECATUR 
DENI50N  DAM 
DENTON  2  SE 


SSW 


DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 


EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 
FLORENCE  3 
FORESTBURC 


SE 


FORT    WORTH    WSD 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

GEORGETOWN 
GLEN   ROSE    2    w 
COLDTHWAITE    2    N 
GRAHAM 
CRANBURV 


1.2SI 
1.67 
.B3L 

.751 


.55- 

1.59 


l.es 

1.79^ 

i.5d 


T  -  1.20 
.17-  1.54 
.05-    1. 


.2B-    1.76 
.07.    2 
.00-    1 


1.25 

2.07 

i.»e- 


1.7B 
1.67 
1.70 


07^    l.Ot 


03-  .B« 
«3-  .96 
01-    1.07 


1.37- 
1.5D 
.29 


.05-    1.02E       .80-       .7« 


.6i 

.sb! 
.15; 

.74 
1.57 


.ot| 

.2d' 
.19-  1.16 
.38-  1.72 
T  -  1,75 
.34 

■  OB 


.43-  1.92 
,39-  1.90 
.03-    1.65 


2.17 
2.25 


1.23-   1.47 


.22 

2.74 

l.«3| 


1.2» 

.97 

1.1^ 

..^ 
.74- 
.721 


1.01-    1.39 


.74i 

,bh 
3.23 
2.22 

1.76 
2.17 

1,9S 


1.67.  1 
1.30-  1 
5.46 

3.14 
l.Slk    2.40 
2.30-    1.97 

2.40l 


2.85- 

2.54- 
1.57 


2.10-    2.22 
3.90 
3.01 
.92 


1.85-    1.84 


2.66-    1.53 


1.73 

.1 
2.2 


1.1« 
1.95 
2.61 
3.32 

2.2a| 

3.43I 


2.3} 

.96-    1.21 
3.21         .21 

i.m 

1.3}' 

1.24-    1.06 
2.87-       ,20 
3. 78         .77 
2.60 
2.02-       .14 

2.59| 
1.3)u    1,63 

1.39 


5,94 
2,3B 

1,5S 

2.00 
6,60 


12,S0| 
6,24! 
7,00| 


3.03.    1.03 


3.23 

4.6lfl 
2.37 

5.29 

3.0^ 


1.2T 

3.57 
4.23- 
1.76- 
1.09- 
3.26 

1.71 


3,99-    1.04 


1.72! 

1.5* 

2.3S! 


.6».    2.57 

1.2^ 
8,3} 


.32- 
.»« 

,11 

,2^ 
•I? 


1,30 

1,A3I 

.9S 

.♦0 


1.38y   2.07 


1.06-    1.86 


.SB| 

1.86- 

1.81- 

1.68- 

1.45 

1.7B- 

.86, 
3.25I 

.32j 
1.34i 


7.44|      5.8B 


8.94,      7.2 
5.75'      4.02 

.46-1 

.42! 
16.70    15.00 

6.93| 
10. 5«      I 
3.461 
9,B0l 


6,40{ 


1.33 
3.45 

2.11 


2.16- 
4.75 
8.921 
3.751 


5.651 
3.06| 
6.26 

6,34' 
6,65! 

4,2B! 
3,67! 
2,80| 

3,38 


2,6B! 

2.32 

,84r 
4,64      2.52 
3.19 
8.85 


7.08 
4.30 
4.66 


4.72      2. 78 


1.02-       .92 


3.60      1.85 


6.77 

7.65 

4.68      2.81 

3.72 


See  Relereoce  Notee  Following  Station  Index 


3.32       1.07 
2.19 
4,02      i 
3.4* 


3.64 
3.55 
6,78 

4,11      2,18 


1,55 

1,83 

1,9} 

,97- 

2,19 

1.67- 

1,21 

.71,- 

2.16 

4.87| 
2.30 


.92 

.09 
.83 


1.88.  ; 

3.36 
1.76 
3.54-    1.55 


5.70 
3.19 
1.63 
4.32 
1.97 

5.03 
3.12 
4.28 
6.77 
2.80 
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CftANCER 
GKIPEVINE    DIH 
CKEENVILLE    T    NH 
CDOESBECK 
6UNTE« 

H'nlLTON    2S9E 
HENRIETTt 
HE»ITT    1    SE 
HICO 

HiLissoao 

HONEV  CKOVE 
HUCKIBIV 
HURST  SI>RINeS 
INOIIN  (HP 
JiCKSBORO 

JiRREll 
KIUFHIN  3  SE 
KENNEDtLE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVQN  DAH 

LEMISVILLE  DAK 
IIPAN 

HARIIN  3  NE 
MARYS  CREEK 
HC  CRESOR 

MCKINNEY  3  S 

HERIOIAN  STATE  PARK 

NEXIA 

MIO  CITY 

MINERAL  HELLS  PAA  AP 

MORGAN  3  WNW 

HDRCAN  HILL 

MUENSTER 

nULLlN 

NAVARRO  HILLS  DAM 

NEWPORT 
OLNEY 

OLNEY  5  NNK 
PALO  PINTO 
PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINCOOH  DAM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
aUINLAN 

RAINBOW 
RANGER  1  W 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSW 

ROSS 
ROSSER  I  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 
SPRINCTOWN 
STEPHENVILLE  ♦  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
STRAWN  S  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNDALE 

THORNTON 

THROCKMORTON 
THURBER  9  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

WACO  DAH 
WACO  WSO 
WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAH 

WOLPE  CITY 


EAST  TEXAS 

ALTO  S  Sw 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 

ATLANTA  A  WSW 
BEOIAS 


2  E 


BON  WIER 
80XELDER 
BREHOND 
BRDNSON 
BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 


.6S 

.02b    2,09 


1.101-    2.0A 


.IB 
•'J 


1.02k 
.78 


l.Ali 

l.AS' 
1.931 
l.«l-   l.U 

l.Al 
l.Al 

2.29<-    1.16 

l.«9 

l.AT 


1.9» 
1.32 
1.9» 


2.ZJ 
2.2i 

1.9T- 


1.90 
2.67b 
2.«0l 


1.00 
1.62 
l.OSi 

1.90 


1.231 

i.or 

1.98' 


l.os! 

1.03 
1.92 


1.36 
l.BAL  .81 
2.91 
l.OT 
3.A5 

'■.IT 

1.84 

1.4» 

1.33.    1.09 

1.9 

1.41-    1.09 

Z.Ot, 


1.6«| 


1.61-       .79 


.99-'    3.01 

.161 
.71, 


1.10-    2.99 


.07, 


.30' 

''3 


l.OJh  1.19 
.08>-  2.16 
.931 


.6*.    1.71 

.67 

.92-    1.6A 


2.16 
.«3 

.98 
.87 

1.3A 
.86 

2.91 

.96 

.29 


1.7* 
3.02 
1.881-    I 
1.111 
2.71 

2.66 
.61 
2.69-    ; 
2,81 
5.32 

1.97-    3.27 
2.32 
2.87 
2.69 

.83 


3. IB 
2,87 

2,70-    3,0 


1.A8-    2.88 


A, 39-       ,89 


1,93-    2, Oil 


T 
,00 

t:ia 

,3a 

1.49 

,07 

2,33 

.39 

3,2* 

.70 

1,3a 

.23 

1,02 

.0« 

,93 

.25 

1,42 

.0»- 

.42 

1.39- 

.60 

1.98 

.201 

.89 

,03' 

3.31 

,09^ 

.IC 

.91- 

.27i 

2.UJ 

.09 

?:J? 

.16 

.43 

4.361 

.36 

2.92 

.06 

i.ii! 

■  Oil 

1.721 

.94 

2.641 

3.791 
1.64< 
2,87 


1.34j. 
2.0«- 
2.94 


2.79-    1.09 
4.07 

l.l-^' 
4,0i 


.9* 

4.38 

.90r    2 

.27 

5.09 

.61 

2.39 

1.21, 

3.27 

.4d| 

1.501 

3.09L    1 

.39 

.92!. 

1.43 

1.6T 

2.17 
1.611 


3.0* 
3.01 
4.7BI 
3.26, 
2.00-    2.91 


3.02-    1.88 


3.29 
3.»1 

2.27] 

1.9o{ 
2.2V 
2.30 
3.12 
6,02 


6.25,      1.93 
3.6*1 

3,87 
5,93) 
3,45 
3,96 
2.1* 

4.92' 


.75. 
2,70 
3,28- 


3,82 

2,11 


3,42^    1,33 


2.76| 
7.00 

4.93^ 
2.05, 


1,2^ 

,31, 


1.931 
.9^ 

':P 

loll 

1.21- 


.991 
1.30 

1.67! 

2.3S 

1.27 
.47 
1,80 


1.0-^ 


2.97 
1.911 


3.251 
.87 
.721 


.51|-    3.01 
.61-    2.49 
.67 
1.09 
.80 

.95-    2.22 

2.00 

:U 

i.ii 

1.07 

.99-    1.68 
1.99 

1.41,-    1.59 

2.m 


2.22 

1.54- 
.901 

.95 

2.od 


.971- 

.91 


1.61, 

.591 
2.791 

3.311 
2.61 

l.*2: 


5.18, 
5.8*1 
3.39 


2.00      4.21 


9.21      7.27 


9,64 
2.25 
16.16 


7.19 
7.3* 
13.32'    11.13 


4.991 
1.86 
6.12 

9.17; 

3.23 

1.12, 
2.47, 
3.06, 
7.99 

3.37 


7.98 
7.82, 
2.001 

2.95 
1.82^ 


1.93. 
3,76 
4.99 


4.71,      2,49 


1,02- 
2,76 
7,90 
3.10 


6.20' 
4.80 
6.79 


l.OO 
2.98 

1.61, 
3.06 


11.97 
3.B1 
3.91 


3.381 
10.90, 

*.5S| 

5.  Ill 


2.71, 
2,82 
9,15 
3,05 

2,76 
3.37 
3.28 


7.36, 

2.50, 
6.60, 
3.88! 


1.49, 
1.27 
3.99 


5.36| 
6.50! 
1.33, 


6.59      9,00 


4.78 
2,10 
4,0* 
2,08, 


3.*0' 
2.22I 
«.23i 


2.92 
9.99 

10.62| 
3,98 
5.32 

6.9* 


3.2* 
2.92 
3.92, 


*.70! 
1,8* 


3,77 
4.94 

l.94i 
3.71 


1.74 
2.15- 
2,02 


2,21 
3,39! 
4,56 
l.U 


1,57 


2,03 
,55 


4.60 
1.68 
1,13. 
4, 9* 
3.50 

l.U 


3.93' 

7.28 
3.05 
6,39 

7.37, 

*.9* 
♦  .7J 
l.«6|     3,33 


28,56 
36,91, 

♦1,33-    l.*3 
33,69 
*0,21| 


8.25 
5.37 
10.91 

8.*0l 
2.99] 

2.96] 
8.611 


*.65 
19, oq 

*,73 


*,04 
».47 
14,65 


13,68    10.90 
4.11 
3.54 
2.9» 


3.09 
5.6*1      1,90{-    1.68|   10,9a      7,6* 
6,24 


1,60^ 
1.931 

i.ooj 

3,93 
2,26l 

1,9^ 

1.12 

.62 

2.lS 


6,67 
10,11 


4.61 
3.2* 
3.97 
7.33 
6,98 


4.27 
7. 87 
*.62 
9.91 


10,7* 
5,0* 
10.31 


6.31       3.*7 


*.38 
3.*5 
1.43 

7.05 


1.B8 
3.23i 
1.92 
*.38! 


.85 

9.08! 
4.68 
6.37      3.ie 
13.92! 
3.38 


*.**< 
3.92! 
«.91 

6.32 

4.86 
3.»2 

2.19 

3.96 
14.49!    11.13 

7.52 
3,10 
3. 35 

1.84| 

6.91 

9.9ol 
2.15] 
6,7*! 
10.35 
3.98, 

1.99| 
7.03! 
5.72! 
6.56! 
5.8C« 

4.06, 


50.61      6.81 


29.43 
4*. 16 
3*.  95, 
39,95 
38,23 


25.04 
36.78 
37.55 
37.60      9.39 

42.78 
33.82, 

38,76      1.13 
57,56 
29,3a 

38.79 
29. Oi 
39. IS 

34.94 

30.26 
28.1^ 
29.05! 
28.731 
61.371    16.26 

36,41 


2.02 
1.97 
2.9^ 


2.28 
2. 83 
1.43 


1.64 

1.77 
1,«6, 
1.1* 


5.*3 
5.0(^ 


3.5* 
3.92 
4.66 
3.33 
5.32 

2.07 
3.64 
11.18* 


S.17 
4.23 

4.11, 

9.99! 


1.56 
2.11 


1.86 

-    1.62 

•    5.76 

4.47 

7.76 

2,95 

7.01 

3,20 

9.50 

5,16 

.24 

12.60 

?,6f 

9.86 

3, If 

4.12: 

3.36 

8.21 

4.11 

6.66 

3,41 

11.331 

4.02 

5,561 

3.92 

6.59 

3.71 

E    9.05 

2.29 

11.56 

21.81 
28.82 

31,10, 

41,1^ 


41,38 
48,97 
25.85 

33.63 
36.10 
32.21 
42.31 
3B,10l 

29. 4*1 

35,19] 


29,15 
35,95 
33.1* 

28.9*1 

28.6a-    5.33 
33. 9«         ,05 
36.53 
30.77 
35,55 

22.09-  2.7* 

32.07 

**,*(> 

36.65 

37.90 

30. *0 

27.21-  *.B7 
*0.97 
29.27-  2.70 


.89   34.6'^   1.74 


11.21 

3*.95- 

33.96 

35.36 

38.77 

55.06- 
*6.05 
29.36 


*7.21 

3*. 9a 

*0.65| 
3*. 27 


See  Heference  Notes  Following  SlatloD  Index 
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CONROE 

CKOCKETT 

DICUS 

OAINCEftFIELO  9  S 

OEKltB 

OEWEYVULt  !  S 
OUIVKLE  2  H 
EOOH  2  NM 
EMORY 
EVAOALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILHER  2  U 
CLAOEMATER  3  MSN 
CRAPELANO 

ORDVETON 
HACANSFQRT 
XARLETDN 
HAUKINS  1  E 
MENRHUL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HDRCER 

HUNTSVUlE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 
JASPER  3  Sa 
JEFFERSON 
JEKETT 
KARNACK 

KIRRVVILLE  FOR  SERVICE 
LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 
LONG  LAKE  5  SU 
LONGVIEU 

LOVELADV 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

HAOISONVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

HAUO  1  S 
HINEQLA  7  SSH 
HINEOIA  S  ENE 
MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  1  SW 
NEGLEV  <•  SSK 
NEUVILIE 

NEW  CANEV  «  NU 
NEMTON 
OVERTON 
PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 

POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SU 
QUITMAN  2  S 
REKLAU  3  NNE 
RICHARDS 

ROCKLAND  I  w 

RUSK 

SAM  RAVBURN  DAM 

SIMMS  2  NNM 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOWN  BLUFF  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 

VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 
WILLS  POINT 
WINNSeORO  6  SW 


TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

8AKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

800UILL&S  RANGER  STA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

OIRVIN 

CRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 
MARFA  NO.  2 
HENTONE  2  S 
HONAHANS 


!:| 


.lir   ».12 

.B« 

.1»»    >.Tt 


t.lt-    3,S9 


5.97 
3.D« 
2.»» 
3.36 
3.«3 

2.91 


2.*B| 

3.0(^ 
3.6»V 
2.53 

1.93!- 

2.ir 

2.991 
2.17 
3.66- 
6.64, 
3.83 


3.13 
2.»2 
3.89 
3.2»- 


.t2>  4 
2.t6-  1 
1. 061 

.58 

.*6i 
1.60 
.33) 
.13>   3.39 


.57- 

4.82 

1.90i 

.08 

«.«0 

.77 

2.55 

1.07 

3.66 

1.20 

2.95 

1.7J 

3.06 

2.02 

3.89 

.62 

1.94 

.12 

1.58 

.18 

3.38 

T      - 

2. 85 

l.iJ- 

.31 

2.20 

.75' 

1.98 

.92 

1.031 
1.731 

.37 

.11, 


t»7 
1.93 

.56 
2.99 


.061 
1,3SI-    2.66 

2.11 
1.3*h   1>9* 
1.0«| 

1.16| 
2.2^ 
2.07U    1.86 

.121 
1.761 


.16 
.00 


.04- 


.00 
.09 
.04 

.00 


l.SOi 

3.02' 

.71: 

1.35 

1.19 

2.5l! 


1.51 


2.54- 
1.86 
.90 


1.26| 
1.21 

.7* 


1.22 
.55- 

1.01» 

2.51! 


1.30 


1.64 
.66 

1.41 
.91 

1.91 


1.24-    2.34 


2. IT- 

■"\ 
3. Oil 

.«« 
2.1*- 
1.761 
2.62I 

.71- 
4.0(^ 


.89 
1.4S 
2.0T 
2.0a- 


2.12 

.62- 

z.ii- 

1.72] 


2.25 

1.7a- 

3.60 

2.19 
1.83 
1.93 


2.57 

.74 

2.96 

2.91 

1.90 

2.08 

.95 

1.52 
1.54 

.95- 

1.64 
.98 


2.53 
2.23 


5.73! 
1.S3 

3.19I 


5.30I 


4.841 
3.37L 
5.18 


2.17. 
3.16 

2.17 


1,91-    2.69 


3.95       3.96'-    1.59 

2.69! 

5.4d 

5.96 

1.21!-    < 


4.0T 
l.TSp    3.47 


2,85 
5.07>       .26 
2,78-    2.33 


5,B1'      1.02 


2.38| 
4.04 

4,95! 


6.3t 
2.13 


2.25 

5.24 
1.95< 


.671 
12,15. 
6,89 


l.Ol 

.95 

2.12 

1.02! 
1.36 
.96 


1.66 
.«2 


2.121- 
.29 

2.2S 

1.44 
1.94I- 
1.13 
3.67 


.'a 
i!7S-  1.97 

.4t|.    2.88 
.661 
4.561 

2.J9i 

2.D3I 
.96 
1.46-    1.42 


2.32{ 

2,01!- 

i,l4 

3.ii 

.55 

,50 

1,50 
,641 

2,35 
.tH 
,631 


1.01' 
1.44 
.97 
,72J 


1,62-    1,73 


2.44{ 
B,12! 
3,52, 


4,31 
I.99L 
2.60 


5.89      2.59 


4.12 

11.40! 
5.511 
5,691 
l,76i 
9.77 

8.76 


7.24 

2.17, 
1.69 

5,81| 
3.07 

.'2| 


10.22. 
5.92 


3.91 
1,38 
3.63 
11.58 


I.25U    1.53 

1.41! 

.47<-    1.08 
1.63 
1.65 


4.51 


1.25 

4.07 
2.06 


2,34       1.05 


.62 
.3} 

.Olh 

T 

.081 

1.91 

1.40 
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2.22! 

9.09! 
3.99 

2.87 
1.24 
4.53| 

4.50| 
7.46! 
4.10 
2,23U      ,58 
3.24| 

1,50! 


5.19 
6.26 
3.99 


3.9^         .62 


4.39      2,10 

3,81 

3.56      2.21 

5.69 

1.73 


2,13 


4.90 
3.44 
3,79 

1,19 


2.9» 

2.61. 

2,631 
l.lll 
3.20| 

3.49| 
2.91^ 
1.92 
7.56!      *'31 


3.46 
3.1S 
5.I4I 
1.89! 

3.591 
1.60! 

7.44! 
3. Oil 
7.26| 


4.90      2.20 


3.36i 
4.50 

2.92( 


4.30 
4,22 
2,50 


4.26      1.66 


3.11 
1.69 
1.91- 
2.97 


3.85 

1.30 


2.06 
3.65: 
3.48 
1.62, 


4,161 

2,76| 
5,41' 
4,421 


3.31 
8.76 
9.37 

2.91 

3.04 
3.11 


2.92 

4.47 
2.96{ 


4.031 

2.40 
3.37 

1.76-    1.00 

3.90 

1.34 


3.1t^ 
5.00 
2,64- 


2,7^ 
6.3» 

3,94{ 
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6.62 
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9,96 
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9,27 
:   6,32 

3.41 
9.11 
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.26 
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31.49 

40.90 
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39.01-  9.64 
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31. «] 
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31.13 
39.21 
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HDUNT  LOCKE 
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PiNTNED  JUNCTION 

PECOS 

PENKELL 

PLtTl 

PKESIOIO 

IIEO  (LUFF  DIM 
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StNOEKSON 

SHEFFIELD 
SIEDKl  SLtNCt 
TOYJM 
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WINK  FAi 
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AIKPORT 
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IHISTAO  OAH 
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SLEHETT  9  Na 

lOERNE 

■•ACKETTVILLE 

l*AOV 
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CAHP  MOOD 
CASTA  VALLEV 
CASE  «ANCH  3  S 
CASTELL 
COFE  IIANCH 

COTTONHDOD 

CAIDEK  KANCN 

DEL  DIO  NSG 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  KILSON  KANCN 

EDEN  1 

ELDODADD  11  NX 
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FIFE 
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FUNK    ItANCH 

COLO 
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JOHNSON  CITV 

JUNCTION 
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KERRVILLE 
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LEAKEV  NO  2 
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HC  CAMEV 
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NELSON  RANCH 
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OAK  CREEK  LAKE 
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FAINT  ROCK 
FANDALE 
FRADE  RANCH 

RANKIN 
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ROCKSFRINGS 

ROCKSFRINGS  21  Sa 
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SAN  ANCELO  WSO 

SAN  SABA 
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.91 
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4.61 
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a,67{ 

13,13 
4,60 
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4.34 
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8.91 
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4.50 
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3.89 
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7.9l[ 
14.251 
11. 8i 


.4^ 


3.63 
.4<M 
2.93 
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2.0^ 
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1.17 
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1.69 
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27.12 
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49.24 
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24.94 
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31,89 
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22.67 
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32.63 
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39.19 
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■EEVILLE  9  NE 
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BKENHAH 
BULVEROE 
CALOHELl. 
CANTON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CIBOLO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
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DIME  BOX 
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FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITV  4  WSW 
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FISCHERS  STORE 
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KARNES  CITY 
KENEDV 
KING5VILLE 

LA  GRANGE 
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LULING 
MATHIS 

NATALIA 
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NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 
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30.69 

24.01.   7.92 
32.7^ 
!   39.11^ 

31.14 
I*.t4^ 
25.51^ 
30.91.   2.10 

47.81 

31.9-^ 

29.43.   3.11 
30.59 
29. BT 
28. 001 


2.2« 

3.ed 

l.SBi- 

4.0*  1,9! 

2,86  1,1 

5.9«  3.21 

3.76 

8.3^  I 

3.38      1.21 


90.321 

31.90  2.12 

31.80  3.96 

31.19-  2.78 
39.71 

39.20-  3.44 


.13 


30.7*. 

40.161 

27.12-    9.10 
23.881 
37. 7J 


32.90 
31.31 
32.79 
39.29 
42.11 


4.9^ 
6.97 
8.2^ 
7.3? 
6.96 

8.97 

8.47J 


5.99      2.7( 

2.6^ 
2.59( 
5.90 
6.6T      1 
7.3}     2.8C 

5.72     1.31 
9.38 

6,77 

9,1} 

7, la 

6.2« 
8.3} 
7.01 
6,2« 
9,97 

8.4,j 

7.3l'      2,19 

6,89      3.24 


31.93 


38.21 
43.90 

46.8^.   2.11 
43.29 

40.92.10.79 

49.01J.   9.22 
39. 9« 
44.61! 
49.42 
41.92      1.02 

38.96      1.08 
38.9a 
49.51, 
39.91b    S.I4 

37.83L   7.96 


39.31 
36.16^ 
44.4a 


39.60 

39.27-11.89 
43.76      3.18 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FiLtCIOS  Pit  tiaPORT 
PIEKCE  1  E 

POINT  COMFOPT 
PDPT  APTHUP  1150 
POPT  LiVlCA  NO  2 

PORT  0  CONNOP 
RICHMOND 
SUCIP  LAND 
THOMPSONS  3  KSK 
TOMBALL 


SGJTHEPN 

ALICE 
APHSTRONS 
tATESVlLLE 
BENAVIDES  NO.  2 
•le  KELLS 

CAPRIZO  SPPINOS 

CATARINA 

CHARLOTTE  S    NNH 

COTUILA 

COTJLIA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITV 
DILLEY 
EACLE  PASS 
ENCINAL  }  NW 
FALCON  DAM 

FALFUPRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

FPIO  TOMN 
GEORGE  MEST 

HE8BP0NVKLE 
JOUPDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRVOP 
LAREDO  NO.  2 

OILTDN 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITV  3  W 

SARITA  T  E 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

KHITSETT  2  SU 
ZAPATA 


LOWER  VALLEV 

tPOWNSVILLE  WSO 

HARLINCEN 

HC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

HC  COOK 

MERCEDES  «  SSE 

MISSION  4  H 
PORT  MANSFIELD 
RAVHONDVILLE 
SAN  BENITO 

NESLACO  2   E 


.oiL  i,s: 
•  I'l 
.oq 

.00 

.06-    1.02 

T      -   1.02 

.00 

.03 

.08 


-    I.IS 


.OBI-  1.2; 
1.09 
•  OOJ-    1,23 


.OTJ 
T 

T      ! 

.03!- 
.o<>. 


.04 

.20r    1.15 

.0^ 

■"i 

.111   1.S5 


1.73 

2.«4k 

l.'SJ 

3.19 
2.3B| 

2.31^ 

i.tS 

1.23 


1.13 
.22|-    1.37 


1.15 

.04] 

.IB^    1.44 


.68 

1.9B 
.38- 

.63 
.49- 

.82 

.61- 


.00 
.00 
.00 
.01 
T      -    1.42 

.OoL    1.30 


.88 
1.30 

1.06 


1.S3 

2.60- 

1.6J 

1.7<,- 

\,i2! 

2.3J 
1.83i 
2.33,- 


1.85 
2.00k    1.92 

.74 
3.4^-    1. 

.92 


5.24 

1.90 

4.06- 

2.81 

2.55 


-    1.44      2.84-    1.25 


1.52' 

6.90 

.72 


.98 
.56 

2.70 


.71 

2.01 

.50 


1.56 

2.15 
.79- 
.65 
1,58 
1.32 

2.53 


1.49 
.77 
.16 


.88 

1.43 
1.04 

1.16 

1.25- 

4.30 

.71-   2.77 
1.21 

1.47-    1.23 
1.52-    1.20 


.62 

2.40- 
3.81 
1.86- 
3.09 

2.75 
3.96 

.80- 
3.68 

.97 


3.5« 

2.60 
9.18 

3.64 
10.39 

13.52 

11.81 
3. IB 

11.55 
7,77 


.641 

.881-    2,92 
1.09| 
4.31U    1.69 

.771 

.17 
1.01 
1.2B-    2,95 


9.59 


2.60- 

5.63 

1.56 
4.91 
8.13 
9,29 


2.41. 
3.61 
4.40 
4.46 


1.20 
2.69 
2.60 


6.52 
7.96 
10.96i 


8.231      4.46 


I.81I.    2. 89      6.70 


12.46    10.1 

7.13! 

6.951 
10. 70!      6.90 

8.471 

11.481 
8.32      6 
7,16      4 
3.62       1 
4.27 


3.57 
9.95 
3.49 
8, S3 

10.00 


14.70 
12.05 
16,18 

5,07l 
13.82! 

13.56! 
10,73! 

S.39: 
11.35i 

4.39: 


10.26      5.69 


4. 78       1.97 


.37U    2,4; 
3.45 


I.I9L 
9.901 
11.77 


7.36      2.82 


.77 


1.B4! 

,Blk 

,71 

,56-    1,38 
4.50 


13,31 
2,85 
12,55 

16,58! 
4,44| 
27.89| 

11,5^ 


2,78 

1.79 

3.03 

6.14      3.14 

4.09 

2.56- 


9,73 
6,09 
6,69 


10,78 
8,35 
8.05 
9.42 


14,02 
5,51 

13,14 
13,96 
8,45 

11.95 


Division  averages  In  the 


Include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fro 


2.27 
9.31 


alues  published  in 


ALL  1971  MONTHLY  ISSUES  OF  THIS  BULLETIN  EXCEPT  FOR  OCTOBER 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 

16  or 

20  or 

24  ■  or 

28"  or 

32  or 

Stalion 

0) 

. 

below 

below 

below 

below 

below 

d 

d 

a 

d. 

d. 

o 

1 

5J 

B 

i 

0) 

a 

® 

S 

S 

a 

2 

a 

^ 

.3 

a 

« 

ra 

«j 

01 

15 

(U 

X 

Q 

Q 

Q 

t- 

a 

H 

a      H 

a 

H 

a 

H_ 

•   •   * 
HICH  PL»INS         01 

AHIPILLO  WSD 

100 

7-  6 

-  4 

1-  5 

i 
3-  7  |15 

3-19 

19 

4-  6 

24 

4-  7  28 

4-  7 

28 

ANDREWS 

107 

7>  4 

2 

1-  5 

3-  3 

15 

3-  3 

19 

3-19 

24 

4-  9  l27 

4-  6  <30 

BIC  SPRING 

10? 

7-  6 

9 

1-  6* 

3-  3 

15 

3-  4 

IB 

3-  4  lie 

4-  6  128 

9-14  |31 

BURGER  9  W 

10*. 

7-  6 

-  3 

1-  6 

3-  3 

11 

3-  7 

IB 

3-23  i24 

4-  6  25 

4-  6  25 

BRAVO 

99 

7-19* 

-  9 

1-  5 

3-19 

15 

4-14 

20 

4-14  ,20 

4-14  20 

4-20  29 

BRQMNFIELO  NO  2 

109 

7-  6 

-  2 

1-  5 

3-  8 

19 

3-20 

20 

3-20 

20 

4-  7  127 

4-  7  27 

CANADIAN  t  ENE 

105 

7-16 

1 

1-  6* 

3-  3 

15 

3-20 

18 

4-  6 

22 

4-  7  27 

4-14  32 

CANYON 

99 

7-  7  + 

-  6 

1-  5 

3-  3 

10 

3-19 

20 

4-  7 

24 

4-  7  ,24 

4-  8  30 

CHANNING  NO.  2 

101 

7-l*  + 

-  3 

1-  7* 

3-19 

16 

3-20 

20 

4-  6 

21 

4-  7  126 

4-  7  26 

CLAUDE 

100 

7"  7+ 

-  5 

1-  6 

3-19  il3 

4-  6 

20 

4-  6 

20 

4-  7  26 

5-13  I32 

CROSBVTON 

105 

7-  5 

-  2 

1-  5 

3-  4  llO 

3-  8 

17 

3-20  22 

4-  7  '27 

4-  7  27 

DALHART  FAA  AIRPORT 

100 

7-11 

-  e 

1-  5 

3-19  16 

4-  6 

19 

4-  6  19 

4-  7  25 

5-13  32 

DIMHITT 

102 

7-  5 

-  9 

1-  6* 

3-20  ,15 

3-20 

15 

4-  7  23 

4-  7  23 

5-20  31 

DUMAS 

102 

7-  7 

-11 

1-  9 

3-  7 

19 

3-20 

IS 

4-  7  |22 

4-  7  122 

4-  7  122 

FLOVDAOA 

lO* 

7-  5 

-  2 

1-  6* 

3-  4 

13 

3-  4 

13 

3-20  I2I 

4.  7  '28 

4-14  32 

FOLLETT 

10'. 

7-19* 

0 

1-  9 

3-  4 

13 

3-  7 

20 

4.  6  23 

4-  7  28 

4-  B  31 

FRIONA 

101 

7-  7 

-10 

I-  6* 

3-  7  '15 

3-20 

19 

4-  6  |22 

4-  7  26 

4-  7  26 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

- 

- 

3-19  15 

- 

- 

- 

- 

GARDEN  CITY  I  E 

106 

7-  5 

5 

2-  8* 

3-  4  10 

3-  8 

19 

3-  8  19 

4-  e  128 

4-  8  128 

GRUVER 

107 

7-17 

-  8 

1-  6* 

3-  7  19 

4-  6 

20 

4-  6  20 

4-  7  28 

9-13  31 

HEREFORD 

99 

7-  7 

-  9 

1-  7* 

3-20  ,10 

4-  6 

20 

4.  7  ,22 

4-  7  ,22 

9-14  31 

LIMESA  1  SSE 

107 

7-  5 

4 

1-  6* 

3-  4  16 

3-  7 

20 

3-20  '24 

4-  4  '26 

4-  7  30 

LEVELLANO 

lO'i 

7-  5 

-10 

I-  5 

3-  6  15 

3-20 

19 

3-20  19 

4-  7  27 

4-  6  32 

LIPSCOMB 

105 

7-19 

-  2 

1-  7* 

3-20  !14 

4-  6 

19 

4-  7  21 

4-19  28 

5-14  31 

LITTLEFIELO  NO.  2 

102 

7-  5 

-  1 

1-  5 

3-  4  115 

3-  7 

IB 

3-21  24 

3-23  27 

4-  7  32 

LUBBOCK  MSO 

104 

7-  S* 

-  4 

1-  5 

3-  7  16 

3-19 

20 

3-19  20 

3-23  28 

4-  7  31 

MC  LEAN  3  E 

104 

7-  6 

3 

2-  6* 

3-  4  14 

3-  7 

19 

3-20  24 

4-  6  26 

- 

MIAMI 

105 

7-19 

-  3 

1-6 

3-  4  13 

3-20 

18 

4.  7  '23 

4-14  27 

5-14  30 

MIDLAND  WSO 

104 

2 

1-  5 

3-  3  19 

3-  3 

1! 

3-  7  24 

3-19  27 

4-  6  32 

MIDLAND  4  ENE 

106 

7-  5 

4 

1-  5 

3-  3  11 

3-  3 

11 

3-  8  22 

4-  5  28 

4-  6  30 

MORTON 

101 

7-  6+ 

-  3 

1-  6* 

3-  4  12 

3-20 

19 

3-20  19 

4-  6  27 

4-  8  32 

MULESHOE  1 

104 

7-  5 

-  6 

1-  6* 

3-  8  14 

3-20 

IB 

3-21  23 

4-  8  27 

4-  8  27 

OLTDN 

102 

7-  7 

-  6 

1-  9 

3-  8  19 

3-21 

17 

3-21  17 

4-  7  26 

— 

PAMPA  NO.  2 

104 

7-19 

-  1 

1—  7* 

3-  4  13 

3-  7 

18 

4-  6  24 

4.  7  29 

4-  7  25 

PANHANDLE 

101 

7-  6 

-  5 

1-  5 

3-  7  13 

3-19 

18 

4-  6  22 

4-  6  22 

5-13  32 

PERRYTON  5  NNE 

105 

7-18 

-  a 

I-  6* 

3-21  13 

4-  7 

18 

4-  7  IS 

4-19  27 

5-14  32 

PLAINS 

107 

7-  6 

3 

1-  9 

3-  4  11 

3-20 

19 

3-20  19 

4-  6  27 

4-  7  30 

PLAINVIEM 

107 

7-  7 

0 

1-  6+ 

3-  4  15 

3-  7 

19 

3-19  23 

3-23  26 

4-  7  32 

SEMINOLE 

106 

7-  6 

0 

1-  6  + 

3-  4  11 

3-19 

19 

3-20  24 

3-20  24 

4-  7  32 

SILVERTON 

103 

7-  5 

-  6 

1-  9 

3-19  ,19 

4-  6 

20 

4.  7  24 

4-  7  24 

4-  8  30 

SPEARMAN 

103 

7-  6 

-  7 

1-  9 

3-  3  13 

4-  6 

20 

4-  6  20 

4.  6  20 

4-14  32 

STRATFORD 

102 

7-13 

-  9 

1-  9 

3-19  16 

3-20 

IB 

4-  7  22 

4-  7  22 

5-19  32 

SUNRAY  <•  SM 

102 

7-12* 

-12 

1-  6 

* 

- 

- 

4-  6  27 

4-  6  27 

T4H0KA 

105 

-  2 

1*  6* 

3-  7  16 

3-19 

19 

3-20  21 

4-  5  28 

4-  e  31 

TULIA 

102 

7-  5 

-  3 

1-  6+ 

3-  4  11 

3-20 

20 

4-  7  24 

4-  7  24 

4-  8  32 

VEGA 

100 

7-  7 

-  9 

1-  7 

3-19  12 

3-19 

12 

4.  6  21 

4.  7  27 

9-19  (32 

WALCOTT 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

! 

•    •    • 

' 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

* 

i 

1 

1 

ABILENE  MSO 

103 

7-  5+ 

3 

2-  8 

2-8   3 

3-  3 

19 

3-  7  122 

3-  7  22 

4-  7  30 

ANSON 

104 

7-  3 

6 

2-  8 

2-8   6 

S-  3 

17 

3-  7  '24 

3-  7  24 

4-  5  32 

ASPERMONT  2  SSW 

107 

7-  6* 

3 

1-  6+ 

3-  4  14 

3-  4 

14 

3-  S  22 

3-21  25 

4-  7  31 

BALLINGER  1  SW 

102 

7-  7* 

7 

2-  8 

2-8   7 

3-  3 

17 

4-  7  24 

4-  7  24 

4-  7  24 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

105 

7-  3 

4 

2-  8 

2-8   4 

3-  3 

18 

3-  7  23 

4-  6  27 

4-  7  32 

CLARENDON 

104 

7.  7» 

-  1 

1-  6 

3-  4  16 

3-  7 

18 

4-  2  24 

4-  7  28 

4-14  32 

COLEMAN 

103 

7-  7* 

10 

1-  9 

2-  9  13 

2-  9 

13 

3-  3  21 

3-  7  28 

3-19  32 

COLORADO  CITY 

103 

7-  i* 

7 

2-  8 

3-  3  13 

3-  3 

13 

4-  7  23 

4-  7  23 

4-  7  23 

DICKENS 

103 

7-  5* 

. 

3-  3  19 

3-  3 

15 

3-19  124 

3-19  24 

4-  6  30 

GAIL 

106 

7.  5 

4 

1-  9 

3-  3  13 

3-  3 

13 

3-  3  13 

3-  7  29 

3-23  32 

GUTHRIE 

107 

7-  i* 

2 

1-  9 

3-  3  15 

3-  3 

15 

3-  7  21 

3-20  29 

4-  7  31 

HASKELL 

103 

7.  6 

4 

1-  5 

3-  3  15 

3-  4 

IB 

3-  7  23 

3-19  27 

4-  3  31 

HORPS  CREEK  DAM 

100 

7-  i* 

e 

2-  8 

2-  9  12 

3-  3 

20 

3-  4  23 

3-  7  26 

4-  7  30 

JAYTDN 

107 

7-  4 

2 

1-  6 

3-  4  12 

3-  8 

20 

3-  8  20 

3-20  25 

4-  8  30 

MATADOR 

111 

7.  3 

2 

2-  8 

3-  3  13 

3-  7 

20 

3-  7  20 

4-  6  28 

4-  6  28 

MEMPHIS 

104 

7-ie* 

4 

1-  6* 

2-9   7 

3-  4 

19 

3-  5 

22 

3-21  27 

4-  7  30 

MUNDAY 

107 

7-  5 

5 

2-  8« 

3-  3  14 

3-  3 

14 

3-  7 

23 

4-  7  26 

4-  7  26 

PADUCAH 

106 

7-  6 

5 

1-  6* 

3-  4  16 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

3-20  28 

4-  6  29 

POST 

105 

7-  6 

0 

1-  6* 

3-  4  13 

3-  7 

19 

3-19 

24 

3-19  24 

4-  5  31 

gUANAH  5  SE 

lOfl 

7.  6 

0 

2-  B* 

3-  3  13 

3-  4 

18 

3-20 

21 

4-  7  26 

4-  7  26 

ROSCOE 

102 

7-  5 

2 

1-  9 

3-  3  12 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-19  28 

4-  7  ,30 

ROTAN 

106 

7-  5 

4 

1-  9 

3-  3  12 

3-  3 

12 

3-  7 

23 

3-19  27 

4-  5  31 

SEYMOUR 

105 

7-16. 

6 

2-  8 

3-  3  16 

3-  4 

18 

3-  7 

23 

3-20  28 

4-  7  30 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

105 

7-  7* 

1 

1-  7* 

3-  3  15 

3-  7 

19 

4-  6 

24 

4-  6  24 

4-14  32 

SNYCER 

104 

7-  6* 

6 

1-  6* 

3-  4  14 

3-  4 

14 

3-  8 

24 

3-19  28 

3-23  32 

TRUSCOTT 

108 

7-  6 

5 

2-  8* 

3-  4  16 

3-  4 

16 

3-  7 

23 

3-20  26 

4-  6  31 

TURKEY  2  WSW 

107 

7-  6 

4 

1-  9 

3-  3  15 

3-  3 

15 

3-  7 

22 

4-  6  26 

4-  7  31 

VERNON 

107 

7-17. 

6 

1-  9 

2-  B   7 

3-  3 

17 

3-  3 

17 

3-  8  28 

4-  7  29 

WELLINGTON  1  ESE 

106 

7-  5 

2 

2-  8 

2-  9  16 

3-  7 

20 

3-  8 

22 

4-  6  27 

4-  7  31 

WICHITA  FALLS  WSO 

108 

7-16* 

6 

2-  8 

3-  3  16 

3-  3 

16 

3-  3 

16 

*-  6  28 

4-  7  32 

WINTERS  1  NNE 

101 

7-  8* 

e 

2-  8 

3-  3  16 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

4-  7 

28 

4-  7  28 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

109 

7-17* 

7 

2-  9* 

2-10  19 

3-  4 

IS 

3-  4 

18 

3-20 

27 

4-  7  30 

ARCHER  CITY 

106 

7-16 

4 

2-  8 

3-  3  19 

3-  3 

13 

3-  3 

19 

3-20 

26 

4-  7  31 

BARDMELL  DAM 

103 

7-16* 

15 

2-  8 

2-  8 

19 

2-10 

20 

3-  4 

24 

3-  5 

26 

3-  7 

30 

TEXAS 

1971 


Number  of 

days 

First  tail  minimum  of 

between  date's 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

i 

» 

i 

t 

i 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
0 

1 

0 

S 

s 

1 

0 

5 

d 

i 

0 

a 

s 

0 

d 

a 

0 

d 
S 

0 

d 

e 

& 

a 

jL 

s 

J=. 

& 

Jr. 

& 

1 

k 

8 

^ 

ci 

s 

h 

10-29 

31 

11-  6 

28 

11-19 

24 

12.  5 

20 

12-  6 

15 

274 

261 

22T 

213 

209 

10-30 

32 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

207 

11-19 

31 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

242 

H9 

10-29 

32 

U-  7 

27 

12-  3 

23 

12-  6 

18 

NONE 

2  74 

259 

219 

296 

10-29 

30 

U-  2 

28 

11-  7 

24 

12-  4 

20 

12-17 

14 

273 

234 

207 

202 

192 

11-10 

32 

11-19 

23 

11-19 

23 

NONE 

NONE 

244 

226 

217 

10-31 

31 

11-  7 

23 

11-7 

23 

12-  6 

16 

NONE 

261 

219 

214 

200 

10-31 

32 

11-  7 

29 

11-19 

23 

12-  6 

19 

12-  6 

19 

276 

262 

226 

214 

206 

10-29 

30 

11-  6 

27 

11-19 

24 

12-  3 

20 

NONE 

236 

227 

213 

209 

11-  3 

30 

11-  7 

23 

U-  7 

23 

12-  6 

18 

NONE 

24* 

213 

214 

17* 

11-  7 

32 

11-19 

24 

U-19 

24 

NONE 

NONE 

244 

226 

21* 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-18 

24 

12-  3 

18 

12-  4 

16 

260 

241 

226 

2C3 

16? 

11-  2 

31 

11-  3 

27 

U-IS 

22 

12-  3 

20 

12-  6 

19 

261 

238 

226 

210 

166 

10-29 

30 

11-  6 

26 

12-2 

23 

12-  6 

19 

12-  8 

16 

276 

261 

239 

213 

209 

11-  7 

29 

11-19 

24 

11-19 

24 

11-20 

19 

NONE 

261 

244 

226 

207 

10-29 

32 

U-  6 

26 

12-  4 

22 

12-  6 

18 

NONE 

274 

242 

213 

20* 

10-31 

29 

11-  7 

27 

11-19 

23 

12-17 

17 

NONE 

272 

227 

214 

207 

11-10 

30 

U-19 

28 

12-17 

21 

NONE 

NONE 

264 

229 

2r6 

10-29 

31 

U-  3 

26 

11-19 

22 

12-  4 

20 

12-  6 

19 

274 

242 

227 

210 

169 

10-31 

26 

10-31 

28 

12-  3 

22 

12-  7 

20 

12-18 

16 

273 

249 

240 

207 

170 

11-18 

27 

U-IB 

27 

12-17 

21 

NONE 

NONE 

272 

228 

229 

11-  2 

32 

11-19 

22 

11-19 

22 

12-17 

20 

NONE 

272 

244 

226 

20B 

10-31 

29 

11-  6 

26 

12-9 

23 

12-  6 

12 

12-  6 

12 

261 

244 

242 

203 

170 

11-  4 

32 

11-19 

29 

12-3 

23 

NONE 

NONE 

257 

241 

211 

11-  7 

31 

11-19 

23 

U-19 

» 

12-  5 

20 

NONE 

261 

249 

241 

21* 

, 

. 

, 

NONE 

NONE 

_ 

. 

. 

11-  3 

30 

11-  7 

29 

U-IS 

24 

12-  6 

18 

NONE 

261 

226 

207 

173 

11-10 

32 

12-  5 

28 

12-lfl 

24 

NONE 

NONE 

286 

261 

2ie 

11-10 

31 

11-19 

28 

12-16 

20 

12-16 

20 

NONE 

290 

289 

228 

216 

11-  9 

31 

11-19 

23 

11-19 

23 

12-17 

20 

NONE 

272 

244 

227 

219 

10-31 

29 

11-  7 

26 

11-19 

23 

12-  6 

18 

12-17 

16 

284 

261 

243 

213 

206 

11-  3 

31 

11-19 

24 

1 1-lS 

24 

12-  6 

18 

NONE 

260 

243 

226 

- 

10-30 

32 

11-  7 

26 

12-  3 

23 

12-  6 

19 

NONE 

274 

241 

214 

206 

10-29 

32 

11-  6 

28 

1 1-lS 

23 

12.  6 

18 

NONE 

262 

227 

214 

169 

10-31 

31 

11-  4 

26 

11-  7 

24 

12.  4 

19 

12-  4 

15 

296 

241 

21* 

203 

170 

11-  2 

31 

11-19 

22 

U-19 

22 

12.16 

19 

NONE 

273 

2*4 

227 

299 

11-  3 

32 

U-19 

29 

12-  3 

22 

12-  6 

19 

NONE 

274 

299 

241 

210 

10-21 

30 

11-19 

24 

11-lS 

24 

NONE 

NONE 

244 

244 

19T 

11-  3 

29 

11-  7 

26 

11-19 

21 

12-  3 

20 

NONE 

241 

226 

214 

209 

10-29 

31 

11-  3 

27 

U-  7 

24 

12-  4 

20 

12-  6 

14 

278 

242 

215 

211 

19B 

10-29 

30 

11-  3 

26 

11-19 

23 

12.  4 

19 

12-  4 

15 

260 

259 

226 

210 

163 

10-29 

31 

a-  6 

26 

12-  2 

24 

12.  4 

19 

NONE 

- 

- 

214 

206 

11-19 

24 

11-19 

24 

11-lS 

24 

NONE 

NONE 

244 

226 

229 

10-31 

29 

11-  7 

26 

11-lS 

23 

12-  6 

16 

NONE 

261 

226 

214 

206 

10-29 

30 

11-  6 

27 

11-19 

24 

12-  3 

19 

NONE 

259 

227 

213 

163 

10-28 

31 

11-  2 

26 

11-  5 

23 

12-  2 

19 

12-  5 

16 

11-19 

30 

12-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

226 

11-19 

30 

12-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

228 

11-19 

2« 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

226 

11-10 

31 

11-20 

28 

12-18 

21 

NONE 

NONE 

295 

227 

217 

11-  7 

26 

11-  7 

28 

12-  6 

21 

NONE 

NONE 

27* 

215 

21* 

10-31 

31 

11-  4 

28 

11-  7 

23 

NONE 

NONE 

219 

211 

200 

11-19 

32 

12-18 

21 

12-18 

21 

NONE 

NONE 

290 

266 

2*9 

11-10 

31 

11-24 

28 

12-16 

16 

12-16 

18 

NONE 

290 

293 

231 

217 

11-19 

28 

11-19 

28 

- 

NONE 

NONE 

- 

243 

227 

11-19 

29 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

241 

11-  7 

32 

11-19 

28 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

272 

24* 

21* 

11-19 

29 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

27* 

228 

11-19 

32 

12-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

226 

11-19 

29 

12-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

229 

11-  7 

28 

11-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

213 

219 

11-  7 

30 

11-19 

27 

12-  3 

22 

NONE 

NONE 

273 

2*3 

21* 

11-19 

28 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

226 

11-  7 

31 

11-19 

27 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

273 

244 

219 

11-19 

27 

U-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

228 

11-  7 

31 

11-19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

21* 

11-19 

26 

U-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

226 

11-19 

28 

U-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

228 

11-  7 

32 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

21* 

11-19 

26 

11-19 

26 

12-  6 

21 

NONE 

NONE 

24* 

227 

219 

11-19 

29 

12-  4 

27 

12-18 

21 

NONE 

NONE 

289 

260 

2*1 

11-  7 

31 

12-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

219 

11-19 

28 

11-19 

28 

12-  3 

23 

NONE 

NONE 

271 

227 

226 

11-19 

29 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

226 

11-19 

27 

11-19 

27 

12-  4 

20 

12.  4 

20 

NONE 

272 

271 

227 

226 

11-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

21* 

11-19 

30 

12-  4 

28 

12-16 

22 

NONE 

■ 

NONE 
> 

289 

241 

226 

11-19 

29 

12-11 

27 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

269 

266 

226 

11-  7 

30 

12-18 

28 

NONE 

NDNEj 

NONE 

273 

21* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Relerence  Notea  Following  Station  Index 
-   426   - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


TEXAS 


Last  spring  minimum  of 

' 

16°  or 

20  0 

r 

24' or 

28'  or 

32"  or 

Slalion 

1 

X 

Q 

1 

3 

below 

below 

below 

below 

below 

9 

A. 

& 

d 
E 

0) 

& 

a 
E 

o 
Q 

d 

B 

BELTQN  DAM 

104 

7-17 

20 

2- 

8* 

NONE 

2-  a 

20 

2-  9 

21 

5. 

4 

25 

3-  3  32 

BENBROOK  DAM 

103 

7-20 

12 

2- 

8 

2-  9 

16 

2-10 

19 

3-  4 

24 

3- 

4 

24 

3-20  32 

BONHAM 

107 

7.16 

U 

2- 

8 

2-  9 

14 

3-  3 

20 

3-  4 

23 

3- 

20 

28 

3-26  31 

BOWtE 

110 

7. IS 

8 

2- 

e 

3-  3 

15 

3-  3 

15 

3-  3 

15 

3- 

7 

27 

4-  6  |31 

BOYO 

106 

7-20 

U 

2- 

» 

2-10 

16 

3-  4 

20 

4-  7 

24 

♦- 

7 

24 

4-  a  130 

eRECKENKIOCE 

10* 

7-16* 

7 

2- 

B 

2-  9 

16 

3-  3 

18 

3.  3 

18 

3- 

3 

IB 

4-  7  j29 

BRIDCEPORT 

110 

7-17 

10 

2- 

8 

2-  9 

11 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

4- 

7 

2B 

4-  7  !2a 

BKOWNUQDD 

105 

7-16 

15 

2- 

8* 

2-  a 

15 

2-  8 

15 

3-  3 

23 

3- 

4 

27 

4-  7  i29 

CAMERON 

102 

7-19* 

13 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

18 

3-  4 

22 

3- 

4 

22 

4-  7  29 

CLEBURNE 

103 

7-19* 

10 

2- 

8 

2-  a 

10 

2-  9 

19 

3-  3 

21 

3- 

8 

28 

4-  7  30 

CORSICANi 

102 

7-  8 

15 

2- 

9* 

2-  9 

15 

2-10 

20 

2-10 

20 

3- 

5 

26 

3-  8  31 

DALLAS  MSO 

104 

7-19 

15 

2- 

B 

2-  6 

15 

2-  9 

19 

3-  3 

24 

3- 

3 

24 

3-  7  30 

DENISON  DAM 

104 

7-17* 

12 

2- 

B 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

3-  4 

24 

3- 

8 

2B 

4-  7  31 

DENTON  2  SE 

102 

7-18* 

13 

2- 

8 

2-  9 

16 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3- 

3 

20 

4-  7  |3l 

DUBLIN 

103 

7-17* 

9 

2- 

B 

2-  9 

10 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

'- 

5 

28 

3-19  132 

EASTLAND 

105 

7-  7 

7 

2- 

9 

2-  9 

7 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

3- 

B 

28 

4-  3  31 

EVANT 

102 

7-18* 

12 

2- 

B 

2-  8 

12 

2-  8 

12 

3-  3 

23 

3- 

4 

28 

4-  2  ,30 

FERRIS 

106 

7-  7 

13 

2- 

B 

2-  8 

13 

2-  9 

18 

3-  4 

24 

3- 

4 

24 

3-20  ,32 

FORT  WORTH  WSO 

103 

7.19* 

12 

2- 

8 

2-  8 

12 

2-  9 

19 

3-  3  122 

3- 

4 

25 

4-  7  31 

GAINESVILLE 

105 

7-19 

9 

2- 

9* 

2-10 

14 

3-  4 

IB 

3-  4 

IB 

4- 

7 

26 

4-  8  31 

OATESVILLE 

103 

7-16 

15 

2- 

9* 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

2.10 

24 

4. 

7 

28 

4-  7  28 

GEORGETOHN 

101 

7-  8» 

18 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

18 

2.  8 

18 

3- 

4 

26 

4-  7  31 

GLEN  ROSE  2  U 

105 

7-19* 

9 

2- 

8 

2-  9 

16 

2-10 

20 

3-20 

24 

4- 

7 

25 

4-  7  25 

GOLDTHWAITE  2  N 

- 

9 

2- 

8 

2-  a 

9 

2-  B 

9 

. 

- 

- 

GRAHAM 

106 

7-17 

7 

2- 

8 

2-  9 

» 

3-  4 

18 

3-  7 

24 

*- 

7 

25 

4-  7  25 

GRANBURV 

106 

7-17 

12 

2- 

8 

2.  a 

12 

2-  B 

12 

3-  3 

23 

4. 

7 

28 

4-  7  '28 

GRAPEVINE  DAM 

104 

7-17 

13 

2- 

9* 

2-  9 

13 

2-10 

19 

3-  4 

24 

3- 

26 

26 

3-27  32 

GREENVILLE  7  NW 

104 

7-17 

10 

2- 

9* 

2-10 

15 

2-10 

15 

3-  4 

22 

3- 

21 

27 

4-  7  31 

GROESBECK 

103 

7-  8 

16 

2- 

8 

2-  a 

16 

2-  9 

17 

2-10 

22 

3- 

4 

27 

3-  4  27 

HAMILTON  2SSE 

102 

7.  8 

I* 

2- 

9* 

2-  9 

14 

2-  9 

14 

3-  4 

24 

3- 

7 

27 

3-  7  27 

HENRIETTA 

104 

7-17 

6 

2- 

B 

3-  4 

12 

3-  4 

12 

3-  4 

12 

4- 

7 

26 

4-  7  126 

HICO 

105 

7-  7* 

10 

2- 

B 

2-  a 

10 

2-  9 

20 

3-  3 

21 

4- 

7 

27 

4-  7  27 

HILLSBORO 

102 

7-17+ 

13 

2- 

B 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

3-  3 

24 

4- 

7 

27 

4-  7  27 

JACKSBORO 

- 

. 

3-  3 

16 

3-  3 

16 

3-  3 

16 

3- 

7 

27 

3-20  30 

KAUFMAN  3  SE 

104 

7-17 

13 

2- 

9 

2-  9 

13 

2-10 

18 

3-  4 

23 

3- 

5 

26 

3-  9  32 

KILLEEN 

101 

7-15* 

16 

2- 

B 

2-  8 

16 

2-  6 

16 

2-23 

23 

3- 

8 

28 

4-  7  30 

LAVON  OAH 

103 

7-20 

15 

2- 

9* 

2-  9 

15 

2-10 

18 

3-  4 

23 

3- 

4 

23 

3-  9  31 

MARLIN  3  NE 

104 

7-  7 

16 

2- 

6 

2-  8 

16 

2-10 

20 

3-  4 

24 

3- 

a 

28 

4-  7  31 

MC  CREGOR 

102 

7-20* 

14 

2- 

8 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

2-10 

23 

3- 

4 

27 

3-  7  30 

MCKINNEY  3  S 

104 

7-16+ 

10 

2- 

8 

2-  9 

16 

3-  3 

19 

3-  4 

23 

4- 

7 

28 

4-  7  28 

MEXIA 

104 

7-  8 

16 

2- 

B 

2-  8 

16 

2-10 

20 

2-10 

20 

3- 

20 

26 

3-20  26 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

105 

7-16* 

U 

2- 

B 

2-  8 

11 

2-  9 

20 

3-  3 

21 

3- 

4 

26 

4-  7  30 

NAVARRO  MILLS  DAM 

102 

7.17t 

15 

2- 

B 

2-  9 

16 

2-  9 

16 

3-  3 

24 

3- 

5 

27 

3-  3  32 

OLNEY 

107 

7-18 

6 

2- 

B 

2-  8 

6 

3-  3 

18 

3-  3 

IB 

4- 

7 

28 

4-  7  23 

PARIS 

105 

7-17 

U 

2- 

B 

2-10 

15 

2-10 

15 

3-  4 

24 

3- 

4 

24 

3-20  30 

PHOT  POINT 

106 

7-17 

11 

2- 

9* 

2.10 

15 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

3- 

7 

27 

4-  7  32 

PROCTOR  RESERVOIR 

101 

7-23* 

13 

2- 

B 

2.  9 

14 

2-  9 

14 

3-  3 

23 

3- 

4 

25 

4-  7  30 

PUTNAM 

102 

7-19+ 

7 

1- 

5 

2-  9 

14 

3-  3 

18 

3-  3 

18 

3- 

7 

25 

4-  7  30 

aUINLAN 

103 

7-16 

12 

2- 

B 

2.  a 

12 

2-  9 

17 

3-  3 

22 

3- 

4 

26 

4-  6  31 

RANGER  1  H 

101 

7.16* 

7 

2- 

a 

2-  a 

7 

3-  3 

19 

3-  3 

19 

3- 

7 

26 

4-  7  32 

RISING  STAR 

103 

7-20* 

6 

2- 

8 

2-  9 

7 

3-4 

20 

3-  4 

20 

4- 

7 

28 

4-  8  32 

ROSEBUD  3  WSM 

102 

7.  7 

15 

2- 

8 

2-  8 

15 

2-  8 

15 

2-  9 

23 

3- 

4 

25 

3-  8  32 

SHERMAN  PUMP  STATION 

105 

7.17t 

12 

2- 

8 

2-  9 

13 

3-  3 

20 

3-  4 

23 

3- 

7 

23 

4-  7  29 

SPRINOTOHN 

106 

7-17 

9 

2- 

8 

2-  9 

U 

3-  3 

19 

3-  4 

21 

4- 

2 

27 

4-  7  29 

STEPHENVILLE  4  N 

102 

7-16* 

8 

2- 

a 

2-  8 

8 

3-  3 

IB 

3-  3 

18 

3- 

4 

25 

3-20  30 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

101 

7-  8 

17 

2- 

a 

NONE 

2-  9 

19 

2-  9 

19 

3- 

4 

27 

3-  7  32 

TAYLOR 

104 

7-  8 

18 

2- 

a 

NONE 

2-  9 

19 

2.  9 

19 

3- 

4 

27 

3-  a  32 

TEMPLE 

105 

7-  8 

16 

2- 

8 

2-  8 

16 

2-  9 

17 

2-  9 

17 

3- 

4 

27 

3-  5  32 

THROCKMORTON 

104 

7-17* 

3 

1- 

5 

3-  3 

15 

3-  4 

19 

3-  7 

24 

4- 

7 

27 

4-  7  27 

WACO  DAM 

103 

7-  8 

16 

2- 

a 

2-  a 

16 

2-  9 

18 

2-10 

23 

3- 

4 

28 

3-  7  31 

WACO  WSO 

103 

7-16* 

19 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

19 

2-  9 

24 

2- 

9 

24 

3-  3  29 

WAXAHACHIE 

105 

7-15 

12 

2- 

a 

2-  8 

12 

2-  9 

19 

3-  3 

22 

3- 

4 

26 

3-20  32 

WEATHERFORD 

105 

7-17 

14 

1- 

8* 

2-  9 

16 

2-  9 

16 

2-10 

23 

4- 

7 

28 

4-  8  30 

WHITNEY  DAM 

•    •    • 
EAST  TEXAS          04 

105 

7-16 

10 

2- 

a 

2-  9 

U 

2-  9 

11 

2-10 

23 

3- 

4 

25 

3-  8  32 

ANDERSON 

102 

7-26+ 

19 

2- 

a 

NONE 

2-  8 

19 

2-  9 

24 

3- 

4 

26 

4-  7  i32 

ATHENS  3  SSE 

109 

7-16 

16 

2- 

8 

2-  8 

16 

3-  4 

20 

3-  a 

24 

3- 

3 

24 

4-  3  30 

CARTHAGE 

106 

7-16 

19 

2- 

8 

NONE 

2-10 

20 

3.  4 

21 

3- 

8 

26 

4-  7  32 

CENTER 

103 

7-17 

19 

3- 

5* 

NONE 

3-  5 

19 

3-  8 

23 

4- 

3 

28 

4-  a  ;31 

CENTERVILLE 

103 

7-18* 

18 

3- 

4* 

NONE 

3-  4 

18 

3-  8 

23 

4- 

7 

26 

4-  a  32 

CLARKSVILLE  2  NB 

104 

7-17 

13 

2- 

10* 

2-10 

13 

3-  5 

20 

3-  8 

21 

3- 

21 

23 

4-  3  !32 

COLDSPRING  !  SSW 

102 

7-2U 

20 

3- 

4 

NONE 

3-  4 

20 

3-  5 

21 

3- 

9 

27 

4-  7  32 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

102 

7-  7 

21 

2- 

8 

NONE 

NONE 

2-  9 

24 

3- 

4 

23 

3-  7  31 

CONRDB 

100 

7-21* 

22 

2- 

9* 

NONE 

NONE 

3-  7 

24 

3- 

7 

24 

3-11  30 

CROCKETT 

101 

7-  7 

20 

3- 

5* 

NONE 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3- 

9 

26 

4-  9  32 

DAINGERFIELO  9  S 

104 

7-16* 

16 

2- 

a 

2-  8 

16 

2-  9 

19 

3-  4 

23 

3- 

4 

23 

3-  3  30 

DIALVILLE  2  W 

105 

7-16 

16 

2- 

a 

2-  a 

16 

2-  8 

15 

3-  4 

22 

3- 

4 

22 

3-  3  30 

EMORY 

105 

7-17* 

13 

2- 

9* 

2-  9 

13 

2-10 

17 

3-  4 

23 

3- 

9 

28 

4-  7  32 

EVAOALE 

98 

7-21* 

19 

2- 

U* 

NONE 

2-U 

19 

3-  4 

23 

4- 

a 

28 

4-  3  28 

FAIRFIELD  3  ESE 

103 

7-15 

16 

2- 

a 

2-  a 

16 

2-  9 

20 

3-  4 

24 

3- 

4 

24 

3-  8  30 

FRANKLIN 

103 

7-20* 

17 

2- 

a 

NONE 

2-  8 

17 

3-  4 

24 

3- 

4 

24 

4-  7  31 

GILMER  2  W 

105 

7-17 

14 

2- 

9* 

2-  9 

14 

3-  4 

19 

3-  5 

23 

4- 

7 

27 

4-  7  27 

GLAOEWATER  3  WSW 

• 

- 

. 

- 

- 

- 

GROVETON 

104 

7-14 

20 

2- 

a 

NONE 

2-  8 

20 

3-  8 

24 

4- 

7 

28 

4-  7  28 

HEMPHILL 

101 

7.17 

18 

2- 

10* 

NONE 

3-  4 

19 

3.  8 

24 

3- 

8 

24 

4-  7  29 

HEMPSTEAD 

101 

7-21 

21 

2- 

7 

NONE 

NONE 

2-  8 

22 

3- 

4 

28 

3-  5  30 

HENDERSON 

103 

7-17 

16 

2- 

9* 

2-  9 

16 

2-10 

20 

3-  4 

22 

3- 

5 

25 

3-20  32 

HUNTSVILLE 

102 

7-14* 

20 

2- 

9* 

NONE 

2-  9 

20 

2-14 

23 

3- 

4 

23 

3-20  31 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

102 

7-17* 

19 

3- 

4* 

NONE 

3-  4 

19 

3-  5 

22 

4- 

7 

28 

4-  7  23 

JACKSONVILLE 

103 

7-14 

17 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

17 

3-  4 

23 

3- 

4 

23 

3-  8 

30 

Number  of  days 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20"  or 

16°  or 

» 

» 

» 

» 

» 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

s 

0 
0 

_o 

s 

■a 

0 

1 
o 

(D 

d 

a 

o 

d 

B 

* 

d 

B 

o 

d 

a 

o 

d 

a 

5 

A. 

a 

H 

Q 

H 

a 

A 

a 

A 

2 

k 

s 

h 

h 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

11-  7 

30 

12-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

226 

11-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

11-19 

32 

12-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

259 

225 

U-  7 

30 

11-19 

26 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

290 

261 

214 

11-  7 

31 

12'11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

214 

12-11 

29 

12-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

248 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2S9 

11-10 

32 

12-11 

28 

12-ia 

24 

NONE 

NONE 

289 

278 

219 

12-18 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

11-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  7 

30 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

213 

11-19 

32 

12-U 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

226 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

11-24 

30 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

231 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-19 

32 

12-U 

27 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

236 

24e 

226 

12-11 

30 

12-13 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

248 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

11-24 

30 

12-18 

2^ 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

231 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  7 

30 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

214 

11-24 

31 

12-11 

it 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

290 

248 

231 

11-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

a-  7 

32 

- 

- 

NONE 

NONE 

- 

- 

232 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

11-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  7 

32 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

214 

11-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

11-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

214 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

U-19 

30 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

226 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

11-19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

11-19 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

225 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

U-  4 

31 

11-10 

23 

NONE 

NONF 

NONE 

222 

211 

11-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  7 

32 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

214 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

11-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

11-27 

31 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

24a 

233 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

11-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

11-  a 

29 

U-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

214 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

211 

210 

n-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

221 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  2 

4 

12-  2 

4 

12-  2 

t* 

12-  2 

4 

12.  2 

4 

296 

273 

270 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

11-  3 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

214 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  4 

31 

12-13 

2B 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

211 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

11-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

11-  4 

32 

11-25 

28 

NONE 

NONF 

NONE 

262 

211 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S«e  Reterenc*  Nolea  Following  Station  Index 
-    427    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND 


Table  3— Continued 

1 

1-1  i. 

±x 

i_i±  tJ.  1 

1 

^J  X  LJ_I 

X 

-1^^  X  J 

LX. 

JX'XX-f 

1^ 

X  XX  1  J 

-• 

1  ILJ. 

jii-i 

^i-i 

L^I 

-i.ir\ 

rexts 

1971 

~ 

Number  of 

davs 

Las 

spr 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum 

of 

between  dates 

16  or 

20  or 

24  or 

28  or 

32' o 

32°  or 

28°  or 

24' or 

20  •  or 

16°  or 

t 

i 

» 

t 

» 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

o 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

^ 

S 

0) 

•X 

d 

a. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

.SI 

EC 

« 

i 

V 

o 

E 

a. 

E 

Q) 

0) 

a 

5i 

S 

« 

a 

« 

B 

« 

a 

o 

a 

o 

a 

0 

O 

0 

o 

o 

a 

3 

a 

& 

A 

a 

A 

£ 

A 

s 

iS: 

5 

A 

& 

H 

& 

A 

a 

A 

a 

A 

a 

A 

'ij> 

s 

s 

s 

h 

JtSPER  3  SW 

99 

7-18* 

19 

2- 

10* 

NONE 

2-10 

19 

3-  4 

21 

3-  3 

25 

4-  8 

32 

ll-U 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

KIRNACK 

103 

7-16 

21 

1- 

9 

NONE 

NONE 

3-  4 

23 

3-  8  28 

3-  8 

28 

11-25 

32 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

262 

KIR9YVILLE  FOR  SERVICE 

101 

7.  6 

20 

2- 

10 

NONE 

2-10 

20 

3-  4 

23 

3-  8  26 

4-  7 

29 

U-  8 

32 

U-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

215 

LINDEN 

103 

7-17 

U 

2- 

9 

2-  9 

11 

3-  4 

20 

3-  8 

24 

3-  9  25 

4-  7 

29 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2U 

LIVINSSTON  2  NNE 

102 

7-16* 

20 

3- 

5* 

NONE 

3-  5 

20 

3-  9 

24 

3-  9  24 

4-  8 

29 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

LONCVIEW 

103 

7-17 

18 

2- 

9* 

NONE 

2-  9 

18 

3-  5 

24 

3-  8  27 

4-  7 

32 

n-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2)2 

LOUELIOV 

102 

7-  7 

20 

3- 

4* 

NONE 

3-  4 

20 

3-  5 

24 

3-  8  25 

4-  7 

31 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

LUFKIN  FA4  4IRP0RT 

101 

7-16* 

19 

3- 

4 

NONE 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

3-  8  '25 

4-  7 

31 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

HSOISONVILLE 

102 

7.  7 

19 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

19 

2-  9 

24 

3-  4  25 

4-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

M4RSHALL 

101 

7.17* 

- 

NONE 

3-  4 

20 

3-  5 

21 

3-  9  27 

4-  7 

31 

U-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

MINEOLA  8  ENE 

105 

7-16* 

13 

2- 

6 

2-  8 

13 

3-  4 

19 

3-  8 

23 

4-  7  25 

4-  8 

31 

11-  4 

32 

U-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

210 

MOUNT  PLEASANT 

105 

7-17 

IS 

2- 

9* 

2-  9 

15 

3-  5 

20 

3-  9 

23 

4-  7  i27 

4-  8 

29 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

210 

MOUNT  VERNON 

105 

7-17 

U 

2- 

9 

2-10 

16 

2-10 

16 

3-  5 

24 

3-20  27 

4-  7 

29 

U-  B 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

NACOCnOCHES 

103 

7-17 

20 

2- 

8 

NONE 

2-  8 

20 

3-  4 

22 

3-  8  26 

4-  7 

31 

U-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2)2 

NEWTON 

100 

7-20 

19 

2- 

11* 

NONE 

2-11 

19 

2-11 

19 

3-  9  28 

4-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALESTINE 

103 

7.17* 

16 

2- 

8 

2-  8 

16 

2-  9 

17 

2-10 

22 

3-  5  28 

3-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POYNOR  1  NB 

104 

7.16* 

15 

2- 

8 

2-  8 

15 

2-  8 

15 

3-  4 

24 

3-  4  24 

3-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROCKLAND  1  W 

103 

7-14 

17 

2- 

10 

NONE 

3-  4 

19 

3-  8 

22 

4-  7  '27 

4-  8 

29 

11-  4 

32 

U-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

210 

RUSK 

101 

7-17* 

16 

2- 

B 

2-  8 

16 

2-  9 

19 

2-10 

24 

3-  4  26 

3-  8 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

278 

SAM  RAYBURN  DAM 

100 

7-14 

21 

2- 

10 

NONE 

NONE 

3-  4 

23 

3.  8  ,25 

4-  3 

30 

ll-U 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

222 

SIMMS  2  NNK 

, 

13 

2- 

B 

2-  9 

16 

3-  4 

19 

3-  8 

23 

4-  7  25 

4-  7 

25 

U-  4 

29 

U-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

21S 

2U 

SULPHUR  SPRINGS 

107 

7-17 

12 

2- 

9 

2-10 

13 

2-10 

13 

3-  5 

21 

3-21  27 

4-  8 

31 

11-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

TEXARKANA 

104 

7.16* 

15 

2- 

9* 

2-  9 

15 

2-10 

17 

3-  5 

23 

3-  9  28 

4-  7 

31 

12-lB 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

TOWN  BLUFF  DAM 

99 

7-  7 

20 

2- 

10* 

NONE 

2-10 

20 

3-  4 

22 

3-  8  ,27 

4-  7 

29 

11-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

TYLER  5  NE 

105 

7-17 

14 

2- 

B 

a-  9 

16 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

3-  8  25 

3-20 

30 

U-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2  29 

WARREN 

100 

7-17 

19 

3- 

4* 

NONE 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

4-  7  28 

4-  8 

29 

U-ll 

30 

U-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

217 

WILLS  POINT 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

105 

7-17 

12 

2- 

9* 

2-  9 

12 

2-10 

18 

3-  4 

22 

3-  4  22 

3-21 

30 

U-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

24* 

ALPINE 

98 

7-  5 

4 

l. 

3-  3 

12 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

4-  6  28 

4-  6 

28 

U-18 

29 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

226 

BAKERSFIELD 

104 

7-  5 

9 

1- 

7+ 

- 

- 

- 

- 

- 

U-19 

29 

12-  3 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

BALMORHEA 

- 

7 

1- 

1-  9 

14 

2-  9 

19 

2-24 

23 

3-  7  28 

3-  8 

32 

- 

U-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

257 

- 

CANOELARIA 

108 

7-  S 

14 

1- 

1-  7 

16 

3-  3 

20 

3-  4 

21 

3-  7  28 

3-15 

31 

U-18 

30 

12-  6 

23 

12-  6 

23 

NONE 

NONE 

277 

274 

246 

CHISOS  BASIN 

92 

7-22* 

11 

l- 

8+ 

I-  8 

11 

3-  3 

19 

3-  4 

22 

4-  6  28 

4-  7 

31 

12-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

105 

7-  5 

6 

2- 

3-  7 

13 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

4-  7  27 

4-21 

29 

10-20 

30 

U-  4 

27 

11-18 

24 

12.13 

20 

NONE 

280 

25S 

211 

182 

CRANE 

108 

7-  6* 

8 

1- 

3-  4 

14 

3-  4 

14 

3-  8 

22 

3-  8  22 

4-  8 

31 

U-19 

31 

12-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

225 

DRYOEN 

102 

7-  5 

13 

1- 

2-  a 

15 

3-  3 

20 

3-  4 

24 

3-  7  25 

3-20 

32 

U-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

EL  PASO  MSO 

101 

6-28* 

3 

\- 

3-  3 

14 

3-  3 

14 

3-  4 

21 

3-  7  26 

3-  8 

31 

U-19 

32 

12-  6 

28 

12-30 

23 

NONE 

NONE 

301 

27* 

296 

FABENS 

101 

7-  6 

5 

1- 

3-  3 

14 

3-  3 

14 

3-  7 

21 

3-  8  26 

3-16 

29 

U-  2 

32 

11-18 

28 

12-13 

24 

12.17 

20 

NONE 

289 

261 

2J5 

2)1 

FORT  HANCOCK 

, 

- 

2-  7 

15 

2-  9 

19 

3-  7 

24 

3-  8  28 

3-15 

31 

- 

11-18 

26 

U-27 

24 

. 

NONE 

. 

26S 

255 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

103 

7-  6 

6 

1- 

s+ 

3-  4 

14 

3-  4 

14 

3-  7 

24 

4-  7  28 

4-  8 

32 

12-  3 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

2  39 

GRANDFALLS  3  SSE 

- 

5 

I" 

3-  4 

U 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-15  28 

4-  8 

29 

U-10 

32 

11-20 

26 

12-  6 

23 

NONE 

NONE 

274 

250 

216 

LA  TUNA  1  S 

106 

7-  6+ 

9 

1-  9 

14 

2-  8 

18 

2-22 

24 

3-  4  26 

3-  8 

30 

11-20 

31 

12-13 

25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

298 

284 

297 

MARATHON 

99 

7.  6 

7 

1- 

3-  4 

10 

3-  6 

17 

3-10 

23 

4-  8  27 

4-  8 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARFA  NO.  2 

100 

7-  5 

5 

1. 

3-  4 

11 

3-  7 

17 

3-15 

23 

4-  7  27 

4-  7 

27 

U-  9 

32 

U-18 

20 

11-18 

20 

U-18 

20 

NONE 

256 

248 

225 

216 

MENTDNE  2  S 

- 

2 

Im. 

3-  3 

7 

3-  3 

7 

3-  4 

21 

4-  7  '26 

4-  7 

26 

10-20 

32 

Il-IB 

28 

11-19 

24 

- 

NONE 

- 

260 

225 

196 

MONAHANS 

108 

7-  S* 

11 

2- 

3-  3 

12 

3-  3 

12 

3-  3 

12 

3-  3  12 

4-  5 

31 

U-  2 

30 

U-27 

26 

12-10 

U 

12-10 

18 

NONE 

282 

262 

269 

211 

MOUNT  LOCKE 

94 

7.  4 

1 

2- 

21  + 

3-  3 

11 

4-  6 

20 

4-  6 

20 

4-  6  20 

4-19 

29 

10-20 

32 

U-19 

27 

12-  2 

22 

12-15 

20 

NONE 

253 

240 

227 

184 

PANTHER  JUNCTION 

99 

7-  6* 

13 

1- 

7+ 

1-  e 

14 

3-  3 

20 

3-  4 

21 

3-  4  21 

3-  7 

30 

12-  3 

29 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

271 

PECOS 

110 

7-  6 

9 

1- 

7  + 

3-  4 

12 

3-  4 

12 

3-  4 

12 

3-  9  25 

4-  6 

31 

U-  4 

32 

U-20 

28 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

277 

2S6 

212 

PENWELL 

106 

7-13 

8 

2- 

3-  3 

12 

3-  3 

12 

3-  3 

12 

3-19  27 

4-  6 

31 

U-19 

31 

11-20 

27 

12-  3 

24 

NONE 

NONE 

275 

246 

227 

PRESIDIO 

109 

7-  5 

IB 

1- 

8  + 

1-  8 

18 

3-  4 

23 

3-  4  23 

3-  7 

30 

U-23 

32 

NONE 

NONE 

- 

- 

261 

RED  BLUFF  DAM 

107 

7-  5* 

4 

1- 

3-  3 

12 

3-  7 

19 

3-  8 

23 

3-  8  23 

4-  7 

32 

U-19 

31 

U-20 

23 

11-20 

23 

NONE 

NONE 

257 

257 

226 

SALT  FLAT  10  ENE 

104 

7-  7 

7 

l- 

2-10 

15 

3-  5 

19 

4-  7 

23 

4-  7  23 

4-  7 

23 

10-20 

32 

11-24 

24 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

231 

231 

196 

SANDERSON 

100 

7-  6* 

14 

2-  9 

15 

3-  4 

19 

3-  7 

23 

3-  8  27 

4-  7 

30 

11-20 

32 

12-  3 

24 

12-  3 

24 

NONE 

NONE 

271 

270 

227 

SHEFFIELD 

101 

7-  4 

11 

2- 

2-  a 

U 

3-  3 

19 

4-  7 

24 

4-  7  24 

4-  7 

24 

U-20 

29 

12-  3 

25 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

255 

240 

227 

SIERRA  BLANCA 

100 

7-  6* 

6 

3- 

3-  5 

15 

3-  6 

18 

4-  7 

22 

4-  7  22 

4-22 

32 

10-20 

31 

u-  a 

28 

U-24 

24 

NONE 

NONE 

231 

215 

181 

VAN  HORN 

104 

7.  5 

14 

3. 

3  + 

3-  3 

14 

3-  3 

14 

3-  7 

23 

3-  7  23 

4-  6 

32 

U-18 

29 

u-20 

28 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

285 

258 

226 

WINK  FAA  AIRPORT 

106 

7-  5 

2 

1- 

3-  3 

10 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

4-  7  28 

4-  7 

28 

U-  4 

32 

u-19 

27 

U-20 

24 

NONE 

NONE 

256 

226 

211 

ysleta 

105 

7-19 

5 

1- 

8 

3-  3 

15 

3-  3 

15 

3-  4 

22 

3-  8  28 

3-  8 

28 

U-  4 

32 

U-18 

28 

- 

- 

NONE 

- 

- 

255 

241 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

100 

3-29 

15 

1- 

I-  5 

15 

1-  5 

15 

2-  8 

24 

2-  9  25 

3-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BIC  LAKE  NO  2 

105 

7-  6* 

9 

1- 

^* 

2-  9 

14 

3-  3 

18 

3-  7 

24 

3-  8  27 

4-  7 

30 

U-10 

31 

U-19 

28 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

274 

256 

217 

BLANCO 

101 

7-21. 

16 

2- 

9* 

2-  9 

16 

2-  9 

16 

3-  5 

22 

3-20  28 

4-  8 

29 

12-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

BOEPNE 

99 

3-29 

19 

2- 

9  + 

NONE 

2-  9 

19 

3-  4 

22 

4-  8  28 

4-  8 

28 

12-  4 

27 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

240 

BRACKETTVILLE 

101 

6-  8* 

IB 

l- 

- 

- 

3-  3 

21 

3-  3  21 

3-  6 

32 

12-  2 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

BRADY 

101 

7-  8* 

8 

2- 

2-  9 

10 

2-24 

20 

3-  8 

24 

4-  7  27 

4-  8 

30 

U-10 

32 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

216 

BURNET 

lOD 

3-28 

16 

2- 

2-  8 

16 

2-10 

20 

2-23 

23 

4-  7  27 

4-  7 

27 

12-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

CAMP  WOOD 

101 

3-28 

15 

2- 

2-  a 

15 

2-10 

19 

2-10 

19 

4-  7  27 

4-  7 

27 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

CARTA  VALLEY 

99 

9-  7. 

12 

2- 

2-  a 

12 

2-  8 

12 

2-10 

23 

4-  7  27 

4-  7 

27 

U-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

COPE  RANCH 

103 

7-  6* 

8 

1- 

3-  4 

13 

3-  8 

18 

4-  7 

23 

4-  7  23 

4-  8 

30 

U-10 

30 

11-24 

28 

12-18 

20 

12-18 

20 

NONE 

285 

255 

231 

216 

DEL  RIO  WSO 

101 

3-28 

21 

2- 

8-*- 

NONE 

NONE 

2-  8 

21 

3-  3  26 

3-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONE 

EDEN  1 

104 

7.  5 

6 

1- 

2-  a 

9 

3-  3 

18 

3-  7 

23 

3-  7  23 

4-  7 

29 

U-19 

30 

12-  4 

27 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

286 

272 

226 

ELDORADO  11  NW 

101 

7-10* 

6 

1- 

3-  3 

14 

3-  4 

20 

3-  7 

21 

3-  7  21 

4-  7 

30 

U-19 

32 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

226 

FREDERICKSBURG 

101 

7.20* 

14 

2- 

2-  a 

14 

2-  8 

14 

2-23 

24 

4-  7  28 

4-  7 

28 

12-  4 

27 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

241 

JOHNSON  CITY 

102 

7-23* 

12 

2- 

3-  3 

15 

3-  3 

15 

3-  3 

15 

3-  4  25 

4-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JUNCTION 

102 

7-16 

13 

2- 

U  + 

2-10 

15 

2-23 

20 

4-  7 

21 

4-  7  21 

4-  7 

21 

U-20 

31 

U-27 

28 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

295 

234 

227 

JUNO 

102 

5-23 

11 

2- 

7* 

2-  a 

12 

2-  9 

18 

3-  3 

21 

4-  6  27 

4-  7 

30 

U-19 

30 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

226 

KERRVILLE 

100 

3-29 

11 

2- 

Hi 

2-10 

11 

2-11 

18 

3-  7 

24 

4-  7  27 

4-  7 

27 

11-20 

31 

12-  4 

2T 

NONE' 

NONE 

NONE 

241 

227 

LAMPASAS 

101 

7-  a 

13 

2- 

2-  9 

13 

2-  9 

13 

4-  7 

24 

4-  8  26 

4-  8 

26 

U-19 

32 

12-11 

26 

NONE' 

NONE 

NONE 

24T 

229 

LANGTRY 

103 

5-24 

17 

2- 

NONE 

2-  8 

17 

2-10 

22 

3-  3  26 

4-  7 

32 

U-20 

32 

12-  3 

28 

NONEi 

NONE 

NONE 

275 

227 

LLANO 

104 

7-16 

14 

2- 

2-  8 

14 

2-10 

19 

3-  4 

24 

4-  7  27 

4-  7 

27 

11-20 

32 

12-18 

28 

NONEl 

NONE 

NONE 

255 

227 

MASPN 

U 

1- 

2-  a 

15 

3-  4 

20 

3-  8 

23 

4-  7  27 

4-  7 

27 

U-19 

32 

12-  4 

24 

12-  41  24 

NONF 

NONE 

271 

241 

226 

MC  CAMEY 

105 

7-  5 

8 

1- 

3-  3 

13 

3-  4 

17 

3-  4 

17 

3-  7  ?7 

3-  7 

27 

U-20  32 

12-  3 

23 

12-  3  23 

NUNfi 

NONE! 

274 

271 

298 

MEDINA 

100 

3-29 

14 

2- 

ID* 

2-10 

14 

3-  4 

18 

4-  7 

22 

4-  7  22 

4-  7 

22 

U-20|  32 

12-  4 

26 

NONE 

NONE' 

NONEj 

241 

227 

HENARO 

103 

7-  5 

7 

1- 

6* 

2-10 

15 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

5-13 

P2 

U-  4 

32 

11-19 

27 

12-  4 

24 

12-lE 

20 

NONE 

255 

241 

226 

179 

S««  Relerenc*  Notes  Following  Station  Indox 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


Table  3— Continued 

1 

J_iJ.'XX 

J_tX  Ll 

L  A 

\^  XLJ_I 

J 

-J^^  X 

L  LJ- 

JJ.'XJ_t 

K^ 

X  xj.  ij 

X  XIJ 

-iJ- 

iZjJ_i 

J./i 

T.ir^ 

TEXAS 
1971 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16  or 

20' or 

24  or 

28  or 

32  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

& 

» 

» 

» 

i 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

_o 

0 

0 

0 

s 

1 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

0) 

o 

i 

IS 

» 

B 

S 

B 

B 

E 

£ 

E 

B 

S 

0 

a 

(D 

B 

0 

E 

0 

B 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

3 

s 

s 

e2 

a 

A 

a 

^ 

a 

A 

a 

A 

a 

H 

a 

A 

a 

A 

& 

A 

a 

A 

2 

0 

■^ 

s 

0 

MERTZON 

103 

7.  6 

6 

1-  5 

2-  6  10 

3-  6 

18 

4-  7  '22 

4-  7  I22 

4-  7 

22 

11-10 

29 

11-19 

27 

12-  4 

23 

12-16 

19 

NONE 

269 

241 

226 

217 

□  ZONA 

100 

7.  5 

5 

1-  4 

2-  9  15 

3-  7 

19 

4-  7  22 

4-  7  ;22 

4-  7  ,22 

11-19 

32 

12-  6 

26 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

255 

243 

226 

P4INT  ROCK 

106 

7-  5 

9 

2-  6* 

2.  6   9 

3-  3 

18 

3-  7  22 

4-  7  27 

4-  7  27 

U-10 

32 

11-27 

28 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

266 

234 

217 

PANDALE 

100 

7-  S« 

13 

2-  7 

2.  9  15 

2-10 

18 

3-  3  23 

3-  7  25 

4-  7  .30 

11-20 

31 

12-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

227 

RANKIN 

103 

7-  ♦ 

6 

1-  S 

3-  3  15 

3-  3 

15 

3-  3  15 

3-  7  27 

4-  6  31 

11-19 

28 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

227 

ROBERT  LEE 

103 

7-  6« 

9 

2-  6 

2-23  14 

3-  4 

18 

3-  4  16 

4-  7  26 

4-  8  29 

11-19 

32 

12-  6 

28 

12-18 

21 

NONE 

NONE 

289 

243 

22! 

ROCKSPRINCS 

100 

9.  6 

11 

2-  6 

2.  6  11 

3-  3 

19 

3-  3  19 

3-  4  26 

3-  7  30 

12-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

SAN  ANOELD  DAM 

103 

7.  6 

7 

1-  5 

3.  3  16 

3-  3 

16 

3-  4  :21 

4-  7  :27 

4-  7  '27 

11-19 

30 

12-  4 

28 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

289 

241 

226 

SAN  ANGELD  WSO 

104 

7-  5 

12 

2-  8 

2-    8  112 

3-  3 

18 

3-  7  22 

3-  7 

22 

4-  7  129 

12-  3 

29 

12-  4 

26 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

266 

272 

240 

SAN  SASA 

102 

7-23* 

15 

2-  8* 

2.  6  15 

2-  6 

15 

3-  3 

24 

4-  7 

26 

4-  7  l26 

11-20 

31 

12-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

25! 

227 

SONORA 

100 

7-16» 

9 

1-  J 

2.10 

14 

2-10 

14 

4-  7 

21 

4-  7 

21 

4-  7 

21 

11-20 

31 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

25S 

227 

STERLING  CITY 

103 

7-  7 

7 

2-  8* 

3.  3 

14 

3-  4 

19 

4-  7 

21 

4-  7 

21 

4-  7 

21 

11-10 

30 

U-19 

28 

12-18 

17 

12-16 

17 

NONE 

289 

255 

226 

217 

UVALDC 

102 

3-26 

19 

1-  6 

NONE 

1-  6 

20 

2-  6 

21 

2-10 

25 

3-  7 

32 

12-  3 

28 

la-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

271 

WATER  VALLEY 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

102 

7-  5 

6 

1-  5 

3.  4  15 

3-  7 

20 

4-  7 

24 

4-  8 

25 

4-  6 

25 

11-10 

30 

11-19 

28 

12-18 

18 

12.18 

U 

NONE 

266 

25! 

225 

216 

ARANSAS  WL  REFUSE 

. 

NONE 

NONE 

^ 

_ 

. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AUSTIN  wsa 

101 

7-20+ 

20 

2-  8 

NONE 

2-  8 

20 

2-  8  20 

3.  4  26 

3-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BEEVULE  5  NE 

101 

7.30 

23 

2.  8 

NONE 

NONE 

2-  8  23 

2-10  26 

3-  5  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRENHAH 

103 

7-21* 

20 

2-  9 

NONE 

2-  9 

20 

2-  9  20 

3-  5  ,26 

3-  5  i2B 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANYON  04M 

100 

7-23* 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

2-  9  23 

2-  9  23 

3-  6  |32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CHAPMAN  RANCH 

95 

9-  7* 

27 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  28 

3-  4  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COLUMBUS 

103 

7-27* 

16 

2-  9* 

NONE 

2-11 

20 

3-  5  24 

3-  5  24 

4-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CORPUS  CHRISTI 

96 

9-  7* 

32 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CORPUS  CHRISn  WSO 

96 

9.  7* 

26 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  26 

2-10  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUERD  3  E 

100 

7-26 

22 

2-10 

NONE 

NONE 

2-23  |24 

3-20  ,28 

4.  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ELGIN 

104 

7-20 

16 

2-  6 

NONE 

2-  8 

16 

2-  9  ^24 

3.  4  28 

3-  4  28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FLATONIA  2  W 

102 

7-29+ 

22 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-  8  22 

2-23  27 

4-  7  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FLORESVILLE 

101 

3-29 

19 

2-10* 

NONE 

2-10 

19 

2-11  21 

3-20  28 

4-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GOLIAD 

100 

7-  7 

22 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-  8  !22 

2-10  26 

3-20  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GONZALES 

101 

7-30+ 

23 

2-  9* 

NONE 

NONE 

2-10  |24 

3-  5  26 

3-20  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HALLETTSVILLE 

102 

7-29* 

21 

2.  9 

NONE 

NONE 

2-  9  21 

3-  6  28 

4-  7  '31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONDO 

102 

7-21+ 

20 

2-  8 

NONE 

2-  8 

20 

2-10  124 

3-  5  27 

3-  9  32 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

KENEDY 

102 

7-20 

20 

2-  9* 

NONE 

2-  9 

20 

2-10  21 

2-23  27 

3-  8  32 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

KINGSVILLE 

100 

7-30* 

. 

NONE 

NONE 

2-  9  24 

3-  4  27 

3-  4  27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  GRANGE 

103 

7-20 

22 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-  6  22 

3-  4  27 

3-20  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LEXINGTON 

101 

7-  a 

19 

2.  8 

NONE 

2-  6 

19 

2-10  21 

3-  4  27 

3-  6  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LULING 

100 

9-  7+ 

19 

2-10 

NONE 

2-10 

19 

3-  4  23 

4-  7  26 

4-  7  126 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MATHIS 

IC 

7-29 

27 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  27 

3-  4  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NATALIA 

103 

6-  7 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

3-  4  23 

3-  7  27 

3-20  30 

12-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

259 

NEW  BRAUNFELS 

102 

7-21* 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

2-  9  24 

3-  5  27 

3-20  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NIXON 

101 

7-29* 

21 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  8  21 

3-  4  27 

3-  6  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RED  ROCK 

101 

7-27 

21 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-23  24 

4-  7  26 

4-  7  :8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

REFUGIO 

100 

7-30 

23 

2-  9 

NONE 

NONE 

2-  9  23 

2-10  25 

4-  7  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROBSTOHN 

100 

9-  7 

26 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8  26 

2-  9  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROCKPORT 

95 

9-  7 

26 

2.  8* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8  28 

2-  9  |30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  ANTONIO  WSO 

100 

7-16* 

23 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-10  24 

3-  4  25 

3-  8  29 

12-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

SAN  MARCOS 

101 

7-30* 

22 

2-10* 

NONE 

NONE 

3-  4  23 

3-  8  26 

4-  7  30 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

SEALY 

103 

7-26 

23 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-  8 

23 

3-  4  26 

3-  e  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SEGUIN 

103 

7-  7 

21 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

2-14  25 

3-  8  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SINTDN 

102 

7-30 

26 

2.  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  ,27 

4-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SMITHVILLE 

100 

7-29+ 

21 

2-  6 

NONE 

NONE 

2-10 

23 

3-  4  25 

3-  8  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOMERVILLE  DAM 

101 

7-2U 

18 

2-  9* 

NONE 

2-  9 

18 

3-  4 

23 

3-  5  28 

3-  6  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

101 

7-26+ 

20 

2-  6 

NONE 

2-  6 

20 

2-23 

23 

3-  5  27 

3-  8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YOAKUM 

«    *    * 
UPPER  COAST         08 

101 

7.20 

21 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  6 

21 

2-  8 

21 

3-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ALVIN 

96 

7-21 

26 

2-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ANAHUAC  TBCD 

99 

7-10 

26 

2-10 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

26 

3-  J 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ANGLETON  2  W 

96 

7-22* 

24 

3-  4* 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3-20 

26 

4-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAY  CITY  WATERWORKS 

26 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

26 

3-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAYTOWN 

100 

9-  6 

27 

3-  4* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLEVELAND 

100 

7-  8 

20 

3-  4* 

NONE 

3-  4 

20 

3-  5 

21 

3-  8 

25 

4-  6 

32 

U-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

DANEVANG  2  SE 

98 

7-26* 

26 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

10! 

9-  8 

21 

2-  9 

NONE 

NONE 

3-  5 

24 

3-  5 

24 

4-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CAMPO 

102 

7-2U 

24 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  6 

24 

2-  9 

26 

3-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FREEPORT  2  NW 

98 

9-  7 

27 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

27 

2-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GALVESTON  WSO 

93 

9.  6+ 

29 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOUSTHN  INCONT  AP 

100 

7-  7 

25 

3-  4* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

27 

4-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

99 

7-20 

26 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

28 

3-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LIBERTY 

99 

7.21  + 

23 

2-10* 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3-  6 

28 

4-  7 

32 

U-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

MATAGORDA  NO  2 

95 

9-  6+ 

25 

2-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

3-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NEW  GULF 

98 

7-22+ 

25 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

26 

3-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORANGE  <>    NW 

97 

6-14 

26 

2-10* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  5 

27 

3-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

96 

9-  6 

24 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  8 

24 

2-  8 

24 

3-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PIERCE  1  E 

98 

7-15 

24 

2-10* 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

3-  4 

26 

3-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  COMFORT 

96 

9.  5 

25 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8 

25 

3-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  ARTHUR  WSO 

97 

7-  5 

26 

2-10* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

26 

3-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  LAVACA  NO  2 

99 

7-30 

24 

2-  6 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE' 

NONE^ 

PORT  0  CONNOR 

98 

e.i7» 

27 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  28 

3-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE; 

none; 

NONE 

SUGAR  LAND 

99 

7-21 

24 

2-  9* 

NONE 

NONE 

2-  9  24 

3-  4  26 

3-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

THOMPSONS  3  WSW 

99 

9.27* 

22 

3-  4 

NONE 

NONE 

3-  4  22 

3-  4  22 

U-U 

32 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

- 

VICTORIA  WSO 

98 

7-21* 

22 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  8 

22 

2-  9 

26 

3-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    429    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


Table  3— Continued 

&  A 

V^  J.  LJ-. 

U-l^  ^  X 

L  LA. 

jj.  ij_. 

""^ 

X  XX  1 

^ 

X  xu 

-li- 

i^J-i 

l^j 

n.in 

TEXAS 

__ 

1971 

Number  of  days 
between  dates 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

16  or 

20  or 

24  or 

28  or 

32  or 

32°  or 

28°  or 

24"  or 

20"  or 

16"  or 

t 

^ 

^ 

k 

ft 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0) 

i 

B 

1 

0 

1 

0 

3 

0 

I 

s 

1 
0 

0) 

d 
S 

o 

0. 

o 

a 
E 

0) 

0. 

E 

1) 

a 
E 

0 

d 
S 

« 

d 
E 

0 

d 

E 

« 

d 

g 

0 

d 
g 

X 

s 

3 

a 

Q 

j2_ 

& 

j2_ 

a 

jS 

s 

A 

^ 

A 

a 

jL 

a 

A 

a 

i2 

a 

^ 

a 

j2_ 

CD 

h 

S 

k 

8 

•   •   • 
SOUTHERN            09 

ILICE 

102 

7-31 

27 

2-  B 

NONE 

NONE  1 

NONE 

2-  B  27 

3-  4  ,32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ARM5TRDNG 

101 

7-26* 

23 

2-  B 

NONE 

NONE  ! 

3-  4  124 

3-  4  24 

3-  4  ;24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BENiVIDES  NO,  2 

- 

- 

NONE 

NONE 

\ 

3-  5  127 

3-  5  27 

12-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

C4RRIZ0  SPRINGS 

103 

3-29 

25 

2-10* 

NONE  1 

NONE 

NONE 

3-  4  27 

3-  4  27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C1T4RINA 

105 

5-  5 

26 

2-  8 

NONE  1 

NONE 

NONE 

2-  9  l2B 

3-  4  |32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CHARLDTTE  5  NNH 

100 

7-29t 

21 

2-10 

NONE 

NONE 

2-10  121 

3-  4  |27 

3-20  30 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

259 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

10« 

6-  2 

24 

2-  B 

NONE 

NONE 

2-  6  ;2<. 

2-10  :27 

3-  4  |32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

CRYSTAL  CITY 

103 

3-26 

2<> 

2-  B 

NONE 

NONE 

2-  8  i24 

2-10  ;2B 

3-  4  i30 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

DILLEY 

103 

5-11 

2'. 

2-  9* 

NONE 

NONE 

2-  9  ,2". 

3-  9  26 

3-  9  26 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

EAGLE  PASS 

102 

5-ie 

23 

2-  9* 

NONE 

NONE 

2-  9  23 

2-  9  23 

3-  5  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ENCINAL  3  NH 

106 

5-U 

23 

2-  9* 

NONE 

NONE 

2-  9  23 

3-  4  25 

4-  7  30 

12-  3 

2B 

12-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

240 

FALCON  OAH 

107 

5-  6 

32 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FALFURRIAS 

lOl 

9-  7 

23 

3-  5* 

NONE 

NONE 

3-  5  23 

3-  5  23 

3-  5  23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOWLERTON 

10', 

5-  6 

22 

2-  9 

NONE 

NONE 

2-10  ,23 

3-  4  26 

3-  7  ,32 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

FREER 

105 

5-  6 

20 

2-  9 

NONE 

2-  9  20 

2-10  23 

2-12  12a 

3-  3  32 

12-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

HE6BR0NVILLE 

106 

5-  6 

25 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  2S 

2-10  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  PRYOR 

- 

- 

NONE 

NONE 

- 

. 

3-10  ,31 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

LAREDO  NO.  2 

107 

5.  5 

32 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE  1 

2-  9  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OILTON 

m 

. 

NONE 

- 

. 

. 

, 

_ 

_ 

, 

PEARSALL 

103 

7-30 

22 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-  B  22 

3-  3  28 

3-  4  30 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

POTEET 

101 

9-  7* 

23 

2-10* 

NONE 

NONE 

2-10  123 

3-  4  28 

3-  4  28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RID  GRANDE  CITY  3  M 

105 

5-  6 

25 

3-  5* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  5  25 

3-  5  25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TILDEN 

10". 

5-  6 

23 

2-10* 

NONE 

NONE 

2-11  24 

2-11  24 

3-20  32 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

ZAPATA 

*    *    « 

108 

5-  5 

31 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

99 

9-  7 

35 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HARLINOEN 

• 

31 

2-10* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  ALLEN 

100 

5-  7* 

31 

1-  a 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  ALLEN  FAA  AP 

102 

9-  7 

32 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  COOK 

105 

5-  7 

27 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9  27 

3-  4  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MISSION  *  W 

102 

9-  7 

31 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  MANSFIELD 

100 

3-15 

31 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

'none 

2-  9  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RAYMONDVILLE 

101 

9-  8+ 

31 

2-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  BENITO 

99 

9-  U* 

32 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE     1  NONE 

1-  7  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MESLACO  2  E 

101 

9-  7* 

31 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOIL  TEMPERATURES 


-a 
■5. 
Q 

(  IN) 

E- 

January 

Febr 

uary 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

0) 

> 
< 

1 

a 

1 

> 
< 

i 

1 

s 

> 

< 

1 

f 

> 
< 

1 

1 

> 
< 

1 

I 
0 

> 
< 

S 
1 

« 

> 
< 

1 

X 

2 

> 
< 

E 

i 

< 

1 
1 

> 
< 

g 

V 

rj- 
1 

E 
« 

H 

1 
> 
< 

1 

0) 

2 
< 

1 

(jU 

BUSHLAND  I  WSW 

2 

BAf 

33.4 

40 
24 

35,1 

44 
30 

39.4 

50 
32 

50.3 

57 
36 

60.3 

66 

54 

66.6 

72 
59 

72.0 

78 
62 

66.7 

72 
62 

63.0 

72 
49 

53.4 

64 
42 

^1.6 

52 

37 

34.6 

40 
32 

51.4 

78 
24 

6 

BAM 

32,9 

39 

24 

34.3 

41 
30 

37.8 

48 

30 

49.8 

55 

41 

60,0 

64 
56 

66.6 

71 
62 

74.2 

81 
66 

70.2 

75 
65 

67.8 

76 
54 

58.5 

t5 

46.3 

54 
42 

38.3 

44 
35 

53.1 

81 
24 

LUBBOCK  9  N 

4 

40.9 

58 
21 

44.5 

61 
29 

53.0 

73 
29 

63.6 

81 
46 

74.8 

89 

60 

82.3 

98 
68 

83.5 

97 
68 

76.0 

91 
66 

74.5 

95 

50 

64.1 

80 
48 

50.9 

64 

37 

39.7 

53 

31 

62.3 

98 

21 

B 

41.3 

53 

26 

44.6 

56 
33 

52,0 

67 
34 

63.0 

79 
50 

73.8 

83 
64 

81.3 

89 

71 

82.9 

91 
71 

75.4 

85 
69 

74,2 

99 

54 

64.1 

75 
52 

51.4 

62 
41 

40.4 

50 
33 

62.0 

99 
26 

.^ESLACO  2  B 

2 

71.9 

93 

48 

71,9 

90 
48 

78.0 

99 
52 

80.4 

104 
55 

88.9 

104 
70 

90.5 

110 
74 

92.6 

113 

74 

91.1 

110 
73 

85,0 

108 
66 

82.5 

98 
62 

75.9 

94 
38 

70.5 

86 
52 

81.6 

113 

48 

4 

71.1 

86 
51 

71,0 

86 
54 

76,6 

92 
58 

79.0 

96 
60 

86.8 

96 

74 

88,7 

102 
76 

90.4 

102 
77 

89.1 

100 
75 

84.0 

100 
70 

80.8 

92 

67 

74.9 

88 
62 

69.3 

79 

57 

80.1 

102 
51 

8 

70.0 

82 

51 

69.9 

83 
54 

75.5 

90 
SB 

78.3 

93 

60 

86.2 

94 
75 

88,4 

100 
77 

90.2 

100 
77 

88.4 

98 
76 

83.5 

98 
70 

79.9 

89 
68 

74.0 

86 
62 

68.7 

77 
57 

79.4 

100 
31 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE  AVERAGES 
ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 
SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1971 


Slarion 

Jan 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

*   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HDROS  CREEK  DAM 

EVAP 

5.28 

5.94 

10.54 

10.96 

13.278 

12.798 

13.91 

8.098 

7.898 

6. 038 

4.41 

3.15 

102.25 

WIND 

3172 

3893 

4662 

4007 

3585 

3616 

2766 

1774 

2272 

2305 

2967 

3290 

38333 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

3. 968 

5.07 

8.44 

9.06 

9.488 

12,228 

13.50B 

8.29 

7.80 

6.16B 

5.04 

2.838 

91.85 

WIND 

3491 

4044 

4861 

3919 

3654 

3193 

2900 

1771 

2467 

2590 

3065 

3284 

39239 

MAX 

64.3 

62.5 

68.3 

76.1 

83.3 

91.9 

92.8 

91.0 

67.3 

78.1 

64.1 

55.1 

75.3 

MIN 

38.8 

38.7 

39.7 

50.3 

58.5 

68,8 

69.6 

68.7 

65.3 

57.9 

43.7 

41.2 

53.4 

BELTON  DAM 

EVAP 

4.00 

5.00 

7.52 

7.82B 

9.21 

10.17 

12.258 

6.588 

5.76 

4.728 

3.938 

2. 718 

79.57 

WIND 

23B4 

2756 

3129 

2531 

2424 

2125 

977 

- 

909 

1508 

1910 

2176 

- 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

3.48B 

4.51 

7.64 

8.39 

9.15 

11.92 

13.118 

7.64 

7.568 

5.44B 

4. 266 

3.09 

85.19 

WIND 

2500 

3354 

3817 

3152 

3114 

2584 

2223 

1516 

2003 

2169 

2567 

2560 

31559 

DENISDN  0AM 

EVAP 

2.73 

3.42 

7.31 

7.87 

8.10 

10,82 

11.48 

7.06 

6.50 

4.51 

3.81 

2. 058 

75.66 

DEP 

.12 

.06 

1.68 

.63 

.06 

.54 

.63 

■   3.71 

■   1.39 

.97 

.06 

.56 

-   3.11 

WIND 

2869 

3682 

4568 

3724 

3065 

2616 

2155 

1070 

1870 

2119 

2781 

2611 

33130 

MAX 

59.1 

59.7 

67.9 

77.3 

84.6 

94.6 

95.6 

93.7 

68. 0 

79,1 

65.7 

57.1 

75.9 

MIN 

39.8 

40.4 

43.4 

52.9 

60.1 

70,6 

72.5 

71.6 

67.2 

60,4 

45.8 

43.3 

55.7 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

4.17 

4.57 

8.32 

6.888 

10.278 

12.818 

13.18 

8.448 

7.40 

5.348 

4.22 

2.998 

90.59 

WIND 

3000 

3623 

4343 

2327 

3364 

3131 

2482 

1466 

2011 

2359 

2795 

2650 

33751 

MAX 

• 

63.6 

70.8 

76.4 

83.4 

92,4 

93.0 

89. 6 

87.7 

77.8 

54.2 

56.1 

- 

MIN 

- 

39.4 

41.3 

50.3 

57.0 

69.5 

70.8 

69.8 

66.7 

58.4 

44.0 

40.7 

LAVON  DAM 

EVAP 

3.42 

4.42 

7.35 

8.61 

9,038 

11.87 

12.418 

8.118 

7.58 

5.568 

4.42 

2.158 

84.93 

WIND 

3024 

3596 

4545 

3793 

3270 

3058 

2795 

1589 

2163 

2434 

2632 

2903 

36002 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

4.19 

5.38 

B.14 

9.97 

9.048 

10.94 

12.308 

7.938 

7.72B 

5.47 

4.658 

3.108 

89.03 

WIND 

3293 

3868 

4660 

3836 

3424 

2952 

2748 

1442 

2143 

2252 

2655 

3010 

36285 

MAX 

67.6 

66.4 

72.6 

76.8 

66,4 

93.6 

95.1 

94.2 

90.5 

80.8 

67.3 

59.2 

79.4 

MIN 

44.6 

43.6 

45.2 

54.2 

63.4 

■  72,4 

73.5 

72,8 

69,4 

61.8 

48.2 

45.6 

57.9 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

4.58 

5.98 

9.33 

10.09B 

ll.OlB 

13,258 

13.37 

7.28 

7.30 

5.188 

4.27 

3.42 

95.06 

WIND 

2687 

3511 

3910 

3301 

3193 

2916 

2158 

1042 

1577 

1649 

2081 

2414 

30441 

MAX 

61.5 

61.6 

67.6 

76.3 

82.9 

89,7 

92,3 

87.9 

84.4 

75.7 

63.4 

55.1 

75.0 

MIN 

37.2 

38.1 

40.0 

49.7 

58.2 

66,7 

66,1 

67.2 

63.4 

55.8 

44.4 

39.6 

52.4 

STULHOUSE  HOLtnw  DAM 

EVAP 

3,96 

5. 488 

7.98 

6.358 

9.74B 

11.19 

13,37B 

7.76 

6.99 

5. 408 

4.258 

2.56 

87.10 

MIND 

2307 

2791 

3102 

2647 

2971 

2653 

2383 

1411 

1868 

1632 

2138 

2169 

26472 

WACO  DAM 

EVAP 

5.31 

5.42 

B.60 

8.36 

9.59 

12.20 

15.03B 

7.74 

e.oiB 

5.66 

4.90 

2.69B 

93.91 

WIND 

3320 

3755 

453B 

3607 

3785 

3920 

3484 

1609 

2435 

2596 

2993 

2967 

39411 

MAX 

65.3 

62.0 

70.4 

76.1 

84.9 

92.6 

93.6 

91.4 

66.4 

80.3 

66.7 

59.0 

77.6 

MIN 

3B.8 

40.2 

41.4 

51.6 

61.1 

70.8 

70.6 

70.7 

67.6 

60.4 

47.3 

43.5 

55.4 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

4.06 

5.41 

8.08 

6.37 

10,11 

12.31 

13.368 

7.37 

7.82 

5.45B 

4.28 

2.75 

89.37 

WIND 

2552 

3054 

3285 

2718 

2768 

2T44 

2526 

1207 

1917 

1954 

2253 

2305 

29283 

MAX 

62.1 

63.9 

69.8 

77.2 

85.3 

92.0 

94.5 

89,6 

86.7 

79.4 

67.3 

56.6 

77.0 

MIN 

38.3 

38.7 

42.5 

51.9 

59.5 

66.4 

69.8 

67.6 

66.0 

58,5 

44.6 

41.3 

53.9 

•    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

2. 84 

4.04 

6.54B 

7.568 

8,368 

11.44B 

ll.OlB 

7.62B 

7.12 

5.138 

4.098 

3.538 

79.32 

WIND 

2666 

3130 

3731 

3091 

2783 

2420 

2543 

10338 

2266B 

1665 

2169 

2423 

30160 

MAX 

63.7 

63.5 

71.6 

81.5 

88,8 

97.5 

96.3 

95.6 

92.3 

83.5 

69.4 

63.7 

60.5 

MIN 

45.1 

44.4 

48.3 

57.0 

64,5 

74.5 

75.3 

74,6 

71.5 

64.6 

49.6 

50.1 

60.0 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

2.56 

4.20B 

5. 158 

6.718 

7,158 

8.268 

8.918 

7. 058 

5.54 

5.158 

4.71 

3.438 

58.83 

WIND 

2264 

2369 

2569 

1956 

'.521 

1220 

1264 

573 

566 

561 

1319 

1517 

17699 

MAX 

66.9 

66.0 

70.3 

60.6 

86.9 

95,8 

96,0 

97.6 

90.5 

84.4 

71.0 

54.5 

81.1 

MIN 

46.7 

44.4 

46.2 

56.2 

63.5 

71,5 

73.6 

71.4 

70.4 

62.9 

46.3 

50.1 

58.8 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

2.77B 

3.28 

4.33 

6.36 

6,298 

7,57 

8.53 

7.06 

4.91 

4.14 

3.29B 

1.61B 

60.34 

WIND 

IBll 

1849 

2033 

16938 

1732 

1573 

1702 

1013 

968 

13708 

1672 

- 

MAX 

67.0 

66.4 

69.4 

61.0 

65,7 

94.0 

96.1 

94. S 

88.4 

62.3 

70.3 

63.5 

79.9 

MIN 

46.9 

41.3 

45.9 

54.1 

61,6 

66,8 

70.7 

69.3 

67.8 

59.3 

46.1 

48.5 

55.7 

•    *    • 
TRANS  PECOS        05 

ALPINE 

EVAP 

. 

_ 

. 

. 

. 

^ 

_ 

. 

7. 678 

4. 728 

4.27 

3.558 

. 

WIND 

. 

- 

- 

_ 

. 

> 

- 

- 

I406B 

1193B 

1152 

14768 

- 

MAX 

« 

- 

• 

• 

- 

- 

• 

• 

83.0 

- 

66.1 

55.5 

. 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

57.1 

- 

44.6 

39.5 

- 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

4,338 

5. 288 

7. 028 

8.338 

9.688 

8. 878 

7.418 

5.938 

6.578 

_ 

4.058 

3.918 

_ 

WIND 

2945 

2915 

3333 

2623 

2362 

1651 

1439 

1124 

1321 

1816 

2171 

2672 

26374 

MAX 

56.2 

55.6 

66,1 

72.0 

76.3 

64.1 

85.4 

76.3 

77.9 

57.9 

60.2 

51.9 

69.3 

HIN 

38.9 

35.9 

38.9 

42.6 

46,7 

56,4 

58.5 

57.8 

54.7 

47.7 

40.4 

37.3 

46.3 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

4.81 

5.96 

ll.OlB 

11.76 

15,10 

13.948 

15.608 

9. 358 

8.17 

5.55 

4,356 

3.25 

108.90 

DEP 

.99 

.80 

2.17 

.37 

1,35 

.98 

1.61 

-   3.46 

-   2.12 

.90 

-    .29 

.35 

.81 

WIND 

I6l9 

2187 

3508 

3523 

3451 

3117 

2976 

1792 

2275 

2280 

1988 

2613 

31529 

MAX 

61.2 

61.0 

69,8 

77.3 

64.3 

91.5 

93.3 

90.5 

85.0 

75.6 

64.5 

55.1 

75.8 

MIN 

38.2 

36.1 

41.3 

48.2 

55.8 

64,1 

67.6 

66.5 

62.2 

54.3 

43.5 

37.7 

51.3 

See    Reference   Noles   Following    Slalion   Inde; 
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Table  4     CoaUnuad 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1971 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

YSLETA 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

U2BB 

59.7 

35.6 

6.36 
1.45 
1745 
62.4 
36.0 

9.30 
.62 
2289 
72.9 
40.9 

10.71 

.64 

2296 

76.7 

43.8 

13.09 

.58 

1869 

83.1 

49.5 

14.59 

.10 

1364 

92.2 

57.6 

14.48 
1.59 
1573 
95.3 
65.1 

10,01 

.   1.17 

1008 

92,5 

63.4 

9,17 

.03 

9278 

86,9 

57.9 

6.46 
.24 
1276 
73.8 
48.0 

4.49 
.28 
1013 
64,4 
38.9 

- 

- 

t         *         * 
EDW4R0S  PLATE'U     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.77 
1965 
57.9 
35.5 

6.50 
2769 
61.0 
34.8 

11.14 
3178 
69.3 
39.8 

11.63 
3450 
81,4 
53,8 

12.73 
3807 
87.4 
64.0 

10.96B 
3618 
88.5 
69.0 

12.02 
2659 
92.6 
69.9 

7.22 
1890 
89,7 
69,3 

7.89 
2278 
87, <, 
67.5 

4.44 
2105 
79.5 
62,2 

4.21 
2082 
70.6 
50.9 

3.31 
2306 
61.2 
44.6 

96.82 

32107 

77.2 

55.1 

SAN  ANOELO  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

6.07 
3169 
62.5 
38.4 

6.79 
3868 
66,0 
39,6 

12.63 
4828 
73.2 

41.8 

12,348 
3926 
77.0 
50,1 

14.51B 
3748 
85.7 
58.1 

13.51 
3144 
90.3 
67.0 

16.328 
2751 
92.7 
68,1 

7,888 
1621 
87,8 
67.2 

8.748 

2200 

85,5 

63,1 

5.00 
1958 
78.7 
57.2 

4.27 
2585 
66.2 
44.4 

3.658 
3086 
55.9 
39.9 

111.71 

36884 

76,8 

52,9 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

4.19 
1.48 
2840 
68.9 
44.0 

5.488 

2,34 

3356 

67.3 

43.8 

7.98 
2.85 
3784 
75.1 
45.8 

7.83 
1.63 
2965 
79.9 
54.6 

8.66 
1.15 
3017 
86.9 
62.8 

9,41 
,40 
26318 
93,1 
70,9 

11.30 
1.40 
2679 
96,4 
71.3 

7.488 
-   2.33 
1442 
92.6 
71.7 

6,25 

-   1,13 
1972 
90,0 
69,0 

4.99 
.73 
2132 
82.8 
62.1 

4.22B 

.61 
2425 
70.4 
46,9 

3.41B 

.77 
2839 
62.5 
46,6 

81,20 
8,44 

32082 
80,5 
57,6 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.22B 
3430 
70.0 
46. 2 

5.14B 
3761 
71.3 
46.2 

6.92 

4010 
78.5 
49,4 

5,85 
3704 
80,1 
55,8 

7.89B 
4009 
89.1 
67.7 

8.938 
3150 
93.2 
72.2 

11.92 
2850 
96.7 
73.9 

9,99 
1887 
93,3 
73,2 

5.97B 

2567 

89.0 

70.6 

4.99 
18008 
85.0 
64.7 

4,48 
2226 
77.7 
52.6 

3.66B 

2699 

82.6 

52.0 

79.96 

36093 

83,9 

60,5 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.05 
1490 
70.3 
45.7 

5.66B 
2148 
67.6 
43.2 

8.32 
2190B 

8. 168 
26988 
79.5 
55.0 

9.36 
2674 
67,2 
63,0 

10.248 
2729 
91,3 

70.7 

12.358 
2394 
95.6 
71.7 

7.548 
1198 
90.5 
71.1 

6.80B 
1765 
88.5 
69.7 

5.258 
1624 
81.5 
63.0 

4,698 
19128 
71.3 
51.2 

3. 128 

561 
63.4 
47.6 

85.54 
23383 

somervule  dam 

EVAP 
WIND 

3.25 
2043 

5.01 
2674 

6.56 
2875 

7.19 
2599 

B,08B 
2934 

9,67 
2558 

11.16 
2348 

7. 84 
1219 

5.85 

1302 

5.04 
1503 

4,40 
1531 

2. 428 
1643 

76,47 
25229 

«    *    4 
UPPER  coast         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.90B 
3690 
65.8 
46,3 

5.22B 

3790 

65,9 

43,0 

7,44 
4630 
74,1 
50.2 

7. 688 
4143 
77.8 
55.4 

9,548 
51608 
84,3 
64,7 

12,518 
4841 
90.3 
66.7 

12.49 
4387 
92.7 

70,3 

9.908 

2653 

90.9 

69.0 

7.13B 
2687 
86.5 
66,6 

5.99 
2786 
81.8 

61.1 

5.388 
3048 
72.1 
52.3 

3.3\6 

3366 
66.5 

50. Z 

90.49 

45161 

79.1 

se.6 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.20 
2568 
65.3 
45.5 

4,29 
3098 
68.4 
43.4 

5,55B 
3125 
74,1 
47,1 

6,46 
2360 
81.2 
54.6 

7,07 
1331 
88.0 
66.9 

7.788 
1426 
94.7 
72.9 

8,90 
1412 
99,2 
75.1 

6.65 
1083 
94.8 
73.8 

5,138 

1645 

89,5 

71,7 

4.48 
1464 
85.3 
65.4 

3.77 
2029 
72.6 
51.7 

2.548 
2476 
66.4 
53.2 

65.82 

24017 
81,8 
60.1 

«    •    * 
SOUTHERN             09 

OILLEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.90fl 

.96 

391B 

73.4 

48.8 

5.23 

1.63 
1288 
73,9 
47.4 

8.41 
2.27 
1523 
83.9 
52.1 

8.60 
1.28 
1615 
87.7 
58.2 

9,81 
1,27 
1829 
93.3 
67.6 

10.308 

.20 

1546 

94.9 

74.3 

10.95 
.18 

1062 
101.6 

75.5 

6.968 

.   3.99 

588 

99,2 

74.7 

6,00 

.   1.91 

942 

94.4 

72.6 

3. 988 

-   1.90 

792 

86,5 

65.8 

3,198 

.57 

605 

77,1 

55.3 

2.13 

,67 

766 

69,3 

50,6 

79.46 

-   1.61 

12947 

86,3 

61,9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.46 

.95 

867 

74.4 

54.5 

4.40 
1-   1.23 
1198 
76.8 
53.3 

7,10 
.   1,58 
1302 
86,1 
58,6 

7.83 
.   2.52 
1546 
88,7 
63,7 

9.40 
.   2.90 
1914 
94.0 
71.0 

10.378 

.   3.88 

1971 

95,1 

74.1 

10*63 

-   5.69 

1597 

99.7 

74.7 

7.148 

.   7.72 

915 

96.9 

75.1 

5.948 

-   4.69 

750 

93.6 

74.0 

3.778 

•   4.48 

687 

84.7 

68,8 

2.89 
-   2.82 

714 
77.5 
59.6 

1.99 

.   2.38 

616 

70.7 

56.0 

74.92 

■  40.84 

14277 

86,5 

65,3 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

3.86 
949 

5.25 
1284 

8,288 
1811 

10.05 
2190 

10.86 
2384 

11.71B 
2613 

12.928 
2280 

1258 

7.01B 
1255 

3.96 
566 

3,86 
587 

3.038 

1051 

18228 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.63 
2401 
73.6 
50.2 

6.16 
2756 
75,1 
48,1 

9,45 
3046 
83,9 

53.0 

9,59 
3321 
85,4 
58.2 

10.23 
3579 
91.5 
67.8 

10.87 
3240 
93,5 
72.3 

11.34 
2758 
96,0 
71.9 

10.32 
2086 
96.5 
71.5 

7.998 
2189 
93.5 
70.9 

6.348 
1957 
88,5 
67,3 

5.32 

1845 
79.5 
54.9 

3.83 

2410 
73.5 
53.0 

96.07 

31588 

86,0 

61,6 

HESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 

HIN 

4.45 
2019 
73.5 
57.5 

5.15 
2150 
78,2 
56.8 

7.85 
2299 
85.4 
61.0 

7,528 
1804 
84.8 
63.7 

9.07 
2126 
92,9 
71.6 

9.30 
i860 
96.5 

74.1 

10.98 
1707 
98.4 
73,8 

8.41 
1319 
97.0 
74,3 

6.268 
1276 
90.5 
73.7 

5.72 
1306 
90,7 
69.4 

4,07 
1189 
83,0 
61,6 

3.38 
1572 
76.9 
59.6 

82.16 

20627 

87,3 

66.4 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See   Reference   Notes  Following   Station   Index 
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CHANGES  IN  STATION  NAME 


TEXAS 
1971 


NEW  NAME 

ACKERLV  1  WSW 

ARANSAS  WILDLIFE  REFUGE 

BENAVIDES  #2 

BOVO 

BRADY 

euLER  A  NNW 
CLARKSVILLE  ?  NE 
COMMERCE  1  N 
COMMERCE 
FAIRFIELD  3  ESE 

GARDEN  CITY  16  E 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GROVETON 
HITCHLAND  6  SSW 


FORMER  NAME 

ACKERLY  3  SE 
AUSTWELL  WILDLIFE  f 
BENAVIDES  7  S 
BOYD  3  S 
BRADY  2  NNW 

BULER  2  NE 
CLARKSVILLE  2  E 
COMMERCE 
COMMERCE  1  N 
FAIRFIELD 

GARDEN  CITY  20  E 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GROVETON  1  SE 
HITCHLAND 


DATE 

FEBRUARY  24,  1971 
DECEMBER  15,  1971 
FEBRUARY  10,  1971 
MAY  13,  1971 
DECEMBER  3,  1971 

MAY  20,  1971 
AUGUST  11,  1971 
JUNE  17.  1971 
AUGUST  10,  1971 
MARCH  22,  1971 

MAY  26,  1971 
JANUARY  5,  1971 
JULY  30,  1971 
JULY  15,  1971 
APRIL  1,  1971 


KAUFMAN  3 
LONG  LAKE 
MARFA  »2 
MC  KINNEY 
PENWELL 


SE 


KAUFMAN 
LONG  LAKE 
MARFA  2  ENE 
MC  KINNEY 
PENWELL  1  SSE 


JUNE  17,  1971 
FEBRUARY  k,     1971 
JANUARY  15,  1971 
AUGUST  1,  1969 
NOVEMBER  11,  1971 


QUITAQUE  1  E 
WALCOTT 

WELLINGTON  1  ESE 
WITT  RANCH 


QUITAQUE  2  SE 
GARCIA  LAKE  12  ENE 
WELLINGTON  1  WNW 
TESCO 


AUGUST  5,  1971 
MAY  25,  1971 
SEPTEMBER  29,  1971 
DECEMBER  lA,  1971 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ACKERLY  1  WSW 

ALPINE 

ANTELOPE 

ARANSAS  WILDLIFE  REFUGE 

ARLINGTON 


EQUIPMENT  MOVED  4.1  MILES  WEST 

EVAPORATION,  RECORDING  PRECIPITATION  STATION  ESTABLISHED 

SRG  MOVED  75  FEET  SSE 

EVAPORATION,  CR5,  &  SRG  INSTALLED,  EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  SW 

SRG  MOVED  1.4  MILES  WEST 


FEBRUARY  24,  1971 
AUGUST  11,  1971 
DECEMBER  10,  1971 
DECEMBER  15,  1970 
APRIL  26,  1971 


BENAVIDES  *2 
BON  WIER  2  E 
BOWIE 
BOYD 
BRADY 


EQUIPMENT  MOVED  6.5  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  4.0  MILES  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  3.2  MILES  SOUTH 


FEBRUARY  10,  1971 
JANUARY  6,  1971 
AUGUST  19,  1971 
MAY  13,  1971 
DECEMBER  3,  1971 


BRITTON 
BROWNWOOD 
BULER  4  NNW 
CANYON  DAM  #5 
CELINA 


EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  105  FEET  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  2.5  MILES  NW 
GAGE  RELOCATED  100  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  70  FEET  SOUTH 


APRIL  1,  1971 
MARCH  17,  1971 
MAY  20,  1971 
MARCH  4,  1971 
JULY  15,  1971 


CLARKSVILLE  2 
COLORADO  CITY 
COLORADO  CITY 
COMMERCE  1  N 
COMMERCE 


EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  SSE 


AUGUST  11,  1971 
APRIL  1,  1971 
OCTOi  ER  21,  1971 
JUNE  17,  1971 
AUGUST  10,  1971 


DUMONT 

EVANT 

FAIR  OAKS  RANCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

FORT  HANCOCK 


WRG  INSTALLED  30  FEET  SW  OF  SRG, 
RAIN  GAGES  MOVED  35  FEET  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  EAST 
EQUIPMENT   MOVED  3.5  MILES  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  SSW 


PUBLICATION  HOURLY  PRECIPITATION  AUTHORIZED 


APRIL  20,  1971 
MARCH  4,  1971 
AUGUST  6,  197  1 
MARCH  22,  1971 
NOVEMBER  18,  1971 


GAGEBY  1  WNW 
GARDEN  CITY  16 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  I 
GROVETON 


FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  3.6  MILES  WSW,  12" 
EQUIPMENT  MOVED  2.9  MILES  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  NW 


0  T  WRG  ADDED 


JANUARY  1,  1971 
MAY  26,  1971 
JANUARY  5,  1971 
JULY  30,  1971 
JULY  15,  1971 


GUTHRIE 
HACKBERRY 
HITCHLAND  6  SSW 
KAUFMAN  3  SE 
KINGSVILLE 


EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  1.7  MILES  N 

EQUIPMENT  MOVED  5.6  MILES  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  SE 

EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NORTH 


JULY  21,  1971 
NOVEMBER  1,  1971 
APRIL  1,  1971 
JUNE  17,  1971 
MAY  15,  1971 


LA  GRANGE 
LIPAN 
LIPSCOMB 
LONG  LAKE 
LUBBOCK  9 

MARFA  #2 
MC  KINNEY 
MC  LEAN  3 
MONAHANS 
MORSE 


EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  NE 
EQUIPMENT  MOVED  110  FEET  SW 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  4.5  MILES  SW 
FISCHER  b    PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  SOUTH 
FISCHER  t,  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  WEST 


FEBRUARY  3,  1971 
APRIL  13,  1971 
JANUARY  1,  1971 
FEBRUARY  4,  1971 
SEPTEMBER  1,  1971 

JANUARY  15,  1971 
AUGUST  1,  1969 
FEBRUARY  1,  1971 
JANUARY  14,  1971 
AUGUST  26,  1971 


NATALIA 
NORTHFIELD 
PALO  PINTO 
PANDALE 
PENWELL 


EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  NNE 


JUNE  8,  1971 
JUNE  1,  1971 
APRIL  6,  1971 
JULY  16,  1971 
NOVEMBER  11,  1971 


PEP 

PLAINS 
PLAINS 
PRICE  2  SW 
QUITAQUE  2  SE 


FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  BOO  FEET  ESE 
FISCHER  (,    PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
SRG  MOVED  10  FEET  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  SSE 


MARCH  1,  1971 
FEBRUARY  24,  1971 
NOVEMBER  1,  1971 
MARCH  26,  1971 
AUGUST  5,  1971 


See  Relereoce  Notes  Following  Slalion  Index 
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TEXAS 
1971 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


RED  ROCK  3  sw 
REO  ROCK  3  SW 
RENO 

RIOMEDINA  2  N 
ROCKPORT 


FISCHER  6  PORTER  RAIN  GAGE  INSTALLED 

FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED,  GAGE  RELOCATED  '.00  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  O.b  MILE  NNE 

CAGE  MOVED  0.2  MILE  WEST 

CRS  t  SRG  MOVED  .07  MILE  NW 


JANUARY  18,  1971 
MAY  3,  1971 
AUGUST  26,  1971 
«P>RIL  1,  1971 
AUGUST  1,  1969 


SEGUIN 

SEMINOLE 

STINNETT 

TELEPHONE 

TELEPHONE 


EQUIPMENT  MOVED  .06  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  800  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  50  FEET  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SW 


AUGUST  20,  1971 
SEPTEMBER  1,  1971 
DECEMBER  29,  1970 
AUGUST  13,  1971 
NOVEMBER  4,  1971 


UVALDE 
VALENTINE 
VAN  HORN 
WALCOTT 
WATER  VALLEY 


EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  EAST 

EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  5.2  MILES  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  EAST 


MARCH  24,  1971 
JANUARY  1,  1971 
JANUARY  14,  1971 
MAY  25,  1971 
FEBRUARY  26,  1971 


WEATHERFORD 
WELLINGTON  1  E5E 
WELLINGTON  *2 
WESLACO  2  E 
WITT  RANCH 

YOAKUM 


FISCHER  G  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  2.1  MILES  SE 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
SOIL  THERMOMETERS  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  3.4  MILES  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  WEST 


DECEMBER  1,  1971 
SEPTEMI'ER  29,  1971 
DECEMBER  1,  1971 
SEPTEMBER  30,  1970 
DECEMBER  14,  1971 

NOVEMBER  16,  1971 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


1   1 

Years  o!  '  Opened 

i 

i 

V    '  -2 

B 

recorc 

J  !  or  dosed 
-  Iduring  yr. 

Relet 

Station 

g 

County 

1 

0) 

2 

0 

d 

J 

to 

D.  X 

St 

II 

1 

& 

J 

I 

t2 

1 
0. 

& 

h 

tables 

ABERNATHY 

0012^rMALE 

I 

33  SollOl  50 

3359 

26 

2 

ABILENE  M5Q           R 

0016  02  TAYLOR 

1  32  26   99  41 

1762 

S9 

89 

1  2  3  C 

ACKERLY  1  MSK 

0034  01  MARTIN 

3  32  31  101  44 

2670 

29 

2 

AOAHSVILLE 

0050  06  LAMPASAS 

I,  31  18   96  10 

1072 

2   C 

ALBANY 

0120  03  SHACKELFORD 

1  32  44   99  18 

1438 

>t 

90 

1  2  3 

ALEOO  «  SE 

0129  03  PARKER 

IS  32  39   97  34 

790 

11 

2 

ALICE 

014".  09  JIM  HELLS 

5  27  44   98  04 

201 

16 

16 

1  2  3 

ALPINE 

01T4  OS  BREMSTER 

9  30  21  103  40 

4455 

41 

49   1 

1  2  34C 

ALPINE  U  NM 

one  OS'  JEFF  OAVIS 

9j  30  28|  103  46 

4940 

JUL 

SEP 

C 

ALPINE  10  SW 

0179  05  SREHSTER 

9! 30  16| 103  47 

5030 

c 

ALTO  5  SM 

0190  04  CHEROKEE 

7  31  36;  95  08 

2.0 

29 

2 

ALVIN 

0204  OB  BRAZORIA 

5,29  25|  95  l5 

54 

31 

1  2  3 

ALVOflO  *  N£ 

0Z06  03  WISE 

15  33  23|  97  39 

1035 

C 

AMARILLa  MSO          R 

0211  01  POTTER 

2  35  141 101  42 

3607 

75 

79 

1  2  3  C 

4MIST40  0*M 

0225  06  VAL  V£ROE 

11  29  28i  101  02 

1157 

6 

8 

6 

I  2  34 

ANAHUAC  T6CD 

0235  08  CHAMBERS 

5l29  471  94  40 

24 

40 

96 

1  2  3 

ANDERSON 

0244  04  GRIMES 

1 

30  29!  95  59 

350 

9 

57 

1  2  3 

ANDICE  1  HNW 

0246  03  WILLIAMSON 

I 

30  47I  97  52 

1026 

A 

2 

ANDREWS 

0248  01  ANOREmS 

3 

32  19| 102  32 

3172 

10 

10 

1  2  3  C 

ANGLETON  2  W 

0297  08  BRAZORIA 
0262  03  COLLIN 

5 

15 

29  09   95  27 
33  21   96  31 

27 
674 

!T 

56 

25 

1  2  3 

2   C 

ANSON 

D26B  02  J0N6S 

1 

32  45;  99  54 

1700 

1* 

14 

1  2  3 

ANTELOPE 

D271  03  JACK 

15  33  26!  9B  22 

1077 

31 

2 

ARANSAS  PASS  2 

0302  07  ARANSAS 

5  27  55;  97  08 

18 

28 

INAC 

2 

ARANSAS  HL  REFUGE 

0305  07  ARANSAS 

5  28  16.  96  48 

15 

30 

30 

1  2  3 

ARCHER  CITY 

0313  03  ARCHER 

10  33  35   98  37 

1060 

e 

28 

1  2  3 

ARLINGTON 

0337  03  TARRANT 

15.  32  44   97  07 

630 

25 

2 

ABNSTRONC 

0342  09  KENEOY 

5.  26  56   97  48 

25 

13 

13 

1  2  3 

ARTHUR  CI  TV 

0367  03  LAMAR 

10  33  52   95  31 

425 

78 

INAC 

2 

ASPERMONT  2  SSM 

0394  02  STONEnALL 

1| 33  06| 100  14 

1750 

10 

58 

1  2  3 

ATHENS  3  SSE 

0404  04i HENDERSON 

15  32  10]  95  50 

459 

16 

25 

1  2  3 

ATLANTA  4  MSH 

040BI 04' CASS 

10  33  06   94  14 

310 

31 

2 

AUSTIN  WSO            R 

0428  07  TRAVIS 

3  30  le:  97  42 

997 

7! 

116 

29 

1  2  34C 

AVALON 

0440  03  ELLIS 

15  32  12   96  47 

933 

7 

2 

B&IRO 

047B  03  CALLAHAN 

1  32  24   99  25 

1760 

30 

2 

BflKERSFIELD 

0462  05  PECOS 

9  30  93  102  18 

2930 

6 

31 

1  2  3 

BALLINGER  1  SM 

0493! 02  RUNNELS 

3|  31  44;  99  58 

1979 

7» 

76 

I  2  3 

BALHORHEA 

049B| 05  REEVES 

91  30  59'  103  45 

3220 

48 

48 

1  2  3 

BANKERSHHH 

0509  06  KENDALL 

3!  30  081  96  49 

1740 

C 

BARDHELL  0AM 

0518  03  ELLIS 

1  32  16;  96  38 

461 

7 

7 

■^ 

1  2  34C 

BATENAN  RANCH 

0556  02  KING 

10  33  35  100  09 

1810 

1 

APR 

2   C 

batesville 

0560  09  ZAVALA 

8  28  57   99  37 

754 

7 

7 

2 

BAY  CITY  MATERKORKS 

0569  08  MATAGORDA 

3  28  59   95  58 

46 

37 

37 

1  2  3  C 

BAVTOWN 

0566. OS  HARRIS 

141  29  44,  94  58 

26 

24 

24 

1  2  3 

BEAUMONT  FRTER  PLANT 

0611  08  JEFFERSON 

7i  30  06'   94  06 

20 

63 

2 

BEDIAS 

0635,  04  GRIMES 

15: 30  46   95  57 

336 

31 

2 

BEEVlLLE  5  NE 

0639  07  BEE 

5  28  27   97  4Z 

255 

74 

76 

13 

1  2  34C 

BELTON  DAH 

06651 03  BELL 

1:  31  06   97  29 

664 

H 

16 

18 

1  2  34C 

BENAVIOES 

0689  09  OUVAL 

5  27  36:  98  25 

380 

C 

BENAVIDES  NO.  2 

0690  09  OUVAL 

5  27  36;  96  25 

379 

9 

9 

1  2  3 

BENBROOK  0AM 

0691  03  TARRANT 

15  32  39!  97  27 

770 

1> 

22 

16 

1  2  34C 

BENJAMIN  «  SSE 

0704  02  KNOX 

1  33  321,  99  46 

1403 

30 

2 

BERTRAM  3  EVE 

0738  06  BURNET 

I  30  45'  96  01 

1139 

4 

2   C 

BIG  LAKE 

0776  06; REAGAN 

3  31  12  101  28 

2680 

C 

BIG  LAKE  NO  Z 

07791  06  REAGAN 

3i  31  IZi  101  28 

2690 

9 

9 

1  2  3 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

0784:  01  HDWAKD 

3|  32  16:  loi  29 

2480 

C 

BIG  SPRING 

0786'  or  HOWARD 

3  32  15; 101  27 

2900 

69 

73 

1  2  3 

BIG  rtELLS 

0787  09  DIMMIT 

6 

28  35 

99  34 

510 

55 

2 

BLANCO 

08321 06  BLAhCO 

4 

30  06 

98  25 

1350 

70 

75 

I  2  3 

BLEWETT  5  NW 

08521 061  UVALDE 

6 

29  14 

100  06 

970 

31 

2 

8LDYS  CAMPGROUND 

0861.  051  JEFF  DAVIS 

9 

30  32 

104  08 

5760 

4 

2 

SLUE 

0866  07,  LEE 

1!  30  23 

97  09 

469 

9 

2 

BOERNE 

0902  06  KENDALL 

13  29  47,  98  44 

1422 

79 

75 

1  2  3 

BON  MIER  2  E 

0917,  04  NEWTON 

12  30  45   93  37 

90 

10 

56 

2   C 

BONHAM 

0923  03  FANNIN 

10,  33  36!  96  11 

966 

67 

67 

1  2  3 

BQNITA 

0926,  03,  MONTAGUE 

10 

33  46 

97  36 

978 

C 

BOOKER 

0944,  Oil  LIPSCOMB 

2 

36  27 

100  32 

2760 

2 

BOOUlLLAS  RANGER  STA 

0950i  05'  BREWSTER 

11 

29  11 

102  5B 

1880 

2 

BOHGER  3  W 

0958,  01  HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

23 

23 

1  2  3 

BOM  IE 

09841  03  MONTAGUE 

15 

33  34 

97  51 

1115 

16 

16 

1  2  3 

BOXELOER 

0991,  04, RED  RIVER 

10 

33  29 

94  53 

350 

23 

2 

BOYD 

0996,  03i  WISE 

15 

33  05 

97  34 

705 

14 

24 

1  2  3 

BRACKETTVlLLE 

1007|  06|  KINNEY 

11 

29  19 

100  24 

1120 

14 

94 

1  2  3 

BRADY 

1017;  06l  MCCULLOCH 

3 

31  07 

99  21 

176B 

43 

44 

1  2  3  C 

BRAVO 

1033  01  HARTLEY 

2 

39  39|  103  00 

4160 

3D 

1  2  3 

BRAZOS 

1035  03  PALO  PINTO 

1 

32  401  98  07 

612 

23 

2 

BRECKENRIOGE 

1042  03.  STEPHENS 

1 

32  46|  98  54 

1165 

47 

48 

1  2  3 

BREMONO 

1045  04  ROBERTSON 

1 

31  10 

96  40 

470 

9 

2 

SRENHAH 

10481 07  WASHINGTON 

1 

30  09 

96  24 

353 

87 

87 

1  2  3 

BRICE 

1057| 02  HALL 

10 

34  43 

100  54 

2240 

C 

BRIDGEPORT 

1063. 03  WISE 

15 

33  13 

97  45 

815 

36 

62 

1  2  3 

BRiGGS 

1068:  06  BURNET 

1 

30  53   97  56 

1090 

C 

8RITT0N 

1081. 03  TARRANT 

15 

32  33   97  04 

560 

c 

BRONSON 

1094, 04  SABINE 

7 

31  21i  94  01 

323 

47 

2 

BROHNFIELO  NQ  2 

1128  Ol|  TERRY 

3 

33  n'  102  16 

3290 

IB 

16 

1  2  3 

BROWNSVILLE  MSO       R 

1136  lOi  CAMERON 

U 

25  54 

97  26 

19 

110 

100 

1  2  3  C 

BROMNHOOO 

1138  03'  BROWN 

3 

31  43 

98  59 

1435 

7S 

79 

1  2  3 

BUFFALO 

1188. 04  LEON 

15i  31  28 

96  03 

360 

31 

2 

BULER  4  NNH 

1203  01  OCHILTREE 

2  36  11 

100  50 

2970 

29 

2 

BULVERDE 

12151 07,  COMAL 

13 

29  45 

98  27 

1100 

30 

2 

BUNKER  HILL  5  N 

1224| 01, OALLAM 

2 

35  U 

102  52 

4370 

26 

2 

8URKETT 

U39I  02'  COLEMAN 

3 

32  00 

99  14 

1545 

31 

2 

BURLESON  2  SSW 

U45I  03  JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

749 

27 

2 

BURLINGTON  3  wSW 

1Z48I  03,  MILAM 

1 

31  00   97  02 

408 

31 

2 

BURNET 

1290 

06 

BURNET 

3 

30  46'  98  14 

1320 

77 

77 

1  2  3 

BUSHLAND  1  MSH 

1267 

01 

POTTER 

2 

39  U 

102  05 

3819 

G 

CALDMELL 

1314 

07 

BURLESON 

Ij  30  32 

96  42 

407 

9 

2 

CAMERON 

1348 

03 

MILAM 

1 

30  51 

96  59 

390 

60 

62 

1  2  3 

CAMP  MOOD 

1398 

06 

REAL 

6 

29  40 

100  01 

1470 

10 

27 

1  2  3 

CANADIAN  1  ENE 

1412  01, HEMPHILL 

2 

39  55 

100  22 

2335 

61 

63 

1  2  3 

CANDELARIA 

14161 05  PRESIDIO 

11 

30  09 

104  41 

2675 

8 

31 

1  2  3 

CANTON 

1425  04!  VAN  ZANOT 

U 

32  33 

95  52 

504 

9 

2 

CANYON  DAM 

14291 071  COMAL 

29  52 

98  12 

1000 

10 

10 

10 

I  2  34 

CANYON 

1430'  01  RANDALL 

10|  34  99 

101  55 

3577 

17 

46 

1  2  3 

CANYON  DAH  NO  1 

1431  07  COMAL 

4  29  51   98  17 

960 

C 

CANYON  DAM  NO  2 

1432  07  COMAL 

4  29  50,  98  21 

1040 

c 

CANYON  DAM  NO  3 

1433|  07i  COMAL 

4  29  57   98  24 

1260 

c 

CANYON  DAM  NO  * 

1434  07i COMAL 

4;  29  55;  98  22 

1093 

c 

CANYON  DAH  NO  5 

14351  07 

COMAL 

<■;  29  55!  98  21 

1002 

c 

CANYON  DAM  NO  6 

1436,  07 

COMAL 

* 

29  57 

98  16 

1X37 

c 

CANYON  DAM  NO  7 

1438  07 

COMAL 

4 

29  55 

96  13 

978 

c 

\     CARRIZO  SPRINGS 

1486,09 

DIMMIT 

6 

28  31 

99  52 

600 

48 

49 

1  2  3 

CARROLLTON 

14901 03 

DALLAS 

15 

32  57 

96  54 

920 

47 

2 

CARTA  VALLEY 

1492  06 

EDWARDS 

11 

29  48 

100  40 

1B9B 

9 

9 

1  2  3  C 

CARTHAGE 

1500'  04 

PANOLA 

12'  32  10 

94  21 

317 

20 

20 

I  2  3 

CASE  RANCH  3  S 

1511  06  STERLING 

3  31  381  101  02 

2190 

31 

2 

CASTELL 

1521,06 

LLANO 

3  30  42,  96  57 

1205 

31 

2 

CATARINA 

1526 

09 

DIMMITT 

8 

28  211  '9  37 

954 

12 

12 

1  2  3  C 

CELINA 

1573 

03 

COLLIN 

15 

33  19 

96  47 

666 

25 

2 

CENTER 

1578 

04 

SHELBY 

12 

31  48 

94  10 

329 

31 

31 

1  2  3 

CENTER  CITY 

1580 

03 

MILLS 

I 

31  28 

98  25 

1370 

9 

2 

CENTERVILLE 

1596 

04 

LEON 

15 

95  59 

330 

32 

32 

1  2  3 

CHALK  MOUNTAIN 

1625 

03 

ERATH 

1 

32  09 

97  55 

1169 

9 

2 

CHANNINC 

1646 

01 

HARTLEY 

2 

35  41 

102  20 

3800 

C 

CHANNING  NO.  2 

1649  01 

HARTLEY 

2 

35  41 

102  20 

3790 

5 

5 

1  2  3 

CHAPMAN  RANCH 

169l!07 

NUECES 

5 

27  35 

97  27 

29 

12 

12 

1  2  3 

CHARLOTTE  S  NNM 

1663; 09 

ATASCOSA 

28  56 

98  45 

441 

9 

1  2  3 

CHEAPSIDE 

1671  07 

GONZALES 

4:  29  16 

97  24 

250 

C 

CHEROKEE 

1660, 06 

SAN  SABA 

3  30  59 

98  43 

1493 

C 

CHILDRESS 

1696; 02 

CHILDRESS 

10:  34  26 

100  12 

1880 

C 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1696  02 

CHILDRESS 

10 

34  26 

100  17 

1951 

56 

72 

1  2  3 

CHILUCOTHE 

1701  02 

HARDEMAN 

10 

34  15 

99  31 

1400 

66 

2 

CHISOS  BASIN 

1715  05 

BREMSTER 

11 

29  16 

103  IB 

5300 

24 

24 

1  2  3 

CIBOUO  CREEK 

1741  07 

KARNES 

13 

29  01 

97  56 

302 

25 

2 

CLARENDON 

1761  02 

DONLEY 

lOJ  34  S6 

100  53 

2700 

16 

20 

1  2  3 

CLARKSVILLE  2  NE 

1772  04 

RED  RIVER 

10;  33  38;  95  02 

445 

66 

77 

1  2  3 

CLARKSVILLE  1  M 

17731 04 

RED  RIVER 

10 

33  37 

95  04 

426 

C 

CLASSENS  RANCH 

1777 

07 

BEXAR 

13 

29  39 

96  22 

1000 

2 

CLAUDE 

1778 

01 

ARMSTRONG 

10 

35  07 

101  22 

3S90 

10 

27 

1  2  3 

CLEBURNE 

I  BOO 

03 

JOHNSON 

1 

32  20 

97  24 

TB3 

64 

68 

I  2  3 

Years  of 

Opened 

Station 

d 

2 

1 

County 

1 

■§ 

t 

1 

record 

or  closed 
during  yi. 

Reler 

to 

Q. 

d, 

s-% 

II 

J 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

II 

tables 

CLEVELAND 

leio 

08 

LIBERTY 

14 

30  22 

95  09 

196 

10 

Tt" 

1  2  3 

CLIFTON  10  E 

1823 

031 aosauE 

31  48 

97  26 

665 

60 

2 

CLOOINE 

1838' Oe  FORT  BEND 

14 

29  42   95  41 

87 

20 

2 

COLOSPRINC  5  SSW 

IB70  04  SAN  JACINTO 

14 

30  32   95  09 

354 

9 

17 

1  2  3 

COLDWATER  3  W 

1674  01' DALLAM 

36  28  102  36 

4180 

26 

2 

COLEMAN 

1675 

02  COLEMAN 

31  50   99  26 

1711 

80 

67 

1  2  3 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889 

04  BRAZOS 

30  35   96  21 

314 

20 

20 

1  2  3 

COLORADO  CITY 

1903 

02  MITCHELL 

32  23  100  52 

2060 

51 

67 

1  2  3 

C0LUM8US 

1911 

07  COLORADO 

29  43   96  32 

199 

10 

67 

1  2  3 

COMANCHE 

1914 

03  COMANCHE 

31  54   96  39 

1345 

96 

2 

COMMERCE 

I92li  03IHUNT 

10 

33  16   95  54 

550 

C 

CONCORD 

1937 

041  RUSK 

31  551  94  35 

535 

C 

CONLEN 

1946 

01| DALLAM 

36  14| 102  14 

3620 

27 

2 

CONROE 

1956 

04] MONTGDKEPy 

14 

30  191  95  27 

245 

91 

51 

1  2  3  C 

COOPER 

1970 

03. DELTA 

10 

33  22   95  42 

495 

27 

2 

COPE  RANCH 

1974. 06  STERLING 

31  34  101  15 

2570 

8 

31 

1  2  3 

COPPERAS  COVE 

1984  03. CORYELL 

1 

31  07   97  55 

1087 

51 

2 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

20121 05. HUDSPETH 

31  47  105  28 

4480 

10 

31 

1  2  3 

CORPUS  CHRISTI 

20141 07. NUECES 

27  48   97  24 

14 

24 

24 

1  2  3 

CORPUS  CHRISTI  MSO     R 

2015  07  NUECES 

27  46   97  30 

41 

84 

84 

1  2  3  C 

CORSICANA 

20191 03'NAVARRO 

15 

32  05   96  26 

425 

92 

95 

1  2  3 

CORYELL  CITY 

2024' 03  CORYELL 

31  33   97  37 

973 

C 

COTTONWOOD 

2040:06  GILLESPIE 

30  10   99  08 

2250 

50 

2 

COTULLA 

20481 09' LA  SALLE 

28  26   99  15 

433 

56 

2   C 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2050  09' LA  SALLE 

28  27|  99  13 

459 

22 

22 

1  2  3 

CRANDALL 

2060  03! KAUFMAN 

15 

32  38^  96  28 

418 

11 

2 

CRANE 

2082. 05, CRANE 

31  23  102  20 

2630 

10 

10 

1  2  3  C 

CRANFILLS  GAP 

2066  03; BQSOUE 

31  46,  97  50 

9B0 

C 

CRESSON 

2096| 03; HOOD 

15 

32  32   97  37 

1047 

25 

2   C 

CRIOER  RANCH 

2104 

06 

REAL 

30  04 

99  44 

2320 

31 

2 

CROCKETT 

2114 

04 

HOUSTON 

15 

31  18 

95  27 

347 

17 

59 

1  2  3 

CRDSBYTON 

2121 

01 

CROSBY 

33  40 

101  14 

3021 

60 

64 

1  2  3 

CROSS  PLAINS 

2126 

03  CALLAHAN 

32  07   99  10 

1738 

31 

2 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131' 03  CALLAHAN 

32  10   99  06 

1809 

C 

CfiOMELL 

2142, 02  FOARD 

10 

33  59   99  43 

1451 

94 

2 

CRYSTAL  CITY 

2160,  09  ZAVALA 

28  41.  99  50 

581 

17 

30 

1  2  3 

CUERD  3  E 

2173  07|  DEWITT 

29  05   97  19 

194 

18 

27 

1  2  3 

CYPRESS  1  SW 

2206  081  HARRIS 

14 

29  58   95  43 

150 

9 

26 

2 

OACUS 

2218, 04  MONTGOMERY 

14 

30  26   95  47 

226 

17 

2 

OAINCERFIELD  9  S 

2225  04  MORRIS 

10 

32  55   94  43 

300 

12 

27 

12 

1  2  34 

OALHART  FAA  AIRPORT 

2240,  01  HARTLEY 

36  01  102  33 

3989 

24 

24 

1  2  3 

DALLAS  W50            R 

2244  03;  DALLAS 

32  51   96  51 

481 

91 

91 

1  2  3  C 

DANEVANG  2    SE 

2266| 08  WHARTON 

29  03   96  11 

70 

75 

79 

1  2  3 

DARROUZETT 

2282J  01  LIPSCOMB 

36  26; 100  19 

2540 

30 

2 

DAVILLA 

2295  03  MILAM 

30  47,  97  16 

520 

28 

2 

DECATUR  2  SSM 

2338;  03  WISE 

15 

33  12   97  36 

921 

7 

2 

DEKALB 

2352  04  BOWIE 

10 

33  30   94  36 

400 

24 

2 

DEL  RIO  WSO 

2360  061  VAL  VERDE 

1 1 

29  22  100  55 

1026 

9 

9 

1  2  3  C 

DENISON  0AM 

2394  03i  GRAYSON 

10 

33  49   96  34 

513 

31 

31 

27 

1  2  34C 

DENTON  2  SE 

2404  03  DENTON 

15 

33  12   97  06 

630 

57 

57 

14 

1  2  3  C 

DEPORT 

2415  03!  LAMAR 

10 

33  31   95  19 

420 

C 

DEWEYVILLE  5  S 

2436  04  ORANGE 

12 

30  141  93  44 

18 

17 

2 

DIALVILLE  2  M 

2444  04. CHEROKEE 

31  52!  95  16 

620 

68 

66 

1  2  3 

DICKENS 

2448  02  OICKENS 

33  37' 100  50 

2S50 

6 

8 

1  2  3 

OILLEY 

24581 09  FRIO 

28  40[  99  10 

969 

94 

61 

37 

1  2  34 

DIME  BOX 

2462; 07  LEE 

30  21!  96  49 

330 

30 

2 

DIMMITT  6  E 

2463,  01  CASTRO 

10 

34  33.  102  13 

3810 

48 

2 

DIMMITT 

2464  01  CASTRO 

10 

34  33  102  19 

3855 

10 

12 

1  2  3 

DODLE  6  NNE 

2527  06, MCCULLOCH 

31  29   99  34 

1447 

31 

2 

ORVDEN 

2590  05.  TERRELL 

11 

30  03  102  07 

2200 

6 

6 

1  2  3 

DRYER  1  NW 

2595  07  GONZALES 

29  23   97  16 

302 

30 

2 

DUBLIN 

2598  03I  ERATH 

32  061  98  20 

1502 

70 

74 

1  2  3 

DUMAS 

2617, 01,  MOORE 

35  52; 101  56 

3655 

32 

34 

1  2  3 

DUHONT 

2621i 02  KING 

10 

33  46i  100  31 

2010 

1 

APR 

2   C 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

26301 06  SCHLEICHER 

30  4&I 100  10 

2120 

6 

2 

DUNDEE  6  NNH 

2633. 03;  ARCHER 

10 

33  49:  96  56 

1051 

49 

2 

EAGLE  LAKE 

2675' 07  COLORAOQ 

29  35   96  20 

174 

C 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2678  03'  TARRANT 

15 

32  53,  97  26 

675 

31 

2 

EAGLE  PASS 

2679  09:  MAVERICK 

11 

28  421 100  29 

819 

76 

94 

1  2  3  C 

EASTLAND 

2715. 03  EASTLAND 

32  24 

98  49 

1450 

62 

64 

1  2  3  C 

EOEN  1 

2741,  06  CONCHO 

31  13 

99  51 

2060 

32 

41 

1  2  3 

EDEN  NO  2 

2744  06|  CONCHO 

31  13 

99  50 

2076 

C 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

2766| 08| JACKSON 

28  58 

95  41 

54 

4 

4 

1  2  3 

EOOH  2  NW 

2772, 04.  VAN  ZANDT 

32  23'  95  36 

900 

31 

2 

EL  CAMPO 

2766' 08  WHARTON 

29  12|  96  17 

106 

29 

30 

1  2  3 

EL  PASO  WSO           R 

2797  05  EL  PASO 

11 

31  48  106  24 

3918 

94 

92 

1  2  3  C 

ELDORADO  I  N 

2811i  06  SCHLEICHER 

11 

30  53 

100  36 

2420 

C 

ELDORADO  11  NW 

2812  06;  SCHLEICHER 

30  58 

100  42 

2490 

5 

31 

1  2  3 

ELDORADO  19  SW 

2814  06[  SCHLEICHER 

11 

30  43 

100  52 

2360 

2 

ELECTRA 

2816! 02'  WICHITA 

10 

34  02 

98  59 

1216 

16 

26 

2 

ELGIN 

ze20| 07:  BASTROP 

30  21,  97  22 

579 

9 

10 

1  2  3 

EMORY 

2902 

04 

RAINS 

32  52   95  45 

463 

9 

25 

1  2  3 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

28  05   99  22 

962 

60 

61 

1  2  3 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26  20   96  01 

70 

23 

IKAC 

2 

ENNIS 

2925 

03 

ELLIS 

15 

32  19   95  37 

917 

31 

2 

EVAOALE 

3000 

04,'  JASPER 

30  20'  94  05 

33 

9 

27 

I  2  3 

EVANT 

3005' 03  CORYELL 

31  29   98  09 

1245 

U 

11 

1  2  3  C 

FABENS 

3033, 051  EL  PASO 

U 

31  30. 106  09 

3610 

31 

1  2  3  C 

FAIR  OAKS  RANCH 

3038 

07; COMAL 

13 

29  45 

98  38 

1292 

24 

2 

FAIRFIELD  3  ESE 

3047 

04| FREESTONE 

15 

31  43 

96  07 

475 

10 

30 

I  2  3 

FALCON  DAM 

3060 

09| STARR 

11 

26  33 

99  08 

323 

10 

10 

1  2  3 

FALFURRIAS 

3063 

09 

BROOKS 

27  13 

98  09 

120 

64 

64 

1  2  3 

FALLS  CITY  4  WSW 

3065 

07 

KARNES 

13 

26  57 

98  04 

300 

25 

2 

FARMERSVILLE 

3080 

03 

COLLIN 

15 

33  10 

96  22 

632 

25 

2 

FEDOR 

3112 

07 

LEE 

, 

30  19 

97  03 

483 

9 

2 

FERRIS 

3133 

03 

ELLIS 

15 

32  32 

96  40 

479 

10 

31 

1  2  3  C 

FIFE 

3142 

06 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

1365 

31 

2 

FISCHERS  STORE 

3156 

07 

COMAL 

29  59 

98  16 

1060 

30 

2 

FLAT 

3171 

03 

CORYELL 

31  19 

97  36 

835 

C 

FLATONIA  2    H 

3163 

07 

FAYETTE 

29  41 

97  06 

425 

63 

63 

I  2  3 

FLOMOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

10 

34  14 

100  59 

2450 

29 

2 

FLORENCE  3  SE 

3199 

03 

WILLIAMSON 

30  4B 

97  46 

971 

9 

2 

FLORESVILLE 

3201 

07 

WILSON 

13 

29  08 

98  10 

400 

10 

59 

1  2  3 

FLOYOADA 

3214 

01 

FLOYD 

33  59 

101  20 

3180 

32 

24 

1  2  3 

FLOYDAOA  9  SE 

3215 

01 

FLOYD 

33  52j  101  15 

3X25 

24 

2 

FOLLETT 

3225,  01 

LIPSCOMB 

36  26  100  08 

2780 

36 

41 

1  2  3 

FORESTBURG  4  S 

3247  03 

MONTAGUE 

15 

33  29   97  34 

1000 

31 

2 

FORSAN 

3253  01 

HOWARD 

32  061  101  22 

2740 

23 

2 

FORT  DAVIS 

3262  05 

JEFF  DAVIS 

30  36' 103  53 

4800 

91 

2 

FORT  HANCOCK 

3266  05 

HUDAPETH 

11 

31  18, 105  51 

3910 

' 

6 

1  2  3 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270  06 

MENARD 

30  56{ 100  07 

2200 

C 

FORT  STOCKTON  35  SSM 

3276  05 

PECOS 

30  23  103  02 

4390 

C 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280  05 

PECOS 

30  92  102  54 

3000 

17 

17 

1  2  3 

NFORT  WORTH  MSO        R 

3283  03 

TARRANT 

15 

32  50   97  03 

537 

76 

84 

1  2  3  C 

FORT  MQRTH  MeACHAM  FLO 
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9600J09  PRESIDO 

It  30  08 

103  53 

4660 

C 

MARL  IN  3  NE 

961ll03  FALLS 

1  31  20 

96  51 

372 

27 

42 

1  2  > 

MARSHALL 

9616  04' HARRISON 

12' 32  32 

94  21 

392 

67 

70 

1  2  1 

MARYS  CREEK 

9646  031  TARRANT 

15  32  44 

97  29 

760 

29 

2 

MASON 

9690  06  MASON 

3  30  44 

99  13 

1986 

15 

40 

1  2  > 

MATADOR  NO  2 

9656  02  MOTLEY 

10  34  01 

100  SO 

2390 

C 

MATADOR 

9698, 0?  MOTLEY 

10,  34  01 

100  90 

2280 

24 

30 

1  2  1 

MATAGORDA  NO  2 

5699  06  MATAGORDA 

5' 26  42 

95  98 

10 

44 

61 

1  2  > 

MATHIS 

9661  07  SAN  PATRICIO 

8  28  06 

97  49 

80 

8 

a 

1  2  > 

MAUD  1  S 

566704i  eOwIE 

10  33  19 

94  20 

309 

>1 

2 

MAYPEARL 

9695  03  ELLIS 

19' 32  19 

97  01 

932 

C 

MC  ALLEN 

5701' 10  HIUALGO 

11^26  12 

98  13 

122 

30 

30 

1  2  3 

MC  ALLEN  FAA  AP 

9702  10  HIDALGO 

111  26  It 

98  14 

100 

10 

10 

1  2  > 

MC  CAMEY 

5707! 06  UPTON 

9! 31  08 

102  12 

2494 

39 

39 

1  2  > 

MC  COOK 

9721  Io!hIOAL&0 

51 26  30 

98  2> 

229 

30 

30 

10 

1  2  14 

MEDINA 

9742  06  BANDERA 

13  29  48 

99  19 

1«2S 

1  2  3 

HC  GREGOR 

97971  03| MCLENNAN 

1  31  26 

97  29 

718 

11 

17 

1  2  3 

MCKINNEY  3  S 

9766' 03' COLLIN 

151  33  10 

96  37 

999 

99 

67 

1  2  3 

MC  LEAN  3  E 

9770  01  CRAY 

10]  39  14 

100  33 

2880 

10 

10 

1  2  3  C 

MEMPHIS 

96211  02| HALL 

10;  34  44 

100  33 

2100 

64 

62 

1  2  1 

MENARD 

9822' 06! MENARD 

3|30  99 

99  47 

1951 

10 

61 

1  2  > 

MENTONE  2  S 

9826'  Os!  LOVING 

9! 31  41 

103  36 

2700 

9 

28 

1  2  ) 

MERCEDES  6  SSE 

5836  10  HIDALGO 

11 

26  04 

97  54 

79 

29 

2 

MERCURY 

9840  06  MC  CULLOCH 

3 

31  25 

99  10 

1440 

C 

MERIDIAN  STATE  PARK 

9847  03,  BOSQUE 

t 

31  93 

97  42 

1028 

9 

> 

NERTZDN 

5699  06  IRION 

3 

31  16 

100  49 

2180 

9 

30 

1  2  > 

MEXIA 

9869  03  LIMESTONE 

1 

3t  41 

96  29 

929 

66 

68 

1  2  > 

MIAMI 

9875'  01  ROBERTS 

2 

39  42 

100  38 

2744 

63 

67 

1  2  3 

MID  CITY 

9879  03  LAMAR 

10  33  90 

99  31 

919 

2 

2 

2 

HMlOLAND  WSO           R 

5890  01  MIDLAND 

3  31  96 

102  12 

2851 

17 

17 

1  2  3  C 

MIDLAND  ^  ENE 

5891  01  MIDLAND 

3'  32  01 

102  01 

2740 

97 

64 

1  2  3 

MINEOLA  7  SSW 

99941  04,  SMITH 

12  32  39 

99  33 

465 

29 

2 

MINEOLA  8  ENE 

99961  04' WOOD 

12  32  43 

99  22 

387 

6 

6 

1  2  3 

MINERAL  WELLS  ISSW 

5997  03  PALO  PINTO 

1  32  47 

98  07 

650 

C 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

9996  03, PALO  PlNTQ 

1,32  47 

98  04 

934 

17 

17 

1  2  > 

MISSION  4  W 

5972  10  HIDALGO 

U  26  13 

98  24 

133 

94 

95 

1  2  3 

MOBEETIE  2  S 

5987  02  WHEELER 

10  35  31 

100  26 

3619 

31 

I 

MOLINE 

9996'  06  LAMPASAS 

I  31  23 

98  19 

1400 

C 

MONAHANS 

5999  05  WARD 

9  31  34 

102  54 

2640 

12 

12 

1  2  > 

MONTGOMERY 

6024  04  MONTGOMERY 

14, 30  23 

95  42 

332 

17 

2 

MORGAN  3  WNW 

6059'  03|  BOSQUE 

I  32  01 

97  39 

756 

9 

2 

MORGAN  MILL 

60601  03  ERATH 

1  32  23 

98  10 

1050 

2> 

2 

MORSE 

6070' 01' HANSFORD 

2  36  04 

101  29 

3180 

30 

2 

MORTON 

6074  01  COCHRAN 

1  33  43 

102  45 

3740 

10 

26 

1  2  3 

MOUNT  LOCKE 

6104  05  JEFF  DAVIS 

9  30  40 

104  00 

6790 

36 

36 

1 

1  2  14C 

MOUNT  PLEASANT 

6106  04  TITUS 

10  33  10 

95  00 

416 

99 

99 

1  2  3  C 

MOUNT  VERNON 

6119  04  FRANKLIN 

10  33  11 

95  14 

476 

6 

1  2  > 

MUENSTER 

6130  03  COOKE 

15,  33  39 

97  22 

1009 

30 

2 

MULESHOE  1 

6135  01  BAILEY 

1  34  14 

102  43 

3780 

44 

90 

1  2  > 

MULESHOC  3  NW 

6136  01  BAILEY 

1  34  15 

102  46 

3820 

C 

MULLIN 

6140!03  MILLS 

3  31  33 

98  40 

1430 

" 

2 

MUNOAY 

6146  02  KNOK 

1  33  27 

99  38 

1461 

33 

98 

1  2  3 

NACOGDOCHES 

6176  04  NACOGDOCHES 

7;  31  36 

94  39 

308 

71 

72 

1  2  > 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177  04  NACOGDOCHES 

7,  31  37 

94  38 

439 

C 

NAPLES  1  Sw 

6190  04  MORRIS 

10'  33  11 

94  41 

362 

61 

2 

NATALIA 

6205'  07,  MEDINA 

e:  29  12 

98  91 

710 

14 

17 

1  2  3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210  03  NAVARRO 

15  31  57 

96  42 

454 

99 

9 

9 

1  2  36C 

NEGLEY  4  SSW 

6247  04  RED  RIVER 

10  33  42 

99  04 

400 

29 

2 

NELSON  RANCH 

6297.  06  KERR 

5  29  57 

99  31 

2120 

30 

2 

NEUVllLE 

6265  04  SHELBY 

12  31  40 

94  09 

324 

31 

2 

NEW  BRAUNFELS 

6276, 07  COMAL 

4,  29  42 

98  07 

718 

89 

82 

1  2  3 

NEW  CANEY  4  NW 

6280  04: MONTGOMERY 

14  30  12 

99  19 

290 

20 

2 

NEW  GULF 

6286  08. WHARTON 

1;  29  16 

99  55 

72 

29 

29 

1  2  3 

NEWPORT 

6331'  03!  CLAY 

15  33  26 

98  01 

1090 

24 

2 

NEW  SUMMERFIELD 

6335  04  CHEROKEE 

7  31  59 

95  06 

476 

C 

NEWTON 

6339  04  NEWTON 

12,  30  51 

93  46 

193 

7 

7 

1  2  3 

NU  STORE  1  W 

6367  06'  LAMPASAS 

3;  31  07 

98  22 

1360 

31 

2 

NIXON 

6368  07  GONZALES 

4  29  16 

97  45 

406 

16 

90 

1  2  3 

NORTHFIELO 

6433'  02:  MOTLEY 

10'  34  17 

100  36 

2070 

24 

2 

NOTLA  3  SE 

6477  Oil  OCHILTREE 

2    36  06 

100  36 

2900 

31 

2 

NOVICE  1  E 

6484  02  COLEMAN 

3  31  99 

99  37 

1975 

31 

2 

NUGENT  1  ESE 

6494I  02I  JONES 

11  32  41 

99  40 

1990 

31 

2 

OAK  CREEK  LAKE 

6495i  06  COKE 

3,  32  03 

100  18 

2029 

10 

2 

ODESSA 

65021  05,  ECTOR 

3|  31  53 

102  24 

2912 

21 

2 

0  DONNE LL 

6504  Ol'  LYNN 

3  32  98 

101  49 

3046 

C 

OILTON 

65461  09,  WEBB 

111  27  27 

98  95 

801 

7 

7 

INAC 

1  2  3 

OLNEY 

6636  03,  YOUNG 

1'  33  22 

98  46 

1197 

16 

16 

1  2  3 

OLNEV  5  NNW 

6641  03  ARCHER 

10  33  26 

98  47 

1184 

30 

2 

OLTON 

6644  01  LAMB 

1  34  11 

102  08 

3610 

9 

9 

1  2  3 

ORANGE  4  NW 

6664'  08  ORANGE 

12  30  07 

93  47 

14 

10 

69 

1  2  3 

OVERTON 

6722  04  RUSK 

7  32  16 

94  59 

907 

27 

2 

OZONA 

6734!  06| CROCKETT 

111  30  43 

101  12 

2348 

21 

31 

1  2  3 

OZONA  6  WSW 

6736'  D6  CROCKETT 

11  3D  41 

101  20 

2990 

C 

PADUCAH 

6740  02  COTTLE 

10,  34  01 

100  18 

1690 

17 

57 

1  2  5 

PADUCAM  17  SSE 

6742: 02  KING 

lOl  33  47 

100  12 

1610 

1 

»R 

2 

PAINT  ROCK 

6747  06  CONCHO 

3:  31  30 

99  59 

1626 

9 

9t 

1  2  a 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750  09  MATAGORDA 

5,  28  43 

96  19 

12 

23 

23 

1  2  3 

PALESTINE 

6797'  04  ANDERSON 

15  31  47 

95  39 

600 

78 

80 

1  2  3  C 

PALO  PINTO 

6766  03  PALO  PlNTO 

1  32  46 

98  19 

1049 

23 

2 

PAHPA  NO.  2 

6776,  01  GRAY 

2:39  32 

100  99 

3290 

8 

8 

1  2  5  C 

PANOALE 

6790:  06'  VAL  VERDE 

9!  30  12 

101  34 

1720 

20 

1  2  3 

PANHANDLE 

67851  01  CARSON 

2  39  21 

101  23 

3440 

10 

46 

1  2  > 

PANOLA  2  NNH 

6796  04  HARRISON 

12  32  23 

94  06 

308 

C 

PANTHER  JUNCTION 

6792  05  BREWSTER 

11  29  19 

103  13 

3740 

16 

16 

1  2  >  C 

PARIS 

6794  03  LAMAR 

10  33  40 

95  34 

942 

83 

88 

1  2  > 

PAT  MAYSE  DAM 

6834  03  LAMAR 

10  33  92 

95  31 

495 

C 

PEARSALL 

6679  09  FRIC 

6,  26  93 

99  09 

639 

13 

69 

1  2  5 

PECOS 

6692  05  BEEVES 

9  31  25 

103  30 

2610 

37 

37 

1  2  > 

PECOS  12  SSW 

6693  05  REEVES 

9  31  16 

103  36 

2640 

C 

PENWELL 

6932  05,  ECTOR 

9,  31  44 

102  39 

2940 

9 

28 

1  2  3 

PEP 

6935  01  HOCKLEY 

1  33  49 

102  34 

3660 

C 

PERRVTON  5  NNE 

6990, 01  OCHILTREE 

2  36  28 

100  47 

2930 

8 

62 

I  >  > 

PERRYTON  10  WNW 

69931  01  OCHILTREE 

2i  36  27 

100  98 

3000 

30 

2 

PIERCE  1  E 

7020  06  WHARTON 

3  29  14 

96  11 

109 

64 

69 

1  2  3 

PILOT  POINT 

7028  03'  DENTON 

15  33  24 

96  57 

710 

11 

30 

1  2  3 

PITCHFORK  RANCH 

7060  02  DICKENS 

10  33  36 

100  32 

1920 

1 

MR 

2   C 

PITTSBURG  5  S 

7066  04  CAMP 

10  32  56 

94  58 

350 

22 

2   C 

PLAINS 

7074  01  YOAKUM 

3  33  11 

102  50 

3640 

16 

31 

1  2  3  C 

PLAINVIEW 

7079' 01  HALE 

1  34  11 

101  42 

3370 

73 

79 

1  2  3 

PLATA 

7091  09  PRESIDIO 

11  29  91 

104  01 

3790 

8 

2 

POINT  COMFORT 

7140,  06i  CALHOUN 

5|  28  40 

96  33 

23 

14 

14 

14 

1  2  3tC 

POLAR 

7146  02  GARZA 

1  33  01 

101  03 

2330 

31 

2 

PORT  ARTHUR  WSO       R 

7174  08  JEFFERSON 

5  29  57 

94  01 

16 

27 

27 

1  2  3  C 

PORT  ISABEL 

7179  10  CAMERON 

5  26  05 

97  12 

17 

46 

46 

INAC 

1  2  3 

PORT  LAVACA  NO  2 

7182  06  CALHOUN 

5  28  38 

96  38 

20 

31 

31 

1  2  3 

PORT  MANSFIELD 

7164  10  WILLACY 

5  26  33 

97  26 

9 

13 

13 

1  2  3 

PORT  0  CONNOR 

7166  09  CALHOUN 

5  29  26 

96  26 

17 

17 

1  2  3 

POSSUH  KINGDOM  DAM 

7205  03  PALO  PiNTO 

1  32  52 

98  26 

900 

32 

32 

2 

POST 

7206' 02' GARZA 

1  33  12 

101  24 

2620 

10 

61 

1  2  3 

POST  OAK  SCHOOL 

7213  07] LEE 

1  30  16 

96  43 

324 

9 

2   C 

POTEET 

7219  09  ATASCOSA 

8  29  02 

98  39 

480 

30 

30 

1  2  3 

POYNOR  1  NE 

7230  04' HENDERSON 

7  32  05 

95  35 

929 

9 

28 

1  23 

PRAOE  RANCH 

7232  06, REAL 

6  29  55 

99  46 

2052 

19 

19 

1  2  3 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243  06  LLANO 

3  30  35 

98  S3 

1448 

C 

PRESIDIO 

7262  09  PRESIDIO 

11  29  33 

104  21 

2990 

44 

44 

1  2  3 

PRICE  2  SW 

72T1  04  RUSK 

7|  32  07 

94  58 

370 

30 

2 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300  03  COMANCHE 

1!  31  58 

98  30 

1221 

9 

9 

9 

1  2  34 

PUTNAM 

7327  03  CALLAHAN 

1  32  22 

99  11 

1991 

9 

60 

1  2  3 

OUANAH  9  SE 

7336  02<  HARDEMAN 

10,  34  15 

99  41 

1499 

107 

68 

1  2  3 

OUINLAN 

7398  03 

HUNT 

12 

32  94 

96  08 

993 

10 

10 

1  2  3 

QUITAOUE  1  E 

736 1 

01 

8IIISC0E 

10 

34  22 

101  0> 

25M 

»7 

2 

CONTINUED 

c 

»1J 

n.1 

IKJV 

1 

iiNJ-yUjA 

TEXAS 
1971 

Years  of 

Opened 

Years  of 

Opened 

Station 

i 

g 

County 

i-l 

1  ■* 

1 

1 

record 

or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Station 

i 

i 

County 

1 

Q 

■§ 

1 

1 

record 

or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

d 

d, 

d 

' 

dl  ^ 

if 

IS. 

5-S 
II 

1 

5 

> 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

& 

al 

tables 

0) 

3 

> 

Q 

5 

! 

1 
0 

H 

tables 

QUITMAN  2  S 

7363 

04" 

WOOD 

12 

32  46 

95  26 

371 

~2» 

2 

STERLING  CITY 

8630 

06 

STERLING 

3 

31  91 

100  59 

2290 

9 

45 

I  2  3 

RAIN60H 

7388 

03  SUMERVELL 

1 

32  16 

97  42 

646 

36 

2 

STERLING  CITV  10  E 

8631 

06 

STERLING 

3 

31  52 

100  49 

2620 

c 

RANDOLPH  FIELD 

74221 071  BEXAR 

13 

29  32 

98  17 

760 

C 

STILLHOUSE  HOLLON  DAM 

8646 

03 

BELL 

1  31  02 

97  32 

706 

9 

9 

6 

1  2  34C 

KANCEX  1  H 

7426  03' EASTLAND 

1  32  28 

98  42 

1940 

25 

31 

1  2  3 

STINNETT 

8647 

01'  HUTCHINSON 

2  39  90 

101  27 

3140 

C 

'  RANK  IN 

7431  06  UPTON 

9  31  14  101  57 

2605 

10 

to 

1  2  3  C 

STRATFORD 

8692'  01  SHERMAN 

2  36  21 

102  09 

3693 

51 

51 

1  2  3 

R4YHON0VILLE 

7458  10  NILLACV 

5  26  29   97  46 

29 

56 

60 

1  2  3 

STRAWN  B  NNE 

6696 

03  PALO  PINTO 

1 

32  40 

96  28 

1177 

23 

2 

,  «0  DLUFF  CROSSING 

7480  06  SAN  SABA 

3  31  13   98  35 

1235 

31 

Z 

SUGAR  LAND 

8728 

08. FORT  BEND 

5 

29  37 

95  38 

89 

66 

72 

1  2  3 

!  RED  BLUFF  DAM 

7481i09  REEVES 

9  31  54 

103  55 

2600 

31 

31 

23 

1  2  34C 

SULPHUR  SPRINGS 

8743 

04  HOPKINS 

10 

33  08 

95  36 

499 

43 

67 

1  2  3  C 

RED  OAK 

7495  03  ELLIS 

15  32  31 

96  48 

600 

2 

SUNRAY  4  Sm 

6761 

01 

MOORE 

2 

39  58 

101  52 

3940 

10 

10 

1  2  3  C 

RED  ROCK 

7497  07  BASTROP 

3  29  SB 

97  27 

SOI 

T 

T 

1  2  3 

SWAN  4  NW 

8776 

04 

SMITH 

7 

32  27 

95  29 

450 

C 

RED  ROCK  3  SM 

7498  07i BASTROP 

4  29  57 

97  29 

49S 

C 

TAHOKA 

6818 

01 

LYNN 

1 

33  10 

101  49 

3120 

43 

45 

1  2  3 

RED  SPRINGS  2  ESE 

7499  02  BAYLOR 

1  33  36   99  23 

1367 

c 

TAMPICQ 

8833 

02 

HALL 

10 

34  28 

100  49 

2293 

31 

2 

REFUGIO 

7529  07  REFUGIO 

5  28  16   97  17 

45 

1* 

24 

12  3 

TARPLEY 

8645 

06 

BANDERA 

8 

29  39 

99  17 

1410 

33 

33 

C 

REKLAM  i    NNE 

75*7  04  RUSK 

7  31  54   9*  59 

330 

22 

2 

TASCOSA 

68521 01 

OLDHAM 

2 

39  34 

102  18 

3410 

30 

2 

RENO 

7556  03  PARKER 

15  32  57   97  34 

770 

C 

TATUM 

8659! 04 

RUSK 

12 

32  19 

94  31 

338 

C 

RKAROO 

7580' 07  KLEBERG 

5,27  25   97  49 

59 

62 

2 

TAYLOR 

8661 

03 

30  35 

97  24 

570 

69 

75 

1  2  3 

RICHARDS 

7586  04  CRIMES 

14  30  32   95  51 

331 

17 

2 

TAYLOR  RANCH 

6663 

06; SAN  SABA 

3 

30  56 

98  56 

1991 

6 

2 

ftlCHARDSON 

TSB8  03  DALLAS 

15] 32  57i  96  46 

623 

25 

2 

TEAGUE  RANCH 

8677 

06  GILLESPIE 

30  26 

96  49 

1630 

6 

2 

RICHLAND  SPftlNCS 

7593  06  SAN  SABA 

3|31  16|  98  57 

1379 

31 

2 

TELEGRAPH 

6897 

06  KIMBLE 

3 

30  21 

99  54 

1791 

30 

2 

RICHHONO 

7594  08:  FORT  BEND 

1  29  as!  95  49 

101 

35 

2   C 

TELEPHONE 

8898 

03 

FANNIN 

10 

33  47 

96  01 

535 

C 

RINGGOLD 

7614  03  MONTAGUE 

10  33  49   97  57 

888 

30 

2 

TEMPLE 

8910 

03 

BELL 

I 

31  06 

97  21 

700 

80 

68 

12  3 

RIO  GRANDE  CITV  i   M 

7622  09  STARR 

111  26  23   98  52 

176 

IS 

103 

10 

I  2  34 

TERRELL 

8929 

03 

KAUFMAN 

15 

32  45 

96  17 

510 

31 

2 

RIOHEOINA  2    N 

762B; 07  MEDINA 

13: 29  28!  98  53 

950 

4B 

2 

TE5C0 

6939 

02 

NOLAN 

I 

32  3D 

100  15 

2000 

27 

2 

RISING  STAR 

7633, 03  EASTLAND 

ll  32  06   98  58 

1627 

2' 

29 

1  2  3 

TEXARKANA 

6942 

04 

BOWIE 

10 

33  25 

94  05 

390 

4 

* 

I  2  3  C 

ROANOKE 

7659| 03  DENTON 

15  33  00   97  13 

648 

26 

2 

TEXARKANA  0AM 

6944 

04  CASS 

to 

33  16 

94  10 

282 

16 

24 

2    C 

1  ROBERT  LEE 

76691 06iC0KE 

3  31  54  100  29 

1780 

10 

31 

1  2  3 

THOMPSONS  3  WSH 

8996 

08  FORT  BEND 

1 

29  29 

95  36 

72 

1* 

14 

14 

1  2  34C 

ROBSTOMN 

7677' 07! NUECES 

5;  27  47!  97  40 

89 

n 

24 

1  2  3 

THORNOALE 

9001 

03 

1 

30  37 

97  13 

468 

2 

1  ROBY 

76781 D2 

FISHER 

1 

32  44: 100  23 

I960 

31 

2 

THORNTON 

9004 

03 

LIMESTONE 

31  25 

96  35 

469 

26 

2 

'  ROCKDALE 

7689  D3 

MILAM 

1 

30  39!  97  00 

471 

9 

2 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

8 

28  28 

96  11 

ISO 

49 

2 

ROCKLAND  1  W 

7700I 04 

TYLER 

■^ 

31  01   94  24 

139 

' 

67 

1  2  3  C 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

I 

33  11 

99  11 

1320 

46 

46 

1  2  3 

ROCKPORT 

7704  07 

ARANSAS 

5 

28  01   97  03 

9 

13 

13 

1  2  3 

THURBER  S  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  32 

98  20 

964 

31 

2 

ROCKSPRINCS 

7706, 06' EDWARDS 

8:  30  Oil  100  13 

2400 

33 

39 

I  2  3 

TILOEN 

9031 

09 

MCMULLEN 

8 

2B  26 

98  33 

256 

13 

13 

1  2  3 

ROCKWALL 

7707  03  ROCKWALL 

is; 32  56l  96  28 

343 

21 

2 

TOMBALL 

9076 

OB 

HARRIS 

14 

30  06 

95  37 

200 

30 

2 

ROCKSPRINGS  21  SM 

7712  06  EDWARDS 

e  29  45, 100  24 

1720 

9 

2 

TOWN  BlUFF  dam 

9101 

TYLER 

7 

30  46 

94  11 

214 

17 

17 

17 

1  2  34 

ROCKSPRINCS  2 

7718 

06  EDWARDS 

B' 30  01' 100  12 

2420 

JUN 

C 

TOYAH 

9106 

05 

REEVES 

9 

31  16 

103  46 

2822 

26 

2    C 

ROSCOE 

7743 

02  NOLAN 

1;  32  27l  100  32 

2380 

3* 

36 

I  2  3 

TRENT  2  ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

32  30 

100  06 

1920 

31 

2 

ROSEBUD  3  USW 

7744 

03| FALLS 

I;  31  03|  97  01 

495 

7 

7 

1  2  3 

TRENTON 

9125 

03 

FANNIN 

15 

33  26 

96  20 

764 

25 

2 

ROSS 

7768 

03' MCLENNAN 

1 

31  431  97  07 

570 

30 

2 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137 

04 

HENDERSON 

15 

32  OB 

96  06 

292 

2 

ROSS  RANCH 

7769 

02  KING 

LO 

33  35;  100  01 

1660 

1 

APR 

2 

TROY 

9153 

03 

BELL 

I 

31  12 

97  18 

700 

31 

2 

ROSSER  I  5E 

7773 

03, KAUFMAN 

15 

32  27   96  26 

352 

30 

2 

TRUBY  3  ESE 

9154 

02 

JONES 

1 

32  38 

99  53 

1706 

31 

2 

ROTAN 

7782| 02  FISHER 

I 

32  52! 100  28 

1929 

10 

45 

1  2  3 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33  45 

99  49 

1929 

9 

9 

1  2  3  C 

ROUND  MOUNTAIN  *  MNH 

7787  06,  BLANCO 

3 

30  2B,  96  2S 

1369 

31 

2 

TUUIA 

9175 

Oil  SWISHER 

10 

34  32 

101  46 

3900 

l7 

17 

I  2  3 

ROUND  ROCK  3  E 

7791  03  WILLIAMSON 

1 

30  31t  97  3B 

740 

4 

2 

TURKEY  2  HSW 

9191 

02J  HALL 

10 

34  23 

100  56 

2390 

e 

I  2  3 

RUNGE 

7836i 07  KARNES 

13 

28  52>  97  43 

308 

75 

2 

TVlEH  5  NE 

92i4 

041  SMITH 

12 

32  24 

95  16 

490 

17 

i? 

1  2  3 

RUSK 

7841  04  CHEROKEE 

7 

31  46'  95  09 

720 

29 

29 

1  2  3 

UM8AHGER 

9224 

Oil  RANDALL 

10 

34  57 

102  07 

3746 

24 

2 

SABINAL  1  HSN 

7873  06  UVALOE 

e 

29  19   99  29 

951 

67 

2 

UVALOE 

9265 

06. UVALOE 

8 

29  13 

99  46 

910 

68 

77 

12  3 

SALT  FLAT  10  ENE 

79Z1  05  CULBERSON 

u 

31  47  104  54 

3890 

13 

13 

1  2  3 

VALENTINE 

9270 

OS  JEFF  DAVIS 

11 

30  34 

104  29 

4430 

C 

SAM  RAYBURN  DAM 

7936,  04'  JASPER 

7 

31  04   94  06 

189 

4 

4 

4 

1  2  34C 

VALENTINE  10  WSW 

9275 

05  PRESIDIO 

11 

30  30 

104  38 

4420 

39 

2 

SAN  ANGElO  OAM 

7940'  06  TOM  GREEN 

3 

31  26  100  29 

1964 

19 

IB 

IB 

I  2  34 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

04i ROBERTSON 

1 

30  50 

96  38 

272 

79 

2 

SAN  ANGELO  MSO        R 

7943  06  TOM  GREEN 

3 

31  22  100  30 

1903 

61 

85 

1  2  3  C 

VALLEY  VIEW 

9286 

03[ COOKE 

15 

33  29 

97  10 

720 

29 

2 

SAN  ANTONIO  MSO       R 

7945  07  BEXAR 

13.   29  32   98  28 

788 

e? 

98 

1  2  3  C 

VAN  HORN 

9295! osl CULBERSON 

11 

31  03 

104  50 

4060 

29 

33 

I  2  3 

SAN  AUGUSTINE 

7951  04  SAN  AUGUSTIN 

7  31  32,  94  07 

326 

C 

VEGA 

9330  OllOLOHAM 

2 

35  15 

102  25 

4010 

48 

48 

1  2  3 

SAN  BENITO 

7952  10  CAMERON 

11.  26  08 

97  38 

37 

46 

51 

1  2  3 

VERNON 

9346  02  WILBARGER 

10 

34  10 

99  16 

1212 

38 

39 

1  2  3 

SAN  HARCOS 

79831  07  HAYS 

4|  29  53 

97  57 

600 

7« 

78 

1  2  3 

VICTORIA  WSO          R 

9364| Oa! VICTORIA 

t, 

28  51 

96  55 

104 

10 

10 

1  2  3  C 

SAN  SABA 

7992  06:  SAN  SABA 

3 

31  U 

98  43 

1194 

9 

31 

1  2  3 

VOSS  1  WSW 

9410 

02  COLEMAN 

3 

31  37 

99  35 

1653 

31 

2 

SANDERSON 

8022  05:  TERRELL 

11 

30  09 

102  24 

2800 

10 

24 

1  2  3 

WACO  DAM 

9417 

03  MC  LENNAN 

1 

31  36 

97  13 

493 

7 

7 

7 

1  2  34C 

SANDERSON  5  NNW 

8023  05! TERRELL 

11 

30  13 

102  25 

3080 

C 

WACO  WSO              R 

9419 

03  MCLENNAN 

1 

31  37 

97  13 

900 

89 

90 

1  2  3  C 

SANGER 

8043  03'  DENTON 

15 

33  22 

97  10 

668 

29 

2 

WAELDER  7  SSM 

9424 

07  GONiALES 

4 

29  36 

97  19 

367 

27 

2 

SANTA  ANNA 

8047  02' COLEMAN 

3 

31  44 

99  19 

173S 

C 

WALCOTT 

9435 

01  DEAF  SMITH 

10 

34  56 

102  59 

4110 

JUN 

1  2  3 

SAHITA  7  E 

80SI  09  KENEDY 

5 

27  13 

97  41 

38 

70 

2    C 

WALLER  3  SSW 

944B  04  WALLER 

14 

30  01 

99  56 

143 

24 

2 

SCHULENBURG 

8126  07' FAYETTE 

6 

29  41   96  54 

374 

31 

2 

WARREN 

9480  04iTYLER 

7 

30  37 

94  25 

116 

16 

IB 

1  2  3 

SEALY 

81601 071  AUSTIN 

1 

29  47 

96  09 

201 

50 

59 

1  2  3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491 

07' WASHINGTON 

1 

30  20 

96  09 

210 

16 

IB 

1  2  3  C 

SECUIN 

8186  07| GUADALUPE 

29  35 

97  57 

909 

47 

48 

I  2  3 

WATER  VALLEY 

06 

TDM  GREEN 

3 

31  40 

100  43 

2120 

6 

31 

1  2  3  C 

SEMINOLE 

8201 

01  GAINES 

3 

32  43 

102  40 

3340 

47 

48 

1  2  3 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9501 

06 

COKE 

3 

31  48 

100  39 

2460 

12 

2 

SEYMOUR 

8221 

02J  BAYLOR 

1 

33  36 

99  15 

1294 

16 

58 

1  Z    3 

WATSON 

9504 

06 

BURNET 

1 

30  96 

98  01 

1049 

4 

2 

SHAMROCK 

8235 

02<  WHEELER 

10 

35  12 

100  15 

2320 

42 

2 

WAXAHACHIE 

9522 

03 

ELLIS 

15 

32  24 

96  51 

628 

n 

74 

1  2  3 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

8236 

02  WHEELER 

10 

39  14 

100  15 

2349 

9 

10 

1  2  3 

WAYSIDE 

9527 

01 

ARMSTRONG 

101  34  '>& 

101  33 

3400 

C 

SHEFFIELD 

8252 

05  PECOS 

9 

30  41 

101  50 

2162 

10 

10 

1  2  3  C 

WEATHERFORD 

9532 

03 

PARKER 

15; 32  46 

97  49 

1069 

82 

87 

1  2  3  C 

SHERMAN  PUMP  STATION 

8274 

03|  GRAYSON 

10 

33  39 

96  37 

716 

83 

84 

1  2  3 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

9559 

07 

SAN  PATRICIO 

5 

26  06 

97  29 

47 

8 

2 

SIERRA  SLANCA 

8305 

05  HUDSPETH 

11 

31  11 

105  21 

4590 

10 

10 

1  2  3  C 

WELLINGTON  1  ESE 

9565 

02 

COLLINSWORTH 

10 

34  91 

100  12 

2030 

12 

27 

1  2  3 

SILVERTON 

8323 

01, BRISCOE 

10 

34  29 

101  19 

3260 

10 

33 

1  2  3 

WELLINGTON  2 

9570 

02 

COLLINSWORTH 

10 

3*  51 

100  13 

2030 

AUG 

C 

SIMMS  2  NNH 

83351 04, BOWIE 

10 

33  22 

94  31 

336 

9 

9 

1  2  3  C 

WESLACO  2  E 

9568 

10 

HIDALGO 

n 

26  09 

97  58 

7S 

24 

31 

13 

1  2  34CG 

SINTON 

8354  07  SAN  PATRICIO 

28  02 

97  31 

59 

14 

48 

1  2  3 

WHARTON 

9655 

08 

WHARTON 

3 

29  19 

96  06 

HI 

46 

2 

SLATON  5  S£ 

8373 

or  LYNN 

33  22 

101  36 

3050 

22 

2 

MHEELOCK  1  SE 

9665 

04 

ROBERTSON 

1 

30  93 

96  23 

394 

C 

SLIOELL 

8378 

03.  WISE 

15 

33  22 

97  24 

960 

25 

2 

WHITNEY  DAM 

9715 

03 

BOSQUE 

11 31  91 

97  22 

974 

22 

22 

18 

1  2  34C 

SLOAN 

B382 

06i  SAN  SABA 

31  09 

96  55 

1303 

36 

2 

WHITSETT  2  SW 

9717 

09 

LIVE  OAK 

8128  37 

98  17 

221 

8 

2 

SMITHVILLE 

8415 

07  BASTROP 

30  00 

97  09 

324 

50 

52 

1  2  3 

WICHITA  FALLS  WSO      R 

9729 

02 

WICHITA 

10  33  98 

96  29 

994 

53 

75 

1  2  3  C 

SNYDER 

8433 

02  SCURRY 

32  43 

100  55 

2325 

59 

61 

I  2  3 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

02 

WICHITA 

10 

33  56 

98  39 

960 

22 

2 

SOMERVILLE  0AM 

8446 

07  BURLESON 

30  20 

96  32 

263 

7 

7 

7 

1  2  34C 

WILLS  POINT 

9600 

04 

VAN  ZANOT 

12 

32  42 

96  01 

516 

46 

49 

1  2  3 

SONORA 

8449 

06  SUTTON 

11 

30  34 

100  39 

2140 

23 

23 

1  2  3 

WINK 

9629 

05 

WINKLER 

9 

31  46 

103  09 

2790 

C 

SOUTH  CAMP  (6666) 

8468 

021  KING 

10 

33  30 

100  27 

1870 

1 

APR 

Z 

WINK  FAA  AIRPORT 

9630; 05 

WINKLER 

9131  47 

103  12 

2607 

31 

31 

1  2  3 

SPEAKS 

8519 

07]  LAVACA 

29  16 

96  42 

141 

6 

2 

WINNSBQRO  6  SW 

9636! 04 

WOOD 

10| 32  53 

95  20 

429 

27 

2 

SPEARMAN 

B523 

Oil  HANSFORD 

36  11 

101  11 

3090 

59 

50 

I  2  3 

WINTERS  1  NNE 

9647 

02 

RUNNELS 

3  31  58 

99  5? 

1862 

4 

4 

1  2  3 

SPICEWOOD  1  S 

8531 

06  BURNET 

30  27 

98  10 

670 

4 

2    C 

WOLF  CREEK  DAM 

9858 

01 

OCHILTREE 

2  36  14 

100  40 

2700 

C 

SPRING  BRANCH 

0544 

07  COMAL 

29  52 

98  24 

1030 

15 

2 

WOLFE  CITY 

9659 

03 

HUNT 

10  33  22 

96  04 

670 

27 

2 

SPRINCTOHN 

S561 

03  PARKER 

15 

32  58 

97  40 

670 

10 

25 

1  2  3 

WOODSON  5  NNE 

9693 

03' THROCKMORTON 

1  33  05 

99  02 

1300 

C 

STAMFORD  1 

8583;  02|  JONES 

32  56 

99  4B 

1634 

52 

2 

YOAKUM 

9952 

07, LAVACA 

6  29  le 

97  09 

377 

30 

53 

1  2  3 

STAMFORD  NO  2 

ese*.  02'  JONES 

32  57 

99  48 

1604 

C 

YORKTOWN 

9993 

07|  OEWITT 

4  28  59 

97  30 

260 

30 

2 

STEPHENVILLE  4  N 

S624I 03'  ERATH 

32  17 

98  12 

1415 

I  2  3 

YSLETA 

9966 

05J  EL  PASO 

11  31  42 

106  19 

3670 

32 

32 

29 

1  Z  34 

STEPHENVILLE  7  WSM 

86251 OSl ERATH 

32  10 

96  19 

1447 

6 

6 

C 

ZAPATA 

9976 

09| ZAPATA 

11  26  5* 

99  16 

301 

ID 

10 

1  2  3  C 

DRAINAGE  CODE: 


TEXAS 

REFERENCE    NOTES  ^'^^ 

Additional    inrormatlon   roKardlng    the   climate   of   Te>cas   may    be   obtained    by   wrlllnK    to    the   National   Oceanic    and   Atmospheric    Administration   State   CUmatologlst . 
National    Weather   Service   Oflice.    Airport   Administration  BulldlnB,    3600   Manor    Road,    Austin,    Texas   78723,    or    to   any   National    Weather   Service   Office   near   vou 
Additional    precipitation   data   contained    in    "HOURLY    PRECIPITATION   DATA   TEXAS."  "ni>.c   uoai    you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless   otherwise    indicated,    dimensional    units   used    in    this    bulletin   are;      Temperature    in    "F,    precipitation   and   evaporation    in    inches      and 
w  Incl    movement    in    ml  los,  ' 

KVATORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  l-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  lootnote  ioUowinK  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol    observation.      Wind    is    the    total  wind  movement   In  miles  over   the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder   located  6-8   Inches 

NORMALS  for  all  stations  are  cltmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  October  1956 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

LATE  REPORTS   AND  CORRECTIONS   will    be   carried    in    the   June   and   December    Issues   of    Clima tological    Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

♦  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  C  lima  to  logical  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information   concerning    the   history   of    changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of   substations    through    1955  may    be    found    in    the    publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication   may    be   obtained    from    the   Superintendent   of   Documents,    Government   Printing   Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for   $1.00. 
Similar    information   for   regular   National    Weather   Service   Offices   may    be    found    in    the    latest    annual    issue   of    Local   Climatological   Data,    obtained   as    indicated 
above,    price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the      Superintendent   of   Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 


D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801.  ' 


Director,  National  Climatic  Center 
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33.3 
31.9 
28.4 
36.2 

44.0 
44.9 
43.7 
41.1 
48.2 

-  .5 

-  1.4 

76 
79 
81 
79 
84 

23  + 

20 

24 

24+ 

23 

9 
11 
10 

8 
12 

15 

15 

15 

5 

5 

647 
618 
654 
736 
522 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 
2 

0 

15 
13 
17 
19 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.42 
.56 

1.15 
.68 

1.15 

-  1.32 

-  .91 

.33 
.32 
.61 

.42 
.48 

27 
1 
4 
4 

30 

.0 
.0 
.3 

4.0 

T 

0 
0 

T 
4 
0 

7+ 

31 

I 
2 
2 
2 
3 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP   R 

GAINESVILLE 

CATE5VILLE 

GEORGETOWN 

57,7 
56,6 
52,4 
58. 6 
64,6 

35.0 
33.3 
26.9 
29.9 
38.3 

46.4 
45.0 
39.7 
44.3 
51.5 

-  .5 

-  4,3 

81 
82 
77 
86 
88 

20 
20 
21 
24 
23 

14 
15 
9 

10 

15 

5 
5 

16+ 

6 
16 

577 
615 
780 
637 
426 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
1 
0 

12 
12 
21 
17 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.69 

1.09 

,23 

1,92 

1.48 

-  .95 

-  1.84 

l.<?4 
.46 
.10 
.74 
.60 

4 
1 

27 
4 

30 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 

T 
0 
0 
0 

29  + 

5 

4 
1 
5 
3 

2 

0 
0 

1 
1 

I 

0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE  2  W 
COLOTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

59,7 
59,2 
56.1 
59.2 
54.4 

31.5 
37,1 
26.8 
33.9 
30.1 

45.6 
48.2 
41.5 
46.6 
42.3 

-  2.0 

83 
82 
82 

84 
80 

23 
23 

20 
24 
21 

11 
11 
9 
13 
13 

5 

15 
16+ 
6+ 
17  + 

594 
523 

566 
697 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

1 

19 
11 
21 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

l.ll 
1,71 

,34 
1,03 

.81 

-   ,97 

.46 
.64 
.16 
.47 
.37 

3 
26 

4 

1 
1 

.5 

.0 

.0 
.0 

1 

0 

0 
0 

4 

3 
4 
1 
2 
3 

0 
2 

0 
0 

n 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICD 

53,2 
59.6 
56.3 
53.2 
60.1 

29.2 
36.8 
33.8 
25.6 

31.4 

41.2 
48.2 
45.1 
39.4 
45,8 

-  2.4 

-  2.9 

76 
84 
82 
79 
82 

21 
24 
24 
24 
23 

12 

17 

13 

8 

9 

6+ 
6+ 
5 

16+ 

15 

730 
516 
611 

III 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
4 
0 

19 
13 
13 
24 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 
4,26 
2,94 
.27 
2.45 

-  1.39 

.45 
1.15 
1.25 

.20 
1.91 

27 
4 
I 

27 
4 

.0 
.0 
T 
T 
1.0 

0 
0 

T 
0 

1 

4 
4 

4 
6 
5 

1 
2 

0 

0 

1 
1 

0 

1 

HILLSBORO 
JACKSBORD 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  0AM 

56,3 
57,2 
55,2 
62,3 
53.6 

33.5 

31.8 
33.7 
34.8 
32,0 

44.9 
44.5 
44.5 
48.6 
42.8 

-   ,2 

81 
80 
79 
87 
79 

25  + 

19 
25 
23 

21 

13 
8 
15 
13 
11 

6 

15 

5 

5 
15 

613 
628 
633 
507 
660 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 
0 
1 

12 

16 
12 
12 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

2.32 

.14 
3.86 
1.84 
1.06 

.92 

.86 
.10 
1.36 
.oO 
.54 

4 
4 

4 
26 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
7 
6 

4 

0 
0 

I 

0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

60,9 
58,1 
55.8 
56,4 
55,6 

36.7 
34. B 
32.2 
35.1 
31.2 

48.8 
46.5 
44.0 
46.8 
43.4 

-   .1 

87 
85 
80 
79 
80 

23 
24 
20 
25  + 
20 

18 
14 
11 
17 
12 

16 

6  + 
15  + 

5 
15 

502 
570 
645 
560 
664 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

13 
13 
17 
13 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 
2.73 

,86 
5.56 

.56 

.39 
2.51 

.77 
.82 
.30 
2.30 
.33 

1 
4 
1 
4 
3 

T 

.0 

.2 

T 
1.0 

0 
0 

T 
0 

T 

5+ 
15  + 

4 
8 
3 
7 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PlLfiT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

57,1 
56, 2M 
52,4 
52,3 
57,0 

33.9 
29. 4M 
30.6 
28.7 
31.8 

45.5 

42. 8M 
41.5 
40-5 
44.4 

-  1.2 

81 
80 
79 
78 
83 

24  + 

19 

21 

21 

24 

15 
8 
13 
11 
10 

5 

15 

6+ 
16  + 
16 

III 
631 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

3 
3 

I 

13 

17 
17 
18 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
.31 

1.12 
,49 
,62 

-  1,96 

.80 
.20 
.41 
.26 
.32 

1 
31 
27 
27 

4 

.0 

T 

.4 

.0 

0 

T 

4 
5 

6 

1 

i 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

57,3 
57, 6M 
56,0 
56.5 
62.2 

32.6 

34.1 
32.7 
29.4 
38,5 

45.0 

45. 9M 
44.4 
43.0 
50.4 

84 
78 
82 
83 
88 

23 
20 
23 
24 
23 

8 

14 

9 

9 

16 

15 
5 

15 
15 

5 

614 
591 
634 
676 
461 

J 

0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 
3 
0 

17 
14 
15 
19 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 

2.18 

,63 

,86 
2,49 

-   ,55 

.21 
.84 
.3- 
.6( 
.9C 

3 

1 
3 
4 

1 

3.i 

.( 
.( 

f' 

T 

31 

4< 

4 

i 
i 

i 
< 

0 
0 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTDWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

52.2 

54.4 
55,9 
58,3 
60,7 

29,0 
29,3 
32,5 
35.6 
36.9 

40.6 
41.9 
44.2 
47.0 
46.8 

-  1.9 

-  .3 

74 
79 
80 
84 
89 

20  + 

21 

23 

24 

24 

10 
10 
8 
14 
15 

15 
5 

15 
5 
5 

749 
711 
637 
552 
501 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 
1 
1 
I 

16 
16 
13 
10 

0 
0 

c 

0 
0 

,68 

,35 

,71 

1.27 

2.38 

-  1,7^ 
•   ,li 

.3i 

.17 

.4! 

.41 

1.22 

27 

1 

4 

4 

30 

.( 

,( 

2,! 

,( 

T 

31 

I 
7 

< 

0 
0 
0 
0 

1 

TEHPLS 

THROCKMORTON 

WACI7  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

59,0 
55,0 
57,3 
57,8 
58.7 

37.0 
26.1 
34.7 
36.8 
33,9 

48.0 
40,6 
46.0 
47.3 
46.3 

.1 

-  3.7 

-  .7 

82 
80 
84 
85 
84 

21 
24 
24 
23 
20 

15 
7 
16 
18 
12 

6  + 
15 
5 
5 
5 

516 
747 
561 
543 
578 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

1 
0 
0 

12 
23 

13 
11 
13 

a 

0 
0 
0 

c 

1,39 
.22 
2.84 
2.54 
3.31 

-  1.05 

-  ,Be 

,27 

.3i 
.1! 

1.11 
1.0! 
1.45 

30 

27 

4 

3 

4 

.( 
T 
,C 
T 
.( 

T 

29h 

t 
1 

0 
0 

1 

1 

2 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

55.0 
56. B 

29.1 
32.9 

42.1 
44.9 

-  1.5 

80 
83 

21 
25  + 

10 
16 

5 
17  + 

70! 
61< 

0 

0 

1 

1 

le 

13 

c 

c 

,63 
2.32 

-  1.51 

.21 

.6! 

1 
4 

T 
.( 

i 

0 
0 

DIVISION 

44.7 

-   .7 

1.4- 

-   .7] 

•  = 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   2   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

'J 
?i 

ll 

'J 

1 
< 

1 

a 

1 
a 

t 

Q 

>• 

a 

• 

No.  ol  Days 

3 

l! 

a 

a 
» 

o 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Daya 

SUOn 

Max. 

Min. 

3 

11 

• 

Q 

J 

E 
1 

i 

ll 

0  t 

si 

OB 

O  0 

on 

*   «   * 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

65, bM 

59.6 

62.2 

61.5 

61.0 

37. 2M 

36.6 

39.4 

37.4 

36.1 

43. IM 

48.1 

50.8 

49.5 

48.6 

82 
83 
84 
82 
S4 

27 

20 

24 

25+ 

24 

4 
15 
16 
15 
15 

14 

5 

6 

7  + 
16+ 

403 
528 
453 
495 
S17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

12 

14 

9 

11 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.77 
4.20 
6.65 
6.19 
2,65 

-  1.95 

1.20 
1.36 
1.75 
1.78 
.97 

1 
29 

3 
30 
29 

.0 
.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

4 

4 
5 
8 
8 
6 

1 
4 
4 
5 

2 

1 

2 
3 
3 

0 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLOSPRING  5  SSfc 
CDLLEBE  STATION  FAA  AP 
CONRDE 
CROCKETT 

56.6 
65.2 
62.1 
65.7 
61.0 

32.8 

42.8 
41.5 
42.2 
38.2 

44.7 
54.0 
51.8 
54.0 
49.6 

76 
83 
86 
83 
82 

20 
24 
23 
28  + 
24 

13 
20 
19 
20 

17 

5 

6  + 
5 

6  + 
6  + 

625 
368 
422 
353 

484 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

16 
9 

7 

8 

10 

0 
0 
0 
0 

0 

1.86 
4.03 
1.32 
4.38 
5.20 

.42 
1.56 

.37 
1.54 
2.30 

1 
30 
29 
30 
30 

.3 

.0 
T 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
5 
9 
9 

0 
3 
0 
4 
2 

0 
1 
0 

1 

2 

DAINCERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

60. J 
60.9 
55.9 
65.3 
60. BM 

37.7 
39.3 
31.5 
42.7 
37. 8M 

49.1 
50.1 
43.7 
54.0 
49. 3M 

60 
82 
78 
60 
62 

24  + 
24  + 
21 
28+ 
23 

17 
15 
13 
20 
IS 

16+ 
5 
5 
6 
5 

495 
473 
652 
356 
490 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

12 

11 

15 
9 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.70 
4.87 
3.09 
8,82 
3.39 

2.70 
1.50 
.90 
2.10 
1.31 

1 
1 
1 
21 
3 

.0 
.3 

T 
.0 

T 

0 
T 

T 

0 
T 

7  + 

4 

5  + 

7 
6 

7 
8 
4 

3 

4 

2 
7 
4 

1 
2 

0 
3 

1 

FRANKLIN 
GIL><ER  2  W 
GROVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

63.5 
57. B 
64.2 
62.7 
64.5 

39.5 

33.0 
41.7 
36.8 
42.4 

51.5 
45.4 
53.0 
50.8 
53.5 

86 
63 
62 
82 
85 

23 
25 
23 

24 
24 

16 
13 
18 
16 
21 

5 

6+ 
5 
6 
6  + 

433 
609 
392 
453 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

12 

17 

9 

9 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.47 
5.33 
4.68 
8,35 
2.96 

1.09 
1.57 
2.08 
2.30 
1.96 

29 

1 
30 
30 
30 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

4 

7 
8 
7 
9 
5 

1 
4 
2 
5 

1 

1 
3 

1 
4 

1 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

5B,S 
62,9 
62,5 
61.0 
64,6 

35.4 
39.9 
39.1 
38.8 
41.1 

47.1 
51.4 
50.8 
49.9 
52.9 

.6 

82 

63 
83 

60 

81 

24 

24 

24 

24+ 

24 

14 
18 
16 

14 
15 

5 

6  + 

7  + 
5 

6 

561 

439 
451 
475 
386 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 

0 
0 

1 

16 

u 

9 

11 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

6.13 
3.18 
7.32 
6.31 
5.12 

1.89 
-   .72 

3.00 
1.31 
2.80 
2.71 
1.39 

4 
30 
30 

4 
30 

.0 

T 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

4 

7 
5 
7 
7 
8 

4 
2 
4 
4 

4 

1 
2 
3 
3 

1 

KARNACK 

KIR8YVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

61.5 
67,3 
56.6 
64.7 
58.9 

39.5 
41.7 
33.3 
42.2 
35.3 

50.5 
54.5 
45.0 
53.5 
47.1 

2.6 

-   .6 

83 
81 
82 
83 
83 

24 
24+ 
25 
24 
25  + 

16 
16 
14 
19 
16 

6 

6 
17  + 
17  + 

5 

452 
344 

620 
360 
551 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

9 
10 
IB 

8 
14 

0 
0 

0 
0 
0 

7.63 
8.79 
6.29 

4.61 
5.50 

4.06 
1.23 

1.92 
1.95 
1.62 
1.33 
1.75 

4 
20 

2 
20 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
7 
7 

7 
7 
5 
4 
5 

4 
5 
3 
2 

2 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

62.0 
64.6 
65.4 
58.3 
60.6 

39.2 
42.2 

40.1 
34.0 
35.3 

50.6 
53.4 
52.8 
46.2 
46.0 

3.5 
-   .9 

83 

84 
81 
82 
80 

24 
23 
22 
25+ 

20 

19 
19 
17 
15 
15 

16+ 

5 

6  + 
16  + 

5 

461 
395 
391 
565 
531 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

10 
10 
10 
16 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.52 
5.51 
4.24 
7.97 
5.06 

3.22 

3.00 
2.31 
3.00 
3.15 
2.30 

30 
29 

30 
4 

1 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

5 
6 

7 

3 

2 
1 
5 
3 

1 
2 

1 
4 
1 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

56,1 
55. 5M 
60.9 
65.6 
59,4 

31.8 

31. IM 
39.6 
41.6 
37.1 

44.0 
43. 3M 
50.3 
53.6 
46.3 

-  1.0 
1.9 

-  .3 

79 
78 
62 
80 
82 

21 
25  + 
24 
25+ 
24 

15 
14 
18 
16 
14 

6  + 
6+ 

16 

7  + 
5 

650 
671 
470 
365 
523 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 

1 

17 
17 
9 
11 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.92 
2.89 
4.85 
8.33 
4.44 

.39 
.92 

1.32 
1.15 
2.30 
2.55 
1.65 

1 
1 
30 
4 
4 

T 
.3 

.0 
.0 

T 

0 

T 
0 
0 

T 

5 
5  + 

t 
7 
6 
6 

4 
2 

3 
6 
4 

1 
1 
1 
4 
2 

PHYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RiYBURN  DAM 

SIMMS  <!  WNW 

61. IM 
66.1 
59. 6M 
63.7 
55,5 

39. 7M 
41.6 
37. 4M 
42.9 
32.3 

50.4M 

54.0 

4B.5M 

53.3 

43.9 

82 
84 
80 
83 
60 

23 
23 

25  + 

24 

25 

15 
19 
14 
20 

a 

5 

16 
6  + 
6 
6  + 

460 
372 
512 
379 
652 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

1 

11 
9 

10 
8 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

6.70 
6.41 
5.84 
6.25 
4.26 

1,02 

2.56 

1.98 
1.90 
2.30 
1.00 

3 

30 

4 

30 

28 

.3 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

28 

6 

7 
8 
7 

7 

4 

4 
4 

3 
3 
2 
2 
1 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

55.2 

57.7 
64.4 
57.7 
67.0 

32.5 

34.0 
41.8 
33.7 
42.9 

43.9 

45.9 
53.1 
45.7 
55.0 

76 
80 
62 
62 
82 

25 
25 
24 
25 
23 

13 
14 
17 
14 
20 

6 

16 

7 

5 

16  + 

653 
592 
384 
598 
337 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 
1 

0 

16 
16 

9 
15 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
4.42 
5.53 
4.88 
5.69 

.72 
1.25 
1.32 

1.06 
1.70 

2 
2 

30 
30 
20 

T 
.0 
.0 
,  3 

.C 

T 
0 
0 

T 
0 

5 

29  + 

7 
7 
9 
5 
8 

2 

5 

i 

0 

1 
1 
2 
3 

WILLS  POINT 

55.7 

33.1 

44.4 

78 

25  + 

14 

6  + 

633 

0 

1 

13 

0 

3.57 

1.12 

1 

.5 

T 

5 

8 

2 

2 

DIVISION 

49.5 

.6 

5.06 

.84 

T 

«    •    » 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

M 
66.1 
65, BM 
70.2 
61.3 

M 
34.3 
32. 5M 
33.5 
35.5 

M 
50.2 
49. 2M 
51.9 
46.4 

1.9 

77 
87 
82 
82 

74 

27 

24 

27+ 

26 

27 

3 

7 

5 

12 

14 

5 
5 

5 
5 

5 

453 
486 
403 
509 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

I 
1 

0 
0 

15 
12 
15 
14 
10 

0 
0 
0 

0 
0 

.07 
.04 
.55 
.07 
.58 

-  .74 

-  .20 

.07 
.02 
.34 
.04 
.45 

31 
3U 
31 
1 
30 

.C 
T 
.C 
.C 

T 

C 

c 
c 
c 

c 

C 

C 
2 
C 

1 

C 

c 
f 
c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FABENS 

61.2 
65. BM 
66.8 
59. B 
60,9 

27.1 
28.6 
36.5 
30.6 
28.4 

44.2 
47. 2M 
51.7 
45.2 
44.7 

2.3 

77 
83 
65 
75 
81 

26 
24 
2J 
26 
27 

1 

5 

13 

10 
12 

5 

6 
5 
5 

5 

635 

531 
407 
607 
623 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

22 

19 
11 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
.34 
.29 
.44 
.22 

-   .02 

.3e 

.32 
.2C 
.22 

.1< 

4 
31 
29 

31 

1 

.c 
2.: 

,  2 

2 

c 
c 

T 

c 

4 

74 

1 

1 
1 
2 

1 

c 

( 
t 

c 
( 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  I    S 

MARATHON 

66.5 
65.5 
63,7 

32.0 
26.2 

31.4 

49.3 
45.9 
47.6 

85 
86 

77 

27 

27+ 

26 

4 

1 

13 

5 

6+ 
5 

484 
586 
534 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

13 
23 
15 

0 
0 
0 

.05 
.72 
.26 

.02 
.71 
.1« 

3l4 

31 
4 

.C 
5.! 

.C 

c 

C 
1 
1 

c 
1 
c 

0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

64. B 

M 
66.4 
56.7 
64.4 

28.1 

M 
28.4 
3*. 7 
36.7 

46.5 

M 
47.4 
45.7 
50.6 

78 
82 
62 
70 
79 

26 
24  + 
24  + 
26 
27 

-  2 

4 

1 
13 

5 

5 
4 
6 

S69 

539 
592 

441 

0 
0 
0 

0 
C 

0 
0 
0 
0 

1 

19 
17 

le 

ic 
e 

1 

0 

0 

c 

c 

.07 
.39 

.6C 
.2< 

.07 

.4( 
.2! 

31 

31< 
30 

.( 

.( 

T 
C 

c 

c 

31 

( 

i 

1 

c 
( 

( 
( 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

JANUARY    1972 


Temperature 

Precipilation 

11 

-1 

• 

< 

M 

S 

• 

Vi 

i 

Q 

Q 
Q 

No.  of  Days 

1 

Iz 

a 

1 

S 
0 

• 

Sno 

w.  Sleel 

No.  ol  Dayi 

Sutlon 

Max. 

Mln. 

•3 

Is 

0 

• 
0 

I 

s 

I 

2 

3 
S 

■:l 

Si 

S  k 

PECOS 

penmell 
presidio 
red  bluff  dam 
salt  flat  10  ene 

66. <( 
62. 7M 
73. 2M 
63.7 
61.7 

27.5 
27. OM 
34. 9M 
29.1 
29.8 

47.0 
44. 9M 
54.  IM 
46.4 
45.8 

4.3 

84 
81 
84 
80 
80 

24 
24 
26 
23 
27 

3 

1 

-  1 

-  2 

554 
620 
334 
968 
989 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

19 
23 

15 
19 
17 

0 
0 
0 

1 

1 

.45 
.00 
.00 
.22 
.28 

-       .49 

.31 
.00 
.00 
.13 
.28 

31 

4 
4 

6.7 
.0 
.0 

3.0 

T 

6 

0 
0 

0 

31 

2 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

63.0 
66.9 
63.2 
63.* 
62.2 

30.9 
30.7 
2B.8 
30.7 
27.0 

47.0 
49.8 
46.0 
47.1 
44.6 

84 
87 
76 
79 
81 

25 

24* 

26 

26 

23 

8 
5 

12 
8 
2 

552 

462 
583 
947 
624 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

1 
1 

16 
18 
21 
16 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.21 
.00 
T 

.11 

.00 

.13 

.00 

T 

.09 

31 

31  + 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 

0 
0 
0 
0 

T 

31  + 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

YSLETA 

61. IM 

27. 3M 

44. 2M 

79 

27 

9 

5 

637 

0 

1 

23 

0 

.22 

.15 

4 

.3 

T 

4 

1 

0 

0 

DIVISION 

47.5 

1.5 

.25 

-   .43 

.8 

*    *    * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

66.3 
63.0 
62.5 
63.8 
67.3 

38.7 
29.9 
34.1 
34.5 
35.6 

52.5 
46.5 
48.3 
49.2 

51.5 

.4 
-   .7 

87 
81 
87 
86 
88 

24 
24 
24 
24 
23 

22 
8 

14 
14 
16 

17+ 
5 

17+ 

17+ 

4 

382 

567 
910 
481 
413 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
I 
I 

9 

16 
12 
13 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 

.04 

1.11 

1.31 

.70 

-  1.25 

-  .91 

.63 
.02 
.88 
.77 
.60 

30 
30  + 
30 
30 
30 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 

2 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

60.9 
63.9 
67.5 
67.0 
61. S 

32.5 

34.8 
37.6 
35.6 
27.6 

46.7 
49.4 
52.6 
51.3 
44.6 

85 
87 
85 
85 
82 

24 
23 
23 

23 
24 

12 
12 
16 
10 
8 

16  + 
5 
5 
5 

6+ 

960 
476 
379 
417 
627 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

15 
13 
8 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.44 

1.24 

1.93 

.53 

.06 

.81 
.41 
.79 
.16 
.08 

28 
3 

19 

30 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

4 

3 

5 
4 
2 
0 

1 

0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RID  WSO  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

67.3 
62.9 
60. "(M 
66. IM 
64.5 

39.9 
34.2 
28. 2M 
37. OM 
33.6 

53.6 
48.6 
44. 3M 
51. 6M 
49.1 

2.3 

89 
85 
84 
86 
87 

23 
23 
24 
23 
23 

17 
10 
8 
12 
14 

5 

15 

15 

5 

15 

350 
908 
636 
415 
487 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

1 

7 
13 
18 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 

.40 

.53 

1.22 

2.64 

-   .26 

.30 
.15 
.28 
.46 
1.85 

30 
3 
30 
29 
29 

T 
1.1 

T 
T 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

31  + 

3 

2 
2 
4 
6 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

I 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

65.5 
65. 2M 
63.5 
61.4 
67.3 

32.9 
29. 4M 
32.1 
30.0 
32.3 

49.2 

47. 3M 
47.8 
45.7 
49.8 

1.0 
-  1.6 

88 
87 
85 
86 
88 

23 

23 
24 
24 
24 

10 
10 
12 
10 
13 

5 

5+ 

16+ 

6 

5 

481 
941 
526 
592 
461 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

1 
1 

15 
21 
15 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 

.44 

1.30 

1.86 

.43 

-  .56 

-  .04 

.20 
.20 
.54 
.68 

.13 

30 
29 
31 
28 

4 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
6 
2 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

63.5 
63. 2M 
63.7 
65. 4M 
63.8 

30.8 
28. 9M 
30.6 
33. OM 
30.1 

47.2 
46. IM 
47.2 
49. 2M 
47.0 

.0 

87 
84 
84 
86 
85 

24 
24 
24 
24 
23 

13 
9 
7 

13 
8 

16+ 
16+ 
6+ 
16 

5 

547 
588 
543 
483 
952 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

1 

0 

17 
18 
14 
13 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.26 
.71 
.16 

1.47 
.43 

-  .36 

-  .75 

.71 
.33 
.05 
.89 
.21 

2 

1 

4 

30 

28 

.0 
.0 
.3 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

0 
4 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

62. BM 

63.1 

62.5 

67.8 

65.5 

31. 2M 

30.2 

32.1 

30.7 

34.3 

47. OM 

46.7 

47.3 

49.3 

49.9 

80 
82 
84 
86 

84 

25  + 

24 

23 

24 

23 

8 
7 

11 
9 

13 

5 
5 

1! 
6  + 
5 

550 
562 
942 
484 
461 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

14 
20 
15 
22 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

D   .45 

1.08 

.19 

.71 

-   .21 

.25 
.65 
.19 
.28 

29 
31 
30 
30 

1.0 

6.0 

.0 

T 

2 

0 
0 

4 

0 
3 

3 

I 
3 

c 

0 

1 
c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP       R 

63.4 
60.9 
67.2 
60.7 
62.6 

33.2 
28.4 
37.2 
30.6 
32.1 

48.3 
44.7 
52.2 
45.7 

47.4 

.5 

83 

86 
81 
85 
86 

23 
24 
24 
24 
23 

8 
9 
9 
9 
12 

5 
5 

5 
16  + 
15 

908 
624 
390 
994 
939 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

13 
19 
9 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.75 
.00 
.67 
.19 
.46 

-   .49 

.60 
.00 
.34 
.18 
.25 

30 

30 

4 

31 

T 

.0 

.0 

.0 

3.3 

0 
0 
0 
0 
T 

54 

2 

0 
2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

61.2 
65.5 
62.1 
68.8 
61.3 

33.5 
32.6 
28.7 
39.7 
27.3 

47.4 
49.1 
45.4 
54.3 
44.3 

86 
82 
85 
90 
85 

24 
23 
24 
23 
24 

14 
9 
5 

17 
9 

5 

5 
5 
5 

15  + 

941 
466 
601 
326 
639 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

15 
17 
15 
7 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.35 

.00 
.84 

T 

-   .67 

.28 

.14 
.00 
.53 

T 

I 
4 

30 

31* 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

4 

2 

2 
0 
2 
0 

0 
0 

c 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

48.4 

.4 

.76 

-   .64 

.3 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

68. 9M 

61.8 

69.1 

64.7 

63.4 

49.  OM 

40.1 

43.1 

41.3 

38.7 

59. OM 

51.0 

56.1 

53.0 

51.1 

.6 

.4 

2.2 

80 
88 
88 
86 
88 

20 
23 
23 
24 
24 

26 

18 
23 
20 
20 

6  + 

17+ 

6  + 

220 
434 
290 
392 

428 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

4 
7 
6 
9 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

3.26 

1.48 
2.74 
2.20 
1.34 

-  .67 
.66 

-  1.02 

2.70 

.71 

1.811 

.9; 

.41 

30 
29 
30 
30 
30 

•  c 

T 
.t 
.C 

.c 

( 

T 

t 
c 

c 

54 

4 
< 

1 
1 
1 

1 
( 

1 
0 
1 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERD  3  E 

73.1 
67.0 
68.2 
72.6 
71.2 

51.5 
39.8 
51.7 
50.6 
46.2 

62.3 
53.4 
60.0 
61.6 
58.7 

4.2 

88 
87 
83 
90 
85 

21 
24 
22 
23 
20 

30 
19 
30 
29 
20 

16  + 

174 
377 
204 
168 
250 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
2 

4 

5 

0 
0 
0 

c 

0 

1.03 
3.58 

.85 
1.23 
3.86 

.57 
-   .4C 

.7: 

2.57 
.5! 

.7( 
3.1! 

30 
30 
31 
30 
30 

.c 
.c 
.c 
.( 
.c 

( 
c 
c 
c 

c 

t 
1 

i 

1 
1 
: 
; 

0 

1 

0 

0 
1 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
COLIAO 
GONZALES 

64.8 
68.0 
68.3 
71.2 
65.3 

42.2 
43.4 
40.5 
46.2 
39.9 

53.5 

55.7 
94. 4 
58.7 
52.6 

2.6 

88 
84 
88 
88 
85 

23 
27 
21 
22 
28 

18 
18 
18 
24 
20 

16 

6  + 
6+ 

377 
325 
347 
246 
389 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 

0 

f 
7 
8 
« 

( 

0 
0 

c 

0 

1.91 
2.31 
2.5; 

2.17 
2.81 

-  .05 

-  .07 

.6e 

1.4'i 
.9! 
1.2< 
1.91 
1.41 

30 
30 
31 
30 
30 

T 

•  c 
.( 

T 

c 

c 
t 
c 

4 

i 

I 
: 

I 

i 

: 

t 

1 
0 

1 
1 
1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

69.1 
66.8 
70.2 
74.5 

44.7 
39.0 
42.3 
48.1 

56.9 
52.9 
56.3 
61.3 

3.4 
.6 

84 
89 
87 
91 

22 
24 
24* 
234 

20 
17 
19 
24 

164 
16 

29< 
36£ 

302 
17e 

G 

c 

0 
2 

c 

1 

0 

c 

e 
e 

i 

c 
< 
c 
e 

3.61 
l.U 
3.11 
l.U 

-   .8! 

2.71 
.3( 

2.7' 
.7( 

30 

30 
30 
30 

T 
.( 
.( 
.( 

( 
( 
c 
c 

t 
1 
i 
i 

: 
( 

; 

1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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l.i> 

ILJ 

1^ 

'1  VIO 

IKJL^i 

\La    U 

rt.i 

rt. 

JANUARY 

1972 

Temperature 

Precipitation 

Ij 

'it 

'4 

>  a 

1 

> 
< 

2£ 

> 

i 

• 

1 

n 

S 

1 

No.  of  Day 

» 

•a 
3 

■3 

la 

s 
6 

a 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Slaaoa 

Max. 

Min. 

3 

is 

a 

9 
1 

9 

s 
s 

9 
0 

2 

SS 

Si 

.=1 

Sj 

L4  CR4NGE 

LEXIN6TDN 

LULINC 

M4THIS 

NATALIA 

67,0 
61.5 
63.7 
71.0 
68.3 

43.6 
38.3 
38.4 
46.1 
40.5 

55.3 
49.9 
51.1 
58.6 
54.4 

.0 

84 
88 
85 
91 
88 

23 
24 
24 
23 
23 

19 
18 
19 
27 
17 

16 
5 

16  + 

15  + 

5 

332 

472 
428 
243 
331 

0 
0 
0 
2 

0 

0 

1 
1 

0 
0 

7 
12 
9 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.14 
1.75 
1.16 
2.70 
1.46 

-  1.10 

1.25 
1.20 

.38 
2.00 

.79 

2 

30 
30 
30 
30 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

4 

3 

3 
4 
3 
2 

3 

1 
0 

1 
1 

2 

1 
0 

1 

0 

NEW  BRAUNFELS 

NtXON 

RED  ROCK 

REPUGIO 

ROBSrnwN 

63.8 
67.3 
62.3 
74. IM 
71.6 

39.5 

43.3 
37.8 
49. 2M 
48.1 

31.7 
55.3 
SO.l 
61. 7M 
59.9 

-  1.4 

89 
84 
84 
90 
91 

24 

27+ 

25 

22 

24 

22 

20 
19 
25 
23 

5 

5 

6  + 
6 
5 

409 
326 
459 
182 
219 

0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

8 

6 

10 

5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.86 
2.33 
1.74 
2.26 
1.35 

-  1.55 

.37 
1.68 

.79 
1.54 

.82 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
3 
4 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGL'IN 

68.2 
65.2 
63.0 
68.0 
66.3 

51.3 
40.4 
36.6 
46.9 
41.6 

59.8 
52.8 
49.  B 
57.5 

54.0 

.8 

-   .7 

3.6 

1.5 

81 
88 
89 
83 
87 

20 
23 
24 
27  + 
23 

28 
17 
16 
22 

19 

5 
5 
5 
16 
5 

200 
382 
466 
288 
345 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 
0 

3 
6 
9 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
1.35 
1.01 
2.92 
.81 

-  .39 

-  1.38 

-  .42 

-  1.22 

1.21 
.66 
.34 

1.92 
.53 

30 

30 

4 

30 

31 

.0 
T 

.0 

.0 

1.7 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
3 
2 

1 
1 
0 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

5INTQN 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

72.8 
65. '.M 
62.6 
64. 3M 
68. 9 

49.2 
37.9 

38.1 
38. 9M 
44.7 

61.0 
51. 7M 
50.4 
51. 6M 
56.8 

-   .1 

90 
84 
82 
85 
84 

23* 

25* 

24 

24 

22 

27 

20 
17 
19 
20 

16+ 
17  + 
16 
16+ 
6 

203 
392 
452 
427 
295 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

4 

9 

12 

10 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
1.61 
1.87 

3.31 

-  1.22 

1.60 
.55 
.93 

2.56 

30 

1 
1 

30 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 

T 
0 
0 
0 

4 

2 

4 
3 
4 
4 

1 
1 
2 
2 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

55.4 

1.9 

2.05 

-   .29 

T 

*    *    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETQN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTDWN 

68. 0 
67.8 
68.2 
67.5 

47.1 
46.5 
46.1 
48.0 

57.6 
57.2 
57.2 
57.8 

2.5 

81 
81 
61 
60 

25  + 
2S 
21 
28 

23 
21 
20 
25 

5 

6 
6 
5 

272 
288 
279 
255 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 

4.01 
4.69 
5.78 
4.57 

2.15 

2.50 
2. IB 
3.50 
3.29 

30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 

4 

1 
4 
3 

1 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

65.4 
68.6 

67.6 
69.1 
68.2 

43.4 
49.5 

40.0 
47.8 
49.4 

54.4 
59.1 
53.8 
58.5 
58.8 

3.6 

82 
82 
85 
62 
80 

24 
27 
23 
27 

21 

20 
26 
18 
24 
25 

17+ 
6+ 
6 

6  + 
6 

354 
243 
355 
257 
241 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
10 
5 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

4.22 
3.22 

6.13 
2.42 
3.79 

.46 
3.48 

1.37 
2.10 
1.82 
1.52 
1.46 

30 
30 

2 
30 

2 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 

T 
0 
0 
0 

5  + 

8 
3 
6 
3 

7 

3 
2 
4 
2 
3 

GALVESTON  WSO  CI          R 
HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

64.7 
67.0 
68.9 
66.5 

67. BM 

53.2 
45.9 
49.0 
44.6 
49. 3M 

59.0 
56.5 
59.0 
55.6 
58. 5M 

4.1 
5.2 
5.4 
1.7 
2.3 

74 
83 
85 
82 
79 

24  + 

27+ 

23 

24 

22 

29 
22 
25 
21 
26 

5 

16  + 

6  + 

5 

6  + 

210 
315 
248 
321 
244 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
4 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
3.30 
3.63 
6.20 
3.76 

.22 
-   .63 

.05 

1.42 

.73 

1.13 
1.64 
1.45 
2.70 
1.35 

30 
30 
30 
30 

1 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
9 
4 

3 

1 
2 

NEW  GULF 
ORANGE  i.  NW 
PAL4CID5  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

67,5 
64.0 
66.3 
68.8 
69. 9M 

46.7 
45.2 
48.5 
42  .6 
46.0 

57.1 
54.6 
57.4 
55.7 
58. OM 

2.5 

81 
77 
78 
82 
83 

28 
14 
27 
28 

22 

23 
23 

11 

18 

16 
17  + 

6 
17  + 
16 

278 
327 
264 
297 
279 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 

6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 
8.91 
2.18 
2.73 
3.72 

-   .44 

1.02 
2.90 
1.19 
1.40 
2.24 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
10 
6 
5 
5 

1 
4 
1 
2 
2 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

64.6 
69.0 
67.7 
67.7 
67.1 

45.7 
50.6 
49.9 
45.9 
46.1 

55.3 
59.8 
58.8 
56.8 
56.6 

1.7 
3.5 

77 
81 
78 
84 
83 

27  + 
20 
11  + 
24 
28 

21 
26 
25 
23 
21 

6 

5 
16 
17  + 

6 

317 
217 
229 
297 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
4 
7 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

8.33 
4.13 
3.52 
3.92 
2.48 

4.10 
.36 

2.41 
2.08 
1.35 
2.78 

1.15 

4 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 
6 

4 
6 

2 

1 
1 

VICTORIA  WSO  AP           R 

68.7 

47.1 

57.9 

2.5 

85 

22 

24 

5 

270 

0 

0 

5 

0 

1.74 

-   .60 

1.41 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

57.2 

2.8 

4.14 

.52 

T 

«    *    * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BEN4VI0ES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

73.6 
75.3 
73.9 
69.5 

72.0 

46.6 
47. 2M 
42.6 
43.3 
43.4 

60.1 
61. 3M 
58.3 
56.4 
57.7 

2.1 

93 
89 
93 
92 
91 

24 
23 

24 
24 
22 

27 
28 
22 
24 
23 

16 
16 

7  + 
16  + 
16 

201 
196 
234 
276 
246 

2 
0 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
7 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.12 
.18 
1.08 
1.17 

.06 
.06 

.75 
.70 
.16 
.55 
.56 

30 

4 

30 

30 

4 

.0 
.0 
.0 

.c 
.c 

c 

0 
0 

c 

c 

4 
1 
e 

1 
1 
C 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEV 
EAGLE  PASS 

70.2 
68.7 
69.3 
6B.0 
69.0 

42.6 
42.7 
42.2 
39.7 
40.3 

56.4 
55.7 
55.8 
53.9 

54.7 

.3 
2.3 

89 

91 
90 
90 
68 

24+ 

23 

23 

24 

24 

20 
24 
22 
22 
22 

5 

16 
16+ 
17+ 
16+ 

282 
291 
289 
345 
323 

0 

1 

I 
I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

6 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.38 
.93 

.93 

1.38 

.86 

.05 
-   .21 

.5S 

.37 
.4! 
.52 
.5< 

30 
30 
30 
4 
30 

.c 
.c 
.c 
.c 
.c 

c 
c 
c 
c 
c 

i 
2 

1 

c 

c 

t 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

71.8 
72.3 
76.0 

M 
72.8 

38.5 
49.6 
44.3 

M 
42.6 

55.2 

61.0 
60.2 

M 
57.7 

.4 
1.7 

92 
91 
96 

68 

24+ 

23 

23 

24 

20 
31 
26 
22 
21 

17+ 

7 
16 

5 

3 

308 
170 
208 

247 

2 
I 
5 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 

7 
7 
7 

0 

0 

c 

0 
0 

2.20 

.14 
.30 

1.72 

.97 
-  1.22 

1.3C 
.04 
.3C 

1.5C 

30 

B 

30 

30 

•c 
.c 
.c 
.c 

.c 

c 

c 
c 
c 
c 

c 
1 

i 

i 
( 

1 

1 

0 
0 

1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTFET 

75.2 

71.9 
69.3 
66.2 

45.9 

46.5 
41.1 
40.2 

60.6 

59.2 
55.2 

54.2 

93 

91 
87 
89 

24 

23 
23 
24 

27 

27 
19 
21 

6 

5 
5 
7  + 

187 

208 
305 
328 

3 

1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
6 
8 

0 

0 
0 
0 

.47 
.82 

i.se 

1.21 

.22 

.4'; 

l.OC 
.it 

30 

30 
30 
30 

.c 

.c 
.c 
.c 

c 

c 
c 
c 

It 

t 
I 

( 

( 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
TILDEN 

75.4 
68.9 

49.3 
42.0 

62.4 

55.5 

93 
88 

24 
24 

28 
21 

7+ 
16 

160 
296 

2 

0 

0 

0 

6 

0 
0 

.16 
2.15 

.01 
1.4? 

31 
30 

.c 

c 
c 

c 

( 
1 

0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


JANUARY    1972 


Temperature 

Precipitation 

^1 

"I 

1 

i1 

■a 

1 

• 

1 
1 

« 

a 
% 

1 

No.  of 

D«ys 

3 

H 

■3 

si 

3  a 

a 

-a 

• 

1 

• 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayt 

Suaon 

M<x. 

Mln. 

3 

Sg 

• 
a 

i 

1 

8 

s: 

.=1 

Si 

Xi 

5| 

ZAPATA 

75.1 

'.7.5 

61.3 

95 

23 

26 

16+ 

169 

3 

0 

3 

0 

.30 

.19 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

57. B 

2.3 

1.03 

-   .21 

.0 

*   «   • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

75.0 

76.2 
75.6 
75.9 

56.9 

52.8 
54.5 

SO.* 

66.0 

6*.  5 
65.1 
63.2 

<>.6 

87 

91 
92 
9<, 

22 

2*  + 

23 

24 

35 

32 
33 

29 

6 

17 

16+ 

16+ 

112 

138 
141 
156 

0 

2 

2 
3 

0 

0 
0 
0 

0 

1 
0 
4 

0 

0 
0 
0 

1.30 

.10 
.39 
.43 

-   .05 

.72 

.04 
.35 

.11 

25 

31  + 

31 

31 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

MISSION  1  W 

75.6 

52.2 

63.9 

3.7 

93 

24 

32 

6 

146 

Z 

0 

1 

0 

.29 

-  1.06 

.26 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  MANSFIELD 
RAYMDNDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACD  2  E 

75.5 
75.2 
77.8 

53.5 

55.7 
55.1 

64.5 
65.5 
66.5 

'i.O 

92 
SB 

90 

24 
23 
23 

33 
30 
33 

7  + 
17 
16 

141 
116 
100 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
2 

0 

0 
0 
0 

.44 
.54 
.40 

-  1.39 

-  1.26 

.19 
.52 
.23 

31 
26 

31 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 

DIVISION 

6A.9 

3.9 

.49 

-  1.08 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
STRATFORD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ORANCE  4  NW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
16    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
YORKTOWN 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
IMPERIAL 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
IMPERIAL 


95 

DATE 

23 

•   8 

DATE 

15 

B.91 

.00 

3.75 

DATE 

30 

10.0 

10 

DATE 

31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JANUARY 

1972 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2 

1  ^ 

4 

5  1  6 

7  1  8    9 

10   11  I  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19   20   21 

22  I  23  1  24 

25  1  28 

27 

28  1  29  I  30 

31 

HIGH  PLllNS         01 

aBERNlTHT 

aCKERLY  I  HSU 

AHJRUlO  USO  IP        lit. 

ANDItEUS 

BIG  SPRING 

.OB 
.40 
.21 
.12 

.03 

.07 

T 

.05 

.04 

T 

T    T 

T 

T 

.01 

.07 

T 

.02 

.40 
.12 

BOOKER 
8QRGER  3  u 
BRIVO 

BROHNFIEII!  XO  2 
BULER  «  NNH 

.14 
.03 
.16 
.10 

T 

T 
T 

T 

.12 
.03 
.12 
.07 

.02 

T 
T 

T     .03 

T 

.02 

T 
T 
T 

T     T     T 
.02 

T 

BUNKER  HILL  S  N 
CANAOUN  I  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

.00 
.01 
.07 
.06 
.03 

.01 
.01 

T 
T 

.05 
.06 

T 
T 

T 

.01 
.03 

T 

COLOWATER  3  W 

CONLEN 

CR05BYT0N 

DALMART  FAA  AIRPORT 

DARRDU2ETT 

.00 
.17 
T 
.19 

T 
.01 

.17 

T 

.14 

T     T 
T     T 

T 
T 
.02 

.01 

' 

DIHNITT  6  E 
D1«MITT 
0UMA5 
FlOYDADA 
FLOYDADA  9  SE 

.07 
.12 
.05 
.01 

T 

.07 
.12 
.05 
.01 

T 

T 

T 

T 

FOLLETT 

forsan 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

.40 

)   .30 

.06 

.09 
.02 

T 
.01 

.02 

.32 

T 
.02 

T     .08 

T     T 

T 
.03 

T 

T 
T 

1  .30 
.09 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HICCINS 

HITCHLANO  6  SSK 

.08 
.OS 
.03 
.05 
.02 

T 

.06 
.05 
.03 

.05 

.02 

.01 

T 
T 

.01 
T 

LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOHB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

.2S 

D   .70 
.04 
T 
.05 

T 

.03 

D  .05 

.02 

.05 

T 

T 
T 

.02 

.22 
.69 

LOOP 

L0REN20 

LUBBOCK  HSO  AP           R 

HC  LEAN  3  E 

HtAHI 

.10 
.16 
.19 

.04 

.05 

.10 

.05 

.03 
.14 

-     - 

-    -    - 

-   -   - 

T 

-     -     - 

-   -   - 

T 

T 
.01 

- 

.06 

MIDLAND  HSO  AP         //R 

MIDLAND  4  ENE 

MORSE 

MORTON 

MULESHDE  1 

.37 

.31 

T 

.02 

.05 

.07 

.05 
.10 

.02 
.05 

T 
T 

.25 
.21 

NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAHPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  S  NNE 

.14 
.01 
.22 
.19 
3   .32 

T 

.03   .02 

.01        T 

.14 

.17 

.17 

)  .30 

.01 

T 

T 
T 
T     .02 

T 

T 
.01 

T 

T     T 
T 

PERRYTON  11  WNU 
PLAINS 
PLAINVIEU 
QUITAQUE  1  E 
SEMINOLE 

.30 
.04 
.05 

.16 

.02 

.30 

T 

.04 

.DS 

.06 

.03 

-    .    - 

.   .   . 

T     T     T 

.   . 

T 

-     - 

T 
T 
T 

T 

T 

.05 

- 

SILVERTON 
SlATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 

.10 
.08 
.24 

T 

T 

.08 
.15 

.10 

T     .06 

T 
.03 

T 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UHBARSER 

VEGA 

.05 

.02 

.15 

T 

.21 

.01 

T 
T 

.04 
.02 
.12 

.21 

T 
.01 

T 

T 
T 
.02 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

WALCOTT 

T 

T 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSD  AP         //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SS« 
BALLINCER  1  SH 
BATEMAN  RANCH 

.29 

.17 
.15 
.52 
.00 

.01 

T 

.18 
.08 

.27 

.02 
.03 
.05 
.03 

T 

T 

.06 
.01 

.01   T 
.01 
.04   T 

T 

.07 
■OS 

.21 

BENJAMIN  4  SSE 

SURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

.03 
.69 
.15 
.02 
.05 

T 

.04 
.01 

.03 
.42 
.07 
.01 
.05 

T 

T 

T 
T 

.01 
.01 

T 

T 

T 

■  23 

.06 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CRDHELL 
DICKENS 

OUMONT 

.44 
.14 
.00 

.07 

.37 

T 

.06 

.01 

T 
T 

T     .01   .06 
T 

T 
.14 

ElECTRA 
FLOHOT  1  N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERRY 

.02 
.00 
.12 

T 
.00 

.01 

.06 

T 

.01 

T 

T 

.06 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTDN 

KNAPP  6  SW 

.09 
.14 
.13 

.08 

.08 

T 

T 
.03 

T 

.01 

.03 
.08 
.05 

.01 
.01   .01 

T     T 

.05 
.08 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 
LAWN 
MATADOR 
MEMPHIS 

.25 

.10 
T 

.11 
.00 

T 

T 

.25 

.10 

T 
.11 

T 
T 

T 

T 
T 

MOBEETIE  2  S 
MUKDAV 
NORTHFIELO 
NOVICE  I  E 
NUGENT  1  ESE 

T 

.16 

.02 

.70 
.10 

T 
T 

.08 
.02 
.46 
.10 

.01   T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.02 

T 

T     T 

•  22 

DAILY  PRECIPITATION 
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TEXAS 
JANUARY 
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Station 

Day  ol  Month 

'1 

2 

3 

4 

5  1  6 

•  7   8  1  9 

10  1  U  1  12 

13   14   IS 

16   17  {  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  28  { 

27 

28] 

29  1  30 

31 

PIOUOH 
PAOUCAH  17  S5E 
PITCHfORK  RANCH 
POLAR 
POST 

.10 
.42 
.00 

T 
.02 

T 
.02 

.06 
.14 

T 
T 

.02 

T 

T 

T 
.09 

T 

T 
T 

.19  '. 

gUANAH  1  SE 
ROtV 
ROSCOt 
ROSS  RANCH 
ROTAN 

.03 
.12 
.2« 

.10 
.15 

T 

.02 
.02 
.04 

T 

T 
T 

.01 

T 
T 

.07 

T 
.03 

T 

.10  . 
.20  . 
.10  . 
.09  . 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNVOER 

SOUTH  CAMP  166661 

.10 
.02 

.02 

T 
.00 

T 

.02 

.02 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 
T 

STAMFORD  1 
TAMPICO 
TRENT  2  ENE 
TRUIV  3  ESE 

T 
1   .20 
.19 
.OB 

.03 
.03 

.07 

T 

1  .20 

.05 

.03 

.02   T 

T 

T 
.02 

T 

.02 
T     T 

T    '. 

T 

T 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
VOSS  I  HSW 
WELLINCTON  I  ESE 

.01 
.23 

.00 
1.10 

.40 

.04 
.50 

T 

T 

.04 

T 

.23 

.20 

WICHITA  FAILS  WSO  AP     R 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 
WITT  RANCH 

.17 
.16 
.20 
.09 

.02 
.05 

T 

T 
T 

.04 
.03 
.12 

T 

T 
.09 

.04 
.02 

.04 
.03 
.03 

.02 

T 

.03 

T 

.03  . 

.03  . 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDD  «  SE 
ANDICE  I  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

.29 

.71 
.9B 
.64 
.34 

.03 
.43 
.04 
.26 

.15 
.20 
.15 
.10 
.05 

.05 
T 

.02 

T 

.06 
.08 
.11 
.26 
.23 

.04 
.04 

T 

.09   .42 

.02 

.13  '. 

T    ', 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRO 
BARDWELL  DAM 

.25 

1.14 
3.06 
1.20 
2.67 

.06 
.67 

.49 

.49 
.40 

T 

.03 
.39 

1.44 
1.15 
.63 

T 

.04 

T 
T 

.02 

.15 
.20 
.43 

.13 

T 
.44 

.92 

.09 

.19   .!» 

.03  . 

BELTON  0AM 

BENBROOK  DAM 

BONHAH 

BOWIE 

BOYD 

1.22 
.B3 

1.44 
.2! 
.16 

.04 
.49 
.25 

T 

.03 

.02 

T 

T 
T 

T 

.38 
.21 
.15 
.10 

T 

.01 

T     T 

T 

.02 

T 

T 

T     T 

T 

.06 
.12 
.85 
.15 
.16 

.35 

T 
.15 

T 
T 

.09   .29 

.02 

T 

BRAZOS 

BRECKINRIOCE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2  SSW 

.76 
.4S 
.38 
.65 
1.22 

.26 

.12 

.14 
.56 

.03 

.19 

.46 
.06 
.13 
.62 
.50 

.04 
.07 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.06 

.06 

.06 

.13 

.01 

T 

.16  '. 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLLTON 

CEIINA 

CENTER  CITY 

2.64 
1.96 
l.OI 
.60 
1.84 

.61 
.41 
.53 
.14 
.63 

.33 

.15 

.02 
.36 

.50 
.15 
.29 

.04 

.01   .01 
.02 

.09   .19 
.06 

T 

T 

.09 
.03 
.19 
.46 

T 

.26 

.03 

.72 

.07   .41 
.77   .12 

.22   .12 

.01  . 
.01  . 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

1.12 
2.31 
1.80 
.57 
1.55 

.40 
.62 

!22 

.46 

.01 

T 
1.47 
.46 

.53 

.10 
.20 
.26 

.40 

.04 
.14 

T 
.01 

.03 

T 

T     T 
T     T 

T 

T 

.05 

T 

.08 
.04 
.06 

.26 

.01 
.01 
.31 

.16 

.01   .04 

.02 

.32 

.07 
.06 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

2.17 

4.43 

2.63 

.94 

.74 

.86 
.82 
.52 

.47 
.48 
.28 

T 

.35 

1.42 
1.01 
.32 

.45 

T 
T 

T 

T 

T     T 

T 
T 

T 

T 

.01 
.16 
.11 
.10 

T 

.82 
.36 

.10 

.92 

.42   .71 
.24   .07 

T 
.04 

T 
.29  . 

DALLAS  WSO  AP          //R 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

1.13 
1.77 
.35 
.42 
.58 

.48 
.05 

.05 
.32 

.26 

T 

.12 

.21 
.02 

.04 

T 

.83 

T 

T 

T 

T 
T 

.12 
.02 

.06 

.06 
.33 
.22 

T 
.01 

.09 

.69 

T 

.09  ! 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

1.15 
.00 
.52 
.68 

3.45 

.46 
.26 

.45 

.02 
.55 

T 
T 

.51 

.12 
.42 

1.45 

.02 

T 

.01 

T 

.02 

T 

T          .01 

T 

.05 
.12 
.30 

.03 
.35 

.01   .03 
.30   .03 

.26  .' 

EVANT 

FARHERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  4  S 

1.15 

1.46 

2.a9 

.95 

.14 

.44 
.63 

.02 

.47 
.29 

T 

.15 
.40 
1.24 

.10 

.06 
.03 

.02 
.01 

.05 

.02 

T 

T 
.02 

.50 
.18 

T 

.05 
.21 

.46 

.21   .05 
.16   .44 

T 

.14  '. 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP   R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVULE 

1.09 
.67 

2.96 
.23 

1.92 

.46 
.22 
.34 

.04 
.06 

.01 
.40 
.01 
.19 

.35 

T 

.10 
.15 

.90 
.02 
.74 

.06 

T 

.03 
.01 
T 
.01 

T 

T 
T 

T 

,06 

.11 
.23 
.13 

.10 

.06 

.01 

.03 

.34 

T 

.39 

T 

.56   .28 

.32   .17 

T 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 

1.48 
l.U 
1.71 
.34 
1.03 

.09 
.45 
.55 

.02 

.47 

.12 

.01 

.01 
.46 
.25 

.39 

.24 

.10 

.16 
.09 

.01 

.03 

T 

.01   .08 

.01 

T    T 

.03 

.04 

.06 
.01 

.08 
.02 

T 

.64 
.02 

.03   .60 

.05 

.27 

.05 

.01 

.01  . 

GRANGER 
GRAPEVINE  OAK 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

.61 
1.50 
4.26 

.46 

.37 
.43 
.69 

.06 

■  02 
.03 
.76 
.02 

T 
.01 

.18 
.37 
1.15 

.05 

.02 
.11 
.07 
.06 

.03 
.05 

T 

.03 

T 

T 
T 

T          T 

T 

.22 
.45 

.09 
.21 

.06 
.53 

.02 

.58   .30 

T 

HAHILTDN  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILLSBORO 

2.94 
.27 
3.86 
2.45 
2.32 

1.25 

.76 
.04 
.32 

.84 

.60 
.41 
.27 

.19 
T 

.44 
1.91 
.66 

.02 

T 

.07 

T     T 

.13 

.03 

T 

T 

T 
.20 

.03 
.09 

.21 

.60 
.01 

.45   T 

.61   .65 

.03 

.62 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HORST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

1.01 
1.05 
1.51 
1.39 
.14 

.21 

.30 

.46 

.28 

.43 

.10 
.75 
.36 
.25 
.10 

T 
.05 

.02 

T     T 

T 

T 

.70 

T 

.04 

T 

.28 

.05 

T     T 

.27   .2« 
.06   .09 

T 

JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAN 

1.33 
3.(6 

1.24 
1.64 
1. 08 

.15 
.69 
.59 
.13 
.54 

.13 
•  02 

.27 

.06 
1.36 
.45 

.20 

.09 
.10 

.05 

.09 

.12 

.01 

.19 

T          T 

T 

T 

T 

.05 
.64 
.17 
.08 
.21 

.24 

T 
.60 

.04   .70 
.30   .21 
.01 
.15   .49 

T    .02 

^ 

A 
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Station 

S 

e2 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4  1 

S   6 

7    8  1  9 

10 

11  1  12 

13   14   15 

16  1  17^18 

19   20   21 

22  1  23  {  24 

2S  1  26  1 

27 

28 

29  1  30 

31 

LENISVILLE  OAH 
LIP»N 

MARLIN  3  NE 
M«I1»S  C«EEK 
NC  GRECim 

.68 
.80 

2.18 
.17 

2.TJ 

.24 
.30 
.77 

.20 

.02 
,24 

.74 

T 

.10 
.45 

.14 
.17 
.82 

.03 

T 

T 

T 
,01   T 

,13 

,03 

T     T 

T 

T 

T 

.01 

,28 

,05 
.09 

.10 

.01 
.35 
.61 

.04   T 
.18   .36 

,09 

MCKINNEV  i    S 

nEltlDUN  STATE  PARK 

HEXU 

BID  CITY 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

.88 

1.67 

5.56 

.57 

.66 

.30 
1.15 
.70 
.09 
.02 

,06 
.37 

T 
.33 

,21 

2.30 

T 
.07 

.03 

T 
,08 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
.02 

T 

T 

.06 

.25 
,25 

,14 
,48 
.02 

.03 
.15 

.60 

T 

.12 

.60   .55 

T 
,16 

KORGAM  3  yNH 

hOROAN  MILL 

BUENSTER 

HULLIN 

NAVARRO  HILLS  OAn 

2.29 
.57 
.37 
.53 

2.65 

.62 

.57 
.04 
.45 
.80 

,12 

T 
.50 

.54 

T 

.59 
.12 

.04 
.02 

T     ,04 
T 
,02 

T 

T 
T 

.13 
.17 
.19 

.15 

T 
.22 

.10 

.07   T 
.59   .31 

,01 

NEWPORT 
OLNEY 

OLNET  5  NNM 
PALO  PINTO 
PARIS 

T 

.31 

.28 

.80 
1.12 

.15 
.20 

.02 

T 
T 

T 

,03 

T 

.43 

.20 

,15 
,08 

,06 

T 

T 

T     T 

,03 
,18 
.07 
.41 

,05 
.13 

T 
.02 

T 
,20 

,10 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  0AM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
aUINLAN 

.»9 

.62 

.51 
2.18 

.13 

.25 

.05 
.84 

- 

.21 
,42 

.03 

.32 

.08 
.61 

.05 

T 

- 

-     - 

-    -    - 

T 
T 

T     T     T 
.01 

T     T 

.10 

.26 

.04 

T 

.06 

T 
.13 

T 

,17 

RAINBOU 
RANGER  1  W 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

1.19 
.63 
1  2.71 
.46 
.02 

.46 
.11 
.82 

T 
.30 

.33 

.65 

.13 
1.27D 
.20 
.02 

.02 

T     T 

T 

T 

T 

T     ,01 

.05 
.04 
.14 
,25 

,01 
,02 
T 

.03 
.01 

.14 

T 
T 

RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  mSH 

.86 

.5* 

2.36 

1.63 

2.»9 

.20 
.24 
.26 

.57 
.90 

.03 
.03 
.12 

.02 

T 
.59 

.60 
.09 
.27 
.54 
.06 

.05 
.10 

T 

,19 

T 

T 

T    T 

,03 
,15 
.05 
.20 
.13 

,03 

.05 
,26 

.01 

,04  1,66 

.05 

.31   .05 

ROSS 

ROSSER  I  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

4.59 
3.10 
2.01 

.68 

.30 
,80 
,27 

.12 

.60 
,20 
,07 

,01 

2.15 

.03 
1.45 
,25 

,03 

,13 

.10 

.02 

T 

.03 

,01 

,01 

T 

.10   T 

T 

.     -     - 

,03 

,21 

,20 
,04 

.36 

,30 
,20 

T 

,04 

.32   ,55 

,25 

.03  1.12 

,03 

SlIOELL 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  »  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
STRAWN  8  NNE 

.27 
.35 
.71 
1.27 
.59 

,09 

.17 
.01 
.08 
.08 

.04 

T 

.03 
,09 
.43 
,41 
.32 

,03 

.14 

T 

,07 

T 

T 

T 

,02 
,05 

,12 
,09 

T 
,07 

T 

T 
T 
T 
,30 

T 

T 

.10   .20 

T 

,25 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNOALE 

THORNTON 

2.38 
1.39 
2.70 
2.37 
3.22 

.70 
.15 
.87 
.65 
.56 

.07 

,04 

.60 

T 

.52 

.01 

T 

.26 

.32 
.91 
.10 
1.00 

T 

.15 

T 

,01 
T 

T     ,05 
,16 

.01 

,03 
T 

T 

T 
T          T 

T     T 

T 

T 
T 

,04 
,05 
,06 

T 

T 

,26 

,06 

,03 

,40 

.04  1.22 
.18   .38 
.05 
1.42   ,12 
,33   ,25 

T 

THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

.22 
.91 

.90 
1.22 
.33 

T 

T 

.23 

,06 

,09 

,04 

.56 
.03 

.07 
.09 

T 
.34 

T 

T 
.12 

T 

,01 

,02 

T 

T 
T 
,02   T 

T 
T 

,15 

.04 
.67 
.02 
.12 

T 

T 
.13 

T 
.55 

,22 

WACO  0AM 

WACO  WSO  AP              R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAH 

2.84 
2.54 
3.31 
.63 
2.32 

.15 
.55 

1.00 
,26 
,30 

,36 
.21 
.22 

1.03 
.01 

1.11 
.02 

1.43 
,24 
.66 

T 
.03 

T 

T 

T 
T 

,03 

.12 
.05 
.13 
.06 
.11 

.44 

.43 

T 

,02 

,30 

.45   .21 
.43   T 

.45   .09 

.25   .45 

T 
T 

WOLFE  CITY 

1.00 

.33 

,31 

,06 

.30 

•    •    • 
EAST  TEXAS           DA 

ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  *  WSW 
BEOIAS 

4.09 
1.77 
4,20 
6.46 

1.20 
1.25 
.99 

1.10 

.02 
1.39 
.90 

.90 

1.12 
1.42 

.35 

.40 

T 

,10 
.13 

,22 

T 

T 

,02 

T 

,16 
,15 

.03 

.05 

.07 
,66 

,15 

,50 
,85 

,30 

.9* 
.22   .20 
1.36 
.38   .19 
.20  1.10 

T 

BON  HIER  2  E 

BOXELDER 

BREMOND 

BRONSON 

BUFFALO 

2.43 
2.29 

7.04 
4.35 

T 

.58 
.38 
.67 
1.22 

1.30 
.08 
,68 
,85 

1,30 

T 

.46 
.45 
.75 
.96 

1.97 
.24 

.22 

,14 

.11 

T 
,03 

.50 
.12 

T 
,05 

T 

T    1.62 
.05   ,65 

.55 

,10 

,06 

.26 
,07 

.25 

.06   .07 
.29   .32 
.40  2.87 
T     .25 

T 

.03 

.12 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

5.43 
6.65 
6.19 
2.66 
1.B6 

2.00 
1.10 
.51 
.35 
.42 

,60 
.49 
1.00 
.25 

1.76 

T 

1.25 
1.57 
1.60 
.63 
.10 

.22 

T 

.23 
,07 
,32   T 

.04   .05 
.07 

.03   .03 
,15 

.02 
.11 
.04 

T 

.05 
.14 

T 

T     ,21 
T     ,64 

T 
.01 

,02 

,30 

T 

.03 
.27 

,54 
.33 

.05 
.11 
.40 

,30   ,22 

,97   ,11 
,13  1,76 
.97 

.20 

colospring  :  ss> 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

4.03 
1.32 
4.38 
5.20 
2.87 

.28 
.20 
.55 

,41 
.51 

.45 

.26 
.30 

.13 

.73 
.20 
.67 
1.07 
.27 

.13 

,28 

,10 
.16 

.04 
T 

,05 
,17   ,03 
T     ,04 

.05 
.01 
.12 
.02 

T 

.02   .07 
.22 

.04   .66 

.24   .51   T 

.36 
.07   .24 

T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

1.56 
.37   .33 

T    1.54 
.20  2.30 
1.36   .03 

,08 
,16 

,19 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB 

DEWEYVIILE  5  S 
OIALVILLE  2  W 
EOOM  3  NNW 

5.70 
2.13 
8.08 
4.87 
6.55 

2,70 

1.50 
1,38 

.42 
.25 
.32 

.48 
,73 

.56 

.94 
1.77 

.43 
.51 
1.81 
1.15 
.57 

,20 
.66 

.27 

.02   .01 
.16 
.19 

.25 

.01 

.16 

T 

T 

.06 
T    1,62   ,21 

T     T 

,03 

.46 
.65 

.41 

,71 
.17 

.24 
.32 

,33   ,04 
.11   T 

2.15 
.51   .01 
.26   .84 

,47 

EMORY 
EVAOALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

3.09 
8.82 
3.39 
2.47 
5.33 

.90 
.01 
.60 
.41 
1.57 

,33 

.64 
.06 
.09 
1.12 

1.31 
.16 

.73 
.57 
T 

.15 
1.02 

.16 

.74 

T 

.07 

.12 

.01 

T     T 

.02 

.56 

T 

.18 

.02 

T 

2,00  2,10 

.02 

,02 

.40 
.01 
,19 

.24 

.70 
,10 
,56 

.22   .09 
.02  2.00 
.68   .01 
1.09   ,20 
,27   ,46 

,19 

T 

CLAOEWATER 

GRAPELAND 

GRDVETON 

HAGANSPORT 

HARLETON 

3.94 
4.68 
2.25 

6.88 

.89 
.48 
.56 

1.30 

.66 

.75 
.05 
1.45 

.61 

.27 
,34 
.53 

2,10 

,38 
,15 

T 

,01 
,04 
,14 

,19 

,24   T 
,02 

.36 

,66 

T 

,69 

T 

,22 

,65 

,80   ,38 

,54   ,14 
,24  2,08 
,02 
,45   ,79 

T 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

5.44 
8.35 
2.96 
6.13 
5.07 

.12 
1,04 

,86 

1,04 

1.96 
1.80 
.41 
,80 
,55 

1.46 
.81 
.25 

3,00 
.48 

.45 
,20 
,25 
,35 

,20 
.25 

.12 

.55 

.41 

.03 

1.05 
.10 

.37 

,08 

,61 
.12 

.52   .25 

.10  2.30 

1.96 

.28   .80 

.05  1.62 

.04 
.05 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

3.18 
7.32 
6.31 
5.12 
6.52 

1,05 
.37 
.67 

!94 

,20 
,98 

1,06 
.87 

1.56 

.19 

1.20 

2.71 

.94 

1.56 

.20 
.26 

,24 

!36 

T 
T 

,12 
.10 

T 
,04 

.12 

T 
T 

,23 
1,20 

,60 

T 

,02 

.04 

T 
.25 

.91 

1.31 
.47  2.80 
.22  1.14 

1.39 
.46   .57 

T 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

3.09 
7.63 
8.79 
6.29 

.45 

1.02 
.57 
1.26 

1,10 
1,66 
1.09 
1.62 

.62 
.02 

.64 
1.92 
1,52 
1,12 

,60 
1,06 
,J7 

.06 
.13 
,09 

.06 
,15 

.16 

1,96 
T     T     T 

,02   .01 

,01 
.56 

.13 

.57 
.03 
.76 

.53 

.53  1.26 
T    1.66 
.32   .14 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JANUARY    1972 

■3 

Day  oi  Month 

Station 

H 

1  1 

2 

3 

*\ 

5  1  6 

•7  1  8  1  9 

10  I 

U   12 

13  I  14  I  IS 

16  1  it]  18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  I  24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

LIVINGSTON  2  NNE 

.36 

.53 

.67 

.21 

.03 

.12 

T 

.02 

1.33   T 

1.32 

T 

LONO  LIKE  i    SU 

1.40 

T 

1.47 

,40   T 

T     T 

.30   .40 

LONCVIEU 

.72 

.75 

T 

1.75 

.34 

.22   .97  1.19 

L0V6L4DV 

.30 

.65 

.30 

T 

.93 

.34  3.00 

LUFKIN  FA*  AIRPORT 

1.D7 

.29 

.46 

T 

.03 

.06 

.34 

.42   T 

T 

T    2.31   .49 

.04 

HADISONVILLE 

.35 

.42 

.11 

.OB 

.01 

.27  3.00 

MAGNOLIA 

.24 

.39 

.29 

1.90 

MARSHALL 

1.10 

1.04 

3.15 

.41 

.10 

T 

.26   .54  1.37 

MAUO  1  S 

1.07 

.69 

.57 

.21 

.21 

.09 

.21 

.53   .62   .16 

MINIOLA  7  SSM 

1.60 

1.00 

1.37 

.04 

T 

1.45 

.40   .29   .39 

HINIOLA  e  ENE 

2. 3D 

.46 

.40 

.09 

.04 

T 

.12   .40 

.60   .64   .09 

HONTOOHERV 

.49 

.29 

.93 

.50 

.03 

.02 

.09 

.29 

1.67 

■  02 

MOUNT  PLEASANT 

3.92 

1.32 

.43 

.67 

.29 

.67 

.02   .92 

MOUNT  VERNON 

1.15 

.01 

.65 

.16   .06 

.03 

.39 

.17   .20   .09 

NACOGDOCHES 

.51 

.36 

.67 

.29 

.09 

.06 

T 

.42 

T     .14  2.10 

,01 

NAPLES  I  SB 

1.04 

.65 

.64 

.32 

.11 

.30 

.41   .70   .06 

NEGLEV  »  SSH 

.35 

.13 

T 

.92 

.19 

NEUVILLE 

1.19 

.55 

.23 

.05 

.59 

.13  1.99 

,13 

NEW  CANEY  k    NW 

.20 

.55 

.93 

.09 

.04 

T 

T 

T 

1.10 

T 

.07  1.24 

.30 

NEWTON 

.S2 

2.55 

.60 

1.10 

1.56 

.05       1.69 

OVEKTON 

1.00 

.76 

T 

3.16 

.07 

.12 

.43   .79   .90 

PALtSTINE 

.63 

1.01 

1.69 

.07 

T 

.03 

.02 

.26   .90   .29 

PITTSIURC  5  S 

1.54 

1.03 

.62 

1.47 

.82   .47 

PDYNOR  1  NE 

1.30 

.40 

2.96 

.36 

T 

•  01 

.01   T 

.77  1.27 

PRICE  2  SW 

1.06 

.50 

2.30 

.75 

T     .01 

.36  1.02   .12 

QUITMAN  2  S 

1.40 

.96 

.40 

.72 

.60 

.72   .49   .53 

REKLAM  i    NNE 

.77 

1.90 

2.44 

.33 

.03 

.09 

.32   ,27   .40 

RICHARDS 

1.70 

.10 

.45 

.20 

T 

T 

.04 

T 

.05 

.04 

T     T     .95 

,04 

ROCKLAND  I  W 

.60 

.09 

1.23 

.24   T 

.17 

1.06 

.02 

.03 

.74 

.02  1.96 

,03 

RUSK 

.70 

1.60 

1.90 

.39 

T 

.05 

.10 

T 

.03 

T 

.20   .25   .46 

SAM  RAYBURN  0AM 

1.27 

.47 

.01 

.77 

.34   T 

.06 

.41 

.02   T 

T 

.50 

T 

.02  2.30 

.06 

SIMMS  4  HNH 

.95 

.59 

.96 

.33 

.09 

.36 

1.00   .36 

SULPHUR  SPRINGS 

.70 

.72 

.45 

.19 

T 

T 

.46 

.10   T     .16 

TEXARKANA 

.75 

1.25 

.67 

.09 

T 

.11   T 

.29 

.65   .65   T 

TEXARKANA  DAM 

1.07 

1.10 

T 

.76 

.40 

.06 

.18 

T     .01 

.16 

.99   .66   .10 

TOWN  BLUFP  DAM 

.46 

.65 

.61 

.30 

■  12 

.51 

.02 

T 

.03 

.94   .01 

.02   .01  1.32 

.11 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

.97 

1.01 

1.23 

.03 

.07 

.45   .76   .62 

TYLER  5  NE 

.71 

1.03 

T 

.91 

.04 

.01 

.03 

.64   .49  1.06 

VALLEY  JUNCTION 

.42 

.07 

.06 

.24 

T 

T 

T 

T 

T     .09  1.57 

WALLER  3  SSW 

.53 

.50 

.06 

.16 

1.60 

.11 

WARREN 

.56 

.01 

1.00 

.10 

.31 

.06 

.05 

.11 

.02 

1.70   .04 

.01   .11  1.99 

WILLS  POINT 

1.12 

.33 

T 

1.02 

.10 

T     T 

T 

T 

.35 

.15   .40   .10 

WINNSBORO  6  SW 

1.15 

.66 

.90 

.60 

.95   .60 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

.07 

.07 

BAXERSFIELO 

.O'- 

.02 

.02 

BALMORHEA 

.55 

.21 

.34 

BLOYS  CAMPGROUND 

.22 

.05 

T 

.10 

.07 

BDOUILLAS  RANGER  STA 

.AO 

.01 

.02 

T 

.26 

.11 

CANDELARIA 

.07 

.04 

.03 

CHISOS  BASIN 

.56 

.02 

.01 

T 

T 

.05   T     .49 

.09 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.36 

T 

.36 

7 

CRANE 

.34 

.01 

.33 

DRYDEN 

.29 

.20   .09 

EL  PASO  WSO  AP           R 

.A4 

.01 

.14 

.07 

T     T 

.22 

FABENS 

.22 

.14 

.06 

T 

T 

FORT  DAVIS 

.34 

T 

.34 

FORT  HANCOCK 

. 

- 

. 

_ 

• 

- 

-     *     - 

. 

. 

-     -     . 

-     >     . 

- 

. 

-    -    - 

.     -     • 

.    .    - 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.05 

.02 

.01 

•  02 

GIRVIN 

.90 

T 

T 

.40 

.90 

CRANOFALLS  3  SSf 

.72 

.01 

T 

.71 

IMPERIAL 

D  1. 00 

1.00 

KENT 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

-     .     - 

. 

. 

.     .     - 

-     -     - 

- 

- 

-    -    _ 

... 

... 

- 

LA  TUNA  1  S 

.26 

.02 

.16 

.06 

MARATHON 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

-     _     - 

- 

- 

- 

... 

... 

... 

- 

MARFA  NO.  2 

.07 

.07 

MENTONE  2  S 

.39 

• 

• 

• 

.39 

MONAHANS 

. 

T 

T 

T          .30 

MOUNT  LOCKE 

,ao 

.40 

.40 

ODESSA 

.23 

T 

T 

.23 

PANTHER  JUNCTION 

.26 

T 

T 

.03   T    .22 

,01 

PECOS 

.45 

.14 

T 

,31 

PENWELL 

.00 

PLATA 

- 

" 

PRESIDIO 

.00 

REO  BLUFF  DAM 

.22 

T 

.13 

.09 

SALT  Flat  id  ene 

.26 

.28 

SANDERSON 

.00 

SHEFFIELD 

.21 

T 

.06 

.13 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TOYAH 

.27 

.17 

.10 

VALENTINE  10  WSW 

.66 

.33 

.04 

,29 

VAN  HORN 

T 

T 

T 

T 

WINK  FAA  AIRPORT 

.11 

.02 

7 

T 

.09 

YSLETA 

.22 

.07 

.15 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

.64 

.30 

.06 

T 

.17        .29 

AHISTAD  DAM 

.91 

.20 

T 

.01 

.03 

T 

.01 

.02   .01   ,63 

T 

BERTRAM  3  ENE 

.91 

.07 

.06 

T 

.12 

T 

T     T 

.03 

T     T 

T 

T     T 

.06   .11   .44 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.04 

.02 

T 

.02 

BLANCO 

1.11 

.05 

7 

.04 

.03   T 

.01 

.02 

.03 

.01 

T     .6J 

.04 

BLEWETT  5  NW 

.60 

.12 

.06 

T     T     .40 

t 

BOEDNE 

1.31 

.05 

T 

.11 

.06 

T     .02 

.03 

.01 

.oa 

.01   .06 

.04   .77 

.09 

BRACKETTVILLE 

.70 

T 

T 

T     .60 

.10 

BRADY 

1.44 

.23 

T 

.26 

.02 

.02 

.61   .06   T 

BURNET 

1.24 

.11 

.41 

.07 

.09 

' 

.16   .29   .17 

CAMP  WOOD 

1.93 

.03 

.29 

.79 

.61   .29 

CARTA  VALLEY 

.53 

.15 

.04 

T 

.06   .01   .16 

.04 

CASE  RANCH  3  S 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

-     .     - 

. 

.    * 

... 

-     .     _ 

- 

> 

.     -     - 

... 

.    .    - 

' 

CASTELL 

1.93 

.70 

.93   .30 

COPE  RANCH 

.06 

.06 

COTTONWOOD 

l.OB 

.15 

.20 

.07 

.46 

.20 

CRIOER  RANCH 

.75 

.56 

.IT 

DEL  RIO  WSO  AP 

.63 

T 

.12 

.01 

T     .01 

.05 

T 

.02 

.01   .11   .30 

T 

OOOLE  6  NNE 

.52 

T 

T 

.45 

T 

.01 

T     T     .06 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.31 

.17 

.09   .09 

EDEN  1 

.40 

.02 

.19 

.11 

.04   .02 

.06 

Eldorado  u  nw 

.93 

.25 

.2B 

S*«  r«l>r*tice  nMca  toUowIng  Station    1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


U       12       13       14       IS 


22      23      24 


2S      26      27 


ELDORADO    19    Sa 
FIFE 

FI<E0E«ICKS8U»C 
FUNK    «4NCM 
COLO 

HtRPEA 

HUHBLE  PUHP  5TA  5  H 

HUNT 

H»E 

JAMES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEHRNER 

KEDRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

KARCO 

HASON 
HC  CAHEY 
HEOINA 
HENARO 
NERTZON 

NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  M 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 
PAINT  ROCK 

PANOALE 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 
ROCKSPsINGS 
ROCKSPRINCS  21  SW 
ROUND  MOUNTAIN  4  UN 
SABINAL  1  MSH 

SAN  ANGELO  DAH 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

SPICEUOOD  1  S 
STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  HL  REFUGE 
AUSTIN  WSO  AP 
SEEVIllE  5  NE 
BLUE 
BRENHAM 

BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAH 
CHAPMAN  RANCH 
CIBOLO  CREEK 

CLASSENS  RANCH 
COLUHBUS 
CORPUS  CHHISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NH 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  »  WSH 

FEOOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  W 
FlORESVILLE 
CIDDINGS 

GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 

JEDDO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LDCKHART  2  NW 
LULINC 
MATHIS 
NATALIA 

NEW  8RAUNPELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICARDD 
RIDMEDINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 
RUNGE 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

San  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 


.71 
.16 
l.«7 


1.29 
2.40 
1.34 
1.03 
1.73 

1. 45 
3.58 
.85 
1.23 
3.86 

1.57 
2.49 
1.91 
l.DO 

i.»e 

1.88 

.85 

2.31 


.81 

.22 

61 

.23 

11 

.06 

29 

.55 

50 
11 

.30 

11 

.06 

1«. 

.64 

1.35 
1.01 
1.86 
2.92 


.08 
.24 
.02 


.04  T 
.05  T 
.04   .02 


.17   .01 
.52 


.38 
.25 
.25 


.12 
.20 


.02 

T 

.04 


.03 

.02   T 
.06   T 


.09 
.02 


.02   T 


.01 

T 

.02   T 

.02 

.07 


.25 

.83 

.10 

.06 

.20 

.06 

.20 

.03 

.65 

.10 

.55 

.03 

.36 

.6B 

.16 

.39 

.03 

.06 

.12 

.14 

.04 

.23 

1.81 
1.20 
.93 


.20 
2.10 
2.74 


.71 

.82 

1.21 

2.88 


.30 
1.34 
1.92 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JANUARY 

1972 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1 

^1 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10 

U  1  12 

13  I  14  {  15 

16  1  17  1  18 

19  I 

20   21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28 

29    30 

31 

SINTOH 
SHITNWILLE 
SOHERVULe  DAM 

SHIM    tRlNCH 

2.17 
1.61 

1.B7 
3.** 
1.11 

.69 
.93 

.07 

.09 
.07 

.57 

T 

.20 

.07 
.07 
.22 

T 

.05 

T 

.05 

T 

T 

.04 

.05 

T 
T     T 

1.60 
.04   .38 
.12   .66 
T    2.55 

.02   .54 

.48  . 
.15  . 
.02  . 
.25  . 
.26  . 

WAELOK  7  SSH 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDE«  HUDLIFE  FNOTN 
YOAKUH 
VORKTOMN 

1.65 

- 
2.30 
3.31 
5.2» 

.24 

1.30 

.49 

.74 

T 

.01 

.44 

.16 
.16 

T 

.09 

T 

T 

T 

.11 

T 
T 

1.17 
T     .86 

1.02 
T    2.66 

J. 79 

.03  . 

1.28  ! 
.24  . 

UPPER  COAST         06 

ALVIN 

ANAHUAC  T8CD 

ANOLETON  2  U 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

«.01 
4.69 
5.78 
'1.57 

.05 
.03 
.15 
.46 

.16 
.66 
.07 
.27 

.01 

.46 
.72 
.16 

.20 
.24 

.01 

.24 

.07 

.90 
.08 

.06 

.18 
.62 

.05 
.26 

.02 

.10 

,75 

.05 

2.60 
2,18 
3.60 
3,2» 

.25  . 

.10  ! 

BEAUnONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  I  SW 

OANEVANC  2  SE 

6. IB 
t.22 
3.9* 
4.70 
3.22 

.05 

.10 

.15 

T 

.76 

.31 
.39 

.24 
.65 

T 

.82 

1.05 
.80 
.05 
.26 
.09 

.54 

.11 

.03 

.31   .19 

.01 

.05 
T     T 

.01 

.01 
.15 
.02 

.06 

.44 
.05 

T 

.01 

T 

T     .11 
T     T 

.14 

.04 
.12 
.81 

T 
T 

1.44   .05 
1.08 

.02 

.60 

.02 

T 

T 
T 

.02  I. 98 

1.37 

2.07 

T    1.70 

T    2.10 

.29  . 

.09  . 
.39  . 

.17  . 

EDNA  HWY  94  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPQRT  2  NN 

GALVESTON  HSO  CI         R 

HOUSTON  MSO  AP 

6.13 
2.42 
3.79 
3.6B 

3.30 

1.76 
.05 
.12 

.31 
.10 

1.82 
1.46 

.01 
.06 

.50 
.71 
.10 
.98 
.36 

.33 

.10   .05 

.01 

T 
T 

.01 

T 

.07 

.21 

.19 

T 

.05   T 

.03 

.10 

.18 

.01 

T 

.50 

.47 

.06   .04 

.15   .04 
.22 

T 

T 

T 

T     T 

T 
.06 

1.34 

1.52 

.92 

.17  1,13 

.16  1.64 

.22  . 

.04  . 
1.20  . 
.11  . 
.06  . 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

3.B3 
2.52 

3.70 
3.9B 
4.99 

!o3 
.26 

T 

.15 

.05 

.06 

T 

.01 

.16 

.22 

.12 
.65 

.27   .07 
.04 
.10 
.13 

T 

.05 
.06 

T 
.07 

T 

T 
.06 

T 

.37 

.40 
.40 
.25 

.04 
.45 
1.18 

.13 
.06 

1.09  1.45 

1.95 

.10  2.22 

2.56 

2.72 

.16  . 
.20  . 
.02  . 
.30  . 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUHBLE 

3.69 
3.69 
6.14 
4.23 
5.02 

T 
.08 

.30 
.12 
.82 

.06 

.04 
.58 
.31 
.28 
.22 

.06 

.20 

.11 

.44 

.03 

T 

.12 

T 
.10 

.03 
.12 

T 
T 

.27 
.18 
.15 
.22 
.39 

.37 
.20 
1.62 
,63 

1.4B 

T 

.02 

T    1.98 
2.43 

.02  2.79 
2.70 
1.89 

.60  . 
.12  . 
.10  . 
.23  . 

.30  . 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  t  NW 

6.20 
3.76 
2.22 
S.9I 

.28 
1.35 
.05 
.05 

1.40 

.23 

.30 

T 
T 

.20 
.04 
.05 
1.59 

.37   .OB 

.01 
.40 

.30 

.11 

.03 

T 

.32 

.20 

T 

.60 

.10 

.02 
.02 

.60 

.22   T 
1.79   .85 

.09 

.10  2.70 

.40  1.30 

T    1.02 

2.90 

.12  '. 
.07  . 
.43  . 

.44  . 

PAIACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COMPORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

PORT  LAVACA  NO  2 

2. IB 
2.73 
3.72 
8.33 
4.13 

.26 
.12 
1.00 
.23 

1.98 

.40 

T 

T 

.01 

T 

T 
.65 

.12 

2.41 

.01 

.22 

.21 

T 

.71 

.01 

.10 

.16 

T 
.11 

T 

T 
.22 

.01 

T 

.16 

T    T 
1.57 
.02   ,03 

T 
.03 

.23  1.19 

1.40 

2.24 

1.30  1.95 

.04  2.08 

.19  . 

.19  ! 

.09  . 
.24  . 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  HSW 
TOHBALL 

3.92 
3.95 
3.92 

2.48 
1.71 

.50 
.27 

.25 

.02 
.05 
.19 
.46 

T 

T 

.04 

.05 

.16 

.48 

T 

.02 

.01 
.09 

.05 

.05 
.04 
.30 

.05 

.62 
.05 

.02 

T 

.29 

T 

.07 
.09 
.07 

T 

.18 

.20 

.13 

.04 

T     T 

.43 

.40 

.32 

.25 

,02   T 

T     .01 

T 

T 
T 

1.39 

2.60 
2.78 

.01  1.15 

.02 

.45  . 
.36  . 
.30  . 
.37  . 

VICTORIA  WSO  AP          R 
WHARTON 

1.74 
2.36 

.03 

.40 

T 

.20 
.35 

.09 

.05 

.01 

.01 

T 
.11 

T 
.05 

T 

T 

.02 

T 

T 
T 

,04  1,41 
1,34 

.03  . 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  NO,  2 
BIG  WELLS 

1.59 
1.12 

.77 
.18 
1.42 

.24 

T 

T 
T 

.33 
.70 
.31 

.35 

.01 

.01 
.03 

.02 

T 
.03 

.01 

T 

T 

,7S 

.27 
.46 
.18 
.94 

.24  , 
.19  , 

,09  '. 

CARR120  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  S  NNH 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.08 
1.17 
1.38 
1.21 
.93 

.03 
.05 
.09 

.01 
.01 

.04 

.31 
.58 
.43 
.45 
.35 

.10 

T 

.01 

.10 

T 

.02 
.04 

.05 
T 

T 

T     .95 

.90 
.68 
.95 

.12   .37 

,09  . 
.09  . 

.09  . 
.10  . 
T 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NH 
FALCON  OAM 

.93 

1.38 
.88 

2.20 
.14 

.08 
.01 

.15 

T 
.02 

.26 
.62 
.14 
.50 

.02 
.04 

.06 

T 

.01 
.02 
.15 

T 
.02 

T 

T 
.01 

7 
.01 

.04   T 

,01 

.05   ,69 
T     ,53 

,04   .64 
1.30 
.03 

.07  , 
,08  . 
.02  . 
.10  . 
.09  . 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.30 

1^72 
2.40 
2.90 

.20 
.80 

.04 

.30 

1.60 
1.93 
2.61 

.12  ! 
.07  . 
.29  . 

HE6BR0NVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOB 
LAREDO  NO.  2 

.47 
1.60 

.82 

.25 

.06 

: 

.02 
.01 

.04 
.17 

.09 

-     - 

.05 
.10 

.02 

: 

-           - 

:    :    : 

T 

: 

:     : 

T 

.09 

T 

- 

.22 

1,00 

T     ,»» 

.12  , 
.11  , 

,09  ! 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

1.58 
1.21 
.18 
1.96 
3.35 

T 
.10 

.60 
.04 

T 
.03 

.03 

.48 
.31 

T 
.06 

.01 

.03 

T 

.04 

T 

T 

.03 

.01 

T 

.01 

T 

T 

7 

,05 

.02 
,26 

.02  1,00 
.96 
,02 

3.00 

.15  ,' 
,07  . 
1.10  . 
.29  , 

TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.15 
.34 

.30 

.18 

T 
T 

.02 

.40 
.20 

.01 

.11 

T 

,04   .01 

1,*9 

T 
.19  , 

•    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

HARLINOEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

HC  COOK 

1.30 
.10 

.01 
.04 
.06 

T 

- 

.01 

.01 
.06 

.07 

T 

.02 
.02   T 

.02 

- 

- 

-    - 

T     ,04 

T 

T 

T 

T     T 

T 

-     -     - 

.72   .04 

T     T 

,05 

,06 

T     .13 

.01 
,06 

.29  . 

.04  , 
.39  . 

,11  • 

MERCEDES  «  SSE 
MISSION  «  w 
PORT  MANSFIELD 
RAYHONOVILLE 
SAN  BENITO 

.06 

- 

- 

T 

.03 

.03 

- 

- 

-    - 

,03 

-     -     - 

- 

-     - 

,08 

.17 
.92 

- 

,06 
,02 

,07  , 
,26  , 

.19  '. 
.02  , 

WESLACO  2  E 

.40 

.02 

,02 

.06 

.07 

.23  . 

■M  following  SlAlion   1 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 
JANUARY 


Day  of  Month 


10   II   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS 
AMARILLO  WSO  AP 

ANDREWS 

BIC  SPRING 

BORCER  3  H 

BRAVO 

BROWNFIELD  NC  2 

CANADIAN  1  ENE 

CANYON 

CHANNINC  no.  2 

CLAUDE 

CRDSBYTDN 

OALHART  FAA  AIRPHRT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

CRUVER 

hereford 
lamesa  1  sse 
levelland 
lipscomb 

littlefield  no.  2 
lubbock  wso  ap 

«C  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  IP 

MIDLAND  «  ENE 

MORTON 

MULESHOE  I 

OLTDN 

PAMPA  no.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NN6 

PLAINS 

PLAINVIEW 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


63   65 
35   27 


56   67 
31      28 


56   61   69 
3«   21   26 


51   *6   60 


Ilk       63 
21   17 


46   49   63 
24   21   21 


50   53 
32   22 


52   47 
27   24 


58   67 
37   20 


51   47 
24   19 


26   20   13 

57 
29 

51   44   55 


34   22   32 
54   64   69 


45   60 
10   26 


43   54 
3   IB 


44   56 
■  3   18 


48   54 
4   12 


20   50 
2    7 


20   50 
5    7 


19   42 
2   13 

18   52 


26   47 
5    4 


3   16 
17   56 


30   56 
15   19 


12   43 
4    5 


20   50 
7   13 


30   16   40 


16   41 
1    1 


25   44   60 


32   44   60 


9   24 
22   55 


47   53 
4   18 


23   46 
3    7 


22   53 

7   15 


56   66   59 
22   33   23 


56   68 
18   26 


57   61 
20   24 


50   68 
21   25 


55   61   66 


56  58 

20  29 

50  55 

26  30 

53  60 

18  23 

59  66 

21  26 

57  71 
20  32 

54  60 

16  22 

63  64 

30  39 

57  59 

20  21 

53  65 

17  17 


64 
36 


65  64  68 

21  36  37 

60  60  70 

20  24  31 


62 
20 


56   67 
25   33 


24 

52   55   68 
22   23   21 

57   60   68 
20   20   34 


56   59 
26   24 


66   69 
37   37 


56   54   62 
26   25   42 


65   66 
29   28 


67 
20 


56 
32 

68 


60   58 
22   20 


59   52 

28   19 

56   49 


63   68   58 
33   24   31 


65   41 
27   17 


74   43 
30   21 


60   26 
20    7 


58   29   44 


59   66 
16   29 


55   65 
12   33 


74   43 
25   14 


65   35   42 


63   38 
16   14 


68   35 

17   12 


63   35 
23    9 


58  29 

19  5 

66  33 

17  14 

7!  41 

31  18 

56  26 


65   37 
20   13 


68   38 
19   19 


73   41 
24   15 


62   28 
21   21 


70   40 
20   15 


65  34  20 

19  13  1 

62  32  24 

18  13  0 

57  43  39 

31  16  6 

68  43  39 

30  17  7 

70  42  36 

20  15  7 


70   38 
18   12 


70  38  24 

19  12  5 

62  32  15 

19  15  0 


61   31 
14   10 


52   27 
19   14 


73   45 
25   15 


66 
19 


54   72 
18   27 


61   66 
19   30 


45   62 
9   22 


34   52 
6   16 


58   65 
1!   26 


38   54 

6   18 


27   53 
■  1   23 


40   59 
6   17 


61   69 
18   30 


46   61 
6   18 


40   64 
10   28 


29   55 
•  2   26 


40   60 
10   17 


56   64 
14   25 


49   54 
1   IB 


54   64 
15   32 


55   64 
18   34 


42   60 
7   17 


40   66 
10   12 


30   56 
3   18 


60   67 
15   29 


72   38 


29   24 
S..  n.lari 


53 

26 

ic«  NoUa  FoUowiDg 
-    13     - 


31 
7 
SUUoa  Indsx 


37   56 
9   25 


63  64 
26  31 

71  71 

35  41 

74  73 

40  40 

64  56 

30  26 

67  67 

26  29 

72  73 
33  34 

63  64 

27  27 

68  67 
26  30 

69  6! 

31  31 

71 
28 

70  73 

33  35 

56  60 

24  30 

71  69 

25  25 

71  65 

25  27 

70  71 

28  32 

68  63 

26  24 

69  66 
26  28 

73  74 
31  35 

66  64 

24  28 

66  67 

25  27 

74  70 

34  39 

70  74 

29  35 

66  69 
20  19 

69  70 

29  34 

74  72 

30  37 

70  67 
34  32 

69  63 

23  22 

72  72 

36  38 

71  74 

29  42 

69  70 

34  38 

69  69 

30  30 

70  72 

26  34 

69  64 
33  32 

67  65 

30  29 

66  63 

23  25 

68  71 
29  32 

70  72 

31  32 


66  77  64 

34  40  28 

72  70  70 

36  39  47 


66   77   62 
36   41   38 


76   63 
37   40 


65   64   76 


31   40   42 


74   55 
37   29 


70   BO 
35   35 


67   76 
33   35 


69   79 
39   37 


66   69   77 


80  62 

37  33 

70  79 

36  36 

76  70 

40  30 

72  81 

39  36 

66  67 

26  36 


68  70  80 

27  42  40 

73  83  66 

43  42  32 

63  67  77 

29  41  40 


74   81   77 
41   36   46 


57  66  76 
27  37  41 

56  77  66 

32  40  37 

58  54  73 
25  31  33 

56  70  81 

31  36  34 


70   80 
41   40 


51   52 
23    B 


50   72 
28   31 


72   58 
29   30 


49   51 
19   18 


57   54 
13   24 


59   51 
16   16 


54   54   53 


54   56 
28   25 


56   39 
16    7 


54   65 
20   20 


67   55 
19   22 


59   53 
28   26 


57   47 
13   15 


74   60 
22   23 


56   46 
16   14 


55   53 

23   24 


59   54 
30   23 


64   55 
20   21 


57   52   45 


60   50 
24   24 


57   70 
19   29 


55   57   46 


55   49 
18   18 


60   74   57 
24   33   29 


52   57 
27   25 


59   56 
27   22 


60   54 
27   28 


55   48 
19   19 


57   54 
24   26 


41   39 
16   14 


64   43 
32   21 


48   47 
23   24 


42   43 
18   20 


62   40 
19   13 


53   46 

28   18 


45   45 
20   20 


40   44   42 


17  19 

40  40 

17  10 

66  44 

18  17 

62  40 

13  15 

42  43 

16  16 

34  46 

2  17 

55  44 

21  17 

57  52 

20  25 

44  43 

14  13 

67  44 
IB  17 

53  45 

26  28 

57  45 

26  20 


63   45 
24   21 


46   43 
24   18 


40   44 
5   12 


51 
30 


67   51 
21   17 


52   45 
24   20 


33   42 

U   18 


43   43 
17   16 


36   42 
3    5 


68   50 
26   20 


57   45 
21   21 


Conltnued 

UI 

\IL 

Y 

It 

MJ 

■'LI 

rtA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 
JANUARY 

1972 

Slatlon 

Day 

of  Month 

1" 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

60 

3« 

62 
23 

67 
26 

48 

11 

25 

6 

52 

7 

61 
21 

63 
22 

61 
41 

66 
33 

70 
29 

60 
30 

42 
18 

35 
7 

42 

7 

59 

14 

67 
26 

71 
30 

73 
31 

71 
29 

71 
30 

71 
41 

81 
41 

70 
25 

61 
27 

74 
25 

4! 
25 

67 
29 

55 

21 

49 
21 

60.4 
24.4 

SUVERTON 

MAX 

MIN 

46 
26 

49 
19 

63 
23 

34 
6 

17 
1 

47 

5 

56 

17 

59 
23 

65 
26 

62 

24 

62 
24 

51 
22 

36 

13 

27 
3 

37 
3 

56 

17 

65 

27 

68 
26 

70 
25 

64 
29 

65 
29 

68 
34 

79 
41 

54 
23 

51 
21 

59 
12 

40 
13 

51 
16 

44 
17 

41 
15 

53.5 

19.3 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

4« 
30 

59 
22 

54 
12 

13 
2 

45 
2 

53 

16 

55 

22 

70 
35 

58 
22 

55 

20 

49 
19 

62 

41 

26 
6 

38 
-  2 

60 
16 

69 
39 

70 
30 

64 
26 

62 
28 

59 

27 

66 
33 

77 
34 

71 
37 

52 

17 

46 

14 

31 
4 

36 

7 

42 
14 

43 
14 

51 

13 

52.6 

20.1 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

53 

19 

43 
22 

65 

20 

21 
3 

22 

1 

53 

10 

56 

IB 

57 
20 

68 

20 

59 
26 

56 

18 

51 
18 

33 
6 

15 
-  8 

36 

7 

59 
27 

67 
25 

68 
25 

67 
27 

62 
27 

62 
26 

67 
32 

74 
32 

54 

15 

55 

16 

53 
4 

51 
9 

61 
16 

41 
12 

42 
11 

52.7 
16.9 

SUNRAV  <,    SW 

MAX 

MIN 

21 

61 
25 

59 
12 

19 
2 

50 
5 

53 

18 

57 
20 

60 
25 

67 
22 

56 

25 

56 
20 

64 
43 

30 
6 

43 
-  2 

62 

18 

68 

42 

70 
33 

65 
27 

63 

33 

61 
27 

67 
35 

76 
43 

76 
32 

56 
15 

53 
16 

42 

5 

52 
8 

56 
19 

42 

11 

50 
19 

56.3 
20.9 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

57 
3S 

63 

20 

69 
23 

43 
10 

23 
4 

53 

7 

59 
23 

60 
27 

70 
39 

66 
35 

71 
29 

54 
29 

42 
15 

37 
7 

39 

7 

53 

13 

62 
26 

73 
26 

74 
28 

76 
28 

74 
30 

76 

45 

63 
39 

66 

24 

57 
25 

72 
20 

41 
21 

50 
22 

45 
19 

43 
19 

59.0 
23.2 

TULIA 

MAX 

MIN 

50 

27 

46 
23 

63 
25 

40 
6 

IB 

5 

49 
6 

56 
19 

60 
22 

65 
30 

62 
27 

65 
24 

53 

21 

38 

14 

30 
4 

40 
5 

59 

17 

66 
26 

69 
26 

70 
26 

66 
29 

68 
29 

70 
37 

79 
35 

55 
?6 

55 
24 

62 

11 

46 

11 

64 
20 

45 
18 

43 
16 

55.7 
20.5 

VEGA 

MAX 
MIN 

50 
20 

47 
22 

59 
22 

26 

0 

14 
-  I 

47 
11 

54 
21 

56 
29 

65 
24 

59 

25 

64 
17 

58 

20 

63 
15 

33 

13 

19 

1 

46 

7 

62 

21 

64 
29 

66 
25 

66 
25 

62 
20 

64 
20 

69 
31 

75 
40 

52 
26 

52 
25 

53 
5 

57 
13 

64 
14 

40 
10 

40 
10 

53.2 

18.1 

HALCDTT 

•     *     * 

MAX 

MIN 

0 

8 

55 

10 

54 
22 

54 
28 

66 
27 

56 
24 

65 
17 

60 

64 
20 

69 
23 

65 
27 

65 

20 

66 

21 

69 
36 

77 
39 

77 
20 

54 
27 

57 
6 

57 
17 

55 

16 

48 
15 

39 
9 

47 
15 

60.0 
19.5 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

64 
39 

59 
26 

54 
21 

23 

14 

43 
11 

49 
23 

62 
29 

66 
41 

66 
47 

66 

41 

56 
31 

76 
41 

54 
29 

40 
16 

33 
6 

53 

19 

60 
39 

76 
48 

77 
46 

73 
39 

58 
36 

64 

41 

82 

44 

71 
40 

57 
24 

62 
43 

49 
22 

39 
20 

39 
27 

44 
23 

39 
22 

56.6 
30.7 

ANSON 

MAX 

MIH 

65 

45 

63 
29 

60 
33 

33 

14 

46 
12 

53 
25 

64 
26 

67 
43 

68 
48 

66 
42 

65 
32 

77 
43 

73 
30 

40 
20 

33 
6 

55 

17 

61 
41 

75 
53 

77 
44 

75 
42 

70 
36 

64 

40 

84 
46 

62 

46 

60 
30 

63 
35 

60 
22 

37 
26 

44 
24 

42 
22 

59.9 
32.1 

ASPERMONT  2  SSM 

MAX 
MIN 

55 

37 

64 
25 

64 
25 

48 
14 

24 
11 

48 
11 

54 
22 

65 
25 

69 

45 

65 

43 

68 
30 

56 

30 

77 
29 

42 
16 

36 

7 

31 

7 

57 
15 

66 
39 

75 
39 

76 
39 

68 
34 

58 

34 

66 

41 

65 
48 

06 
25 

57 
25 

68 

19 

32 

17 

40 
20 

44 
19 

56.6 
26.1 

eALLlNCER  I  SW 

MAX 

MIN 

68 

67 
29 

59 

36 

36 

17 

46 
12 

55 
23 

65 
22 

69 
43 

67 
47 

70 
39 

60 
30 

77 
41 

67 
32 

41 
22 

36 
11 

55 

11 

58 
44 

76 
45 

76 
36 

79 
40 

67 
39 

76 
38 

82 

44 

75 
43 

60 
22 

65 

43 

56 
22 

41 
30 

49 
26 

36 
25 

60.7 
31.9 

CHILDRESS  fAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

53 
30 

61 
24 

44 
15 

22 

8 

43 
5 

53 
20 

58 
24 

64 
37 

61 
36 

59 
33 

53 

28 

77 
39 

39 

24 

29 
9 

30 
6 

50 
16 

63 
29 

72 
36 

72 

30 

59 

31 

47 
31 

61 
28 

60 
32 

59 

40 

52 
23 

63 
20 

26 
13 

47 
20 

47 
21 

44 
21 

52.1 
24.0 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

48 
26 

48 
20 

57 
29 

43 
8 

18 
3 

42 

4 

55 
19 

56 
20 

68 
32 

61 
31 

61 
24 

55 
25 

69 
21 

37 
13 

36 
3 

31 

4 

57 

19 

70 
35 

71 
33 

67 
35 

65 
29 

51 
26 

66 
35 

60 
31 

56 
23 

51 
22 

56 
12 

26 

14 

47 

20 

45 

16 

52.4 
20.6 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

64 
46 

63 
29 

56 
36 

36 
17 

43 
13 

56 
26 

60 
25 

67 
45 

66 

50 

69 
36 

62 
37 

76 
32 

76 
31 

42 
22 

36 
9 

53 

12 

59 
37 

77 
50 

78 
43 

78 
49 

56 
36 

72 
38 

64 
61 

74 
46 

61 

31 

56 
36 

53 
26 

38 
30 

49 
27 

42 
26 

59.5 
32.9 

COLORADO  CITV 

MAX 

MIN 

67 
37 

67 
23 

57 
28 

25 

15 

50 
9 

57 
19 

67 
19 

69 
38 

70 
38 

71 
34 

69 
38 

77 
34 

76 
30 

43 
19 

38 
9 

55 
16 

64 
35 

77 
36 

77 
26 

76 
31 

75 
36 

76 
36 

68 

37 

84 
35 

57 
23 

70 
41 

65 
22 

44 
27 

44 
24 

41 

21 

62.6 

26.4 

DICKENS 

MAX 

MIN 

65 
23 

25 
11 

50 
9 

56 
28 

62 
31 

70 
36 

65 
32 

77 
40 

73 
25 

36 
16 

30 

5 

63 
6 

74 
36 

75 
36 

70 
40 

64 
34 

70 
43 

82 

50 

56 
33 

67 
33 

62 

17 

43 

20 

42 

24 

59.5 
26.9 

GAIL 

MAX 

MIN 

65 
40 

65 
28 

55 
24 

25 

12 

50 
12 

56 
28 

64 
27 

65 

40 

66 
46 

70 
43 

58 
33 

74 
41 

66 
27 

40 
17 

39 

7 

55 

15 

65 
32 

73 
40 

75 
37 

74 
42 

72 
33 

74 
40 

84 
46 

70 
47 

57 

30 

72 
39 

59 

20 

40 
21 

44 
24 

35 

28 

59.6 

30.3 

CUTHRIE 

MAX 

MIN 

59 
31 

62 
22 

64 
25 

53 

14 

25 

7 

51 
9 

56 
19 

62 

21 

66 

42 

64 
33 

70 
28 

53 
32 

79 
26 

45 
16 

35 

7 

34 
6 

54 
U 

60 
33 

64 
35 

74 
40 

60 
34 

56 
30 

68 
31 

74 
37 

62 
19 

59 
24 

70 
16 

33 

16 

44 
22 

46 
17 

56.0 
23.5 

HASKELL 

MAX 
MIN 

57 
37 

64 
28 

64 
30 

49 

15 

24 
12 

48 
14 

53 
22 

63 
28 

67 
45 

65 
36 

67 
31 

58 
31 

77 
29 

43 
20 

37 
6 

32 
9 

54 

20 

64 
39 

75 
35 

76 
36 

65 
35 

51 
34 

56 
32 

61 
34 

63 
27 

57 
30 

64 
20 

31 
16 

40 
23 

44 
23 

55.5 

26.4 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

58 

44 

64 

30 

61 
30 

52 
16 

22 

12 

41 
15 

55 

27 

61 
29 

66 
46 

64 
44 

67 
38 

57 
37 

74 
30 

45 
22 

43 
9 

33 

9 

52 

17 

57 
46 

70 
36 

76 
36 

76 
38 

57 
37 

70 
44 

81 
46 

71 
32 

59 
33 

57 
31 

36 
22 

33 

27 

49 
25 

56.3 
30.1 

JAYTQN 

MAX 

MIN 

57 
35 

62 
25 

63 
23 

46 

14 

24 
8 

50 
9 

55 

20 

65 

23 

67 
44 

66 
42 

69 
33 

55 

30 

77 
29 

42 
19 

35 

7 

31 
6 

55 

14 

64 
37 

75 
34 

75 
34 

69 
35 

59 
34 

69 
36 

63 
43 

70 
25 

57 
25 

70 
20 

34 

17 

40 
22 

44 
19 

57.2 
25.1 

MATADOR 

MAX 
MIN 

57 
32 

53 
25 

68 
30 

44 
11 

21 
3 

52 

5 

56 
24 

61 
27 

66 

40 

63 

38 

66 
28 

55 

27 

77 
25 

41 
16 

32 

5 

34 
6 

53 
18 

63 
35 

74 
35 

75 
35 

75 
33 

59 
33 

70 
34 

82 
40 

64 
26 

53 
25 

65 
16 

42 
16 

45 
20 

45 
21 

56.7 
24.0 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

46 
33 

52 
23 

65 
23 

45 
11 

30 
5 

44 
5 

55 
22 

57 
26 

70 
35 

61 
35 

60 
32 

55 

32 

73 
25 

37 
19 

36 
5 

35 
5 

51 
15 

71 
29 

70 

34 

65 
35 

65 
32 

51 
26 

62 
28 

83 

42 

65 
23 

52 
23 

58 
14 

37 
13 

46 
19 

45 
20 

54.6 
22.6 

HUNDAY 

MAX 

MIN 

65 
41 

63 
26 

56 

28 

26 
14 

47 
10 

51 
20 

61 
26 

65 
42 

64 
42 

67 
36 

62 
29 

79 
41 

74 
28 

39 
20 

30 
8 

54 
18 

64 
32 

76 
44 

76 
35 

74 
38 

56 
33 

62 

30 

60 
38 

76 
42 

59 
28 

62 
34 

56 
19 

40 
22 

44 
23 

40 
20 

58.5 
28.5 

paoucah 

MAX 

MIN 

55 
35 

57 
27 

62 
28 

42 

10 

24 

7 

SO 
8 

55 

23 

60 
25 

66 
38 

64 
36 

65 
29 

11 

76 
25 

42 
19 

31 
5 

31 
6 

51 
16 

65 
36 

74 
33 

75 
33 

64 
33 

52 
26 

63 
29 

83 

45 

62 

26 

54 
26 

64 
15 

30 
15 

45 
21 

46 
23 

54.8 
24.0 

POST 

MAX 
MIN 

56 
35 

63 
25 

67 
33 

47 
12 

25 
9 

53 

12 

59 
24 

63 
28 

69 
43 

69 
36 

71 
30 

56 
30 

77 
26 

42 
12 

37 
6 

37 
6 

55 
15 

65 
35 

75 
35 

75 
36 

75 
34 

63 
33 

76 
39 

64 
45 

70 
25 

57 
27 

74 
20 

43 
18 

44 
21 

43 
23 

59.3 
25.6 

QUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

53 

33 

57 
21 

59 
23 

40 
13 

23 

4 

47 
12 

52 

17 

57 
26 

61 
37 

61 
28 

59 
27 

55 

27 

76 
25 

39 

17 

28 
6 

29 

7 

50 
16 

64 
30 

72 
27 

74 
30 

63 

31 

55 

27 

55 
28 

75 
30 

60 
24 

51 
26 

60 
16 

29 

15 

44 
17 

44 
15 

52.2 
21.7 

ftOSCOE 

MAX 

Mm 

60 
42 

64 
25 

59 
28 

26 
12 

46 
10 

57 
22 

63 

30 

68 
39 

66 
43 

69 

38 

58 
32 

75 
42 

66 
27 

38 
16 

34 
6 

54 
20 

61 
39 

75 
44 

75 
41 

74 
42 

64 
36 

73 

40 

65 

44 

73 
45 

56 
25 

67 
42 

60 
20 

44 
29 

42 
22 

36 
22 

59.1 
30.5 

ROTAN 

MAX 

Mm 

67 
36 

65 
26 

60 
28 

30 
13 

50 
9 

53 

20 

61 
24 

66 
36 

63 

45 

68 
38 

61 
30 

76 
42 

66 
29 

38 
19 

31 

7 

54 

15 

63 
35 

75 
42 

75 
40 

73 
43 

63 

35 

72 

42 

65 

45 

73 
46 

56 
25 

69 
33 

62 
20 

40 
19 

43 
23 

39 
20 

59.2 
29.3 

SEYNOUR 

MAX 

Mm 

57 
35 

62 
25 

63 

27 

50 
15 

23 
9 

45 
14 

50 
22 

60 
28 

62 

44 

61 
33 

63 
30 

57 
31 

77 
29 

41 
19 

34 

7 

30 
9 

52 

23 

63 
35 

76 
39 

76 
36 

60 
35 

54 
29 

55 
33 

77 
35 

62 
26 

54 
26 

59 

20 

25 

17 

40 
22 

45 

18 

53.5 
25.5 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

65 
40 

56 
2! 

56 
30 

30 
6 

46 
3 

57 

20 

53 

23 

63 

45 

65 

40 

67 
30 

56 
26 

66 

36 

69 

20 

30 
15 

25 

1 

57 
14 

63 
31 

71 
41 

67 
37 

74 
39 

61 
28 

63 
35 

76 
43 

73 
42 

57 
20 

56 

30 

52 

18 

45 
20 

45 
22 

47 
22 

56.9 
26.3 

SNYDER 

MAX 

Mm 

56 
39 

6! 
23 

64 
24 

44 
13 

25 
10 

49 
10 

57 
22 

65 
32 

66 
43 

67 
35 

69 
37 

57 
34 

70 
31 

42 
19 

37 
6 

33 
9 

54 
18 

62 
34 

74 
33 

73 
33 

74 
35 

62 
35 

73 
40 

64 
38 

73 
28 

57 
27 

70 
20 

43 

19 

39 
25 

42 
22 

57.6 
26.3 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

55 
35 

62 
26 

62 
28 

47 
14 

24 

10 

47 
12 

53 

21 

60 
25 

70 
43 

64 
3! 

63 
31 

55 

32 

78 
27 

40 
19 

31 
6 

29 

6 

53 

17 

65 
31 

76 
32 

76 
32 

67 
33 

50 
26 

64 
33 

80 
36 

62 
25 

54 
26 

63 
20 

32 

16 

45 
23 

45 
23 

54.8 
24.7 

TURKEY  2  HSW 

MAX 

Mm 

63 
42 

66 
25 

59 
21 

!o 

49 

7 

57 
23 

61 
25 

70 
39 

68 
35 

61 
33 

62 

26 

74 
45 

69 
22 

39 

18 

36 
5 

58 
14 

66 
36 

72 
38 

74 
35 

72 
35 

61 
32 

66 
30 

82 

43 

70 
50 

56 
22 

66 

47 

53 
27 

50 
29 

43 
22 

50 
21 

59.7 
28.3 

VERNON 

MAX 

Mm 

60 
42 

60 
27 

60 
29 

30 
15 

44 
10 

51 
19 

59 
24 

63 

40 

63 
38 

61 
31 

59 
31 

77 
42 

11 

41 
21 

29 

8 

51 
18 

65 
31 

75 
45 

76 
31 

75 
33 

64 
33 

65 

30 

74 
39 

75 
39 

62 
26 

56 
26 

54 
17 

37 
19 

47 
20 

47 
21 

57.7 
27.4 

•  R*(»r»DC«  Nolffs  Following  SUUoa  lod^x 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JiNUARV 


Station 


Day  ol  Month 


10      U       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


WELLINQTON    1    ESE 
HICHIT4    FALLS    HSO    4P 
WINTERS    1    NNE 


NORTH    CENTRSL 


03 


ALBANY 

4RCHER  CITY 
BARbXELL  0AM 
BELTON  DIM 
SENBRQOK  OAH 
BDNHAM 
BaWIE 

floro 

SRECKENRlDOE 

BRIOttEPORT 

SROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CDRSICANA 

DALLAS  WSO  AP 

OENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  INTL  HSO  AP 

GAINESVILLE 

6ATESVILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE  2  M 

GOLDTHHAITE  2  N 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

HAMILTON  2SSE 

HENRIETTA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


58   50   52 
44   35   35 


41   32   38 


50   44   45 


45  33   42 

57   52   52 

46  40   40 


52   55   63 
44   33   44 


61  60  60 

46  32  32 

58  61  64 

50  40  49 


52  49  54 

40  33  33 

64  54  55 

49  43  44 

58  55  58 

46  34  34 

57  62  54 

32  28  28 


28   40 
19   20 


33  40  54 

16  10  20 

61  24  38 

20  12  12 


45   51 
12   22 


23   41 
9   11 


22   39 
12   12 


38   51 
13   22 


29   35 

16   16 


34   37   50 


35   47 
12   19 


36   46 
13   23 


40   57 
12   23 


34   47 
14   22 


36   50 
15   25 


42   59 

16   24 


12   26 
24   45 


40   51 
13   13 


25   35 
15   14 


25   32 
12   12 


29   37 

17   17 


23   40 
13   17 


20   42 
10   11 


59   64   60 


54   66 
22   25 


60   62 
27   38 


55   59 

27   31 


47   58 
22   30 


55   53   64 
22   33   44 


57   58 
29   34 


61   66 
24   41 


51   58 
19   25 


53   61 
23   23 


63   69 
30   40 


58   55 
27   36 


48   58 
22   29 


58   60   67 


55   55 

25   34 


55   54 
26   38 


54   61 
26   30 


47   51 
21   23 


60   67   65 


57   57 
26   34 


57   60 
28   37 


50   55 
20   22 


56   61 
19   24 


61   65 
28   39 


62   59 
22   35 


62   63 
35   45 


53   61 
20   22 


59   56 
25   37 


47   56 
21   30 


52   59 
24   31 


54   59 
28   30 


50   58 
14   25 


62 

56 

78 

36 

31 

45 

65 

68 

58 

35 

33 

32 

68   59 
33   35 


58   61 
35   37 


69   60 
37   34 


60   60 
32   36 


59 
33 


62   60   77 
40   33   40 


63   63   60 
39   32   35 

65   67   60 


66   60   66 
51   39   39 

60   63   78 


60   74 
35   35 


67   57 
36   38 


45   36   35 


69   77 
35   33 


63   79 
26   29 


62   65   78 
36   32   41 


32 

29 

4! 

62 

12 

7 

16 

25 

45 

45 

38 

53 

22 

10 

15 

21 

74   48 
35   25 


67   42 
29   20 


60   40 
38   16 


76   48 
31   27 


67   45 
34   26 


57 
29 


74   43 
34   25 


75   42 
34   24 


75   46 
32   25 


69   48 
34   25 


77   44   40 


69   49 
35   25 


70   46 
36   27 


60   46 
36   25 


74   45 
32   21 


76   52 
36   26 


60 


59   77   53 

32      31      29      20 
Hefaranc*  Not**  FoUowtng 
-   15    - 


49   62 
IB   32 


36   46 

16   20 


36   50 
17   21 


34   45 
13   20 


42   51 
16   26 


35   40 
11   17 


52   62 
12   39 


35   46 
9   21 


53   62 
19   32 


35   46 
17   22 


45   57 
24   37 


43   54 
18   35 


33   46 
11   20 


39   50 
10   19 


46   58 
21   34 


32   44 
9   19 


49 
16 


50   56 
12   33 


35   51 
9   20 


35   43 

13   16 


41   49 
19   21 


33   49 
14   20 


76   60   40 


60   72 
45   38 


70   52 
49   36 


72   76 
57   46 


71   81 
55   45 


72   78 
50   42 


79   70 
49   34 


70   57 
47   35 


74   61 

51   40 


73   50 
43   38 


74   73 
39   41 


63   74 
62   45 


61   68 
54   43 


74   79 
61   49 


63   52 

52   45 


75   76 
60   40 


79   78 
56   40 


77   76 
49   40 


76   79 
44   36 


79   70 
50   40 


75  61  76 

52  60  45 

75  62  52 

51  50  38 


74   77 
50   39 


82   81 

59   41 


81   67 
46   44 


77   73 
54   36 


82   76 
38   37 


80   79 
50   42 


73   80 
42   43 


74   76 
54   43 


74   80 
61   47 


75   77 
52   41 


76   76 
40   35 


64 

64 

53 

48 

32 

30 

40 

45 

29 

34 

24 

31 

19 

13 

20 

21 

72 

83 

73 

59 

62 

40 

41 

33 

36 

39 

32 

34 

27 

23 

23 

27 

55   62   84 


45   70   64 
34   34   52 


55 

39 


43  52  77 

34  31  34 

58  71  61 

37  36  43 

82  90  86 

45  41  60 


69   79 
36   35 


56   71 
39   36 


63   79   82 
37   39   46 


52   76 
36   31 


52   72 
34   33 


49   68 
39   42 


46   56 
37   40 


66   77 
35   35 


60   76 
37   36 


42   51 
36   31 


56   78 
34   36 


B4   88 

42   41 


70   83 
32   31 


70   82 
46   60 


45   45 
34   31 


49   55 

35   34 


47   64 
35   31 


59   79 
44   43 


55   71   82 

41   46   51 


43   45 
33   29 


60   63 
28   23 


60   51 
34   40 


63   57 
40   47 


59   48 
33   42 


48   44 
30   30 


50   45 
35   21 


58   47 
40   38 


60   47 
36   23 


59   50 
31   30 


66   80 
43   41 


51   48 
39   31 


61   55 
39   41 


47   47 
39   30 


55   44 
32   29 


57   45 
34   27 


56   49 
33   44 


56   49 
28   30 


73   54   54 
30   41   34 

62   58   48 
36   35   35 

60 
33 

71 
28 


49   48 
37   31 


57   50 
28   34 


62   54 
34   42 


63   81 
40   40 


57   50 
28   28 


53   57 
43   33 


57   56 
30   26 


59   49 
37   30 


58   46 
34   36 


57   48 
30   31 


63   66 
38   46 


55   51 
25   24 


30   33 
18   19 


28   38 
15   23 


49   32 
26   24 


58   35 

31   30 


44   35 
22   22 


30   32 
IB   24 


31   36 
14   22 


40   33 

19   19 


32   36 
19   26 


32   35 

17   17 


48   39 
28   28 


43   36 
30   31 


34   35 
24   29 


54   33 
29   27 


35   36 
22   28 


31   30 
16   26 


34   34 
19   25 


44   34 
23   22 


31   39 
21   21 


36   36 
28   29 


35   34 
24   29 


37   39 
24   29 


37   32 
16   16 


53   34 
28   26 


40   37 
33   32 


34   36 
25   30 


38   40 
26   29 


50   31 
19   18 


34   37 
23   29 


45   34 
21   21 


46   33 
21   20 


73   34 
32   26 


48   32 
25   25 


29   30 

14   15 


35   45 
25   19 


46   45 
24   21 


34   45 
29   27 


37   45 
32   32 


35   46 
27   25 


46   53 
26   20 


45   51 
24   31 


38   45 
26   23 


47   45 
24   20 


35   51 
26   20 


47   38 
27   27 


45   46 
32   31 


47   48 
30   23 


34   45 
31 


49   47 
28   26 


45   52 
26   21 


48   48 
27   25 


32   45 
28   26 


41   40 
22   23 


46   44 
29   25 


49   49 
30   26 


51   49 
28   25 


35   46 

23   20 


35   47 
26   24 


45   45 
32   31 


50   49 
31   20 


47   42 
29   30 


38 

26   19 


49   49 
30   24 


35   49 
22   25 


33   48 
27 


36   45 
32   32 


33   47 

29   28 


39   47 
22   20 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JANUARY 

1972 

Station 

Day  oi  Month 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MICQ 

MAX 
MIN 

6S 

4! 

60 
30 

59 
42 

45 
16 

40 
11 

55 

20 

60 
23 

59 

37 

64 
44 

67 
40 

65 
29 

77 
34 

74 
32 

46 
25 

43 
9 

50 
12 

55 

34 

75 
51 

75 
42 

77 
40 

70 
35 

82 

32 

60 
42 

66 

30 

58 

46 
29 

36 
23 

34 
27 

49 
26 

47 
23 

60,1 
31.4 

HILLSBORD 

MAX 
MIN 

59 

52 
35 

54 
35 

57 
24 

26 

14 

34 

13 

46 
25 

56 
33 

61 
43 

65 
33 

61 
33 

61 
38 

77 
36 

51 
27 

49 

15 

36 
21 

46 
22 

57 
37 

75 
53 

61 
46 

51 
38 

73 
43 

61 

44 

61 
36 

51 
42 

50 
27 

33 

28 

35 

30 

47 
26 

56.3 
33.5 

JACKSBORO 

I«AX 
MIN 

59 

57 
30 

57 
39 

40 
17 

41 
10 

53 

20 

59 

27 

57 
36 

63 

47 

63 

44 

62 
32 

76 

36 

75 
30 

43 
21 

33 

6 

4! 
22 

57 
34 

77 
51 

80 
46 

72 
36 

46 
35 

77 
35 

77 
53 

61 
30 

52 
23 

31 
15 

35 
25 

46 
26 

45 
24 

57.2 
31.6 

KAUFMAN  3    SE 

MAX 

MIN 

56 
«5 

50 
35 

53 
36 

59 
25 

26 
15 

34 
19 

46 
26 

55 

33 

64 
45 

68 
42 

59 

33 

61 
37 

71 
37 

50 
26 

46 
17 

35 
18 

43 
23 

56 
37 

69 
53 

76 
47 

56 

37 

69 
35 

77 
42 

79 
37 

51 
40 

52 
26 

33 
25 

34 
30 

45 
27 

55.2 

33.7 

KUlEEN 

MAX 

MIN 

56 

<i6 

60 
36 

60 
48 

59 
23 

42 

13 

58 
22 

60 
26 

64 
35 

72 
45 

73 

40 

62 
33 

76 
30 

75 
39 

53 

29 

50 
17 

50 
15 

60 
36 

75 
51 

71 
44 

78 

43 

61 
46 

67 
37 

64 
46 

62 
34 

60 
37 

40 
30 

35 

30 

41 
31 

41 
22 

62.3 
34.8 

LAVON  0AM 

MAX 
MIN 

54 
43 

51 

38 

53 

36 

52 
25 

27 
15 

33 
15 

46 
24 

55 
29 

61 
36 

6J 
40 

57 
35 

60 
37 

71 
36 

49 
29 

45 
11 

35 

14 

43 
20 

55 
33 

71 
52 

79 
44 

47 
36 

64 
34 

73 
37 

75 
37 

46 
37 

47 
24 

33 
22 

35 

28 

49 
29 

53.6 
32.0 

HARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

55 

44 

55 

42 

56 

41 

56 
25 

37 
19 

51 
22 

51 
27 

65 
35 

72 
60 

6! 

44 

60 
36 

75 
32 

65 
42 

46 
32 

45 
21 

48 
18 

62 
33 

74 
55 

73 
52 

70 
31 

61 
40 

67 
40 

79 
56 

65 
36 

60 
39 

11 

39 

28 

44 
30 

45 
29 

60.9 
36.7 

HC  GREGOB 

MAX 

MIN 

57 
41 

55 

36 

56 
40 

56 
24 

27 

14 

38 

14 

50 
23 

58 
29 

63 

44 

68 
50 

68 
39 

60 
37 

76 
39 

52 
28 

50 
16 

35 
15 

50 
21 

59 
41 

74 
54 

61 
45 

60 
41 

61 
46 

85 

51 

61 
34 

55 

44 

53 
29 

34 
27 

35 

31 

45 
30 

58.1 
34.8 

HCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

50 
43 

55 
33 

56 

41 

50 
20 

34 

11 

45 
19 

55 
23 

52 

35 

61 
52 

55 
36 

60 
30 

74 
36 

71 
34 

44 
25 

34 
U 

42 
17 

52 
28 

75 
50 

75 
52 

73 
42 

63 

34 

73 
30 

76 
53 

59 
31 

4! 
30 

33 
20 

35 
26 

46 
27 

49 

21 

55.8 
32.2 

MEXIA 

MAX 

MIN 

55 

47 

53 
40 

54 
41 

54 
24 

30 
17 

40 
18 

58 
25 

56 
32 

69 
40 

69 

46 

62 
36 

59 

38 

73 
40 

52 

26 

48 
18 

35 

18 

47 
22 

60 
35 

71 
50 

79 

46 

65 
42 

79 

41 

79 

44 

79 
37 

66 

42 

71 
30 

33 

26 

35 

29 

44 
30 

58.4 

35.1 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

57 
43 

59 
31 

56 
25 

26 
16 

41 
13 

53 

21 

58 
26 

56 
37 

64 

43 

66 
37 

61 
33 

77 
35 

62 
32 

45 
19 

35 
12 

47 
19 

57 
33 

76 
52 

77 
46 

47 
37 

53 

37 

79 
35 

72 
39 

59 

31 

45 
27 

34 
19 

36 
28 

50 
29 

45 
25 

55.6 
31.2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

62 
46 

52 

36 

53 

36 

56 
25 

26 

15 

36 

16 

49 
25 

57 
30 

65 

45 

66 

44 

61 
33 

61 
36 

74 
39 

60 
29 

46 
16 

35 
16 

47 
22 

61 
39 

73 
53 

61 

48 

56 
36 

73 
36 

61 
40 

80 
35 

55 
42 

52 
27 

33 

26 

34 
31 

45 
29 

57.1 
33.9 

OlNEV 

MAX 

MIN 

61 
28 

54 
30 

30 
17 

45 
10 

52 

19 

61 
26 

63 

41 

65 

44 

65 

36 

60 

31 

76 
33 

71 
29 

34 
22 

35 
8 

52 
18 

62 
37 

77 
46 

60 
38 

52 
36 

45 
33 

76 
34 

66 

49 

57 
26 

52 
22 

26 

17 

41 
25 

48 
24 

44 
22 

56.2 
29.4 

PARIS 

MAX 

MIN 

53 
39 

46 
35 

55 

35 

54 
24 

24 
13 

33 

13 

46 
21 

54 
26 

61 
36 

65 

36 

56 
36 

61 
38 

69 
34 

48 
25 

46 
14 

33 
15 

40 

17 

53 
29 

67 
53 

79 
45 

46 
38 

59 
39 

72 
44 

72 
32 

48 
30 

47 
21 

30 
21 

31 
27 

47 
24 

52.4 

30.4 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

52 

37 

51 
31 

54 
33 

61 
20 

24 

11 

35 

11 

45 
23 

55 
26 

58 
39 

61 

40 

55 
32 

59 
35 

74 
33 

46 
24 

40 
11 

32 

U 

43 
21 

55 
36 

74 
46 

76 
40 

44 
34 

53 
32 

68 
33 

71 
30 

48 
33 

44 
16 

32 

16 

33 

26 

47 
24 

52.3 
26.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

60 
47 

59 
33 

60 
33 

60 
19 

25 

14 

40 
15 

53 
26 

62 
28 

64 
48 

66 
43 

69 
33 

56 
36 

77 
34 

47 
26 

45 
11 

34 

10 

52 

18 

58 

44 

74 
46 

77 
40 

58 
36 

69 

40 

63 
43 

76 
34 

50 
38 

36 
26 

36 
25 

34 
30 

46 
25 

57.0 
31.6 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

63 

47 

58 
29 

54 
32 

32 

15 

43 
11 

52 
25 

62 
29 

67 
42 

65 
51 

66 
44 

59 
31 

76 
39 

67 
29 

40 
19 

35 
6 

53 
18 

59 

36 

74 
53 

76 
46 

61 
36 

64 
43 

84 
44 

69 
49 

53 

26 

52 
22 

31 
19 

36 

27 

47 
25 

40 
23 

57.3 
32.6 

SUINLAN 

MAX 

MIN 

51 
43 

36 

59 

36 

57 
21 

36 
14 

47 
21 

56 
28 

65 
36 

63 
42 

58 
41 

61 
34 

71 
41 

66 
35 

46 
26 

37 
15 

45 
21 

55 
32 

69 
52 

74 
55 

73 
44 

73 
46 

72 
33 

76 
52 

57 
32 

53 

29 

37 
23 

33 

26 

48 
23 

54 
23 

57.6 
34.1 

RANGER  I  H 

MAX 

MIN 

61 
46 

57 
29 

54 
33 

33 
16 

40 
10 

59 
24 

60 
30 

61 
39 

64 
57 

64 

44 

57 
34 

75 
39 

66 
30 

43 
22 

33 

9 

50 
16 

55 

37 

74 
52 

76 
46 

60 
36 

57 
39 

62 
39 

73 

50 

56 
32 

49 
24 

26 

19 

33 
27 

43 

27 

41 
25 

56.0 
32.7 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

61 
45 

61 
28 

56 
26 

56 

17 

22 

13 

39 
15 

53 

23 

62 
25 

65 
40 

66 
40 

69 

34 

58 
36 

75 
32 

45 
23 

44 
9 

34 
10 

51 
25 

57 
44 

75 
44 

11 

54 
36 

69 

40 

63 

42 

73 
26 

55 

31 

32 
22 

37 
22 

32 

28 

46 
22 

56.9 
29.4 

ROSEBUD  3  WSM 

MAX 

MIN 

55 
50 

55 

43 

56 
46 

56 
24 

36 
16 

52 
25 

56 
29 

65 
36 

72 
61 

68 
49 

65 
39 

74 
37 

69 

41 

51 
30 

47 
20 

50 

20 

61 
32 

74 

54 

72 
55 

79 
46 

61 
45 

66 

41 

64 
59 

74 
34 

77 
39 

39 
30 

36 

30 

44 
32 

44 
30 

62.2 
38.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

53 
38 

50 
31 

55 
32 

60 
20 

25 

U 

35 

12 

46 
21 

55 
26 

60 
39 

60 
37 

55 

31 

59 
39 

73 
34 

46 
24 

40 
10 

31 
11 

42 
20 

55 
36 

74 
54 

73 
40 

45 
37 

55 

33 

70 
34 

71 
30 

48 
32 

40 
16 

32 

17 

31 
24 

47 
21 

92.2 
29.0 

SPRINCTOWN 

MAX 

MIN 

54 
39 

57 
31 

57 
33 

62 
19 

24 

10 

39 

12 

49 
20 

60 
24 

59 
42 

56 
36 

63 
30 

60 
35 

75 
33 

47 
23 

43 
12 

33 
13 

45 
21 

58 

41 

75 
51 

79 
40 

44 
34 

57 
33 

77 
36 

74 
27 

49 
37 

36 

19 

33 

20 

34 
27 

48 
20 

54.4 
29.3 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

59 

45 

57 
32 

57 
39 

39 

15 

38 
10 

52 
22 

59 
29 

58 
38 

65 
53 

65 
45 

56 
35 

74 
36 

67 
30 

43 
23 

34 
6 

44 
19 

54 

37 

74 
32 

77 
46 

66 
35 

65 
39 

80 
39 

76 
48 

56 
32 

44 
27 

30 
20 

33 
28 

37 
28 

45 
27 

55.9 
32.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

54 

47 

56 
37 

57 
39 

59 
25 

26 

14 

40 
15 

55 
28 

60 
30 

64 
43 

72 

47 

66 

43 

60 
36 

77 
41 

53 

30 

50 
18 

35 
19 

51 
22 

60 
40 

74 
49 

76 
43 

60 
43 

79 
43 

64 
49 

76 
39 

57 
46 

54 
32 

33 

30 

36 
32 

45 
30 

56.3 
35.6 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

53 

48 

58 

42 

57 
45 

62 

27 

26 
15 

39 

17 

55 
27 

62 
33 

66 

46 

73 
49 

66 
41 

62 

34 

76 
40 

56 
31 

52 
21 

37 
16 

53 
25 

60 
42 

74 
52 

81 
42 

65 

45 

63 
42 

89 
51 

77 
36 

68 
50 

72 
35 

36 
31 

37 
33 

44 
32 

60.7 
36.9 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

59 
50 

56 
39 

55 

41 

59 
26 

27 
15 

40 
15 

54 
27 

60 
33 

64 
45 

72 
44 

66 
42 

62 

41 

77 
43 

53 

31 

51 
16 

36 

20 

50 
23 

60 

40 

73 
54 

82 
45 

64 
47 

61 
46 

66 
52 

77 
40 

65 
46 

68 
32 

34 
29 

36 

31 

45 
32 

59.0 
37.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

55 

36 

62 
25 

62 

26 

54 
15 

24 
8 

45 
12 

52 

21 

60 
27 

64 
44 

64 
34 

64 
29 

57 
30 

77 
26 

43 

17 

37 
7 

31 

6 

52 

15 

63 
46 

76 
43 

74 
35 

46 
31 

64 
31 

80 
48 

67 
27 

61 
20 

26 

16 

29 

17 

36 
23 

44 

19 

55.0 
26.1 

UACO  DAM 

MAX 

MIN 

59 

46 

53 
37 

54 
38 

58 
25 

27 
16 

37 
16 

52 

26 

58 
32 

62 
45 

68 
45 

67 
35 

60 
37 

74 
39 

52 
30 

50 
18 

36 
18 

47 
20 

56 
37 

67 
52 

61 
45 

56 

41 

74 
41 

34 
42 

83 
37 

53 

44 

52 

30 

36 

28 

36 

30 

46 
29 

57.3 

34.7 

WACO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

53 
46 

54 
39 

56 
36 

38 
24 

37 
18 

52 

28 

58 

30 

61 
41 

67 
46 

66 
41 

60 
34 

76 
39 

60 
39 

51 
26 

36 
19 

46 
21 

58 
36 

72 
55 

72 

51 

58 

42 

76 
42 

89 

40 

61 
50 

63 
36 

53 

36 

36 

26 

36 
32 

46 
32 

44 
31 

57.6 
36.6 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

55 

44 

55 

34 

57 
42 

52 

20 

36 
12 

45 
22 

57 
26 

56 
35 

67 
53 

61 
41 

60 
33 

75 
37 

66 
35 

46 
26 

36 
13 

4! 
14 

55 
32 

76 
52 

79 
51 

77 
44 

70 
35 

79 
35 

61 
55 

66 
34 

36 

45 
32 

44 
23 

34 
26 

46 
28 

47 
27 

56.7 
33.9 

WEATH6RFDR0 

MAX 

MIN 

56 

40 

55 

30 

57 
31 

57 
16 

25 

10 

38 
11 

53 

IS 

56 
24 

57 
43 

62 

37 

63 

31 

60 
37 

77 
31 

47 
24 

44 
11 

35 

11 

47 
19 

57 
37 

75 
51 

60 
40 

45 
35 

56 
34 

79 

37 

74 
34 

59 
32 

50 
39 

43 
19 

34 
19 

35 

27 

46 
21 

55.0 
29.1 

WHITNEY  0AM 

*      *      « 

MAX 

MIN 

60 
46 

53 
36 

56 

36 

53 
24 

28 

18 

38 

19 

51 
22 

59 

27 

61 
41 

65 

42 

62 

34 

60 
35 

78 
39 

51 
30 

46 

17 

43 
16 

48 
16 

58 

39 

76 

47 

72 
45 

53 

35 

72 

37 

63 

37 

83 
37 

61 
36 

50 

43 

50 
26 

34 
26 

36 
31 

46 
26 

56.6 
32.9 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

56 

46 

70 

47 

70 
25 

36 
16 

53 

20 

61 
30 

70 
31 

73 
21 

70 
55 

67 
42 

71 
40 

62 
4 

64 
31 

75 
43 

76 
53 

80 
62 

75 
49 

81 
50 

79 
63 

75 
44 

66 
41 

62 
53 

75 
31 

42 

34 

43 
34 

46 
31 

65.5 
37.2 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

51 
46 

59 

40 

58 

40 

52 

24 

36 

15 

60 
24 

63 

31 

72 
59 

62 

42 

62 

31 

69 
41 

50 
31 

60 
26 

73 
52 

79 
59 

83 
59 

66 

46 

76 
38 

82 
47 

62 
52 

60 
39 

50 
35 

48 
41 

47 
29 

36 
29 

45 
32 

48 
30 

59.6 
36.6 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

50 
46 

52 
38 

58 

41 

56 
25 

35 

16 

56 

24 

56 
28 

75 
54 

70 
50 

62 
36 

71 
54 

55 

33 

62 
27 

67 
47 

76 
57 

76 
56 

75 
61 

79 
49 

63 

56 

84 
57 

77 
40 

56 
35 

76 
56 

73 
34 

41 
34 

42 
35 

46 

27 

62.2 
39.4 

CENTER 

MAX 

Mm 

57 
46 

55 

44 

58 
36 

62 
40 

42 
19 

50 
15 

60 
22 

65 
36 

75 
63 

71 
37 

66 
37 

11 

74 
32 

45 
16 

61 
26 

66 
51 

76 
57 

75 
57 

76 
52 

76 
61 

62 
61 

62 
36 

61 
32 

60 
33 

77 
41 

42 
37 

41 
34 

40 
24 

61.5 
37.4 

Sm  RclMttnc*  NolM  Followliig  SuUoo  Indw 


Continued 

Ul 

\1L 

Y 

It 

MJ 

-•tJ 

tiA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 
JANUARY 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

CENTERVILLE 

MAX 

MB) 

56 
49 

55 

47 

62 

42 

61 
29 

30 

16 

39 

15 

52 

20 

59 

24 

69 
49 

71 
48 

63 
35 

64 
31 

75 
33 

62 
32 

53 
22 

40 
15 

48 
24 

62 
26 

72 
54 

76 
61 

61 
49 

66 

40 

81 
50 

64 
60 

61 
39 

64 
37 

65 
46 

80 
34 

37 
31 

38 
34 

45 
25 

61.0 
36.1 

CL4RKSVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

1>S 

55 
35 

52 
40 

50 
22 

34 
13 

46 
16 

55 
23 

59 

31 

65 
49 

68 
34 

61 
30 

72 
31 

69 
36 

48 
24 

43 
17 

39 

14 

54 
25 

66 
50 

71 
56 

78 
56 

68 
46 

56 
35 

72 
40 

75 
47 

57 
31 

50 
27 

46 
36 

47 
24 

45 
29 

48 
35 

50 
21 

56.6 
32.8 

COLOSPRING  5  SSH 

MAX 

MIN 

60 
50 

65 

49 

64 
48 

71 
38 

39 

20 

40 
20 

53 

23 

60 
27 

70 
44 

79 
64 

73 
46 

67 
45 

77 
55 

73 
39 

56 
29 

46 
22 

51 
22 

63 
29 

69 
55 

78 

61 

79 
60 

78 
58 

SO 
62 

83 
62 

80 
49 

67 
45 

66 
49 

62 
45 

64 
41 

45 
38 

42 
32 

65.2 
42.6 

COLLEGE  ST4TIDN  FA4  »P 

MAX 

MIN 

57 
1,9 

59 

49 

69 

46 

46 
25 

37 
19 

52 

24 

60 
30 

68 
41 

75 
58 

68 
48 

66 
42 

75 
38 

66 
42 

55 
32 

36 
23 

50 
23 

64 
34 

74 
56 

74 
65 

79 
62 

63 

47 

79 
53 

86 
53 

78 
56 

66 

45 

67 

47 

82 
44 

44 
34 

40 
35 

44 
34 

45 
34 

62.1 

41.5 

CONROE 

MAX 

MIN 

61 
53 

58 
52 

63 
47 

75 
36 

38 
20 

41 
20 

55 

23 

63 

30 

70 
47 

79 
65 

75 
44 

69 

42 

78 
50 

75 
38 

57 
28 

45 
24 

54 
25 

66 
32 

72 
59 

77 
53 

80 
49 

78 
47 

80 
55 

63 
63 

60 
50 

68 
50 

67 
52 

63 
44 

57 
40 

47 
37 

42 
33 

65.7 
42.2 

CROCnETT 

MAX 

MIN 

59 
49 

57 
49 

62 

45 

65 

30 

30 
17 

38 

17 

50 
20 

58 
27 

67 
40 

75 
55 

65 
38 

65 
38 

75 
39 

63 
33 

54 
24 

42 
21 

46 
21 

61 
29 

70 
61 

77 
59 

78 
60 

64 
51 

80 
52 

82 
59 

81 

41 

62 
41 

61 
43 

60 
36 

39 
34 

40 
34 

43 
26 

61.0 
38.2 

OaINGERFIELD  9  s 

MAX 

MIN 

50 
43 

55 

40 

58 

45 

55 
24 

35 

17 

47 
21 

57 
28 

56 
33 

71 
51 

63 

42 

62 
34 

74 
38 

72 
42 

56 

31 

47 
24 

42 
17 

60 
31 

67 
50 

77 
60 

77 
61 

74 
53 

76 
40 

60 
50 

60 
55 

70 
40 

55 
32 

72 
47 

53 
29 

39 
32 

45 
33 

49 
27 

60.5 
37.7 

OULVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

53 

46 

58 
40 

60 
44 

58 
23 

35 

15 

48 
17 

58 
28 

61 
36 

74 
59 

66 
56 

61 
37 

75 
44 

67 
47 

50 
32 

44 
23 

47 
18 

62 
28 

66 
50 

76 
61 

76 
61 

68 
54 

78 
41 

62 

47 

62 
61 

73 
38 

53 

37 

76 
50 

51 
31 

36 
31 

43 
34 

43 
29 

60.9 
39.3 

emorv 

MAX 
MIN 

54 

43 

48 
35 

55 

36 

59 
24 

26 
13 

35 

16 

48 
22 

56 
25 

64 
38 

66 
39 

60 
30 

62 
37 

72 
37 

51 
27 

46 
16 

34 
17 

45 
19 

57 
34 

70 
54 

75 
61 

78 
46 

69 
36 

70 
35 

75 
35 

76 
37 

59 
32 

50 
33 

59 

24 

34 

24 

33 

30 

46 
23 

55.9 
31.5 

EVtDALE 

MAX 

MIN 

61 
52 

69 
50 

63 
44 

74 
50 

52 
25 

37 
20 

49 
22 

60 
25 

66 

41 

75 
60 

77 
42 

72 
41 

76 
50 

72 
38 

59 
29 

49 
21 

50 
21 

61 
21 

70 
51 

76 
59 

67 
60 

72 
50 

77 
59 

80 
65 

80 
53 

65 
50 

71 
51 

80 
57 

63 
49 

53 
37 

42 
30 

65.3 
42.7 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

MIN 

52 
47 

59 

44 

58 
45 

58 
23 

38 
15 

50 
21 

58 
29 

64 
36 

71 
55 

63 

49 

62 

39 

75 
36 

69 

42 

51 
29 

46 
20 

46 
19 

60 
29 

71 
52 

78 
56 

80 
60 

71 
49 

82 

40 

80 
60 

69 
38 

59 

40 

73 
40 

56 
26 

36 
29 

44 

31 

44 
29 

60.6 
37.8 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

56 

49 

60 
46 

63 

48 

62 
24 

39 

16 

54 
21 

61 
28 

68 
39 

73 
63 

70 
48 

65 
37 

75 
35 

69 

44 

53 
32 

47 
21 

50 
16 

62 

31 

73 
54 

74 
62 

62 
62 

77 
47 

76 
44 

86 
44 

82 
61 

74 
40 

65 

43 

78 
43 

44 
31 

36 
31 

44 
32 

45 
29 

63.5 
39.5 

GILMER  2  w 

MAX 

MIN 

52 
42 

49 
34 

56 
36 

58 
29 

30 
13 

36 

13 

48 
16 

58 
24 

68 

47 

76 
41 

65 
29 

62 

30 

74 
46 

55 
23 

50 
20 

37 
16 

43 
16 

61 
28 

66 
53 

77 
62 

77 
65 

56 
34 

75 
47 

80 
56 

33 
33 

59 
31 

53 
32 

72 
29 

33 
28 

37 
33 

45 
21 

57.8 
33.0 

GRDVETON 

MAX 

MIN 

57 
49 

62 

48 

67 
46 

67 
26 

38 
18 

50 
1'^ 

59 
24 

65 
29 

75 
61 

73 

67 

67 
39 

75 
40 

69 
52 

54 
34 

48 
26 

50 
20 

63 
26 

66 
46 

77 
61 

77 
60 

72 
61 

80 
54 

82 
50 

79 
61 

75 
46 

63 
39 

79 
59 

74 
39 

41 
37 

42 
35 

44 
28 

64.2 
41.7 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

57 
47 

63 
47 

62 
42 

67 
39 

41 
22 

29 
16 

49 
22 

60 
24 

68 
38 

71 
42 

76 
40 

68 
36 

76 
33 

77 
33 

54 
26 

41 
18 

46 
19 

63 
30 

66 
50 

78 
56 

75 
56 

74 
58 

78 
61 

62 
63 

81 
47 

63 
36 

66 
45 

79 
47 

52 

42 

45 
34 

39 
30 

62.7 
36.8 

HEMPSTFAO 

MAX 
MIN 

62 
52 

65 
51 

65 
50 

67 
33 

33 
21 

39 
21 

54 
23 

60 
33 

71 
50 

78 
60 

75 
46 

66 

40 

77 
41 

66 

37 

60 
27 

42 
22 

50 
29 

65 
38 

75 
58 

77 
63 

81 
56 

67 
51 

63 
60 

65 
61 

79 
48 

70 
46 

66 
46 

82 
41 

47 
37 

44 
36 

43 
33 

64.5 
42.4 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

55 

44 

51 
39 

53 
40 

52 
30 

31 
14 

34 
15 

48 
18 

58 
27 

63 
32 

75 
55 

62 
34 

62 
35 

75 
48 

64 
32 

51 
24 

36 

16 

45 

17 

62 
30 

67 
49 

78 
59 

76 
56 

6! 

45 

77 
57 

82 

56 

61 
38 

60 
32 

68 
33 

75 
31 

34 
32 

39 
32 

43 
23 

56.6 
35.4 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

58 
48 

60 

47 

65 

51 

70 
32 

34 
18 

32 

18 

53 
22 

62 
32 

69 

42 

76 
61 

70 
41 

66 
45 

75 
46 

67 
33 

56 
25 

42 
20 

52 

20 

65 
33 

69 
55 

77 
61 

60 
56 

70 
51 

80 
69 

83 
62 

78 
43 

66 
43 

66 
49 

60 
36 

44 
26 

45 

26 

41 
29 

62.9 
39.9 

JACKSON  HILL  GUARD  ST4 

MAX 
MIN 

58 
52 

60 
46 

59 
41 

68 
40 

41 
21 

33 
16 

58 
16 

62 
24 

64 
35 

73 
63 

73 

40 

68 
39 

75 
52 

75 
33 

64 
27 

41 

17 

46 

17 

61 
26 

64 

51 

76 
59 

74 
59 

76 
58 

78 
55 

83 
57 

61 
44 

63 
36 

62 
43 

77 
45 

47 
40 

43 
35 

39 
25 

62.5 
39.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

MIN 

51 
45 

58 
39 

59 
46 

58 
23 

37 
14 

49 
20 

57 
27 

59 

34 

74 
66 

68 
50 

62 

37 

74 
42 

68 
45 

51 
32 

46 
23 

47 
16 

61 
26 

68 
50 

77 
61 

78 
62 

70 
53 

77 
41 

60 
46 

80 
60 

73 
39 

55 
37 

75 
50 

51 
30 

36 
31 

44 
33 

45 
26 

61.0 
36. S 

JASPER  3  SW 

MAX 

MIN 

61 
49 

68 
49 

64 
45 

69 
45 

47 
24 

32 

15 

50 
19 

62 

27 

67 
44 

72 
42 

79 

41 

69 

41 

79 
49 

79 
35 

56 
29 

43 
20 

49 
23 

62 
29 

66 
49 

79 
57 

72 
55 

75 
59 

77 
60 

81 
65 

80 
50 

63 
44 

68 

47 

79 
49 

67 
47 

48 
38 

41 
27 

64.6 
*l.l 

KARNACK 

MAX 

Mm 

51 
46 

55 
42 

54 
38 

54 
28 

30 
23 

46 

18 

56 
26 

54 
29 

76 
54 

72 
47 

62 
34 

73 
35 

71 
54 

54 
34 

47 
29 

43 
22 

62 
27 

66 
49 

76 
60 

76 
60 

73 
57 

76 
44 

61 
48 

63 
53 

76 
41 

60 
36 

74 
54 

73 
36 

40 
37 

44 
35 

48 
28 

61.5 
39.5 

KIRBYVULE  FOR  bERVKE 

MAX 

MIN 

64 

51 

66 
49 

64 
47 

74 
31 

35 
22 

50 
16 

63 
23 

65 
27 

74 
57 

78 
64 

73 
41 

77 
40 

80 

61 

70 
34 

53 
26 

50 
18 

64 
21 

70 
41 

77 
56 

70 
56 

72 
57 

61 
50 

61 
53 

61 
65 

77 
50 

71 
45 

76 
53 

75 
31 

56 
39 

47 
38 

48 
30 

67.3 
41.7 

LINDEN 

MAX 

MIN 

49 
42 

47 
37 

57 
39 

53 
32 

33 
14 

32 

15 

45 
16 

56 
24 

62 
31 

73 
39 

58 
31 

61 
34 

71 
50 

55 
29 

48 
23 

34 

14 

40 
14 

60 
27 

66 
51 

76 
60 

76 
60 

68 
39 

66 

47 

79 
53 

62 
36 

57 
29 

57 
30 

72 
31 

35 

30 

39 
32 

44 
22 

66.6 
33.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

65 
49 

63 
48 

71 
42 

42 
20 

40 
20 

50 
22 

60 
25 

67 
39 

77 
62 

73 
42 

68 

40 

76 
54 

74 
39 

56 
29 

44 
19 

51 
19 

64 
33 

68 
55 

78 
61 

76 
61 

75 
58 

60 
64 

83 
63 

80 
48 

65 
40 

70 
50 

60 
46 

52 

42 

45 
36 

41 
26 

64.7 
42.2 

LONGVIEH 

MAX 

MIN 

51 
44 

50 
39 

55 

40 

56 
31 

33 

16 

35 
18 

47 
21 

59 
29 

65 
36 

77 

37 

63 
36 

63 
35 

75 
64 

65 
32 

52 
26 

37 

17 

44 
17 

63 

30 

66 
62 

79 
62 

78 
61 

64 

41 

73 
46 

83 
49 

63 
40 

60 
32 

59 
32 

74 
33 

34 
33 

40 
31 

42 
31 

58.9 
35.3 

LOVELAOY 

MAX 
MIN 

59 
48 

54 
48 

63 
48 

65 
31 

35 
19 

38 
19 

51 
23 

58 
25 

66 
36 

77 
56 

71 
39 

66 
37 

77 
42 

65 
34 

65 
27 

42 
19 

50 
20 

63 
28 

69 

54 

77 
60 

73 
60 

65 
51 

80 
58 

63 
61 

60 
44 

63 

41 

64 
46 

81 
39 

41 
36 

*0 
36 

43 
28 

62.0 
39.2 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
50 

64 
46 

70 
46 

60 
26 

37 
19 

51 
24 

61 
26 

63 
29 

76 
65 

75 
46 

69 

41 

78 
43 

76 
45 

55 
36 

43 
26 

49 
20 

64 
27 

69 
50 

77 
64 

78 
62 

76 
60 

80 
60 

84 
60 

81 
59 

64 
46 

65 
38 

80 
57 

57 
39 

43 
40 

42 
30 

46 
28 

64.6 
*2.2 

MADISONVlLLE 

MAX 
MIN 

59 
48 

64 
47 

63 
47 

65 
24 

38 
17 

52 

17 

59 
27 

66 
33 

76 
56 

7? 
53 

64 
38 

74 
36 

72 
48 

57 
29 

62 
23 

51 
20 

63 
30 

72 
51 

74 
60 

80 
62 

78 
49 

81 

47 

60 
48 

60 
61 

77 
42 

64 
43 

60 
59 

76 
35 

39 
31 

44 
34 

46 
29 

65.4 

40.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

51 
43 

50 
39 

55 
37 

55 
32 

34 

17 

27 
15 

45 
15 

59 
25 

63 
32 

75 

46 

62 
32 

61 
33 

74 
46 

64 
31 

49 
25 

36 
15 

43 
17 

61 
26 

66 
46 

78 
56 

77 
58 

72 

41 

75 
47 

82 
49 

62 

36 

58 
32 

56 
32 

74 
34 

37 
32 

40 
33 

43 
23 

58.3 

34.0 

MINEOLA  S  ENE 

MAX 

MIN 

60 
44 

54 
34 

59 
43 

58 
22 

36 

15 

49 
18 

58 
22 

65 

31 

72 
50 

59 
36 

63 
28 

74 
40 

70 
39 

50 
27 

47 
19 

45 
17 

59 
30 

69 
52 

77 
66 

80 
63 

74 
49 

74 
33 

79 
44 

79 
49 

66 

40 

53 
34 

70 
45 

45 
26 

36 

30 

46 
33 

50 
22 

60.6 
35.3 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

62 
42 

48 
36 

57 
36 

57 
28 

28 
15 

35 

15 

47 
18 

57 
22 

62 
33 

71 
35 

59 
28 

61 
30 

73 

41 

63 
26 

48 
20 

34 

16 

4? 

16 

56 
26 

67 
53 

77 
59 

79 
55 

55 

35 

64 
44 

77 
48 

78 
36 

56 
31 

52 

31 

67 
28 

33 
27 

37 
33 

46 
22 

66.1 
31.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

52 

34 

56 
36 

56 

27 

28 

14 

34 

14 

47 
20 

55 
28 

65 
35 

69 

41 

59 
32 

61 
33 

73 
37 

52 
25 

48 
17 

35 
17 

42 
17 

57 
26 

68 
44 

77 
61 

76 
51 

54 
36 

63 
43 

76 
45 

78 
34 

57 

31 

51 
30 

61 
25 

32 

24 

34 
30 

45 
22 

55.5 
31.1 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

57 

4<) 

56 
46 

61 
47 

63 
35 

35 
19 

35 

20 

49 
23 

60 
25 

64 
34 

74 
59 

67 
39 

66 
39 

74 
53 

72 
34 

53 
27 

41 
18 

46 
20 

61 
30 

66 
52 

75 
59 

75 
62 

76 
56 

80 
58 

62 
62 

80 
43 

63 
38 

62 

43 

72 
39 

40 
37 

42 
34 

42 
28 

60.9 
39.6 

NEWTON 

MAX 

Mm 

65 
55 

75 
53 

73 
50 

72 
50 

52 
25 

42 
18 

50 
16 

63 
23 

70 
29 

72 
55 

79 
43 

72 
40 

79 
36 

56 
29 

57 
29 

50 

24 

48 
21 

63 
21 

66 
50 

75 
60 

70 
60 

72 
59 

77 
59 

60 
65 

60 
53 

65 
49 

66 
49 

76 
54 

59 
49 

54 
34 

50 
30 

65.6 

41.6 

Palestine 

MAX 

Mm 

54 
46 

52 

40 

60 
40 

58 
28 

29 

14 

38 
15 

50 
20 

58 
30 

64 
43 

72 
53 

60 
41 

64 
43 

74 
48 

61 
30 

52 
21 

39 
18 

47 
19 

60 
33 

70 
55 

77 
62 

81 
61 

62 
51 

79 
55 

62 
55 

80 
36 

63 
38 

63 

41 

75 
32 

34 
29 

38 
32 

45 
26 

59.4 
37.1 

PDVNOR  1  NE 

MAX 
MIN 

51 
46 

58 
42 

59 

46 

38 
15 

50 
21 

58 
32 

61 
39 

72 
58 

62 
51 

64 
36 

75 
42 

67 
42 

54 
32 

45 
21 

48 
21 

60 
30 

71 
51 

78 
61 

79 
62 

72 
49 

76 
41 

62 

46 

61 
60 

66 

43 

65 
40 

74 
45 

45 
28 

37 
30 

47 
33 

47 
27 

61.1 
39.7 

ROCKLAND  1  W 

MAX 
MIN 

64 
49 

61 
46 

67 
39 

67 
29 

35 
22 

51 
23 

61 
22 

65 
25 

75 
60 

75 
56 

66 
39 

77 
36 

76 
60 

63 
36 

50 
29 

50 
19 

63 
22 

66 
48 

77 
58 

75 
59 

76 
61 

81 
59 

64 
52 

62 
61 

76 
46 

69 
38 

82 

61 

76 
34 

46 
41 

45 
36 

45 
27 

66.1 

41.8 

RUSK 

MAX 

Mm 

56 
45 

53 

41 

59 

41 

59 
29 

30 
14 

34 
14 

48 
20 

53 
36 

65 

45 

73   61   61 
53   39   43 
S««  R>i<r.iic«  N 

74   64   60 

51   31   21 

3tea  Following  St«U 

37   47 
17   20 
» Isdox 

61 
30 

67 
52 

75 
60 

76 
60 

68 
43 

76 
52 

60 
52 

80 
40 

60 
38 

61 
40 

75 
33 

43 
30 

36 
33 

59.6 
37.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


SAM  RAVBURN  DAM 
SIMMS  «  WNH 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
•     • 
TRANS  PECDS 


05 


ALPINE 
BAKERSFIElD 

BALHDRHEA 

candelaru 
chisos  basin 
cornudts  service  sta 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSD  AP 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 

KARFA  N0>  2 

MENTDNE  2  S 

MDNAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

penwEll 

presidio 

red  bluff  dam 

salt  flat  10  ene 

sanderson 

sheffield 

sierra  blanca 

VAN  HORN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MO) 


71   67   59 


50   45 
36   33 


53   <,9 

(.S   37 


66   <iB 
<.!   36 


61   67 


51   '.9 
♦  "i   40 


68   66 
50   (>S 


55   49 
43   35 


61   63 
30   23 


66   66 
37   22 


46   54 
38   31 


60   6S 
44   38 


60   67 
35   23 


65   67 
36   23 


60  71  74 

45  27  40 

63  67  69 

36  24  47 

66  78  69 


44   36   36 


63  66  71 
40  26  28 

64  75  70 
44  34  39 

53  55  56 

30  25  33 


59   70   71 
39   24   27 


61   69 

35   20 


52   60   58 
36   26   38 


46   31 
23   20 


52   40   32 
30  a  n 


28   35 
14   13 


35   32 

15   16 


30   40 
12   15 


64   24   57 


45   60 
-  2   14 


50   6S 

4   IE 


45   58 
9   29 


27   45 
14   13 


23   42 
1    5 


33   40  50 

16-1  16 

57   23  45 

12-2  9 

63   24  54 

19    6  9 

56   54  63 


15 


51   53 

12   l9 


45   57 
8   14 


48   58 
22   28 


62   70 
23   29 


58   63 
23   39 


57   69 
22   36 


53   67 
16   23 


64   61 
19   19 


63   67 
19   37 


60   63 
14   30 


56   63 
29   35 


20  26  42 

56  71  74 

24  40  46 

SO  50  63 


30   38   37 


14   30   33 

61   69   70 
22   24   32 


60   67   67 
16   20   41 


64   71 
U   25 


63   64 
19   19 


36   42   43 


55   67 
26   33 


61   61 
20   24 


16   30   43 


76   67 
41   42 


58   58 

28   30 


60   62 
33   33 


62   62 
32   47 


76   68 

42   42 


60   61 
30   35 


69   76 
47   40 


58   62 
42   39 


67   64 
38   36 


72   71   65 
36   29   30 


74   76   70 


72   72 
35   31 


64   64   67 


66   66 
26   28 


71   72   75 


25   22 


76   54 
38   30 


73   54 
43   25 


73   53   57 
47   35   22 


53 
30 


68   64 
40   22 


76   67   54 
60   33   29 


65   62   51 
40   25   16 


65   66   65 
34   26   22 


78 

73 

45 

46 

23 

9 

77 

62 

47 

40 

20 

9 

68 

66 

58 

41 

35 

23 

23   40   17 


73   72   53 
41   29   20 


77   73   48 
40   23   13 


73   60   46 


72   65   66 
32   27   22 


66   53 
27   14 


62   62   60 
39   26   14 


41   47 
22   23 


33   42 
15   22 


59   71 
17   27 

57 
23 


65   73 
25   33 


44   45 
16   22 


60 
31 


62   66   68   67   61   54   61 
39   23   30   36   24   15   25 
S««  Ral*i«DC«  Nol»m  FoUowlsg  SUUoa  Indsi 
-  18  - 


49   62 
29   40 


57   69 
29   32 


57   69 
26   27 


70   67 
24   30 


66   66 
25   34 


56   69 
27   30 


66   67 
30   35 


60   67 
28   31 


67 
12 

65 
35 

57 
19 

69 
28 

67 
30 

68 
34 

66   78   75 
62   56   59 


76   76 
59   56 


66   62 
33   40 


66   66 
26   31 


67 
43 


37   36 


70   78   79 


78  72  75 

55  59  61 

60  72  70 

48  60  50 


76   77   74 
40   45   35 

72   73   72 


71   78   78 


65   66 
39   31 


67   66 
30   33 


74   75   73 
46   43   42 


73   71 
37   35 


65   68 
35   29 


75   79 
60   62 


63   61 
36   44 


69   63 

40   47 


70   62 
46   43 


74   77 
60   59 


59   77 
35   40 


78   82 
51   52 


78   70 
38   37 


78   62 
29   34 


45   40   46 


66   68   74 
36   34   38 


75   76   63 
42   46   47 


62  82  62 

35  49  51 

76  62  82 

36  42  38 


60   66   60 


70   73 
48   50 


80   64 
40   36 


36   46   42 


65  72  69 

39  40  42 

70  76  71 

46  40  42 


63   68 

44   50 


56   55 

29   43 


67   56 
32   32 


S5   53 

30   30 


65   69 

45   49 


66   61 
34   35 


71   81 
47   60 


57   50 
35   38 


72   73   77 
42   42   43 


66   73 
42   51 


27   30   36 


82   78 
39   47 


70   74 
35   42 


65   76 
26   41 


65   72 
45   54 


75   67 

34   40 


69   61 
28   31 


38   40   47 


80   66   86 


72   77   69 
30   40   51 


67   78 
27   33 


79   67 
23   33 


76   76 
30   42 


60   70 
37   43 


77   67 
39   39 


60   66 
33   32 


75   62 
29   30 


77   64 
36   41 


65   75 
26   31 


70   65 
39   33 


64   63 
33   36 


76   70 
25   43 


65   76 
il   33 


70   79 
29   42 


79   54   47   4  1 
49   44   36   32 


67   66 
37   28 


62   58 

42   45 


75   70 
51   52 


60   77 
40   39 


73   62 
34   39 


65   70 
32   35 


72   70 
51   52 


72   68 
40   40 


70   66 
38   41 


66   48 
26   27 


72 
53 

65 
41 

52 

37 

64 
50 

63 
44 

46 
2? 

69 
33 

51 
28 

45 
28 

73 
46 

56 
32 

50 
30 

66 
51 

61 
37 

48 
36 

66 
34 

51 
34 

39 
22 

67 
31 

66 
30 

49 
34 

68   70   67   45 


54   73   59   49 
40   40   32   29 


63   40 
31   28 


50   48 
24   20 


60   47 
30   29 


66   49 

36   37 


54   41 
22   30 


63   47 
31   31 


65   45 
34   34 


57   49 
37   30 


61   42 
28   26 


61   39 
27   28 


Continued 

UJ 

\1L 

I 

It 

MJ 

►'tJ 

tlA 

iU 

iit 

-b 

TEXAS 

JANUARY 

1972 

Station 

Day 

ofM 

onth 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
35 

65 
19 

60 
21 

25 
12 

47 

2 

57 
15 

61 
17 

63 
38 

70 
43 

72 
27 

62 
24 

74 
34 

63 
33 

46 
20 

40 
10 

55 

20 

66 
30 

75 
30 

74 
25 

73 
24 

73 
32 

78 
31 

81 
33 

77 
41 

64 
32 

74 
39 

58 
35 

73 
32 

55 

34 

46 
21 

35 
29 

62.2 

27.0 

VSLETA 

•     •     • 

MAX 
MIN 

53 

38 

52 
25 

60 
25 

60 

17 

30 
9 

39 

14 

49 
17 

59 
23 

63 
30 

61 
24 

59 

19 

62 
25 

66 
36 

66 
30 

64 
23 

55 
23 

61 
23 

68 

30 

67 
29 

64 

30 

67 
39 

68 
28 

74 
32 

69 
29 

72 
33 

79 

41 

65 
30 

67 
33 

67 
32 

48 
33 

61.1 
27.3 

EDUAROS  PLATEAU     06 

AMISTAP  DAM 

MAX 

MIN 

67 
53 

68 

41 

66 
40 

62 
28 

32 
22 

47 
22 

62 

27 

66 
28 

65 
50 

67 

49 

76 
34 

72 
35 

73 
36 

74 
26 

56 
26 

46 
22 

45 
22 

61 

42 

70 
42 

76 
48 

82 

46 

80 
44 

83 
43 

87 
47 

80 
45 

69 

44 

70 
55 

70 
57 

67 
49 

60 
39 

53 
39 

66.3 
36.7 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 
MIN 

58 
',3 

69 
24 

66 
24 

60 
15 

29 

8 

49 
9 

57 
25 

64 
26 

67 
32 

73 
44 

69 
34 

65 
33 

76 
33 

65 
21 

45 
10 

40 
9 

50 

20 

60 
36 

74 
38 

74 
43 

73 
36 

72 
38 

74 
48 

81 

40 

76 
30 

63 
30 

68 
36 

60 

40 

55 

40 

56 
31 

65 
29 

63.0 
29.9 

BLANCO 

MAX 

MIN 

55 

*4 

65 
40 

67 

41 

63 
24 

25 

14 

46 
15 

63 

19 

62 
25 

64 

47 

68 
52 

74 
34 

63 
30 

74 
42 

59 
30 

51 
19 

38 

14 

51 
14 

61 

4C 

69 

42 

77 
44 

81 
38 

71 
39 

83 

40 

87 
42 

77 
40 

64 
40 

65 
48 

78 
40 

44 
36 

46 
32 

45 
31 

62.5 

34.1 

BOERNE 

MAX 

MIN 

58 
49 

65 

45 

66 
43 

63 
24 

27 
16 

46 

15 

63 
24 

62 
24 

64 
49 

79 

44 

75 
34 

65 
30 

74 
43 

68 

31 

53 

20 

41 
14 

46 

1* 

59 

45 

68 
42 

76 
44 

62 
40 

80 
32 

82 
31 

66 
35 

76 
43 

64 
40 

65 

48 

77 
47 

48 

40 

52 
33 

46 
32 

63.6 
34.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

68 
46 

71 
46 

62 
26 

61 

16 

29 
19 

55 
24 

67 
25 

65 
25 

68 
46 

78 
37 

77 
36 

71 
37 

79 
38 

61 

24 

59 
25 

50 
25 

59 
26 

64 
45 

81 
45 

83 
42 

85 
43 

79 
43 

88 
40 

81 
36 

72 
44 

69 
42 

77 
51 

61 
40 

61 
37 

62 
38 

42 
35 

67.3 
35.6 

BRADV 

MAX 

MIN 

67 
44 

65 
33 

65 
31 

61 

19 

24 

13 

44 
14 

56 
24 

65 
27 

67 
51 

67 

47 

72 
39 

60 
37 

76 
37 

50 
25 

45 
12 

36 
12 

54 
16 

58 
45 

76 
46 

80 
44 

77 
34 

65 
38 

76 
49 

85 
41 

78 
34 

62 
32 

61 
47 

63 
32 

43 
29 

44 
30 

47 
27 

60.9 
32.5 

BURNET 

MAX 

MIN 

56 
48 

60 
35 

62 

45 

61 
22 

41 
12 

57 
24 

60 
24 

67 
42 

70 

51 

69 
41 

69 
32 

76 
27 

74 
40 

51 
28 

48 
16 

51 
13 

57 
38 

73 
53 

76 
39 

80 

45 

77 
36 

79 
33 

87 
39 

82 

40 

76 
37 

60 
46 

68 

51 

53 

32 

52 
32 

46 
30 

44 
28 

63.9 

34.8 

CAMP  WDDC) 

MAX 

MIN 

69 
52 

69 

40 

63 

47 

62 
24 

50 
16 

67 
18 

66 
25 

62 
42 

69 
50 

77 
45 

74 
33 

76 
30 

75 
37 

60 
32 

57 
20 

47 
17 

55 

40 

74 
53 

77 
42 

79 

44 

79 
38 

82 
34 

85 
36 

80 
38 

74 
35 

66 
45 

75 
58 

63 
51 

60 
52 

53 
36 

46 
35 

67.5 
37.6 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

60 
52 

69 
36 

61 
50 

59 
22 

47 
10 

64 
15 

63 
21 

68 
42 

68 
52 

75 
39 

73 
25 

75 
34 

73 
28 

64 
30 

55 
18 

45 
21 

54 
39 

73 
50 

77 
45 

79 
36 

77 
29 

81 
30 

85 
31 

64 
39 

76 
26 

67 
51 

68 
59 

66 
52 

63 

51 

59 

34 

48 
35 

67,0 
35.6 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

58 
39 

67 
21 

67 
21 

57 

15 

24 
8 

46 
8 

56 
21 

65 
22 

68 
46 

67 
37 

70 
31 

62 
33 

65 
32 

69 
20 

45 
9 

41 
10 

51 
19 

61 
38 

75 
33 

73 
34 

73 
29 

73 
33 

75 
40 

82 
44 

75 
28 

61 
29 

69 
36 

60 
29 

53 
37 

52 
28 

45 
27 

61. S 

27.6 

DEL  RIO  HSO  AP 

MAX 

MIN 

69 
50 

68 
38 

63 

43 

43 
27 

49 

17 

63 
22 

66 
31 

64 
50 

67 
48 

80 
46 

75 
38 

76 
35 

77 
36 

60 
32 

48 
25 

43 
23 

60 
41 

73 
46 

91 
50 

64 

44 

81 

44 

85 
37 

89 

43 

80 
42 

70 
38 

70 
55 

72 
60 

66 

54 

61 
48 

55 
39 

47 
34 

67.3 
39.9 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

69 

48 

68 
27 

61 
42 

42 

17 

46 
12 

56 
27 

66 
24 

66 
39 

67 
50 

72 

44 

66 
34 

75 
37 

71 
33 

58 
23 

40 

10 

53 
19 

59 
38 

76 
52 

78 
48 

76 
40 

70 
30 

76 
45 

85 

49 

81 

50 

66 
30 

63 
40 

60 
34 

38 
28 

50 
34 

48 
30 

45 
25 

62.9 
34.2 

Eldorado  u  nw 

MAX 

MIN 

58 
46 

68 
24 

62 
26 

60 
16 

22 
9 

46 
11 

62 
26 

63 
28 

62 
49 

69 

41 

69 

31 

64 
29 

72 
33 

57 
21 

42 
8 

38 
10 

52 
18 

54 
42 

74 
36 

76 
33 

74 
31 

74 
34 

75 
36 

84 
36 

78 
28 

46 
28 

30 
28 

60.4 
28.2 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

63 
48 

67 
37 

63 
38 

60 
20 

48 
12 

67 
24 

63 
25 

63 

47 

71 
49 

76 
42 

65 
33 

73 
31 

65 

43 

51 
28 

42 

16 

49 

15 

58 

42 

71 
42 

81 
43 

60 
44 

73 
42 

81 
40 

86 

46 

79 
50 

68 
40 

58 

43 

77 
57 

70 
38 

50 
36 

66.1 
37.0 

JOHNSOri  CITY 

MAX 

MIN 

65 

40 

66 

43 

66 
23 

62 
15 

25 

20 

46 
25 

66 
22 

67 
45 

71 
46 

72 
46 

72 
37 

64 
31 

75 
36 

52 
20 

49 
14 

51 
20 

62 

15 

71 
46 

78 
47 

60 
39 

77 
39 

70 
45 

87 
50 

79 

34 

77 
38 

67 
42 

69 
36 

73 
36 

43 
32 

46 

30 

50 
32 

64. S 
33.6 

JUNCTION 

MAX 
MIN 

66 
48 

68 
30 

66 
48 

52 
19 

49 
10 

62 
19 

70 
18 

64 

40 

70 
49 

75 
39 

66 
25 

77 
26 

70 
38 

52 

25 

43 
12 

11 

55 

40 

77 
51 

82 
38 

79 
42 

74 
27 

80 
32 

88 
33 

80 
43 

69 
30 

66 
41 

75 
55 

55 
36 

49 
36 

51 
29 

47 
29 

65.5 
32.9 

JUNO 

MAX 

MIN 

72 

30 

67 

40 

61 
21 

63 

10 

30 
10 

55 
20 

65 
23 

73 
20 

65 
38 

70 
24 

74 
30 

67 
30 

57 
20 

45 
20 

45 
24 

62 
23 

70 
49 

79 

31 

80 
28 

80 
32 

82 
31 

87 
33 

85 
29 

68 
30 

72 
45 

72 
50 

55 
45 

62 
35 

53 

37 

39 
25 

65.2 
29,4 

KERRVIllB 

MAX 

MIN 

59 
50 

66 
42 

69 

42 

64 
23 

25 
12 

47 
13 

65 
17 

62 
22 

60 
47 

70 

42 

72 
29 

65 
26 

74 
27 

63 
27 

52 

17 

40 
12 

46 
16 

56 
43 

72 

43 

79 

44 

76 
34 

76 
32 

79 
33 

85 
34 

77 
35 

65 
37 

69 

47 

78 
44 

50 
41 

55 
32 

47 

31 

63.5 
32.1 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

60 
48 

58 
34 

63 
33 

63 
23 

26 
11 

42 
10 

59 
19 

63 

21 

68 
46 

69 
39 

72 
29 

61 
26 

78 
42 

53 
28 

50 
17 

36 
11 

53 

11 

61 
44 

74 
40 

81 
40 

61 
31 

60 
32 

80 
35 

86 
42 

83 
28 

63 
28 

65 
45 

62 
32 

38 
30 

46 
31 

47 
25 

61.4 
30.0 

LANCTRY 

MAX 

MIN 

77 
43 

76 
35 

69 
35 

61 
24 

25 
13 

58 
14 

65 
19 

64 
23 

65 

49 

75 
42 

78 
31 

72 
25 

76 
25 

73 
29 

57 
22 

45 
22 

48 
25 

63 

30 

72 
40 

80 
35 

61 
32 

80 
31 

84 
33 

88 
34 

85 
34 

67 
36 

69 
43 

73 
54 

63 
48 

60 
37 

38 
38 

67.3 
32.3 

LLANO 

MAX 
MIN 

62 

37 

67 
37 

65 
37 

63 
24 

27 

13 

47 
13 

69 
21 

65 
25 

66 

46 

70 
44 

75 

31 

63 
25 

79 
27 

54 
29 

51 
17 

41 
13 

55 

17 

62 

45 

75 
45 

79 
42 

80 
35 

64 
32 

79 

34 

67 

31 

80 
27 

64 
30 

66 

47 

80 

37 

42 
35 

43 
33 

49 
27 

63.5 

30.6 

HASDN 

MAX 

MIN 

63 
48 

63 

30 

68 

61 
20 

29 
9 

45 
13 

63 
22 

70 

75 
25 

77 
28 

54 
27 

49 
13 

38 
9 

5* 
13 

60 
46 

76 
36 

82 
46 

80 
32 

60 
32 

84 
46 

79 
24 

63 
31 

64 
46 

77 
33 

47 
33 

43 

30 

63.2 
28.9 

NC  CAHEY 

MAX 
MIN 

62 
43 

68 
26 

70 
32 

62 
12 

26 

7 

46 

7 

59 

20 

65 

24 

72 

47 

69 

34 

71 
28 

64 
28 

78 
35 

64 
23 

46 
11 

40 
13 

49 
27 

61 
35 

74 
36 

73 
36 

73 
35 

75 
35 

76 
36 

84 
40 

80 
33 

62 
39 

71 
50 

59 

46 

67 
50 

60 
33 

47 
29 

63.7 
30.6 

rlEDINA 

MAX 

MIN 

68 

48 

72 
49 

70 
42 

68 
24 

25 
14 

49 
15 

66 
15 

65 
22 

60 
50 

70 
43 

74 
29 

71 
29 

66 
29 

55 
19 

45 
13 

55 

21 

59 
48 

72 
39 

76 
36 

80 
33 

80 
31 

Bl 
35 

86 
36 

75 
36 

66 
42 

69 

40 

76 
40 

53 

45 

57 
34 

50 
32 

65.4 
33.0 

HENARD 

MAX 

MIN 

68 
47 

67 
27 

62 

40 

44 

17 

47 
8 

62 
21 

65 
18 

64 
39 

69 
46 

73 
36 

75 
25 

77 
23 

67 
35 

48 
22 

43 
10 

52 
18 

57 
37 

77 
52 

80 
36 

78 
35 

70 
24 

78 
31 

85 
35 

82 
42 

69 
20 

65 

33 

68 

41 

45 
30 

49 
33 

49 
29 

43 
23 

63.8 
30.1 

HERTZON 

MAX 

MIN 

64 
33 

60 
23 

60 
38 

58 
15 

30 
8 

57 
27 

65 
21 

65 
41 

70 
49 

70 
42 

66 
35 

74 
33 

65 
20 

40 
9 

51 
16 

55 
26 

65 
50 

77 
43 

75 
38 

75 
26 

76 
36 

80 

44 

78 
43 

60 
22 

65 
40 

67 
37 

58 
30 

50 
34 

48 
29 

35 
27 

62,8 

31,2 

OZONA 

MAX 

MIN 

60 
43 

70 
25 

64 
43 

59 
17 

26 

7 

47 
8 

61 
19 

62 
42 

64 
52 

71 
38 

72 
27 

65 
27 

75 
31 

65 
22 

50 
10 

41 
14 

49 
27 

57 

41 

73 
35 

75 
30 

75 
27 

75 
30 

76 
32 

82 
32 

80 
24 

63 
40 

68 
52 

71 
43 

51 
39 

61 
31 

49 
29 

63,1 
30,2 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

63 

49 

63 

27 

60 
38 

41 
IB 

45 
12 

55 
25 

66 
22 

69 

37 

67 
48 

71 
42 

69 
29 

77 
32 

75 
33 

46 
22 

44 
11 

54 
25 

61 
40 

76 
41 

78 
38 

78 
38 

76 
35 

74 
34 

84 
43 

80 

44 

63 
24 

64 
38 

62 

30 

41 
28 

46 
35 

46 
31 

36 
26 

62.5 
32.1 

pandale 

MAX 

MIN 

63 

46 

73 
31 

67 
32 

59 
23 

29 
9 

53 

9 

65 
19 

65 
20 

65 
52 

73 
41 

77 
25 

70 
22 

80 
26 

70 
30 

53 
25 

45 
20 

66 
22 

75 

80 
32 

80 
30 

83 
28 

83 
30 

82 
33 

86 
32 

85 
29 

65 
31 

63 
55 

74 
55 

59 

47 

63 
35 

50 
38 

67.8 
30.7 

PRADE  RANCH 

MAX 

MIN 

67 
45 

67 
35 

63 
50 

60 
20 

48 
13 

65 
15 

65 
20 

62 
40 

67 
55 

68 
34 

73 
27 

73 
26 

69 
28 

65 
28 

47 
16 

42 

14 

52 
39 

72 
51 

78 
39 

77 
39 

76 
29 

79 
39 

84 
31 

83 
33 

68 
40 

60 
44 

73 
60 

73 
45 

59 
46 

53 
32 

44 
31 

65.5 
34.3 

RANKIN 

MAX 
MIN 

67 
44 

69 
25 

57 
46 

46 

15 

45 
6 

60 
22 

64 
32 

70 
41 

70 
4B 

69 

40 

60 
27 

78 
33 

61 
34 

50 
21 

41 
9 

45 
2' 

61 

27 

76 
40 

73 
36 

74 
36 

74 
35 

76 
43 

83 

40 

78 
43 

66 
26 

72 

47 

68 

40 

66 

45 

60 
43 

46 
31 

42 
26 

63.4 
33.2 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

58 
40 

64 
26 

66 
26 

56 

17 

25 
9 

43 
15 

60 
22 

62 
24 

69 
32 

67 
40 

68 
34 

57 
35 

76 
33 

56 
21 

48 
10 

42 

12 

53 
21 

62 

40 

78 
37 

78 
37 

78 
37 

71 
34 

80 
38 

86 

44 

77 
27 

60 
26 

62 
31 

44 
31 

48 
25 

42 
26 

49 
26 

60.9 
26.4 

ROCKSPRINCS 

MAX 
MIN 

69 
49 

70 
33 

69 
48 

58 
18 

45 
9 

64 
24 

65 
24 

64 
43 

65 
50 

72 
4! 

73 
38 

75 
39 

76 
37 

65 
26 

51 
16 

57 
16 

59 
39 

68 
39 

75 
50 

76 
49 

79 

41 

80 
38 

79 
48 

81 
47 

78 
36 

63 
47 

76 
58 

70 
41 

60 
44 

55 
30 

46 
31 

67.2 
37.2 

San  ancelo  dam 

MAX 

MIH 

57 
46 

71 
29 

68 
29 

58 
17 

25 

11 

49 
13 

57 
24 

65 
29 

65 

43 

69 

46 

71 
33 

59 
33 

76 
33 

59 
21 

45 
9 

37 

53 
20 

58 

43 

76 
40 

78 
39 

77 
31 

67 
32 

77 
46 

85 

47 

77 
29 

61 
33 

65 

47 

49 
31 

40 
28 

40 
29 

47 
28 

60.7 
30.6 

San  anselo  hso  ap 

MAX 
MIN 

69 
40 

63 
24 

60 
27 

27 
13 

54 
13 

60 
27 

71 
27 

73 
45 

69 
45 

72 

43 

62 

32 

79 
32 

62 
34 

47 
23 

39 
12 

55 

16 

62 

40 

79 
49 

61 
42 

79 
37 

70 
34 

80 
39 

86 
43 

79 
39 

63 
25 

65 
36 

63 
35 

45 
30 

42 
32 

49 

30 

35 

28 

62.6 
32.1 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 

JANUIDV 


Day  of  Month 


12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   26   29   30   31 


SAN  SAnt 
SONORA 

STERLINS  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

*     •     « 
SOUTH  CENTRAL       07 
ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO  AP 
BEEVILLE  S  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  USD  AP 
CUERD  3  E 
ELCIN 

FlATONIA  2  W 
FlDRESVILLE 
COlIAO 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEH  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOUN 
ROCKPORT 

San  ANTONIO  XSO  AP 
San  MARCOS 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MJN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


61   60 
'i9   35 


78   74   77 


53 

58 
'.3 


60   64 
51   50 


50   44   44 


76 
61 


75   62 
62   57 


75   65 
60   54 


79  68  78 

58  52  53 

58  57  64 

50  44  50 


63   63 
52   46 


60   75 
50   48 


70   64 
53   50 


65   65 
52   45 


67 
46 


77   74 
56   56 


65   76 

57   54 


62   67 
49   46 


79   71   77 


69 
58 


77   73 
61   55 


56 

51 


63   22   44 


68 
15 

27 
5 

48 
6 

62 
28 

50 

17 

66 

19 

57 
16 

25 
9 

50 
15 

43  52 

26  27 

40  57 

18  24 

37  45 
23  23 

32  41 
20  20 

29  45 
20  20 

45  60 

30  31 

33  42 

19  19 

46  56 
30  35 

46  60 

29  30 

40  61 

23  20 

38  57 
18  25 

43  59 

20  21 

34  45 

21  18 

46  62 

24  24 

35  45 

20  20 

43  60 

21  20 

32  48 

17  19 

42  60 

20  19 

47  63 
29  28 

39  57 
20  22 

28  37 

18  20 

32  43 

19  19 

40  46 

27  27 

46  61 

17  18 


28   22   23 


44   61 
20   21 


28   40 
19   19 


49   64 
26   25 


41   47 
28   29 


45   54 
28   31 


44   60 
17   20 


30   42 
16  n 


57   64   66 

24   31   51 


66   59   71 
28   46   56 


19   20   30 


62   66 
28   35 


63   65 
27   49 


63  62  66 

26  31  47 

66  77  83 

31  57  66 


27   54   62 

64   69   72 
31   44   65 


62   70   79 
30   42   60 


61   63   70 


67   74   62 
40   26   31 


78   78 
50   38 


78   69 
42   33 


68   77   74 
56   38   37 

75   79   80 


69   62 
40   35 


76   65 
38   32 


79   79 
51   43 


73   78 
37   43 


75   72 
53   46 


69   76 

36   33 


72   54 
38   22 


76 
32 


80   71 
36   34 


77  59 

52  44 

64  62 

51  43 


73   59 
46   32 


77   67 
49   34 


87   78 
45   40 


77   62 
35   33 


62 
40 


77   67 
50   32 


78   62   45 


46   35   25 


72   60   46 
47   35   25 


83   66   56 
63   39   29 


76   69   58 
64   42   34 


37 
R«lar*ac«  Nol< 


34   34 
It  ToUowlag 


37   55   61 

1!   29   48 


49   59 
27   30 


45   58   75 


62   68   74 


56   63 
32   52 


56  61  73 

33  54  57 

60  69  77 

31  51  58 


80   80 
47   39 


82   84   83 

46   45   40 


79   78   78 
34   40   26 


60   76 
58   59 


63   65 
63   45 


76   62 
55   50 


76   62 
65   49 


73   81 
49   46 


85   88 
65   60 


75   84 
61   56 


80   73 
63   62 


85   62 
61   59 


65  82 

66  46 


80   79 
65   44 


83   80 
60   41 


46   55   58 


82   62 

65   51 


76   83 
60   46 


80   63 
49   44 


73   64 
65   45 


86   85 
59   55 


74   82   77 
62   64   46 


74   81 
61   45 


75   61 
56   44 


78   83 
55   55 


83   82 
59   45 


77   83 
52   46 


76   74 
53   49 


84   60 
66   54 


78   65 
62   57 


61   74 
63   60 


63   79 
47   44 


72   80 
50   42 


61   76   86 
38   40   46 


79   72 
62   61 


69   83 

47   59 


67   84 
61   60 


69   90 
63   58 


75   83 
46   46 


84   85 
41   43 


86   87 
56   50 


91   91 
60   56 


83   84 
53   56 


85   91 
55   53 


69   63 
43   42 


74   65   87 
56   56   58 

68   74   82 


84   64   83 
54   58   61 


62   86 
49   45 


61   53   62 


58   55   63 


47   47   54 


69   62 
49   41 


63  68  85 
38  39  43 

74  64  89 

49  46  46 

64  84  79 
45  44  60 

80  75  82 

40  45  50 

90  85  63 

62  55  63 

84  90  91 

58  50  63 

74  70  75 

63  63  63 

84  88  71 

40  40  43 


80   62 
26   35 


71   64   74 
36   50   57 


73   76 
58   64 


63   83 

49   45 


49   50   59 


70   69 
45   55 


67   68 
46   49 


76   60 
60   67 


72   71 
46   46 


72   77 
61   68 


71  80  64 
58  61  68 

81  81  82 

50  58  66 

72  64  62 
49  46  63 

72  74  64 

45  50  68 

80  70  69 

46  48  43 


77   62 
57   55 


70   75 
45   56 


74   83 
56   67 


70   65 
45   51 


84   83 
51   59 


78   65 
55   59 


70   63 
54   66 


65   68 
43   52 


68   73 
45   56 


64   84 
48   56 


67   66 
47   52 


74   64 
52   68 


77   66 
40   55 


79   61 
56   68 


67   78 
58   65 


73   76 
59   65 


68   84 
51   59 


67   66 
43   46 


64  41  49 

31  33  32 

60  63  49 

39  40  32   32 

66  44  45   46 


45   39 
34   35 


83   55 

48   40 


62   44 
39   35 


81   45 
42   37 


73   66 
59   43 


64   48 
40   35 


68   62 

55   49 


72   68 
56   49 


61   56 
45   36 


63   37 
34   32 


73   42 
39   34 


PO   55 
43   33 


77   52 
45   40 


70   48 
42   42 


83   56 
45   45 


79   45 
43   33 


75   71 
59   47 


76   41 
39   34 


81   36 

35   32 


83   42 
39   34 


86   62 
54   44 


79   S2 
46   38 


74  45 

40  36 

55  39 

33  33 

72  57 

50  44 

53  60 

58  46 

72  61 

54  46 

59  50 

41  41 

63  45 

41  37 


50   44 
37   33 


56   42 
36   35 


42   42 
35   32 


46   43 
33   33 


45   42 
34   31 


50 

40   36 


44   45 
35   33 


55   61 

35   35 


46   43 
35   33 


54   46 
35   32 


56   49 
37 


52 

39   37 


42   46 
34   31 


32   31 
43   42 


58 

38   36 


50 

35   32 


82   46   44   42 
44   38   35   34 


43   46 
34   33 


39   41 
33   31 


53 

39   38 


45 

36   33 


42   44 
35   33 


Continued 

Di 

UL 

Y 

It 

MJ 

■^hJ 

tiA 

TU 

Kt 

b 

TEXAS 

JANUARY 

1972 

Station 

Day 

olM 

onth 

« 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

SEALV 

MAX 
MIN 

69 
55 

65 
52 

79 

51 

73 
23 

40 
23 

S3 

24 

60 
31 

74 
42 

78 
65 

77 
63 

69 
51 

77 
41 

70 
56 

60 
38 

55 

29 

52 
22 

66 

33 

75 
58 

75 
65 

80 
66 

77 
58 

81 
58 

63 
62 

79 
65 

76 

45 

69 
57 

63 
66 

77 
43 

45 
39 

45 
37 

46 
35 

66.0 
46.9 

SESUirt 

MAX 

MIN 

67 

52 

64 

50 

63 

50 

62 
23 

44 
19 

60 
20 

63 

27 

63 

49 

70 
61 

78 
52 

69 
40 

76 
34 

70 
52 

56 
34 

54 
25 

53 

21 

60 

45 

69 
56 

77 
55 

83 
52 

79 
45 

83 
40 

67 
42 

74 
43 

68 
45 

71 
51 

84 
59 

75 
39 

50 
41 

45 
36 

44 
33 

66.3 

41.6 

SINTQN 

MAX 

MIN 

76 
58 

72 
55 

79 
52 

71 
33 

48 
27 

62 
28 

67 
34 

78 
55 

62 
55 

78 
58 

79 

50 

62 
42 

S3 
63 

70 
40 

55 

30 

59 

27 

67 

41 

78 
58 

77 
57 

85 
65 

62 
56 

90 
64 

90 
58 

88 

65 

74 
54 

77 
58 

63 
67 

72 
54 

57 
46 

53 
38 

42 
36 

72.8 
49.2 

SHITHVUL6 

MAX 
MIN 

55 
50 

60 
44 

60 
46 

70 
31 

20 

42 
20 

21 

64 
26 

70 
50 

75 
54 

73 
40 

73 
33 

73 
34 

63 
34 

57 
23 

40 
20 

55 
20 

63 
45 

77 
57 

75 
57 

62 
45 

73 
46 

63 
46 

84 
50 

64 
42 

65 
40 

69 

45 

83 
36 

45 
33 

42 
34 

43 
32 

65,4 
37.9 

SDM6RVILLE  DIM 

MAX 

MIN 

56 
<iB 

58 
46 

62 

46 

70 
29 

31 
16 

40 
18 

67 
26 

60 
27 

69 
49 

74 
54 

67 

45 

67 
36 

74 
36 

64 
32 

64 
22 

39 

17 

51 
21 

62 

35 

73 
54 

72 
56 

79 
43 

66 
43 

78 
54 

62 

54 

76 
43 

68 
42 

69 
52 

79 
35 

41 
32 

40 
32 

44 
30 

62.6 
38.1 

WASHINGTON  STATE  P»RK 

MAX 

MIN 

59 

45 

64 
50 

75 
32 

42 
19 

36 

19 

54 
22 

62 
29 

71 
49 

77 
54 

76 

43 

66 
32 

77 
32 

63 
35 

55 
26 

40 
19 

52 

21 

65 
38 

;6 

58 

76 
60 

81 
46 

66 

47 

63 
58 

65 
59 

79 
45 

66 
43 

66 
44 

82 
38 

45 
35 

43 
34 

43 
33 

64.3 
38.9 

VOAKUM 

•      «      * 

MAX 

MIN 

70 
53 

64 
50 

77 
50 

70 
28 

45 
21 

60 
20 

66 
30 

72 

44 

79 
65 

80 
55 

79 
44 

78 
36 

71 
48 

60 
35 

49 
25 

11 

6? 

37 

66 
54 

76 
58 

63 

64 

79 

46 

84 
58 

81 
55 

76 
63 

72 
46 

74 
56 

63 
67 

67 

42 

48 
42 

54 
35 

46 
32 

68,9 
44.7 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

67 
57 

75 
49 

66 
50 

76 
42 

43 
23 

44 
24 

56 
26 

59 
34 

73 
53 

80 
67 

78 
49 

78 
48 

79 
46 

78 
41 

62 
31 

52 

24 

50 
27 

65 
42 

73 
62 

76 
62 

61 
64 

77 
60 

80 
64 

81 
66 

81 
55 

66 
56 

71 
56 

80 
54 

62 
49 

57 

41 

43 
35 

66.0 
47.1 

AN4HUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

65 
55 

77 
50 

72 
46 

74 
45 

46 
23 

40 
21 

52 
22 

59 

34 

68 
47 

76 
62 

77 
45 

76 
47 

77 
56 

75 
42 

54 
32 

45 
26 

58 
27 

63 
35 

69 
54 

75 
56 

78 
63 

80 
65 

79 
66 

79 
66 

81 
54 

6B 
45 

78 
66 

78 
65 

69 
52 

56 
40 

56 
30 

67.8 
46.5 

ANCLETJN  2  W 

MAX 

MIN 

71 
57 

78 
50 

66 

47 

77 
39 

42 
23 

42 
20 

56 
28 

61 
32 

76 
58 

79 
67 

77 
44 

73 
39 

78 
47 

78 
38 

61 
31 

52 
22 

50 
26 

67 
46 

74 
62 

76 
62 

61 
64 

77 
57 

76 
65 

76 
65 

76 
54 

67 
55 

71 
61 

60 
50 

62 
49 

59 
40 

52 
32 

66,2 
46.1 

9AV  CITY  UATERHORKS 

MAX 

MIN 

75 
59 

76 
52 

68 
53 

78 
39 

39 
25 

43 
26 

60 
30 

67 
38 

74 
59 

77 
66 

74 
53 

71 
45 

77 
46 

71 
41 

63 
32 

50 
26 

55 

31 

68 
43 

74 
62 

74 
64 

68 
65 

75 
62 

77 
63 

76 
64 

76 
54 

70 
54 

75 
64 

60 
49 

62 
48 

54 
39 

46 
35 

67.5 
46.0 

BAVTUWN 

MAX 

MIN 

CLEVELAND 

MAX 
MIN 

65 
52 

74 
50 

63 

47 

70 
39 

39 
22 

40 
22 

51 
24 

59 

27 

69 

46 

76 
63 

75 
44 

68 
41 

76 
56 

76 
39 

58 

30 

46 
20 

50 
20 

65 
29 

69 
57 

78 

60 

78 
60 

76 
59 

79 
61 

82 
6! 

81 
49 

67 
49 

68 
53 

61 

47 

59 

44 

46 
39 

42 
30 

65.4 
43.4 

DANEVANG  Z    SE 

MAX 

MIN 

75 
59 

69 
53 

79 
53 

73 
31 

41 
26 

58 
26 

67 
36 

74 
45 

76 
65 

75 
6! 

69 

50 

77 
42 

73 
56 

58 

40 

57 
32 

54 
27 

67 
36 

74 
58 

75 
62 

78 
66 

77 
63 

81 
60 

77 
64 

77 
67 

74 
53 

77 
59 

62 
70 

73 
47 

51 
45 

45 
39 

45 
35 

66.6 
49.5 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

63 
51 

76 
47 

67 
44 

77 
30 

37 
19 

43 
IS 

58 
20 

66 
27 

73 
49 

77 
59 

76 
42 

68 
43 

76 
43 

77 
34 

60 
24 

46 
19 

58 
20 

66 
41 

75 
54 

73 
57 

80 
52 

77 
52 

85 
54 

61 
57 

77 
45 

72 
46 

78 
55 

61 
42 

57 
36 

49 
31 

44 
28 

67.6 
40.0 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

75 
57 

66 
52 

76 
50 

74 
30 

43 
24 

58 
24 

64 
36 

74 
46 

76 
65 

73 
65 

69 
49 

78 
39 

75 
59 

59 
39 

56 
29 

57 
26 

67 
35 

75 
47 

75 
62 

80 
66 

77 
60 

81 
62 

80 
62 

77 
64 

74 
50 

76 
58 

82 
68 

73 
45 

55 
42 

45 
38 

47 
34 

69.1 
47. B 

FREEPORT  2  NH 

MAX 
MIN 

74 
60 

76 
53 

67 
51 

77 
42 

43 
26 

44 
25 

53 
27 

63 
36 

72 
60 

78 
65 

79 
55 

74 
50 

78 
57 

76 
43 

60 
37 

52 
27 

52 
26 

67 
44 

77 
62 

76 
63 

80 
64 

77 
61 

73 
60 

77 
65 

78 
58 

65 

57 

72 
60 

78 
64 

66 
52 

64 
44 

44 
36 

68.2 
49.4 

GALVESTON  hSD  CI 

MAX 

MIN 

74 
61 

63 
54 

72 
62 

72 
32 

40 
29 

50 
34 

60 
45 

68 
60 

70 
66 

74 
63 

73 
56 

71 
61 

74 
54 

58 
46 

48 
35 

49 
30 

62 
49 

68 
61 

69 
62 

72 
63 

67 
63 

66 
62 

71 
65 

74 
65 

70 
58 

67 
59 

73 
65 

68 
55 

61 
51 

52 

41 

48 
39 

64.7 
53.2 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

MIN 

69 
55 

66 
48 

76 
47 

70 
28 

40 
22 

52 
22 

60 
30 

66 
36 

79 
66 

73 

49 

71 
44 

78 

41 

75 
47 

61 

40 

49 
29 

51 
22 

65 
32 

71 
56 

78 
63 

60 
64 

77 
59 

80 
65 

S3 
65 

81 
64 

69 

53 

69 
56 

83 
65 

66 
45 

46 
43 

43 
35 

47 
32 

67.0 
45.9 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
56 

65 
50 

77 
50 

71 
29 

43 
25 

55 

25 

60 
35 

72 
43 

83 
66 

77 
52 

73 
50 

80 
49 

78 
50 

62 

44 

51 
34 

50 
27 

67 
33 

73 
57 

77 
63 

82 
64 

76 
65 

81 
64 

85 
66 

82 
66 

69 
57 

69 
58 

62 
65 

66 

51 

59 
45 

46 
39 

49 
36 

68.9 
49.0 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

62 
52 

73 
49 

66 

46 

73 
43 

45 

21 

43 
22 

53 
23 

62 
30 

69 

44 

75 
63 

75 
46 

73 
47 

78 
57 

78 
40 

61 
30 

50 
23 

50 
28 

63 
33 

70 
55 

75 
56 

80 
60 

77 
60 

78 
64 

82 
66 

81 
53 

68 
53 

70 
54 

79 
50 

60 
46 

50 
37 

41 
31 

66.5 
44.6 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

53 

78 
55 

72 
31 

43 
26 

55 
26 

62 
36 

73 
45 

77 
62 

77 
65 

71 
50 

75 
44 

74 
63 

65 

41 

59 
33 

50 
27 

67 
36 

72 
56 

71 
61 

76 
64 

74 
62 

79 
62 

75 
60 

75 
66 

70 
54 

71 
58 

78 
65 

73 
50 

59 
46 

50 

40 

46 
36 

67.8 
49.3 

NEW  GULF 

MAX 

MIN 

66 
57 

76 
52 

69 

51 

78 
38 

39 
24 

42 
24 

59 
29 

65 

40 

73 
55 

79 
66 

75 
46 

71 
42 

77 
44 

77 
40 

61 
31 

49 
23 

52 
25 

66 
49 

74 
59 

76 
66 

79 
64 

75 
62 

80 
64 

78 
64 

77 
53 

68 
55 

72 
60 

81 
47 

60 
45 

49 
36 

46 
33 

67.5 
46.7 

ORANGE  4  NW 

MAX 
MIN 

65 
55 

74 
52 

62 

50 

74 
43 

49 
25 

36 
23 

49 
23 

58 
29 

66 
47 

73 
60 

75 
49 

71 
49 

73 
50 

77 
41 

68 
31 

45 
23 

46 
23 

56 
35 

66 

50 

74 
60 

74 
61 

66 
58 

72 
56 

72 
56 

75 
57 

64 
50 

68 
53 

75 
62 

67 

54 

59 

40 

41 
33 

64.0 
45.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
61 

66 
52 

77 
55 

71 
29 

41 
26 

54 
25 

63 
35 

73 
50 

75 
62 

73 
63 

69 
48 

73 
42 

76 
46 

60 
41 

48 
30 

54 
28 

66 
40 

72 
59 

73 
61 

74 
62 

74 
62 

71 
60 

70 
62 

74 
63 

69 
52 

76 
59 

78 
65 

67 

47 

55 

43 

45 
39 

44 
35 

66.3 
48.5 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

75 
57 

74 
52 

67 
48 

79 
34 

36 

24 

43 
22 

57 
22 

60 
41 

79 
50 

75 
58 

72 
52 

68 
39 

76 
40 

75 
39 

60 
23 

47 
20 

56 
20 

69 

44 

60 
54 

78 
56 

60 
56 

80 
47 

81 
56 

76 
57 

77 
46 

69 
46 

74 
56 

82 
45 

64 
40 

60 
36 

57 
34 

68.8 
42.6 

POINT  COMFORT 

MAX 

MIN 

Bl 
57 

78 
48 

61 
53 

79 
33 

43 
23 

55 

25 

63 

31 

73 
43 

80 
68 

76 
60 

74 
52 

80 
42 

77 
56 

64 
36 

63 
22 

53 

18 

64 
36 

76 
53 

72 
55 

SI 
58 

60 
56 

83 
69 

77 
57 

63 

56 

71 
56 

79 
60 

72 
41 

56 
37 

49 
33 

45 

24 

69.9 
45.0 

PORT  ARTHUR  WSD  AP 

MAX 

MIN 

76 
54 

62 
49 

75 
48 

70 
28 

37 
24 

47 
21 

57 
30 

63 
41 

74 
63 

74 
53 

70 
46 

74 
50 

77 
51 

58 
38 

47 
26 

4S 
22 

57 
30 

71 
47 

76 
60 

68 
60 

69 
58 

71 
55 

76 
62 

77 
64 

67 
55 

69 
51 

77 
61 

66 
54 

59 

46 

4B 
35 

49 

31 

64.8 
45.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

MIN 

76 
63 

73 
49 

79 
55 

74 
33 

45 
26 

54 
32 

61 
39 

75 
56 

76 
66 

76 
63 

72 
54 

77 
46 

78 
65 

65 

43 

57 
32 

53 
33 

61 

30 

75 
56 

71 
58 

81 
65 

79 
61 

80 
61 

75 
62 

76 
65 

73 
55 

71 
59 

80 
64 

77 
51 

56 
46 

49 
40 

43 
38 

69.0 
50.6 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

MIN 

7B 
64 

78 
56 

71 
56 

78 
45 

46 
29 

46 
28 

54 
34 

64 
37 

74 
60 

76 
66 

78 
55 

75 
45 

75 
46 

72 
45 

56 
35 

50 
25 

60 
26 

69 
47 

74 
62 

71 
62 

77 
64 

76 
62 

71 
65 

73 
64 

71 
57 

68 
57 

73 
63 

76 
57 

62 
50 

59 
42 

47 
40 

67.7 
49.9 

SUGAR  LAND 

MAX 

MIM 

66 
56 

75 
51 

65 
49 

76 
38 

36 
23 

42 
23 

56 
27 

62 
35 

74 
55 

80 
67 

73 
49 

72 
42 

79 
46 

76 
39 

61 
32 

49 
23 

53 

23 

66 
42 

73 
59 

76 
65 

79 
63 

76 
62 

60 
65 

64 
65 

80 
53 

69 
53 

78 
58 

83 

44 

60 
45 

48 
38 

46 
32 

67.7 
45.9 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

67 
56 

75 
52 

65 
48 

72 
39 

40 
24 

40 
21 

56 
26 

61 
34 

74 
54 

82 
64 

73 
46 

71 
41 

79 
44 

74 
41 

62 
34 

50 
76 

51 
29 

66 
41 

73 
59 

76 
64 

79 
64 

75 
59 

80 
63 

61 
64 

79 
54 

66 
55 

71 
59 

63 
49 

60 
45 

50 
38 

44 
34 

67.1 
46.1 

VICTORIA  VISO  AP 

•     •     * 

MAX 

MIN 

77 
58 

66 

53 

78 
52 

69 
30 

43 
24 

56 
27 

66 
33 

74 
52 

79 
63 

79 
57 

70 
44 

78 
40 

73 

47 

60 
39 

47 
27 

57 
26 

5! 
37 

77 
56 

75 
60 

60 
57 

78 
57 

85 
59 

63 
60 

79 
65 

71 
53 

77 
57 

82 
66 

69 
42 

46 
41 

43 
38 

44 
35 

68.7 
47,1 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

MIN 

66 
62 

76 
59 

60 
52 

79 
40 

51 
26 

50 
29 

66 
34 

69 
45 

74 
55 

81 
56 

79 
53 

61 

41 

64 
50 

66 
39 

62 

30 

52 
27 

65 
30 

65 
50 

79 
52 

66 
50 

65 
53 

66 
56 

91 
55 

93 

43 

86 
55 

69 
55 

60 
58 

65 

65 

69 

47 

63 
36 

60 
38 

73.6 
46.5 

ARMSTRIINO 

MAX 
MIN 

80 
SB 

76 
56 

77 
60 

67 
34 

46 
32 

64 
30 

71 
35 

81 
58 

74 
64 

75 
51 

83 
50 

81 
51 

85 
42 

61 
42 

55 

30 

56 
28 

65 
42 

76 
57 

79 
59 

84 
52 

83 
57 

88 

89 

86 

64 

72 

76 
55 

84 
57 

84 

69 
40 

60 
37 

75.3 
47.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


T6X4S 

J4NU4RV 


Stallon 


Day  of  Month 


10      II      12      13      14      IS      IB      17      18 


19      20      21       22      23 


24      25      26      27      28      29      30      31 


BENAVIOES    NO.    2 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CH4RL0TTE  S  NNW 

CQTULLA  F44  AIRPORT 

CRVSTAL  CITY 

OILLEV 

EACLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTON 

FREEK 

HEIBRONVILLE 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

PDTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 

*     •     • 
LOWER  VALLEY 
BROWNSVILLE  HSO  4P 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 
HC  ALLEN  FAA  AP 
MC  COOK 
MISSION  «  w 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITD 
WESLACO  2  E 


MAX 

Mm 


62   73 

56   «7 


63   66 
53   <.8 


65   68 
53   ',6 


61   69 
53  <.e 


64   66 
51   «9 


65   66 

54   44 


60   62 
53   49 


65   69 
54   46 


62   65   65 
52   44   46 


68   77 
59   57 


73   64 
54   52 


62   65 
52   50 


76   75 
50   50 


77   75 
57   52 


65   67 
56   50 


51  47  48 

64  62  69 

52  49  44 

72  78  77 

60  59  57 

63  64  66 

54  53  49 

75  74  76 

54  51  57 


80  80 
64   60 

81  72 


64   60   62 


77   79 
60   58 


77   79 
63   59 


79   80   79 


41   49 
24   22 


36   51 
24   24 


50   64 
24   26 


46   61 
20   21 


47   63 
25   25 


48   62 
22   24 


54   46 
22   22 


34   48 
22   22 


57   49 
20   20 


48   47 
37   32 


47   65 
29   29 


42   63 
22   23 


57   52 
21   25 


45   50 
28   27 


62   43   65 
31   19   24 


73   49 
38   36 


69 

36 

49 
34 

45 
36 

65 
33 

65 
35 

47 
29 

81   69   47 
65   36   32 


66   34   33 


90   70   47 
68   35   35 


66   65 
22   50 


66   69 
25   51 


67   65 
30   52 


65   71 
29   51 


67   69 
31   51 


67   64 
29   52 


64   66 
24   30 


64   69 
25   29 


64   76 
23   30 


65   70 
31   40 


71   71 
29   51 


72   70 
30   40 


68   75 
31   35 


31   48   51 


66   70 
32   51 


63  68  73 

26  30  55 

70  79  77 

35  56  60 


76   80 
45   64 


65  71  82 

34  40  56 

69  92  97 

40  56  64 


29   37   57 

64   71   83 
33   38   57 


65   73   72 
40   48   62 


76   81   91 
47   45   39 

69 
53 

80 
52 


83   79 
42   37 


80   90 
46   39 


79   79 
39   34 


76   80 

45   41 


70   80   74 
55   43   39 


90   76 
39   37 


83   82 

45   37 


74   79 
54   50 


46   43   44 


79   79 
49   42 


79   95 
52   46 


70   78 
56   45 


81   87 
52   48 


80   80   82 
60   55   52 


86   87 
49   35 


79   74 
40   35 


79   58 

44   34 


79   82 
39   35 


84   93 
38   37 


92   94 
51   45 


90   63 
36   31 


80   70 
40   33 


92   76 
50   38 


61   69   59 
66   53   40 


82  86  58 

59  48  41 

95  67  55 

61  47  43 


60   66 
46   52 


46   64 
44   46 


49   67 
29   43 


67   7!   77 
36   57   62 


33   32   52 


51   66   72 
34   34   58 


78   82 

46   50 


76   91 
48   <,7 


79   83 
49   53 


92   95 
47   45 


74   79 
49   49 


73   92 

47   45 


76  82  98 

42  44  42 

72  80  81 

55  54  54 

79  99  91 

41  53  53 


75   76   93 
50   55   49 


79   96   84 
49   50   49 


75   80   84 
49   50   47 


74   77   84 
49   48   47 


81   79   87 
55   53   52 


76   78 
47   51 


79   65 
50   51 


79   80   90 
64   68   64 


82   79   86 
60   54   56 


92   91 

48   41 


91   90 
45   45 


85   89 

40   41 


86   91 

41   40 


86   90 
38   38 


80   94 

40   43 


57   50 
90   96 


94   97   80 
41   41   49 


82   85   99 
42   42   42 


95   91   93 
52   57   56 


82   97 

44   41 


92   96   84 
52   53   60 


87   82 
63   66 


65 

94 

99 

92 

62 

61 

61 

63 

81 

82 

69 

87 

66 

64 

64 

71 

93 

88 

90 

65 

62 

63 

63 

68 

70   87 
48   50 


73   68 
53   63 


69   96 
52   59 


68   85 
52   60 


67   95 
53   60 


69   94 
53   60 


70   66 
43   52 


71   77 
49   54 


70   70 
48   50 


65   75 
55   55 


90   82 
55   54 


67   86 
52   57 


68   84 
45   50 


69   96 
53   55 


65   64 
32   32 


84   67   56   49 
63   44   49   38 


57   49 
40   38 


43  39  41 

75  57  56 

56  45  42 

87  59  55 

42  41  39 

82  66  60 

62  47  45 

96  75  61 

50  40  39 


73   62 
40   35 


73 

72 

65 

81 

64 

60 

47 

47 

54 

55 

62 

48 

43 

37 

72 

70 

85 

85 

59 

54 

47 

42 

48 

50 

53 

40 

37 

35 

72 

69 

69 

84 

66 

59 

49 

48 

48 

52 

48 

39 

44 

36 

98 

70 

75 

98 

96 

72 

55 

62 

56 

56 

62 

64 

49 

41 

79 

70 

72 

95 

59 

53 

43 

47 

47 

53 

54 

40 

39 

37 

75 

73 

87 

80 

69 

66 

47 

50 

51 

59 

60 

54 

41 

36 

66   6R   77 
63   56   56 


81   70 
65   44 


62   56   56 


85   83   60   43 


82   86   64   48 
65   64   45   41 


68 

7? 

64 

93 

84 

45 

56 

58 

63 

65 

45 

41 

70 

73 

91 

91 

76 

50 

56 

56 

63 

63 

45 

42 

72 

83 

65 

93 

76 

77 

57 

66 

63 

67 

43 

40 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY  1972 


(Sp 

Wind 
eed  —   m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dify 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

(U 

_c 
IE 
c 

(J    u> 

(1)  0 

0.0. 

■5 

in 

C 
3 

1.0 

11 

c 
o  a 

0) 
0) 
0 

u 

> 

< 

.of 

J) 
II 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

o 
q 

6 

o- 

6 

C> 
O 

0) 

> 

0 
CM  0 

0 

>-    0 
0)    0)   -^ 
0)    >    <D 

00      06 

12 

18 

21 

2.9 

12.1 

34 

s 

17 

63 

72 

53 

49 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

64 

4.8 

24 

4.3 

13.9 

40 

w 

12 

54 

64 

43 

37 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

8 

70 

4.4 

3 

2.0 

9.6 

30 

N 

24 

79 

84 

65 

62 

8 

5 

3 

1 

0 

0 

17 

52 

5.9 

16 

2.4 

11.9 

34 

S 

09 

84 

84 

66 

74 

8 

5 

2 

1 

0 

0 

16 

36 

7.8 

8 

3.8 

12.5 

38 

N 

25 

88 

90 

73 

76 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

10 

45 

7.2 

15 

0.9 

10.8 

31 

S 

12 

69 

78 

57 

54 

6 

2 

4 

0 

0 

0 

12 

54 

5.4 

6 

1.9 

8.6 

31++ 

33 

04 

61 

76 

50 

40 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

- 

5.5 

26 

2.2 

7.9 

36 

W 

27 

47 

56 

38 

30 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

88 

4.1 

25 

0.8 

10.1 

25+4 

34 

04 

78 

85 

60 

61 

6 

2 

4 

0 

0 

0 

12 

- 

5.6 

- 

- 

37 

NE 

15 

1 

1 

5 

2 

1 

0 

10 

44 

- 

11 

1.1 

8.6 

24++ 

6 

25 

83 

86 

65 

69 

5 

3 

6 

0 

1 

0 

15 

44 

7.0 

25 

3.6 

11.7 

36  +  + 

27 

12 

49 

62 

38 

31 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

m 

4.6 

22 

3.3 

11.7 

30++ 

24 

12 

56 

66 

42 

34 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

■ 

4.0 

9 

2.9 

11.7 

31 

NE 

25 

90 

91 

75 

81 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

12 

45 

7.1 

24 

2.5 

10.0 

30++ 

21 

17 

62 

70 

48 

43 

0 

5 

I 

0 

c 

0 

6 

■ 

4.7 

2 

2.9 

8.7 

29 

N 

04 

76 

84 

61 

59 

7 

5 

' 

1 

0 

0 

15 

49 

6.3 

6 

1.8 

11.0 

39    '/, 

N 

04 

83 

87 

66 

71 

7 

5 

1 

G 

1 

c 

14 

- 

7.0 

33 

0.9 

10.0 

25++ 

35 

14 

81 

87 

68 

64 

4 

3 

2 

1 

1 

c 

11 

• 

6.0 

3 

0.5 

12.3 

35++ 

35 

04 

84 

88 

64 

63 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

7 

- 

5.0 

ABILENE  WSa 
AMARILLO  WSO 
AUSTIN  WSO 
BROWNSVILLE  WSO 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
DALLAS  WSO 
DEL  RIO  WSO 
EL  PASO  wSO 
FORT  WORTH  WSO 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCDNT  AP 
LUBBOCK  WSO 
MIDLAND  WSO 
PORT  ARTHUR  WSO 
SAN  ANGELO  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
VICTORIA  WSO 
WACO  WSO 

WICHITA  FALLS  WSO 
%    PEAK  GUST 
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EVAPORATION  AND  WIND 


* 

■^** 

'* 

•  ■Vi^ 

A« 

"■' 

'■" 

»  » 

*•"•' 

"^ 

TEXAS 

.tANllARV 

197? 

Day 

Oi  Month 

3-* 

SUtion 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l«i 

«   •   * 
LOU  RDILINC  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  OJH 

EVAP 

.19 

.14 

.13 

* 

* 

• 

* 

.16 

.04 

.12 

.16 

.2C 

.23 

* 

• 

* 

.39 

.04 

.19 

.18 

.13 

.22 

.23 

.26 

.29 

.17 

.09 

* 

.04 

* 

.21 

3.79 

WING 

60 

96 

10! 

21! 

14: 

122 

29 

101 

147 

62 

134 

9e 

214 

120 

166 

60 

176 

197 

107 

92 

108 

82 

69 

132 

105 

102 

100 

90 

56 

114 

72 

3916 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       09 

BAROWELL  DAM 

EVAP 

.01 

.06 

.0: 

* 

* 

« 

* 

.19 

.06 

.0; 

.05 

.19 

.29 

* 

• 

* 

.51 

.IC 

.10 

.18 

.04 

.07 

.19 

.24 

.20 

.00 

^ 

^ 

. 

. 

2.968 

WIND 

75 

50 

8! 

Hi 

19« 

50 

53 

SO 

109 

44 

49 

76 

239 

176 

205 

63 

118 

146 

139 

92 

98 

65 

95 

115 

167 

110 

70 

134 

65 

1291   81 

3344 

MAX 

:<i 

46 

5i 

- 

- 

- 

- 

52 

56 

61 

50 

96 

62 

- 

- 

- 

52 

75 

70 

73 

49 

62 

65 

70 

56 

46 

. 

_ 

. 

_ 

MIN 

44 

38 

3e 

- 

- 

- 

- 

29 

38 

44 

35 

35 

36 

- 

- 

- 

29 

49 

54 

46 

36 

39 

39 

36 

32 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

BELTQN  DAH 

EVAP 

.01 

.03 

.04 

* 

* 

• 

* 

.19 

.05 

.06 

.02 

.IC 

.25 

.16 

* 

.26 

.05 

.09 

.03 

.19 

.09 

.16 

.17 

.22 

.18 

.01 

.02 

.00 

.02 

.04 

2.46 

WIND 

3J 

42 

6C 

IK 

14! 

36 

21 

54 

45 

22 

37 

94 

104 

127 

146 

55 

88 

96 

71 

52 

59 

33 

44 

72 

114 

56 

35 

101 

54 

107 

74 

2190 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.09 

.05 

.06 

* 

• 

« 

* 

.16 

.01 

.09 

.06 

.13 

.21 

. 

* 

* 

.72 

.10 

.11 

.17 

.03 

.08 

.14 

.19 

.20 

,01 

, 

. 

_ 

_ 

3.11B 

WIND 

54 

42 

lit 

15! 

12S 

51 

32 

96 

100 

46 

50 

91 

122 

114 

170 

64 

131 

152 

86 

77 

63 

61 

44 

60 

66 

106 

80 

106 

66 

103 

96 

2739 

DENISON  DAM 

EVAP 

.03 

.04 

.03 

.08 

.07 

.03 

.06 

.02 

.07 

.04 

.11 

.20 

.11 

.12 

.10 

.10 

.12 

.02 

.10 

.12 

.12 

.02 

.05 

.11 

.16 

.05 

.02 

.05 

.05 

.07 

.10 

2.37 

WIND 

33 

69 

114 

204 

loe 

31 

34 

77 

150 

52 

59 

176 

231 

107 

116 

58 

167 

225 

127 

152 

69 

45 

26 

125 

82 

55 

71 

119 

68 

96 

30 

3094 

MAX 

66 

55 

55 

- 

- 

- 

54 

53 

61 

61 

56 

61 

61 

49 

_ 

- 

66 

71 

73 

72 

50 

56 

62 

62 

55 

95 

MIN 

44 

39 

42 

- 

- 

- 

31 

36 

42 

40 

38 

41 

36 

33 

- 

- 

42 

54 

59 

43 

41 

39 

47 

29 

37 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.14 

.04 

.01 

* 

« 

• 

* 

.31 

. 

.09 

.07 

.08 

.29 

, 

* 

• 

.39 

.15 

.13 

.25 

.06 

.03 

.11 

.20 

.16 

.00 

* 

• 

« 

.16 

2.768 

WIND 

50 

56 

121 

200 

164 

60 

34 

72 

106 

56 

65 

99 

lee 

135 

166 

45 

136 

171 

137 

105 

107 

53 

40 

70 

91 

99 

73 

68 

122 

112 

62 

3107 

MAX 

61 

56 

55 

- 

- 

- 

- 

35 

61 

58 

54 

96 

62 

- 

- 

- 

60 

71 

72 

71 

57 

56 

65 

63 

96 

45 

- 

- 

. 

- 

MIN 

43 

34 

37 

- 

- 

- 

- 

37 

52 

42 

36 

36 

37 

- 

- 

- 

31 

40 

41 

45 

34 

37 

37 

37 

37 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

LAVON  DAM 

EVAP 

.06 

.09 

.04 

* 

, 

* 

« 

.06 

.09 

.09 

.06 

,06 

.17 

* 

* 

« 

.46 

.06 

.11 

.16 

.06 

.06 

.09 

.15 

.21 

.01 

. 

. 

_ 

_ 

2.498 

WIND 

48 

68 

132 

204 

236 

60 

33 

66 

125 

52 

53 

76 

260 

127 

134 

64 

131 

174 

167 

131 

17 

U 

15 

• 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2968B 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.09 

.04 

.03 

, 

* 

« 

* 

.20 

.01 

.04 

.06 

.12 

.20 

« 

• 

.49 

.02 

.05 

.09 

.20 

.06 

.10 

.14 

.19 

.20 

.03 

. 

, 

_ 

. 

2.6U 

WIND 

74 

40 

63 

147 

181 

36 

26 

67 

102 

45 

51 

70 

206 

179 

196 

72 

111 

145 

123 

89 

92 

54 

53 

133 

164 

96 

65 

113 

25 

100 

86 

3026 

MAX 

56 

52 

52 

56 

. 

. 

. 

47 

62 

65 

55 

59 

66 

. 

96 

54 

66 

73 

77 

58 

66 

70 

75 

60 

52 

92 

• 

37 

_ 

99.6 

MIN 

47 

43 

42 

32 

- 

- 

- 

31 

40 

50 

41 

39 

41 

- 

- 

32 

37 

54 

59 

51 

45 

45 

45 

39 

36 

41 

32 

- 

32 

- 

41.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.10 

.05 

.12 

* 

* 

* 

* 

.15 

.14 

.07 

.13 

.11 

.29 

• 

* 

.37 

.06 

.14 

.13 

.23 

.05 

.10 

.31 

.17 

.20 

.04 

• 

.03 

.09 

_ 

3.166 

WIND 

57 

52 

92 

179 

136 

40 

11 

66 

79 

34 

61 

37 

192 

118 

155 

39 

114 

137 

74 

71 

100 

46 

42 

74 

68 

76 

73 

101 

63 

115 

90 

2576 

MAX 

56 

54 

56 

- 

. 

. 

52 

52 

59 

55 

96 

62 

50 

51 

68 

68 

67 

69 

60 

66 

64 

95 

45 

44 

36 

96,6 

MIN 

45 

36 

36 

- 

- 

- 

- 

28 

39 

43 

35 

34 

37 

- 

- 

30 

37 

46 

46 

42 

36 

37 

40 

36 

35 

37 

- 

32 

32 

- 

37.2 

STILLHDJ5E  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.05 

.02 

.06 

.00 

* 

« 

.10 

.09 

.00 

« 

* 

.13 

.12 

.17 

« 

.27 

.07 

.05 

.05 

.16 

.06 

.19 

.16 

.21 

.20 

.00 

,16 

, 

.04 

. 

2.90B 

WIND 

50 

18 

51 

78 

91 

38 

27 

57 

47 

27 

37 

58 

99 

93 

118 

51 

93 

100 

70 

54 

38 

35 

34 

72 

98 

60 

48 

60 

46 

73 

75 

1916 

WACO  DAM 

EVAP 

.06 

.01 

.04 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

.00 

.10 

.11 

.20 

_ 

_ 

. 

- 

.05 

.09 

.20 

.05 

.16 

.12 

.23 

.20 

.02 

.00 

. 

. 

.07 

. 

WIND 

67 

59 

117 

170 

197 

89 

30 

98 

66 

40 

45 

108 

198 

146 

173 

75 

142 

130 

95 

67 

69 

47 

61 

63 

127 

84 

64 

137 

66 

126 

100 

3098 

MAX 

56 

52 

53 

_ 

55 

62 

63 

66 

62 

75 

- 

66 

70 

69 

75 

57 

74 

69 

70 

59 

50 

31 

37 

. 

MIN 

46 

40 

41 

- 

- 

- 

- 

31 

42 

51 

36 

36 

40 

- 

- 

- 

31 

51 

53 

47 

44 

51 

43 

37 

37 

41 

31 

- 

31 

- 

- 

HHITNEV  DAM 

EVAP 

.06 

.04 

.04 

* 

* 

• 

* 

.20 

,00 

. 

.05 

.14 

.23 

.13 

* 

.28 

.02 

.12 

.01 

.28 

.09 

.06 

.15 

.22 

.14 

.02 

.03 

• 

.10 

.02 

2.9SB 

WIND 

49 

39 

76 

96 

126 

39 

19 

52 

43 

38 

57 

69 

148 

107 

145 

41 

64 

106 

90 

67 

83 

35 

31 

76 

61 

53 

39 

66 

51 

105 

60 

2213 

MAX 

60 

54 

63 

51 

- 

• 

- 

60 

60 

59 

50 

57 

63 

55 

50 

49 

70 

65 

72 

54 

70 

67 

67 

58 

46 

47 

- 

36 

90 

57.3 

MIN 

46 

34 

38 

28 

- 

- 

- 

27 

42 

36 

35 

36 

35 

36 

- 

" 

30 

35 

49 

49 

46 

36 

39 

38 

37 

37 

38 

32 

- 

30 

29 

36.8 

*    «    « 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELO  9  S 

EVAP 

. 

.13 

. 

. 

. 

. 

.02 

.02 

.05 

.05 

.09 

.10 

.16 

.13 

.16 

.08 

.10 

.08 

.06 

.09 

.10 

.04 

.07 

.12 

.14 

.23 

.03 

.16 

.04 

.04 

.06 

2. 806 

WIND 

67 

65 

101 

HI 

63 

34 

43 

80 

103 

39 

29 

90 

110 

66 

119 

96 

133 

136 

94 

95 

64 

46 

90 

93 

112 

90 

84 

69 

47 

103 

32 

2548 

MAX 

51 

58 

58 

46 

36 

44 

53 

54 

65 

65 

60 

73 

74 

60 

51 

44 

53 

60 

73 

75 

73 

66 

74 

77 

69 

57 

62 

61 

40 

47 

54 

99.1 

MIN 

46 

40 

46 

32 

32 

34 

38 

41 

46 

49 

41 

44 

54 

46 

38 

34 

36 

47 

60 

63 

62 

47 

95 

98 

42 

40 

49 

39 

37 

39 

39 

44.3 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 

.09 

. 

.07 

.17 

* 

* 

.20 

.25 

• 

.05 

.14 

.10 

.09 

.21 

* 

* 

.35 

.12 

.05 

.12 

.09 

.09 

.14 

.20 

.27 

.20 

.07 

,08 

, 

. 

. 

3.768 

WIND 

49 

59 

20 

62 

175 

37 

U 

18 

67 

35 

30 

35 

96 

131 

155 

104 

46 

90 

60 

54 

56 

98 

93 

102 

116 

68 

51 

76 

44 

103 

130 

2293 

MAX 

66 

62 

65 

64 

- 

- 

53 

65 

62 

70 

75 

68 

71 

76 

- 

56 

57 

62 

74 

75 

72 

77 

79 

76 

64 

62 

74 

63 

47 

48 

66.1 

MIN 

50 

50 

49 

49 

- 

- 

31 

40 

40 

60 

91 

48 

49 

39 

- 

- 

32 

33 

48 

60 

99 

69 

61 

61 

45 

44 

43 

95 

46 

40 

34 

47.6 

TOWN  BLUfF  DAM 

EVAP 

.15 

. 

.12 

, 

, 

. 

_ 

_ 

.01 

.08 

.13 

.06 

.09 

.21 

. 

. 

. 

. 

. 

.11 

.04 

.11 

.12 

.18 

.23 

.17 

.08 

.95 

.07 

. 

.03 

. 

WIND 

32 

51 

42 

81 

123 

33 

19 

30 

77 

90 

30 

63 

119 

99 

53 

44 

46 

76 

45 

64 

55 

76 

109 

127 

112 

41 

45 

76 

47 

55 

43 

2003 

MAX 

62 

61 

65 

64 

. 

_ 

- 

66 

62 

69 

73 

67 

69 

74 

_ 

- 

- 

58 

67 

70 

70 

72 

74 

77 

75 

66 

63 

71 

64 

47 

40 

69.8 

MIN 

49 

49 

48 

46 

- 

- 

- 

29 

i-' 

58 

47 

47 

48 

39 

- 

■ 

■ 

44 

44 

57 

57 

58 

58 

96 

47 

46 

46 

43 

46 

39 

33 

47.0 

•    »    « 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 

* 

• 

.31 

• 

* 

.13 

.09 

.07 

.15 

.14 

.17 

.14 

.19 

.13 

.13 

.09 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1.50 

.23 

.22 

.11 

.12 

.15 

.05 

4.12 

HIND 

« 

* 

91 

65 

46 

70 

26 

42 

29 

32 

45 

44 

46 

42 

34 

33 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

414 

73 

79 

22 

21 

44 

49 

1371 

MAX 

« 

- 

54 

. 

- 

50 

52 

38 

62 

64 

61 

59 

59 

97 

95 

55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

61 

68 

66 

70 

62 

44 

- 

MIN 

- 

- 

47 

- 

- 

32 

33 

36 

39 

40 

39 

36 

37 

32 

32 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

43 

50 

52 

36 

35 

- 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.07 

.11 

.08 

* 

« 

• 

.39 

.13 

.03 

.06 

.16 

.47 

.22 

.08 

.06 

.20 

.07 

.33 

.09 

.18 

. 

.11 

.34 

.17 

.20 

.14 

.49 

.19 

.25 

. 

9.128 

HIND 

82 

127 

108 

55 

108 

112 

74 

71 

76 

135 

114 

197 

230 

70 

51 

80 

86 

113 

104 

130 

151 

168 

152 

138 

47 

116 

112 

51 

69 

26 

27 

3160 

MAX 

51 

50 

53 

- 

- 

- 

53 

54 

53 

50 

50 

61 

52 

53 

53 

60 

54 

53 

91 

52 

54 

55 

63 

56 

55 

60 

60 

61 

56 

50 

51 

94.5 

MIN 

42 

35 

36 

- 

- 

- 

45 

39 

40 

37 

43 

36 

35 

39 

31 

36 

38 

39 

38 

36 

38 

38 

39 

40 

38 

36 

44 

41 

42 

38 

34 

38.6 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

• 

.14 

.07 

• 

* 

.10 

.01 

.01 

.15 

.06 

.12 

.26 

.32 

.09 

.08 

.03 

.03 

.16 

.17 

.18 

.32 

.18 

.32 

.38 

.19 

.16 

.11 

.16 

.08 

.13 

.02 

4.05 

WIND 

« 

78 

147 

166 

40 

33 

47 

49 

72 

73 

50 

173 

205 

71 

57 

46 

29 

65 

56 

61 

137 

78 

117 

165 

63 

54 

90 

73 

49 

70 

46 

2464 

MAX 

60 

50 

53 

_ 

_ 

48 

55 

53 

66 

66 

66 

69 

63 

51 

46 

49 

55 

63 

60 

61 

61 

63 

61 

65 

60 

63 

61 

63 

98 

54 

47 

96.3 

MIN 

40 

32 

40 

- 

- 

28 

31 

37 

45 

43 

43 

45 

45   32 

30 

30 

33 

40 

35 

41 

36 

42 

42 

44 

34 

35 

46 

42 

40 

33 

33 

38.0 

VSLETA 

EVAP 

.07 

.04 

.04 

.05 

* 

* 

* 

.25 

.09 

.23 

.10 

.04 

.lol  ,22 

.21 

.10 

.12 

.10 

.20 

.20 

* 

.46 

.10 

.23 

.29 

.22 

,26 

.02 

.08 

.13 

.18 

4.17 

WIND 

67 

36 

67 

37 

14 

20 

18 

15 

17 

33 

62 

63 

33'  67 

86 

11 

14 

19 

43 

62 

• 

83 

74 

69 

33 

80 

39 

40 

10 

1 

152 

1433B 

MAX 

♦5 

53 

55 

62 

m 

- 

* 

47 

53 

97 

64 

54 

56j  62 

60 

51 

55 

61 

60 

59 

- 

59 

60 

64 

61 

70 

65 

99 

63 

58 

45 

97.7 

MIN 

37 

34 

32 

27 

- 

- 

- 

27 

35 

32 

29 

32 

36 

35 

32 

32 

31 

35 

33 

36 

' 

36 

35 

33 

36 

36 

43 

37 

35 

33 

32 

33.7 

•    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAH 

EVAP 

.09 

.08 

.13 

.06 

.05 

.13 

.06 

.19 

.04 

.02 

.19 

.16 

.24 

.13 

.03 

.09 

.06 

.13 

.20 

.20 

.20 

.22 

.17 

.21 

.16 

.03 

. 

.09 

.13 

3.968 

HIND 

45 

43;   72 

95   96 

28 

31 

99 

52 

39 

51 

51   32   68 

104 

68 

111 

77 

38 

36 

41 

41 

36 

35 

58 

93 

125 

46 

77 

76 

91 

1975 

MAX 

61 

68:  66 

62   36 

46 

53 

61 

64 

62 

70 

66   66   66 

60 

• 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

67 

65 

62 

55 

91 

- 

MIN 

54 

45   46 

3^   29 
167)  118 

31, 

" 

37 

49 

50 

43 

40   40   39 

32 

• 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

96 

95 

49 

40 

38 

- 

SAN  ANOELO  DAM 

EVAP 

.07 

.131  .17 

* 

• 

.34 

.10 

.15 

.28 

.14  .37   • 

* 

• 

.43 

.12 

.21 

.21 

.19 

.14 

.29 

.34 

.29 

.23 

.07 

,03 

.06 

.03 

.19 

4.54 

HIND 

65 

B3<  131 

94 

32 

66 

140 

69 

107 

96  206  103 

139 

53 

137 

172 

100 

85 

107 

97 

117 

132 

112 

96 

138 

72 

62 

140 

96 

3312 

MAX 

55 

63   671 

• 

_  > 

55 

63 

62 

62 

98   62   • 

• 

94 

55 

69 

69 

74 

99 

64 

68 

63 

98 

99 

52 

42 

40 

91 

59.3 

MIN 

45 

1 

3S 

27 

34 

45 

43 

37 

36 

37 

■ 

31 

39 

45 

44 

31 

39 

39 

42 

37 

36 

40 

37 

37 

34 

32 

37.7 

See  Reierence  Notes  Following  Sl«tlon  Index 
24    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Continued 

M^ 

»  Jl 

LA  X 

^Xl. 

r^x 

M.K^ 

x^ 

f^X 

\a^ 

¥» 

LX1J 

L^ 

TEXAS 
■l'NII»»V 

197? 

Day 

Of  Month 

3.* 

StaUon 

^°i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   •   • 
SOUTH  CENTRAL      OT 



AUSTIN  WSO  4P 

EVAP 

.19 

^06 

.11 

.12 

* 

• 

* 

.16 

.01 

.04 

.06 

.08 

.25 

.20 

* 

• 

.28 

.02 

.08 

.01 

.20 

.09 

.09 

.29 

.35 

.22 

.04 

.13 

.16 

.10 

.23 

3.53 

WIND 

87 

50 

77 

132 

210 

38 

26 

39 

79 

32 

48 

87 

99 

165 

209 

107 

57 

65 

75 

77 

61 

54 

51 

82 

154 

85 

60 

143 

105 

15^ 

145 

2652 

HAX 

63 

63 

- 

60 

. 

* 

. 

60 

63 

68 

63 

62 

67 

61 

. 

- 

57 

58 

68 

69 

79 

66 

77 

« 

71 

62 

62 

75 

42 

38 

42 

62.4 

MIN 

50 

<>6 

- 

31 

- 

- 

- 

30 

45 

56 

43 

38 

38 

35 

- 

- 

31 

39 

54 

54 

44 

44 

47 

45 

39 

38 

47 

41 

37 

33 

33 

41.5 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 

.11 

.05 

.07 

.05 

.22 

.08 

.08 

.10 

.02 

.09 

.11 

.13 

.17 

.22 

.02 

.11 

.08 

.01 

.13 

.06 

.13 

.01 

.31 

.14 

.25 

.27 

.03 

.22 

.06 

.22 

.16 

3.73 

WIND 

98 

63 

115 

10 

91 

72 

26 

88 

97 

48 

41 

54 

93 

142 

189 

78 

128 

59 

60 

99 

27 

68 

57 

52 

163 

145 

128 

129 

80 

220 

176 

2896 

MAX 

8S 

65 

77 

90 

92 

60 

60 

84 

87 

82 

75 

93 

82 

75 

90 

56 

80 

61 

80 

86 

80 

84 

76 

85 

85 

77 

90 

82 

82 

BO 

60 

79.5 

MIN 

36 

53 

53 

66 

59 

31 

31 

37 

52 

60 

53 

46 

44 

39 

46 

32 

45 

47 

57 

56 

56 

53 

54 

54 

45 

47 

55 

47 

45 

36 

37 

48.3 

CtNYCJN  OiH 

EVAP 

.00 

.00 

.10 

* 

* 

* 

« 

.50 

.00 

.02 

.09 

.13 

.12 

.22 

* 

• 

.26 

.00 

.05 

.02 

.19 

.13 

.19 

.22 

.18 

.19 

.00 

.19 

.08 

.00 

_ 

3.00B 

WIND 

0 

2 

3 

38 

71 

3 

1 

6 

6 

0 

5 

9 

31 

37 

55 

22 

15 

21 

7 

5 

7 

5 

14 

11 

25 

23 

15 

22 

7 

25 

20 

Sll 

MAX 

95 

58 

67 

61 

43 

- 

- 

59 

64 

68 

68 

66 

68 

67 

- 

- 

63 

56 

67 

70 

76 

71 

72 

75 

67 

65 

64 

78 

52 

46 

. 

64.2 

MIN 

52 

50 

49 

32 

31 

- 

- 

31 

48 

58 

45 

42 

42 

31 

- 

- 

31 

41 

52 

52 

52 

48 

47 

47 

42 

42 

49 

50 

43 

35 

- 

43.9 

SOHERVILLE  OAH 

EVAP 

.08 

.02 

.06 

.03 

♦ 

* 

• 

.06 

.07 

.04 

.02 

.09 

.08 

.12 

« 

• 

.34 

.06 

.05 

.04 

.13 

.07 

.11 

.15 

.19 

.06 

.12 

.11 

.12 

.02 

2.41 

WIND 

30 

32 

43 

74 

135 

35 

30 

31 

89 

14 

11 

31 

66 

83 

103 

51 

77 

137 

67 

32 

31 

26 

46 

'52 

71 

51 

116 

87 

69 

81 

54 

1856 

•    «    • 
UPPER  COAST        08 

POINT  COHFORT 

EVAP 

.15 

.10 

.01 

.17 

.01 

.14 

.10 

.05 

.05 

.05 

.15 

.10 

.20 

.18 

.13 

.17 

.07 

_ 

.03 

.04 

.17 

.13 

.09 

.11 

.17 

.18 

.16 

.15 

.05 

. 

3.448 

WIND 

♦  0 

160 

100 

220 

230 

15 

55 

90 

110 

85 

95 

50 

191 

192 

127 

95 

103 

303 

89 

95 

70 

105 

140 

105 

205 

148 

42 

100 

110 

140 

130 

3660 

MAX 

70 

66 

70 

68 

45 

66 

56 

65 

72 

70 

63 

71 

74 

63 

65 

52 

55 

72 

67 

75 

73 

77 

74 

72 

72 

74 

76 

70 

52 

45 

35 

65.3 

MIN 

54 

48 

50 

30 

32 

25 

30 

43 

57 

60 

48 

41 

98 

34 

25 

25 

37 

52 

54 

58 

55 

57 

57 

51 

42 

52 

56 

50 

36 

34 

30 

44.7 

THOHPSONS  3  WSW 

EVAP 

.05 

.06 

.06 

.04 

_ 

, 

.10 

.13 

.02 

.10 

.06 

.16 

.13 

.12 

.24 

.11 

.04 

.06 

.03 

.05 

.10 

.06 

.11 

.16 

.22 

.22 

.10 

.16 

.04 

.06 

.02 

3.078 

WIND 

73 

93 

39 

121 

297 

96 

27 

64 

70 

90 

36 

96 

90 

139 

104 

82 

47 

93 

62 

61 

61 

53 

89 

103 

103 

132 

107 

96 

94 

116 

102 

2798 

MAX 

68 

71 

70 

72 

68 

40 

65 

60 

66 

77 

72 

69 

74 

74 

64 

56 

64 

58 

71 

75 

78 

74 

80 

82 

78 

67 

66 

81 

61 

50 

44 

67.6 

MIN 

58 

54 

54 

48 

32 

32 

38 

38 

49 

66 

52 

48 

92 

43 

38 

34 

31 

46 

58 

64 

66 

65 

64 

74 

52 

50 

55 

55 

45 

43 

38 

49.7 

*   •    * 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 

.05 

.00 

.08 

.00 

* 

« 

.19 

.08 

.00 

.06 

.11 

.11 

.11 

.16 

.15 

* 

.13 

.01 

.07 

.00 

.22 

.14 

.16 

.15 

.10 

.17 

.03 

.17 

.00 

.11 

.04 

2.60 

WIND 

<>6 

12 

14 

47 

65 

9 

10 

36 

15 

7 

22 

24 

21 

43 

80 

34 

18 

22 

13 

13 

19 

16 

17 

15 

45 

47 

25 

50 

46 

54 

70 

955 

MAX 

62 

65 

69 

63 

- 

- 

61 

64 

62 

70 

74 

71 

71 

70 

. 

- 

62 

57 

75 

77 

78 

77 

75 

76 

68 

69 

67 

89 

71 

71 

50 

69.0 

MIN 

57 

54 

49 

47 

- 

- 

35 

38 

58 

58 

50 

46 

45 

41 

- 

- 

37 

46 

51 

54 

55 

50 

49 

46 

46 

43 

56 

55 

48 

46 

42 

48.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.01 

.05 

.06 

.09 

.08 

.06 

.08 

.02 

.03 

.07 

.10 

.12 

.10 

.17 

.10 

.05 

.05 

.02 

.05 

.07 

.12 

.13 

.06 

.05 

.17 

.07 

.12 

.11 

.07 

.06 

.02 

2.36 

WIND 

10 

10 

31 

38 

24 

8 

23 

15 

2 

5 

2 

4 

8 

10 

8 

3 

8 

7 

6 

6 

9 

9 

1 

19 

16 

22 

46 

34 

13 

15 

5 

421 

MAX 

65 

72 

71 

69 

56 

62 

66 

62 

66 

77 

75 

74 

78 

71 

60 

54 

59 

69 

72 

80 

79 

76 

79 

76 

74 

69 

81 

77 

70 

63 

51 

69.5 

MIN 

59 

55 

59 

42 

38 

38 

41 

57 

59 

57 

55 

52 

55 

46 

42 

38 

40 

55 

54 

55 

55 

53 

51 

59 

53 

58 

62 

65 

54 

50 

43 

51.6 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.09 

.08 

.15 

.03 

.18 

.07 

.10 

.17 

,06 

.07 

.10 

.19 

.07 

.22 

.20 

.10 

.12 

.14 

.07 

.04 

.13 

.15 

.15 

.17 

.21 

.20 

.08 

.19 

.18 

.19 

.06 

3.96 

WIND 

36 

18 

24 

26 

147 

28 

I 

11 

46 

20 

33 

10 

20 

45 

94 

52 

8 

39 

5 

7 

6 

9 

17 

13 

65 

53 

40 

27 

77 

67 

86 

1130 

*    *   • 
LOWER  VALLEY       10 

HC  COOK 

EVAP 

.09 

.09 

.16 

.13 

.18 

.09 

.12 

.09 

.20 

.13 

.13 

.18 

.14 

.27 

.21 

.18 

.10 

.08 

.11 

.10 

.15 

.10 

.19 

.22 

.24 

.15 

.07 

.28 

.20 

.13 

.07 

4.98 

WIND 

50 

50 

73 

71 

210 

50 

18 

58 

126 

40 

52 

31 

43 

101 

147 

96 

74 

120 

65 

50 

31 

40 

44 

72 

63 

104 

109 

140 

90 

121 

143 

2502 

MAX 

81 

77 

78 

81 

81 

50 

66 

68 

79 

82 

75 

SO 

81 

85 

62 

55 

63 

66 

67 

76 

85 

85 

86 

86 

84 

63 

76 

82 

84 

83 

46 

74.7 

MIN 

61 

60 

60 

56 

33 

30 

33 

38 

57 

62 

54 

94 

60 

43 

37 

31 

30 

50 

56 

56 

57 

61 

61 

63 

54 

52 

56 

64 

60 

44 

40 

50.9 

MESLACO  2  E 

EVAP 

.09 

.08 

.09 

.11 

.10 

.09 

.08 

.10 

.08 

.10 

.14 

.12 

.12 

.17 

.09 

.18 

.07 

.12 

.10 

.09 

.14 

.16 

.16 

.17 

.11 

.09 

.17 

.15 

.17 

.10 

.05 

3.61 

WIND 

20 

37 

69 

79 

83 

16 

28 

61 

105 

74 

IB 

38 

78 

61 

70 

70 

51 

88 

72 

57 

47 

63 

75 

140 

55 

49 

105 

54 

69 

58 

62 

1992 

MAX 

81 

81 

83 

76 

52 

66 

70 

81 

84 

75 

86 

BO 

84 

82 

59 

66 

69 

75 

75 

62 

84 

86 

68 

65 

80 

74 

84 

65 

84 

BO 

50 

77.0 

MIN 

67 

65 

62 

41 

38 

38 

46 

59 

64 

67 

58 

64 

65 

54 

43 

3B 

55 

60 

63 

64 

62 

65 

65 

67 

64 

60 

68 

65 

68 

50 

44 

57.7 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


S«e  Referenctt  Notes  Following  StaUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 

J/SNU4FIY  1972 


Day  ol  moDlh 


1        2       3       4       S       6       7 


9       10      11      12      13      14      IS     IB      17      18      19     20      21     22      23      24     25     26      27     28     29     30     31 


HIGH    PLAINS  01 

4MARULD    WSQ    AP 

OALHAPT    FAA    AIRPDPT 

fOLLETT 

HEREFORD 

LUBBOCK    USD    AP 

MIAMI 

MIOLANCl  USD  AP 

MULESHDE  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VESA 

*  •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  HSO  AP 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNYDER 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

*  *   * 

NORTH  CENTRAL       03 

6R0WNWO0D 

Dallas  wsq  ap 

fort  worth  intl  wso  ap 

mineral  nells  faa  sp 

Paris 

waco  wso  ap 


*   •   * 
EAST  TEXAS  04 


LUFKIN  FAA  AIRPORT 


TRANS  PECOS         05 
El  PASO  WSO  AP 


WINK  FAA  AIRPORT 


•    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 


DEL  RIO  WSO  AP 


SAN  ANGELO  WSO  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


T 
T 

3.0 
3 

.3 


See  Reference  Notee  Following  SUUon  Index 
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Contlnuad 

( 

1. 

JN 

uv 

VF 

AL 

L 

A^ 

ID 

br 

MU 

w 

u 

IN 

UH 

lUI 

JIN 

u 

TEXAS 
JANUARY 

1972 

Day  oi  month 

SUIlOB 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   • 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  HSO  4P 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

T 

San  antdnio  wSo  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  ESUIV 

T 

T 

•   •   • 

UPPER  COAST         08 

HOUSTON  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


(INI 

0) 
1 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

8USHLAN0  1  WSW 

z 

8AM 

37 

33 

34 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

34 

33 

32 

31 

31 

31 

30 

32 

34 

35 

36 

38 

39 

34 

34 

32 

32 

'2 

32 

32 

32.9 

LUteOCK  9  N 

k 

MAX 

".S 

46 

37 

33 

34 

41 

42 

44 

46 

47 

44 

48 

44 

39 

36 

39 

42 

46 

48 

50 

48 

50 

53 

50 

46 

48 

43 

43 

41 

41 

36 

43.5 

Mlh 

••I 

35 

32 

30 

27 

29 

30 

30 

27 

28 

3(, 

37 

37 

32 

28 

29 

30 

34 

36 

37 

37 

41 

42 

41 

36 

36 

36 

35 

34 

32 

32 

33.8 

8 

MAX 

45 

44 

39 

35 

34 

37 

39 

41 

43 

44 

42 

45 

44 

39 

36 

37 

39 

42 

44 

46 

45 

47 

49 

47 

44 

45 

44 

41 

40 

40 

35 

41.7 

MU 

42 

39 

34 

32 

30 

31 

33 

36 

38 

38 

38 

39 

39 

35 

30 

30 

35 

36 

37 

39 

39 

41 

43 

43 

39 

39 

38 

37 

37 

35 

34 

36.6 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

79 

76 

77 

75 

63 

72 

71 

79 

80 

77 

82 

80 

82 

80 

63 

70 

71 

75 

74 

82 

82 

84 

86 

84 

79 

75 

80 

80 

80 

76 

55 

75.4 

MI^ 

68 

67 

65 

55 

51 

49 

52 

60 

65 

69 

60 

65 

67 

63 

56 

SO 

60 

62 

64 

65 

67 

6B 

65 

69 

70 

65 

70 

70 

71 

55 

50 

62.4 

<i 

MAX 

76 

75 

74 

73 

62 

67 

66 

73 

75 

74 

76 

75 

77 

76 

65 

65 

57 

71 

71 

76 

77 

78 

79 

78 

76 

73 

76 

76 

70 

75 

59 

72.8 

HIN 

70 

68 

67 

62 

55 

53 

55 

61 

66 

68 

63 

66 

68 

65 

60 

55 

51 

53 

65 

56 

58 

69 

68 

70 

71 

66 

71 

71 

71 

59 

54 

64.4 

8 

MAX 

74 

74 

72 

72 

64 

63 

63 

71 

73 

73 

73 

73 

75 

75 

65 

62 

65 

59 

70 

74 

74 

75 

77 

77 

75 

'' 

74 

74 

75 

75 

62 

71.4 

Mlh 

70 

68 

67 

64 

56 

53 

55 

61 

66 

68 

63 

66 

68 

65 

50 

55 

51 

63 

55 

56 

58 

59 

58 

70 

71 

58 

71 

71 

71 

62 

55 

64.5 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


:  SOIL  PULLMAN  SILTV  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  OREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 

MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 

2-  INCH  READING  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
:     TYPE  SOIL,  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 

BESTELL2EICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 
;  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 

DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 

*-t 

u 

OBSERVATION 

6 

g; 

M 

U 

S 

TIME  AND 

s 

0 

2 

§ 

r 

c 

TABLES 

STATION 

Q 

p 

COUNTY 

< 

E 

F 

< 

OBSERVER 

|1 

a 

1 

3 

I 

5 

£b 

1 

^ 

Q 

-J 

6 

1 

t 

AaCRNtTHV 

0012 

01  HAL( 

)3  30 

101 

1359 

8A 

M.  0.  HOOO 

iSILENE  HSO  kP                    t 

ooie 

0]  TAYLOR 

S2  26 

99 

17*2 

Mit 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ACKeHlV  1  NSW 

003« 

01  MARTIN 

12  31 

101 

267C 

?i 

WARREN  ZANT 

tOANSVILtt 

oosc 

0« 

LAMPASAS 

11  IB 

98 

1072 

BEN  L.  LONG 

ftLBlNr 

OlJO 

01 

SHACKELRQRD 

12  ** 

99 

1438 

7i 

T( 

JOHN  0.  WlLLETT,  JR. 

*uno  *  S( 

0121 

03 

PARKER 

32  39 

79c 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

Ol^A 

01 

JIM  HELLS 

27  4* 

98 

201 

GILBERT  H.  liORDON 

UHHt 

01  T< 

OS 

BREHSTER 

30  21 

4499 

Tl 

71 

CONARD  D.  MILLER 

ALPINE  10  SH 

OlTl 

0! 

BREMSTER 

30  16 

103 

3030 

JAY  ATKINS 

*LTO  )  SN 

01»0 

CHEROKEE 

31  36 

95 

280 

7i 

MRS.  MAY8ELL  KELIUM 

41VIN 

020« 

oe 

BRAIORIA 

29  25 

95 

94 

81 

CITY  OF  ALVIN 

41V0H0  *  N£ 

03 

H1SE 

33  23 

97 

1033 

U  S  FOREST  SERVICE 

AHAHIlLfl  KSO  AP        « 

0211 

01 

POTTER 

3)  14 

101 

3607 

MIC 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AHISTAO  OAN 

022! 

VAL  VEROE 

29  28 

101 

1131 

8i 

INT  80UNDRY  •  WTR  COMM 

ANAHUAC  T»CD 

02JJ 

01 

CHAMBERS 

29  47 

94 

2« 

Bi 

ANOEMSQN 

02*4 

0* 

CRIMES 

30  29 

95 

390 

5P 

WILLIAM  J.  BAKGER 

ANOICE  1  NNM 

02»e 

o: 

WILLIAMSON 

30  47 

1026 

71 

LAWRENCE  I.  DUNLOP 

ANDREWS 

OIAI  Oil 

ANDREWS 

32  19 

102 

31T2 

6F 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLETUN  2  M 

02ST 

01 

BRAZORIA 

29  09 

21 

Bi 

CITY  OP  ANGLETON 

ANN* 

0261 

o; 

COLLIN 

33  21 

96 

67* 

JESSE  T.  VANDAORIFP 

ANSON 

0261 

02 

JONES 

32  43 

99 

17O0 

5f 

)P 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

OITl 

o: 

JACK 

33  26 

98 

1071 

MACK  W.  ROBERTS 

AMANSAS  PASS  2 

030] 

ARANSAS 

27  55 

11 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  ML  REDUCE 

030J 

01 

ARANSAS 

96 

13 

5F 

3F 

U  S  WUOLlFt  REFUGE 

ARCMCR  CIT* 

0)1] 

03 

ARCHER 

33  39 

9B 

1060 

61 

6P 

CORDON  ELMORE 

ARLINCTON 

0337 

03 

TARRANT 

32  44 

97 

63( 

7i 

CHARLES  T.  HAHKES 

AR'^STRONC 

oa^i 

09 

KENEDY 

26  36 

97 

23 

61 

6P 

HAZEL  W.  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

0361 

03 

LAHAR 

33  52 

95 

423 

CLOSED  12/31/70 

ASPERHONT  2  SSH 

0394 

STONEHALL 

33  06 

100 

17)( 

7A 

7i 

C.  C.  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0*0* 

HENDEItSDN 

32  10 

95 

45; 

7( 

It 

« 

OR.  OWICHT  A.  JONES 

ATLANTA  *  hSh 

0<.0( 

CASS 

33  06 

94 

3H 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  MSO  MP                      * 

TRAVIS 

30  18 

59T 

MM 

Mil 

7t 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

AVAION 

0*'.C 

03 

ELLIS 

32  12 

533 

HERSCHEL  H.  SMITH 

flAlRO 

0*7( 

CALLAHAN 

32  24 

99 

176( 

6.  C.  CHRISMAN 

flAKERSFIELO 

04Si 

PECOS 

30  53 

102 

233( 

91 

CLYDE  CRAVES 

BALLlNCEIt  1  SM 

0*93 

02 

RUNNELS 

31  *4 

99 

137J 

RADIO  STATION  KRUN 

BAlNORMEA 

049t 

0! 

REEVES 

30  39 

103 

32Z( 

RA 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

8ANKERSMITH 

0909 

Ot 

KENDALL 

30  08 

17*( 

c 

ELROV  SCHNELLE 

BAftOHELL  OAH 

osia 

o: 

ELLIS 

32  16 

461 

84 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATEMAN  RANCH 

osse 

Oj 

KING 

33  39 

100 

IBK 

71 

c 

FRED  ALLBRIGHT.  JR. 

BATESVILLE 

056C 

lAVALA 

28  57 

99 

79* 

61 

EARL  P.  KING 

BAY  CITV  WATERWORKS 

0569 

MATACOROA 

28  59 

99 

4( 

St 

CHARLES  SLATER 

BAVTOHN 

09Be 

01 

HARRIS 

ze 

0.8.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

OJ 

JEFFERSON 

30  06 

20 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

8EDIAS 

063! 

GRIMES 

30  46 

95 

331 

mCHARO  R.  PYLE 

BEEVILLE  5    NE 

063< 

0- 

BEE 

28  27 

97 

29! 

8/ 

c 

TEXAS  AGRI  EKP  STATION 

BElTQN  oam 

c; 

BELL 

31  06 

97 

Vt 

81 

8i 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIDFS 

OS 

DUVAL 

27  36 

96 

38( 

BU6ERTA  R.  8AZAN 

BENAVIOES  NO.  2 

069( 

OS 

OUVAL 

27  36 

98 

37! 

8J 

Bi 

TftlUNFO  P  TORRES 

BENBROOK  DAM 

0691 

03 

TARRANT 

32  39 

97 

77( 

8< 

SH 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAHIN  *  SSE 

070* 

OJ 

KNQK 

33  32 

99 

1403 

7l 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  ENE 

0731 

oe 

BURNET 

30  43 

U31 

c 

WILSON  KLQSE 

BIG  LAKE 

077t 

oe 

HEACAN 

31  12 

101 

26a< 

c 

CITY  OF  BIC  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

077< 

ot 

REAGAN 

31  12 

101 

269( 

tl 

OHAIN  CARR 

BIC  SPRING  FIELD  STA 

078« 

01 

HOWARD 

32  16 

101 

Z4e{ 

c 

U  S  0  A  BIC  SPRC  F  STA 

BIG  SPRING 

o7ea 

01 

HOWARD 

32  13 

101 

250< 

Si 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  MELLS 

07B1 

OS 

OIMMIT 

28  3) 

51( 

at 

HERBERT  T,  STANFIELO 

BLANCO 
BLEKETT  3  NW 

0832 
0852 

It 

BLANCO 
UVALOE 

30  06 

29  I* 

98 
100 

139( 

970 

7< 

7A 
84 

H.  A.  STARS 

MRS  ILOVO  KJBKPATftICK 

BLOtS  CAMPGROUND 

0861 

OJ 

JEFF  DAVIS 

30  32 

104 

376t 

>1 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0866 

07 

LEE 

30  23 

97 

469 

71| 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

06 

KENDALL 

29  47 

1422 

71 

T4 

EDGAR  SCHWARZ/  JR. 

eON  MIER  2  E 

0917 

NEKTON 

30  43 

93 

9C 

T* 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

bonham 

0923 

FANNIN 

33  36 

566 

61 

74 

B.  M.  CANTRELL 

60NITA 

0926 

oi 

MONTAGUE 

33  46 

97 

971 

R.  0.  TOMPKINS 

BOOKER 

09*4 

01 

LIPSCOMB 

36  27 

100 

276( 

7A 

MELVIN  E.  SLOVACEK 

BOOUILLAS  RANCER  STA 

09S( 

BREWSTER 

29  11 

102 

1B8( 

<li 

eiG  SEND  NATL  PARK  SER\ 

BORGER  3  w 

09S) 

01 

HUTCHINSON 

35  39 

101 

31*( 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOWIE 

098* 

03 

MONTAGUE 

33  34 

111! 

6P 

74 

ORAN  C.  STOVALL 

BOXELDER 

0991 

RED  RIVER 

33  29 

94 

35t 

74 
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29  42 

99  90 

160( 

'1 

9P 

INACTIVE  11/4/71 

LENORAH 

5151 

01 

32  18 

101  93 

2B0< 

CaOVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

sib: 

HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3590 

7* 

74 

LOUIS  L.  OUNLAP 

LEMISVILLE  DAN 

519i 

o: 

DENTON 

13 

33  04 

97  01 

99e 

BJ 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

01 

LEE 

30  29 

97  01 

46; 

64 

84 

c 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

519« 

Of  LIBERTY 

30  03 

3; 

8. 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

922< 

0.  CASS 

IC 

33  01 

94  22 

40: 

7i 

7| 

PAUL  F.  CAMMILL 

LIPAN 

924: 

03  HOOD 

32  31 

931 

7, 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

9247 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  16 

245{ 

7A 

74 

c 

W,  W.  CUNN 

LITTLEFIELO  NO.  2 

5261 

01 

LAMB 

33  54 

3500 

8A 

84 

PIONEER  NATURAL  CAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

POLK 

30  44 

I7fl 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

527J 

oe 

LLANO 

30  49 

98  41 

104( 

ai 

84 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  2  NM 

3284 

CALDHELL 

29  94 

5l( 

74 

EMiL  F.  WILLMS 

LONDON 

9312 

oe 

KIMBLE 

30  40 

99  35 

169: 

c 

JACK  C.  OAYTON 

LONG  LAKE  5  Sw 

5327 

04 

FREESTONE 

I! 

31  37 

95  51 

309 

74 

NOVL  ANDERS 

LONCVIEw 

9341 

GREGG 

Ij 

32  28 

94  44 

33< 

7* 

74 

LONGVIEW  FIRE  DEPT 

LOOP 

9351 

01 

GAINES 

32  94 

102  29 

6P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

5391 

MITCHELL 

32  24 

228: 

c 

MRS.  J.W.  KING 

LORENIO 

936J 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

84 

WlLLUM  0.  LISTON 

LOVELAOV 

5398 

04 

HOUSTON 

13 

31  08 

93  27 

29( 

a« 

84 

c 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

94l( 

LUBBOCK 

33  42 

101  49 

323( 

CG 

WSO  FOR  AGRICULTURE 

LUBBOCK  MSO  AP        R| 

9*11 

LUBBOCK 

33  39 

101  49 

3254 

Nt( 

MIQ 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

04 

ANGELINA 

31  14 

94  45 

2ai 

MI[ 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULINC 

5429 

01 

CALDttELL 

29  41 

97  40 

»l 

a* 

IVAN  J,  MERRITT 

NXHAVEFt 

RANCH 

BANK  4 

SW 

DISONV 

LLE 

GNOLIA 

RATHON 

Slin'* 

SSE 

NE 

TADOR  NO  2 
TAOOR 

TAGDROA  NO  2 
.THIS 


D  CITY 

DLANO  WSO  AP 
DLANO  4  ENE 
NEOLA  7  SSW 
NEOLA  8  ENE 

NERAL  WELLS  ISSW 
NERAL  WELLS  fAA  i 
SSION  *  W 

M06EETIE  2    S 

MOLINE 

MONAHANS 

MONTGOMERY 

MORGAN 


MORCAI 
MORSE 


MIL 


MOUNT  VERNON 
MUENSTEB 
MULESHOE  1 
MULESHOE  3  NW 


lACOGOOCHES  Z  ENE 


NAVARRO  MILLS  DAM 
NEGLEY  4  SSW 
NELSON  RANCH 


UJx    STORE  I  W 
NlXON 

NQHTHFIELD 
NOTLA  3  SE 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
OAK  CREEK  LAKi 


OVERTON 
OZONA 
OZONA  8  I 


■ANTHER  JUNCTION 


ARTHUR  WSO  AP 

ISABEL 

LAVACA  NO  2 
MANSFIELD 
0  CONNOR 
POSSUM  KINGDOM  DAM 

OAK  SCHOOL 
ET 

POYNOR  1  N£ 


RAIRIE  MOUNTAIN 
RESIOID 
RICE  2  SW 
ROCTOR  RESERVOIR 


UAN4H  5  SE 
UINLAN 
UITAOUE  1  E 
UITMAN  2  S 
AINBOW 


560C  03  PRESI 


2j  MOTLEY 
MATAGORDA 
SAN  PATRICIO 
BOWIE 

96951  03j  ELLIS 

9701  10  HIDALGO 

5702J  IC  HIDALGO 

Oq   UPTON 

IIDALGO 
0(4  BANDERA 

MCLENNAN 

COLLIN 

GRAY 
02l  HALL 


HIDALGO 

MC    CULLOCH 

BOSflUE 

IRION 

LIMESTONE 

ROBERTS 

LAMAR 


OC    KERR 
)3    HENDERSON 
04    MADISON 

lONTGOMERY 
03|   BREWSTER 
CONCHO 
lESIDIO 


COUNTY 


PALO  PINTO 
PALO  PINTO 
HIDALGO 
WHEELER 


MONTGOMERY 

BOSOUE 

ERATH 


ochran 

EFF    DAV 

ITU5 

RANKLIN 

OOKE 
BAILEY 
BAILEY 
MILLS 


COMAL 

MONTGOMERY 

WHARTON 


CLAY 
CHEROKEE 

NEWTON 

LAMPASAS 

GONZALES 

MOTLE' 

OCHIL 

COLEMAN 

JONES 

COKE 


EE 


ECTOR 


COTTLE 

KING 

CONCHO 

MATAGORDA 

ANDERSON 

PALO  PINTO 

CRAY 

VAL  VERDE 

CARSON 

HARRISON 

BREWSTER 


FRIO 
REEVES 
REEVES 
ECTOR 


WHARTON 
DENTON 
DICKENS 


PRESIDIO 
CALHOUN 
GARZA 
JEFFERSON 


CALHOUN 
PALO    PINTO 
GARZA 


HUNT 
BRISCOE 

WOOD 
SOMERVEL 


1  32  47 
1  32  47 
1  26  13 
IC  35  31 

1  31  23 

31  34 
30  23 

32  01 
ll  32  23 

2  36  04 

1  33  43 


1  33 
iJ  33  27 

1  31  36 

tI  31  37 
33  11 

d  29  12 


^  33  28 

31  99 

2|  30  51 

I  07 


3  32  03 

3  31  93 

3  32  58 

27  27 

33  22 

id  33  26 


11 


3  31  30 
•  26  43 
1!  31  47 


3  29  97 

9  26  03 
3  26  38 
3  26  33 
i    26  26 

32  32 
ll  33  U 

30  16 
ft  29  02 
1  32  05 
t     29  53 


7|  32  07 

31  98 

32  22 

34  13 

i;^  32  54 

IC  34  22 

12  32  46 

1  32  16 


100  90 
100  50 

95  9i 


96  3 

100  3 
100  3 


98  22 

97  45 

100  36 

100  36 


98  46 
96  47 
102  08 


95  31 

99  05 

103  30 

103  36 


1973 
1590 
2029 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


C.  L 

.  SECOR 

CITY 

OF  HABANK 

ROSS 

MAOOLE 

GRAC 

Y  E,  ADAMS 

MRS. 

SHIRLEY  S.  ROONEV 

MRS. 

KITTIE  ELLINGTON 

Y  W  FiaSTBROOK 

RAOI 

)  ASTRONOMY  OBS 

IF0^ 

0.  AFINOWICZ 

CITY 

OF  MARSHALL 

KENNETH  w.  DAVIS 

HASC 

1  VETERINARY  HOSP 

ALGIE  GROVES 

.  PALLMEYER 

TRAYLOR 

ORVA 

.  W.  SCHUMACHER 

HAZE 

,  M.  RACHEL 

MADISON  C.  WILSON 

CITY 

WATER  PLANT 

U  S 

FED  AVIATION  AGENC 

WEST 

TEXAS  UTIL  CO 

.  MACHAC 

ALIF 

1  A.  KEESE 

OLI^ 

J.  TIPPIT 

HbflR 

)  NAT  SCIENCE  MCWL 

FL  P 

lSO  natural  CAS  CO 

IRD  E.  HUTCHERSON 

OENS 

S  C.  DECKER 

MRS. 

ELGIN  R.  JONES 

GERA 

LO  L.  ENGLAND 

LANN 

IE  C.  UNDERWOOD 

WANDA  M.  KLOSE 

.  KEY 

JOSfc 

'MINE  NEWMAN 

;NCE  a.  BERRY 

MRS. 

MARTHA  A.  DOWDY 

NATL 

WEATHER  SERVICE 

GULF 

REFINING  CO 

ANOR 

:W  J.  SULLIVAN 

DAN 

H.  LINDLEY 

SW  G 

AS  PIPELINE  INC. 

U  S 

■ED  AVIATION  AGENC 

BATES  POWER  PLANT 

E.  E 

ANGUS  P.  LEE 

OFF 

lOOK 

HRS 

JORMAN  0  BRANCH 

MRS. 

SUE  WHEELER 

MRS 

1  MAXINE  KNIGHT 

N.H. 

STEEO 

MCOC 

lALD  OBSERVATORY 

INCE  C.  TAYLOR 

JAMES  T.  BASS 

STEV 

E  J.  MOSTER 

m'.  F 

.  BLACKMAN 

L.  V 

.  KIMMONS 

GLYh 

1  D.  WEAVER 

0  STATION  KSFA 

RAOI 

0  STATION  KSFA 

Buei 

J.  WELCH 

VILLE  M.  HARRISON 

U  S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RADIO  STATION  KGNB 
NAT  CAS  PL  CO  OF  AMER 
TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 


thoma: 


NSON 


.STHEi 
GEORGE  C.  NEAL 
JAMES  6.  FERGUSON 
DONALD  CHESSHER 
GRAOY  TIHMONS 
RALPH  HALE 
0UG4N  6ARNETT 
MACK  DOTY 
WEST  TEXAS  UTILIT 


WAYNE  COLE 
ORANGE  SABINE  I 
JEWEL  R>  TODD 
JOKNIE  HOKIT 
J.  V.  OWENS 


.  DICKSON 


'  S  FED  AVIATIOI 


AGENCY 
E  TREZISE 

ICARO 


ENGINEER  OFF 


TRANS  PECOS  EXP  STATIOh 


SHIRLEY  BEEN 
L.  V.  HI 
J.  H.  Kl 
GRADY  Y| 

PIERCE  I 


WEATHER  SER 


ICE 


INACTIVE  2/9/70 
L.  DEAN  HDLFORO 
WILLACY  CO  NAVIC  DIST 
SILL  H,  YOUNG 
BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 
GLEN  BARLEY 
CLAYTON  TURNER 
JOSEPH  J.  CARSON 
HUNT  OIL  CO 
RICHARD  K.  DEWEY 

JAMES  C.  RUSCHE 

TED  MILLINGTON 

MRS.  BESS  BRANHAM 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

J.  D.  ISENHOWER 

ARTHUR    E.    HERCHI 


DUNCAI 
CAROL    EDMONDS 
ARDIS   0.    SANDERS 
JAMES   W.    COSDIN 


ox.n.ix\^i' 

i 

IXN  XJIl^J^ 

TAlAS 

CODtlBUSd 

JANUARY    1972 

^ 

g 

OBSERVATION 

^_j 

9 

OBSERVATION 

g 

X 

U 

y 

g 

TIME  AND 

6 

2 

M 

u 

< 

TIME  AND 

s 

Q 

s 

5 

P 

P 

TABLES 

X 

0 

a 

£ 

p 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

4 

< 

OBSERVER 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

° 

a 

3 

i 

A 

1   ^ 

|! 

^ 

Q 

3 

1 

1 

i 

i 

il 

MNOOL^M  FIIUO 

7*i2 

oT 

BEXAR 

i; 

29  >2 

9B  17 

76( 

c 

U  5  AIR  CORPS 

TARPLEY 

884! 

ot 

BANDERA 

~j 

29  39 

99  17 

141( 

c 

MRS.  CeORCIA  H.  CRPURT 

HANGER  1  W 

7A26 

o; 

EASTLAND 

>2  28 

•  B  A2 

1S*( 

6(( 

6( 

HOMER  S.  PERRY 

TASCOSA 

BB32 

01 

OLDHAM 

; 

3S  34 

102  IB 

3410 

6P 

ROY  TURNER 

RANKIN 

T*3l 

06 

UPTON 

31  1* 

101  57 

260! 

6Pl 

7J 

c 

FRED  W.  WELLING 

8854 

RUSK 

i: 

32  19 

94  31 

33( 

c 

HAROLD  C.  KUVKENOALL 

RAVHQNOVlClE 

7*59 

10 

MILLACT 

26  29 

97  *6 

7^ 

7J 

EUGENE  L.  PETRU 

TAYLOR 

8861 

03 

WILLIAMSON 

30  39 

97  2* 

57{ 

81 

8i 

H.  N.  PATTERSON 

RED  BLUFF  CROSSING 

7*B0 

SAN  SABA 

31  13 

98  35 

12S: 

It 

MRS.  QNETA  J.  SOWERS 

TAYLOR  RANCH 

SAN  SABA 

! 

30  58 

9B  56 

1991 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

RED  BLUFF  OAN 

7«.ei 

o; 

REEVES 

31  3* 

103  53 

2600 

6P 

c 

W.  B.  JENSON 

TEAGUE  RANCH 

B877 

06 

GILLESPIE 

3 

30  26 

98  *9 

1631 

MRS.  HELEN  T.  TEACUE 

RED  OAK 

ELLIS 

32  31 

96  *B 

600 

71 

WILLIAM  H.  BROWN 

IflECRAPH 

8897 

KIMBLE 

1 

30  21 

99  5* 

W.E.  HOOK( 

RtO  ROCK 

7A«7 

BASTROP 

29  58 

97  27 

50L 

9( 

*i 

HOWARD  U.  COULD 

TELEPHONE 

8891 

o; 

FANNIN 

33  47 

96  01 

53! 

c 

UYLIE  J.  FOX 

RED  ROC*  3  SM 

7*91 

o7 

BASTROP 

29  57 

97  29 

*93 

c 

CORNELIUS  C.  HOKE 

TEMPLE 

8910 

03 

BELL 

I 

31  06 

97  21 

7O0 

7( 

7( 

TEMPLE  DAILY  TELEGRAM 

RtO  SPRtNCS  I  ESE 

T*« 

021 

BAYLOR 

33  36 

99  2J 

136? 

c 

CHESTER  B.  COX 

TERRELL 

•  929 

03 

KAUFMAN 

19 

32  45 

96  17 

510 

7i 

FINIS  C.  EPPLER 

REfUClO 

lilt 

0-^ 

REFUGIO 

28  18 

97  17 

i,i 

6F 

T.  G.  JETER 

TESCO 

893S 

0] 

NOLAN 

^ 

32  10 

100  19 

2000 

81 

CLOSED  12/14/71 

REklAH  1  fNE 

OS 

RUSK 

31  5* 

33( 

JEWELL  PLUNK  LOWE 

TEXARKANA 

89*! 

0* 

BOHIE 

33  25 

39d 

c 

MUNICIPAL  HATE"  PLANT 

RFNO 

7)56 

o; 

PARKER 

t: 

12  37 

7T< 

c 

JOHN  L.  KlRCHNER 

TEXARKANA  QAM 

894* 

0- 

CASS 

33  18 

9*  10 

282 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RICAHDU 

7580 

07 

KLEBERG 

27  25 

5^ 

DOYLE  w  OfiVER 

THOMPSONS  3  HSH 

e99t 

01 

FORT  BEND 

I 

29  29 

95  38 

7i 

"1 

HOUSTON  LIGHT  AND  POHEI 

RICKARO^ 

7586 

GRIMES 

1* 

30  32 

95  51 

331 

C.  IRVIN  WOOD 

THORNOALE 

9001 

o; 

MILAM 

1 

30  37 

97  13 

OAVIO  P.  WESTERMAN 

ftlCHAROSON 

T»SS 

0; 

DALLAS 

19 

32  57 

96  *6 

623 

CITY  OF  RICHARDSON 

THORNTON 

900* 

03 

LIMESTONE 

31  25 

96  35 

*8< 

7j 

MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 

RKNCAND  SPRINCS 

06 

SAN  SABA 

31  16 

98  37 

1373 

CALVIN  BUSH 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

28  28 

98  11 

15CI 

MRS  VIOLA  E  AOLOF 

RICHHQND 

759* 

01 

FORT  BEND 

29  35 

95  AS 

lOl 

c 

IRINEO  L.  REYES 

THROCKMORTON 

901* 

THROCKMORTON 

: 

33  il 

99  U 

1320 

BA 

6i 

WEST  TEXAS  UTILITIEi  C( 

RINOCOLO 

761* 

o; 

MONTAGUE 

IC 

33  *9 

681 

L.  H.  CAMPBELL 

THURBER  3  NE 

90i: 

oi 

PALO  PINTO 

32  32 

98  20 

96* 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

RIO  CRANOE  CITY  )  H 

7622 

09 

STARR 

111 

26  23 

98  52 

17^ 

7« 

7J   7A 

MILTON  W.  NEIE 

TlLDEN 

9031 

09 

MCMULLEN 

B 

28  28 

9B  33 

23ft 

6A 

'1 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RtOMEOINA  2  H 

7628 

07 

MEDINA 

13 

29  28 

98  53 

95d 

CLARENCE  H  HUEGELE 

TOHBALL 

9076 

HARRIS 

I* 

10  06 

95  37 

200 

A 

JAMEI  A.  NCTtCRIT 

RISINC  STAR 

7633 

EASTLAND 

32  06 

98  58 

1627 

7/ 

JOHN  M.  LEE 

TOWN  BLUFF  DAH 

9101 

04 

TYLER 

30  48 

9*  11 

214 

tt 

8A 

U.S.  CORPS  OF  ENCINfiERS 

ROANOKE 

7659 

DENTON 

1! 

33  00 

6*1 

GEORGE  R.  JONES 

TOVAH 

9106 

0! 

REEVES 

31  18 

103  48 

2822 

: 

JOE  C.  KUHN 

ROBERT  LEf 

7669 

06 

COKE 

31  3* 

100  29 

17B( 

It 

IHOCENE  N.  QUISENBERRY 

TRENT  2  ENE 

9122 

01 

TAYLOR 

I 

32  30 

100  06 

1920 

6P 

J.  C.  CRAIN 

R06ST0MN 

01 

NUECES 

B9 

8ft 

CARROLL  KEACH 

TRENTON 

912! 

03 

FANNIN 

13 

33  26 

96  20 

7A 

GRADY  S.  VINCENT 

ROBV 

7678 

FISHER 

32  ** 

100  23 

1980 

MRS.  RUTH  G.  DAVIS 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137^ 

HENDERSON 

19 

32  08 

96  06 

292 

6A 

TEXAS  POWER  C  LIGHT  CO 

ROCKDALE 

7683 

o; 

MILAM 

30  39 

97  00 

''"'i 

HRS  WYNETTE  C  MARRS 

TROY 

91531 

o; 

BELL 

I 

31  12 

97  18 

700 

JACK  E.  THOMPSON 

ROCKLANO  1  W 

77D0 

TYLER 

31  01 

9*  2* 

135 

'f 

c 

TRUflY  3  ESE 

915* 

02 

JONES 

12  38 

•9  33 

1706 

DAN  E.  8RA2EE 

ROCKPORT 

770* 

07 

ARANSAS 

28  01 

9 

PAUL  C.  SORENSDN 

TRUSCOTT 

916; 

Oi 

KNOX 

10 

33  49 

1929 

7A 

c 

JOE  P.  BULLION 

ROCKSPRINCS 

7706 

ot 

EDMAROS 

30  01 

100  13 

2*0C 

41 

MRS.  BESSIE  BECKER 

TULIA 

9173 

01 

SWISHER 

10 

3*  32 

101  *6 

3900 

6A 

6A 

JOHN  H.  BALLENCGR 

ROCKWALL 

7707 

o; 

ROCKWALL 

1! 

32  56 

96  28 

5*: 

woodroh  H.  harrell 

TURKEY  2  WSH 

9191 

01 

HALL 

10 

3*  23 

100  56 

2390 

6P 

6P 

G.R.  HEDGE 

ROCKSPRINCS  21  SH 

771J 

EDWARDS 

29  *5 

100  2* 

172t 

HRS.  JAMES  A.  RUDASlLL 

TYLER  5  NE 

04l 

SMITH 

i: 

32  2* 

99  16 

*9a 

BA 

DR.  ELOON  H.  LYLE 

R0CKSPRIN6S  2 

7718 

EDWARDS 

30  01 

2*2( 

c 

ALBERT  A.  FRITI 

UMBARGER 

9224 

01 

RANDALL 

3*  57 

102  07 

3746 

L.  L.  RAEF 

R05C0E 

NOLAN 

32  27 

100  32 

238( 

6« 

E.  H.  COOPER 

UVALOE 

9263 

06 

UVALDE 

910 

6P 

*1 

JACK  CARPER 

ROSEBUD  3   «SH 

77*1 

0! 

FALLS 

31  03 

97  01 

*93 

9^ 

ED  SCHILLER 

VALENTINE 

9270 

o: 

JEFF  DAVIS 

i: 

30  3* 

104  29 

4430 

c 

ROY  KELLEY 

ROSS 

7768 

03 

MCLENNAN 

570 

LOUIS  8.  JASKA 

VALENTINE  10  WSH 

9273 

09 

PRESIDIO 

30  30 

10*  38 

4*20 

CLAY  E.  HILLER.  JR. 

BOSS  RANCH 

7769 

02 

KING 

1( 

33  J5 

100  01 

A  E  PROPPS 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

04 

ROBERTSON 

30  50 

96  38 

27; 

Bi 

CHARLES  0,  JONES 

RDSSER  \    SE 

KAUFMAN 

13 

32  27 

96  26 

332 

GEORGE  H.  COCHRAN 

VALLEY  VIEW 

92B( 

o; 

COOKE 

13 

33  29 

97  10 

'^ 

CECIL  A.  MCFARLIN 

ROTAN 

7782 

02 

FISHER 

32  52 

100  28 

1923 

61 

MALCOLH  F.  BYERLY 

VAN  HORN 

929S 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
glst  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  ■■HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS."' 

PIMKWSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
■ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  ■'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  ■'Daily  Tempera- 
ture^^  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  ■'Snowfall  and  Snow  on  Ground'^  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  ■'Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data'^  table,  '■Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind^'  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground^'  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature^^  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data'^  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data^^  table. 

S   Storage  precipitation  station.   F>recipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "I>recipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This   entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thejrmometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLEBURNE 

CDRSICANA 

DALLAS  WSO  AP          //R 

63.7 
69.0 
6o.7 
62.8 
63.2 

33.5 
41.8 
37.2 
38.5 
39.1 

48.5 
55.4 
52.0 
50.7 
51.2 

-   .8 

1.8 

1.4 

,8 

1.7 

88 
86 
89 
81 
82 

25+ 

24 

25 

25 

28+ 

17 
20 
17 
21 
18 

4 
4 
3 

4  + 
3 

473 
303 
387 
420 
412 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

15 

5 

10 

10 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

,40 
,45 
.30 
,23 
,25 

-  1.33 

-  2.25 

-  2.34 

-  2.77 

-  2.30 

.21 
.21 
.12 
.11 
.23 

.0 
.0 

T 
.0 

T 

0 
0 

T 
0 

T 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

63.'. 
55.4 

62.6 
60.7 
67.9 

35.2 
35.9 
35.1 
31.4 
37.5 

49.6 
51,2 
48.9 

45.1 
52.7 

2.2 

.7 

82 
83 
85 
83 
88 

29  + 

28 

26 

25+ 

25 

19 
18 
15 
15 
19 

4 
3 
3 

4  + 
3 

441 
401 
465 
542 
365 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

10 
10 
12 
15 
9 

0 
0 
0 
n 
0 

,35 
1,18 
,54 
,79 
.35 

-  1.24 

-  1.57 

.20 
.50 
.27 
.40 
.23 

.0 

.0 

1,5 

4,0 

,0 

0 
0 
2 

4 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP   R 

GAINESVILLE 

GATFSVILLE 

GEORGETOWN 

66.0 
64.8 
59.7 
65.1 
70.3 

38.5 
38.1 
30.4 
32.5 
41.0 

52.3 
51,5 
45,1 
48,6 
55,7 

2.3 

-  3.0 

86 
84 
83 
90 
86 

25 
28 
29 
25 
25 

18 
20 
12 
15 
19 

4 
3 
4  + 

'♦ 

4 

385 
396 
570 
471 
300 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

15 
16 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

,37 
,25 
.49 
.21 
1,57 

-  1.98 

-  2,02 

,27 
,24 
.38 
.13 
1.00 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

Gl  FN  ROSE  2  W 
GOl DTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

68.7 
67.2 
62.3 
66.2 
61.6 

34.4 
39.4 
31.0 
37.3 
34.8 

51.5 
53.3 
46.7 
52.6 
48,2 

-   .6 

86 
87 
87 
84 
83 

25 
24 
29 
28  + 
29 

12 
17 
16 
16 
18 

4 
3 

4  + 
3 
4  + 

395 
355 
526 
352 
485 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 

17 
9 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

,38 
.35 
,57 
.43 
.34 

-   .95 

.23 
.25 
.32 
,30 
,28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

n 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GRDESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

60. B 

62.'. 

61.1 
68.1 

32,3 

36.2 
30,2 
34.5 

46.6 

49.3 
45.7 

51,4 

-  .3 

-  .4 

81 

66 
85 
87 

26 

25 
29 
25 

16 

19 
16 
15 

4 

4+ 

3 

4+ 

531 

455 
557 
396 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

16 

8 
18 
14 

0 

0 
0 
0 

.44 

.17 
.10 
.19 

-  2,87 

.38 

.17 
.10 
.13 

.0 

.0 

.0 

1.5 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

6',.  2 
65.5 
61.', 
69.9 
61.7 

36.9 

37.3 
37.5 
38.4 
36,0 

50.6 
51.4 
49.5 
54.2 
48.9 

1.3 

85 
85 
81 
90 
61 

25 
28 
26 
25 
26 

19 
14 
20 
17 
16 

3 
3 
3 
4 
4 

425 
403 
451 
332 
454 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
12 
6 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.35 
.55 

.31 
.47 
.33 

-  2.76 

.15 
.31 
.27 
.20 
.30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARL  IN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

66.8 

61..  9 
6'..'. 
63.1 
b't.'t 

40,2 
37,1 
35,2 
39.4 
35,5 

53.5 

51.0 
50.3 
51.3 
50.0 

1.3 

85 
85 

81 
61 
85 

24 

25+ 

28+ 

26 

28 

19 
21 
17 
22 
18 

4 

4  + 
3 
3 
3 

350 
411 
427 
404 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
12 
10 

8 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

,95 
,13 
.33 
.23 
.33 

-  2,28 

-  2,91 

.53 
.13 
,30 
.14 
.25 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

navarro  mills  dam 
Dlney 

PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

63.9 
65.6 
60.7 
60.0 
6',.1 

36,0 
33,6 
35,1 
34,0 
34.3 

51,0 
49.6 
47.9 
47.0 
49.2 

1.8 

83 
85 
79 
62 
65 

25+ 

28 

29+ 

29 

26 

20 
15 
18 
16 
19 

4 
3 

4  + 
3 
4  + 

409 
452 
490 
513 
454 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

8 
14 
14 
13 
15 

0 
0 
0 
e 
0 

,25 
.55 
,48 
,34 
,45 

-  2.97 

.12 
.45 
,34 
,29 
,25 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

55. ii 
52. 5M 
64.9 
53.3 
68.3 

35.8 
38. 5M 
36.3 
32.2 
40.9 

50.5 
50. 5M 
50.6 
47,8 
54,6 

84 

83 
85 
85 

29+ 

28+ 

25 

24 

14 
19 
14 
16 
21 

3 
3 
3 
3 

4 

423 
427 
423 
493 
321 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

12 

8 

10 

17 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

,33 

1,51 
,48 
.51 
.51 

-   ,75 

.21 
1.26 
.25 
.31 
.32 

1.0 
.0 
.0 

4.0 
,0 

T 
0 
0 
4 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPBINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

60.7 
62.0 
65.0 
55.3 
66.1 

34.3 
33.1 
36,5 
38,6 
39.5 

47,5 
47,6 
50,8 
52.0 
32. 9 

1.4 
.3 

82 
64 
84 
85 
86 

29 

29 

24 

25+ 

25 

17 
18 
16 
22 
21 

3 
3 
3 

4  + 

4 

502 
501 
415 
381 
357 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
17 

9 
10 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

,39 

,48 
.35 
.39 
.50 

-  2.96 

-  2,31 

.37 
.24 
.34 
.20 

.30 

,0 
.0 
.0 
.n 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP              R 

WAXAHACHIE 

55.1 
51.'. 
64.0 
65.0 
57.5 

39.5 
31.2 
37.8 
40.8 
38,2 

52.3 

46,3 
50.9 
52,9 
52,9 

.8 
-  1.8 

1,4 

85 
85 
64 
85 
87 

25  + 

22 

25 

24 

25 

21 
15 
20 
23 
19 

3 
3 

4 
4 
3 

377 
537 
409 
366 
350 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

6 

18 

10 

8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

,44 
.35 
.25 
.17 
,37 

-  2.21 

-  .97 

-  2.25 

.18 
.19 
.14 
.07 
.34 

.0 

1.0 

.0 
.0 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  0AM 

62.8 
64.3 

33,8 
35,8 

48,3 

50.1 

1,5 

84 
89 

29 
25 

17 
18 

4  + 
4 

481 
434 

0 
0 

1 

0 

14 
13 

0 
0 

,46 
,27 

-  2.00 

.27 
.13 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

50.1 

1.2 

,45 

-  1.95 

.2 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
-  34   - 
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Temperature 

Precipitation 

'4 

":2 

'4 

H 

9 

i 

< 

|z 

• 
1 

• 
Q 

• 

a 

>• 

a 
1 

No.  ol  Day 

3 

• 

S 
J 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  o(  Days 

Suilon 

Max. 

Min. 

"5 

■a-0 

n 

2§ 

s 

1 

o 

o 

5 

1 

o 

° 

« 

il 

°  i 

o  » 

s 
s 

•    >    • 
6AST  TEX4S           0* 

ANDERSON 

69. IM 

42. 3M 

55. 7M 

81 

25  + 

22 

3 

281 

0 

0 

4 

0 

.00 

-    3.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATHFNS  3  SSE 

66.2 

37.8 

52.0 

85 

25 

16 

4 

387 

0 

0 

10 

0 

.30 

.13 

11  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARTHAGE 

67.0 

40.2 

53.5 

82 

25 

18 

4 

336 

0 

0 

7 

0 

.85 

.36 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

CENTER 

6',. 6 

35.9 

50.3 

80 

25 

IB 

4 

432 

0 

0 

13 

0 

1.34 

.60 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

CENTERVILLE 

65.4 

36.9 

51.2 

82 

25 

14 

4 

407 

0 

0 

10 

9 

.54 

.22 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARKSVILLE  2  NE 

61. 8M 

37. 4M 

49. 5M 

79 

2! 

17 

4  + 

443 

0 

0 

9 

0 

1.09 

.41 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

COLISPRING  5  SSW 

66.0 

39.3 

52.7 

83 

26 

20 

5  + 

359 

0 

0 

9 

0 

1.34 

.52 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

66.3 

43.4 

54.9 

82 

24 

24 

4  + 

312 

0 

0 

5 

0 

.47 

.32 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CONROE 

66.4 

41.4 

53.9 

83 

26 

23 

4 

336 

0 

0 

5 

0 

1.07 

.45 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

CROCKETT 

64.7 

37.8 

51.3 

80 

26+ 

20 

5  + 

399 

0 

0 

7 

0 

.56 

.25 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAINGFRFIELD  9  5 

66.8 

41.4 

54.1 

82 

25 

21 

4 

325 

0 

0 

5 

0 

.45 

.36 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIALVILLE  2  W 

66.4 

41.8 

54.1 

81 

25 

20 

3 

328 

0 

0 

7 

0 

.79 

.21 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

EMORY 

60.8 

35.0 

47.9 

80 

25 

19 

4  + 

494 

0 

0 

13 

0 

.63 

.42 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVAOALE 

65.3 

38.1 

51.7 

82 

25 

21 

4 

386 

0 

0 

9 

0 

1.33 

.57 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAIRFIELD  3  ESE 

66.3 

41.3 

53.8 

82 

25  + 

21 

4  + 

340 

0 

0 

7 

0 

.53 

.15 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

FRANKLIN 

67.9 

42.1 

55.0 

83 

24 

20 

4 

308 

0 

0 

6 

0 

.50 

.24 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

GILMER  2  W 

62.6 

34.1 

46.4 

82 

26 

15 

5  + 

482 

0 

0 

12 

0 

.48 

.37 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRDVETQN 

67.3 

41.2 

54.3 

80 

25 

18 

4 

323 

0 

0 

7 

0 

.80 

.29 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

HEMPHILL 

65.5 

38.4 

52.0 

81 

25+ 

17 

4 

391 

0 

0 

8 

0 

1.38 

.50 

12  + 

.0 

0 

5 

2 

0 

HEMPSTEAD 

66.1 

42.4 

54.3 

81 

26+ 

25 

4+ 

322 

0 

0 

5 

0 

1.06 

.67 

11 

.0 

0 

3 

1 

° 

HENDERSON 

62.7 

35.7 

49.7 

80 

25 

IB 

5  + 

449 

0 

0 

12 

0 

.83 

-  3.18 

.38 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUNTSVILLE 

65.8 

41.4 

53.6 

.1 

82 

25 

22 

4  + 

339 

0 

0 

6 

0 

.73 

-  3.24 

.36 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

64.2 

36.8 

50.5 

80 

26 

17 

5  + 

431 

0 

0 

12 

0 

.57 

.22 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

JACKSONVILLE 

66.4 

41.3 

53.9 

81 

25 

20 

4 

331 

0 

0 

6 

0 

.54 

.23 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

JASPER  3  SW 

66.0 

39.1 

52.5 

62 

26 

19 

4 

371 

0 

0 

8 

0 

.96 

.51 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

KARNACK 

66.3 

40.5 

53.5 

81 

25 

21 

4 

339 

0 

0 

6 

0 

.56 

.34 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

68. B 

40.8 

54.8 

-  .1 

81 

25 

16 

4 

307 

0 

0 

7 

0 

1.14 

-  3.43 

.55 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

LINDEN 

51.4 

34.9 

48.2 

BO 

26 

16 

5  + 

485 

0 

0 

12 

0 

.80 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVINGSTON  2  NNE 

65.2 

38.0 

51.6 

79 

29  + 

18 

5  + 

397 

0 

0 

11 

0 

1.30 

.53 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

LONCVIEW 

63.8 

35.4 

49.6 

-  1.2 

82 

25 

19 

5  + 

445 

0 

0 

14 

0 

.52 

-  3.24 

.32 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOVELAOY 

64. S 

38.3 

51.6 

81 

25 

19 

4 

397 

0 

0 

8 

0 

.38 

.15 

11  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

67.5 

41.4 

54.5 

1.7 

82 

25 

19 

4 

328 

0 

0 

8 

0 

1.11 

.55 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

MADISONVILLE 

68.3 

42.5 

55.4 

81 

25 

20 

4 

287 

0 

0 

5 

0 

.57 

.34 

11 

.0 

0 

3 

n 

0 

MARSHALL 

61.7 

34.9 

48.3 

-  2.2 

80 

29  + 

16 

4 

480 

0 

0 

12 

0 

.57 

-  3.44 

.32 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MINEOLA  8  ENE 

64.7 

37.4 

51.1 

83 

25 

15 

4 

414 

0 

0 

9 

0 

.39 

.21 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  PLEASANT 

61.5 

33.8 

47.7 

-   .1 

81 

25 

17 

5  + 

498 

0 

0 

12 

0 

.52 

.34 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

61.3 

34.8 

48.1 

80 

25 

18 

4  + 

485 

0 

0 

13 

0 

.75 

.59 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

NACOGDOCHES 

63.5 

39.1 

51.3 

-   .4 

80 

29  + 

19 

4 

408 

0 

0 

9 

0 

.91 

-  3.30 

.44 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWTON 

PALESTINE 

64.6 

39.7 

52.2 

.5 

81 

25+ 

20 

4  + 

383 

0 

0 

9 

0 

.42 

-  2.79 

.14 

12  + 

T 

0 

3 

0 

0 

POYNOR  1  NE 

55.4 

42.0 

53.7 

82 

25 

19 

4 

341 

0 

0 

7 

0 

.56 

.18 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROCKLAND  1  M 

69. 3M 

40. IM 

54. 7M 

82 

25+ 

17 

4 

312 

0 

0 

9 

0 

.89 

-  3.36 

.32 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

RUSK 

63.3 

39.7 

51.5 

79 

25 

19 

3 

391 

0 

0 

7 

0 

1.00 

.60 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAM  RAYBURN  DAM 

64.2 

40.2 

52.2 

81 

25 

21 

4 

384 

0 

0 

8 

0 

1.61 

.75 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

SIMMS  <.  WNW 

61.7 

35.3 

48.5 

83 

25  + 

16 

4 

473 

0 

0 

10 

0 

.57 

.47 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SULPHUR  SPRINGS 

60.1 

35.7 

47.9 

80 

26 

19 

5  + 

491 

0 

0 

13 

0 

.57 

.47 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEXARKANA 

50.9 

34.5 

47.7 

80 

29  + 

20 

4  + 

497 

0 

0 

13 

0 

.67 

.34 

12 

T 

0 

3 

0 

0 

TOWN  BLUFF  DAM 

65.7 

39.8 

52.8 

80 

26+ 

20 

4 

362 

0 

0 

9 

0 

1.06 

.41 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

TYLER  5  NE 

63.2 

36.4 

49.6 

82 

25 

16 

4 

443 

0 

0 

13 

0 

.46 

.32 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARREN 

68.0 

40.8 

54.4 

82 

25 

19 

4 

317 

0 

0 

7 

0 

1.63 

.69 

6 

T 

0 

4 

1 

0 

WILLS  POINT 

51.4 

36.6 

49.1 

80 

26 

18 

4 

461 

0 

0 

10 

0 

.48 

.35 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

51.8 

.1 

.78 

-  3.04 

T 

*    *    • 
TRANS  PECDS          05 

ALPINE 

56.4 

32.9 

49.7 

-  1.0 

85 

22 

7 

3 

439 

0 

0 

13 

0 

.00 

-   .45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELO 

57.8 

35.9 

51.9 

87 

29+ 

10 

3 

361 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALMORHEA 

68. IM 

32. OM 

50. IM 

-  1.4 

88 

22 

14 

3 

421 

0 

0 

13 

0 

.00 

-   .58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANDELARIA 

75.1 

35.0 

55.1 

88 

20 

19 

4 

283 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

54.7 

39.7 

52.2 

84 

22 

22 

4+ 

369 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

68.6 

28.8 

48.7 

87 

21 

5 

3 

468 

0 

0 

18 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRANE 

57. IM 

31. 9M 

49. 5M 

90 

22 

13 

4 

449 

1 

0 

15 

0 

.07 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORYDEN 

59.0 

35.5 

52.8 

90 

25 

20 

3 

354 

I 

0 

9 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  PASO  WSO  AP            R 

69.4 

35.2 

52.3 

3.2 

83 

21  + 

le 

3 

354 

0 

0 

11 

0 

T 

-   .41 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

FABENS 

55.7 

29.0 

47.9 

80 

22  + 

10 

3 

490 

0 

0 

18 

0 

.04 

.04 

1 

.3 

T 

1 

0 

0 

0 

FDRT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

68.2 

32.7 

50.5 

67 

24 

9 

3 

422 

0 

0 

12 

0 

.25 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRANDFALLS  3  SSE 

67.6 

28.5 

48.1 

87 

22 

17 

4  + 

487 

0 

1 

18 

0 

.25 

.20 

1 

2.5 

1 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

59,0 

32.9 

51.0 

82 

28  + 

16 

3 

405 

0 

0 

13 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

68.2 

28.0 

48.1 

85 

22 

U 

3 

482 

0 

0 

20 

0 

.13 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARFA  NO.  2 

69.4 

29.3 

49.4 

85 

21 

9 

3 

446 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MENTONE  2  S 

69. IM 

27. 6M 

48. 4M 

89 

25 

5 

3 

480 

0 

0 

22 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONAHANS 

72.5 

32.5 

52.6 

88 

21 

15 

3 

357 

0 

0 

15 

0 

.20 

.20 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

50. OM 

36. 4M 

48. 2M 

78 

21 

11 

3 

482 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

57.7 

39.4 

53.5 

84 

22 

21 

4 

327 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  35   - 
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PFcns 
pfnwEll 

PRESIDIO 

RfO  BLUFF  DAM 

S4LT  FLAT  10  ENE 

70.'. 
63. 5M 
75.'. 
70.2 
ft*. 2 

29,6 

31. 6M 
36.1 
31.3M 
30.1 

50.0 
47. 6M 
55.8 
50.8M 
47.2 

-        .1 

89 
85 
90 
87 
81 

29  + 

22 

21 

29 

25 

15 
13 
21 
13 
10 

4  + 

3 

4 

3 

3 

429 
499 
261 
422 

511 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

19 
15 
7 
15 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 

.20 

.00 

T 

.10 

-       .20 

.06 
.20 
.00 

T 
.10 

11 

10 

1.0 
.3 

.0 
.0 
.0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANPERSDN 

SHEFFIELD 

SIERRA  ULANCA 

VAN  HtlRN 

WINK  FAA  AIRPnRT 

67.8 
71.8 
66. 5M 
69.6 
68.8 

31.7 
33.0 
28. 3M 
32.1 
29.7 

49.8 
52.4 

47. 4M 

50.9 

49.3 

88 
89 
82 
87 
88 

25 
24 
22 
21 
29 

21 
19 
10 
12 
7 

4  + 
8  + 
3 
4  + 

3 

438 
357 
504 
405 
454 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
12 
20 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.19 
.00 
.00 

T 

.00 
.19 
.00 
.00 

T 

11  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSl  FTA 

66. 8M 

29.8m 

48. 3M 

83 

22 

12 

3 

476 

0 

0 

18 

0 

.04 

.04 

.3 

T 

1 

0 

0 

0 

DIVISION 

50.3 

-   .1 

.06 

-   .35 

.  1 

*    *    * 

FDWARDS  PLATfAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  m    2 
BLANCO 
BDERNF 
BRACKETTVILLE 

69,0 
65.2 

57.5 
68.0 
71.0 

39.4 
31,8 
37.0 
35.1 
39.2 

54.2 
49.0 
52.3 
52.1 
55.1 

.6 

-  1.0 

89 

84 
90 
85 
91 

26 
29  + 
25 
25  + 
25 

26 

14 
17 
15 
21 

5  + 

4+ 

4 

5 

4 

320 

456 
385 
375 
307 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

15 

11 

12 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

.06 

.30 
.37 
.28 
.80 

-  2.17 

-  2.07 

.05 
.17 
.18 
.14 
.80 

11 
1 

11 
11  + 
11 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BRAOY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

65.7 
59.3 
72.2 
70.4 
65.5 

33.2 
38.4 
39,8 
38.9 

30.2 

49.5 
53.9 
56.0 
54.7 
47.9 

87 
90 
90 
89 
85 

25 
25 
25 
25 
22 

19 
16 
18 
15 

13 

5  + 
4 
4 
4 

3 

446 
338 
271 
309 
491 

0 

1 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

10 

7 

8 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

.30 
.41 
.30 
.22 
.23 

.15 
.22 
.16 
.22 
.23 

1 
11 

12 

11 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
3.5 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEI  RIO  WSO  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

72.2 
70.2 
6<,.9 
69.9 

58,4 

44.0 
35.8 
31.5 
39.9 

35.7 

58.1 
53.5 
48.2 
54,9 
52.6 

1.9 

91 
86 
85 
90 
90 

25 
25  + 
25  + 
25 

25  + 

24 
15 
14 
18 
15 

3 
3 
3 
4 
5 

228 
349 
482 
310 
375 

2 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

12 

16 

6 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.08 
.23 
.45 
.26 
.23 

-   .80 

.07 
.12 
.40 
.13 
.15 

11 

1 

1 

11 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

72.4 
70,4 
67.4 
66.4 
59.3 

35.3 
34,8 
34,4 
32.9 
36,5 

53.9 
52.6 
50.9 
49.7 
52.9 

.8 
-   .8 

96 
90 
88 
92 
93 

25 
25  + 
26 
26 
25 

11 
13 
14 
14 
22 

4 
3 

5  + 
5 

4 

335 
355 
404 
448 
347 

2 
2 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
13 
13 
17 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.34 

T 

.29 

.40 

.14 

-  1.78 

-  1.80 

.28 

T 

.10 

.24 

.13 

11 

10 

1 

12 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MFDINA 

MENARD 

68.0 
57. 4M 
66.1 
69. 5M 
70.5 

35.0 
31. 5M 
33,3 
35. IM 
32,2 

51.5 
49. 5M 
49,7 
52. 3M 
51.4 

.7 

91 
90 
86 
90 
89 

25 
25 
29  + 
26 
25 

16 
10 
12 
14 
12 

4 
4 
3 
4 
4 

394 
448 
440 
369 
392 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
19 
14 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.42 
.25 
.09 
.44 
.18 

-  1.49 

-  .99 

.19 
.21 
.07 
.20 
.11 

11 
11 

1 
11 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MERTZON 
D70NA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 

70. 7M 

68.0 

70.2 

69,3 

68.6 

33. 7M 

31.2 

34.3 

34,2 

35,3 

52. 2M 

49.6 

52.3 

51.8 

52.5 

86 
85 
87 
90 
8ft 

29  + 
29  + 
28 
25  + 
25 

15 
16 
16 
22 
13 

3 
3 
3 

13+ 
4 

358 
440 
374 
382 
363 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
14 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

.30 
.30 
.12 
.11 
.25 

-   .92 

.30 
.30 
.12 
.06 
.17 

1 
1 

11 
1 

11 

.0 
1.0 
.0 
.0 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

1 
1 
I 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANK  IN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  Ap        R 

68.5 
66.3 
69,5 
65,9 
69,4 

35,9 
31,2 
39,4 
31,8 
35,3 

52,2 
48,8 
54.5 
48,9 

52,4 

1.9 

87 
89 
85 
86 
87 

25+ 

24 

26 

25 

24 

13 
16 
18 
14 
18 

3 

4  + 
3 
3 
3 

376 
476 
304 
468 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
20 
5 
16 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.09 
.20 
.00 
.36 
.09 

.   .81 

.05 
.20 
.00 
.31 
.09 

10 

1 

I 
11 

.0 

.0 

2.3 

.0 

0 
0 
3 

I 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONDRA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

55.0 
70.7 
65.6 
73,0 
67.0 

35,7 
34,8 
31.7 
41.0 
30.5 

50.9 
52.8 
49,2 
57.0 
48,6 

89 
89 
89 
90 
85 

26  + 

25 

22 

24 

25 

19 
16 
13 
23 
10 

5  + 

3 

3 

3 

3 

413 
354 
452 
250 
471 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
15 
6 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
.22 
.25 
.16 
.22 

-   .69 

.17 
.22 
.15 
.06 
•  IB 

11 
11 

1 
1 
1 

T 
.0 

.0 

0 
0 

0 

2 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

52,0 

-   .5 

.25 

-  1,34 

.2 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  KL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLF  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

58. 7M 

68.2 

68.3 

66.8 

67.8 

48. 2N 

43,2 

45,0 

41,9 

41.0 

58, 5M 

55,7 

56.7 

54.4 

54.4 

1.9 

-  1.8 

.5 

86 
85 
85 
83 
84 

24 
25  + 
25 
26 
25 

28 

24 
21 
24 
21 

3 
4 
4 
5+ 

4 

222 
298 
273 
323 
320 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 
4 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3,55 

.31 
.93 
.88 
.53 

-  2,27 

-  .83 

-  2.23 

2.71 
.10 
.49 
.64 
.25 

29 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
4 
2 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

CDl UMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  hSO  iP    R 

CUERD  3  E 

71.2 
59.4 
67.1 
71.3 
72.3 

51.2 
40.9 
53.9 
50,9 
46,8 

61.2 
55.2 
50.5 
51.1 
59.5 

.7 

84 
85 
85 
86 

84 

17 
25 
17 
17 
25  + 

31 
22 
34 
28 
22 

4 

5  + 
3 
4 
4 

149 
304 
169 
165 
204 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.63 
1.52 
4.51 
3.41 
1.46 

-  1.89 

1.71 

2.72 
1.11 
3.48 
2.41 
1.15 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
4 
2 

2 

1 

2 

1 
I 

2 

1 

1 
1 

1 

eTgin 

flatonia  2  w 
floresville 

COLlAf) 
GONZALES 

69.9 

71.0 
58.5 
72. OM 
69.2 

43.6 

44,6 
41,7 
47, OM 
42,4 

56.8 
57.8 
55.1 
59. 5M 
55.8 

1.5 

84 
84 
85 
84 
85 

25  + 

24 
25 
25  + 
25 

23 
19 
18 
23 
21 

4 
4 
4 
4 
5  + 

265 
240 
311 
193 
293 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 

1.11 

.00 

.62 

1.16 

-  1,67 

-  1,81 

-  1,15 

.32 

.80 

.00 

.49 

1.03 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

Htl LETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

71.4 
59.9 

73.4 
73,4 

45,2 
41,3 
44.0 
49.0 

58.3 
55.5 

58,7 
51.2 

1.5 
-   .3 

84 
88 
87 
85 

24 
25 
25 
25 

24 
22 

18 
25 

4 
4 
4 
4 

225 
283 
222 

151 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

1.49 
.47 
.22 

5.47 

-  1,38 

1.15 
.23 
.22 

4.52 

29 

.& 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 
1 
4 

1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FEBRUARY       1972 


Temperature 

Precipitation 

'4 

«  a 

•1 

'4 
•1 

<s 

1 

< 

Iz 

1 

1 

S 

a 

1 

.3 

S 

m 
& 

1 
Q 

No.  of  Days 

■s 

0 
H 

a 

1 

1 
o 

* 
To 
Q 

Sno 

w.  Sleel 

No.  ol  Days 

SutUia 

Mix. 

Min. 

13 
o 

H 

II 

1 

1 

i 

0 

1 
s 

S  * 

"J 

hi 

.  k 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

N4T4LI4 

70.0 
65.9 
67.9 
69.6 

72.5 

44.8 
40.9 
40.9 
46.7 
42.2 

57.4 
53.4 
54.4 
58.2 
57.4 

.0 

84 
82 
84 
88 
86 

24 
25 
25 
26 
24 

21 
20 
18 
28 
19 

4 

4 
4 
4 
4 

243 
349 
322 
238 
245 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

10 

6 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 
.59 
.71 
1.78 
.25 

-    1.70 

.71 
.42 
.55 
.83 
.12 

11 
11 

11 
29 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

I 

4 
2 

1 

0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXDN 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RORSTOWN 

69,8 
71.2 
66.8 
72.8 
69.7 

40.4 
44.4 
41.0 
48.3 
47,9 

55.1 
57.8 
53.9 
60.6 
58.8 

-  1.5 

84 
88 
83 
85 
86 

26  + 

28 

26+ 

17 

26 

20 
22 
16 
23 
28 

4 
4 
4 
4 

4 

301 
238 
335 
167 
215 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
6 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 

.50 

.75 

1.49 

4.02 

-  1.98 

.26 
.45 
.60 
.97 
3.15 

11 
12 
11 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
2 
5 

0 

0 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

ROCKPDRT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SEALV 

SEGIJIN 

68.0 
71.0 
66.4 
69.3 
71.2 

51.2 

42.4 
38.5 
45.4 
43.5 

59.5 

56.7 
53.5 
57.4 
57.4 

1.3 
.1 
.7 

1.8 

82 
84 
84 
81 
83 

17 
24 
26 
25 
24 

31 
20 
18 
23 

21 

3 
4 
4 

4 
4 

185 
263 
342 
233 
244 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 

7 
4 
4 

0 

0 
0 

2.04 
.40 
.55 

1.78 
.59 

-  1.25 

-  2.17 

-  1.34 

-  1.55 

1.20 
.24 
.37 

1.32 
.53 

29 

10 
11 
11 
11 

.0 
.n 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

2 
3 

1 

2 

0 
0 

1 

1 

1 

0 
0 

I 

0 

SINTON 

skithville 
somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

72.6 
68. 5M 
6'.. 8 
66.1 
71.4 

50.0 
40. IM 
38,6 
47. 5M 
45.3 

61.3 
54. 3M 
51.7 
56. 8M 
58.4 

-   .7 

87 
85 
79 
82 
84 

17 
26 
25  + 
26 
24 

25 
20 
IB 
27 
24 

4 

4  + 
4 
3 
4 

152 
324 
389 
228 
224 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
8 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2,99 
.72 
.61 
.75 

1,59 

-  2.04 

2.70 
.58 
.41 
.45 

1.15 

29 

11 
11 
11 
11 

.0 
.0 

•  c 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

2 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

57.2 

.5 

1.45 

-   .92 

.0 

*    »    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETDN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

67.4 
67,8 
65,  9M 
67.4 

45.3 
46.2 
44. IM 
47.2 

56,4 
57.0 
55. OM 
57.3 

-  2.6 

80 
80 
81 
80 

29  + 
25 
29 
29 

25 
26 
22 
28 

4 
3 
4 
3 

270 
253 
299 

246 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

2.19 
1.00 
2,63 
1.69 

-  1.21 

1.23 
.57 

1.10 
.78 

11 
12  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
3 

1 
1 

2 

1 

1 

0 
2 

0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPQRT  2  NW 

66.7 
69.0 
68,3 

71, IM 
66.9 

39,8 

48.0 
39.9 

47. 2M 
47.1 

53.3 
58.5 

54.1 
59. 2M 
57.0 

.5 

83 
82 
82 
83 
80 

26 
28 
18 
28 
27 

20 
27 
19 
24 
26 

4 
3 
4 
4 

4 

353 
211 
316 
180 
258 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

I 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.12 
.97 
1.12 
1.22 
2.34 

-  2.05 

-  1.67 

.35 
.45 
.37 
.84 
1.52 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
3 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

GALVESTON  WSO  CI          R 
HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

63.4 
67,3 
68.6 
66.7 

67. 3M 

52.8 
43,1 
47.3 
41.8 
49. 6M 

58.1 
55.2 
58.0 
54.3 
58. 5M 

1.3 
1.4 
2.2 

-  2.2 

-  .2 

77 
82 
83 
80 
78 

26 
25 

25  + 

25 

25 

30 
24 
28 
21 
26 

3 

4 

4  + 
4 
4 

211 
295 
225 
323 
214 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
2 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
1.20 
2.02 
1.18 
1.20 

-  1.01 

-  2.45 

-  1.42 

-  3.03 

-  1.86 

1.33 

.70 

1.44 

.50 

.55 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
4 
4 

1 

0 

1 

0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

67.5 
64.3 
66.8 

68.1 
70.1 

46.6 

44.0 
48.2 
42,3 
45,0 

57.1 
54.2 
57.5 
55.2 
57.6 

-   .7 

81 
81 
79 
82 
83 

29 
27 
24 
29 
25  + 

27 
25 
25 
22 
24 

4+ 

5  + 
4 
5  + 

4 

255 
322 
236 
300 
228 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
3 

5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.93 
1.01 
1.62 
1.44 

-  1.54 

.87 
1.13 

.69 
1.00 

.50 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
4 
5 

0 

1 

0 

1 

0 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

65.7 
69,3 
66.3 
66.7 
66.4 

44.9 
52,0 
49.7 
45.0 
44.8 

55.3 
60.7 
58.0 
55.9 
55.6 

-   .7 
.0 

81 
81 
77 
82 
82 

26 
17 
26 
26 
26 

24 
29 
30 
25 
25 

4 
3 
4 
3 
4 

291 
170 
233 
286 
293 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
1.15 
2.29 
2.53 
2.27 

-  2.62 

-  1.02 

1.00 
.54 
1.41 
1.62 
1.58 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

5 

4 
4 

I 

0 

1 
1 
1 

VICTORIA  WSO  AP           R 

69.3 

46.4 

57.9 

-   .1 

83 

17 

26 

'• 

229 

0 

0 

3 

0 

.72 

-  1.62 

.35 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56.7 

-   .3 

1.61 

-  1.96 

.0 

*    •    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
C4RR1Z0  SPRINGS 
CATARINA 

70.9 
75.1 
71. B 
71.9 

74. DM 

46.9 
49.0 
42.3 
43.6 
45, 2M 

58.9 
62.1 
57.1 
57.8 
59. 6H 

-   .4 

87 
87 
84 
92 
90 

26 
25 
22  + 
25 
24 

28 
25 
21 
24 
26 

4  + 

4 

4 

5 

4 

216 
142 
247 
239 
191 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
7 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

3.24 

2.63 

4.82 

.22 

.28 

1.87 
-   .81 

2.10 

1.72 

3.50 

.07 

.16 

29 

8 
29 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
0 
2 

2 

2 
3 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
C0TULL4  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DlLLEY 
EAGLE  PASS 

73.4 
71,4 
72.9 
70.0 
71.2 

44,3 
46.1 
45.6 
42.0 
42.9 

58.9 
58.8 
59,3 
56.0 
57.1 

-   .9 
.0 

86 

87 
89 
87 
90 

25  + 

25  + 
24 

26  + 
26 

22 
27 
25 
23 
27 

4 

4  + 
4 

5  + 
5  + 

208 
214 
203 
273 
251 

0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.20 
.08 
.22 
.36 
.16 

-  1.11 

-  .76 

.15 
.05 
.06 
.10 
.13 

11 
11 
11  + 
15  + 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

71.4 
71,5 
72.4 
74.7 
71.7 

40.9 
49.2 
43.2 
45.6 
43.6 

56.2 

60.4 
57.8 
60.2 
57.7 

-  2.2 

-  3.8 

90 
89 
90 
89 
88 

26 
26 
25 
24 
26 

21 
28 
22 
22 
23 

4 
4 
4 
4 
4 

272 
179 
242 
183 
247 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

4 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 
.91 

2.13 
.13 

2.28 

-   .83 
.90 

.30 
.42 
.97 
.13 
1.90 

1 
8 
1 
1 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 
1 
2 

0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

HEBBRDNVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

71.8 

M 
72.8 
72.7 
70.0 

47.6 
40. 7M 
49.9 
43.7 
43.0 

59.7 

M 
61.4 
58.2 
56.5 

89 
8R 
88 
90 
89 

26 

29  + 
25 
25 
18 

26 
19 
30 
25 
24 

4 

5  + 
4 
3 
4+ 

199 

166 
218 
265 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
.00 

1.10 
.12 
.36 

1.32 
.00 
.88 
.06 
.24 

29 

8 
5 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
1 
0 

1 

2 
0 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

Rio  GRANDF  CITY  3  W 
TILDEN 

73.2 
70.3 

48,6 
45,0 

60.9 
57.7 

88 
87 

26 
26 

25 
23 

5  + 
4 

175 
248 

0 
0 

0 
0 

2 

5 

0 
0 

1.57 
.66 

.84 
.41 

9 
29 

.0 

0 
0 

4 
2 

1 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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"* 

FEBRUARY 

1972 

Temperature 

Precipitation 

'J 

II 

if 

• 

s 

> 
< 

•a 

ll 

i 

5 

.3 

• 
1 

Q 

s 

1 

No.  of  Days 

3 

I"! 
SB 

ll 

1 
1 

• 

Sno 

«.  SIsel 

No.  oi  Dayt 

SUtton 

Max. 

Mln. 

o 

!1 

• 

i 

: 
1 
s 

1 
§ 

•si 

^1 

Z404T1 

75.1 

47.9 

61.5 

91 

17 

28 

4 

154 

1 

0 

1 

0 

1.01 

.66 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

58.6 

.4 

1.11 

-       .06 

.0 

*         *          • 
IDWER    V41  LEY                     10 

BROWNSVILIE    MSO    AP                  R 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    CQOK 

73.9 
74.6 
73,7 

55.2 

51.7 
54.6 
50.0 

64.7 

62.8 
64.6 
61.9 

.7 

85 

88 
88 
88 

17 

IB 
17 
26+ 

34 

32 

34 
28 

4 

4 
4 
4 

93 

145 
114 
166 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
2 

0 

0 
0 
0 

2.72 

1.04 

.83 

2.35 

1.24 

1.80 

.36 
.47 
.99 

29 

29 
8 
9 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

4 
2 

4 

2 

0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

MISSION    *    W 
PORT    MANSFIELO 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACD    Z    E 

73.6 

68.7 
72.6 
73.2 
76.0 

51.4 
46.1 
51.0 
54.0 
54.5 

62.5 

57.4 
61.8 
63.6 
65.3 

-  .7 

-  1.4 

89 
84 
87 
87 
87 

26 
18 

26  + 
20+ 
17 

32 
33 
33 
37 
33 

4 
3 

5  + 
5 

4 

149 
224 
157 
129 
88 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.40 
1.46 
1.39 
1.10 
.92 

.40 
.24 

-       .11 

.51 
.77 
.82 
.65 
.28 

29 

1 

1 

1 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

62.7 

-    1.0 

1.47 

.28 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
JUNCTION 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KINGSVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
35    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
KINGSVILLE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
nODLE  6  NNE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CROSBYTON 


96 

DATE 

25 

3 

DATE 

03 

5.47 

.00 

4.52 

DATE 

29 

5.0 

B 

DATE 

11 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ABEANATHY 
ACKERLV    1    KS» 
AIIAItILl.0    WSQ    AP 
ANOKEUS 
SIC    SPRIMC 

BOQKEK 
BOKCEK  3  w 
BRAVO 

BROWNPIELO  NO  2 
BULER  «  NNW 

BUNKER  HILL  5  K 
CANADIAN  I  ENE 
CANVON 

CHANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

COIOHATEII  3  H 

CONLEN 

CROSBVTON 

DAIMART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

DIMMITT  «  E 
DIMMITT 
DUMAS 
FLOVDADA 
FlOYDAOA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITr  1  E 

CRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HICCINS 

HITCHLAND  6  SSW 


SSE 


lAHESA 

LENORAH 
LEVELIAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELO  NO. 

LOOP 
LQREN70 

LUBBOCK  WSO  AP 
MC  LEAN  3  E 
MIAMI 

MIDLAND  USO  AP 
MIDLAND  *>    ENE 
MORSE 
MORTON 
MULESHQE  I 

NOTLA  3  SE 
QLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  !  NNE 

PERRVTON  11  WNH 
PLAINS 
PLAINVIEH 
QUITAQUE  1  E 
SEMINOLE 

SILVERTON 
SLATON  5  SE 

SPEARKAN 
STRATFORD 
SUNRAY  A  SW 

TAHOKA 

TASCOSa 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 

BALCOTT 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         / 
ANSON 

ASPERHONT  2  SSH 
8ALLINGER  1  SU 
BATEMAN  RANCH 

BENJAMIN  4  SSE 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPOPT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 
COIORAOO  CITY 
CROMELL 
DICKENS 

DUMONT 

ELECTRA 
FlOMOT  I  N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERPY 

HAMLIN 

HASKELL 

HDRDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 
LAWN 
MATADOR 
MEMPHIS 

"OBEETIE  2  S 
MUNDAY 
HORTHFIELO 
NOVICE  1  E 
NUCENT  1  ESE 


.04 
.07 

.oe 


13      14      IS    I   16      17      18 


.06 
.07 
.03 


T     .18 
.25 

.02   .10 


.3C 

.0! 


,08   T 
T     .6C 


22      23      24  I  25      26      27      28      29      30 


)•  loUowing  Slaljon    lodci. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1972 

"n 

Day  of  Month 

Station 

^ 

i2 

1  1  2  1  3 

4   S  1  B 

7  1  8  f  9 

■°T 

11  1 

12 

13  {  14  1  IS 

16  I  17  1  18 

19  {  20  I  21 

22  I  23  1  24 

25  {  28  I  27 

28  I  29  I  30 

31 

PAOUCAH 

.22 

.06 

.06 

.10 

»AOUC«H  n  SSF 

.2« 

.24 

T 

P1TCMF0»K  «»NCH 

.10 

.10 

POLIK 

.39 

.10 

.29 

POST 

.10 

.10 

T 

QUANAM  9  SE 

■  16 

.06 

T 

.07 

.03 

linBV 

.10 

.10 

•OSCOE 

.OS 

.06 

«3SS  »ANC« 

.9t 

.94 

R3TAN 

.1' 

.17 

SEYMOUR 

.39 

.03 

.16 

.16 

SMAMR5CK 

.20 

.20 

SHANROCK  RADIO  K6YP 

.06 

.06 

SNYOER 

.05 

.05 

SOUTH  CAHP  (6666) 

.37 

.17 

.16 

.04 

STAMFORD  1 

.59 

T 

.53 

TAMPICO 

.10 

.10 

TRENT  2  £NE 

.29 

.11 

T 

.16 

TRuBy  3  ESf 

- 

- 

- 

-   -   " 

- 

- 

- 

• 

-   -   - 

- 

- 

. 

- 

TRUSCDTT 

.39 

.04 

.35 

TURKEY  J  USW 

.06 

.06 

VERNON 

.38 

.09 

.29 

VOSS  1  WSH 

.68 

.34 

.34 

WELLINGTON  1  ESE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   -   - 

- 

... 

. 

- 

mCHITA  FALLS  USO  AP     R 

.4A 

.02 

T 

.06 

.36 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.«2 

.03 

.39 

WINTERS  1  NNE 

.49 

.19 

.12 

.03 

.11 

WITT  «ANCH 

.21 

.08 

T 

T 

.13 

,    .     , 

NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

.45 

.06 

.14 

.23 

ALEDO  t  SE 

.38 

.08 

.02 

.05 

.23 

ANOICF  1  WNW 

.30 

.08 

.12 

.12 

ANNA 

.45 

.45 

ANTELOPE 

.75 

.09 

.01   .02 

.18 

.49 

ARCHER  CITY 

.60 

.08 

.02 

.46 

.02 

ARLINGTON 

.45 

.20 

.25 

AVALON 

.20 

.20 

BAIRO 

.06 

.06 

BAROWELL  0AM 

.20 

.04 

.06 

.10 

6ELT0N  DAM 

.48 

.22 

T 

.08 

T 

.1* 

T 

BEN6R00K  DAM 

.33 

.05 

.02 

.01 

.2! 

BONHAM 

.65 

.51 

.07 

BOWIE 

1.11 

.17 

.23 

.71 

BOYD 

.24 

.03 

.21 

BRAZOS 

.50 

.20 

.04 

.28 

enECKENPIDCE 

.43 

.02 

.21 

.20 

6R1DCFPCRT 

.46 

.12 

.13 

.23 

BROWNMOCO 

.40 

.21 

.1' 

BURLESON  2  SSW 

.21 

.09 

.03 

T 

.1! 

BURLINGTON  3  WSW 

.55 

.14 

.03 

.04 

.3< 

T 

CAMERON 

.46 

.16 

.21 

.09 

CARROLLTON 

.30 

.31 

CELINA 

.06 

.02 

.04 

CENTER  CITY 

.21 

.11 

.11 

CHALK  MOUNTAIN 

.41 

.15 

.02 

.01 

.2! 

T 

CLEBURNE 

.30 

.07 

.03   .06 

.12 

.0! 

CLIFTON  10  E 

.24 

.05 

T     .09 

.10 

COMANCHE 

.41 

.15 

.2( 

COOPER 

.50 

.04 

.0< 

.42 

COPPERAS  COVE 

.30 

.18 

T 

.12 

CORSICANA 

.23 

.02 

.11 

.1( 

CRANDALL 

.38 

.07 

.31 

CRESSON 

.30 

.05 

.05 

.21 

CROSS  PLAINS 

.26 

.05 

.21 

DALLAS  WSO  AP          //R 

.25 

T 

.02   T 

.23 

DAVILLA 

.36 

.36 

OECATUR  2  SSW 

.35 

.03 

.06 

.21 

OENISON  DAM 

.36 

T 

T 

.20 

.11 

T 

DENTON  2  5E 

1.18 

.50 

.30 

.28 

.1( 

OUBLIM 

.54 

.15 

T 

.02 

T 

.10 

.27 

DUNDEE  6  NNW 

.39 

.03 

.3! 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

.34 

.05 

.03 

.2! 

EASTLAND 

.79 

.40 

.35 

ENNIS 

.24 

.03 

T     .03 

.11 

EVANT 

.35 

.10 

.25 

FIRMERSVILLE 

.51 

.05 

.04 

.42 

FERRIS 

.37 

.03 

.07 

.27 

FLORENCE  3  SE 

.45 

.49 

F3RESTBUR0  4  S 

.43 

.08 

T 

.35 

FORT  WORTH  INTl  WSO  AP   R 

.26 

.01 

T     T 

.01 

.24 

FRISCO 

.36 

.02 

.01 

.3: 

FROST 

.IB 

.10 

.01 

GAINESVILLE 

.49 

.05 

T 

.02 

.04 

.31 

GATESVILLE 

.21 

.05 

.03 

.1! 

GEORGETOWN 

1.57 

1.00 

.07 

.22 

.21 

GLEN  ROSE  2  w 

.38 

.10 

.02   .01 

.01 

.23 

.01 

GOLDTHWAITE  2  N 

.35 

.07 

.29 

.0! 

GRAHAM 

.67 

.06 

.32 

.27 

GRANBURY 

.43 

.11 

T 

.30 

.02 

T 

GRANGER 

. 

_ 

_ 

-     _     - 

-     -     - 

. 

. 

_ 

... 

... 

. 

.    .    - 

.   -   - 

. 

GRAPEVINE  DAM 

.34 

.04 

.02 

T 

.26 

GREENVILLE  T  Nw 

.44 

T 

.06 

.36 

GROESBECK 

. 

. 

- 

-     _     - 

-     .     - 

„ 

_ 

- 

-     -     - 

... 

... 

... 

... 

.     . 

GJNTER 

.29 

.01 

T 

.02 

.21 

T 

HAMILTON  2SSE 

.17 

T     T 

T 

T 

.17 

HENRIETTi 

.10 

.10 

T     T 

HEWITT  1  SE 

.29 

.13 

.08 

T 

.0( 

HICO 

.19 

.13 

T 

.04 

T 

.02 

HILLSBORO 

.36 

.15 

.09 

.12 

HONEY  CRDVE 

.70 

T 

.70 

T 

T 

HUCKABAY 

.65 

.05 

.60 

HURST  SPRINGS 

.41 

.06 

.06 

.29 

INDIAN  CAR 

.31 

.07 

.04 

.20 

JACKSBORO 

.96 

.10 

.31 

.15 

jARREll 

.15 

.19 

KAUFMAN  3  SE 

.31 

T 

T 

.04 

.27 

T 

kENNEOALE  6  SSW 

.21 

.06 

.03 

T 

.12 

T 

KILLEEN 

.47 

.20 

.08 

.05 

.14 

LAVON  0AM 

.33 

T 

.03 

.30 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

FEBRUARY 

1972 

_ 

Day  of  Month 

Station 

z 

1     ! 

H 

1   1 

2   3 

4    S  1 

6 

7    8    9 

10   11 

12 

13  I  14  {  IS   16   17  1  18 

19   20   21  i  22  1  23   24  j  25   26   27 

28  I  29  1  30 

31 

LEHISVIILF  DAK 

.31 

.03 

.03 

T 

.29 

1 

LIfiN 

.25 

.09 

.16 

MiRLIN  3  IE 

.95 

.14 

.01 

T 

.16 

.01 

.63 

NARYS  CREEK 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

- 

-   -   - 

-     -     . 

-      -      - 

-   -   - 

... 

. 

MC  OREGOR 

.13 

.13 

MCKINNEV  »  S 

.33 

T 

.03 

.30 

MERIDIAN  STATE  PARK 

1.3» 

.82 

.20 

.32 

MEXIA 

.23 

.02 

.07 

.14 

HIO  CITY 

.A9 

T 

T 

T 

.49 

T 

T 

HINERAL  BELLS  FAA  AP 

.33 

.01 

T 

.01   .25 

MDRSAN  ?  WNW 

.37 

.13 

T 

.10 

T 

.14 

N0R6AN  "ILL 

.36 

.36 

BJENSTE" 

.(>5 

.08 

T 

.01 

.27 

.03 

MULLIN 

- 

- 

- 

- 

- 

-    _    - 

- 

- 

-   _   . 

-     -     - 

-      -      _ 



- 

NAVARRO  KILLS  OAH 

.25 

.04 

.09 

.12 

T 

NEUPDRT 

.95 

.65 

.30 

OLNEV 

.55 

.08 

.02   .45 

OLNEY  5  NNH 

.31 

.03 

.28 

PALO  PINTO 

.28 

.10 

.18 

PARIS 

.AS 

1 

T 

.13 

.34 

T 

T     .01 

PILOT  POINT 

.3« 

.03 

T 

.02 

.29 

T     T 

POSSUM  KINCOOM  DAM 

.43 

.03 

.10   .30 

PROCTOR  RESERVOIR 

.<>5 

.14 

T 

.06 

.25 

PUTNAM 

.33 

.07 

.05   .21 

gUINLlN 

1.51 

.02 

.10 

.13 

1.26 

RAINBOW 

.3A 

.09 

T 

.29 

RANGER  I  w 

.«8 

.19 

T     .25 

.04 

RED  OAK 

.32 

.08 

.06 

.18 

RICHARDSON 

.»1 

T 

.07 

.34 

RINGGOLD 

1.31 

1.31 

RISING  STAR 

.61 

.31 

.02 

.28 

ROANOKE 

.26 

.05 

T 

.21 

ROCKDALE 

.50 

.24 

.26 

ROCKKALL 

.33 

.05 

.07 

T 

.21 

ROSEBUD  3  H5H 

.61 

.17 

T 

.02 

.32 

.03 

.07 

ROSS 

.36 

.02 

.11 

.02 

.19 

ROSSER  1  SE 

.35 

.39 

ROUND  ROCK  3  E 

.66 

.20 

.02 

.01 

.34 

.03 

T 

SANGER 

- 

- 

- 

- 

- 

-    _    - 

- 

- 

_     _     - 

_     -     _ 

-      -      _ 

_     _     _ 

. 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.3! 

T 

.02 

.31 

T     T 

SLIDELL 

.42 

.05 

.04 

.33 

SPRINCTOWN 

.lit 

.10 

.02 

.12 

.2* 

STEPHENVILLE  >  N 

.36 

T 

.02 

.3< 

STILLHQUSE  HOLLOW  0AM 

.39 

.20 

.08 

.03 

.01 

STRAWN  a  NNE 

.53 

.13 

.18 

.2! 

TAYLOR 

.5C 

.16 

.02 

.30 

.02 

TEMPLE 

.AA 

.18 

.11 

.05 

.11 

TERRELL 

.A9 

.09 

.41 

THDRNOALE 

.58 

.23 

.2! 

T     .10 

THORNTON 

.12 

.li 

T 

THROCKMORTON 

.39 

.07 

.19 

.0^ 

THURBER  3  NE 

.36 

.36 

TRENTON 

.51 

.10 

.41 

TROY 

.63 

.21 

.10 

T 

.32 

VALLEY  VIEW 

.29 

T 

.04 

T 

.2! 

WACO  0AM 

.26 

.06 

.06 

T 

.1* 

WACO  WSQ  AP              R 

.n 

.05 

.05 

T 

T     .01 

T 

WAXAHACHIE 

.31 

T 

.03 

.3' 

WEATHERFORO 

.Ae 

.12 

T 

.01 

.21 

WHITNEY  DAH 

.21 

.05 

.09 

.11 

WOLFE  CITY 

.51 

.51 

•    •    • 

EAST  TEXAS          0« 

ALTO  S  5W 

1.33 

.11 

.32 

.24 

T     .33 

T 

.33 

ANDERSON 

.00 

ATHENS  3  SSE 

.30 

.13 

.13 

.0* 

ATLANTA  A  NSW 

.69 

.05 

.06 

.41 

.01 

.16 

BEOUS 

.60 

.10 

.10 

.40 

T 

T 

BON  WIER  2  E 

_ 

. 

_ 

. 

. 

- 

_ 

. 

. 

- 

-      -      - 

. 

. 

. 

BDXELOER 

.96 

.26 

.5! 

.12 

.03 

BREHOND 

.67 

.14 

T 

T 

.53 

BRONSON 

.B8 

.15 

.07 

.22 

.06 

.31 

.05 

T 

.02 

BUFFALO 

.34 

.13 

.21 

CANTON 

.28 

.05 

.2: 

CARTHAGE 

.85 

.12 

.36 

.04 

.31 

T 

T 

T 

T 

.02 

CENTER 

1.34 

.13 

.03 

.18 

.37 

.03 

.6C 

T 

T 

CENTERVlLLE 

.54 

.22 

.13 

.09 

.0« 

T 

.01 

.01 

CLARKSVILLE  2  NE 

1.09 

.22 

.14 

.41 

.32 

T 

COLOSPrING  5  SSU 

1.34 

.10 

.05 

.05 

.52 

.38 

.2! 

.04 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.47 

.03 

.03 

T 

.08   .32 

T 

T 

.01 

T 

CONROE 

1.01 

.15 

.02   T 

T 

.07 

.12 

.46 

.le 

T     .021        .07 

CROCKETT 

.56 

.03 

.26 

.04 

,06 

.oe 

.10 

.01 

OACUS 

.97 

.11 

T 

.90 

T 

.36 

DAINCERFIELO  9  S 

.45 

.01 

.05 

.31 

.03 

DEKALB 

1.00 

.11 

.02 

.24 

.5! 

T 

.08 

DEWEYVULE  5  S 

1.19 

.10 

.02 

T 

.48 

T 

.59 

T 

DIALVILLE  2  W 

.79 

.12 

.19 

.11 

.21 

.02 

.01 

.13 

EDOM  3  NNW 

.20 

T 

.01 

.19 

EMORY 

.63 

.02 

.04 

.il 

.15 

EVADALE 

1.33 

.14 

.08 

.02 

.57 

.08 

.44 

FAIRFIELD  3  ESE 

.53 

.14 

T 

T 

.15 

.13 

.10 

.01 

T 

FRANKLIN 

.90 

.24 

.10 

.14 

.02 

GILMER  2  w 

.48 

.03 

.02 

.37 

T 

.06 

GIAOEWATER 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_     _     _ 

. 

. 

-    -    - 

-     -     _ 

-      -      - 

_     _     _ 

_     _     _ 

_ 

GRAPELAND 

.76 

.15 

.29 

.03 

.29 

GROVETON 

.80 

.12 

.21 

.18 

.29 

HACANSPORT 

.86 

.04 

.19 

.63 

.04 

HARLETON 

.60 

.07 

.02 

.10 

.40 

.01 

HAWKINS  1  E 

.67 

• 

, 

. 

.64 

.03 

HEMPHILL 

1.38 

.10 

.50 

.10 

.50 

.18 

HEMPSTEAD 

1.06 

.28 

.67 

.11 

HENDERSON 

.83 

.09 

.36 

.36 

HORGER 

1.23 

.06 

.55 

.08 

.44 

.08 

HUNTSVILLE 

.73 

.13 

T 

.13 

.05 

.36 

.06 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

.67 

.15 

.22 

.09 

.21 

T 

T 

T 

JACKSONVILLE 

.64 

.06 

.02 

.19 

.10 

.02 

.23 

•  02 

JASPER  3  SW 

.96 

T 

T 

.91 

.45 

T 

JEFFERSON 

.76 

.53 

.23 

JEWETT 

.66 

.18 

.12 

.08 

.25 

.03 

KARNACk 

.38 

.03 

.11 

.34 

.04 

.06 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

1.14 

.04 

.04 

.37 

.03 

.10 

.56 

T 

LINDEN 

.80 

.06 

.02 

.08 

.49 

.01 

.01   .17   T 

DAILY  PRECIPITATION 


Conlinuad 

TEXAS 
FEBRUARY 

1972 

Station 

1 

Day  ol  Month 

1  1  2   3 

4  1  5  1  6 

.  7  1  8    9 

10  {  11  I 

12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17   18 

19  1  20   21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28   29  I  30 

31 

LIVINGSTON  I    NNE 

LONG  LAKE  9  SW 

L3NGV16W 

LOVELftOV 

LUFKIN  PAA  aiHPQRT 

1.30 
.58 
.52 
.}« 

l.U 

.16 
.15 

.at 

.04 

.09 

,10 

.15 
T     .15 

.53 

T 

.16 

.19 
.36 

.34 

.32 

T 
T 

T 

T 

.05 

T 

.01 

.46 
.59 

MAOISONVILLE 
MACNULU 
HARSHALl 
MAUD  1  ^ 

MINEDLA  1    SSW 

.57 
.«2 
.57 
.69 
.16 

.12 
.06 

.07 

.07 
.09 

.34 
.92 

.U 
.03 

.02 
.19 

HINEOLA  e  ENE 
MONTGOMFRV 
MOUNT  PI EASANT 
MOUNT  VFRNDN 
NACOGOaCHFS 

.39 
.93 
.52 

.76 
.91 

.03 
.17 
.04 
.03 
.15 

.10 

.07 
.44 

.19 

.66 

.02 

.07 
.02 

I 

.07 
.09 

T 

T 

NAPLES  1  S« 

NEOLtr  «  SSW 

NEUVlLLf 

NEW  CanFY  «  NM 

NEMTON 

.»A 
.93 
.93 

.84 

.07 
.09 

.06 
.22 

.05 
.09 

.08 
.22 

.20 

.05 

.14 

.13 

.06 

T 

.25 

T 

DVERTDN 
PALESTINE 
PlTTSauPO  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  J  SW 

.46 
.<r2 
.45 
.56 
.97 

.14 
.12 

.12 
.12 

T 

.06 

.14 

T     .16 
.23 

.06 
.14 

.02 
7 

.02 
.02 

.22 

auITMAN  Z    S 
REKLAW  3  NNE 
RICHAR3S 

RDCKLANC  I    W 
RUSK 

.43 
1.76 
.66 
.69 
1.00 

.05 

.10 
.20 
.11 
.10 

.03 

T 

.03 
.32 

.04 
.04 
.60 

.76 
.06 
.30 

.46 
.25 

.06 

T 

.03 

T 
T 

.05 

.01 

T 

T     T 

T 

T 

SAM  RAVBUHN  DAM 
SIMMS  <.  WNW 
SULPHUR  SPRINGS 

texarkana 
texarkana  dam 

1.61 
.57 
.67 
.67 
.68 

.09 

T 
T 
.04 

.04 
.04 

T 

.15 
.12 
.07 

.75 

.07 

.03 

.05 

.02 
.01 

.07 

T 

.10 

T 
T     .19 
.11   .03 

.02   T 

TTWN  RLUFP  DAM 
TRlNIOAn  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 

1.06 
.25 

.46 
.45 
1.29 

.04 
.04 
.05 
.22 
.30 

.05 

T 

.03 

T 

.06 
.04 
.12 

.41 

.10 

T 
T 
.76 

.03 

T 

.06 

WARREN 
WILLS  PPINT 
WINNS80R0  6  SW 

1.63 
.46 
.60 

.09 
.02 

.69 

.07 

.21 

^43 

.04 

.17 

T 

T 

.02 

.32 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 

balmorhfa 

Slots  campground 

BOaulLlAS  RANGER  STA 

.00 
.00 
.00 
.13 
.01 

.13 

.01 

T 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRVOEN 

.00 
.00 
.00 
.07 
.10 

.02 
.10 

.05 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FA6ENS 

FORT  DAVIS 

FORT  MANCnCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

T 
.04 

.25 

.04 
.20 

:    : 

T 

:     :     : 

.05 

: 

:     :     : 

:     :     : 

:     :     : 

:    :    : 

:    : 

CIRVIN 

CRANOFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  I  S 

.10 
.25 

.00 

.00 

.20 

- 

.     .     . 

.     .     . 

.10   T 

.05 

- 

.     .     . 

-     .     . 

-     -     . 

.     -     . 

.    .    . 

-    - 

MARATHON 
MARFA  NO.  i 
MENTONE  2  S 
HONAMANS 
MOUNT  LOCKE 

.13 
.00 
.00 
.20 
.00 

.13 

,20 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

.40 
.00 
.11 
.20 
.00 

.17 

.05 
.20 

.23 

.06 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  0AM 

SALT  Flat  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.00 

.10 
.00 
.19 

.10 
.19 

T 

SIERRA  BLANCA 

toyah 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.00 
-.11 

.OH 

T 

.09 

T     T 

YSLETA 

.04 

.04 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVULE 
AMISTAO  DAM 
BERTRAM  3  ENE 

eiG  lakf  no  2 

SLINCO 

.16 
.06 
.43 
.30 

.37 

T 

.14 
.17 
.10 

T 

.08 
.08 

T 

.16 
.05 

.19 
.09 
.16 

.01 
.08 

.01 

.04 

BlEwETT  5  NW 
BOERNE 

brackettville 

BRADY 
BURNET 

.14 
.28 
.60 
.30 
.41 

T 

.15 
.15 

.14 

T     .03 

T 

.14 

.80 

.12 

.22 

.14 

T 

.03 
.01 

CAHP  WOOD 
CAUTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 
COPE  RANCH 

.30 
.22 
.00 

.23 

T 
.23 

-     - 

.1« 

T     T 

.     .     . 

T     .22 

.16 

. 

.     .     . 

. 

.     .    . 

.    -    . 

-    - 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  mo  USD  AP 

DOOlE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.55 

.00 
.08 
.59 
.12 

.25 

T 

.50 

.12 

T 

.19 

.01   .07 
.01 

.06 

.15 

EDEN  1 

Eldorado  u  nw 

.23 
.45 

•  12 
,40 

.02   .09 
.05 

II  loUowIng  Statton   Iad*S- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1972 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

12    3 

4  1  5 

6    7    8  1  9  :  10 

11 

12 

13  1  14  {  IS 

16  {  17  I  18 

19   20  1  21   22   23   24   25   26   27  1  28   29   30 

31 

ELDORADC  19  SM 

.44 

.26 

.12 

.06 

FIFE 

in 

.14 

FKCOEaiCKSBUKC 

.26 

.10 

.03 

T 

T 

.13 

FUNK  RANCH 

.20 

.20 

T 

COLO 

.3* 

.22 

.12 

HIRPER 

.00 

HUMBLE  PUMP  ST4  5  WNw 

.iO 

.29 

.31 

HUNT 

.36 

.13 

.23 

HYE 

.19 

.18 

JAMES  RIVER  RANCH 

■■■ 

T     T 

JOHNSON  CITY 

.23 

.06 

.1! 

.02 

JUNCTION 

.3* 

.04 

T 

.02 

.28 

JUNO 

T 

T 

KEMPNER 

.t2 

.15 

.09 

.18 

KERRVULE 

.29 

.10 

.05 

.03 

.08 

.03 

LAMPASA!: 

.40 

.06 

,10 

.24 

LANCTRY 

.!« 

.13 

.01 

HAND 

.42 

.10 

T 

.19 

.13 

LVNXHAVEN  RANCH 

.40 

.14 

.24 

.02 

MARCO 

.13 

.13 

MASON 

.26 

.05 

.21 

MC  CANEY 

.09 

.07 

.02 

MEDINA 

.44 

.02 

.18 

.20 

.04 

MENARO 

.16 

.11 

.07 

MERTZDN 

.30 

.30 

NELSON  RANCH 

.32 

.10 

.10 

T 

T 

.12 

T 

T 

NIX  STORE  1  a 

.27 

.27 

OAK  CREEK  LAKE 

.11 

T 

.11 

OJONA 

.30 

.30 

PAINT  ROCK 

.12 

T 

.12 

PANOALE 

.11 

.06 

.05 

PRADE  RANCH 

.2S 

T 

.08 

.17 

T 

RANKIN 

.09 

.05 

.04 

RED  BLUFF  CROSSING 

.43 

.11 

.02 

.30 

RICHLAND  SPRINGS 

.60 

.40 

.20 

ROBERT  LEE 

.20 

.20 

ROCKSPRINGS 

.00 

ROCKSPRINGS  21  SH 

.19 

.02 

.13 

.04 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

.48 

.11 

.27 

.10 

SABINAL  1  HSM 

.20 

.07 

.10 

.03 

SAN  ANGELO  DAM 

.36 

.31 

.05 

T 

SAN  ANGELO  KSO  AP        R 

.09 

T 

T 

.09 

SAN  SABA 

.36 

.10 

.17 

.0^ 

SLOAN 

.32 

.06 

T 

T 

.26 

T 

SONORl 

.22 

.22 

SPICEMOOD  I  S 

.63 

.11 

T 

T 

.22 

.31 

T 

STERLING  CITY 

.25 

.15 

.10 

TAYLOR  RANCH 

.17 

T 

.14 

.03 

TEAGUE  RANCH 

.29 

.10 

T 

T 

.17 

.02 

TELEGRAPH 

.55 

.55 

UVALDE 

.16 

.06 

.02 

.05 

T 

.03 

HATER  VALLEY 

.22 

.18 

.0' 

BATER  VALLEY  10  NNE 

.16 

.16 

T 

T 

T 

■ATSON 

.23 

.18 

T 

.0! 

•   •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

3.55 

.20 

.12 

.45 

.0" 

2.71 

AUSTIN  ysn  AP           R 

.31 

.08 

.05 

T 

.10 

.08 

T     T 

T 

BEEVILLE  5  NE 

.93 

.13 

.01 

.13 

.n 

.49 

BLUE 

.77 

.16 

.03 

.50 

.o; 

.03 

BRENHAM 

.BS 

.17 

.03 

.64 

.o« 

T 

BULVERDE 

.70 

.35 

.11 

.24 

calokell 

.59 

.15   .02 

.01 

.38 

.0: 

T 

T 

CANYON  DAM 

.53 

.14   ,01 

.11 

.25 

.02 

CHAPMAN  RANCH 

4.63 

1.35 

T 

T 

.37   .03 

.16 

T 

2.72 

CIBOLO  CREEK 

.10 

.10 

CLASSENS  RANCH 

.18 

.02 

.08 

.04 

.01 

.02   .01 

COLUMBUS 

1.52 

.09 

.12 

1.11 

.2( 

CORPUS  CHRISTI 

4.51 

.35 

.05 

.07 

.56 

3.48 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

3.41 

.36 

T 

.12 

.04 

.40 

T 

.08  2.41 

CUERO  3  E 

1.46 

1.15 

.31 

DIME  BOX 

.37 

.37 

T 

DRYER  1  NW 

.64 

T 

.01 

T 

.06 

.55 

.02 

ELGIN 

.57 

.21   T 

.32 

.04 

FAIR  OAKS  RANCH 

.20 

T 

.10 

.10 

FALLS  CITY  »  WSw 

.39 

.22 

T 

.05 

.12 

T 

T 

FEOOR 

.19 

.19 

FISCHERS  STORE 

.42 

.10 

.07 

.25 

T 

FLATONIA  z    u 

1.11 

T 

.80 

.31 

FLORESVULE 

.00 

GIOOINGS 

.61 

.07 

.51 

.03 

T 

GOLIAO 

.62 

.05   ,01 

.02 

.02 

T 

.49 

.o; 

GOLIAD  1  SE 

.90 

.20 

.45 

.25 

GONZALES 

1.16 

.02 

.03 

1.03 

.01 

HALLETTSVILLE 

1.49 

.28 

.03 

T 

T 

1.16 

.02 

HONDO 

.47 

.23 

T 

.14 

.10 

T 

T 

JEDDO  I    NNE 

.75 

.03   .02 

.03 

.63 

.04 

T 

KARNES  CITY 

.11 

.11 

KENEDY 

.22 

T 

.22 

KINGSVILLE 

5.47 

.44 

.34   .02 

.01 

.12 

.01 

.01 

4.52 

LA  GRANGE 

.97 

.06 

.15 

.71 

.05 

T 

T 

T 

LEXINGTON 

.59 

.17 

.42 

T 

LOCKHART  2  NH 

.51 

.09 

.39 

.03 

LULING 

.71 

.04   .01 

.03 

.55 

.03 

.05 

MATHIS 

1.78 

.50 

.04 

,10 

.31 

,83 

NATALIA 

.25 

.11 

.01 

.12 

.01 

NEH  BRAUNFELS 

.44 

.13 

,26 

.01 

.02 

T     ,02 

NIXON 

.60 

.07 

.03 

,05 

.45 

POST  OAK  SCHOOL 

.68 

.03 

.60 

,05 

RED  ROCK 

.75 

.60 

.15 

REFUGIO 

1.49 

.07 

T 

.02 

T 

.38 

.05 

,97 

RICAROO 

5.21 

2.17 

.39 

.34 

2,31 

RIOMEOINA  2  N 

.53 

.17 

.15 

.21 

R06ST0WN 

4.02 

.51   T 

.01 

T     T     .10 

.13 

.12 

T 

3,15 

ROCKPORT 

2.04 

.21 

T 

T 

T 

T 

.58 

.05 

1,20 

RUNGE 

.54 

.15 

.01 

.38 

T 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

.40 

T 

.07 

T 

.24 

.09 

T 

SIN  MARCOS 

.55 

,10 

.06 

.37 

.02 

SCHULENBURC 

1.06 

.OB 

.91 

.07 

T     T 

SEALY 

1.78 

,06 

,08 

1.32 

.20 

,12 

SEGUIN 

.59 

,06 

.53 

E  following  Sialion    lodvi. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13      M       15 


28      29      30 


SINTDN 
SMITMVULE 
SDMERVIILP  0AM 
SP6AKS 

SORtMr,  BRANCH 

HAELOER  7  SSW 
hftSHlNCTON  STATE  PARK 
WELDER  kUDLlFE  FNQTN 
VTAKUH 
YHRKT^WN 


UPPER  COAST 


ALVtN 

ANAHUAC  TSCO 

A^CLETON  2  W 

BAY    CITY    WftTERMnRKS 

BAYTOWN 

BFAUwnNT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOniNE 

CYPRESS  I  SW 

DANEVANC  2  SE 

EDNA  HWY  S9  BRIOGE 
EL  CAHPO 
FKE6PQRT  Z    ^4W 

GALVESTON  WSQ  CI 
HOUSTON  WSO  AP 

M0UST3N  FA4  alRPQBT 
HCUSTON-BARKER 
HOUSTDN-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-HESTBURY 

HOUSTON-NORTH  HOUSTPN 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HJMBLE 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORHA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AlfiPPRT 
PIERCE  \     E 

POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO  AP 
PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 
RICHMONO 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSH 
TOMBALL 


ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  MELLS 

CARftUO  SPRINGS 

CATAftlNA 

CHARLOTTE  5  NNH 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPQRT 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

FAL^UftftlAS 

FOWLEBTON 
FREER 
FHID  TOWN 
GEORGE  WEST 

HE8BR0NVILLE 
JOUROANTDN 
KAFFIE  RANCH 
LA  PAYOR 
LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

PDTEET 

RID  CRANDP  CITY  3  H 

SaRITA  ^    E 

THREE  alVERS 


TILOEN 

WHITSETT 

ZAPATA 


BRDHNSvIllE  WSO 

HAftLlNCEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

HC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 

MISSION  «  W 
PORT  MAhS^IELO 
RflVMQNOVlLLP 
SAN  BENITO 

WESLACO    2    E 


2.19 

1.00 
2.t3 

1.69 


u 

.10 

22 

3* 

.21 

87 

.m 

20 

.01 

.0? 

T 

ai 

.08 

2! 

.17 

.ac 

.15 

.11 

.22 

.«B 

.10 

.so 

.10 

3.2« 
2.63 

.17 

4.82 

.34 


.36 
1.57 
1.6S 


.25 
.Ob 
.38 

.85 
.33 

.77 


.57 

.18 


.'iZ       .1 
.26       .65 


.11 
1,16 

■  37 


.37 

.36 

.8« 

.24 

.23 

1.62 

02 

.33 

.01 

02 

.70 

.01 

13 

l.«* 

T 

.31 

.3* 

.63 

■  !i 

.93 

.52 

.61 

.33 

1,00 

.it 

l.Ot 

.2C 

1,83 
1.62 
1,58 


.0<>       .02  .0 

.04 


.16 
1.90 

1.32 


'I  following  Station  IndML 


UJ 

\iL 

Y 

It 

MJ 

-"JLJ 

ttA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Stslion 

Day 

ol  Month 

1 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

«     «     « 

HIGH  PLilNS          01 

aMARILLa  M$0    4P 

MAX 

MIN 

50 

21 

22 
9 

41 

5 

56 
12 

56 
23 

48 
17 

51 
12 

57 
22 

61 
24 

38 

15 

40 
12 

57 

64 
23 

57 
27 

44 
27 

60 
25 

56 
33 

60 
23 

71 
32 

74 
33 

71 
34 

51 

27 

73 
36 

66 
32 

60 

34 

53 
21 

71 
26 

77 
31 

61 
29 

56.0 
23.7 

iNDREUS 

MAX 

MIN 

53 
22 

52 

16 

46 
12 

53 
23 

60 
32 

64 
31 

55 

19 

61 
22 

60 
30 

59 
27 

54 
27 

68 
23 

66 
25 

75 
34 

73 
26 

67 
31 

67 
41 

70 
31 

76 
37 

81 
41 

64 
47 

71 
38 

60 
41 

80 
32 

60 
39 

78 
26 

77 
39 

60 
40 

65 
45 

66.1 
30.9 

BIC  SPRING 

MAX 

MIN 

3? 
25 

54 
25 

36 

13 

45 
11 

55 
31 

52 
36 

67 
21 

49 
23 

61 
26 

62 
27 

39 
27 

52 

27 

67 
30 

70 
31 

75 
34 

57 
30 

68 
35 

65 
36 

70 
36 

72 
39 

60 
48 

86 
41 

60 
41 

61 
44 

83 
37 

68 
38 

59 
36 

77 
38 

62 
40 

63.6 
32.1 

BQRGER  3  w 

MAX 

MIN 

60 
26 

50 
12 

44 
10 

59 
18 

63 
28 

52 
25 

56 
13 

61 
27 

64 
27 

54 
11 

38 
16 

59 

22 

66 

27 

66 
29 

59 
26 

64 
28 

60 
39 

66 
30 

74 
25 

76 
30 

70 
44 

54 
30 

76 
39 

65 
31 

57 
39 

54 
24 

75 
36 

82 
42 

64 
41 

62.4 
27.5 

BRAVO 

MAX 

MIN 

59 
18 

55 
9 

42 

56 
12 

65 
19 

55 
33 

52 
12 

56 
21 

59 
15 

57 
19 

50 
15 

64 
21 

67 
19 

65 
29 

49 
23 

65 
22 

62 

31 

63 

20 

72 
32 

76 
32 

76 
33 

58 
19 

75 
30 

73 
33 

69 
32 

60 
22 

73 
29 

79 
36 

62 
32 

63.4 
23.3 

BROWNFIELD  m    2 

MAX 

MIN 

35 
26 

56 
21 

33 
6 

47 
6 

55 
12 

61 
25 

63 
16 

52 
15 

61 
18 

61 
25 

32 
24 

55 

25 

68 
20 

69 

21 

74 
24 

50 
21 

67 
27 

67 
30 

64 
30 

77 
32 

82 
36 

65 
38 

59 
35 

63 
34 

83 

40 

82 
36 

59 
33 

79 
38 

65 

40 

63.6 

26.1 

CANiDUN  1  ENE 

MAX 

MIN 

59 
27 

47 
13 

44 
11 

56 

16 

59 
27 

58 
22 

54 
14 

60 
24 

62 

20 

61 
12 

40 
20 

62 

23 

69 
25 

67 

30 

50 
30 

64 
27 

60 
39 

60 
29 

66 
34 

78 
29 

72 

40 

56 
29 

76 
29 

B4 
33 

60 
32 

69 

34 

78 
25 

62 
38 

62.5 
26.2 

CANYON 

MAX 

MIN 

60 
26 

59 

13 

45 

7 

60 
15 

60 
24 

60 
31 

54 

15 

62 
20 

63 
27 

62 

17 

42 
18 

61 
20 

66 
22 

66 
33 

52 
28 

63 
28 

63 
36 

63 
25 

74 
34 

78 
30 

77 
36 

70 
31 

76 
39 

75 
33 

70 
39 

56 
25 

74 
33 

60 
?9 

82 
35 

54,7 
26.9 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

MIN 

50 
17 

59 
11 

22 
5 

43 
9 

56 
18 

63 

25 

46 

15 

54 
16 

59 
23 

60 
18 

32 
15 

45 
18 

60 
23 

64 
24 

66 
25 

60 
25 

64 
27 

74 
29 

77 
32 

76 
27 

60 
30 

74 
31 

55 

31 

57 
23 

56 
28 

73 
35 

81 
37 

59.3 
22.9 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

15 
1° 

60 
12 

21 
9 

43 
9 

58 
18 

56 
29 

44 
13 

52 
15 

62 
24 

62 
15 

27 
16 

43 
IB 

63 
23 

66 
21 

60 
27 

43 
26 

64 
27 

62 
26 

62 
27 

72 
30 

73 
32 

73 
30 

50 
31 

78 
34 

64 
34 

65 
22 

53 
21 

75 
33 

61 
37 

57.9 
23.4 

CROSBVTON 

MAX 

MIN 

39 
23 

58 

21 

27 
9 

45 
9 

54 
16 

61 
31 

54 
15 

51 
16 

63 
32 

60 
29 

32 
23 

50 
23 

66 
23 

67 
26 

72 
27 

52 
26 

66 
27 

64 
34 

59 
32 

72 
33 

79 
35 

82 
36 

58 
36 

60 
38 

75 
36 

60 
31 

59 
31 

75 
36 

63 
45 

61.5 
27.8 

riALHART  Fas  airport 

MAX 

MIN 

5" 
12 

22 

8 

41 
5 

56 
11 

63 
26 

45 

16 

51 

U 

60 
21 

59 
22 

32 
19 

48 

12 

62 

20 

65 
20 

51 
26 

48 
24 

64 
21 

61 
32 

62 
2D 

73 
32 

76 
28 

69 
36 

56 
27 

72 
30 

65 
28 

56 

30 

55 
19 

72 
26 

81 
33 

81 

30 

56.8 
22.3 

DIMMITT 

MAX 

MIN 

15 

61 

14 

33 

5 

48 

5 

59 
13 

56 

21 

51 

13 

52 
13 

61 

21 

61 

17 

31 
12 

47 
12 

64 

16 

66 

IB 

65 

24 

38 

24 

65 
24 

64 
26 

65 
26 

74 
29 

76 
29 

76 
28 

55 

28 

78 
35 

77 
35 

74 
21 

55 

21 

76 
36 

64 
36 

60.7 
21.3 

OUMAS 

MAX 

MIN 

49 
20 

59 
12 

20 

7 

47 

7 

57 
19 

62 
26 

40 
13 

54 
18 

61 
22 

61 
16 

30 
16 

44 
17 

59 
21 

67 
26 

53 

27 

46 
27 

64 
28 

61 
2D 

63 
21 

75 
31 

75 
33 

72 
30 

57 
31 

74 
31 

64 
32 

50 
20 

55 
22 

73 
33 

81 
35 

57.8 
22.6 

FLDVnADA 

MAX 

MIN 

35 

25 

59 

19 

26 
8 

45 

7 

53 

20 

56 
24 

53 

14 

51 

15 

61 
23 

54 
16 

27 
21 

47 
23 

65 

23 

66 
26 

70 
24 

47 
23 

66 

26 

64 
32 

58 
31 

73 
31 

77 
33 

60 
35 

56 
34 

81 
37 

73 
36 

79 

31 

63 
31 

75 
40 

62 
42 

60.2 
25.9 

FQLLETT 

MAX 

MIN 

50 
23 

54 
12 

22 

6 

41 
12 

53 
22 

58 
22 

30 

11 

52 
15 

60 
18 

58 
15 

26 

15 

50 
22 

60 
30 

67 
32 

54 
29 

50 
27 

65 
34 

74 
30 

71 
30 

71 
30 

76 
33 

70 
26 

46 
27 

68 
32 

60 
30 

55 

20 

59 
28 

74 
33 

63 
42 

57.2 
24.4 

FRIQNA 

MAX 

MIN 

*5 
16 

58 
15 

24 

7 

48 
10 

58 
15 

59 

30 

52 
15 

52 
15 

60 
20 

60 
19 

31 
16 

47 
16 

61 
26 

65 

35 

64 
25 

37 
25 

62 
25 

62 
24 

64 
25 

71 
33 

75 
33 

73 
28 

55 
31 

76 
35 

75 
36 

74 
25 

55 
32 

73 
37 

80 
36 

59.2 
24.4 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

33 

21 

52 

20 

31 
10 

45 
10 

55 
2B 

61 
37 

60 
19 

53 
19 

62 

21 

61 
22 

39 
27 

50 
26 

72 
26 

68 
23 

56 
27 

50 
24 

71 
24 

71 
30 

74 
39 

78 
40 

62 

43 

86 
39 

64 
39 

82 
43 

86 

40 

82 

36 

60 
36 

72 
15 

76 
40 

63,2 
29.2 

GRUVER 

MAX 

MIN 

60 

21 

44 
10 

44 

7 

60 
9 

62 

30 

51 
20 

57 
10 

63 
18 

65 
25 

58 

16 

42 
13 

60 
19 

68 
22 

65 
29 

54 

21 

67 
25 

6? 

32 

55 
18 

75 
32 

79 
27 

76 
39 

54 
29 

77 
36 

66 
26 

59 
26 

56 

17 

75 
31 

65 
31 

65 
30 

63.3 
23.1 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

<>6 
12 

60 
16 

23 

5 

47 
6 

59 
12 

62 
23 

46 
12 

54 
13 

56 

17 

61 

19 

35 

16 

46 
14 

60 
18 

66 
19 

62 
25 

38 
26 

64 
25 

62 
26 

66 
23 

73 
30 

76 
34 

73 
29 

62 

31 

77 
32 

76 
32 

72 
23 

55 
23 

73 
32 

78 
33 

59.7 
21.6 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

34 
24 

53 
10 

35 
16 

54 
12 

62 
21 

62 
29 

54 
22 

54 
24 

62 
30 

64 
26 

35 

27 

59 
27 

69 
26 

66 
27 

56 

26 

57 
26 

69 

34 

72 
34 

66 
35 

77 
34 

85 

37 

81 
37 

62 
36 

84 
37 

82 
36 

62 
36 

62 

37 

83 
36 

67 
36 

63.7 
28.9 

LEVELLAND 

MAX 

MIN 

40 
24 

58 
19 

28 
5 

49 
5 

56 
10 

63 
20 

60 
15 

53 

15 

61 
17 

61 
24 

34 
24 

50 
22 

66 
22 

69 
21 

10 
25 

47 
24 

65 
24 

65 
29 

64 
26 

76 
32 

79 
36 

79 
36 

59 
34 

60 
32 

79 
38 

79 
33 

58 
31 

75 
34 

64 

34 

62.4 
24.5 

LIPSCOhB 

MAX 

MIN 

51 
16 

58 
12 

18 

3 

42 
9 

50 
16 

58 
17 

32 

10 

54 
9 

60 
14 

60 
18 

25 
11 

46 
20 

62 
20 

68 
26 

54 
25 

50 
25 

65 
25 

65 
25 

60 
2! 

65 
25 

77 
36 

71 
26 

47 
28 

71 
28 

61 
26 

60 
30 

65 
25 

74 
26 

83 
30 

57.0 

21.1 

LITTLEFIElD  no.  2 

MAX 

MIN 

40 
24 

58 

17 

26 
8 

49 
9 

57 

15 

60 
25 

58 
16 

52 

17 

59 
20 

61 
21 

34 
20 

48 
20 

65 
27 

67 
30 

69 
24 

43 
25 

64 
2* 

63 

31 

65 

30 

75 
38 

76 
40 

76 
35 

59 
36 

79 
35 

76 
43 

79 
33 

58 
31 

74 
35 

61 
39 

61.3 
26.6 

LUBBOCK  WSO  AP 

MAX 

MIN 

60 
2» 

33 
9 

46 
4 

57 

15 

61 
26 

60 
26 

53 
15 

60 
19 

60 
27 

45 
24 

52 
23 

66 

24 

68 

21 

71 
25 

48 
24 

65 
2! 

65 

34 

61 
30 

74 
33 

78 
34 

60 
39 

56 
38 

80 
37 

60 
38 

79 
41 

58 
32 

74 
34 

82 
40 

64 
38 

64.1 
27.7 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

45 
29 

56 

14 

19 
12 

42 
16 

44 
26 

54 
32 

38 
14 

48 
20 

61 

18 

63 
18 

24 

IB 

39 
23 

60 
33 

67 
29 

60 
30 

48 
31 

63 
35 

61 
27 

74 
36 

74 
30 

47 
33 

77 
34 

56 
34 

67 
26 

55 
30 

74 
43 

60 
45 

55.5 

27.5 

MIAMI 

MAX 

MIN 

48 
24 

58 
13 

IB 
8 

43 
S 

49 
16 

57 
20 

36 
11 

53 

10 

60 
26 

62 

18 

25 

16 

40 
20 

60 
21 

67 
26 

54 
25 

46 
26 

64 
31 

62 

25 

56 
20 

63 
25 

76 
28 

72 
29 

46 
29 

75 
32 

61 
31 

55 
22 

54 
24 

75 
32 

61 
34 

55.9 
22.6 

MIDLAND  WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
22 

48 
17 

46 
10 

55 
22 

63 
34 

67 
35 

51 
19 

61 
21 

63 
30 

47 
30 

52 
28 

70 
29 

66 
22 

75 
35 

58 
28 

69 
25 

70 
41 

71 
30 

75 
36 

82 

41 

65 

44 

59 
39 

81 
39 

81 

44 

62 
43 

56 
39 

76 
37 

61 
41 

84 
43 

66.7 
31.9 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 
MIN 

54 
25 

51 
16 

47 
11 

55 
22 

63 
31 

67 
32 

58 
16 

63 

24 

63 
26 

54 
31 

53 
27 

71 
27 

69 
22 

75 
35 

69 
27 

69 
25 

70 
39 

73 
33 

74 
39 

63 
36 

66 
48 

73 
38 

62 
35 

62 
36 

82 

41 

77 
27 

60 
35 

ei 

37 

65 
45 

69.3 

30.7 

MORTON 

MAX 

Mm 

41 
23 

57 
18 

27 
8 

50 
6 

56 

14 

62 

22 

61 
16 

52 
16 

59 
19 

59 
21 

36 
21 

51 
23 

65 
24 

66 
25 

69 
23 

45 
25 

64 
26 

65 
24 

65 
23 

75 
30 

78 
31 

78 
32 

58 
34 

76 
36 

77 
40 

77 
29 

57 
29 

74 
33 

81 

44 

61.6 
24.7 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

43 
11 

58 
10 

33 
5 

50 
4 

59 
10 

59 

24 

56 
15 

53 

16 

59 
16 

61 
20 

35 
19 

47 
13 

63 
21 

66 
21 

68 
24 

38 
24 

64 
25 

63 
23 

65 
23 

73 
30 

77 
32 

77 
30 

56 
33 

77 
26 

76 
33 

75 
25 

57 
25 

74 
26 

60 
34 

60.8 
21.4 

OLTON 

MAX 

Mm 

36 
27 

56 

17 

26 

7 

56 
12 

57 
14 

58 
28 

56 

14 

59 
15 

62 
25 

65 
19 

60 
19 

46 
24 

62 
26 

64 

27 

67 
26 

46 
15 

64 
26 

64 
26 

68 
33 

70 
31 

76 
33 

78 
32 

54 
32 

74 
34 

77 
36 

76 
34 

78 
32 

79 
27 

60 
37 

62.7 
25.2 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

MIN 

47 
23 

59 

13 

18 

11 

\l 

55 
20 

56 
24 

36 
15 

53 
16 

58 
24 

60 

17 

24 
17 

43 
19 

59 
25 

66 

34 

52 
29 

46 
29 

61 
30 

59 
26 

58 
25 

65 
34 

76 
36 

70 
26 

56 
29 

75 
33 

50 
32 

57 
25 

53 
25 

74 
43 

61 
41 

55.6 
25.4 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

59 
25 

52 

11 

43 
7 

59 
17 

56 
27 

52 
25 

54 
12 

62 
21 

62 
24 

55 

15 

42 
16 

62 
21 

65 
22 

61 
29 

47 
26 

64 
25 

61 
32 

60 
25 

73 
31 

76 
31 

71 
36 

53 
28 

77 
36 

71 
32 

60 
36 

55 
22 

75 
29 

62 
33 

63 
35 

61,9 
25.2 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

50 

15 

54 

10 

23 
3 

41 
4 

53 
15 

62 

18 

32 
9 

55 

10 

56 
21 

62 
16 

25 

15 

43 
15 

62 
16 

66 
23 

53 
24 

50 
27 

65 
28 

61 
22 

60 
24 

70 
26 

75 
27 

69 
26 

61 
27 

70 
27 

57 
25 

54 
16 

53 
26 

74 
28 

80 
26 

56.1 
19.7 

PLAINS 

MAX 

Mm 

4! 
24 

52 
19 

29 

4 

49 
5 

56 
15 

61 
26 

63 

15 

53 
16 

61 
19 

60 
24 

35 
23 

51 
24 

66 
19 

66 
19 

70 
26 

48 
26 

65 
29 

66 
27 

67 
27 

76 
35 

61 
37 

BO 
37 

56 
34 

82 
35 

60 
37 

79 
36 

56 
35 

76 
35 

83 
35 

62.6 
25.6 

PLAINVIEH 

MAX 

Mm 

40 
25 

60 
17 

24 

10 

47 
15 

59 
27 

59 
30 

56 
17 

53 
12 

61 
25 

60 
20 

30 
19 

51 
21 

64 
27 

67 
34 

66 
28 

47 
26 

64 
29 

64 
33 

66 

31 

75 
34 

77 
35 

79 
35 

56 
36 

79 
35 

77 
42 

77 
28 

63 
30 

75 
33 

82 
36 

61.2 
27.3 

S«*  R«I«r«oc«  Not»  FolJowlag  SttUon  Iocl*x 
-   45   - 


Conllnued 

u/ 

VIL 

I 

It 

MJ 

--tJ 

ttA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Sliitlon 

D^Y 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

33 

2T 

54 
21 

35 
8 

49 
8 

59 

15 

62 

34 

66 
17 

55 
16 

65 
20 

63 

27 

34 
26 

56 
24 

70 
24 

72 
24 

73 
27 

54 

26 

69 

27 

71 
29 

65 
29 

77 
37 

85 

37 

84 
38 

62 
35 

82 
36 

83 
4  0 

80 
39 

6? 
35 

79 
?5 

83 
37 

64.9 
27.5 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

42 

16 

60 
16 

24 

7 

"8 

54 

17 

57 
24 

48 
11 

51 
II 

60 
20 

60 
20 

27 
16 

44 
20 

62 
23 

66 
26 

69 
23 

47 
24 

63 
25 

62 
27 

59 
27 

72 
29 

74 
33 

77 
33 

55 
33 

79 
32 

63 
3? 

7  7 
26 

54 
29 

73 
33 

B2 
31 

66. b 
23.7 

SPF4«M4N 

MAX 

MIN 

59 
22 

50 
10 

43 
8 

59 
12 

65 
30 

59 
20 

56 

11 

61 
19 

65 
25 

60 
16 

43 
15 

62 
18 

68 
22 

64 
28 

53 

27 

65 
27 

02 
34 

61 
34 

75 
33 

79 
29 

73 
37 

52 
29 

74 
36 

08 
28 

53 
31 

55 
16 

76 
27 

62 

34 

85 

31 

63.0 
24.5 

STRATFtlRO 

MAX 

MIN 

'i9 

16 

60 
10 

20 

6 

42 

7 

58 
19 

63 
25 

38 
12 

56 
20 

60 
25 

60 
19 

31 

16 

43 
18 

60 

66 
31 

69 
25 

51 

25 

65 
25 

59 
20 

63 
20 

74 
27 

77 
34 

76 
27 

63 

30 

73 
33 

0? 
29 

56 

17 

56 
27 

73 
30 

61 
34 

66.4 
22.3 

Sunday  <.  Sh 

MAX 
MIN 

59 

21 

')9 

15 

43 
8 

59 
13 

64 
33 

64 
24 

55 

14 

56 
22 

60 
22 

59 

17 

44 
15 

59 
20 

69 
23 

67 
36 

50 
27 

05 
27 

64 
35 

64 
25 

77 
34 

73 
32 

73 
33 

62 
36 

75 
31 

71 
26 

07 

30 

63 
22 

73 
34 

61 
36 

83 

3' 

64.0 
25.9 

TAHDKA 

MAX 

MIN 

33 

26 

56 
23 

33 
9 

45 

10 

55 
15 

60 
27 

62 

16 

53 

17 

61 
22 

60 
23 

30 
25 

58 
26 

72 
25 

66 
25 

74 
24 

50 
23 

66 
27 

69 
32 

64 
33 

74 
30 

61 
35 

86 
38 

59 
35 

79 
32 

65 
33 

83 
33 

60 
32 

77 
?6 

63 
36 

63.4 
26.5 

TULI4 

MAX 

Mm 

"■5 
20 

61 

10 

23 
8 

48 

e 

59 

10 

55 
22 

50 
14 

64 
15 

02 
24 

62 

20 

31 
20 

45 
20 

62 
25 

67 
25 

67 
26 

44 
26 

67 
28 

62 

28 

63 
26 

75 
31 

79 
33 

77 
33 

55 

34 

79 
36 

7  7 
39 

77 
26 

55 
25 

77 
33 

63 

40 

00.7 
24.4 

VEG4 

MAX 
MIN 

<i6 
16 

59 
12 

21 
5 

46 

7 

59 
15 

61 

24 

47 
13 

53 
18 

58 
23 

57 
17 

30 
17 

46 

18 

59 
25 

65 

30 

55 
27 

46 
25 

62 
25 

59 
22 

63 

24 

74 
29 

75 
39 

72 
24 

66 
29 

74 
32 

69 
32 

63 
20 

54 

21 

72 
35 

78 
39 

58.0 
22.9 

WALCOTT 

«     •     « 

MAX 
MIN 

12 

63 
9 

22 
9 

48 
14 

60 
25 

59 
19 

53 

15 

56 

16 

60 
18 

60 
16 

37 
16 

41 
19 

65 
31 

64 
23 

57 
21 

35 
28 

60 
27 

75 
38 

73 
30 

76 
29 

60 
30 

75 
19 

55 
27 

77 
34 

61 
41 

56.7 
22.6 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  hSO  AP 

MAX 

MIN 

55 

26 

47 
20 

41 
12 

55 
24 

56 
36 

60 
27 

45 
19 

60 
22 

63 
35 

50 
28 

35 
27 

02 

30 

68 
28 

76 
39 

57 
26 

68 
27 

68 
37 

61 
29 

69 
37 

75 
62 

66 
53 

61 

43 

76 
52 

77 
51 

82 

49 

55 
35 

72 
34 

83 
46 

64 
57 

03.8 
34.6 

ANSON 

MAX 

MIN 

56 
28 

52 
25 

44 
12 

57 
26 

60 
33 

55 
40 

47 
19 

62 

24 

65 

34 

60 

30 

40 
27 

63 
30 

70 
28 

78 
46 

65 
27 

6" 
26 

67 
40 

05 

30 

70 
34 

77 
50 

66 
65 

66 
41 

82 
52 

79 
49 

64 
50 

81 
36 

75 
37 

85 
48 

66 

57 

67.6 
35,7 

ASPEBMONT  2  SSN 

MAX 

MIN 

37 
19 

55 
23 

30 
14 

44 
14 

57 
19 

63 
37 

52 
18 

47 
18 

62 

21 

66 
34 

42 
26 

42 
26 

64 
29 

71 
29 

76 
29 

56 
28 

68 
28 

09 
32 

58 
31 

73 
31 

76 
41 

88 

40 

55 
39 

80 
39 

08 
42 

85 
35 

69 
32 

76 
32 

85 

44 

62.3 
29.3 

BALLINGER  1  SW 

MAX 
MIN 

21 

48 
29 

47 
15 

56 
20 

58 
37 

69 
42 

49 
22 

61 
16 

66 
24 

61 
33 

44 
28 

69 
19 

73 

79 

44 

09 
28 

69 
27 

70 
31 

05 
27 

76 
32 

77 
36 

83 
45 

79 
42 

79 
68 

63 
51 

114 
43 

80 
39 

72 
31 

85 
36 

86 
52 

68.6 
32.9 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
28 

36 
16 

46 
12 

55 
18 

63 
26 

46 
25 

48 

17 

64 
22 

63 
25 

43 
23 

43 
23 

61 
22 

09 
32 

71 
37 

51 
27 

64 
28 

66 
37 

56 
30 

08 
32 

74 
35 

80 
42 

46 
36 

63 
35 

00 
41 

78 
37 

54 
30 

74 
33 

66 
42 

89 
50 

61.6 
29.8 

CLARENDDM 

MAX 
MIN 

45 
20 

61 
17 

32 
12 

44 
12 

57 
17 

58 
30 

43 
16 

46 
12 

64 
20 

63 
21 

46 
20 

41 
23 

64 
22 

68 
27 

73 
27 

48 
25 

05 
29 

64 
22 

66 
23 

69 
30 

75 
43 

77 
34 

56 
35 

79 
39 

64 
35 

71 
28 

53 
29 

75 
31 

82 
39 

60.0 
25.4 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

48 
25 

47 
27 

43 
17 

55 
22 

54 
35 

68 
42 

49 
22 

59 
22 

64 
24 

61 
32 

36 
28 

68 
30 

71 
28 

79 

40 

63 

34 

71 
31 

70 
36 

67 
35 

71 
34 

76 
42 

85 
46 

69 

43 

78 
54 

85 
53 

83 
60 

75 
36 

73 
35 

85 
43 

85 
53 

66.3 
35.3 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

55 
29 

46 
21 

55 

15 

60 
21 

65 
28 

60 
36 

56 
22 

63 
25 

64 
22 

64 
34 

50 
27 

69 

21 

72 
26 

79 
41 

55 
39 

70 
23 

70 
29 

69 
29 

75 
34 

60 
39 

69 

40 

85 

41 

83 

42 

63 
39 

63 

to 

81 

37 

77 
31 

83 
42 

86 

44 

70.0 
31. R 

DICKENS 

MAX 

MIN 

57 
27 

57 
21 

43 

14 

64 
32 

58 

34 

49 
18 

63 
29 

It 

60 
25 

51 
24 

68 
32 

70 
34 

54 
32 

68 
28 

64 

38 

85 
39 

70 
37 

80 
42 

76 
45 

04 
40 

60 
34 

65 

34 

67 
47 

67.5 
32.4 

GAIL 

MAX 

MIN 

54 

27 

47 
25 

43 
13 

56 
26 

63 
32 

63 

42 

50 
19 

60 
28 

63 
34 

55 
25 

50 
26 

69 
29 

68 

31 

75 
38 

64 
28 

06 
32 

68 
46 

65 
34 

73 
37 

60 
42 

82 
50 

08 

40 

79 
42 

82 

48 

82 

49 

74 
36 

76 
38 

83 
49 

82 
56 

66.7 
35.4 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

41 
20 

55 
26 

31 
11 

46 
13 

56 
16 

65 
30 

60 
22 

52 
18 

63 
19 

65 
32 

33 
24 

54 
20 

65 
23 

70 
25 

78 
26 

03 
27 

67 
34 

66 
38 

69 
24 

72 
25 

76 
38 

68 
39 

60 
34 

62 

40 

06 
35 

79 
29 

66 
31 

70 
40 

87 
46 

63.7 
27.6 

HASKELL 

MAX 
MIN 

4(1 
23 

56 
26 

31 

14 

44 
16 

51 
27 

61 
41 

52 

20 

45 
21 

62 
23 

65 
32 

43 
26 

37 
27 

60 
27 

70 
31 

79 
28 

57 
31 

67 
32 

66 
32 

69 
34 

09 
38 

78 

44 

86 

41 

55 
39 

67 
44 

67 
42 

64 
36 

67 
36 

75 
40 

66 
45 

61.7 
31.7 

HOROS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

38 
24 

48 
25 

39 
15 

44 
17 

54 
25 

55 

40 

67 
21 

42 
22 

60 
29 

64 
36 

49 
28 

37 
27 

67 
26 

70 
30 

78 
35 

60 
30 

69 
33 

69 
35 

60 

34 

70 
36 

74 
40 

83 
42 

66 
43 

76 
49 

62 
42 

82 
38 

60 
34 

71 
40 

83 
53 

62.7 
32.7 

JAVTUN 

MAX 

MIN 

37 
20 

53 

25 

29 

13 

45 
13 

57 
20 

63 
32 

53 
20 

46 
20 

62 
22 

64 
28 

45 
25 

68 
25 

77 
29 

50 
27 

67 
27 

67 
33 

69 
30 

72 
30 

75 
40 

67 

40 

55 

37 

78 
36 

68 
39 

83 
35 

59 
33 

75 
35 

84 
43 

62.1 
28.9 

MATADOR 

MAX 
MIN 

42 
29 

62 
22 

27 
13 

47 
14 

55 
30 

62 

35 

52 

18 

50 
17 

65 
33 

59 

27 

48 
24 

51 
25 

65 
25 

62 

24 

76 
25 

50 
25 

66 
33 

06 
26 

58 
26 

71 
33 

76 
34 

85 

37 

66 

37 

84 
42 

03 
45 

85 
32 

56 
30 

76 
36 

66 
52 

62.1 
29.3 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

47 
20 

58 
20 

39 
14 

45 
14 

57 
20 

60 
28 

46 
19 

50 
19 

67 
22 

65 
2S 

43 
20 

50 
20 

60 
28 

69 

30 

79 
32 

55 

30 

64 

30 

65 
31 

00 

31 

07 
32 

73 
33 

81 
36 

57 
32 

62 
32 

71 
30 

77 
31 

63 

30 

73 
30 

64 
36 

62.3 
26.9 

HUNDAV 

MAX 

MIN 

57 
26 

53 
25 

45 
12 

56 
21 

64 

30 

58 
38 

44 
19 

64 
22 

06 
27 

61 
31 

37 
26 

58 
20 

70 
27 

80 
39 

63 
29 

66 
30 

68 
36 

66 
34 

08 
33 

77 
42 

86 

45 

82 
40 

81 
36 

79 
45 

87 
37 

85 
35 

74 
33 

68 
40 

86 
60 

68.0 
32.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

41 
27 

54 
22 

28 
12 

45 

14 

55 
17 

63 

30 

60 
17 

47 
16 

65 
28 

62 

29 

30 
23 

48 
24 

64 
27 

69 

33 

76 
26 

53 
29 

67 
31 

66 
36 

66 
32 

70 
32 

74 
35 

83 
38 

50 
34 

82 
35 

02 

43 

65 
33 

55 

33 

75 
^4 

63 
55 

60.8 
29.3 

POST 

MAX 

Mm 

35 
27 

57 
24 

32 

11 

46 
12 

57 
15 

63 

34 

60 
19 

51 
19 

63 
29 

62 
34 

35 
25 

46 
26 

68 
26 

70 
34 

77 
25 

51 
25 

69 
28 

69 
27 

01 
28 

75 
34 

80 
40 

87 
40 

57 
38 

80 
39 

81 
42 

65 
37 

61 
35 

78 
45 

66 
46 

63.5 
29.8 

OUANAH  9  SE 

MAX 

Mm 

45 
22 

49 
23 

25 

10 

44 
14 

55 
20 

63 
33 

50 
18 

44 
16 

63 
20 

63 
28 

30 
24 

39 
23 

61 
26 

68 
28 

73 
25 

52 
25 

64 
28 

66 
29 

56 
30 

07 
29 

72 
35 

79 
36 

53 
34 

80 
36 

60 
31 

76 
32 

51 
29 

72 
37 

67 
46 

56.9 
27.2 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

52 
25 

49 
25 

45 
12 

54 
24 

58 
34 

61 

41 

46 
17 

61 
24 

63 
32 

58 
23 

44 
24 

67 
29 

69 
35 

77 
40 

56 
30 

68 
25 

66 
35 

65 
29 

73 

40 

78 
44 

67 
46 

80 
41 

61 
45 

80 
40 

83 

40 

74 
34 

75 
35 

84 
45 

84 
50 

67.0 
33.7 

RDTAN 

MAX 

Mm 

56 
26 

49 
25 

48 
12 

56 
19 

61 
34 

58 
42 

45 
19 

61 
24 

65 

32 

56 
28 

45 
26 

64 
26 

70 
26 

77 
42 

60 
29 

66 
28 

69 
42 

70 
32 

73 
32 

76 
48 

88 
52 

61 
41 

80 
41 

75 
45 

63 
47 

79 
36 

76 
33 

65 
46 

86 
55 

67.7 
34.1 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

43 
20 

53 
30 

30 
13 

45 

15 

56 
26 

59 

37 

46 
17 

43 
20 

60 
26 

65 
26 

48 

26 

44 
22 

55 

25 

69 
28 

78 
27 

53 
26 

65 

31 

66 
30 

57 
31 

65 

37 

70 
42 

85 

41 

57 
35 

80 
37 

64 
36 

82 
35 

55 

36 

72 
38 

86 
45 

60.7 
29.7 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

52 
21 

42 

24 

45 

12 

54 

19 

57 
29 

57 
26 

47 
15 

64 
25 

62 
23 

60 

19 

38 
22 

62 
21 

68 
26 

66 
33 

54 
28 

66 
30 

65 
38 

60 
26 

64 
30 

73 
39 

77 
46 

72 

37 

BO 
JO 

79 
36 

87 
34 

74 
27 

73 
31 

80 
?6 

85 

91 

64.3 
26.9 

SNYDER 

MAX 

Mm 

33 
25 

54 
25 

33 

10 

43 
10 

56 

23 

61 

41 

61 
20 

49 
20 

60 
21 

62 
28 

47 
25 

46 
26 

67 
27 

69 
30 

76 

34 

55 

28 

67 
28 

67 
33 

63 
35 

73 
39 

77 
46 

87 

41 

68 
42 

79 
47 

79 
42 

82 
37 

58 
36 

76 
36 

84 
41 

42.9 

31.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

42 
25 

54 
26 

28 

15 

45 
15 

57 
19 

62 
35 

45 
IB 

45 
18 

63 
23 

66 
26 

34 
26 

45 
21 

60 
23 

69 
26 

77 
28 

52 

29 

65 
30 

67 
32 

57 
32 

69 
33 

75 
44 

85 
39 

57 
33 

60 
34 

62 
36 

60 
34 

53 
33 

73 
34 

86 
48 

60.4 
26.8 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

Mm 

62 
29 

58 
19 

47 
12 

59 
20 

63 
34 

61 

40 

49 

n 

64 
28 

62 
25 

58 
23 

49 
23 

54 
26 

69 

31 

72 
38 

67 
29 

66 
28 

66 

40 

65 
31 

73 
32 

75 
37 

82 

47 

72 
36 

65 
39 

79 
40 

63 
42 

71 
31 

75 
31 

67 
49 

90 
46 

67.3 
31.7 

VERNON 

MAX 

Mm 

52 
29 

49 
24 

46 
14 

57 
19 

60 
3D 

60 
34 

45 
19 

63 
23 

65 
26 

63 
31 

39 
26 

54 
16 

68 
29 

74 
41 

56 
28 

65 

30 

70 
34 

67 
33 

65 

31 

74 
34 

81 
48 

60 
37 

80 
36 

80 
43 

75 
37 

72 
34 

72 
33 

66 
43 

66 

91 

65.7 
31.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


T6X4S 

FfBRUSRY 


Slalion 


Day  of  Month 


10       11       12      13       14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      2S      28      27      28      29      30      31 


hELLINCTON    1    ESE 
mCHITS     FJLLS     WSD    if 
WINTERS     1     NNE 


NORTH    CENTRiL 


33 


4LB4'4V 

4RCHER    CITY 

BAROMELL    OiM 

BELTON    04M 

BENBRODK  04M 

BQNHtfl 

BOM  IE 

flavD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNHOOU 

CAMERON 

Cleburne 

CORSICl^NA 

DALLAS  WSO  Af 

DENISON  BAH 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  INTL  WSr  AP 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE  2  W 

GDLDTHWAITE  2  N 

GRAHAM 

GRANBURV 

GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

HAMILTON  2SSE 

HENRIETTA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MUJ 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


31   20   14 


20   2B   1<. 


2B   2'' 


46   46 
28   35 


43   47 
34   35 


46   46 
32   24 


45   49 
23   S'i 


51   42   45 


4fl   4'* 
23   31 


46   48 
31   36 


47   44 
35   22 


45   54 
27   32 


43  50  38 
33  33  15 

52  08  47 

32  31  19 

47  47  42 

35  33  20 

50  45  46 

37  25  20 

50  46  40 

20  34  12 

44  50  51 


47   51 
19   32 


50   49 
33   33 


49   48 
25   33 


40   38 
31   16 


59   58 
16   37 


51   58 
23   37 


54   62 
23   37 


21   32   32 


56   57 
21   39 


50   52 

20   43 


50   71 
31   37 


53   60 
22   37 


52   69 
34   33 


50   72 
38   43 


53  54  69 

18  29  46 

55  54  70 
21  31  35 

41  54  52 

12  17  33 

45  53  60 

15  15  35 

53  52  76 

19  36  41 

56  53  72 
12  30  40 


49   71 
38   43 


56   55 

17   40 


51   58 
19   30 


43   52   56 


43   55 
IB   22 


66   411   61 


69   44 
27   26 


75   48 
29   26 


66   45 
24   23 


45   59 
32   32 


44   61 
20   21 


21   19 
69   42 


46   57 
30   26 


45   59   65 
24   22   29 

54 
27 


71   44 
28   27 


45   58 
25   27 


40   56   63 


43   57 
23   22 


68   45   60 


64   43 

26  18 

50   60 
2?   2  2 

46   58 
25   23 

48   58 

27  24 

44 
19 


59 
21 

74   48   59 
23   20   20 


75   57 
29   25 


49   62 
24   18 


48   59 
25   21 


65   45 
25   25 


66   43   54 


24   24   24 


54   43 
20   20 


68   48 
32   27 


63   62 
32   37 


64   61 
33   32 


59   52   41 


50   33   60 
29   26   27 

68   61   33 


65   62 

38   38 


61  61  48 

36  31  28 

64  55  32 

32  30  29 


61   54 
29   29 


58   60   62 
37   35   31 

52 


63   60 
38   35 


62   42 
40   33 


24  34  28 

62  60  70 

38  37  33 

61  47  65 


57   53 
43   31 


57  51 

24  29 

62  59 

39  33 

65  61 

31  35 

61  59 

25  36 


64   49 
25   22 


72  79 

25  33 

76  66 

45  31 

68  71 
33  40 

69  75 

40  44 

69  74 

35  38 


77  70 
44  32 

69  76 
30  32 

78  58 

44  31 

71  78 

33  34 

70  71 
30  38 

76  73 

45  43 

78  65 

43  39 


76   63 
48   38 


77   77 
48   36 


68   76 
36   36 


68   73 
33   34 


75   68 
38   36 


67   76 
25   33 


7o   78 
28   37 


77   74 
45   43 


43   35 
78   75 


70   80 
25   32 


69   79 
33   39 


64   71 
26   37 


63   68 
34   37 


23   39   28 


29   29 


58  70 

28  29 

65  68 
32  36 

63  66 
36  37 

64  67 
40  38 

61  66 

35  37 

63  65 

32  38 

66  70 
34  38 

70  71 

32  35 

68  69 

30  37 

63  67 

33  34 

70  70 

34  33 

71  81 

39  42 

69  70 

33  36 

62  65 

40  40 

65  71 

34  41 

63  66 
34  42 

65  68 

36  35 

59  67 

34  34 

54  66 

29  30 

69  71 

31  35 

65  71 

35  37 

66  72 

36  39 

60  64 
33  33 

65  70 

32  32 

71  76 

39  37 

71  74 

27  28 

68  69 

33  42 

58  69 

31  31 

69  72 

32  37 

62  66 

34  34 

62  64 

32  32 


67   67 
34   35 


64   75 
32   42 


59   63 
32   37 


63   67 
38   41 


60   68   75 


69   65 
26   30 


66   76   84 


59   65 
29   32 


60   68 
31   32 


69   7! 
36   45 


64   72 
32   46 


56   63 

34   37 


63   70 
37   49 


60   66 
27   43 


30   47   59 


60   63 
34   37 


69   71 
31   39 


37  35  48 

63  70  78 
29  45  61 

64  72  81 
29  50  60 

56  61  71 

25  26  49 


63   65 
27   27 


65   67 
41   40 


60   65 
39   35 


64   73 
29   45 


56   63 
32   36 


55   69 
27   29 


61   65   69 
33   34   60 


56   61 

30   31 


50   79   62 
34   36   44 


96  60  80 

43  40  55 

78  79  74 

41  39  49 

76  71  76 

56  48  58 

80  75  79 

54  51  56 

79  61  76 
52  45  54 

73  75  76 

44  43  51 

77  77  73 

42  38  54 

72  50  79 

34  36  45 

57  75  70 
44  45  46 

83  54  BO 

49  40  50 

64  72  81 

47  47  51 

78  79  86 

57  62  59 

75  79  83 

50  47  54 

76  75  76 

58  58  60 

64  76  SO 

50  50  58 

77  76  76 

48  44  57 

78  77  76 
48  46  52 


49   48   55 


60   78 
48   53 


79  85 

50  55 

75  82 

47  59 

78  62 
49  53 

51  77 
44  49 

75  79 

47  52 

79  84 
60  61 


78   87 
4!   54 


65   81 
41   42 


79   Bl 
47   53 


60   77 
47   54 


62   76 

44   53 


78   70 
48   48 


62   69   78 
43   37   48 


83   62   61 
40   38   33 


84   53 

36   31 


64   71 
36   33 


82   64 
42   42 


85   64 
45   45 


81  80  61 

50  40  37 

79  64  68 
57  38  35 

73  64  72 

45  36  38 

80  79  70 

46  45  38 

83  56  74 

43  38  33 

72  78  60 

41  38  33 


83  77  74 

60  48  47 

89  75  74 

54  41  39 


81   63 
43   43 


69   67 
39   34 


76   70 
40   37 


86   60 
39   38 


83   61 
39   34 


76   72 
41   37 


59   41   40 


68   75 
43   34 


40  42 

62  57 

38  32 

82  71 

42  36 


61   61 
39   36 


74   57 
36   32 


38   45 


74   86 
44   J2 


86   84 
45   59 


71   78 
43   43 


72   80 
44   48 


84   62 
47   58 


74   85 
40   44 


85   65 
46   57 


73   87 
36   45 


38   44 
80   76 


63   80 
43   53 


82   78 
46   56 


83   62 
44   53 


*4   82 
35   39 


81   78 
41   58 


84   79 
44   56 


70   83 
34   45 


PO   79 
42   61 


85   63 
36   57 


84   62 
50   57 


73   67 
39   41 


84   83 
44   59 


70   83 
41   45 


68   60 
36   42 


71    ei 

39   46 


85 
49 


S**  RkUraac*  Nolai  Following  SiaUoq  lodox 
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Conlinued 

UI 

\IL 

Y 

IL 

MJ 

■'LI 

tiA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAi 

FEBRUAKY 

1972 

Slallon 

Day 

ol  Month 

01 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HICO 

MAX 

MIN 

53 

30 

48 
30 

44 
15 

53 

15 

52 

37 

69 

43 

54 

21 

59 

18 

65 
26 

61 
40 

57 
30 

66 

21 

70 
25 

79 
41 

76 
35 

69 
30 

71 
31 

67 
32 

64 
26 

72 
44 

81 
54 

79 
46 

78 
46 

82 
51 

67 
51 

82 
39 

73 
33 

82 
40 

81 
53 

68,1 
34.6 

HIlLSBOftO 

MAX 
MIN 

<|6 
30 

47 
37 

48 
19 

44 
21 

53 

25 

58 
39 

72 

27 

47 
22 

59 
26 

59 
36 

63 
37 

40 
31 

29 

69 
29 

76 
40 

64 
J3 

68 
35 

72 
37 

62 
32 

65 
33 

72 
48 

79 
54 

72 
55 

79 
57 

64 
58 

85 
42 

64 
41 

73 
'1 

61 
53 

64.? 
36.9 

J4CKSB0R0 

MAX 
MIN 

«9 
32 

49 
26 

43 
14 

55 

26 

54 
38 

58 
33 

42 
21 

60 
24 

66 
31 

62 

38 

39 
30 

53 

28 

68 
30 

79 
52 

78 
33 

65 
34 

66 

40 

67 
37 

63 
39 

75 
44 

82 
63 

81 
42 

78 
50 

78 
53 

75 
44 

T' 
37 

71 
35 

65 
46 

84 
58 

65.5 

37.3 

KAUFNIN  3  SE 

MAX 

MIN 

<>8 
30 

48 
37 

47 
20 

41 
22 

50 
30 

60 
37 

69 
27 

43 
24 

54 
29 

60 
35 

61 
39 

50 
30 

48 
28 

61 
31 

n 

40 

61 
35 

65 
39 

70 
38 

56 
30 

61 
31 

70 
50 

71 
58 

73 
49 

76 
59 

60 
60 

81 
42 

61 
42 

66 
45 

78 
51 

61.4 
37.5 

kuleen 

MAX 

MIN 

',6 
34 

55 

38 

46 
21 

53 

17 

53 
37 

76 
37 

60 
27 

59 
23 

65 

27 

61 
34 

63 
35 

69 
30 

70 
30 

76 
45 

75 
41 

70 
35 

74 
33 

72 
35 

67 
29 

73 
52 

81 
60 

79 
44 

60 
50 

88 
57 

90 
51 

88 
45 

79 

44 

81 
41 

77 
61 

69.9 
38.4 

L4V0N  n4H 

MAX 

MIN 

".a 
32 

46 
35 

44 
19 

41 
18 

51 

24 

59 
35 

65 
25 

43 
23 

53 
23 

62 

29 

61 

37 

62 
26 

62 
30 

63 
31 

72 
40 

61 
38 

63 

38 

66 
39 

56 
30 

62 

35 

68 
49 

75 
54 

63 

47 

75 
58 

79 
64 

61 
42 

69 

41 

67 
43 

60 
46 

61.7 
36.0 

M4RI.IN  3  NE 

MAX 

MIN 

46 
36 

55 

36 

43 
25 

54 
19 

56 
31 

74 
46 

46 
31 

57 
25 

64 
26 

65 

34 

59 
36 

60 
34 

70 
33 

74 
44 

70 
44 

67 
38 

75 
37 

64 
34 

65 

31 

74 
46 

78 
57 

77 
52 

78 
60 

85 

60 

79 
62 

79 
41 

70 
47 

79 
41 

74 
60 

66.8 
40.2 

MC  CRECOn 

MAX 
MIN 

43 
30 

49 
35 

54 
21 

42 
21 

63 
28 

62 
35 

75 
27 

46 

24 

57 
24 

63 

31 

65 

37 

45 
32 

63 
31 

70 
36 

75 
41 

65 
36 

68 

37 

70 
39 

60 
31 

65 
31 

74 
45 

79 
53 

75 
63 

79 

58 

65 
58 

65 

43 

63 

43 

72 

4! 

ei 

50 

64.9 

37.1 

MCKINNEy  3  S 

MAX 

MIN 

48 
34 

44 
29 

42 
17 

53 
IB 

50 
28 

65 
39 

44 
23 

57 
20 

63 
25 

61 
36 

59 
33 

43 
28 

67 
27 

75 
42 

74 
37 

6! 
33 

67 
36 

65 
39 

62 
26 

69 
46 

77 
59 

75 
52 

77 
46 

79 
56 

61 
51 

76 
39 

70 
36 

81 
40 

79 
56 

64.4 
36.2 

MEXIA 

MAX 
MIN 

45 
30 

48 
35 

53 
22 

41 
23 

53 
25 

60 
35 

70 
29 

43 
27 

55 
30 

65 

37 

64 
41 

51 
31 

56 
33 

68 
35 

71 
41 

64 
40 

65 

41 

73 
41 

60 
34 

63 
36 

71 
50 

76 
57 

75 
60 

76 
59 

80 
60 

61 
44 

62 

44 

64 
49 

78 
53 

63.1 
39.4 

MINERAL  HELLS  FAA  i? 

MAX 

MIN 

50 
33 

40 
23 

46 
18 

55 
19 

54 
33 

64 
31 

46 
23 

60 
23 

67 
30 

56 
34 

34 
31 

61 
31 

70 
29 

79 
45 

62 
35 

68 
33 

71 
36 

61 
38 

64 
32 

76 
43 

83 
55 

63 

44 

78 
44 

76 
51 

61 
45 

67 
40 

73 
35 

85 
44 

64 
55 

64.4 
35.6 

NAVARRO  hILLS  DAM 

MAX 

MIN 

45 
30 

47 
36 

51 
21 

42 
20 

52 
25 

59 
36 

72 
28 

50 
26 

56 
28 

64 
34 

63 
39 

44 
31 

66 
33 

69 
34 

74 
43 

64 
37 

66 
41 

73 
40 

59 
33 

64 
35 

72 
49 

78 
48 

75 
55 

78 
58 

83 
60 

83 
43 

64 
44 

71 
44 

80 
50 

63.9 
38.0 

OlNEY 

MAX 

MIN 

52 

30 

45 
22 

49 
16 

55 
21 

55 

34 

52 

35 

48 
19 

62 

20 

67 
27 

68 
32 

32 

27 

58 
23 

69 
26 

78 
41 

72 
30 

68 
31 

71 
36 

65 
33 

68 
31 

76 
43 

85 
55 

73 
43 

80 
37 

71 
50 

82 
40 

68 
36 

72 
34 

86 
42 

65 
58 

65.6 
33.6 

PARIS 

MAX 

MIN 

52 
25 

45 
35 

43 
18 

36 
18 

53 
27 

61 
31 

65 
26 

45 
25 

54 
29 

63 

31 

57 
40 

60 
28 

43 
28 

63 
30 

71 
36 

61 
37 

65 

39 

64 
39 

55 

30 

60 
32 

68 
45 

75 
55 

59 
42 

75 
48 

78 
56 

79 
40 

61 
if 

69 
■><) 

79 
50 

60.7 
35.1 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

49 
25 

47 
34 

41 
16 

40 
17 

53 
22 

55 
32 

61 
22 

44 
22 

56 
25 

62 

33 

60 
34 

38 

27 

43 
27 

67 
32 

75 
36 

61 
34 

63 

35 

68 

40 

56 

30 

61 
31 

70 
51 

78 
49 

53 

46 

77 
53 

75 
50 

77 
38 

59 
37 

70 
40 

62 
48 

60.0 
34.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

48 
25 

56 
32 

40 
19 

43 
19 

55 
23 

56 

41 

66 
23 

47 
22 

59 

24 

66 
31 

67 
31 

41 
27 

61 
29 

70 
31 

79 
35 

60 
33 

69 
32 

69 
36 

61 
32 

67 
35 

74 
51 

82 

46 

69 
49 

79 
56 

61 

49 

66 
42 

62 

36 

71 
39 

83 

47 

64.1 
34.3 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

48 
26 

43 
24 

49 
14 

54 
25 

54 
37 

62 
36 

45 
19 

61 
21 

63 
33 

56 
31 

32 
26 

64 
27 

68 
33 

78 
45 

66 
30 

69 
30 

68 
42 

63 
32 

66 
36 

75 
49 

83 
52 

76 
43 

78 
46 

75 
55 

63 
53 

77 
35 

71 
35 

84 

44 

84 
58 

65.4 
35.6 

eulNLAN 

MAX 
MIN 

48 
35 

45 
31 

40 
19 

52 
21 

51 
33 

67 
40 

44 
25 

55 
23 

62 
33 

61 
35 

57 
35 

44 
29 

t4 
28 

70 
45 

68 
42 

63 
34 

68 

43 

60 
42 

61 
3? 

70 
42 

76 
57 

73 
62 

74 
47 

60 
59 

82 
60 

74 
44 

79 
53 

62.5 
38.5 

RANCtR  1  w 

MAX 
MIN 

49 
30 

47 
24 

42 
14 

53 

21 

51 
34 

61 
35 

46 
20 

SB 
24 

62 
31 

57 
33 

34 
26 

62 
27 

68 
35 

77 
44 

69 
33 

67 
30 

69 

36 

60 
37 

64 
35 

73 

47 

63 
53 

80 
46 

76 
48 

77 
54 

83 
53 

76 
37 

71 
38 

B3 
49 

62 
57 

64.9 
36.3 

RISING  STAB 

MAX 

MIN 

43 
24 

51 
25 

37 
16 

44 
18 

54 
19 

55 

40 

67 
21 

46 
20 

60 
22 

65 
32 

53 
29 

33 
25 

68 
26 

63 
38 

79 
35 

60 
29 

70 
29 

69 
30 

64 

30 

66 

37 

74 
54 

84 
45 

67 
45 

77 
61 

62 
46 

85 
38 

59 
32 

73 
33 

83 
46 

63.3 
32.2 

ROSEBUD  3  MSW 

MAX 
MIN 

46 
36 

53 

40 

43 
22 

53 

21 

58 
35 

75 
43 

63 
30 

55 

25 

65 
30 

63 
36 

60 
38 

60 
34 

69 
35 

74 
43 

73 
43 

67 
37 

78 
41 

71 
39 

66 
33 

74 
44 

60 
60 

78 
54 

78 
61 

85 
56 

84 
59 

83 
45 

70 
45 

80 
44 

78 
58 

68.3 
40.9 

SHERMAN  PUMP  STATIPN 

MAX 

MIN 

5? 
22 

47 
35 

49 
17 

40 
18 

54 
27 

56 
34 

62 
22 

42 
21 

57 
24 

62 

34 

59 
36 

42 
27 

40 
27 

64 
28 

74 
37 

61 
35 

64 
39 

66 
39 

55 
26 

61 
32 

67 
50 

77 
47 

77 
44 

76 
54 

73 
52 

75 
36 

56 
36 

69 
40 

62 

51 

60.7 
34.3 

SPRINOTOWN 

MAX 

MIN 

49 
23 

50 
34 

40 
18 

43 
20 

55 
25 

54 
41 

62 
22 

44 
19 

60 
25 

67 
30 

61 
31 

33 

29 

56 
27 

69 
29 

77 
35 

60 
30 

65 
32 

70 
38 

58 
26 

65 
28 

74 
61 

82 

51 

66 

41 

78 
52 

73 
55 

80 
39 

60 
32 

72 
35 

B4 
42 

62.0 
33.1 

STEPHENVlLLE  «  N 

MAX 

MIN 

51 
31 

46 
26 

42 

16 

52 
20 

49 
34 

68 
36 

46 
20 

58 
22 

64 
31 

56 
38 

38 

30 

64 
28 

68 

37 

76 
42 

71 
37 

66 
33 

68 
36 

60 
39 

67 
34 

73 
42 

80 
54 

74 
60 

77 
46 

84 
51 

80 
51 

76 
38 

70 
38 

61 
45 

81 
55 

65.0 
36.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

43 
31 

47 
35 

55 
22 

45 
22 

53 
30 

61 
38 

74 
27 

48 
26 

57 
30 

65 
32 

63 
36 

40 
33 

67 
33 

69 

40 

73 
42 

65 
32 

68 
39 

73 
40 

64 

30 

67 
39 

73 
62 

80 
63 

75 
57 

78 
57 

85 

56 

85 

44 

69 

45 

73 

80 
62 

65.3 
38.6 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

47 
33 

49 
36 

56 
22 

45 
21 

55 
28 

61 
44 

75 
31 

48 
26 

57 
29 

65 
30 

65 
36 

42 
33 

67 
36 

70 
39 

75 
43 

68 

40 

70 
40 

70 
38 

67 
32 

68 
37 

75 
53 

80 
57 

78 
60 

79 
60 

86 
60 

85 
46 

60 
44 

75 
44 

80 
49 

66.1 
39.6 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

43 
34 

47 
34 

55 
21 

44 
22 

53 
26 

61 
40 

75 
30 

48 
29 

58 
33 

64 
35 

62 
38 

40 
33 

67 
33 

71 
40 

75 
42 

66 
40 

70 
40 

75 
40 

64 

31 

67 
42 

64 

50 

80 
57 

75 
59 

79 
59 

85 
58 

85 
45 

63 
45 

73 
36 

60 
52 

65.1 
39.5 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

43 
23 

53 
29 

32 
15 

43 
16 

65 

24 

57 
42 

53 

17 

45 
19 

60 
27 

65 
29 

45 
26 

32 
24 

59 
27 

70 
31 

77 
26 

56 
29 

65 
34 

69 
30 

58 
31 

66 
35 

76 
41 

86 

41 

61 
38 

80 
48 

77 
40 

83 
36 

56 
32 

74 
40 

85 

54 

61.4 
31.2 

WACO  DAM 

MAX 

MIN 

45 
31 

47 
37 

54 
24 

45 
20 

63 
22 

59 
32 

74 
29 

47 
26 

65 

27 

62 
35 

63 
38 

41 
32 

60 
32 

69 
33 

72 
41 

65 
37 

67 
38 

74 
41 

62 
33 

64 
33 

72 
51 

75 

51 

74 
64 

75 
58 

84 
58 

82 

44 

65 

44 

72 
44 

80 
50 

64.0 
37.6 

WACO  HSO  AP 

MAX 

MIN 

47 
37 

50 
27 

43 
24 

53 

23 

54 
39 

73 
39 

48 
30 

55 
26 

62 

30 

63 

36 

43 
33 

60 
35 

68 
32 

75 
45 

66 
42 

65 
38 

72 
38 

62 

37 

65 

31 

73 
49 

79 

61 

74 
55 

77 
60 

85 
60 

84 
58 

65 

46 

71 
46 

60 

'■5 

73 
59 

65.0 
40.6 

MAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

46 
34 

45 
30 

42 

19 

53 
21 

54 
31 

70 
40 

76 
30 

60 
23 

65 
29 

61 
36 

61 

34 

57 
29 

70 
32 

73 
42 

75 
36 

67 
36 

72 
37 

64 
41 

63 

30 

71 
46 

76 
59 

76 
52 

78 
46 

82 
52 

67 
58 

81 
41 

72 
41 

62 
41 

76 
57 

67.5 
38.2 

WEATHERFORO 

MAX 

Mm 

48 
26 

49 
33 

44 
17 

45 
17 

55 
28 

55 

38 

63 
22 

45 
20 

58 

21 

65 

30 

60 
31 

32 

29 

60 
29 

70 
32 

76 
37 

60 
31 

68 
33 

70 
39 

58 
27 

64 
34 

74 
52 

82 

50 

62 

43 

78 
56 

78 

43 

61 
36 

61 
34 

73 
39 

84 
51 

62.8 

33.6 

WHITNEY  0AM 

•     *     • 

MAX 

MIN 

46 
29 

49 
35 

52 
22 

44 
18 

53 
20 

58 
38 

71 
28 

47 
25 

57 
26 

64 
29 

62 
32 

40 
31 

60 
32 

69 
33 

78 

41 

63 
35 

67 
33 

69 
34 

60 
32 

64 
32 

72 
51 

79 
52 

75 
62 

78 
54 

e? 

55 

69 

44 

66 

43 

71 
39 

81 
42 

64.3 
35.8 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

55 

56 

41 

45 
22 

55 

23 

60 
35 

70 
33 

56 
26 

65 
26 

66 
36 

60 
43 

68 
45 

70 
44 

70 
42 

79 
43 

75 
41 

70 
36 

73 
40 

77 
46 

79 
59 

61 
57 

78 
59 

81 
39 

78 
46 

75 
55 

"'6 

72 
59 

69.1 
42.3 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

53 
34 

40 
20 

52 

16 

57 
32 

48 
28 

56 
22 

66 
25 

6! 
32 

58 
36 

49 
28 

69 

28 

73 
33 

62 

41 

65 
37 

75 
35 

56 
39 

66 
31 

73 
41 

79 
51 

78 
53 

80 
49 

83 

59 

85 
59 

73 
47 

71 
45 

82 
42 

79 
56 

66.2 
37.8 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

58 
38 

49 
22 

53 

18 

54 
25 

65 
39 

56 
25 

63 
26 

64 
34 

61 

47 

54 

37 

62 
30 

72 
33 

66 

53 

66 
41 

78 
35 

67 
39 

62 

29 

70 
39 

76 
60 

75 
54 

76 
45 

81 
59 

62 
65 

77 
56 

69 

44 

81 
42 

76 
55 

67.0 
40.2 

CENTER 

MAX 

Mm 

58 

31 

58 
22 

44 
18 

52 

19 

74 
39 

44 
22 

55 
22 

63 
24 

65 
31 

57 
38 

56 
32 

69 
33 

70 
39 

64 
43 

70 
35 

77 
35 

64 
26 

62 
28 

68 
42 

75 
61 

76 
54 

77 
56 

79 
59 

80 
59 

60 
46 

72 
41 

76 
42 

64.6 
35.9 

S—  BaWcnc*  Not**  FollowlBg  SUUod  I&d»x 


Continued 

VI 

\1L 

I 

ih 

MJ 

■'tJ 

rtA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

SlaUon 

Day 

of  Monlh 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

.o! 

1 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

45 
29 

51 
34 

55 
21 

46 
14 

54 
16 

62 
30 

73 
33 

46 
22 

58 
23 

64 
28 

66 
33 

58 
33 

60 
28 

72 
38 

70 
39 

69 
39 

68 
3'. 

79 
36 

62 
28 

64 

42 

72 
55 

77 
53 

76 
56 

76 
59 

82 
61 

80 
49 

62 
52 

70 
39 

79 
46 

65.4 
36.9 

CLiRKSvULc  2  NE 

MAX 

MIN 

50 
33 

56 
34 

37 

17 

50 

17 

49 
26 

67 
45 

52 

30 

52 
22 

61 
26 

56 
36 

65 

40 

45 
31 

62 
30 

72 

35 

64 
39 

62 

37 

61 

37 

66 

37 

59 

30 

58 
41 

74 
47 

68 
53 

74 

51 

76 
56 

79 
57 

72 
52 

66 
46 

76 
41 

61.8 
37.4 

COLDSPbINg  5  SSm 

MAX 

MIN 

<.7 
32 

54 
38 

58 
23 

44 
20 

54 
20 

62 
35 

72 
38 

45 
27 

61 
26 

65 
26 

67 
37 

55 
37 

56 
35 

68 
37 

70 
43 

75 
47 

69 
41 

76 
36 

65 
32 

65 
32 

71 
50 

77 
50 

80 
67 

77 
58 

81 
58 

83 
62 

68 
63 

70 
44 

79 
44 

66.0 
39.3 

COLLEGE  STATION  FU  4P 

MAX 

MIN 

52 
38 

57 

31 

42 
24 

54 
24 

58 
38 

76 
39 

48 
34 

54 

27 

63 
29 

65 
39 

55 
39 

59 
35 

69 
?9 

70 
46 

66 
50 

69 

42 

80 
46 

65 

40 

65 

38 

72 

47 

78 
58 

78 

60 

77 
60 

82 
60 

81 
60 

68 

61 

71 
54 

77 
48 

70 
62 

66.3 

43.4 

CDNRDE 

MAX 
MIN 

1,1 
34 

56 
39 

50 
24 

44 
23 

57 
25 

62 

40 

70 
38 

41 
29 

52 
28 

67 
29 

67 

42 

56 
39 

59 
39 

71 
41 

70 
44 

75 
52 

71 
41 

78 

41 

68 
35 

66 
37 

73 
47 

76 
51 

81 
66 

79 
57 

81 
60 

63 
61 

70 
54 

73 

47 

79 
47 

66.4 
41.4 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

<.5 
30 

51 
36 

56 
20 

41 
20 

52 
20 

58 
33 

73 
35 

45 
28 

56 
28 

63 
28 

65 
38 

56 

34 

54 
34 

68 
33 

70 
38 

76 
41 

68 

36 

77 
36 

64 
34 

64 
33 

71 
46 

75 
53 

76 
65 

76 
54 

60 

54 

60 
55 

65 
52 

70 
44 

76 
44 

64.7 
37.6 

OilHGERFlELO  «  S 

MAX 
MIN 

52 

37 

56 
43 

51 
22 

51 
21 

63 
33 

70 
46 

70 
44 

56 
27 

62 
28 

61 
42 

63 

46 

58 
34 

65 
32 

72 
44 

69 
47 

65 
45 

67 
40 

63 

40 

60 
31 

66 

44 

74 
54 

74 
46 

78 
44 

78 
59 

62 

61 

61 
62 

68 

41 

81 
43 

60 
55 

66.8 
41.4 

OIALVIllE  2  « 

MAX 

MIN 

53 
3^ 

56 
38 

42 
20 

54 
21 

53 
30 

72 
49 

63 
33 

55 
23 

64 
31 

64 
38 

60 
48 

50 
33 

69 
32 

71 
43 

64 
50 

65 
39 

77 
43 

65 
42 

63 
32 

71 
39 

75 
55 

76 
65 

79 
56 

80 
58 

81 
60 

75 
52 

70 
48 

60 
46 

78 
60 

66.4 
41. e 

EMORY 

MAX 

MIN 

4° 
24 

49 
33 

47 
19 

39 
19 

52 
20 

59 
34 

68 
29 

42 
22 

55 
22 

63 
27 

60 
35 

55 

31 

39 

27 

64 
27 

70 
41 

61 

38 

63 
38 

66 
41 

56 
26 

60 
28 

67 
46 

75 
5! 

65 
46 

75 
56 

76 
61 

60 
42 

62 
39 

67 
39 

78 
47 

60.8 
35.0 

EVA04LE 

MAX 

MIN 

45 
30 

53 
38 

58 
25 

47 
21 

54 
22 

57 
27 

69 
43 

48 
29 

50 
25 

64 
2! 

65 
35 

52 

43 

60 
33 

64 
35 

69 

38 

76 

50 

72 
36 

77 
36 

68 
32 

64 
34 

70 
43 

77 

76 
49 

77 
49 

79 
55 

82 
60 

63 

50 

74 
45 

79 
45 

65.3 

38.1 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

MIN 

49 
35 

54 
38 

40 
21 

53 
21 

56 
31 

72 

44 

64 
30 

57 
24 

63 
31 

63 
36 

59 

40 

56 
30 

69 
33 

71 
43 

67 
48 

66 
39 

73 
42 

63 
36 

63 
34 

71 
44 

76 
68 

11 
57 

77 
60 

82 
60 

82 
61 

75 
46 

70 
49 

79 
46 

74 
60 

66,3 

41.3 

Franklin 

MAX 

MIN 

49 
35 

54 
39 

42 
22 

55 
20 

56 
36 

72 
52 

61 
31 

59 
25 

65 
28 

64 
35 

63 

42 

64 
35 

72 
34 

72 
43 

70 
45 

69 
40 

79 
45 

67 
40 

66 
32 

74 
46 

78 
59 

76 
57 

78 
59 

63 
59 

61 
60 

75 
47 

73 
46 

79 
45 

73 
63 

67.9 
42.1 

GILMER  2  w 

MAX 

Mm 

50 
22 

54 
35 

57 
19 

39 
15 

51 
15 

60 
32 

74 
33 

42 
19 

54 
20 

63 
23 

61 
34 

63 
33 

45 
25 

66 
26 

72 

45 

58 
36 

65 

34 

70 
35 

58 
25 

60 
26 

69 

46 

73 
57 

64 
45 

77 
51 

76 
60 

82 
49 

64 
39 

67 
39 

79 

50 

62.6 
34.1 

GROVETON 

MAX 

MIN 

52 
36 

58 
39 

48 
23 

54 
18 

60 
28 

71 
56 

62 

37 

55 
26 

65 
25 

67 
32 

61 
49 

56 
35 

69 
33 

69 
36 

72 
38 

67 
42 

77 
40 

67 
35 

64 

30 

70 
41 

74 
50 

76 
56 

75 
57 

79 
69 

60 
62 

75 
57 

72 
5  2 

76 
44 

77 
59 

67.3 
41.2 

HEMPHILL 

MAX 
MIN 

47 
33 

52 
35 

60. 
22 

44 
17 

53 
24 

64 
35 

68 
40 

43 
24 

54 
23 

64 
29 

67 
36 

55 

40 

59 
30 

69 

34 

70 
40 

74 
43 

69 
34 

77 
35 

63 

27 

62 
35 

69 
45 

77 
53 

80 
57 

79 
61 

61 
57 

81 
62 

65 

49 

74 
42 

60 
52 

65.5 
38.4 

HEMPSTEAD 

MAX 
MIN 

4n 

34 

56 
38 

61 
25 

44 
25 

53 
28 

64 
42 

76 
36 

45 

30 

55 
31 

63 
34 

65 

44 

55 

36 

62 
36 

70 
35 

68 

50 

69 
46 

70 
45 

80 
42 

68 

40 

65 

43 

71 
63 

76 
56 

80 
67 

78 
66 

61 
58 

81 
53 

63 

51 

72 
50 

77 
54 

66,1 
42.4 

HENDERSON 

MAX 
MIN 

45 
24 

54 
34 

53 
19 

41 
18 

52 

18 

56 

30 

72 

34 

41 
21 

55 
22 

63 
27 

62 

37 

60 
33 

49 
?9 

66 
29 

71 
42 

61 
37 

66 
38 

72 

44 

60 
27 

61 
28 

71 

43 

74 
55 

72 
68 

74 
60 

77 
60 

80 

61 

63 

44 

69 

45 

79 
46 

62.7 
36.7 

HUNTS  VI LLE 

MAX 
MIN 

45 
30 

55 
36 

61 
22 

41 
22 

56 
25 

62 

42 

73 
34 

44 
29 

55 
29 

66 

35 

66 
42 

55 
35 

66 

35 

70 
40 

69 
48 

70 
46 

67 
46 

78 
43 

64 
36 

67 
43 

72 
54 

76 
54 

79 
56 

78 
56 

60 
59 

62 
52 

70 
52 

71 
43 

60 
54 

65.8 
41.4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

45 
25 

52 

36 

58 
24 

45 

17 

49 

17 

60 
26 

71 
40 

46 
23 

55 
23 

63 
25 

65 
37 

53 
40 

52 
30 

67 
30 

69 
37 

72 
49 

68 
36 

77 
36 

63 

.27 

61 
28 

68 
38 

75 
51 

78 
56 

77 
56 

79 
59 

80 
62 

64 
50 

72 
44 

78 
44 

64.2 
36.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

MIN 

52 
35 

55 
38 

43 
21 

53 
20 

52 
33 

73 
49 

65 
33 

55 
25 

64 
30 

63 
37 

60 
48 

50 
33 

68 
28 

71 

41 

64 
49 

66 

40 

76 
40 

67 

40 

62 
32 

72 
42 

74 
55 

78 
54 

76 
53 

80 
58 

61 
60 

76 
61 

70 
46 

80 

47 

77 
56 

66.4 
41.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

MIN 

49 
34 

52 
36 

60 
26 

44 
19 

55 
24 

59 
36 

69 
41 

47 
25 

52 
23 

65 
28 

68 
39 

54 
42 

59 
32 

69 
34 

69 

45 

75 
47 

69 
34 

79 
36 

64 
28 

64 
36 

70 
45 

76 

51 

79 
54 

79 
60 

60 
60 

82 
62 

72 
46 

73 
46 

80 

45 

66.0 
39.1 

KARNACK 

MAX 
MIN 

51 
39 

58 
36 

50 
26 

50 
21 

54 
29 

74 
51 

69 
38 

55 
26 

62 
28 

61 
35 

63 

43 

60 
39 

64 
34 

71 
37 

68 
52 

64 
46 

73 
36 

64 
38 

59 
29 

68 
39 

75 
56 

73 
47 

77 
46 

77 
60 

61 
59 

76 
54 

67 
43 

80 
41 

76 

50 

66.3 

40.6 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

MAX 

MIN 

53 
35 

58 
36 

57 
23 

56 

18 

55 
25 

67 
52 

67 
44 

52 

24 

65 
24 

67 
31 

63 

45 

63 

41 

70 
33 

69 
35 

77 
53 

74 
50 

78 
34 

73 
36 

65 
28 

70 
35 

75 
44 

77 
53 

76 

51 

80 
56 

61 
58 

77 
62 

75 
50 

76 

46 

78 
60 

68.6 
40.6 

LINDEN 

MAX 
MIN 

50 
23 

50 
35 

57 

19 

39 
16 

51 
16 

56 
29 

74 
36 

44 
21 

55 
23 

62 

28 

58 
35 

64 
35 

47 
31 

64 
31 

71 
39 

58 
44 

64 
36 

67 
36 

56 
27 

60 
28 

65 
45 

73 
55 

58 
42 

75 
49 

75 
56 

80 

54 

60 

37 

66 
40 

79 
42 

61,4 
34,9 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

47 
2B 

52 

37 

57 
24 

45 
18 

56 
18 

60 
38 

70 
36 

45 
26 

53 

24 

64 
24 

68 
33 

55 

40 

52 
32 

69 
32 

69 

40 

75 
51 

70 
36 

75 
35 

69 
29 

64 
29 

69 
44 

76 
52 

79 

67 

77 
58 

79 

61 

78 
63 

68 
52 

71 
42 

79 
42   ■ 

65,2 
38,0 

LDNGVIEW 

MAX 

MIN 

49 
25 

56 
35 

57 
20 

41 
19 

52 

19 

58 
29 

75 
31 

44 
24 

57 
25 

64 

30 

64 
30 

63 
35 

45 
29 

63 
29 

73 

40 

59 

43 

67 

37 

75 
39 

60 
29 

61 
30 

70 
45 

75 
56 

68 

41 

79 
51 

80 
51 

82 
65 

63 
42 

70 
40 

80 
48 

63,8 

35,4 

LOVELADY 

MAX 
MIN 

46 
29 

52 

37 

58 
23 

42 
19 

51 
20 

60 
36 

70 
36 

45 
26 

55 
26 

64 
28 

67 
35 

55 
35 

56 
32 

69 
33 

69 

40 

68 
43 

67 
37 

78 
38 

63 
33 

64 
33 

70 
47 

76 
63 

78 
59 

76 
57 

80 
58 

81 
57 

65 
53 

72 
44 

80 

45 

64.6 
38.3 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

53 

37 

60 
34 

43 
23 

54 
19 

56 
28 

74 
46 

46 
31 

56 
25 

66 
25 

67 
34 

55 

45 

56 
36 

7  0 
32 

72 
36 

75 
55 

69 
41 

78 
38 

65 
38 

65 
31 

73 

41 

78 
53 

80 
67 

80 
61 

81 
62 

82 
61 

72 
56 

73 
52 

60 

45 

79 
60 

67.5 
41.4 

MAOISONVILLE 

MAX 

MIN 

53 
36 

57 
39 

47 
22 

55 
20 

57 
34 

74 
51 

72 

34 

54 
26 

65 
28 

66 

34 

62 

49 

59 
31 

70 
33 

69 

40 

69 

51 

69 
48 

80 
40 

74 
47 

65 
34 

71 
45 

76 
54 

76 
60 

77 
61 

80 
60 

61 
61 

76 
50 

73 
52 

78 
42 

75 
61 

66.3 
42.5 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

48 
26 

52 
34 

57 
20 

39 

16 

50 
19 

57 
28 

72 
37 

41 
22 

54 
25 

63 
25 

62 

37 

61 
35 

47 
30 

64 
32 

71 
38 

57 
40 

64 
34 

73 
36 

57 
26 

60 

30 

69 
42 

74 
53 

62 

44 

77 
46 

76 
57 

60 
55 

60 

40 

62 
39 

80 
42 

61.7 
34.9 

MINEOLA  B  ENE 

MAX 

Mm 

52 
36 

52 
33 

39 

20 

53 
15 

53 
29 

70 
49 

50 
31 

55 
20 

63 
23 

63 

33 

61 
38 

45 
33 

66 

24 

72 
33 

65 

44 

65 

34 

69 
32 

69 
33 

61 
24 

68 
41 

75 
69 

71 
50 

77 
47 

79 
61 

63 

61 

77 
46 

66 

40 

78 
38 

76 
56 

64.7 
37.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

5a 

23 

51 
36 

52 
20 

37 
17 

52 

17 

59 
28 

69 
33 

44 
22 

54 
23 

62 
25 

59 
39 

65 
33 

43 
31 

65 

31 

73 
37 

62 
38 

64 
34 

63 
34 

56 
25 

61 
26 

67 
45 

74 
55 

59 

43 

76 
50 

76 
53 

81 

47 

61 
36 

66 
36 

80 
39 

61,5 
33.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

50 
23 

48 
35 

49 
18 

37 
18 

51 
21 

61 
28 

70 
31 

43 
22 

54 
22 

61 
33 

58 
36 

64 
31 

43 
30 

64 
31 

72 
39 

62 

37 

64 

37 

63 
35 

66 
28 

60 
28 

66 

45 

74 
55 

60 
43 

75 
50 

77 
60 

80 
43 

61 
38 

67 
43 

76 
49 

61,3 
34.8 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

46 
36 

56 
37 

43 
22 

42 
19 

52 

21 

52 
32 

73 
37 

44 
26 

56 
26 

64 
29 

64 
34 

53 
38 

50 
33 

68 
31 

70 
39 

67 
44 

68 
36 

77 
38 

62 

30 

61 
39 

71 
53 

75 
60 

78 

67 

77 
57 

80 

60 

60 
69 

61 
49 

71 
43 

60 
49 

63.5 
39.1 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

45 
29 

51 
35 

54 
20 

40 
20 

54 
26 

58 
37 

l\ 

45 
25 

58 
27 

64 
36 

64 
38 

56 
31 

53 
32 

68 
36 

69 

47 

65 
41 

66 
42 

76 
46 

60 
35 

64 
36 

72 
49 

75 
66 

79 
68 

77 
59 

81 

60 

81 
49 

71 
46 

72 
49 

80 
53 

64.6 
39.7 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

51 
35 

54 
39 

41 
21 

54 
19 

53 
33 

71 
48 

50 
31 

50 
24 

64 
31 

63 

41 

60 
43 

50 
31 

67 
31 

70 
44 

65 

49 

66 

44 

75 
44 

60 
41 

63 
35 

70 
43 

76 

58 

77 
56 

77 
55 

80 
60 

82 
60 

74 
48 

70 
48 

60 
47 

77 
59 

65.4 
42.0 

ROCKLAND  1  U 

MAX 

Mm 

55 
37 

59 
35 

55 
24 

54 

17 

53 
23 

71 
52 

67 

40 

53 

24 

65 
22 

68 
29 

62 

41 

68 
30 

70 
32 

75 
51 

69 

51 

79 
33 

72 
34 

62 
27 

72 
37 

77 
50 

80 
51 

79 
53 

82 
61 

62 
58 

78 
68 

77 
53 

60 
42 

76 
58 

69.3 
40.1 

RUSK 

MAX 

Mm 

43 
29 

51 
35 

54 
19 

39 
22 

54 
23 

59 
37 

72 
33 

48 
25 

55 
29 

63 
35 

63 
44 

65 
33 

50 
32 

67 
38 

70 
44 

63 

40 

65 

40 

76 
44 

58 

37 

62 

41 

68 

47 

73 
55 

77 
56 

78 
67 

76 
57 

79 
51 

62 
47 

67 
48 

76 
51 

63.3 
39.7 

Sfls  Itaf«r«DC*  Not* a  FoUowlng  SUUoo  Index 


Contlnuttd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Stallon 

Day  oi  M 

onlh 

1 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

.  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

S4H  RAVBURN  0AM 

MAX 

MIN 

46 
34 

52 

36 

58 
28 

44 
21 

52 

27 

59 

37 

71 
-il 

45 
26 

52 

24 

61 
29 

68 

41 

54 

42 

52 

30 

65 
35 

70 
43 

73 
51 

65 
35 

78 
39 

61 
29 

60 
36 

72 

47 

76 
50 

78 
57 

78 
61 

60 
60 

81 

61 

64 
52 

69 

44 

79 
50 

64.2 
40.2 

SIMMS  4  WNW 

MAX 
MIN 

51 
26 

50 
37 

52 

19 

37 
16 

50 
17 

58 
29 

72 

34 

46 
22 

53 

25 

57 
29 

67 
33 

68 
29 

43 
3! 

62 

41 

64 
34 

62 
34 

57 
34 

62 
37 

63 

4  0 

72 
32 

62 

41 

75 
48 

76 
56 

63 
49 

VI 
57 

63 
48 

55 
39 

62 
41 

77 
42 

61.7 
35.3 

SULPHUR  5PRIN0S 

MAX 

MIN 

50 
25 

47 
35 

46 
20 

38 
19 

52 
19 

J8 

30 

68 
30 

42 
23 

54 
29 

64 
27 

58 
36 

60 
31 

41 
29 

60 
28 

71 
40 

62 
36 

63 
36 

63 
36 

56 
36 

60 
29 

66 
47 

75 
55 

60 
53 

75 
53 

72 
61 

80 
42 

62 
40 

66 
40 

75 
49 

60.1 
35.7 

TexARKANA 

MAX 
MIN 

50 
2! 

46 
37 

52 

20 

39 
20 

50 
21 

55 
31 

71 
35 

44 
24 

53 
25 

61 
21 

55 
35 

64 
35 

49 
29 

63 
31 

72 

30 

61 
42 

62 

37 

67 
34 

56 

28 

59 

30 

67 
43 

73 
51 

62 

45 

76 

46 

74 
59 

80 
50 

59 

37 

67 
37 

80 
43 

60.9 
34.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

49 
32 

51 
38 

56 
24 

43 
20 

56 
23 

58 
28 

71 
39 

51 
26 

50 
26 

6! 
31 

66 
38 

62 

42 

58 
36 

68 
37 

69 

47 

75 
52 

72 
38 

78 
40 

63 

31 

61 
37 

72 

43 

77 
50 

77 
5' 

76 
56 

"0 
60 

80 
6? 

6) 
5' 

72 
44 

79 

50 

65.7 
39. e 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

47 
29 

52 

31 

55 
20 

40 
16 

52 
21 

59 
34 

71 
31 

43 
20 

56 
25 

62 
29 

62 
35 

61 
32 

43 
29 

66 
32 

72 
47 

62 
39 

65 
33 

74 
40 

56 
27 

62 
34 

68 

47 

76 
54 

72 
48 

79 
59 

60 
60 

82 
49 

65 
42 

70 
41 

80 
53 

63.2 
36.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

52 

37 

59 
36 

57 
24 

55 

19 

53 
25 

70 
52 

69 

42 

50 
24 

65 
24 

66 
29 

62 

48 

58 

41 

68 
33 

70 
33 

76 

51 

72 
51 

69 

34 

67 
36 

63 
29 

71 
35 

77 
45 

79 
54 

78 

47 

61 
60 

62 
57 

75 
62 

72 
53 

60 
43 

76 
59 

68.0 
40.8 

WILLS  POINT 

•      •      * 

MAX 
MIN 

49 
28 

49 
28 

47 
19 

42 
18 

52 
22 

62 
37 

60 
28 

42 
26 

57 
28 

62 

34 

60 
40 

52 
30 

45 
28 

61 
33 

71 
42 

65 
38 

62 

38 

67 

41 

58 

34 

62 

40 

65 
50 

75 
50 

73 

47 

76 
58 

79 
58 

80 
42 

62 
41 

69 

41 

76 
46 

61.4 
36. B 

TRANS  PECOS        05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

37 
28 

61 
31 

59 

7 

51 
8 

59 
29 

68 
38 

60 
21 

50 
20 

59 
22 

62 
25 

46 
30 

60 
24 

69 
26 

68 
32 

69 

37 

64 
34 

64 
44 

68 
37 

72 
37 

76 

45 

62 

47 

85 

41 

68 
42 

79 
47 

60 
46 

77 
38 

75 
37 

76 
?5 

81 
45 

66.4 
32.9 

BAKERSFIElO 

MAX 

MIN 

34 
23 

62 
27 

48 
10 

50 
27 

54 
35 

63 

40 

69 
21 

51 
23 

64 
34 

64 

40 

50 
31 

54 
26 

72 
29 

72 
39 

78 
29 

68 

35 

70 
37 

72 

45 

76 

40 

71 
46 

66 
52 

86 

44 

65 
44 

84 
43 

67 
50 

85 
43 

64 
35 

79 
50 

87 
43 

67.8 
35.9 

Balmorhea 

MAX 

MIN 

35 
18 

59 
23 

52 
14 

54 

17 

56 

68 

67 
24 

49 
21 

62 
21 

73 
25 

72 
36 

69 

34 

69 

42 

71 
38 

75 
36 

84 
41 

85 

46 

88 

42 

64 
38 

84 
40 

80 
38 

83 
43 

68.1 
32.0 

CANDELARIA 

MAX 
MIN 

59 
24 

65 

43 

58 
21 

61 
19 

72 
34 

71 
44 

67 
37 

68 
25 

69 
28 

69 
38 

64 
37 

70 
32 

75 
37 

75 
36 

73 
32 

72 
31 

76 
32 

81 
33 

62 
35 

66 
36 

66 
37 

85 

44 

66 
49 

86 
38 

64 
44 

77 
39 

84 
39 

e7 

36 

87 
36 

75.1 
35.0 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

42 
28 

57 
33 

59 
22 

45 
22 

52 
32 

61 
42 

66 
34 

57 
35 

55 
34 

56 
33 

57 
38 

55 

34 

59 
34 

63 

41 

72 
41 

62 
40 

68 

41 

66 

43 

68 
44 

70 
49 

78 
50 

84 
54 

73 
51 

75 

51 

74 
39 

61 
38 

72 
48 

73 
50 

75 
49 

64.7 
39.7 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 
MIN 

53 
23 

53 
27 

57 
5 

55 

12 

65 
24 

62 

38 

60 
22 

66 
19 

67 
22 

57 
38 

56 

19 

67 
18 

68 
27 

61 
27 

64 
26 

63 
28 

72 

37 

74 
26 

83 
27 

85 
35 

67 
44 

66 
42 

79 
38 

78 
38 

78 
40 

70 
36 

79 
29 

61 
36 

80 
30 

68.6 
28. a 

CRANE 

MAX 

MIN 

33 
22 

50 
17 

45 
14 

50 
13 

55 
31 

64 
37 

70 
25 

55 
22 

65 
24 

6! 
29 

50 
30 

53 
25 

70 
24 

69 
24 

76 
33 

67 
31 

70 
36 

73 
38 

85 

37 

90 

44 

66 
41 

64 
48 

86 
45 

84 
40 

68 
40 

83 
43 

65 

47 

67.1 
31.9 

DRVOEN 

MAX 

MIN 

41 
29 

65 

28 

63 

20 

50 
22 

50 

30 

63 
35 

75 
30 

55 
26 

58 
29 

64 

40 

54 
37 

59 
35 

72 
34 

71 
40 

79 
37 

78 
37 

75 
38 

75 
36 

76 
40 

70 
40 

11 

77 
49 

69 
53 

76 
40 

50 

60 
47 

78 
37 

77 
44 

82 
32 

69.0 
36.5 

EL  PASO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

52 
24 

54 
26 

50 
18 

55 
21 

63 
32 

61 
36 

58 
29 

61 
28 

64 
32 

67 
36 

60 
31 

65 
22 

68 
32 

72 
35 

63 
48 

70 
38 

75 
37 

76 
3* 

81 

34 

83 

43 

83 
42 

73 
46 

82 

41 

61 
51 

61 

54 

72 
43 

79 
38 

82 

34 

82 
35 

69.4 
35.2 

FABENS 

MAX 
MIN 

42 

19 

54 
24 

54 
10 

51 

14 

58 
20 

67 
37 

61 
26 

62 
23 

63 
27 

68 
28 

63 
23 

57 
18 

64 
20 

66 
26 

68 
33 

60 
35 

66 
33 

71 
27 

74 
31 

78 
37 

60 
37 

80 
44 

74 
39 

78 
36 

76 

43 

77 
39 

68 
32 

77 
31 

76 
29 

66.7 
29.0 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

Ft  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

33 

21 

63 
22 

46 
9 

5^ 

10 

56 
20 

75 
34 

74 
21 

48 
22 

64 
26 

69 
27 

47 
28 

55 
31 

72 
32 

70 
34 

75 
37 

67 
34 

69 

37 

70 
36 

74 
42 

83 

43 

85 

43 

86 
42 

63 

43 

67 
48 

85 
49 

82 

42 

62 
36 

76 
38 

85 
42 

68.2 
32.7 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

32 

n 

49 
20 

44 
17 

51 
17 

55 
20 

67 
35 

69 
23 

52 

20 

64 
22 

69 
27 

48 
32 

55 
21 

72 
22 

71 
24 

76 
28 

66 
27 

71 
29 

71 
27 

75 
29 

63 
35 

65 

37 

87 
37 

62 

39 

66 
37 

86 
37 

84 
44 

63 
35 

81 
35 

86 
33 

67.6 
28.5 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

MIN 

48 
24 

50 
38 

57 
16 

57 
19 

65 
35 

62 
36 

64 
28 

66 
18 

67 
23 

66 
32 

60 
30 

64 
24 

67 
26 

70 
30 

62 
36 

62 
32 

72 
33 

72 
32 

79 
36 

82 

42 

82 

40 

78 
40 

78 
42 

79 
38 

76 
44 

74 
42 

60 
38 

82 
37 

80 
42 

69.0 
32.9 

MARATHON 

MAX 

MIN 

40 
25 

56 
25 

61 
U 

60 
18 

62 
19 

62 
21 

65 
17 

67 
18 

62 

19 

59 
22 

52 
25 

63 
27 

63 
25 

68 
25 

70 
26 

69 
28 

68 
27 

68 

30 

76 
35 

73 

37 

83 
37 

85 

44 

70 
40 

78 
36 

83 
39 

80 
39 

76 
31 

78 
35 

80 
32 

68.2 

28.0 

MARFA  NO.  2 

MAX 

MIN 

60 
25 

58 
35 

53 
9 

55 
12 

68 
23 

62 

38 

62 

26 

63 
18 

63 
22 

59 
36 

59 
31 

66 
17 

69 
25 

69 
25 

65 
26 

63 
26 

71 
3' 

76 
30 

77 
30 

84 
43 

66 

44 

77 
43 

80 
36 

60 
30 

77 
35 

72 
38 

79 
32 

80 
32 

81 
26 

69.4 
29.3 

HENTDNE  2  S 

MAX 

MIN 

43 
5 

49 
10 

57 
22 

65 
29 

68 
20 

54 
20 

65 
20 

67 
27 

46 
32 

50 
30 

74 
29 

73 
20 

70 
27 

63 
28 

72 
26 

75 
29 

79 
28 

80 
30 

85 
35 

87 

41 

65 
29 

61 
34 

85 
44 

89 
45 

58 
32 

80 
25 

65 

27 

69.1 
27.6 

MDNAHANS 

MAX 

MIN 

50 
26 

52 

30 

47 
15 

66 
18 

59 
25 

69 
35 

69 
22 

67 
24 

66 
32 

62 

30 

55 
31 

70 
24 

72 
26 

74 
31 

78 
33 

76 
31 

72 
29 

78 
34 

82 
35 

86 

40 

88 
42 

78 

43 

87 
41 

85 
43 

81 
39 

81 
42 

84 
34 

?5 
42 

86 
45 

72.6 
32.5 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

46 
30 

44 
12 

48 
11 

49 
29 

60 
33 

56 
37 

52 
29 

55 
32 

54 
34 

57 

30 

46 
29 

61 
31 

53 
37 

52 

33 

59 
35 

68 

41 

67 

41 

72 
50 

78 
55 

70 
40 

69 
47 

69 
45 

66 

49 

62 
31 

68 
45 

70 
45 

68 
51 

60.0 
36.4 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

35 
27 

59 

28 

57 
23 

50 
21 

55 
26 

70 
33 

70 

36 

55 

34 

61 
32 

63 
32 

55 
36 

63 
38 

62 
31 

70 
44 

71 
46 

70 
46 

65 

44 

78 

41 

75 
49 

76 
48 

80 
51 

64 
51 

73 
49 

60 
46 

62 

49 

81 
46 

64 
42 

79 
46 

80 
47 

67.7 
39.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

35 
25 

57 
25 

45 
15 

58 
15 

61 
19 

70 
25 

69 
26 

54 
23 

67 
23 

69 
26 

47 
32 

62 
24 

75 
26 

75 
26 

76 
30 

68 
30 

74 
30 

76 
31 

77 
31 

86 
38 

89 
38 

87 
38 

66 
3! 

68 
34 

86 

43 

86 
46 

65 

37 

84 
34 

89 

34 

70.4 
29.6 

PENWELL 

MAX 

Mm 

31 
23 

55 
26 

40 
13 

44 
15 

54 
26 

66 
20 

51 
25 

62 
32 

64 
42 

47 
28 

51 
25 

68 
25 

74 
31 

61 
30 

68 
35 

69 

35 

72 
41 

85 
38 

59 

42 

61 
39 

62 

42 

81 

40 

76 
40 

81 
45 

63.5 
31.6 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

58 
26 

63 

44 

54 
26 

61 
21 

72 
34 

73 
44 

68 
36 

68 
31 

70 
31 

68 
45 

68 
35 

68 
33 

74 
36 

78 
37 

74 
30 

73 
34 

77 
34 

81 
32 

64 
42 

87 
38 

90 
33 

86 
46 

64 
45 

67 
35 

65 
40 

83 

41 

81 
41 

85 

41 

88 
36 

75.4 
36.1 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

58 
28 

54 
31 

57 
13 

55 
17 

69 
25 

66 
41 

58 
24 

63 
21 

64 
26 

58 
34 

60 
33 

69 
26 

71 
24 

75 
30 

62 
33 

71 
27 

71 
30 

73 
35 

63 
32 

83 

84 

62 
36 

83 

41 

63 
45 

62 
44 

72 
45 

79 
35 

84 
32 

87 

37 

70.2 
31.3 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

38 
28 

55 

30 

55 

10 

51 
16 

51 
20 

60 
31 

62 
28 

5? 
26 

61 
26 

62 

29 

55 
23 

56 
28 

63 
25 

63 
26 

67 
34 

59 
25 

66 
32 

72 
26 

71 
35 

72 

37 

77 
40 

78 
40 

64 
38 

77 
38 

81 

41 

74 
42 

67 
33 

72 
33 

75 
33 

64.2 
30.1 

Sanderson 

MAX 

Mm 

34 
23 

60 
24 

67 
21 

49 
21 

52 
22 

60 
30 

75 
29 

53 

24 

58 
25 

58 
27 

51 
35 

59 
25 

71 
25 

70 
38 

78 
31 

75 
31 

73 
35 

71 
32 

73 
34 

68 

34 

81 

35 

80 
40 

65 

50 

73 
40 

88 
40 

85 
35 

77 
37 

80 
36 

82 
39 

67.8 

31.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

62 
20 

60 
42 

48 
20 

54 
19 

60 
33 

72 
43 

70 
26 

62 

19 

63 
24 

61 
42 

55 
33 

75 
24 

72 
25 

80 
38 

76 
29 

72 
27 

74 
27 

74 
28 

71 
45 

81 
45 

61 
39 

79 
46 

74 
42 

69 
38 

67 
35 

60 
43 

80 
33 

64 
37 

85 
36 

71.8 
33,0 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

51 
20 

52 

31 

53 

10 

53 

14 

65 
32 

59 
26 

61 
20 

63 
23 

62 

34 

62 
21 

63 
21 

64 
23 

65 

24 

61 
25 

62 

30 

68 
32 

69 

36 

74 
28 

78 
30 

82 
36 

SO 
36 

74 
44 

73 
41 

75 
33 

75 
31 

75 
28 

76 
28 

66.5 
28.3 

VAN  MORN 

MAX 

Mm 

56 
24 

56 
33 

54 
12 

58 
12 

68 
33 

63 

44 

60 
28 

65 
25 

65 
32 

58 

36 

59 
28 

67 
22 

70 
24 

69 

24 

63 
24 

66 
36 

74 
31 

75 
31 

80 

40 

63 
41 

87 

40 

77 
42 

79 
40 

78 
38 

78 
46 

70 
40 

79 
35 

80 
34 

80 
35 

69.6 
32.1 
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TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Station 

Day  oi  Monlh 

g. 

1   2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

HINK  F44  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
27 

51 
22 

43 

7 

57 
19 

65 
33 

67 
35 

51 
23 

65 
18 

66 
28 

49 
31 

56 
29 

70 
18 

69 
21 

76 
26 

62 
26 

70 
25 

70 
32 

73 
31 

80 
45 

82 

34 

85 
34 

63 

42 

64 
32 

64 
34 

33 

51 

61 

44 

79 
35 

83 
?9 

88 

31 

68.6 
29.7 

YSLET4 

«      «      « 

MAX 
MIN 

3fl 
19 

51 
25 

53 
12 

51 
16 

58 
23 

65 
35 

60 
25 

63 
24 

64 
28 

63 
38 

64 
27 

58 

21 

65 
25 

66 
26 

69 

30 

60 
29 

67 
30 

75 
30 

78 
40 

81 
40 

83 
34 

77 
38 

78 
36 

77 
39 

78 
43 

70 
35 

77 
31 

80 
34 

66.8 
29.8 

EDWARDS  PL4TE4U     06 

4HIST4D  DAM 

MAX 

MIN 

30 

57 
30 

50 
27 

49 
26 

55 
26 

58 
43 

76 
36 

57 
32 

60 
31 

64 
34 

56 

40 

56 
35 

70 
38 

75 
36 

78 
35 

78 
32 

76 
32 

78 
35 

75 

46 

73 
46 

76 
52 

83 
51 

79 

54 

77 
51 

88 
53 

69 
42 

71 
45 

71 
49 

83 
55 

69.0 
39.4 

BIG  LAKE  NO  Z 

MAX 

MIN 

25 

60 
25 

43 

14 

49 
14 

52 
22 

59 

40 

67 
20 

59 
21 

68 
26 

65 
28 

50 
26 

52 
28 

69 
29 

71 
29 

75 
34 

63 
28 

67 
33 

70 
29 

72 
37 

70 

40 

83 

43 

83 

40 

69 

40 

78 
49 

84 
40 

83 
39 

63 

37 

76 
41 

84 

45 

66.2 
31.8 

OLANCO 

MAX 

MIN 

<.5 
32 

55 
34 

65 
22 

46 
17 

55 

18 

59 

42 

76 
27 

52 
24 

59 
25 

65 
28 

56 
39 

43 
29 

72 
30 

70 
36 

73 
43 

68 
35 

74 
36 

77 
34 

72 
30 

68 
33 

59 

79 
60 

77 
61 

78 
58 

35 
55 

90 
48 

68 
37 

76 
38 

73 
43 

67.5 
37.0 

8DERNE 

MAX 
MIN 

32 

55 
35 

67 
23 

48 

16 

53 

15 

61 

41 

76 
31 

54 
26 

62 
26 

64 
27 

57 

40 

47 
30 

66 
28 

71 
37 

76 
43 

74 
38 

75 

40 

79 
34 

75 
30 

67 
32 

76 
56 

79 
49 

75 
48 

75 
51 

85 
54 

65 
50 

70 
37 

77 
38 

76 
41 

68.0 
36.1 

BRACKETTVKLE 

MAX 
MIN 

35 

53 

24 

52 

24 

53 

21 

59 

35 

62 

39 

61 
31 

63 
32 

67 
38 

57 
36 

60 
36 

50 
32 

79 
34 

81 
32 

79 
39 

79 
35 

60 
36 

76 
31 

76 
48 

78 
52 

66 
53 

81 
59 

74 
50 

89 
52 

91 
52 

61 
42 

76 
44 

84 
43 

86 

51 

71.0 
39.2 

BRADY 

MAX 

MIN 

41 
26 

61 
2B 

48 
19 

44 
19 

55 
19 

56 

41 

71 
22 

48 
22 

61 
21 

66 
31 

55 

30 

37 
26 

70 
29 

72 
30 

78 
34 

62 

31 

71 
32 

71 
34 

70 
31 

71 
31 

74 
54 

63 
46 

71 
46 

78 
53 

66 
52 

87 
40 

62 
34 

73 
34 

34 
46 

65.7 
33.2 

BURNET 

MAX 

MIN 

51 
33 

57 
4! 

46 
20 

52 
16 

50 
35 

73 
48 

71 
25 

60 
21 

65 

25 

63 

39 

55 
35 

69 
32 

68 
29 

73 
46 

73 
40 

69 
34 

74 
32 

70 
31 

67 
31 

73 
50 

79 
58 

77 
49 

76 
60 

87 
52 

90 
49 

BB 
43 

74 
41 

80 
39 

80 
59 

69.3 

38.4 

CA^'P  HOOD 

MAX 

MIN 

55 
34 

39 

57 
23 

55 
18 

57 
42 

75 
50 

69 
32 

63 
28 

65 
28 

60 
43 

55 
39 

69 
25 

73 
38 

78 
44 

76 
43 

75 
37 

76 
34 

75 
32 

74 
35 

75 
52 

81 
52 

80 
45 

79 
60 

89 
45 

90 
44 

82 
49 

77 
37 

80 
43 

81 
62 

72.2 
39.8 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

60 
32 

69 
42 

49 
21 

52 
16 

52 

41 

74 
43 

68 
26 

62 

27 

62 
28 

61 

44 

52 

35 

66 
23 

73 
33 

76 

47 

74 
36 

73 
37 

76 
28 

73 
33 

70 
47 

74 
52 

80 
52 

77 
51 

76 
58 

86 
46 

89 
46 

76 
46 

76 
34 

60 
42 

83 
61 

70.4 
38.9 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

33 
23 

56 
23 

41 
13 

46 
14 

54 
24 

60 

40 

68 
20 

49 
18 

62 

19 

62 
25 

59 
37 

49 
27 

70 
25 

69 
32 

75 
30 

61 
23 

70 
24 

70 
27 

71 
29 

72 
38 

82 
48 

85 
39 

66 
40 

80 
49 

84 
41 

83 
37 

62 
33 

79 
33 

82 
46 

65.5 
30.2 

DEL  RID  WSO  AP 

MAX 

MIN 

5S 
32 

71 
39 

51 
24 

55 
27 

58 

41 

77 
49 

56 
35 

61 
34 

63 

34 

57 
45 

55 

40 

71 
33 

74 
45 

79 
49 

78 
42 

77 
42 

80 
42 

76 
45 

74 
46 

77 
54 

85 
54 

80 
53 

78 
59 

90 
51 

91 
63 

73 
52 

78 
43 

83 
52 

86 
61 

72.2 
44.0 

EDEN  I 

MAX 

MIN 

5B 
24 

55 
35 

45 
16 

55 

20 

58 
36 

73 

44 

65 

21 

62 

20 

65 
31 

59 
38 

39 
30 

71 
27 

73 
26 

78 
47 

75 
31 

72 
27 

71 
40 

71 
30 

73 
36 

77 
52 

85 

54 

82 
42 

77 
55 

86 
54 

86 
50 

81 
38 

74 
33 

85 

49 

85 
58 

70.2 
36.8 

Eldorado  u  nh 

MAX 

MIN 

34 
24 

56 
26 

48 
14 

42 

16 

53 
22 

56 

40 

70 
20 

53 
22 

54 
28 

60 
29 

48 
20 

54 
28 

65 

30 

70 
36 

76 
27 

62 
27 

64 
32 

70 
26 

70 
36 

76 
42 

80 

41 

72 
43 

72 
43 

85 
42 

85 
37 

73 
33 

76 
38 

75 
47 

83 

48 

64.9 
31.5 

FRFDERICKSBURC 

MAX 

MIN 

57 
33 

60 
38 

45 
20 

54 
18 

52 

40 

75 
52 

68 
25 

63 
25 

65 
29 

57 
39 

52 
35 

72 
28 

71 
33 

74 
50 

70 
41 

74 
37 

75 
42 

73 
34 

69 
33 

75 
52 

81 
56 

72 
50 

77 
56 

87 
53 

90 
55 

82 

42 

78 
37 

79 
44 

79 
61 

69.9 
39.9 

JOHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

45 
30 

55 
22 

45 
18 

54 
22 

55 

16 

55 

47 

71 
25 

55 
24 

65 
28 

60 

37 

62 

31 

40 
35 

70 
30 

72 

38 

76 
36 

73 

40 

76 
33 

71 
31 

67 
37 

76 
39 

77 
59 

80 
58 

80 

57 

90 

45 

90 
53 

83 
33 

74 
43 

80 
41 

61 
52 

68.4 
36.7 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

65 
32 

59 

40 

54 
17 

56 
11 

56 
35 

76 

47 

68 
23 

64 
16 

67 
23 

60 
40 

53 
33 

72 
25 

76 
25 

79 
47 

70 
30 

74 
28 

76 
30 

75 
28 

72 
34 

75 
49 

84 
48 

77 
46 

77 
58 

90 
45 

96 
47 

82 
42 

80 
30 

83 

37 

85 
56 

72.4 
35.3 

JUNO 

MAX 

MIN 

45 
27 

65 
22 

50 
13 

54 
20 

60 
33 

63 
38 

77 
24 

63 
28 

63 
34 

57 
30 

55 
30 

55 
23 

73 
31 

80 
38 

74 
34 

77 
29 

78 
30 

75 
30 

73 
52 

76 
54 

80 
50 

79 
50 

75 
45 

90 

40 

90 
40 

70 
33 

78 
40 

82 
42 

84 
50 

70,4 
34.8 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

43 
33 

56 
35 

64 

21 

46 
14 

53 

14 

58 

45 

74 
26 

54 
23 

63 
23 

64 

27 

56 
39 

48 
29 

69 

30 

71 
33 

76 
35 

70 
32 

72 
31 

75 
30 

71 
29 

67 
36 

75 
49 

79 

50 

74 
52 

77 
51 

87 
45 

88 
46 

69 

41 

76 
39 

79 

40 

67.4 
34.4 

LAHPASAS 

MAX 
MIN 

45 
25 

51 
34 

55 
21 

45 
15 

55 
14 

60 
38 

76 
25 

50 
20 

60 
20 

66 
24 

61 
34 

38 
29 

70 
28 

70 
27 

76 
40 

66 
30 

72 
30 

7* 
28 

66 
25 

67 
35 

73 
57 

80 
48 

73 
48 

79 
56 

87 
50 

92 
44 

65 
32 

71 
32 

33 
46 

66,4 
32.9 

LANGTRY 

MAX 

MIN 

42 
26 

58 
25 

58 
23 

50 
22 

53 
25 

60 
41 

78 
32 

58 
30 

60 
30 

64 

30 

60 
31 

59 
28 

72 
29 

74 
36 

83 
38 

78 

40 

76 
33 

76 
35 

75 
40 

73 
43 

73 
51 

78 
53 

75 
54 

76 
44 

93 

41 

73 
48 

71 
36 

76 
42 

84 
47 

69.3 
36.5 

LLANO 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

44 
34 

40 
30 

56 
35 

60 
30 

57 
21 

55 
19 

47 
16 

47 
10 

56 

20 

56 

12 

61 

44 

76 
26 

52 
22 

50 
18 

61 
24 

68 
26 

67 
22 

60 
36 

61 
32 

40 
29 

40 
25 

72 
31 

72 
27 

74 
34 

76 
35 

79 
35 

74 
31 

66 
33 

65 
29 

73 
31 

74 
31 

74 
31 

74 
28 

69 

31 

70 
26 

70 
35 

71 
32 

75 
59 

77 
47 

83 
50 

83 

46 

74 
53 

72 
48 

79 
46 

77 
49 

88 

47 

90 
46 

91 

46 

67 
36 

70 
31 

75 
40 

82 
36 

85 

44 

84 
50 

68,0 
35.0 

MASON 

59 
41 

75 
23 

67.4 
31.6 

MC  CAH6Y 

MAX 

MIN 

33 
25 

55 
26 

46 
12 

49 
15 

52 
15 

60 
34 

68 
23 

53 
24 

62 
29 

63 
35 

49 
31 

52 
25 

65 
23 

69 
27 

75 
34 

66 

31 

69 
32 

72 
40 

73 
43 

73 
42 

83 
46 

85 
43 

65 

43 

80 
43 

86 
45 

63 
42 

65 

43 

79 
46 

86 
48 

66.1 
33.3 

MEDINA 

MAX 

MIN 

42 
33 

57 
35 

70 
22 

50 
14 

54 
16 

60 
36 

79 
22 

57 
24 

67 
25 

65 
27 

57 
43 

45 
26 

68 

31 

72 
42 

76 
43 

78 
33 

76 
33 

78 
29 

70 
40 

77 
55 

81 
48 

80 
46 

73 
46 

88 
45 

90 
48 

71 
35 

80 
46 

80 
41 

69.5 

35.1 

MENARD 

MAX 

Mm 

63 
23 

55 
38 

47 
17 

53 

12 

57 
28 

74 
44 

66 
21 

63 

15 

65 
20 

59 
42 

45 
30 

72 
22 

72 
22 

79 
46 

72 
27 

72 
25 

73 
27 

73 
25 

71 

30 

75 
50 

84 
42 

78 
43 

77 
57 

83 

42 

89 
40 

78 
38 

75 
27 

84 
33 

85 
49 

70.5 
32.2 

M6RTZ0N 

MAX 

MIN 

22 

59 

52 

15 

54 
23 

71 
21 

64 
18 

58 
37 

58 
28 

53 
28 

72 
24 

78 
42 

68 
29 

70 
24 

72 
36 

73 
26 

72 

31 

80 
50 

63 
50 

73 
42 

76 

51 

86 
49 

84 
48 

78 
39 

76 
30 

86 

46 

70.7 
33.7 

DZONA 

MAX 

MIN 

46 

27 

61 
21 

53 
16 

48 

18 

52 
23 

58 
42 

72 
22 

55 
20 

61 
24 

60 
33 

55 

30 

55 
22 

70 
27 

72 
40 

78 
30 

70 
26 

71 
30 

74 
28 

70 
35 

75 
38 

78 
40 

80 

39 

70 
40 

82 
38 

85 
39 

77 
40 

78 
30 

30 

40 

85 
42 

68.0 
31.2 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

51 
27 

51 
35 

46 
16 

55 

19 

58 
29 

71 
41 

64 
21 

61 
19 

66 
26 

64 
36 

40 
30 

72 
28 

74 
2  5 

79 
45 

77 
28 

71 
26 

71 
34 

70 
28 

73 
33 

77 
53 

85 

44 

80 
41 

78 
55 

86 
51 

86 
45 

81 
39 

77 
32 

87 
36 

86 

54 

70.2 
34.3 

PANOALE 

MAX 

MIN 

38 
24 

65 
25 

58 
24 

50 
22 

54 
34 

60 
43 

74 
30 

56 
24 

62 
27 

6? 
32 

56 
35 

57 
23 

74 
22 

72 
33 

83 
39 

73 
34 

75 
31 

75 
31 

75 
32 

70 
50 

76 
54 

80 
51 

74 
43 

90 
38 

90 
40 

79 
35 

69 
35 

80 

40 

82 
40 

69.3 
34.2 

PRADE  RANCH 

MAX 
Mm 

61 
32 

69 
35 

48 
20 

51 

13 

50 
41 

72 

47 

65 
26 

63 
22 

61 
25 

55 

43 

52 

35 

61 
24 

70 
30 

75 
51 

71 
33 

72 
31 

75 
28 

71 
29 

67 
30 

72 
52 

76 
46 

73 
43 

75 
59 

85 

44 

86 
43 

77 

41 

77 
33 

78 
37 

79 
56 

68.6 
36.3 

RANKIN 

MAX 

MIN 

60 
25 

51 
31 

45 
13 

45 
21 

60 
37 

68 
40 

61 
20 

63 

27 

62 
33 

55 

45 

50 
30 

62 
27 

65 
23 

76 
40 

66 
32 

69 

30 

71 
38 

73 
39 

70 
40 

83 
44 

67 
53 

70 
41 

70 
48 

65 
44 

84 
47 

87 
35 

73 
40 

35 
44 

86 
55 

68.5 
35,9 

ROBERT  LEE 

MAX 
MIN 

33 

27 

56 
27 

42 
16 

46 
16 

59 
20 

61 
33 

68 
22 

52 

18 

62 

21 

56 
25 

49 
28 

47 
28 

69 
25 

72 
25 

78 
31 

62 
26 

71 
26 

72 
30 

75 
31 

79 
40 

80 
52 

86 
41 

66 
41 

89 

54 

83 
43 

85 

40 

66 
32 

73 
32 

85 
55 

66.3 
31.2 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

62 
31 

65 
46 

47 
18 

53 
24 

49 
34 

73 
42 

70 
24 

62 
26 

61 
34 

56 

44 

51 
35 

67 
30 

72 
38 

76 

48 

76 
37 

72 
36 

73 

43 

72 
36 

70 
40 

73 
43 

80 
52 

80 
50 

71 
48 

75 

57 

85 
49 

86 
45 

78 
42 

83 
40 

80 
50 

69.6 
39.4 

SAN  4NCEL0  DAM 

MAX 

MIN 

35 
23 

60 
24 

42 

14 

44 

16 

54 
19 

59 
42 

70 
20 

49 

21 

62 
24 

65 
30 

53 
29 

46 
28 

72 
27 

72 
28 

78 
34 

61 
28 

70 
33 

72 
30 

72 
30 

73 
35 

79 

51 

63 
42 

69 

42 

77 
51 

86 
52 

85 
40 

62 
34 

74 
38 

84 
33 

65.9 
31.8 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

59 
20 

49 
26 

46 
18 

56 
22 

61 
33 

73 
35 

52 
25 

64 
21 

66 
30 

57 
33 

48 
28 

73 
25 

74 
25 

79 
45 

61 
35 

73 
27 

75 
37 

72 
30 

75 
31 

80 
53 

85 
53 

72 

44 

80 
52 

87 
43 

65 
49 

65 
42 

75 
33 

36 
46 

86 
57 

69.4 
35.3 

S««  R«f«i«nc*  Notes  Following  SlttloD  Ind*x 


Conllnutd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Slatlon 

Day 

olM 

onlh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

' 

10 

^ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

San  SARA 

MAX 

MIN 

44 
32 

55 

37 

49 
19 

47 
19 

93 

19 

59 

44 

74 
24 

SO 
21 

61 
27 

66 
39 

58 
33 

36 
25 

67 
26 

70 
39 

79 
36 

64 
32 

72 
31 

71 
30 

66 
31 

66 
47 

70 
53 

82 

48 

78 
49 

69 
49 

89 
43 

64 
34 

73 
39 

84 
54 

66,0 
35.7 

sonora 

MAX 

MIN 

63 

23 

58 
41 

48 
16 

49 
17 

63 
35 

74 

45 

72 
24 

63 

19 

64 
25 

59 

43 

49 
32 

70 
22 

72 
29 

77 
46 

71 
33 

71 
28 

73 
26 

72 
3C 

72 
30 

75 
52 

Bl 
46 

76 

45 

87 

40 

89 

38 

83 
40 

60 
32 

80 
36 

84 
53 

70.7 
34.8 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

37 
30 

50 
25 

40 
13 

45 
15 

55 
18 

62 
29 

70 
26 

51 
19 

68 
32 

69 
34 

65 
35 

46 
34 

79 
30 

70 
35 

67 
27 

61 
21 

70 
22 

7C 
27 

69 
30 

74 
36 

62 

46 

89 

40 

81 

44 

83 

43 

83 
36 

64 
41 

f4 

4  4 

83 
43 

66.6 
31.7 

UVALDE 

MAX 

MIN 

56 

61 
39 

45 
23 

57 
25 

52 

41 

79 
49 

66 
26 

63 

29 

67 
30 

59 

41 

55 
38 

72 
33 

77 
32 

62 

47 

82 

44 

78 
36 

63 
36 

76 
36 

74 
43 

80 
50 

85 

51 

61 
51 

90 
50 

89 
48 

83 

43 

80 

41 

82 

81 

61 

73.0 

41.0 

WATER  VALLEY 

•     •     * 

MAX 

MIN 

2« 

58 
30 

41 
10 

46 
12 

55 

20 

58 
34 

70 
20 

50 
16 

63 
21 

64 
24 

52 
26 

51 
24 

73 
22 

72 
33 

78 
35 

66 
24 

71 
29 

70 
26 

68 
30 

72 
35 

62 

47 

85 

41 

85 
42 

86 
40 

84 
42 

68 

34 

75 
40 

85 

54 

67.0 
30.5 

SOUTH  CENTRAL      07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

MAX 

MIN 

57 
38 

64 
42 

61 
26 

52 
34 

66 
48 

75 
62 

70 

41 

48 
41 

59 
31 

70 
47 

59 
39 

68 
38 

67 
48 

73 
60 

69 

54 

60 
51 

76 
43 

77 
61 

77 
64 

86 
62 

78 
63 

74 
56 

71 
58 

68.7 
48.2 

AUSTIN  HSO  AP 

MAX 

MIN 

49 
37 

61 
32 

46 
25 

54 

24 

61 
39 

76 
42 

49 
32 

55 
29 

64 
32 

60 

40 

53 

40 

70 
36 

69 
38 

75 
45 

68 
45 

70 
42 

79 
42 

66 
42 

68 

40 

76 
48 

80 
59 

78 
57 

79 
61 

85 
60 

85 
61 

67 
50 

75 
47 

79 

47 

78 
62 

68.2 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

41 
35 

58 
38 

60 
27 

46 
21 

56 
29 

65 

47 

76 
40 

47 
35 

50 
29 

64 
33 

64 

46 

59 
39 

59 
46 

69 

51 

76 
57 

73 

44 

73 
48 

83 
45 

74 
40 

71 
43 

78 
49 

81 

57 

79 
61 

76 
60 

84 
62 

65 

61 

73 
48 

78 
52 

78 
61 

66.3 

45.0 

SRENHAM 

MAX 

MIN 

48 
32 

55 

38 

54 
24 

45 
24 

55 

24 

62 

41 

77 
34 

45 
29 

54 
29 

66 

31 

65 

40 

55 
36 

64 
37 

70 
45 

71 
50 

69 
43 

71 
43 

61 
42 

71 
39 

67 
39 

74 
54 

76 
56 

79 
58 

76 
59 

82 
64 

63 
55 

64 
52 

75 
49 

79 
49 

66.8 
41.9 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

46 
33 

55 
35 

66 
25 

47 
21 

55 
22 

61 
43 

75 
31 

52 
30 

59 
31 

65 
35 

59 
42 

48 
30 

72 
32 

70 
45 

75 
45 

70 
43 

74 

43 

76 
43 

72 

40 

68 
45 

79 
56 

60 
52 

75 
60 

60 
59 

64 
58 

83 
51 

70 

46 

76 
46 

73 
48 

67.8 
41.0 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

55 
39 

67 
46 

61 
33 

56 
31 

69 
50 

78 
59 

70 
45 

46 
43 

63 
35 

6! 

47 

62 
57 

71 
47 

70 
53 

73 
53 

74 
56 

74 
53 

84 

50 

82 
50 

72 
48 

76 
41 

77 
62 

76 
61 

78 
64 

79 
62 

EO 
60 

77 
63 

76 
66 

77 
63 

73 
57 

71.2 
51.2 

COLUnBUS 

MAX 

MIN 

57 
33 

60 
38 

61 
24 

46 
22 

58 
22 

62 
42 

76 
34 

45 
33 

56 
27 

67 
29 

69 

43 

56 
35 

68 
36 

72 
40 

73 
50 

71 
41 

73 
39 

83 
36 

73 
39 

71 
42 

75 
49 

82 
55 

82 
55 

81 
57 

85 
57 

82 
52 

67 
50 

79 
49 

61 
64 

69.4 
40.9 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

54 
41 

63 

44 

46 
34 

54 
39 

63 
52 

75 
59 

61 
46 

48 
44 

60 
38 

60 
50 

59 
50 

68 

47 

62 

57 

70 
56 

66 
61 

70 
54 

85 
53 

68 
55 

63 
55 

73 
61 

75 
63 

76 
63 

75 
66 

78 
64 

79 
65 

74 
59 

72 
64 

71 
f  4 

74 
60 

67.1 
53.9 

CORPUS  CHRISTI  HSD  AP 

MAX 

MIN 

57 
40 

67 

44 

46 
32 

57 
26 

70 
50 

80 
57 

58 

45 

49 
41 

63 
34 

66 
45 

61 
49 

73 
45 

67 
53 

77 
58 

77 
56 

77 
52 

86 
50 

72 
51 

69 

47 

79 
59 

80 
62 

60 
61 

80 
63 

63 

58 

84 
67 

76 
58 

76 
54 

76 
64 

78 
61 

71.3 
50.9 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

57 
33 

59 

41 

56 
28 

57 
22 

61 
42 

79 
59 

74 
38 

62 

35 

66 
31 

69 

39 

63 
55 

66 
36 

69 

41 

73 

51 

71 
63 

74 

45 

83 

44 

60 
39 

73 

40 

76 
47 

76 
49 

80 
52 

62 

62 

84 
62 

84 
63 

62 
62 

76 
52 

82 
62 

78 
63 

72.3 
46.8 

EL6IN 

MAX 

MIN 

48 
36 

62 
42 

49 
24 

55 
23 

60 
40 

75 
52 

73 
32 

54 
27 

65 
30 

62 

39 

59 

40 

70 
36 

69 

37 

74 
45 

72 

45 

71 
41 

79 
43 

71 
42 

66 

40 

74 
48 

79 
58 

76 
60 

77 
60 

84 
56 

84 
60 

62 
49 

75 
46 

60 
46 

79 
62 

69,9 

43.6 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

MIN 

56 
37 

62 

44 

55 
24 

56 
19 

61 

40 

78 
59 

74 
35 

54 

29 

66 
28 

65 
35 

58 
42 

69 
37 

72 
44 

73 
50 

68 

51 

72 
41 

83 
43 

72 
37 

69 
35 

77 
49 

60 
57 

80 
58 

79 
60 

64 
60 

82 

60 

78 
62 

76 
60 

80 

55 

79 
62 

71.0 
44.6 

FLORESVILLE 

MAX 
MIN 

50 
35 

56 
37 

60 
25 

46 
18 

50 
19 

67 
39 

70 
36 

50 
30 

64 
26 

58 
29 

58 
35 

54 
34 

72 
44 

70 
49 

65 
51 

75 
40 

79 
37 

75 
40 

71 
41 

71 
53 

60 
55 

63 
55 

SO 
59 

61 
61 

65 
59 

79 
66 

77 
42 

62 
49 

79 
56 

68.5 

41.7 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

61 

37 

62 

43 

58 
26 

57 
23 

62 

43 

78 
60 

75 
39 

53 
35 

65 
30 

64 
42 

62 
54 

68 
38 

72 
47 

74 
51 

72 
61 

75 
45 

84 
49 

82 

44 

73 
43 

78 
50 

78 
57 

80 
55 

78 
59 

84 
56 

84 
61 

78 
55 

80 
50 

80 
58 

72.0 
47,0 

GONZALES 

MAX 

MIN 

47 
34 

56 
38 

67 
27 

48 
21 

57 
21 

62 

47 

79 

37 

47 
32 

54 
28 

66 
28 

63 
41 

55 
37 

70 
38 

73 

44 

76 
49 

69 

42 

74 
42 

84 
41 

75 
37 

70 
37 

77 
54 

81 
55 

60 
59 

79 
60 

f  5 
62 

64 
67 

70 
51 

■>9 
53 

81 

57 

69,2 
42,4 

HALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

59 

37 

64 
44 

49 
25 

58 

24 

61 
38 

79 
58 

64 
37 

59 
31 

67 
28 

65 
41 

58 

44 

70 
36 

73 
45 

74 
49 

70 
52 

75 
44 

83 

44 

76 
36 

71 
38 

78 
45 

79 
55 

80 
56 

78 
59 

84 
59 

83 
61 

73 
65 

80 
51 

81 
56 

80 
62 

71.4 
45.2 

HONDO 

MAX 
MIN 

43 
35 

50 
38 

70 
24 

53 
22 

55 
25 

53 

48 

73 
37 

50 
29 

62 

31 

66 
33 

59 

46 

53 

36 

68 
40 

74 
48 

80 
46 

80 

41 

76 
39 

81 

42 

76 
39 

71 
42 

82 
52 

83 
52 

79 
59 

79 
50 

68 
51 

67 
52 

77 
43 

79 
48 

60 
50 

69.9 
41.3 

KENEDY 

MAX 
MIN 

55 

34 

63 
39 

63 
25 

57 
16 

61 
41 

76 
52 

75 
35 

57 
32 

65 
25 

63 

35 

62 
44 

67 
35 

73 
43 

78 
49 

76 
52 

75 

41 

80 
45 

83 
36 

76 
33 

75 
55 

82 

57 

64 
61 

60 
59 

85 
59 

67 
60 

79 
60 

85 

44 

86 

46 

60 
60 

73.4 
44,0 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

59 
39 

64 
46 

62 
33 

58 
25 

68 
49 

78 
52 

74 
45 

49 
37 

63 
33 

65 
44 

61 
56 

74 
45 

74 
45 

78 
55 

79 
51 

74 
49 

85 

47 

79 
52 

75 
43 

62 

47 

82 

57 

81 
64 

6? 
60 

85 
56 

86 
58 

77 
65 

79 
51 

78 
60 

78 
58 

73,4 
49,0 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

56 
37 

65 
44 

53 
25 

54 
21 

58 

37 

77 
56 

67 
34 

52 
32 

65 
29 

66 
40 

60 
46 

66 
37 

70 
43 

73 
48 

67 
50 

71 
42 

82 
45 

72 
39 

67 
40 

73 
45 

79 

54 

79 
58 

78 
59 

84 
60 

61 
59 

79 
62 

79 
52 

60 
63 

76 
63 

70,0 
44,8 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

46 
32 

52 

36 

57 
23 

43 
20 

53 
26 

64 
43 

75 
31 

43 
29 

56 
29 

63 
31 

64 
42 

55 
30 

63 

30 

69 

45 

73 
45 

67 

41 

66 

44 

79 
39 

66 
36 

66 
43 

73 
56 

79 
60 

78 
60 

78 
60 

62 
60 

Bl 
48 

69 

47 

72 
49 

77 
52 

65,9 
40,9 

LULING 

MAX 

Mm 

47 
34 

55 
38 

58 
25 

48 
18 

55 
22 

63 

45 

77 
36 

47 
28 

55 
27 

64 

30 

63 

41 

49 
36 

66 
37 

71 
42 

74 
49 

68 
42 

73 
40 

81 
37 

73 
34 

68 
37 

77 
52 

80 
54 

79 
59 

78 
61 

B4 
60 

62 
52 

67 
47 

77 
47 

79 
57 

67,9 
40,9 

HATHIS 

MAX 

MIN 

41 
37 

56 
39 

61 
31 

48 
28 

58 
30 

65 
49 

75 
43 

43 
40 

50 
33 

64 
34 

64 
48 

61 

45 

72 
46 

70 
53 

77 
55 

79 

47 

74 
47 

80 

47 

74 
44 

74 
46 

81 
58 

83 
57 

80 
57 

62 

57 

86 
59 

88 
63 

72 
50 

61 
52 

80 
59 

69,6 

46,7 

NATALIA 

MAX 

MIN 

52 
32 

66 
39 

63 
27 

55 
19 

54 
41 

77 
49 

75 
32 

60 
30 

65 
29 

60 
36 

56 
42 

70 
32 

73 
41 

79 
47 

78 

44 

75 
37 

82 
39 

78 
38 

72 
40 

81 
48 

82 
51 

60 
49 

80 
66 

66 
67 

89 
66 

82 
53 

78 
47 

76 
55 

80 
59 

72,5 
42.2 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

MIN 

44 
34 

53 

34 

70 
25 

49 
20 

57 
22 

60 
42 

78 
31 

51 
30 

59 
29 

67 
30 

62 
36 

52 
29 

70 
30 

72 
45 

76 
45 

73 
42 

77 
42 

81 
42 

71 
42 

79 
48 

82 
56 

82 
56 

60 
59 

78 
60 

64 
55 

84 
50 

76 
48 

78 
44 

60 
45 

69.8 
40.4 

NIXON 

MAX 

MIN 

11 

66 
42 

55 
25 

54 
22 

59 

40 

76 
54 

62 
36 

52 

31 

65 
29 

63 
39 

56 

43 

68 
34 

72 
43 

76 
48 

69 

49 

74 
41 

63 
42 

74 
41 

76 
39 

60 
51 

61 
57 

79 
53 

80 
59 

84 
60 

84 
58 

77 
53 

78 
49 

68 
52 

79 
62 

71.2 

44.4 

RED  ROCK 

MAX 

MIN 

46 
35 

53 
40 

63 
24 

45 
16 

55 

18 

62 

47 

77 
35 

42 

25 

54 
24 

64 

37 

62 

42 

55 
36 

66 
35 

70 
50 

73 
47 

68 
37 

70 
43 

80 
33 

70 
31 

67 
42 

75 
56 

79 
58 

79 
60 

77 
61 

63 
60 

83 
52 

63 
42 

79 
50 

79 
54 

66.8 

*1.0 

REFUGID 

MAX 

MIN 

63 

38 

67 
45 

56 

30 

59 
23 

65 

45 

79 
60 

77 
42 

51 
38 

67 
30 

65 
35 

61 
54 

71 

41 

73 
49 

74 

51 

79 
62 

77 
48 

85 

47 

78 
45 

71 
48 

76 

50 

60 

50 

79 
58 

79 
64 

62 
69 

64 
60 

76 
60 

'2 

49 

Bl 

60 

73 

61 

72.8 
48.3 

ROBSTOMN 

MAX 

MIN 

41 
37 

55 
40 

62 
32 

49 
26 

63 
35 

70 
42 

78 
44 

51 
42 

49 
35 

62 

37 

65 
51 

60 
45 

73 
49 

68 
56 

75 
58 

79 
50 

74 
45 

85 

45 

73 
45 

71 
53 

78 
58 

Bl 
60 

79 

61 

BO 
69 

64 
57 

86 

60 

73 
51 

76 
56 

78 
56 

69.7 
47.9 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

58 
39 

64 
46 

61 
31 

52 
34 

63 
47 

72 
48 

65 
42 

49 
42 

60 
34 

61 
46 

60 
55 

69 
43 

64 

46 

67 
56 

71 
59 

73 
51 

82 
55 

BO 
43 

65 
46 

72 
60 

74 
62 

74 
65 

75 
64 

76 
63 

76 
63 

76 
64 

72 
66 

72 
62 

70 
61 

68.0 
51.2 

SAN  ANTONIO  ySO  AP 

MAX 
MIN 

53 

36 

70 
34 

51 
25 

55 

20 

60 
44 

80 
49 

55 

32 

61 
28 

66 
30 

62 
37 

55 

38 

66 
33 

72 
40 

76 
46 

76 
45 

76 
39 

82 

37 

73 
39 

70 
38 

80 
52 

81 
60 

80 
53 

80 
61 

64 
60 

82 
52 

74 
60 

77 
4? 

78 
45 

81 
62 

71,0 
42,4 

SAN  HARCOS 

MAX 

MIN 

46 

34 

52 
35 

69 
25 

49 
16 

57 
23 

62 

46 

81 
33 

49 
29 

57 
27 

61 

30 

61 
35 

47 
32 

70 
33 

71 
36 

76 

45 

70 
45 

74 
36 

63 
33 

72 
35 

69 

35 

79 

44 

79 
49 

78 
54 

60 
56 

63 
57 

84 

62 

70 
47 

77 
43 

79 
45 

68,4 
38,5 

•  R*f«r«oc*  Not**  ToUowtog  S 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 


Day  of  Month 


Station 


10      11       12      13      14      15      le      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SEALV 

SECUIN 

SINTON 

bMITHVILLE 

SOMERVILLE     DAN 

HASHINCTDN    STATE    PARK 

YOAKUM 

«      •      • 
UPPER  COAST         08 
ALVIN 

ANAHUAC  T6C0 
ANGLETDN  2  W 
BAY  CITY  WATERWORKS 
B4YT0WN 

Cleveland 
oanevang  2  se 
edna  hny  59  bridge 

El  CAHPO 
PREEPORT  2  U'A 
GALVESTON  WSQ  CI 
HOUSTON  USD  AP 
HOUSTON  PAA  AIRP3RT 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  I,    iSW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POIST  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO  AP 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  WSO  AP 

•      *      * 
SOUTHERN  0? 

ALICE 
ARMSTRONG 


MAX 

^^IN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


55   61   55|  58   61 
".O   44   25 


53   70   52 


5">   64 
39   46 


64 

62 

47 

51 

64 

74 

51 

49 

39 

27 

25 

27 

44 

41 

35 

31 

60 

96 

4B 

60 

64 

66 

59 

58 

49 

26 

27 

35 

43 

49 

30 

31 

54 

62 

46 

53 

65 

73 

50 

50 

39 

26 

22 

34 

50 

40 

37 

29 

57 

65 

45 

57 

66 

73 

50 

53 

40 

23 

29 

30 

47 

41 

40 

3« 

30   38   24 


55   63 

40   45 


45   59 
29   35 


53   60 
39   35 


49   55   62 
34   40   27 


49   54 
33   40 


56   63 
39   38 


33   33   26 


56   62 
37   40 


52   59 
39   42 


59   62 
39   48 


46   60 
40   40 


46   52 
34   39 


48   53 
36   39 


59   63 
39   37 


56   54   80 


49   63   55 


59   61   79 


68   51   64 
37   32   30 


63   61   66 
34   28   30 


68   52   63 
43   42   32 


75   52   55 

30   26   2B 


75   46   54 
32   26   25 


64   59   68 
37   31   30 


56   65 
21   42 


46   55   61 
20   22   39 

5'i   64   75 
28   39   61 

46 
19 

24 


57  66 

28  54 

64  70 
50  59 

62  72 

31  49 

63  74 
36  53 

56  62 

22  4S 

65  72 
39  61 

56  66 

29  47 

53  57 

25  39 

64  69 
41  52 

57  65 
22  40 


74   46 
39   29 


66   50 
36   40 


53   51   63 
42   36   34 


60   68 
33   55 


62   77 
46   62 


54   66 
37   50 


54   65 
30   45 


53   65 
32   45 


74  62  62 

34  41  28 

57  50  61 

35  29  30 


72   51   61 


73   49   52 

40   34   32 


72   49   51 
40   35   30 


49   52 
40   37 


75   50   50 
44   41   34 


65   60   64 
38   51   37 


62   55   67 

37   44   42 


6!   62   71 
43   55   42 


60   53   57 
3S   36   37 


63   64   54 
26   36   33 


64   65   59 


6!   58   70 


63   56   56 


67 
51 


67   55 
37   40 


60   63 
55   39 


67   58 
40   42 


60   66 
53   39 


65   60 

49   43 


58   60 
51   44 


55   59 
45   40 


43   49   43 

66   64   60 

34   44   44 

62 
43 

67 
38 

61 
31 

65   60   64 

42   46   41 


61   65 

56   42 


62   54 
39   47 


65   69 

40   40 


63   67 
49   32 


54   59 
49   43 


60   59   67 


64   56 
49   39 


64   64   55 
36   50   39 


59   67 
44   39 


64   62   60 
35   49   45 


68   71 
41   43 


72   78   76 
40   46   45 


75   82 
55   60 


70   73 
40   45 


69   69 
38   49 


65   69   69 


63   69   69 

41   49   59 


71   68   74 


64   70   69 


59   70 
35   35 


70   68 
46   49 


68   72 
34   42 


72   73 
45   49 


65   65 

40   45 


65   63 
49   57 


69   71 
36   41 


69   69 
44   49 


60   71 
36   39 


64   67 

47   49 


67   71 
40   49 


61   68 
42   41 


66   67 
47   51 


73   69 
45   47 


67   69 
44   47 


69   67 
38   42 


65   71 
52   55 


70   64 
42   52 


63   69 

39   43 


61   67 
34   45 


71   72 
49   51 


49 


79   76 
45   43 


76   92   73 
39   37   39 


97   76 
50   47 


92   72 
39   35 


67   70   79 
40   40   39 


70   68   79 
44   50   50 


76   73   73 


69 

45 


76   71   76 
53   41   40 


74   70   76 
54   48   45 


74   77 
39   39 


60   70 
45   44 


71   82   76 


72   74 
52   48 


67   67 
57   54 


73   78 
40   41 


70   72 
52   45 


70   80 
46   44 


72   74 
55   44 


53   43 
71   80 


43  46  42 

70  73  66 

49  42  44 

74  81  76 


74   72 
54   46 


71   79 
49   43 


69   78 

45   44 


68   68   72   71   92 

1       52       48       46      49 
S«*  R«f«r«Dc«  Nol*B  Following  Station  Index 
-   53    - 


67   72   75 

40   45   53 


70   80 
38   52 


71   79   90 


76   80 
50   55 


67   67 
38   59 


67   65   70 
33   37   52 

79 
35 

71 
38 


72   64   70 


72   74   74 


71   61   73 


69   71 
45   55 


69   65 
33   35 


42   49   54 


70   73 
34   53 


69   74 
42   47 


72   61   73 
44   43   55 


66   69 
56   62 


71   76 
42   53 


72   70   76 


72   70   71 


65   75 
42   55 


67   63   65 
39   39   46 


64   71 
40 

72 


55   60 

70   70 


76   73 
50   56 


69   75 
41   52 


75   77 
57   60 


63   73 
52   52 


64   71 
42   53 


70   63 
39   43 


69   75 
40   51 


76   75   90 


60   79 
58   56 


90   90 
53   61 


76   75 
57   56 


73   77 
65   59 


60   79 
56   59 


76   78   77 
55   58   62 


77   78   75 
57   60   61 


76   79 
59   53 


79   79 
58   58 


77   79 
50   51 


57  56  56 

77  78  77 

55  62  62 

70  70  71 

63  63  64 

80  79  80 

57  59  55 


60   80 
55   56 


74   76 
56   59 


76   76 
60   63 


76   79   77 
60   60   63 


72   74 
56   59 


76   75 
57   62 


79   7! 
57   52 


72   76 
53   59 


77   76 
57   59 


77   77 
60   64 


75   76 
64   63 


75   80 
57   58 


76   80 
56   55 


79   78 
55   59 


91   72   74 
57   52   55 


52   55   42 


85   72 
50   50 


79   79   61 
59   50   49 


82   65 
60   55 


73   80 
55   52 


76 

79 

79 

80 

80 

51 

59 

60 

50 

61 

74 

7! 

78 

80 

78 

59 

60 

62 

62 

63 

60   64   58 


83   73 
51   53 


72   77 
59   57 


81   72 
54   49 


76   74 
59   55 


79   80 
62   60 


77   69 
63   59 


75   73 
60   51 


79   74 
62   58 


78   79 
59   53 


74   73 
66   57 


80   71 
65   58 


75   81 
63   53 


72   75 
56   55 


81   76 

51   50 


75   74 
53   49 


81   70 
57   52 


75   75 
63   60 


77   76 
66   60 


62   73 
64   57 


62  77 

63  58 


72   79 
52   53 


85   87   75 
61   63   51 


67   94   86 


79   78 
50   52 


79   76 
50   50 


80   60 
50   56 


73   77 
44   45 


72   72 
45   62 


72  79 

44  46 

82  72 

56  64 

79  80 

52  55 

63  74 

55  63 

72  79 

55  60 

71  68 

61  55 

77  72 


73   76 
48   50 


74   70 
56   62 


73   74 
50   50 


77   71 
50   53 


72   82 
55   58 


75   76 
56   58 


74   69 
48   59 


74   73 
62   63 


74   80 
50   58 


60   77 
50   61 


Continued 

DAILY 

TEMPERATURES 

TtXAS 

FEBRUARY 

1972 

Slallon 

Day  oi  Month 

2 

' 

^ 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENAVInES  NO.  2 

MAX 
MIN 

32 

59 

36 

66 
29 

50 
21 

61 
23 

68 

48 

72 
41 

55 

28 

50 
28 

62 

29 

65 

43 

63 

43 

74 
43 

72 

50 

84 

50 

84 
45 

84 

41 

79 
46 

81 
39 

79 
37 

64 
49 

84 
53 

63 

54 

6? 
52 

81 
52 

80 
53 

79 
54 

61 
53 

60 
55 

71.6 
42.3 

carrizo  springs 

MAX 
MIN 

'(3 
36 

52 
35 

6B 
28 

55 
26 

58 
24 

56 
43 

77 
45 

57 
38 

57 
30 

65 
35 

58 
43 

56 
40 

70 
49 

76 
47 

65 

■.5 

78 
42 

81 

44 

65 
39 

77 
44 

77 
52 

83 
50 

86 
51 

84 
56 

03 
51 

52 

88 
57 

77 
47 

81 
50 

60 
64 

VI. 9 
43.6 

CAT1RIN4 

MAX 
MIN 

53 

36 

66 
42 

66 

27 

58 
26 

56 

44 

75 
53 

72 
46 

53 

40 

67 
30 

62 

40 

56 

48 

70 
40 

75 
50 

S3 

46 

77 
48 

84 
42 

60 
42 

76 
42 

84 
47 

65 
51 

34 
50 

83 
56 

in 

51 

1,8 

50 

84 
57 

60 
43 

80 
52 

84 

64 

74.0 
45.? 

CHARLOTTt  5  NNH 

MAX 

MIN 

53 
36 

64 

41 

64 
24 

55 
22 

55 

45 

77 

54 

77 
39 

57 
33 

65 
29 

63 

40 

58 
49 

69 
38 

74 
46 

8l 
49 

80 
51 

76 
39 

83 
38 

61 
41 

74 
40 

81 
49 

62 
53 

81 
54 

82 
61 

36 
51 

36 
M 

65 
58 

78 
44 

79 
47 

82 
62 

73.4 
44.3 

C0TUU4  F14  AIRPORT 

MAX 

MIN 

54 
37 

62 

44 

50 
27 

57 
27 

55 

44 

76 
53 

57 
41 

55 

37 

63 
29 

60 
41 

55 
46 

69 

42 

74 
50 

81 
52 

74 
54 

76 

41 

83 
48 

74 
42 

75 
43 

81 
52 

84 
57 

82 
56 

83 
59 

67 

54 

67 
53 

75 
53 

77 
44 

80 
52 

84 
60 

71.4 
46.1 

CRYSTAL  CITV 

MAX 
MIN 

".9 
37 

6B 
42 

60 
28 

57 
25 

56 

44 

76 
53 

65 

45 

56 
38 

66 
32 

59 

43 

56 

47 

70 
39 

75 

49 

63 
46 

75 
45 

78 
40 

84 
41 

76 
42 

76 
44 

62 
52 

86 
53 

63 

54 

82 
56 

89 
52 

P5 
53 

77 
57 

79 

44 

82 
51 

65 
65 

72.9 
45.6 

DULEV 

MAX 
MIN 

41 

53 
38 

65 
27 

51 
23 

57 
23 

58 
45 

76 

44 

52 
35 

57 
32 

64 
32 

61 

41 

55 
40 

71 

44 

74 
47 

62 
49 

72 
43 

76 

43 

83 
42 

75 
39 

74 
39 

81 
50 

82 
50 

81 
54 

64 
51 

07 
51 

87 
56 

75 

45 

78 
4! 

78 
53 

70.0 
42.0 

eacle  pass 

MAX 
MIN 

41 
35 

58 
37 

69 
32 

52 
27 

58 
27 

58 
44 

77 
45 

55 
39 

57 
33 

63 
33 

55 

45 

55 

41 

40 

75 
48 

83 
46 

80 
43 

78 

41 

81 

41 

78 

44 

77 
45 

80 
52 

66 
52 

82 
52 

62 
53 

69 
5? 

90 
53 

75 
45 

80 
46 

83 

54 

71.2 
42.9 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

40 
30 

50 
35 

62 

24 

53 
21 

63 
26 

60 
42 

78 
42 

54 
38 

50 
28 

62 

30 

58 
44 

62 
48 

70 
46 

70 

45 

65 

45 

80 

40 

80 
44 

66 
36 

76 
36 

78 
38 

82 

45 

84 
52 

64 
50 

84 
45 

S9 
52 

90 
49 

66 
49 

76 
49 

76 
54 

71.4 
40.9 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

44 
40 

57 
41 

68 
43 

54 
28 

5" 
29 

63 
51 

71 
50 

60 
43 

47 
43 

62 
43 

67 
54 

59 
46 

72 
46 

74 
51 

82 
57 

72 
55 

77 
46 

65 
46 

80 
46 

62 
50 

85 
55 

85 
59 

86 
61 

85 
55 

85 

89 
5? 

76 
58 

72 

60 

75 
64 

71.5 
49.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

46 
33 

59 
33 

56 
23 

62 
22 

60 
34 

68 

42 

76 
43 

51 
30 

59 
30 

64 
36 

60 

41 

56 

41 

71 
49 

70 
50 

79 
48 

76 
43 

86 

41 

80 
39 

60 
39 

64 
46 

86 
53 

84 
56 

68 
54 

68 
56 

90 
60 

76 
49 

85 
49 

79 
56 

76 
56 

72.4 
43.2 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

57 
34 

61 

40 

60 
29 

59 
22 

70 
42 

77 
50 

74 
42 

54 
37 

65 
29 

63 

48 

57 
52 

72 

41 

75 
47 

82 
42 

77 
58 

85 

46 

62 
38 

63 
37 

84 
38 

83 

47 

62 
50 

83 
54 

62 
69 

89 
57 

84 
59 

62 
58 

80 
43 

76 
50 

85 
60 

74.7 
45.6 

FREER 

MAX 

MIN 

55 
33 

55 
35 

62 
26 

62 
23 

62 
26 

64 
45 

73 
40 

50 
36 

48 
28 

68 

30 

60 
39 

57 
42 

71 
49 

70 

49 

SO 
50 

80 
40 

75 
45 

62 

42 

79 

44 

78 
45 

61 
54 

61 
55 

62 
60 

81 
58 

85 
58 

86 
55 

66 
50 

53 

79 
54 

71.7 
43.6 

HEBBRONVlLLE 

MAX 

MIN 

40 
36 

62 

39 

70 
34 

52 
26 

58 
33 

69 

48 

75 

45 

55 

41 

55 
34 

65 

37 

61 
51 

59 
47 

75 
49 

69 

54 

83 
55 

84 

49 

76 
48 

85 

43 

77 
42 

78 
51 

63 
57 

82 

60 

62 
61 

83 

51 

86 
57 

69 
63 

76 
50 

76 
60 

76 
59 

71.6 
47.6 

LA  PRYOR 

MAX 
MIN 

19 

52 
19 

53 
39 

70 

31 

37 

40 

42 

39 

40 

77 

73 

79 
38 

78 
39 

77 
39 

80 
42 

81 
43 

60 
45 

81 

63 

83 
48 

65 
49 

68 
50 

86 
52 

87 
53 

68 
51 

40.7 

-AREOD  ND.  2 

MAX 

MIN 

57 
37 

65 
46 

56 
33 

57 
30 

57 
48 

75 

50 

67 
47 

49 
41 

62 

37 

57 
47 

56 

50 

74 
44 

71 
54 

82 
55 

S3 
53 

76 
49 

86 

49 

77 

45 

79 
49 

62 
55 

83 
56 

64 
60 

84 
61 

86 
58 

SB 
00 

79 
62 

60 
48 

74 
59 

84 
63 

72.6 
49.9 

"EARSALL 

MAX 
MIN 

60 
35 

62 

37 

65 

25 

51 
26 

57 

41 

79 
45 

77 
40 

52 
34 

60 
32 

65 
40 

60 
46 

7! 
37 

72 
47 

75 
46 

81 

47 

73 
39 

77 
43 

83 
40 

75 

41 

73 
48 

80 
53 

62 

51 

62 
58 

82 
52 

90 
52 

86 
55 

76 
46 

79 
52 

SO 
56 

72.7 
43.7 

POTEET 

MAX 

MIN 

43 
36 

52 
37 

61 
24 

53 
24 

55 

27 

64 
46 

78 
49 

51 
34 

57 
30 

65 
31 

61 
46 

54 

37 

71 
38 

74 

47 

80 
51 

71 
42 

76 

40 

89 
44 

75 

43 

72 

46 

81 
53 

82 

54 

79 
59 

80 
54 

66 
52 

86 
56 

74 

46 

79 
46 

80 
52 

70,0 

43.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  U 

MAX 

MIN 

43 
40 

56 

40 

73 
43 

55 
25 

60 
25 

68 
52 

7fl 
51 

64 
44 

46 

41 

61 
42 

6B 

54 

62 

50 

70 
47 

73 
49 

83 
56 

83 
52 

80 

42 

67 
43 

79 
46 

80 
51 

85 
57 

85 
60 

64 
60 

86 
57 

67 
55 

68 
56 

83 
55 

74 
52 

83 
65 

73.2 
48.6 

TILDEN 

MAX 

MIN 

46 
36 

56 

39 

60 
28 

58 
23 

58 
26 

64 
49 

77 
43 

50 
36 

52 
31 

64 
31 

63 
46 

58 
43 

69 
48 

73 
51 

80 
55 

74 
41 

74 
45 

83 
40 

75 
38 

73 
50 

82 
59 

82 
60 

61 
63 

81 
56 

66 
56 

87 
61 

7>> 
44 

79 
51 

76 
55 

70.3 
45.0 

ZAPATA 

*     »     * 

MAX 

MIN 

57 
35 

75 
42 

64 
35 

58 
28 

60 

46 

78 
48 

72 
44 

52 
39 

62 
36 

66 

45 

62 

48 

72 

40 

73 

51 

85 

54 

79 
54 

62 
50 

91 

47 

81 
43 

80 
46 

62 

54 

82 
56 

63 
56 

64 
57 

89 
56 

89 
56 

81 
51 

79 
54 

75 
56 

85 
60 

75.1 
47.9 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  wSO  AP 

MAX 

MIN 

58 
41 

76 
49 

62 
36 

66 

34 

73 

57 

81 
60 

62 

49 

55 

47 

66 

42 

73 
52 

70 
59 

69 
52 

73 

51 

62 
60 

80 
64 

79 
53 

85 
50 

75 
51 

76 
53 

79 
62 

77 
63 

60 
63 

79 
65 

60 
65 

61 
62 

78 
66 

77 
64 

83 
(8 

74 
63 

74.1 
55.2 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

HC  ALLEN 

MAX 
MIN 

44 

40 

56 

41 

73 
42 

54 
32 

58 

33 

85 
56 

82 

51 

61 
44 

48 
41 

65 

41 

71 
55 

66 
52 

72 
51 

74 
51 

BO 
56 

84 
60 

80 
51 

68 
50 

79 
49 

79 
50 

62 
56 

63 
61 

81 
61 

82 
62 

86 
62 

87 
65 

83 
60 

■'6 
60 

85 
65 

73.9 
51.7 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

56 

41 

73 
49 

53 
37 

61 
34 

72 
54 

81 
62 

62 
48 

48 
44 

64 
42 

71 
54 

67 
54 

71 
53 

72 

49 

86 
59 

85 
61 

80 
54 

88 
52 

79 
49 

78 
53 

81 
59 

82 
62 

81 
62 

82 
63 

66 
62 

86 

64 

80 
65 

75 
61 

85 

67 

77 
69 

74.6 
54.6 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

41 
39 

57 
39 

66 

40 

54 
28 

60 
30 

74 
53 

81 
49 

61 
42 

46 
39 

65 
39 

70 
53 

65 
51 

73 
48 

75 
50 

64 
59 

88 
57 

61 
49 

66 
45 

76 
47 

60 

47 

64 

57 

83 
60 

83 
61 

84 
61 

67 
60 

6S 
65 

83 

57 

76 
59 

62 
65 

73.7 
50.0 

MISSION  »  w 

MAX 

Mm 

44 

40 

55 

41 

71 
42 

55 
32 

61 
33 

74 
56 

81 
52 

61 

44 

47 
41 

66 

41 

73 
54 

67 
52 

71 
49 

75 
50 

66 
57 

66 
57 

BO 
49 

84 
47 

76 
46 

76 
51 

61 
59 

81 
62 

79 
61 

82 
62 

68 
62 

69 
63 

63 
60 

77 
61 

65 
66 

73.6 
51.4 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

70 
34 

54 
40 

60 
33 

45 
36 

58 
36 

66 

46 

68 
36 

54 
35 

46 
36 

62 
42 

66 

44 

67 
50 

65 
50 

69 

44 

74 
49 

73 
47 

72 
46 

84 
55 

80 
50 

71 
50 

75 
50 

78 
52 

78 
53 

79 
52 

60 
51 

77 
54 

73 

51 

72 
61 

76 
54 

68.7 
46.1 

RAYMONDVIlLE 

MAX 

MIN 

43 
39 

59 

40 

71 
39 

52 
33 

60 
33 

73 
55 

82 
49 

59 

43 

49 
39 

6! 
39 

69 
56 

69 
51 

70 
49 

71 
49 

81 
59 

61 
59 

79 
52 

87 
49 

77 
49 

76 
53 

81 
58 

61 
60 

62 
60 

61 
62 

84 
60 

87 
62 

78 
56 

76 
58 

80 
66 

72.6 
51.0 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

43 
40 

55 
40 

76 
40 

50 
38 

69 

37 

74 
38 

82 
49 

60 

45 

60 
46 

68 

46 

72 
55 

71 
55 

71 
56 

71 
65 

72 
65 

72 
65 

71 
50 

87 

50 

67 
59 

87 
59 

80 
60 

78 
62 

80 
62 

78 
64 

61 
63 

83 
63 

83 
62 

77 
63 

85 
68 

73.2 
54.0 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

56 
39 

74 
49 

70 
40 

62 
33 

73 
55 

82 
63 

79 
46 

56 

44 

66 
40 

71 
49 

70 
60 

71 
52 

73 
50 

93 
58 

62 

60 

80 
59 

67 

51 

82 

50 

78 
49 

79 
59 

79 
62 

60 
63 

60 
64 

84 
62 

34 
63 

81 
65 

76 
59 

85 
66 

60 
68 

76.0 
54.5 

S««  n«I«r«ac«  Note*  FoLlowlng  SuUon  Indsi 


SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 

FEBRUARY 

1972 

Wind 

Reic 

five 

hum 

dity 

N 

umber 

of  day 

5  W 

th 

0) 

». 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

overages 
percent 

" 

P 

recipitotion 

c 

IE 
(/) 

c 

U  t/) 

1-  in 
0)  0 
a.  a. 

c 

11 
a,  . - 

c 
"5  (1) 

4) 
0) 

p 

> 
< 

0) 

Q)  — 

5^ 

0  "• 

Star 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

0) 
0 

1— 

o 
o 

0^ 

o 

6 
"1 

o 
o 

> 

0 

§^ 

CM  0 

2 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WSO  AP 

20 

3.6 

11.8 

33 

s 

05 

64 

74 

47 

38 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

80 

4.4 

AMARILLD  WSO  AP 

24 

3.6 

13.3 

34 

N 

02 

49 

56 

32 

27 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

77 

3.9 

AUSTIN  WSO  AP 

17 

1.2 

10.2 

36 

NW 

02 

74 

82 

59 

49 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

67 

5.8 

BRDWNSVILl E  WSO  AP 

13 

3.2 

11.5 

38 

N 

03 

86 

87 

63 

69 

6 

2 

1 

1 

1 

0 

11 

52 

6.7 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

9 

4.6 

12.3 

38 

N 

02 

90 

93 

67 

72 

2 

2 

3 

0 

0 

1 

8 

61 

6.2 

DALLAS  W.SD  AP 

17 

2.6 

11.6 

33 

S 

14  + 

65 

78 

51 

45 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

68 

5.1 

DEL  RID  WSO  AP 

11 

3.5 

9.6 

24++ 

14 

19+ 

60 

77 

51 

33 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

5.6 

EL  PASO  WSO  AP 

30 

2.7 

7.7 

34 

W 

02 

30 

43 

23 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

87 

4.5 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

21 

2.2 

10.7 

28++ 

1 

26+ 

73 

84 

52 

48 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

5.3 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

31 

NW 

03 

- 

- 

0 

4 

1 

0 

1 

0 

6 

52 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

14 

1.3 

8.1 

25++ 

19 

21 

86 

89 

59 

62 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

9 

50 

7.3 

LUBBOCK  WSO  AP 

25 

3.2 

12.2 

31++ 

28 

14 

48 

58 

33 

23 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

4.1 

MIDLAND  WSO  AP 

23 

3.4 

11.2 

29  +  + 

4 

26 

58 

74 

36 

26 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.0 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

H 

1.8 

11.3 

32 

NW 

03 

86 

91 

65 

75 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

6 

54 

6.6 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

22 

3.6 

9.2 

30++ 

21 

05 

58 

73 

40 

32 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.2 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

11 

O.B 

9.1 

33 

N 

02 

76 

81 

55 

46 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

66 

6.3 

VICTORIA  WSO  AP 

11 

1.8 

10.1 

41  % 

N 

02 

86 

89 

59 

61 

2 

3 

2 

0 

0 

c 

7 

6.8 

WACO  WSO  AP 

19 

3.0 

11.1 

27++ 

33 

06 

80 

89 

61 

55 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

5.1 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

18 

1.6 

13.0 

33++ 

32 

02 

84 

92 

62 

57 

1 

2 

1 

c 

0 

c 

4 

5.1 

%    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   55    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY      197? 


Day 

Of  Monlh 

3..* 

SlaUon 

%  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

"7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

|S  < 

•   •   * 
LOW  ROLLING  PLllNS  02 

HQRDS  CREEK  DAM 

EVAP 

* 

.11 

• 

* 

.35 

.08 

* 

• 

.44 

.21 

* 

• 

• 

.34 

.37 

.15 

.21 

.24 

.26 

.25 

.20 

.37 

.17 

.24 

.25 

.27 

.21 

.19 

.23 

5.14 

WINC 

i! 

105 

100 

155 

142 

138 

lec 

56 

40 

135 

U7 

61 

56 

105 

161 

66 

67 

131 

42 

14«, 

103 

62 

211 

143 

60 

169 

70 

60 

115 

3075 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDUELL  OAK 

EVAP 

_ 

.06 

* 

* 

.28 

.00 

« 

* 

.38 

.17 

.10 

.00 

.07 

.15 

.14 

.19 

.15 

.27 

.21 

.24 

.12 

.22 

.25 

.21 

.26 

.24 

.17 

.25 

4. 436 

WIND 

35 

89 

213 

69 

89 

145 

22C 

85 

35 

62 

93 

88 

381   73 

221 

98 

46 

118 

92 

114 

165 

174 

122 

213 

129 

200 

128 

44 

139 

3377 

MAX 

41 

47 

- 

- 

44 

54 

- 

- 

65 

59 

56 

43 

54   65 

67 

63 

66 

65 

60 

60 

61 

72 

71 

78 

7* 

64 

72 

75 

62.2 

MIN 

3C 

35 

- 

- 

29 

38 

- 

- 

30 

30 

35 

32 

321   34 

40 

39 

36 

37 

36 

35 

42 

54 

55 

55 

42 

40 

43 

46 

39.2 

BELTON  0AM 

EVAP 

•  OS 

.05 

« 

* 

.32 

.00 

* 

* 

.32 

.17 

.04 

.02 

.09  .17 

.14 

.15 

.14 

.25 

.17 

.25 

.10 

.23 

.IS 

.16 

.24 

.27 

.13 

.13 

.20 

1 

3.99 

WIND 

3^ 

50 

141 

56 

57 

76 

14S 

61 

19 

59 

74 

64 

29   64 

110 

50 

23 

78 

33 

101 

132 

114 

136 

81 

115 

78 

15 

63 

2161 

BENBROHK  OAH 

EVAP 

.0! 

.05 

• 

* 

.27 

.02 

* 

« 

.41 

.18 

.06 

.02 

.061  .16 

.20 

.19 

.14 

.22 

.16 

.26 

.12 

.23 

.19 

.14 

.16 

.21 

.18 

.15 

.24 

4.13 

WIND 

33 

66 

160 

62 

102 

119 

lec 

53 

42 

US 

92 

65 

28 

91 

117 

64 

46 

61 

46 

145 

123 

102 

117 

44 

111 

76 

27 

102 

2504 

OENISON  DAM 

EVAP 

.04 

.01 

• 

.06 

.07 

.04 

.11 

.07 

.12 

.12 

.06 

.03 

.05 

.20 

.26 

.15 

.12 

.24 

.17 

.17 

.18 

.14 

.  IC 

.17 

.10 

.15 

,08 

.26 

.27 

3.56 

WIND 

71 

65 

172 

77 

106 

204 

144 

41 

60 

51 

74 

68 

75 

230 

121 

41 

77 

112 

50 

143 

168 

106 

141 

224 

60 

115 

35 

129 

211 

3171 

MAX 

45 

55 

- 

44 

42 

58 

55 

55 

59 

56 

55 

41 

61 

72 

67 

64 

64 

60 

61 

65 

75 

73 

70 

70 

72 

68 

75 

74 

61.7 

MIN 

3e 

37 

- 

32 

34 

35 

32 

34 

36 

39 

38 

31 

35 

42 

39 

39 

41 

39 

38 

43 

55 

49 

57 

52 

Al 

40 

47 

55 

40.9 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 

.08 

.05 

« 

* 

• 

.27 

* 

« 

* 

.56 

.11 

.00 

.04 

.17 

.23 

. 

.37 

.25 

.15 

.30 

.13 

.24 

.20 

.19 

.22 

.07 

.24 

.26 

4.466 

WIND 

41 

65 

206 

76 

97 

151 

172 

50 

45 

97 

102 

81 

34 

92 

159 

79 

48 

106 

59 

139 

145 

127 

167 

66 

125 

84 

42 

139 

2693 

MAX 

46 

49 

m 

. 

. 

52 

- 

. 

- 

62 

59 

36 

58 

65 

76 

66 

64 

65 

60 

65 

76 

77 

70 

80 

85 

64 

71 

76 

64.6 

MIN 

31 

35 

- 

- 

- 

37 

- 

- 

- 

32 

37 

32 

32 

37 

36 

36 

38 

39 

35 

42 

45 

38 

50 

55 

41 

36 

41 

45 

39.3 

LAVON  0AM 

EVAP 

.16 

.06 

* 

* 

• 

.31 

* 

* 

* 

.36 

.11 

• 

* 

.20 

.22 

.13 

.13 

.17 

.15 

.28 

.15 

.23 

.11 

.16 

.19 

.24 

.17 

.10 

.26 

3.93 

WIND 

- 

- 

- 

- 

117 

179 

163 

34 

40 

102 

70 

74 

30 

99 

192 

44 

40 

71 

62 

146 

184 

156 

235 

123 

148 

72 

41 

177 

3095B 

NAVARRtl  MILLS  0AM 

EVAP 

, 

.06 

• 

* 

.29 

.02 

.21 

* 

.14 

.16 

.11 

.02 

.09 

.16 

.26 

.17 

.13 

.28 

.20 

.22 

.13 

.24 

.16 

, 

.25 

.27 

.22 

.15 

.23 

4.52B 

WIND 

37 

74 

203 

81 

72 

135 

217 

75 

21 

72 

79 

78 

38 

71 

206 

92 

32 

106 

75 

116 

176 

170 

141 

205 

151 

214 

107 

28 

135 

3207 

MAX 

49 

51 

. 

. 

50 

56 

68 

. 

60 

63 

59 

51 

58 

66 

70 

66 

68 

69 

61 

67 

73 

75 

72 

BO 

80 

65 

65 

79 

65.2 

MIN 

32 

38 

- 

- 

33 

37 

31 

- 

31 

39 

40 

39 

36 

36 

45 

42 

45 

41 

40 

39 

47 

57 

58 

59 

46 

45 

49 

52 

43.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

. 

.10 

* 

* 

.33 

.02 

« 

« 

* 

.62 

.09 

« 

.10 

.22 

.27 

.17 

.18 

.27 

.15 

.23 

.16 

.31 

.16 

.27 

.25 

.33 

.19 

.17 

.32 

5.11B 

WIND 

32 

66 

192 

66 

106 

131 

189 

59 

30 

86 

108 

57 

19 

59 

127 

36 

35 

107 

34 

116 

105 

131 

130 

51 

131 

72 

39 

103 

2535 

MAX 

46 

54 

. 

45 

47 

- 

_ 

63 

49 

. 

60 

64 

66 

62 

63 

64 

64 

61 

71 

76 

73 

76 

74 

64 

70 

75 

63.5 

MIN 

30 

32 

- 

- 

35 

35 

- 

- 

- 

30 

32 

- 

36 

34 

36 

36 

35 

37 

36 

35 

47 

47 

53 

51 

42 

39 

39 

44 

36.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 

EVAP 

. 

.06 

* 

* 

.30 

.01 

* 

* 

.30 

.19 

.07 

. 

.10 

.21 

.16 

.13 

.15 

.21 

.20 

.25 

.12 

.24 

.15 

.20 

.24 

.25 

.14 

.16 

.23 

4.37B 

WIND 

56 

54 

103 

42 

61 

61 

98 

53 

25 

65 

57 

49 

29 

60 

126 

50 

35 

69 

43 

103 

141 

121 

io4 

146 

77 

114 

74 

23 

90 

2151 

WACO  DAN 

EVAP 

.06 

.09 

« 

« 

.33 

.00 

* 

« 

.33 

.19 

.10 

.14 

.06  .18 

.20 

.15 

.16 

.29 

.25 

.27 

.21 

.13 

.  IS 

.24 

.22 

.26 

.21 

.16 

.22 

4.60 

WIND 

35 

100 

226 

82 

120 

101 

198 

61 

38 

99 

106 

81 

321   92 

173 

93 

49 

112 

59 

136 

154 

152 

135 

208 

113 

146 

113 

35 

124 

3193 

MAX 

46 

46 

* 

. 

52 

54 

- 

. 

66 

61 

62 

39 

62i  67 

71 

66 

66 

72 

63 

63 

70 

74 

73 

BO 

80 

63 

71 

62 

64.1 

MIN 

31 

32 

- 

31 

37 

- 

- 

35 

32 

36 

35 

35 

36 

41 

40 

41 

39 

37 

37 

47 

54 

56 

56 

44 

41 

44 

50 

40.9 

WHITNEY  0AM 

EVAP 

.06 

.03 

* 

# 

.34 

.00 

* 

* 

.34 

.14 

.11 

,00 

.08 

.17 

.19 

.15 

.12 

.23 

.16 

.23 

.10 

.36 

.02 

.20 

.23 

.29 

,17 

.14 

.22 

4.10 

WIND 

5 

63 

135 

40 

64 

71 

138 

55 

28 

59 

64 

56 

35 

72 

134 

56 

29 

60 

49 

92 

130 

129 

146 

64 

106 

78 

27 

90 

2180 

MAX 

44 

47 

- 

m 

56 

58 

65 

46 

56 

60 

55 

41 

64 

70 

76 

75 

70 

70 

60 

71 

74 

60 

76 

78 

82 

71 

71 

75 

65.8 

MIN 

34 

35 

- 

- 

32 

35 

35 

35 

34 

36 

35 

33 

33 

36 

40 

36 

38 

39 

32 

34 

41 

52 

53 

52 

44 

33 

44 

55 

40. U 

*    *    « 
EAST  TEXAS          04 

OAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.09 

.06 

.04 

.16 

.10 

.07 

.02 

.06 

.12 

.22 

.14 

.07 

.06 

.04 

.26 

.11 

.09 

.16 

.18 

.23 

.04 

.10 

.06 

.14 

.26 

.13 

.24 

.05 

.28 

3.66 

WIND 

70 

100 

192 

49 

108 

146 

IOC 

69 

37 

93 

97 

89 

61|  106 

99 

58 

BO 

29 

59 

89 

135 

87 

104 

96 

113 

96 

63 

49 

B8 

2566 

MAX 

56 

56 

52 

51 

51 

71 

69 

58 

62 

61 

61 

61 

65   70 

69 

65 

68 

63 

64 

60 

71 

72 

72 

77 

81 

79 

66 

79 

79 

65.9 

MIN 

41 

42 

35 

36 

39 

45 

42 

38 

41 

42 

47 

42 

40   43 

51 

45 

45 

43 

40 

44 

55 

54 

49 

59 

61 

57 

44 

50 

59 

45.6 

Sam  raybUrn  oam 

EVAP 

.05 

.02 

.10 

.12 

.10 

.07 

.17 

.07 

.06 

.07 

.14 

.17 

.11 

.11 

.12 

.16 

.13 

.27 

.15 

.24 

.17 

.18 

.09 

.17 

.08 

.21 

.11 

.12 

.14 

3.70 

WIND 

51 

12 

115 

111 

54 

lOl 

74 

60 

7 

1 

29 

42 

19 

1 

93 

50 

16 

84 

BO 

42 

82 

78 

74 

110 

102 

101 

71 

18 

51 

1749 

MAX 

45 

51 

53 

- 

54 

52 

64 

46 

53 

64 

66 

55 

62 

66 

65 

74 

73 

73 

67 

65 

67 

73 

73 

74 

76 

79 

66 

74 

79 

64.7 

MIN 

33 

,  38 

32 

- 

30 

34 

45 

36 

35 

36 

41 

45 

38 

38 

44 

52 

45 

44 

38 

36 

42 

43 

56 

56 

61 

60 

50 

50 

53 

43.3 

TOWN  BLUFF  OAM 

EVAP 

.03 

.03 

* 

* 

.26 

.05 

.04 

m 

* 

.14 

.06 

,06 

.12 

.10 

.11 

.09 

.13 

.25 

.18 

.14 

.12 

.12 

.13 

.16 

.15 

.17 

.11 

.11 

.13 

3.01 

WIND 

35 

21 

93 

77 

33 

64 

79 

40 

IB 

22 

35 

45 

40 

31 

93 

29 

23 

102 

49 

44 

88 

97 

84 

121 

120 

116 

36 

19 

65 

1739 

MAX 

45 

51 

. 

. 

55 

50 

62 

. 

• 

_ 

. 

. 

72 

67 

74 

76 

75 

71 

71 

70 

74 

76 

76 

79 

79 

70 

79 

82 

69.3 

MIN 

3S 

37 

- 

- 

32 

32 

41 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

42 

45 

55 

46 

45 

39 

39 

42 

51 

54 

54 

60 

61 

54 

53 

54 

46.1 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 

.01 

.10 

• 

.13 

.12 

.16 

.20 

.12 

.11 

.11 

.09 

,10 

.16 

.14 

.22 

.19 

.21 

.11 

.22 

.aJ 

.21 

.22 

.19 

.16 

.26 

.27 

,17 

.23 

.27 

4.76 

WIND 

32 

56 

57 

27 

55 

66 

36 

31 

32 

53 

43 

34 

34 

23 

46 

45 

56 

52 

35 

41 

24 

32 

36 

32 

37 

77 

30 

26 

44 

1200 

MAX 

*0 

52 

- 

56 

53 

64 

63 

58 

60 

56 

45 

58 

58 

63 

66 

64 

64 

66 

67 

70 

75 

76 

70 

66 

74 

74 

73 

75 

75 

63.6 

KIN 

34 

34 

- 

32 

36 

36 

34 

35 

37 

41 

37 

36 

38 

40 

39 

39 

39 

39 

41 

46 

47 

46 

47 

44 

46 

43 

41 

42 

45 

39.6 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.05 

.16 

.16 

.16 

.01 

.90 

.07 

.11 

.14 

.04 

.10 

* 

* 

.37 

.18 

.22 

.18 

.21 

.19 

.26 

.27 

.14 

.22 

, 

.24 

. 

.40 

.23 

.35 

5.806 

WIND 

130 

166 

54 

44 

10* 

141 

58 

21 

69 

56 

69 

« 

* 

310 

145 

147 

124 

43 

76 

63 

45 

27 

65 

121 

97 

64 

50 

35 

106 

2434 

MAX 

42 

43 

44 

43 

59 

52 

52 

55 

54 

51 

51 

. 

- 

62 

65 

52 

64 

62 

67 

72 

73 

72 

73 

74 

76 

62 

62 

66 

65 

59.8 

MIN 

32 

31 

31 

34 

55 

38 

30 

36 

36 

38 

36 

- 

- 

34 

37 

35 

37 

36 

39 

58 

45 

44 

43 

41 

41 

37 

42 

43 

41 

38.2 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.06 

.16 

.10 

.07 

.11^ 

.14 

.15 

.09 

.11 

.11 

.11 

.10 

.16 

.29 

.05 

.17 

.19 

.23 

.21 

.22 

* 

.46 

.21 

.43 

.27 

.21 

.16 

.23 

,33 

5.16 

WIND 

ea 

137 

65 

42 

61 

58 

53 

33 

41 

HI 

59 

29 

64 

125 

51 

55 

60 

71 

46 

43 

* 

142 

59 

" 

• 

105 

53 

43 

69 

1915B 

MAX 

4S 

48 

46 

49 

57 

64 

62 

56 

56 

51 

58 

60 

61 

63 

56 

62 

65 

66 

66 

71 

72 

69 

70 

80 

64 

69 

72 

70 

62.1 

MIN 

32 

36 

31 

30 

35 

43 

33 

32 

35 

" 

35 

32 

32   33 

36 

34 

38 

37 

42 

43 

- 

43 

41 

45 

45 

46 

39 

40 

42 

37.5 

YSLETA 

EVAP 

• 

.06 

« 

« 

.26 

.11 

.25 

.13 

.16 

.12 

.23 

.06 

.12'  .19 

.41 

.03 

.26 

• 

.37 

.17 

.29 

.19 

.24 

.30 

.31 

.42 

.12 

.26 

.22 

5.30 

WIND 

2 

3 

67 

23 

74 

la 

57 

25 

15 

17 

97 

30 

25   35 

75 

97 

153 

* 

13 

12 

33 

25 

29 

40 

22 

196 

6 

40 

62 

1311 

MAX 

• 

47 

- 

- 

54 

55 

58 

61 

61 

55 

60 

56 

61   62 

62 

55 

63 

- 

68 

70 

72 

71 

71 

70 

69 

71 

66 

74 

74 

63.6 

MIN 

* 

3C 

- 

■ 

30 

36 

35 

" 

34 

37 

35 

35 

35 

36 

35 

36 

37 

■ 

36 

37 

41 

43 

44 

41 

41 

42 

40 

39 

39 

37.2 

*   *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  Oam 

EVAP 

.05 

.11 

.19 

.16 

.la 

.or 

.26 

.16 

.14 

.18 

.03 

.08 

.11  .25 

.16 

.26 

.22 

.27 

.31 

.24 

.14 

.21 

.24 

.16 

.24 

.24 

.25 

,16 

.25 

5.36 

WINE 

50 

57 

139 

54 

112 

97 

lOS 

75 

57 

125 

80 

65 

33   86 

42 

69 

45 

75 

95 

146 

74 

70 

104 

76 

36 

57 

76 

45 

101 

2250 

MAX 

39 

57 

65 

50 

51 

65 

66 

55 

60 

59 

51 

54 

62   69 

75 

70 

71 

71 

69 

67 

71 

76 

76 

73 

81 

80 

69 

71 

79 

65.6 

MIN 

33 

33 

30 

29 

3d 

37 

36 

35 

35 

35 

41 

37 

37   45 

45 

43 

43 

47 

42 

431 

49 

50 

51 

52 

51 

49 

45 

45 

51 

41.4 

SAN  ANCEIO  OAM 

EVAP 

• 

.07 

• 

• 

.40 

.11 

• 

.36 

.13 

.24 

• 

• 

.29  .22 

.36 

.20 

.30 

.26 

.23 

.29 

.26 

.34 

.16 

.25 

.38 

.44 

.26 

.16 

.34 

6.07 

WIND 

42 

129 

129 

35 

104 

167 

153 

47 

31 

145 

121 

49 

79  106 

146 

61 

98 

102 

60 

159 

96 

132 

95 

165 

97 

172 

76 

52 

141 

2993 

MAX 

- 

50 

- 

- 

54 

55 

- 

64 

60 

60 

. 

. 

63   66 

68 

65 

65 

66 

69 

69 

76 

78 

76 

75 

78 

71 

- 

- 

79 

67.2 

HIN 

- 

33 

30 

40 

34 

34 

35 

35 

37 

38 

37 

37 

36 

37 

38 

39 

44 

44 

52 

51 

42 

52 

39.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

EVAPORATION  AND  WIND 

TEXAS 
FEBRUARY 

1972 

Station 

Day 

Ol  Month 

3.6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2»i5 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO  4P 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

91 
32 

.05 
56 
50 
35 

* 
205 

• 
89 

.55 

45 
59 
31 

.00 
78 
56 
40 

.18 
166 
72 

• 
108 

.25 

35 
57 
34 

.19 

44 
64 
39 

.03 
76 
63 
45 

.00 

103 

52 

38 

.14 
51 
66 

45 

.23 
63 
69 
42 

.12 

125 
64 
46 

.16 

120 
70 
43 

.26 

33 
72 
42 

.23 

115 
72 
42 

.23 

61 
71 
39 

.17 
93 
67 
38 

.26 

142 
70 
46 

.21 

132 
76 
56 

.13 

118 
72 
57 

.21 
183 

.28 
125 
62 
60 

.14 
146 
80 
51 

.33 

143 
66 
47 

.15 
37 
76 
46 

.16 

90 
79 
50 

4.838 
2878 
67.3 
43.9 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.03 

1*0 

60 

37 

.06 
20 
59 
35 

.10 
133 
60 
34 

.14 
63 
50 
29 

.15 
113 
60 
34 

.07 
72 
75 
51 

.09 
133 
70 
39 

.07 
110 
50 
38 

.05 
34 
60 
37 

.13 
47 
60 
45 

.02 

110 
60 
43 

.04 

117 

79 

42 

.12 
40 
87 
43 

.13 

40 
75 
51 

.10 

108 

80 

53 

.20 
58 
70 
48 

.13 
65 
94 
48 

.21 
104 
97 
45 

.37 
69 
70 
40 

.18 
109 
70 
43 

.22 

164 
75 
51 

.24 

133 

80 

57 

.09 

147 
80 
58 

.17 
116 
77 
59 

.19 

96 
81 
59 

.35 

84 
83 
62 

.19 
99 

71 
50 

.13 
45 
76 
50 

.04 
89 
79 
61 

4.01 
2646 
72.0 
46.3 

CANYON  DAM 

EVA? 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
32 

.05 

0 

55 

36 

« 
72 

• 
24 

.48 
22 
66 
32 

12 
59 

40 

.25 
36 

75 
37 

• 
24 

.20 

3 

60 

32 

.17 
14 
66 
37 

.01 
6 

55 
41 

.03 
10 
61 
33 

.12 

1 
67 
33 

.17 
16 
71 
46 

.09 
18 

71 
50 

.18 
12 

72 
45 

.15 

1 

75 

43 

.30 
24 
72 

45 

.21 

5 

74 

43 

.23 
32 
69 

43 

.11 
36 
74 
53 

.25 

37 
80 
61 

.10 
40 
73 
62 

.22 

12 
76 
61 

.19 

78 
84 
61 

.21 
79 

81 
57 

.23 

81 
74 
46 

.16 
32 
78 
49 

.18 
61 
79 
52 

4.458 

794 
69.7 
45.1 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.01 
45 

.06 
49 

* 
119 

• 
74 

.29 

70 

.04 
98 

.17 
107 

* 
60 

.13 
16 

.09 
35 

.09 
58 

.06 
51 

,08 
30 

.13 
57 

.08 
100 

.15 

46 

.08 
35 

.35 

87 

.16 
30 

.25 
129 

.15 
173 

.19 

115 

.16 
106 

.10 
142 

.24 
93 

.19 

91 

.16 
54 

.14 
22 

.12 
62 

3.67 
2154 

•    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

130 
50 
33 

.00 
50 
55 

41 

.17 

248 

54 

28 

.10 
52 
53 
26 

.04 
85 
60 
37 

.02 
96 

71 
57 

.19 
179 
70 
35 

.10 
90 
46 

34 

.05 
35 
60 
26 

.07 
98 
55 
37 

.02 

110 
55 
49 

.18 

61 
35 

.04 
56 
63 

44 

.11 
96 
66 
45 

.09 
102 
70 
53 

.26 
106 
70 
46 

.08 
95 
76 
47 

.25 
90 
73 
39 

.23 
80 
64 
35 

.13 
141 
74 
46 

.18 
166 
77 
52 

.16 

116 
76 
52 

.07 
195 
74 
54 

.37 

135 

83 

57 

.10 

140 

84 

58 

.05 
140 
72 
61 

.15 
85 
75 
50 

.15 
65 
75 
55 

.10 
100 
74 
57 

3.568 
3180 
66.8 
44.4 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
99 
44 
36 

.04 
41 
54 
40 

.13 

220 
44 
31 

.13 

152 
62 
31 

.09 
62 
56 
33 

58 
42 

.17 
146 
71 
43 

.06 
84 
50 
39 

.07 

w 

38 

.10 
51 
65 
38 

.08 
130 
60 
45 

.04 
152 
55 
43 

.17 
45 
64 
42 

.08 
27 
70 
46 

.05 
70 
72 
50 

.08 
66 
74 
56 

.16 
59 
76 
50 

.28 
132 
77 
47 

.32 
82 
72 
43 

.10 
71 
67 
43 

.10 
63 
67 
47 

.11 
77 
72 
54 

.12 
66 
78 
57 

.17 
80 
78 
57 

.20 
85 
80 
59 

.13 
79 
82 
61 

.15 

113 

79 

59 

.12 
30 
80 
58 

.13 
66 
82 
59 

3.44 
2467 
67.0 
46.4 

*    «    • 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
3C 
46 
41 

.06 
7 
55 

41 

.10 
53 

• 
18 

.11 

41 
64 
34 

.09 
14 
64 
44 

.11 
45 
76 
43 

.11 
49 
58 
41 

.07 
19 
60 
40 

.11 
19 
68 

40 

.01 
40 
57 
48 

.01 
33 
50 
46 

.09 
15 
68 
46 

.15 
25 

74 
52 

.13 

37 
82 
53 

.10 

31 
72 
48 

.15 
41 

75 
46 

.25 

40 
77 
48 

.18 
21 
76 

47 

.16 
49 
75 
46 

.17 
29 
77 
56 

.21 
32 
83 
56 

.17 
83 
82 
66 

.22 
56 

83 
53 

.15 
20 
86 
57 

.12 

19 
85 
59 

.22 

60 
77 
62 

.13 
17 
82 
51 

.14 
33 
84 
54 

3.55 

976 

71.8 

48.0 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 

3 

59 

42 

.04 

5 

66 

4B 

.15 
12 
65 
43 

.10 
18 
59 
38 

.01 

7 

57 

50 

.03 

6 

66 

53 

.12 
10 
53 

48 

.01 

4 

54 

46 

.03 
5 

60 
42 

.02 

3 

58 

51 

.01 

2 

56 

54 

.06 

6 

70 

48 

.13 
21 
68 
56 

.11 
34 
79 
55 

.11 

3 

77 

59 

.12 

9 

77 

56 

.20 
20 
79 
52 

.17 
12 
77 
51 

.17 
48 
77 
53 

.17 
67 
81 
55 

.20 
43 
S3 
58 

.21 
68 
84 
60 

.20 
72 
82 
60 

.15 
35 
86 
59 

.14 
16 
86 
61 

.10 
11 
81 
66 

.11 

7 

80 

64 

.03 

9 

77 

63 

.12 

20 
86 
67 

3.06 

566 

71.8 

53.4 

RIO  ORANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.06 
74 

.01 
28 

.18 
88 

.16 

58 

.04 
33 

.06 
43 

.20 
46 

79 

34 

.09 
16 

.08 
30 

.10 
65 

.05 
16 

.17 
42 

.13 
18 

.10 
19 

.22 

38 

.32 

40 

.18 
16 

.22 

57 

.32 
62 

.25 
58 

.30 
91 

.31 
66 

.20 
20 

.25 
32 

.18 
60 

.08 
4 

.14 
52 

4.738 
1285 

•   •    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
141 
44 
39 

.07 
45 
60 
39 

.16 
127 
70 
39 

.18 
80 
59 
32 

.10 
79 
58 
31 

.22 

136 
79 
50 

.18 
84 
83 
49 

.11 
124 
66 
43 

.03 
79 
48 
41 

.11 
39 
77 
41 

.04 
58 
66 
53 

.07 
89 
68 
54 

.13 
29 
79 
52 

.17 
70 
72 
52 

.12 
44 
83 

51 

.13 
60 
86 
56 

.27 

57 
81 
50 

.30 
72 
80 
45 

.30 
58 
80 
46 

.30 
124 
79 
47 

.45 

169 

81 

55 

.35 

166 

82 

58 

.15 

176 
82 
59 

.46 
176 
81 
60 

.29 

104 

88 

59 

.22 
90 
87 
62 

.31 
96 
81 
57 

.11 
72 
76 
57 

.28 

HI 
81 
65 

5.68 
2757 
74.4 
49.7 

WESLACO  Z    E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
63 
56 

42 

.03 
28 
72 
52 

.21 
87 
68 
46 

.10 
35 

61 
38 

.11 
91 
71 
57 

.09 
62 
85 
64 

.16 
55 
80 
55 

.12 

57 
56 
48 

.07 
36 
64 
44 

.05 
31 
71 
56 

.03 
27 
71 
62 

.12 
45 
72 
54 

.11 
26 
73 
56 

.10 
43 
81 
59 

.10 
30 
80 
63 

.16 

35 
82 
64 

.24 
49 
86 
54 

.23 
33 
80 
55 

.24 
59 
79 
55 

.23 
95 
80 
59 

.27 
120 
81 
62 

.27 
107 
82 
64 

.27 
110 
82 
63 

.21 
105 
84 
62 

.25 

101 
84 
65 

.16 
61 
82 
67 

.24 
39 
80 
65 

.02 
39 
S3 
67 

.17 
80 
S3 
69 

4.38 
1749 
76.2 
57.5 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reterecce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEX45 
FEBRUARY   1972 


Day  oi  mo&Ui 


12       3       4       3 


7       8       9       10      11      12      13      U      15     IS      17     18      19     20      21      22      23     24     25     26 


27     28     29     30      31 


HIGH    PLAINS  01 

AM4RUI.U    WSn    4P 

04LH4RT  F44  AIRPORT 

FOLLSTT 

HEREFORD 

LUBBPCK  hSn  4P 

MIAMI 

MinLANn  wso  4P 

MULESHOE  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEGA 

•  «    « 

LOW    RflLLlNC    PLAINS    02 

ABILENE    V.SD    4P 

CHUORESS    F44    4IRPaRT 

SNYDER 

WICHITA  FALLS  WSn  4P 

•  *    * 

NORTH  CENTRAL       03 

D4LLAS  WSO  4P 

FORT  WORTH  INTL  WSO  4P 

MINERAL  WELLS  F4A  AP 
PARIS 

•  •    • 

TRANS  PECOS         05 

WINK  F44  4IRPDRT 

•  •    » 
EDW4RDS  PL4TEAU     06 

SAN  4NCEL0  WSO  4P 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

S JQWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  qND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
$N  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  DN  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEX4S 
FE6I1U4RY 


J3 

■a 

0) 

<1> 

Day 

af  month 

01 

Station 

10 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Q) 

> 

(IN) 

< 

BUSHLANO  1  WSW 

2 

84M 

32 

32 

30 

30 

3q 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

34 

36 

36 

37 

37 

40 

40 

40 

41 

41 

40 

40 

40 

42 

35.3 

LUBSaCK  9  H 

4 

M4X 

42 

36 

37 

40 

41 

47 

44 

46 

43 

40 

41 

48 

48 

48 

41 

48 

50 

50 

52 

57 

57 

53 

57 

58 

59 

53 

59 

60 

62 

48.9 

HIN 

33 

29 

2t 

28 

32 

2B 

" 

32 

34 

34 

33 

32 

34 

36 

34 

33 

38 

38 

39 

42 

44 

45 

44 

45 

46 

46 

44 

46 

48 

37.1 

B 

Hs»; 

4(1 

38 

35 

37 

39 

43 

41 

42 

41 

40 

39 

43 

44 

43 

40 

44 

46 

46 

48 

52 

51 

50 

53 

53 

54 

50 

55 

54 

57 

45.4 

HU 

35 

32 

28 

31 

34 

37 

35 

34 

36 

36 

35 

34 

36 

38 

37 

36 

39 

39 

41 

43 

46 

46 

45 

46 

48 

48 

46 

48 

50 

39.3 

HESLACO  2  E 

2 

MIX 

59 

73 

70 

60 

70 

84 

80 

65 

70 

65 

68 

71 

68 

76 

76 

83 

86 

"5 

84 

83 

84 

8* 

85 

88 

88 

84 

SO 

87 

85 

77.3 

MI^ 

4B 

53 

47 

42 

55 

61 

58 

52 

48 

55 

61 

57 

55 

60 

62 

63 

57 

57 

57 

62 

63 

66 

65 

66 

68 

70 

67 

71 

71 

59.2 

4 

wax 

59 

69 

68 

58 

66 

77 

75 

65 

66 

64 

66 

68 

66 

72 

73 

77 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

82 

83 

82 

BO 

82 

82 

73.6 

KIN 

52 

56 

53 

47 

57 

62 

61 

56 

52 

58 

62 

59 

58 

61 

64 

65 

61 

61 

61 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

61.9 

B 

MftX 

58 

65 

6t 

57 

66 

73 

73 

66 

63 

63 

66 

66 

66 

70 

71 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

SO 

79 

79 

80 

71.4 

HIN 

53 

57 

55 

49 

57 

62 

63 

57 

53 

58 

62 

60 

59 

61 

64 

65 

63 

63 

63 

65 

67 

68 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

73 

62.8 

BU5HLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 


WE5LAC0  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  e2TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 
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TEXAS 
FEBRUARY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  OfJice  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in   F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
Bovement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  scowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t, 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■t-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month- 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C .  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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-  .76 

.50 
.26 

.71 
.00 

T 

30 
30 
24 

30  + 

2.0 
.0 
.0 
.0 

T 

1 

0 
0 
0 
0 

30 

1 
1 
1 
0 
0 

1 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
MARCH 


1972 


Temperature 

J 

Precipitation 

'A 

'4 

< 

J 
Iz 
SB 

1 

M 

S 

a 

V 

S 

a 

5. 

No.  of  Day 

' 

1 

i3 

>• 

a 
■B 

o 

£ 

Sno 

w.  Slecl 

No.  ol  Days 

SUUon 

Max. 

Mill. 

5 
H 

!1 

QO 

i  g 

a 

1 

8 

2 

5  t 

5  » 

hi 

'=2 

TRUSCDTT 

73.4 

41.0 

57.2 

87 

27* 

23 

2 

265 

0 

0 

7 

0 

.36 

.36 

24 

.0 

0 

0 

0 

TURKEY  2  WSW 

76.2 

43.2 

59.7 

87 

26* 

23 

2 

192 

0 

0 

6 

0 

.63 

.57 

23 

.0 

0 

1 

0 

VERNON 

77,7 

42.7 

60.2 

87 

26 

23 

2 

175 

0 

0 

5 

0 

1.86 

1.86 

24 

.0 

0 

1 

1 

WELLINGTON  1  NNW 

76. 7M 

42. 6M 

59. 7M 

88 

26 

179 

0 

0 

8 

0 

.03 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

71.7 

41.8 

56.0 

3.0 

89 

26 

22 

2 

273 

0 

0 

6 

0 

.40 

-  1.14 

.40 

23 

.0 

0 

0 

0 

WINTERS  1  NNE 

76.2 

43.9 

60.1 

89 

6 

25 

31 

179 

0 

0 

3 

0 

.06 

.06 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

58.9 

5.7 

.36 

-   .69 

.3 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

75.5 

42.1 

58.8 

4.6 

90 

27 

26 

3  + 

219 

1 

0 

4 

0 

.41 

-   .82 

.41 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARCHER  CITY 

75.0 

45.4 

60.2 

86 

26 

24 

2 

167 

0 

0 

3 

0 

.23 

.15 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARDWELL  DAM 

7*. 2 

48.3 

61.3 

86 

28 

30 

2 

150 

0 

0 

2 

6 

.56 

.32 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BElTON  DAM 

76.6 

51.1 

63.9 

91 

28 

32 

3 

98 

1 

0 

1 

0 

.30 

.30 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BENBRnOK  DAM 

74.7 

47.7 

61.2 

87 

8 

29 

2 

155 

0 

0 

2 

0 

.44 

.31 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

BONHAM 

74.2 

45.8 

60.0 

66 

22 

26 

2 

180 

0 

0 

3 

0 

1.00 

.45 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOwIE 

75.5 

46.7 

61.1 

89 

26 

25 

2 

162 

0 

0 

2 

0 

.25 

.17 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOYD 

75.6 

43.7 

59.7 

91 

27 

28 

3  + 

186 

2 

0 

3 

0 

.52 

.43 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRECKENRIDGE 

74.8 

46.0 

60.4 

89 

26 

28 

2 

183 

0 

0 

3 

0 

.28 

-  1.07 

.27 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

75.9 

44.4 

60.2 

90 

27  + 

27 

3  + 

192 

2 

0 

2 

0 

1.26 

-   .84 

1.22 

24 

.0 

0 

1 

I 

1 

8R0WNW0DD 

76.9 

47.5 

62.2 

6.2 

91 

6 

31 

2 

145 

1 

0 

2 

0 

.15 

-  1.60 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMERON 

79.6 

50.3 

65.0 

5.2 

90 

26  + 

32 

3 

80 

3 

0 

1 

0 

1.35 

-  1.10 

.80 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEBURNE 

77.0 

48.4 

62.7 

5.2 

92 

7 

30 

2 

132 

2 

0 

1 

0 

.62 

-  1.73 

.61 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

CORSICANA 

74.2 

48.1 

61.2 

4.8 

66 

28 

31 

3+ 

153 

0 

0 

2 

0 

.79 

-  2.09 

.35 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

DALLAS  WSO  AP           //R 

74.8 

49.7 

62.3 

6.2 

89 

7 

30 

2 

142 

0 

0 

1 

0 

.26 

-  2.59 

.22 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENISDN  DAM 

73.9 

46.5 

60.2 

83 

15+ 

28 

2 

166 

0 

0 

3 

0 

1.04 

.78 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

DENTON  2  SE 

76.0 

49.4 

62.7 

7.1 

87 

23 

28 

2 

129 

0 

0 

1 

0 

1.09 

-  1.42 

.74 

24 

T 

0 

2 

1 

0 

DUBLIN 

75.3 

46.3 

60.8 

6.2 

69 

6 

28 

2 

167 

0 

0 

2 

0 

.05 

-  1.74 

.02 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

EASTLAND 

75.0 

43.5 

59.3 

90 

27+ 

28 

3  + 

196 

2 

0 

4 

0 

.11 

.11 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

EVANT 

78.1 

49.0 

63.6 

91 

27 

31 

2 

HI 

2 

0 

1 

0 

.07 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

FERRIS 

77.4 

50.1 

63.8 

89 

7 

30 

3  + 

119 

0 

0 

2 

0 

.26 

.23 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

75.9 

48.3 

62.1 

6.2 

69 

23 

32 

2 

143 

0 

0 

1 

0 

.10 

-  2.41 

.09 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

GAINESVILLE 

72.9 

42.0 

57.5 

2.6 

85 

24 

26 

3+ 

249 

0 

0 

6 

0 

.71 

-  1.93 

.35 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATESVILLE 

76.7 

43.8 

60.3 

91 

28 

29 

3 

172 

2 

0 

3 

0 

.22 

.22 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

BO.S 

52.2 

66.4 

92 

27 

36 

2 

60 

2 

0 

0 

0 

1.20 

1.20 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

GLEN  ROSE  2  W 

79.0 

47.5 

63.3 

92 

7 

28 

3 

125 

2 

0 

3 

0 

.51 

.50 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

GDLDTHWAITE  2  N 

78.2 

50.7 

64.5 

89 

26  + 

30 

2 

96 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAHAM 

75.7 

42.6 

59.2 

4.9 

91 

27 

28 

30  + 

217 

I 

0 

4 

0 

.10 

-  1.69 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANBURY 

78.1 

48.9 

63.5 

91 

7 

31 

3  + 

123 

2 

0 

2 

0 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAPEVINE  DAM 

75. OM 

45.8 

60. 4M 

89 

24 

30 

3+ 

171 

0 

0 

3 

0 

.56 

.53 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE  7  NW 

73.1 

43.3 

58.2 

4.3 

85 

24+ 

27 

2 

226 

0 

0 

3 

0 

.93 

-  2.63 

.60 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

GROESBECK 

75. 8M 

50. 6M 

63. 2M 

86  28  + 

34 

3  + 

109 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.43 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAMILTON  2SSE 

75.3 

47.6 

61.5 

68  16t 

32 

3  + 

146 

0 

0 

2 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENRIETTA 

74.0 

42.3 

58.2 

5.3 

68  27 

25 

2 

231 

0 

0 

4 

0 

.29 

.16 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

HICO 

78.4 

46.9 

62.7 

68 

27+ 

29 

2 

129 

0 

0 

3 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILLSBORO 

75.6 

46.8 

61.3 

69 

26  + 

31 

2 

151 

0 

0 

1 

0 

.75 

.62 

27 

.0 

0 

2 

I 

0 

JACKSBORD 

75.1 

48.3 

61.7 

68 

27  + 

27 

2 

157 

0 

0 

2 

0 

1.06 

1.04 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

KAUFMAN  3  SE 

73.3 

48.1 

60.7 

5.7 

86 

8 

30 

2 

172 

0 

D 

2 

0 

1.64 

-  1.12 

1.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

KILLEEN 

79.8 

50.0 

64.9 

94 

27 

32 

3 

89 

2 

e 

1 

0 

.22 

.22 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

LAVON  DAM 

72.9 

46.9 

59.9 

66 

24  + 

30 

3  + 

185 

0 

0 

3 

0 

1.28 

.84 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

77.0 

51.0 

64.0 

66 

27 

33 

3 

94 

0 

0 

0 

0 

2.03 

1.22 

27 

.0 

0 

3 

1 

I 

MC  GREGDR 

76.6 

48.8 

52.7 

92 

28 

33 

3  + 

122 

I 

0 

0 

0 

.15 

-  2.14 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCKINNEY  3  S 

75.2 

47.2 

61.2 

87 

23 

27 

3  + 

162 

0 

0 

3 

0 

.63 

.42 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEXIA 

74.6 

47.5 

61.1 

4.7 

83 

28  + 

30 

2 

146 

0 

0 

2 

0 

.53 

-  2.37 

.23 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

75.5 

47.0 

61.3 

91 

26 

30 

2 

159 

1 

0 

1 

0 

.45 

.42 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAVARRO  MILLS  0AM 

75.4 

48.9 

62.2 

87 

26  + 

31 

3  + 

136 

0 

0 

2 

0 

.81 

.60 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

OLNEY 

76.5 

44.5 

60.5 

86 

26 

25 

2 

170 

0 

0 

3 

0 

.73 

.72 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

PARIS 

73.0 

45.9 

59.5 

6.7 

85 

24 

28 

2 

184 

0 

0 

2 

0 

.98 

-  2.49 

.61 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

PILOT  POINT 

73.2 

44.7 

59.0 

87 

24 

27 

2 

207 

0 

0 

3 

0 

1.00 

.73 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

PROCTOR  RESERVOIR 

76.8 

47.1 

62.0 

90 

8 

31 

2 

145 

1 

0 

2 

0 

.06 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUTNAM 

76.6 

47.4 

62.0 

88 

26+ 

26 

2 

149 

0 

0 

3 

0 

.15 

-  1.04 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

OUINLAN 

76.4 

46.3 

62.4 

67 

23 

35 

5 

109 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.95 

24 

.0 

0 

I 

1 

0 

RANGER  1  W 

75.4 

47.6 

61.5 

89 

26 

27 

2 

152 

0 

0 

3 

0 

.16 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

RISING  STAR 

76.8 

44.5 

60.7 

90 

18  + 

27 

31 

163 

2 

0 

3 

0 

.07 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROSEBUD  3  WSW 

79.8 

51.6 

65.7 

90 

17 

33 

3 

71 

1 

0 

0 

0 

.67 

.42 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

72.5 

44.9 

58.7 

5.5 

86 

24 

26 

2 

214 

0 

0 

2 

0 

.33 

-  2.66 

.20 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGTOWN 

75.0 

44.5 

59.8 

90 

27 

28 

2 

200 

1 

0 

3 

0 

.22 

.17 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

STEPHENVILLE  4  N 

75.7 

48.3 

62.0 

69 

7 

28 

2 

142 

0 

0 

1 

0 

.03 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

76.8 

50.0 

63.4 

92 

28 

24 

2 

103 

I 

0 

1 

0 

.53 

.53 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

TAYLOR 

78.5 

51.5 

65.0 

6.1 

90 

29+ 

35 

3 

77 

2 

0 

0 

0 

.72 

-  1.48 

.68 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

TEMPLE 

77.4 

50.9 

64.2 

6.3 

92 

28 

34 

3  + 

95 

2 

0 

0 

0 

.63 

-  1.61 

.61 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

THROCKMORTON 

75.0 

42.9 

59.0 

4.1 

87 

27 

24 

2 

216 

0 

0 

5 

0 

.35 

-   .92 

.35 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WACO  DAM 

75.4 

49.2 

62.3 

86 

25 

33 

2 

114 

0 

0 

0 

0 

.16 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

WACO  WSO  AP               R 

76.5 

50.6 

63.6 

5.7 

93 

27 

35 

3+ 

109 

1 

0 

0 

0 

.09 

-  2.26 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAXAHACHIE 

77.9 

50.4 

64.2 

69 

24+ 

29 

2 

106 

0 

0 

1 

0 

.29 

.19 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEATHERFORO 

75.2 

45.0 

60.1 

6.8 

90 

27 

27 

3+ 

184 

1 

0 

2 

0 

.73 

-  1.43 

.73 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

WHITNEY  DAM 

76.8 

47.6 

62.2 

91 

8 

29 

3 

129 

I 

° 

1 

0 

.08 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

5.9 

.53 

-  1.58 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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'  *     *  " 

L^    k, 

A   *  J.1^ 

jb-^^A  1 A 

Aj-i  ^^ 

A  A  JL 

MARCH 

1972 

Temperature 

Precipitation 

'4 

^2 

if 

il 

<2 

< 

•3 

|z 

i.  a 
1^ 

2 

Q 

■5 
1 

S 

Q 
1 

No.  0 

Day 

s 

1 

a 

1 
0 

1 

Sno 

*.  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-a 
2g 

1 

6 

1 
8 

1 

8 

il 

5  » 

si 

s » 

O  O 

o  to 

*    *    « 
E4ST  TEX4S           0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

79. IM 

75.6 

75.8 

73.7 

75.4 

51.3M 

47.3 

49.7 

43.8 

47.1 

65. 2M 

61.5 

62.8 

58.8 

61.3 

87 
88 
65 
83 
66 

17 
23 
23  + 
24 
29 

35 
26 
29 
28 
27 

2 

3 
3 
3 
3 

46 
146 
124 
203 
147 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

.67 
1.33 
4.02 
3.27 

.77 

-    2.10 

.57 
1.00 
1.24 
1.22 

.36 

26 
24 

2 
21 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
7 
7 
2 

1 
I 
4 
2 
0 

0 

1 
1 

1 

0 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

73. 2M 

75.3 

75.9 

76.8 

74.9 

46. 2M 

48.4 

53.5 

51.2 

47.2 

59. 7M 

61.9 

64.7 

64.0 

61.1 

86 
88 
87 
68 
83 

1 

29 
26  + 
29 
29-f 

28 
30 
37 
34 
31 

3 

3 

31  + 

3 

4  + 

162 

133 

86 

84 

146 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
4.55 
.87 
2.92 
2.04 

.93 

3.26 

.72 

2.10 
1.00 

25 
21 

27 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 

1 

3 

4 

1 
2 

1 
1 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

DAINCERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

76.1 
74.5 
72.7 
75.0 
75.5 

49.7 
49,4 
44.2 
46. B 
50.6 

62.9 
62.0 
56.5 
60.9 
63.1 

86 
86 
85 
86 
64 

11 
24 
29 

23  + 

31 
32 
29 
31 
32 

3 
31  + 
3 
3 
2 

117 
137 
223 
147 
113 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 

1.66 
2.32 

5.30 
1.01 

.92 

.53 

1.39 

2.24 

.45 

24 
2 
28 
15 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

3 

7 
4 

3 

1 
2 

4 
0 

0 

0 

1 

2 

0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
CRDVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

77.6 
72.4 
74.5 
74.0 
76.5 

50.9 
43. 6M 
49.4 
46.0 
50.5 

64.3 
58. OM 
62.0 
60.0 
63.5 

88 
85 
66 
85 
89 

17 
24 
26 
24 
18 

33 
26 

31 
28 
37 

3 
3 
3 
3 
3  + 

89 
230 
131 
179 

91 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.52 
1.55 
1.76 
8.29 
2.63 

.98 

.79 

1.03 

4.53 

2.44 

28 
24 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
8 
3 

1 
1 
1 
5 

1 

0 
0 

1 
1 
1 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

73.2 
76.0 
73.1 
75.4 
74.9 

44,9 
51.4 
46.1 
49.6 
47.0 

59.1 
63.7 
59.6 
62.5 
61.0 

4.3 

84 
88 
83 
65 
65 

2 

18 

2 

23 

29 

29 

35 
29 
31 
29 

3 

3  + 
3 
3 

3 

191 
95 
184 
125 
150 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
0 

1 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,34 
2,20 
5,82 
1,77 
5,28 

-  .67 

-  1.08 

1.60 
1.72 
2.09 
.62 
2.19 

2 
21 
21 

2 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
7 
3 
7 

2 

1 
5 
1 
3 

1 
1 

1 

0 
2 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LDNGVIEW 

74.4 
77.3 
71.6 
74.5 
73.9 

48,0 
47.4 
43.1 
48.3 
44.8 

61.2 
62.4 

57.4 
61.4 
59.4 

2.7 
2.4 

84 
66 
65 
86 
85 

27  + 
28 

28  + 
29 
26+ 

31 
28 
30 
30 
30 

3 
3 

4  + 
4  + 
4  + 

150 
109 
245 
146 
192 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

4 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4,04 
6,38 
1,66 
5,03 
2,05 

2.33 
-  1.78 

1.54 
2.27 
.53 
2.11 
1.20 

2 
21 
24 
21 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
6 

4 

2 

4 
1 
4 
2 

2 
2 

0 
2 

1 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

HINEOLA  8  ENE 

75.3 
76.3 
77.7 
71.8 
74.2 

47,9 
50,4 
48,8 
43,7 
48,1 

61.6 
63.4 
63.3 
57.8 
61.2 

4.6 
1.1 

86 
65 
87 
84 
86 

29 
23  + 
28 
28 
22 

30 
31 
31 
28 
32 

3 
3 
3 
3 
3  + 

142 
106 
97 
228 
157 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
3.51 
1,17 
2,55 
2.92 

-  1.74 

2.00 
1.61 
.66 
1.33 
1.00 

21 

20 

1 

2 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
3 
5 

1 
2 

1 
2 

3 

1 
1 
0 

1 
1 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

72.7 
71.6 
74.5 
75.6 
74,7 

42.6 
44.7 
47.8 
48,2 
49.0 

57.7 
58.2 
61.2 
61.9 
61.9 

3.5 
3.8 
4.2 

86 
84 
64 
84 
86 

24 
26  + 
24 
24 
24 

27 
29 

30 
31 
30 

4  + 
3 
3 

4  + 
2 

241 
225 

150 
147 
132 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2,40 
1,92 
3,52 
5.23 
3.54 

-   .21 
.24 

1.40 
1.05 
1.15 
1.72 
1.65 

24 
24 
21 
21 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

I 

5 
4 
5 
6 
5 

1 
1 
4 
4 

2 

1 
1 
1 
3 

1 

POYNOR  1  NE 
ROCKLAND  1  W 
RUSK 

Sam  Rayburn  oam 
simms  4  wnw 

75. 9M 
76. SM 
73.1 
73.2 

71.6 

50. 6M 
47. 3M 
48.6 
48.5 
41.7 

63. 3M 
62. IM 
60.9 
60.9 
56.7 

87 
84 
84 
64 
86 

23 

28  + 
24 
29 
28  + 

32 

29 
32 
30 
27 

3+ 
3 

3  + 

3 

3 

HI 
123 
157 
157 
263 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 

1 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
6.98 
2.90 
7.39 

1.61 

3.50 

.40 
5.02 

.77 
3.75 

.35 

25 
21 
21 
21 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
7 
6 
7 
5 

0 
2 

3 
5 
0 

0 
1 
0 
2 
0 

sulphur  springs 
texarkana 
town  bluff  dam 

TYLER  5  NE 
HARREN 

71.8 
71.0 
74.2 
73.7 
76.4 

45.2 

44.0 
48.5 
46.3 
47.7 

58.5 
57.5 
61.4 
60.0 
62.1 

85 
86 
83 
66 
87 

24 
28 
29 
24 
26 

31 
31 
29 
26 
29 

3 

3 
3 
3 
3 

216 
234 

142 
180 
124 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
4.22 
5.71 
2.46 
5.18 

1.05 
1.56 
3.11 
1.66 
2.46 

24 
2 

21 
8 

21 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 
3 
6 

1 
2 
3 
1 
3 

1 
2 

1 
1 
1 

WILLS  POINT 

73.4 

46.0 

59.7 

85 

24 

30 

3  + 

183 

0 

0 

3 

0 

1.18 

.51 

24 

.0 

0 

4 

I 

0 

DIVISION 

61.1 

3.3 

3.14 

-   .44 

T 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

75. 2M 
80.1 
78. 4M 
85.8 
75.4 

41. 4M 
46.9 
42. IM 
45.5 
47.4 

58. 3M 
63.5 
60. 3M 
65.7 
61.4 

2.6 
2.7 

84 
92 
69 
93 
86 

13 

8 

7 

13 

19 

23 

25 
27 
30 
34 

31 
31 
31  + 
31 
30 

210 

109 

170 

48 

115 

0 

1 

0 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
5 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.27 
.02 
,20 
,02 
•  40 

-  ,01 

-  .16 

.25 
.02 
.20 
.02 
.35 

20 
20 
20 
19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WSO  AP            R 

FABENS 

78.2 
80.4 
80.9 
77.4 
78.9 

38.0 
43.5 
48.0 
44.9 
42.1 

58.1 
62.0 
64.5 
61.2 
60.5 

6.3 

68 
91 
92 
85 
86 

12  + 

8 
25 
12 
14 

22 

27 
32 

31 
29 

2 

31 
31 
29 
31  + 

211 
127 
75 
126 
141 

0 
2 
5 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 
.06 
.26 

T 
.08 

-   ,35 

.00 
.06 
.26 

T 
.08 

20 
20 
26  + 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANOFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

79.4 
81.0 
81.2 

41.7 
41.6 
44.9 

60.6 
61.3 
63.1 

91 
91 
88 

15 
15  + 
13  + 

25 

24 
30 

31 

31 

2 

162 

143 
79 

1 

3 

0 

0 
0 
0 

3 
3 
2 

0 
0 
0 

.32 
.00 

.00 

.20 
.00 
.00 

19 

.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

77.8 
82. OM 
84.3 
69.1 
79.6 

38.7 
40. OM 
43.6 
44.3 
47.7 

58.3 
61. OM 
64,0 
56,7 
63.7 

83 
91 
92 
77 
87 

14  + 

15  + 
14+ 

6 
25  + 

23 
24 
27 
24 
33 

31 

2 

29 

29 

31 

206 
148 

72 
250 

85 

0 
5 

6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.14 
.00 
.00 
.14 
.41 

.13 
,00 
,00 
.10 
.34 

20 

20 

20 

,0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   67    - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Continued 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Temperature 

Precipitation 

|| 

'4 
II 

n 

> 
< 

1 
2 

1 

1 

.3 

o 

a 

1 
a 

I 
a 

No.  of  Days 

1 

9    1 

Iz 
Is 

A 

Q 

-s 
s 

• 

• 
a 

Snow,  Sleel 

N 

0.  ot  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

1 

Is 

1 

a 

o 

0 

s 

• 
0 

s 

o 

i 
s 

°  I 

11 

0  » 

0.2 

PECOS 

PENMELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  D4M 

S4LT  FLAT  10  ENE 

83.4 
77. 7M 
36.9 
79.2 
75.7 

41.7 
44. 7M 
47.5 
42.8 
43.3 

62.6 
61. 2M 
67.2 
61.0 
59.5 

5.1 

95 
89 
91 
88 
85 

15* 

6 
22* 
12  + 

8 

27 
22 
36 
25 
27 

31 
31 
3 
31 
30 

123 
150 
33 
138 
178 

7 
0 
10 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.02 
.00 
.00 

-   .14 

.00 
.00 
.02 
.00 
.00 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

79.0 
82.1 
77.7 
79.2 
78.2 

45.2 

48. 4 
39.3 
45.5 
43.5 

62.1 
65.3 
58.5 
62.4 
60.9 

90 
91 
89 
87 
90 

18+ 

7 
15 
12 
12 

28 
25 
21 
30 
22 

31 

31 
31 
31 
31 

117 
81 
193 
110 
162 

2 

6 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.34 

T 
.20 

T 
T 

.20 

T 
.12 

T 
T 

20 
20 
25 
25 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

80. OM 

43. 5M 

61. 8M 

87 

14+ 

29 

2 

112 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

5.3 

.10 

-   .36 

.0 

'         *         *         * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

61.6 
77.1 
77.6 
77.2 
83. *M 

52.3 
43.6 
49.4 
49.6 
51. 8M 

67.0 
60.4 
63.5 

63.4 
67. 6M 

5.8 

4.6 

93 
90 
93 
92 
92 

25  + 

8 
28 
28 

25  + 

33 

25 
33 

30 

31 

31 

31 

3 

42 

166 

100 

93 

33 

4 
I 
2 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.95 
T 

.88 

2.03 

.30 

-  1.31 
.15 

.93 
T 

.59 
.89 

.30 

20 
25  + 
20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

I 

1 

0 
3 
3 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

77.5 
79.0 
81.5 
80.6 

77.1 

45.4 
49.7 
51.5 
51.7 
43.5 

61.5 
64.4 
66.5 
66.2 
60.3 

89 
91 
91 
91 
90 

28  + 
27 
27  + 
24 

18  + 

31 
32 
33 
29 
23 

3  + 

3 
31 
31 
31 

143 
94 
48 
62 

172 

0 
3 
3 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 
.72 
.34 
1.12 
.00 

.12 

.70 

.34 

1.12 

.00 

20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

DEL  RIO  WSO  AP 
EOEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSHN  CITY 

81.8 
80.3 
77. OM 
78.7 
78.1 

55.8 
48.9 

44. 8M 

51.1 

49.0 

68.8 
64.6 
60. 9M 
64.9 
63.6 

5.8 

93 
90 
89 
92 
92 

27  + 
27 
8 
27 
28 

40 
29 
23 
32 
33 

31 

2 

31 

31 

2 

34 
92 

148 
84 

102 

7 
1 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.52 
.09 
.00 
.55 

1.02 

-   .30 

.25 

.09 
.00 
.51 
.82 

19 

20 

20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

81.3 
80.7 
77.4 
77.8 
81.8 

47.5 
48.7 
46.8 
44.6 
51.0 

64.4 
64.7 
62.1 
61.2 
66.4 

5.9 
4.3 

93 
94 
90 
92 
94 

24 
27+ 
28  + 
28 
25+ 

31 
30 
29 
28 
35 

3 

30 
3 
3 

31 

87 

83 

125 

145 

46 

4 
3 

2 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.76 
.57 
.41 
1.35 

-  1.45 

-  1.48 

.60 
.75 
.56 
.38 
1.35 

20 
20 
20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

LLAND 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

78.6 
77. 5M 
79.3 
80. 5M 
80.1 

48.5 
43. 9M 
46.8 
46, 7M 
44.3 

63.6 
60. 7M 
63.1 
63. 6M 
62.2 

5.8 

93 
92 
90 
92 
91 

28 

29+ 

8 

29+ 
27 

32 

25 
29 
29 

27 

3 
3 
31 
3 
3 

107 
164 
110 
100 
131 

4 
2 
1 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.28 

.36 

.05 

1.48 

.27 

-  1.17 

-  .68 

.28 
.33 

.05 

1.05 

.27 

20 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

MERTZON 
02QNA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRAOE  RANCH 

79. 3M 

78.8 

80.9 

80.5 

78.* 

46. OM 

43.7 

46.0 

49.3 

48.0 

62. 2M 

61.3 

63.5 

64.9 

63.2 

90 
89 
91 
93 
90 

28  + 

18 

7 

18  + 

27 

23 

\'. 
33 

29 

31 
31 
31 
31 
31 

117 
130 
108 
70 
HI 

2 
0 
3 
5 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.10 

.10 

.45 

-   .99 

.00 

T 

.10 
.10 
.41 

20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

79.0 
77.2 
79.0 

77.6 
78.3 

48.2 
45.6 
50.0 
46.2 
46.4 

63.6 
61.4 
64.5 
61.9 
62.4 

5.4 

90 
92 
88 
91 
92 

7 
8 

24  + 
8 

7 

26 

30 
31 
25 
27 

31 
31 
31 
31 
31 

105 
162 
75 
146 
138 

1 
2 
0 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.13 

1.34 

.02 

T 

-   .93 

.00 

.13 

1-34 

.02 

T 

30 
20 
30 
30+ 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

SAN  SABA 
SONCRA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

77.7 
80.3 
77.7 
83.5 
78.1 

48.5 
48.2 
42.2 

53.0 
44.0 

63.1 
64.3 
60.0 
68.3 
61.1 

91 
90 
91 
96 
92 

8 

27 
8 

27 
8 

32 
31 
21 
34 
22 

2 
31 
31 

2 

31 

116 
83 

173 
35 

146 

3 

1 
1 
7 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.47 

.00 

.33 

.05 

-  1.02 

T 

.47 

.00 

.28 

.05 

20 

20 

20 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.5 

5.0 

.44 

-  1.02 

T 

»    •    ♦ 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

79. 2M 

77.7 

78.9 

77.7 

78.3 

56. 9M 

54.5 

55.0 

52.2 

52.1 

69. IM 

66.1 

67.0 

65.0 

65.2 

6.4 
2.7 
5.2 

92 
95 
92 
93 

28 
29 
29 
28 

44 
39 
38 
37 
35 

2 

3  + 
3 

4  + 
3 

15 
66 

46 
73 
77 

0 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.58 

T 

.58 

.56 

.23 

-  2.13 

-  1.20 

-  2.18 

.57 

T 

.36 

.30 

.12 

16 
27+ 

1 
21 
16 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

2 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  RSO  AP    R 

CUERD  3  E 

78.5 
79.4 
75.3 
79.3 
81.3 

61.6 
50.9 
64.2 
61.0 
55.4 

70.1 
65.2 
69.8 
70.2 
68.4 

5.0 

93 
92 
67 
93 

95 

27 
29 
27 
27 
28 

48 
31 
52 
47 
35 

3+ 
3 

31  + 

3 
3 

17 
71 
21 
22 
27 

1 
I 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
8 
0 
0 

2.05 
6.54 
1.14 
1.44 
3.35 

3.76 
.00 

1.65 

6.10 

.76 

.95 

2.00 

13 
21 
13 
13 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
3 

3 

1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 

0 
0 

1 

ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

79.8 
80.3 
80.1 
81.2 

79.1 

55.1 
54.4 
52.9 
57.0 
53.4 

67.5 
67.4 
66.5 
69.1 
66.3 

5.2 

91 
93 
88 
94 
94 

28 
28 
23 
28 
29 

36 
38 
34 
41 
38 

2 

31  + 

3 
31 

4  + 

47 
43 
37 
19 
56 

1 
1 
0 
2 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

e 

0 
0 

.15 
1.31 

.94 
1.72 
2.17 

•   .88 

-   .35 
.21 

.13 

1.00 

.69 

.53 

1.70 

21 
21 

16 
14 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
5 

3 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
X 
0 
0 

1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

79.8 
81.4 
83.2 
81.8 

55.3 
53.1 
52.3 
58.5 

67.6 
67.3 
67.8 
70.2 

5.3 
5.4 

94 
95 
94 
96 

28 
29 
28 
28 

38 
35 

34 
42 

3 
3 

3 
3 

46 
46 
39 
22 

1 
5 
3 

3 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
6 

3.60 
.36 
.50 
.71 

-  1.23 

2.90 
.30 
.27 
.23 

21 
20 
16 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 

3 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   68   - 
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IMM 

AtiU 

LlLl 

J    i 

>i/ 

Vii 

UIN 

i1 

LiM 

u 

u 

IVlb 

iUJN/ 

IL  U 

ft.1. 

A. 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Temperature 

Precipitation 

'J 

'J 

I 

< 

|z 
■Si 

J 

1 

1 

S 

a 

& 

No.  of  D«y 

3 

i 

s 
1 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

SuHon 

Max. 

Min. 

H 

11 

Q  0 

£ 
a 

o 

I 

I 

s 

2 
5 

a 

0  » 

o  » 

0  0 

LA  GR4NGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NITALU 

79.7 
76.3 
78.1 
81.2 
82.6 

54.3 
52.6 

51.2 
57.0 
51.9 

67.0 
64.5 
64.7 
69.1 
67.4 

3.9 

93 
90 
92 
96 
96 

28 
29 
29 
29 

27 

36 
36 
31 
42 
32 

3 

31  + 

3 
31 

3 

47 
86 
76 
30 
43 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

tl 

0 
0 
0 

.60 
.50 
.32 
1.24 
.40 

-  1.64 

.30 
.32 
.10 
1.09 
.22 

21 
25 
21 
14 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

2 
2 

0 
0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

NEW  BHAUNFElS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RQBSTOWN 

79.7 
Bo. 3 
77.5 
80. 1 
79.6 

53.7 
54.0 
52.0 
57.2 
56.8 

66.7 
67.2 
64.8 
66.7 
69.2 

3.8 

93 
94 
91 
91 
97 

28 
26 
29 
27 
29 

37 
35 
32 
38 
46 

4+ 
3 
31 
3 
3 

58 
46 
84 
32 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
.93 
T 

.93 
1.53 

-  1.54 

.60 

.54 

T 

.78 

.72 

15 
16 
21 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
2 
3 

1 
1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

76.5 

79.0 
78.9 
78.8 
80.3 

61.5 
S3. 5 

50.7 
53.7 
55.0 

69.0 
66.3 
64.8 
66.3 
67.7 

5.3 

5.0 
4.1 
5.7 

65 
92 
93 

90 
91 

18 
28 
29 
26 
28 

44 
33 
31 
36 
33 

3 

3 
3 
3 
3 

24 
61 
74 
54 
42 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 

.13 

.01 

3.00 

.49 

-  1.54 

-  2.13 

.20 

-  1.44 

.56 
.08 
.01 
2.96 
.23 

16 

15 
21 
20 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

SINTON 
SMITHVULE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

81.0 
77.8 
76.2 
76.8 
79.8 

59.3 

51.4 
51.8 
52.8 
55.5 

70.2 
64.6 
64.0 
64.8 
67.7 

3.6 

94 
92 
90 
89 
94 

27 
29 
29 
29 
26 

45 
33 
33 
32 
38 

31  + 
4  + 
3 
2 

3 

24 
79 
62 
61 
44 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

.46 

.70 

1.69 

3.28 

-  1.84 

.03 
.21 
.32 
.70 
2.75 

14  + 
21 
1 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
6 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

67.2 

4.9 

1.17 

-   .93 

.0 

•    «    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

75.9 
77.3 
76.6 
76.9 

53.2 

52.8 
53.5 
56.0 

64.6 
65.1 
65.1 
66.5 

3.3 

89 
89 
86 
86 

29 
28 
29 

18 

39 
34 
35 

40 

3  + 
4 
2 
3 

75 
67 
61 
53 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

.94 
1.93 

.73 
1.08 

-  2.45 

.46 

1.22 

.68 

.91 

21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

2 

0 
2 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

75.9 
76.0 
78.5 
79.2 
76.0 

49.9 
55.9 
48.1 
54.6 
57.0 

62.9 
67.0 
63.3 
67.0 
66.5 

3.9 

90 
69 
90 
92 
66 

29 
17 
29 
26 

19+ 

30 
36 
32 
36 
41 

4  + 

3 

3 

3 

3 

106 
44 
88 
49 
53 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.60 
2.02 

.88 
1.95 

.90 

-  .61 

-  1.53 

2.53 

1.21 
.75 

1.33 
.42 

21 
21 
21 
21 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

1 
4 
3 

3 
2 

1 
1 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

GALVESTON  WSO  CI        R 
HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
M4TAG0RDA  NO  2 

71.2 
76.0 
76.4 
75.5 
76.0 

60.6 
52.6 
55.5 
49.6 
57.9 

66.0 
64.3 
66.0 
62.7 
67.0 

4.6 
4.5 
4.7 
l.l 
4.0 

80 
89 
91 
88 
85 

21  + 
26 
26 
29 

21 

43 
35 

40 
33 
39 

I 
3 
3 
3 

53 

85 
62 

106 
45 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.11 
8.52 
.92 
3.60 
1.48 

-  1.75 
5.72 

-  1.75 

.47 

-  .89 

.62 

7.47 
.64 

2.50 
.44 

20 
20 
20 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

5 
5 

1 
2 

1 
1 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

NEW  GULF 
ORANGE  <,    NW 
PAL4CI0S  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

77.3 
72.6 
75.2 
77.4 
79.0 

55.5 

51.7 
56.1 
52.2 
54.3 

66.4 
62.2 

65.7 
64.8 
66.7 

3.7 

90 
81 
84 
87 
89 

29 
29+ 

16 
18 
17 

40 
36 
36 
34 
40 

3+ 
3 
3 
3 

31  + 

57 
114 
65 
65 
49 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.12 
3.61 
1.28 
1.15 
.88 

-  1.46 

.91 
1.92 

.84 
1.15 

.62 

21 
21 
20 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
3 
1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 

0 
2 
0 

1 

0 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

73.5 
78.9 
75.9 
76.6 
76.5 

52.4 
59. 8M 
58.9 
54.7 
53.5 

63.0 
69. 4M 
67.4 
65.8 
65.0 

1.9 
4.4 

82 

67 
64 
91 
92 

18 
18  + 
22 
29 
29 

36 
41 
45 
39 
32 

3 

3 

4+ 
2 
3 

109 
29 
34 
60 
71 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.93 

.89 

.86 

1.93 

1.02 

.49 
-   .62 

2.06 
.37 
.45 

1.21 
.70 

20 
16 
9 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
3 
2 

2 

0 
0 
2 

1 

2 

0 
0 

1 

0 

VICTORIA  WSO  AP           R 

78.3 

56.7 

67.5 

4.3 

88 

28 

40 

3 

50 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-   .77 

.97 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

65.5 

3.6 

1.96 

-   .87 

.0 

*   •   • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CAT4RINA 

81.5 
82.5 
83.5 

83.4 
84.9 

57.2 
59.5 
52.9 
56.0 
56.2 

69.4 
71.0 
68.2 
69.7 
70.6 

5.2 

98 
98 
95 
96 
96 

29 

28  + 

29  + 
29  + 
28  + 

44 
42 
32 
37 
39 

3 

3 

3 

31 

31 

29 

13 
35 
27 
19 

4 
5 

5 
8 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

.64 
.15 
.11 
.30 

-   .75 
.   .69 

.41 
.32 
.15 
.05 
•  23 

15 
13 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
E4GLE  PASS 

82.9 
81.4 
84.5 
81.3 
82.7 

54.6 
56.0 
56.6 
53.0 
55.4 

66.8 
68.7 
70.6 
67.2 
69.1 

3.8 
4.9 

94 
95 
96 
95 
94 

26 
28 
28 
29 
28 

35 
41 
38 
37 
40 

3 

31  + 
31 

4+ 
31 

30 
37 
18 
53 

30 

3 
5 

8 

4 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
9 

.21 
.30 
.07 
.26 
.12 

.   .64 
-   .58 

.19 
.30 
.04 
.24 

.10 

26 
25 
26 
26 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
F4LFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

83.6 
84.1 
83.7 
65.7 
62.3 

50.7 
59.1 
54.2 
55.1 
54.5 

67.2 
71.6 
69.0 
70.4 
68.4 

2.2 

1.8 

97 
97 
98 
98 
93 

29  + 

28 

26 

28 

28 

34 
43 
37 
34 
36 

3 
3 

3  + 
3 
31 

46 
19 
25 
26 
32 

10 
9 

7 
7 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.30 
.45 
.59 
.35 

.13 

-  .64 

-  .43 

.30 
.30 
.55 
.35 
.08 

26 
13 
13 
26 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBRRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARS4LL 
POTEET 

82.3 

83.9 
83.0 
80.7 

58.0 

59.1 
54.0 
53.4 

70.2 

71.5 
68.5 

67.1 

96 

96 
97 
94 

29 

27 
28 
29 

42 

45 
38 
37 

3 

31 
3 
3 

29 

14 
36 

47 

6 

7 
5 
3 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.36 

.56 
.10 
.15 

.20 

.43 
.07 
.10 

13 

13 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
TlLDEN 

85.2 
81.1 

59.2 
54.9 

72.2 
68.0 

100 
96 

29 
29 

41 
38 

4  + 
3 

14 
42 

10 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.34 
.17 

1.12 
.16 

14 
26 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

I 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TEXAS 
MARCH 

1972 

Temperature 

Precipitatior 

1 

ll 

►  1 

n 

< 

|z 

It 
1 

9 

1 

1 

s. 

a 

No.  of  Dayii 

1 

■3 

Iz 
2.8 

1 
1 

6 

1 

Snov 

1.  Sleel 

No.  of  Day* 

SUUon 

Max. 

Mln. 

I 

II 

it 

01 

0 

o 

0 

° 

i 

■A 

"I 

°  ' 

55 

s 
I 

ZiPiTi 

87.5 

57.9 

72.7 

103 

28  + 

46 

31 

8 

12 

0 

0 

0 

.93 

.63 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

69.6 

4.2 

.37 

-      .58 

.0 

*         *         * 

LOWER    VALLEY                     10 

BRDWN!!VILLE    WSD    AP                  R 

H4RLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

80.3 
82. 7M 
83.8 
63.4 
83.5 

64.5 

61. OM 
6X.'. 
63.0 
59,'. 

72.4 
71. 9M 
72.6 
73.2 
71.5 

4.5 
3.2 

95 
100 
100 
100 
100 

28 
26 
28 
28 
29 

48 
43 
46 
47 
44 

3 

I 

3 

4+ 

11 

19 

8 

8 

20 

2 

6 
7 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
6 

1.14 
3.17 
3.61 
2.88 
1.42 

.10 
2.14 

.51 
1.64 
3.32 
2.60 
1.21 

14 

14 
14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

3 
2 
1 

1 
2 

1 
1 

1 

0 
2 

1 
1 
1 

MISSinN    *    M 
PnRT    MANSFIELO 
RAYMDNOVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACO    2    E 

83.9 

82.7 
83.5 
85.5 

61.3 

61.3 
63.6 
63.9 

72.6 

72.0 
73.6 
74.7 

4.0 
3.8 

101 

99 
100 
101 

29  + 

28 

29+ 

27 

45 

45 
49 
45 

3 

4  + 
4  + 
3 

12 

13 
9 
2 

7 

6 
8 
9 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

1.36 

2.41 
3.64 
3.40 

.48 
1.11 
2.33 

1.14 

1.97 
1.96 
1.77 

14 

14 

9 

13 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

2 

4 
3 

1 

1 
2 
2 

1 

1 
2 
2 

DIVISION 

72.7 

4.3 

2.56 

1.47 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TAPATA 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRONSON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
32    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BROWNFIELD  NO  2 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BROWNFIELD  NO  2 


103 

DATE 

28  + 

12 

DATE 

02 

6.95 

.00 

7.65 

DATE 

21 

7.0 

2 

DATE 

31 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  month  was  warm  and  dry.  Austin,  El  Paso, 
Lubbock,  Midland,  and  San  Angelo  recorded  no 
measurable  precipitation  during  the  month.  Totals 
at  Amarillo,  Fort  Worth,  San  Antonio,  and  Waco 
were  less  than  0.15  inch. 

At  Austin  this  was  the  second  March  of  record 
in  which  no  measurable  rainfall  occurred,  and 
the  first  since  1899. 

While  most  of  Texas  was  abnormally  dry,  pre- 
cipitation in  parts  of  southeastern  Texas  ex- 
ceeded normal  as  the  result  of  torrential  down- 
pours of  5  to  more  than  7  inches  on  the  20th. 
An    estimated     1,500    homes   were    damaged   in 


Harris  County  when  6.25  inches  fell  within  2 
hours. 

Northwest  Texas  experienced  a  wintery  spell 
near  the  end  of  the  month  that  plunged  tempera- 
tures into  the  low  twenties  and  upper  teens  and 
caused  extensive  damage  to  prospective  peach 
crops.  Two  to  seven  inches  of  snow  blanJceted 
the  southern  High  Plains  on  the  30th. 

Temperatures  were  quite  warm  throughout  the 
State.  Many  locations  reported  mean  monthly 
temperatures  4°  to  6°  above  normal.  At  Galves- 
ton  this   was   the   warmest  March  in   19  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  70   - 


Robert  Orton 

Climatologist  for  Texas 

National    Weather   Service   Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 


TEXAS 
MARCH    1972 


STORM   OF   MARCH    20-21,     1972 
HOUSTON,     TEXAS 


LAT. 


TOTAL 

GENERAL 

STORM  PERIOD 

( INCHES) 

BEGAN 

ENDED 

4.21 

5:00  P 

11-12:00  P 

6.00 

3:  15  P 

7:00  P 

7-8:00 

8:  10 

5.00+ 

2:00  P 

10:00  P 

9.50 

3:45  P 

9:00  P 

6.66 

4.70 

4.75 

3:00  P 

9:30  P 

3.10 

4.50 

3:30  P 

4.00 

4:30-5:30  F 

6:30-9,00  P 

7.00+ 

4.00+ 

4-5.00 

5:00  P 

7,00  P 

5.75 

2,30  P 

7.00 

6.00 

3,45 

5,45 

5.00+ 

4.70+ 

4.70+ 

6.60 

5.00+ 

7.80 

4,00  P 

8,30  P 

5.25 

5:  15  P 

7:  15  P 

2.40 

2.50 

4.45 

3.06 

4.77 

3.94 

6:00  P 

8:15  P 

6.60 

2.75 

4:20  P 

6:20  P 

2.40 

TYPE    OF   GAGE 


10310  PEACHTREE  ST. 

29-51'29 

5105  AIRLINE 

29'50'24 

6403  FELDSPAR 

29*49 '48 

5326  HIALEAH 

29'49'33 

6834  GESSNER 

29>52'  1 

9346  SUNNYWOOO  DR. 

29»53'53 

HARDY  RD.  AT  HALLS  BAYOU 

29'53'27 

2003  SEA  KING  DR. 

29'48'11 

6422  PINESHADE 

29.47124 

910  FUGATE 

29.47142 

827  TULANE 

29.471  9 

1110  WORTHSHIRE 

29.47124 

723  CHERRYBARK 

29«46'30 

934  BAYLAND 

29.471  9 

938  BAYLAND  29- 

7038  PINE  VISTA  29*51 

GREEN'S  BAYOU  AT  U.  S.  75  29-57 
"        (2-HR.  INTENSITY)        " 

HALLS  BAYOU  AT  DEERTRAM  ST.  29-54 

HUNTING  BAYOU  AT  FALLS  ST.  29.46 

HUNTING  BAYOU  AT  CAVALCADE  ST.  29-46 

HUNTING  BAYOU  AT  U.S.  90A  29-47 

COLE  CREEK  AT  GUHN  RD.  29-51 

BRICKHOUSE  GULLY  AT  COSTA  RICA  ST.  29-49 

"         (2-HR.  INTENSITY) 

BERING  DITCH  AT  WOODWAY  ST.  29-45 

STONEY  BROOK  DITCH  29-44 

*20  JOHN  ST.  29-46 

DOCK  »4,  75TH  ST.  29-44 

HUNTING  BAYOU  AT  SAYER  ST.  29-49 

"       (2-HR.  INTENSITY)        " 

BRICKHOUSE  AND  COLE  CREEK  29-51 

"        (2-HR.  INTENSITY)       " 

GREENS  BAYOU  AT  MILLS  RD.  29-57 


95 

19 

1" 

95 

23 

2" 

95 

29 

35" 

95 

28 

15" 

95 

32 

24" 

95 

24 

43" 

95 

22 

8" 

95 

26 

2" 

95 

25 

37" 

95 

23 

6" 

95 

24 

7" 

95 

24 

54" 

95 

33 

50" 

95-22 

59" 

95- 

22 

59" 

95 

29 

40" 

95-25 

4" 

95 

25 

21" 

95 

19 

50" 

95 

20 

2" 

95 

16 

21" 

95 

30 

55" 

95-28 

9" 

95 

29 

44" 

95 

30 

22" 

95 

21 

45" 

95 

17 

17" 

95 

19 

47" 

95 

33 

46" 

95 

33 

33" 

6"  WEDGE 

STD.  8"  GAGE 

4"  GAGE 

UNKNOWN 

6"  CAPACITY 

5  GAL.  BUCKET 

OPEN  TEST  PIT 

5"  GAGE 

5"  GAGE 

4"  GAGE 

5"  GAGE 

5"  GAGE 

6"  WEDGE 

4"  CYLINDER 

10"  GAGE 

5"  GAGE 

U.S.G.S.   RECORDER  GAGE 

USGS  STAGE  -  RAINFALL  GAGE 
USGS  STAGE  -  RAINFALL  GAGE 
USGS  STAGE  -  RAINFALL  GAGE 
USGS  RECORDER  GAGE 
USGS  STAGE-RAINFALL  GAGE 
USGS  RECORDER  GAGE 
USGS  STAGE  -  RAINFALL  GAGE 
USGS  STAGE  -  RAINFALL  CAGE 
USGS  STAGE  -  RAINFALL  GAGE 
8"  STANDARD  GAGE 
8"  STANDARD  GAGE 
BELFORT  RAIN  GAGE 
BELFORT  RAIN  GAGE 
BELFORT  RAIN  GAGE 
BELFORT  RAIN  GAGE 
BELFORT  RAIN  GAGE 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

MARCH      1972 

■s 

Day  of  Month 

station 

^ 

H 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6  • 

7  1  8   9 

10  1  11   12 

13   M  {  IS 

16  1  17  1  18 

19  I  20   21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

•   *   • 

HIGH  eiAINS         01 

AflERNATHY 

.DA 

.04 

ACKERLY  1  HSM 

- 

-   ..   - 

... 

.      .      - 

... 

... 

-      .      . 

-   -   . 

- 

- 

.   .   -   _ 

- 

. 

ANARULO  WSO  AP        //R 

.11 

T 

.02 

.02 

.06 

.01  . 

ANDREWS 

T 

T 

■IC  SPRING 

T 

T 

lOOKER 

.IB 

.IB 

T 

tORGER  3  W 

.0« 

T          T 

T 

.OA 

T 

T 

■  RAVO 

T 

T 

T 

BROHNFIELO  NO  2 

.»2 

T 

T 

.62  ■ 

eULER  4  NNH 

.11 

.11 

T 

BUNKER  HILL  5  N 

T 

T 

CANADIAN  1  ENE 

.OB 

.OB 

T 

CANYON 

.06 

.04 

T 

.02  '. 

CHANNINC  NO.  2 

.12 

.12 

CLAUDE 

.00 

COlDHATEft  }  M 

. 

. 

... 

... 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CONLEN 

.12 

.12 

CROSBYTON 

.61 

T 

T 

.61 

OALHART  FAA  AIRPORT 

T 

T 

T 

T 

T 

DARRGUZETT 

.IB 

T 

.19 

.03 

DIMMITT  6  E 

.06 

.06 

OIBNITT 

.OB 

T 

.09 

.03  '. 

OUHAS 

.02 

T 

.02 

T 

FlOYDAOA 

.09 

T 

.09 

FlOYDAOA  1    SE 

.00 

follett 

.1« 

T 

.14 

T 

FORSAN 

.06 

.02 

.04 

FRIONA 

.09 

T 

.03 

.06  '. 

GARDEN  CITY  I  E 

- 

-     -     . 

.   -   - 

... 

... 

.     -     - 

_     _     _ 

- 

- 

... 

. 

- 

'         . 

GRUVER 

T 

T 

T 

HART 

.05 

T 

.09 

HARTLEY 

.03 

T 

.03 

HEREFORD 

.04 

T 

.04  '. 

HICGINS 

.12 

.12 

HITCHLANO  6  SSH 

.02 

T 

.01 

.01  '. 

LAMESA  I  SSE 

.1! 

.19  . 

IE NOR AH 

.IB 

T 

.11 

LEVELLAND 

.27 

T 

,04 

T 

.23  .' 

LIPSCOnB 

T 

T 

LITTLEFIELD  NO.  2 

T 

T 

LOOP 

.BO 

.BO 

LORENIO 

. 

... 

... 

... 

.    .    ■ 

.     -     - 

-     .     - 

-     .     . 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

LUBBOCK  H50  AP           R 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HC  LEAN  3  E 

.00 

MIAMI 

.07 

.07 

T 

MIDLAND  HSO  AP         /IK 

T 

T 

T 

nIOLAND  4  ENE 

T 

T 

HORSE 

T 

T 

NORTON 

.OB 

.OB 

MULESHOE  1 

.09 

T 

'.09  ! 

NDTLA  3  SE 

.0* 

.04 

T 

T 

OLTON 

. 

-     .     • 

... 

.      .      - 

... 

.    -    - 

-     .     - 

... 

- 

. 

... 

- 

- 

- 

PAMPA  NO,  2 

.10 

T 

.07 

.03 

T 

PANHANDLE 

.11 

•  OB 

.03 

T 

PERRYTON  5  NNE 

.10 

.09 

.01 

PERRYTON  U  WNM 

.10 

T 

T 

.10 

T 

PLAINS 

.96 

T 

T 

T 

.96  . 

PLAINVIEH 

T 

T 

gUITAOUE  1  E 

> 

... 

... 

.      .      - 

.     .     - 

... 

-     .     - 

.     -     . 

. 

- 

... 

- 

. 

, 

SEHINOlE 

.29 

T 

T 

.11 

.16  . 

SILVERTON 

.10 

.10 

SLATON  5  SE 

.90 

.26 

.04 

T 

SPEARHAN 

.» 

.06 

.09 

STRATFORD 

.13 

.02 

T 

.11 

SUNRAY  A  SM 

T 

T 

T 

TAHOKA 

.60 

.19 

.45  . 

TASCDSA 

.09 

T 

T 

T 

.09  . 

TULIA 

.15 

T 

.19 

UnBARGEP 

T 

T 

T 

T 

VEGA 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WALCOTT 

.00 

• 

•    •    • 

LOW  ROILING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 

.23 

T 

.23 

ANSON 

.50 

.90 

ASPERNDNT  2  SSW 

.33 

.09 

.07 

.21  ". 

BALLINGER  I  SW 

.09 

.05 

BATEHAN  RANCH 

.A3 

.43 

BENJANTN  A  SSE 

.09 

T 

T 

.09 

BURKETT 

T 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

.22 

.20 

T 

.02  .' 

CHILLICOTHE 

.99 

T 

.55 

CLARENDON 

T 

T 

T 

COLEMAN 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COLORADO  CITY 

.12 

.11 

.01  ■ 

CROWELL 

.06 

.03 

.09 

DICKENS 

... 

... 

... 

.     .     - 

... 

.     .     - 

-    -     - 

.    - 

- 

... 

. 

.    . 

.   , 

OUMONT 

.«9 

.49 

ELECTRA 

.BO 

T 

T 

.BO 

FLONOT  1  N 

.15 

.19 

GAIL 

.30 

.30 

GUTHRIE 

.A3 

.43 

HACKBERRY 

- 

-     -     - 

-     -     - 

. 

- 

. 

-    -    - 

-     -     - 

- 

- 

- 

" 

* 

• 

HABLIN 

.32 

.02 

.30 

HASKELL 

1.39 

1.16 

.19  '. 

HORDS  CREEK  DAH 

.06 

.04 

.02  . 

JAYTON 

.60 

.60 

KNAPP  6  SM 

.23 

.23 

LAKE  ARILENE 

.2A 

T 

.04 

.20  . 

LATIHER  RANCH 

.27 

.10 

.19 

.02  , 

LAWN 

.20 

,20  . 

MATADOR 

.25 

.21 

.01 

T 

.03 

MEMPHIS 

.00 

MOBEETIE  2  S 

. 

_     .     - 

-     -     . 

-      -      - 

-    -    - 

- 

- 

. 

. 

. 

-     .    - 

. 

, 

. 

HUNOAY 

.IB 

T 

.U 

NDRTHFIFLO 

t 

T 

T 

HOVICE  I  B 

.03 

.03 

NUGENT  I  ESE 

.39 

.39  . 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       IS 


16      17       18 


22      23      24 


25      26      27 


29      30      31 


PflDUCAH 

PAOUC&H  17  SSE 
PITCHPQRK  RANCH 
POUR 
POST 

OUANAW  5  SE 
R06V 
RCISCOE 
ROSS  RANCH 
ROTAN 

SEYMOUR 

SHAHR3CK 

SHAHR3CK  RADIO  KBY 

SNYDER 

SOUTH  CAHP  (6666) 

STAMFORD  1 
TAHPICD 
TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 
VERNON 
VOSS  1  WSU 
WELLINGTON  1  NNh 
WICHITA  FALLS  USQ 

WICHITA  VALLEY  FAR 
WINTERS  1  NNE 
WITT  RANCH 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 
ALEDO  <•  SE 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRO 
SARDHELL  DAM 

BELTON  0AM 

BENBROOK  OAH 

BONHAH 

BOWIE 

BOYD 

BRAZOS 

BRECKENRIDCE 

BRIDCEPOR 

BROWNWOOD 
BURLESON 


SSW 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLUTDN 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICaNA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

DALLAS  WSn  AP 
DAVILLA 
DECATUR  2  SSW 
DENISON  OAM 
DENTON  2  SE 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FDRESTBURG  4  S 

FT  WORTH  INTL  WSO  A 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

CEORCETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
COLDTHWilTE  2  N 
CRAHAN 
CRANBURY 

GRANGER 
GRAPEVINE  OAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
CUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILLSBORO 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  CAP 
JACKSBORO 

JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEFIALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAM 


.07 
.33 

.23 

.96 

T     .07 

.01   T 

.1« 
T 

.39 
.22 

1.20 


.09 
.01 
T 
.04 


.93 

.03 

.to 

.03 

.03 

.37 

.03 

1.07 

.02 

.10 

1.S9 

.07 
.36 


.12 

.62 

.99 

.09 

.06 

l.OA 

.17 

T 

1.32 

T 

T 
.02 

.27 

.Bt 

.10 

T 

.27 
.19 


lowing  St.tion    lodmM- 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

MARCH 

1972 

■s 

Day 

of  Month 

Station 

■E 

i2 

1    2  1  3 

4  1  5  1  6 

.  7  1  B   9 

10  I  11   12 

13 

14   15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23   24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29   30 

31 

HARLIN  J    NE 

2.03 

T 

T     T 

T 

.37 

.37 

.04 

.03 

1.22 

, 

ntltVS  CHEEK 

- 

- 

- 

-    .    - 

-     .     - 

.     •     • 

- 

- 

-   .   - 

-     >     • 

... 

. 

. 

. 

.   . 

>     , 

HC  CRECnR 

.1! 

.03 

.07 

.05 

HCKINNEV  3  S 

.63 

.03 

.15 

.42 

.03 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.35 

.20 

.19  '. 

NEXIA 

.53 

.23 

.12 

.10 

.08 

MID  CITY 

.93 

T 

.78 

.09 

T 

.10 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.45 

T 

.42 

.01 

T 

.02 

MOROAN  3  urn 

.15 

.15 

MORGAN  HILL 

.00 

HUENSTER 

■  36 

.04 

.21 

.11 

HULLIN 

.00 

NAVARRO  MILLS  DAM 

.91 

.08 

.02 

.09 

.60 

.02 

NEKPORT 

.SO 

.30 

.90 

OLNIY 

.73 

.01 

.72 

OLNEY  9  NNM 

.35 

.39 

PALO  PINTO 

.11 

.05 

.06  . 

PARIS 

.9a 

.10 

.61 

.20 

.02 

.05 

T 

PILOT  POINT 

1.00 

.05 

.12 

.73 

.05 

.05 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

.45 

.03 

.29 

.13 

PROCTOR  RESERVOIR 

.06 

.06 

PUTNAM 

.15 

.19 

OUINLAN 

1.00 

T 

T     T 

.99 

T 

.05 

T 

RAINBOW 

.65 

.65 

RANGER  1  W 

.16 

T 

.14 

.02  '. 

RED  OAK 

.12 

T 

.12 

T 

T 

T 

RICHARDSON 

1.54 

T 

.09 

1.33 

T 

.12 

RINGGOlO 

.19 

.19 

RISING  STAR 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.07  '■ 

ROANOKE 

.5B 

.01 

.37 

T 

ROCKDALE 

.93 

.03 

.09 

.81 

ROCKWALL 

.93 

T 

.10 

.79 

.01 

.07 

ROSEBUD  3    WSW 

.67 

.19   .42 

T 

T 

.06 

ROSS 

.15 

.15   T 

ROSSER  1  SE 

.4B 

.33 

.19 

ROUND  ROCK  3  E 

.B9 

.01 

T 

.01 

.87 

T 

T 

SANGER 

. 

- 

* 

-     -     - 

-     -     - 

.    .    * 

- 

- 

... 

... 

.    .    - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.33 

.20 

.13 

T 

SLlDELL 

.S3 

T 

.10 

.68 

.09 

SPRINCTOWN 

.22 

.17 

.09 

T 

STEPHENVUlE  4  N 

.03 

T 

T 

T 

T     .03 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.53 

.93 

T 

STRAWN  S  NNE 

.22 

.20 

'.02  ! 

TAYLOR 

.72 

.03 

T 

.01 

.68 

TEMPLE 

.63 

.02 

.61 

T 

TERRELL 

.90 

.09 

.20 

.61 

THORNOALE 

.23 

T     .23 

THORNTON 

1.16 

T 

.42 

.32 

.42 

THROCKMORTON 

.35 

T 

T 

.39 

THURBER  S  NE 

.02 

.02 

TRENTON 

1.45 

.30 

.76 

.11 

.28 

TROY 

.22 

T 

.22 

T 

VALLEY  VIEW 

.6S 

.05 

.06 

.97 

T 

WACO  DAM 

.16 

.09 

.05 

.02 

WACO  WSO  AP              R 

.09 

.05 

.03   T 

.01 

T 

WAXAHACHIE 

.29 

T     .19 

.10 

WEATHERFORD 

.73 

.73 

WHITNEY  DAH 

.06 

.02 

.06 

WOLFE  CITY 

2.16 

.06 

.23 

1.79 

.03 

.03 

•    •    • 

BAST  TEXAS          04 

ALTO  i    SW 

2.24 

.04   T 

.03 

.87 

.58 

T 

.04 

.68 

ANDERSON 

.67 

.67 

ATHENS  3  SSE 

1.33 

.19 

.01 

.05 

1.00 

.08 

ATLANTA  »  WSW 

1.67 

.05 

.49 

.02 

.07 

T 

.08 

.01 

.20 

.58 

.03 

.14 

BEOIAS 

1.40 

.70 

T 

T 

.60 

.10 

T 

BON  WIER  2  E 

, 

_ 

, 

. 

_     _     - 

- 

. 

-     -     - 

... 

... 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

boxelder 

.69 

.04 

.04 

.16 

.28 

.10 

.03 

.04 

BREMONO 

1.67 

.06 

T 

.83 

T 

.7B 

BRONSDN 

S.95 

.48 

.62 

.09 

.71        T 

4.80 

.43 

1.41 

.41 

BUFFALO 

.60 

.27 

.02 

.02 

.27 

.02 

CANTON 

1.06 

.42 

.10 

.14 

.17 

.23 

CARTHAGE 

4.02 

T 

1.24 

T 

.19 

T 

.10   .76 

.61 

T 

.20 

.92 

CENTER 

3.27 

.30 

.72 

.11   .06 

.39 

1.22 

.03 

.18 

.02 

.06 

.18 

CENTERVILLE 

.77 

.36 

.08 

.04 

.01 

T 

.26 

.01 

.01 

CLARKSVILLE  2  NE 

1.S6 

T 

.13 

.37 

.36 

.93 

.07 

COLOSPRING  :  SSW 

4.65 

.20 

.20 

.15 

3.28 

.82 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.87 

.04 

T     T     T 

T 

T 

.07   T 

.04 

.72 

CONROE 

2.92 

.07 

.22 

T     T     .05 

.06 

2.10 

.04 

T 

.09 

.29 

CROCKETT 

2.04 

.04 

.48 

.01 

1.00 

T 

.39 

T 

T 

.12 

DACUS 

4.14 

.11 

.05 

2.90 

.48 

.60 

DAINGERFIELO  <  S 

2.66 

.25 

.75 

.12 

.06 

.92 

T 

.56 

DEKALB 

.90 

.08 

T 

.02 

.02 

T 

.14 

.04 

.29 

.15 

.05 

.15 

OEWEYVULE  5  S 

4.23 

.15 

1.31 

.02   .05 

.48 

1.77 

.12 

T 

.32 

.01  '• 

DIALVILLE  2  W 

1.86 

.02 

.63 

.06 

.20   .38 

.01 

.35 

.09 

.16 

EDOM  3  NNW 

.62 

.32 

.15 

T 

.04 

.03 

.05 

.03 

T 

EMORY 

2.32 

.05 

.67 

.10 

,68 

.03 

1.39 

EVAOALE 

6.30 

.95 

.71 

2.24 

1.94 

.11 

.15 

.20 

FAIRFIELD  3  ESE 

1.01 

.18 

.19 

T 

T 

T 

.14 

.45 

T 

.05 

T 

FRANKLIN 

1.92 

.10 

.01 

.08   .20 

.15 

.98 

GILMER  2  W 

1.55 

.10 

.26 

.21 

T 

T 

.07 

.09 

.79 

.03 

.04 

GLADEWATER 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

, 

. 

_     -     - 

-    .    - 

.     .     _ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

GRAPELAND 

2.30 

.21 

.34 

T     .05 

T 

T 

.82 

T          T 

.76 

T 

.02 

T 

.10 

GROVETON 

1.76 

.01 

.27 

.05 

.15 

1.03 

.14 

.09 

.02 

HAGANSPORT 

1.94 

.30 

.88 

.72 

.03 

.01 

HARLETON 

3.81 

T 

2.37 

.54 

.03 

.06 

.76 

.05 

HAWKINS  1  E 

2.64 

.47 

1.24 

.08 

.85 

HEMPHILL 

6.29 

.66 

.55 

.27 

.89 

4.63 

.42 

.69 

.22 

HEMPSTEAD 

2.B3 

.21 

2.44 

.03 

.19 

HENDERSON 

3.34 

1.60 

.22 

.76 

.30 

.46 

HORCER 

6.13 

.36 

.24 

.11 

T 

.48 

3.90 

.24 

.01 

.03 

.76 

HUNTSVILLE 

2.20 

T 

.05   .04 

1.72 

.21 

.18 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

5. 82 

.21 

.66 

.05 

.71 

2.09 

.71 

.68 

.71 

JACKSONVILLE 

1.77 

.05 

.82 

.02   .07 

.43 

.04 

.22 

.06 

T 

.06 

JASPER  3  SH 

5.28 

.36 

.33 

T     .31 

.90 

2.19 

1.01 

T 

.18 

JEFFERSON 

2.86 

.12 

1.18 

.10 

.74 

.10 

.09 

.53 

JEWETT 

.34 

.03 

.03 

.25 

.03 

KARNACk 

4.04 

.08 

1.64 

.38 

.38 

.31 

.02 

.03 

1.20 

KIlteYVILLE  FOR  SERVICE 

6.38 

.91 

.81 

T 

.22 

1.22 

2.27 

.22 

.32 

.41 

LINDEN 

1.86 

.06 

.37 

T 

T 

.19 

.05 

.53 

.22 

T 

.04 

.39 

.01 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.03 

.04 

1.22 

.08 

.55 

2.11 

.31 

T 

.16 

.96 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13       14       IS 


19      20      21 


LONG    L4KE    5    SW 

LONGView 

LOVELiDY 

LUFKIN  FAA  ftlRPORT 

MADISONVILLE 

HACNOLia 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEOLA  7  SSM 
NINEOLA  e  ENE 

MDNTCOMERV 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNQN 
NACGCOOCHES 
NAPLES  1  SM 

NECLEV  4  SSW 

NEUVUlE 

NEM  CANEY  *  NW 

NEWTON 

OVERTIN 

PALESTINE 
PITTSnuBG  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
QiJlTMAN  2  S 

REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  H    WNM 
SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 
TEXARKANA  QAM 

TOWN  9LUFF  DAM 

TRINIOAC  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  9  SSH 
WARREN 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKER5FIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGRDUNO 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

CANDELAR tA 

CHISOS  9ASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYOEN 

EL  PASO  WSO  AP 

FASENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 
HARFA  NO.  Z 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  Flat  lo  ene 

SANDERSON 
SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

HINK  FAA  AIRPORT 


YSLETA 


EDWARDS  PLATEAU 

ADAMSVULE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
SIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

BLEWETT  5  NW 

BOERNE 

6RACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

COTTDNwrOD 

CHIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

EDEN  I 

ELDORADO  11  NW 
ELDDRADC  19  SW 


.61 

.27 

.4'i 

.05 

.22 

.56 

.6? 

T 

.59 

.71 

.5S 

.71 

.03 

.16 

.26 

.46 
.32 
.69 

T 

.26 

.IS 

.0* 

.30 

.IS 

T 

.OS 

.66 

.15 

.95 

.60 

1. 10 


.38 

T 
1.08 


T  .26      .65 


2.95 

.21 

1.40 

.22 

1.05 

1.16 

.02 

.07 

.SO 

.<|2 

.45 

I.Jt 

1.95 

1.72 

.95 
5.02 

.77 
3.75 


.35 

.06 


.30 
.12 
.70 


.53 

.09 


.58 

.02 

.17 

T 

.29 

T 

.20 

.39 

.34 

.32 

.05 

.10 

.06 

.30 

.27 

.37 

.39 

.03 
.05 
.24 


.10 

.70 
.17 
.03 
.02 

T 

.35 

.02 

1.53 
.13 
.30 

.07 
.03 

.07 

T 

.03 

T 
.SB 

T 

.15 

See  leleience  notes  loUowmg  Station    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

MARCH      1972 

■s 

Day  of  Month 

Station 

«s 

^ 

1  1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

.  7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  I  IS 

16  1  17   18 

19   20  1 

21 

22   23   24 

25  I 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MFE 

T 

T 

FDEoeaiCKSsuRC 

.55 

.04 

.51 

FUNK  KANCH 

.0« 

.04 

coto 

.90 

.20 

.30 

HIDFE* 

.76 

.21 

.46 

HUMBLF  PUMP  STA  5  WNW 

.67 

.82 

.05 

HUNT 

.62 

.62 

MYE 

.8« 

.46 

.38 

JAHES  BIVER  RANCH 

.42 

.42 

JOHNSON  CITY 

1.02 

.62 

.20 

JUNCTION 

.60 

.60 

T 

JUNO 

.76 

.76 

.01 

KFHPNER 

.42 

.42 

KERRVlllE 

.97 

T 

T 

.96 

.01 

LAMPASAS 

.41 

T 

.38 

.01   .02 

LANCTRY 

1.35 

1.39 

LLANO 

.2B 

.26 

T 

LYNXHAVEN  RANCH 

.95 

.99 

NARCO 

.20 

.20 

MASON 

.36 

.33 

.03 

MC  CAMEY 

.09 

.09 

7 

NEOINA 

1.46 

T 

T 

.05 

T 

1.05 

.05 

.33 

HENARD 

.27 

.27 

HERTZON 

.00 

NELSON  RANCH 

.66 

T 

T 

T 

.66 

NtX  STORE  1  H 

.16 

.06 

.04   .04 

OAK  CREEK  LAKE 

.1« 

T 

.11 

.06 

OlONA 

T 

T 

PAINT  ROCK 

.10 

.10 

7 

T 

T 

7 

PANOALE 

.10 

.10 

PRAOE  RANCH 

.45 

.41 

.04 

RANKIN 

.00 

RED  BLUFF  CROSSING 

.04 

T     .04 

RICHLAND  SPRINGS 

- 

_      -      _ 

-    -    - 

-   -   - 

- 

- 

... 

-    .    - 

. 

. 

... 

. 

. 

... 

. 

ROBERT  LEE 

.13 

.13 

ROCKSPRINCS 

1.34 

1.34 

ROCKSPRtNGS  21  SM 

1.49 

.95 

.94 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 

.63 

.63 

SABINAL  1  MSU 

.18 

.16 

SAN  ANCELO  DAM 

.02 

.02 

SAN  ANGELO  USO  AP        R 

T 

T     T 

T 

7 

T 

T 

SAN  SABA 

T 

T 

Sloan 

.06 

.06 

T 

T 

SONORA 

.47 

T 

.47 

SPICEWOOD  1  S 

.92 

T 

T 

T 

.30 

.22 

STERLING  CITY 

.00 

TAYLOR  RANCH 

.16 

.16 

TEAOUE  RANCH 

.39 

T 

.34 

.01 

T 

TELEGRAPH 

.60 

.60 

UVALDE 

.33 

.01 

T 

.28 

.04 

T 

WATER  VALLEY 

.09 

.0) 

HATER  VALLEY  10  NNE 

.00 

WATSON 

.90 

.50 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

.98 

.01 

.57 

AUSTIN  WSO  AP            R 

T 

T 

T     7 

T 

T 

T          T 

T 

T 

7     T 

BEEVILLE  !  NE 

.98 

.36 

.0! 

.01   .02   .04 

.12 

BLUE 

.00 

BRENHAM 

.96 

il7   ,03 

.04 

.30 

.02 

T 

BULVERDE 

.98 

.02        T 

.32 

.27 

.05 

.32 

CALDWELL 

1.59 

.oe  T 

T 

T 

.10 

.91 

.90 

CANYON  DAM 

.23 

.01 

T     T 

.12 

.03 

.07 

T 

CHAPMAN  RANCH 

2.05 

T 

.06   T 

1,65   .06 

.25 

.03 

CIBOLO  CREEK 

2.15 

.30   .70 

.20 

.20 

.79 

CLASSENS  RANCH 

.40 

T 

.06        .30 

.04 

COLUMBUS 

6.94 

.10 

.02 

.32 

6.10 

CORPUS  CHRISTI 

1.14 

.76   .06 

.21 

.11 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

1.44 

7     .01 

.04 

T 

.95   .27 

.12 

T 

T 

.03 

CUERO  3  E 

3.39 

.96 

.37 

2.00 

DIME  BOX 

1.19 

1.19 

DRYER  1  NH 

1.69 

.01 

T 

T     .06 

.30 

1.45 

T 

.02 

.01   T 

ELGIN 

.19 

T 

.02 

T     T 

.13 

FAIR  OAKS  RANCH 

.    .    - 

... 

... 

. 

.     -     - 

.     .     - 

- 

.     _     _ 

- 

. 

... 

- 

FALLS  CITY  A  HSW 

1.06 

.88 

.18 

FEDDR 

1.16 

.63 

.93 

FISCHERS  STORE 

.65 

.33 

.52 

FLATONIJ  2  W 

1.91 

.17 

1.00 

.09 

.09 

FLQRESVULE 

.94 

.69 

.14 

.11 

CIDDINGS 

.47 

.11 

.05 

.31 

GOLIAD 

1.72 

.30 

.01   T 

.01 

T     .53   .10 

.46 

.21 

.05 

.01 

.04   T 

GOLIAD  1  SE 

l.OD 

.35   .45 

.20 

GONZALES 

2.17 

T 

T 

.13 

.31 

1.70 

T 

.03 

HALLETTSVILLE 

3.60 

.03 

.04 

.10 

.36 

2.90 

T 

.17 

HONDO 

.36 

T 

T 

T     .03 

.30 

.03 

T 

T     T 

JEOOO  2  NNE 

.26 

T 

T     T 

.08 

T     T 

.02 

.15 

.01 

T     T 

T 

KARNES  CITY 

.47 

.12 

.15 

.20 

KENEDY 

.50 

T 

T 

.27 

.23 

T 

KINOSVULE 

.71 

.02 

.07 

.23   .19   .01 

.10 

.03 

.06 

LA  GRANGE 

.60 

,03 

.04   .02 

.02 

.30 

.19 

LEXINGTON 

.50 

T 

.18 

.32 

LOCKHART  2  Nw 

.08 

.08 

LULING 

.32 

T 

•  04 

.09   .05 

.07 

.10 

T 

7 

.01 

NATHIS 

1.24 

.!<• 

.01 

1.09   T 

T 

NATALIA 

.40 

.11 

.22 

.07 

NEW  BRAUNPELS 

.63 

T          .60 

.02 

.01 

NIXON 

.93 

.06 

.94 

.30 

.03 

POST  OAK  SCHOOL 

.90 

.19 

.79 

RED  ROCK 

T 

T 

REFUGIO 

.93 

.02   T 

T 

T     .11 

.78 

T 

.02 

RICIRDO 

.39 

.39 

RIOHEOINA  2  N 

.77 

.25 

.52 

ROBSTOWN 

1.53 

.23 

T     T     T 

.48   .72 

.08 

.02 

T 

ROCKPORT 

.66 

T 

T     .08 

T 

7     .04 

.96 

T 

RUNGE 

1.16 

.12   .19 

.91 

.34 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       « 

.13 

T 

T     T 

T 

.03        .06 

T 

T 

T     T 

T 

.02   T 

SAN  MARCOS 

.01 

T 

.01 

SCHULENBURC 

3.96 

.07 

T     .03 

.08   T 

.11 

3.41 

.23 

.03 

SEALY 

3.00 

.0* 

2.96 

SEGUIN 

.49 

.09 

.07        .23 

.13 

.01 

SINTOH 

.12 

.03 

.03 

.03 

.03 

SMITHVULF 

.46 

T 

T 

T 

.OB 

T 

.21 

.19 

S*«  t«I*t*ac»  aw  loUowing  Suiion   Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

MARCH 

1972 

Station 

1 

Day  o!  Month 

1  1  2  1  3 

4   5   6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14   15 

16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22  I  23  I  24 

25 

26   27 

28 

29 

30 

31 

5PEJKS 

SPRING  PRANCH 
WSEIDER  7  SSh 
mSHINGTQN  STATE  P4«K 

.70 

.ea 

.99 

1.07 
1.69 

.32 

T 

.49 

.04 
.10 

T 

T 

.15 

.15 

•  70 
.10 

.11 

.50 
.05   .20 

1.07 
•  70 

.17 
•  oa 

,06 
•  10 

.20 

WELOER  WUOLIFE  FNDTN 

YOAKUM 

YORKTOUN 

.19 
3.2B 
2. 42 

T 

.06 

.06        T 
1.12   .06 

.36 
.66 

.19 

2.75 

.98 

.09 

•    •    • 

UPPER  COAST         OS 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  w 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOHN 

.9« 
1.93 

.73 
1.08 

.03 

.05 
.10 

.03 
.53 

.03 

.06 

.26 
.18 

T 

.48 
1.22 
.68 
.91 

.04 

•  OS  . 

BEAUHONT  FRTER  PLAtll 

cleveland 
clOoiie 
cypress  1  sw 
d4nevanc  2  se 

«.59 
*.60 
6.21 
3.97 
2.02 

.90 
.30 
.03 

T 
T 

1.43 
.37 

.27 

T 

.04 
.03 

T 

•  13 
.04 

•  21 

T 
T 

.01 

T 

.27 
.69 
.30 

.02 

1.69 
2.93 
9.99 

3.70 
.58  1.21 

.02 

T 

.03 
.03 

.19 

T 

.01 

.55 

•  62 

.02 

•  02  . 

EDNA  HUY  S')  BRIDGE 

EL  CAXPO 

FREEPORT  2  NH 

GAtVESrnN  HSD  CI         R 

HOUSTON  WSO  AP 

.SB 
1.99 

.90 
1.11 
8.92 

.05 
.15 
.18 
.01 
.07 

.06 
.02 

.02 

T 

.10 

.02 
.02 

.01 

.03 
.08 

T 

.01 
.96 

.05 

T 

.79 
.33  1.33 

.42 
.82   .01 

7.47 

T 

T 

.02 
.04 

T     T 

•  01 

T 

•  12 

T 

.20  ! 

HOUSTON  F4A  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEE"  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

.92 
3.63 
3.2» 
4.70 
B.Ol 

T 
.12 

.22 
.20 

.04 
.02 

T 

.08 
.14 

.27 
1.30 

.05 

•  64   T 
3.36 

.12  1.27 
4.43 
7.65 

T 

.01 

T 
.02 

HOUSTON-WESTBURV 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTG  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.43 
7.29 
>.26 
7.19 
6.97 

.34 
.12 
.29 
.27 

.11 

.06 

.04 
.09 

•  03 

•  01 

T 

.56 
.98 
.20 
.06 
.41 

1.39 
6.42 
3.69 
6.82 

6.00 

•  03 

.10 

.05 

•  07 

KATY  MOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  «  NW 

3.60 
1.1.8 
1.12 
3.61 

.10 
.20 
.14 
.03 

.45 

.01 
1.00 

.07 

T 

T 

.02 

T 

T 

T     .04 

.37 
.05 
.01 
.25 

2.90 

.18   .44 

.91 

1.92 

'.0! 
.3* 

T 
T 

T 

•  11 
.17 

•  27 

.01  '. 
.17  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.23 
1.19 
.BB 

3.93 
.B9 

.05 
.04 

1.54 

.01 

T 
.03 

.04 

.03 

T 

.04 

T     .10 

.24 
.07   .04 

.22 

T 
.37 

.84 

1.19 
T     .62 
2.06   T 

.34 

T 

,21 

,01 
.01 

T     T 

T 

•  OJ 

T 

•  04 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

.SS 
2.97 
1.93 
1.02 
3.63 

.19 
.23 
.15 
.26 

T 

.02 
.12 
.06 
.03 
.30 

.45 
.10 

.01 

.03 

.05 
.64 
.50 
.03 
.66 

.10 
l.BS 
1.21 

.70 
2.25 

.03 

T 

T 

.24 

.IB 

T 
.01  • 

VICTORIA  WSO  AP          R 
WHARTON 

1.99 
.BB 

T 
T 

T 

.01 

T 

.28   .02   .27 

.97 

.88 

T 

T     T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
tRXSTRDNC 
BATESVILLE 
BENAVIOES  NO.  2 
BIG  WELLS 

.59 

.64 
.17 
.19 
.OB 

.02 

T 

.04 

T 

•  09 

T 

.03   .04   .41 
.32   .09 
.17 

T 

.01 

T 

.03 

•  04 

•  13 

•  15 

•  OS 

CARRiro  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.11 
.30 
.21 
.70 
.30 

T 

T 

.02   .01   T 

T 

•  03   T 

•  07 
.02 

T 

T 

.30 

•  09 

•  23 
.19 

.70 

T 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

.07 
.26 

.12 
.30 
.«9 

T 

T 

T 
.06 

T 

T 
T 
.30 

T 

.03   T 
T     T 
.10   T 

.01 

.04 

.24   .02 

.01   .01 

.30 

.08 

FALFURRIAS 
FQWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.59 
.39 

.13 
.00 

.99 

•  OS 

.03 

•  35 

•  OS 

.01 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.36 
.29 

.56 

.05 

:      ; 

T 

: 

T 

T 

T 

T 

.20 
.04 

.43   T 

:    :    : 

T 

:     :     : 

: 

.11 
.29 

•  13 

- 

; 

: 

;    : 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  1  E 

THREE  alVERS 

.10 
.15 
1.3« 
1.10 
.19 

•  07 

•  05 

.02   .01 

.05 

T 

1.12 
.95 

T 

.09 

.02 

T 

.07   .03 

.10 

,12 

,09 

,13 

TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

.17 
.99 
.93 

T 

.01 

T 

T 

T 
.63   .18 

T 

,16 
.99 
,12 

LOWER  VALLEY         10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

1.14 
3.17 
3.61 
2.86 
1.42 

T 

,05   .05 

T 

.12 
.04 

T 
1.20 
.01 
.06 

T 

T     T 
.08 

.13   , 
.04   T 
.05 

T 

)2 

.11 
.02 

.36   .51 

1,64 
.11  3.32 
2.60   .03 
.03  1.21   .04 

.03 

T 

T 

.01 
,02 

,06 

T 

•  01 
.09 

T 
T 

,01  '• 

MERCEDES  b    SSE 
MISSION  «  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

2.46 
1.36 

2.41 
3.64 

.05 

-    - 

-     -     - 

- 

- 

.13 
1.96 

.23 
.15   . 

.17 

31 

2. ID 
•02  1^14   ,01 

.31  1.97 
•10  1.34 

,09 
.02 

-     -     - 

-     -     - 

- 

,03 
,04 

- 

- 

- 

T 

WESLACO  2  E 

3.40 

.09 

.17 

1.77  1.37 

T 

, 

DAILY 

TEMPERATURES 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Slallon 

Day 

olM 

onth 

a) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

.7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

i 

•     «     * 

HIOH  PLAINS          01 

AMARILLO  USD  AP 

MAX 
MIN 

60 
24 

56 
17 

80 
31 

53 
25 

57 
22 

83 
39 

66 
38 

56 
26 

74 
26 

84 
39 

63 

47 

77 
40 

69 
34 

85 
45 

64 

40 

72 
37 

76 
38 

72 
37 

83 

44 

70 
42 

69 
37 

79 
40 

72 
45 

61 
39 

77 
33 

62 
55 

64 
37 

55 
27 

46 
19 

44 

29 

54 
26 

68.6 

34.8 

ANDRfcWS 

MAX 
MIN 

83 
40 

64 
26 

82 
42 

79 
40 

70 
30 

82 
39 

87 
52 

71 
35 

71 
36 

61 
42 

84 
49 

87 
55 

85 
57 

66 
51 

61 
54 

78 
40 

83 
52 

79 
46 

77 
45 

61 
49 

75 
39 

81 
49 

84 

56 

83 

54 

80 
39 

61 
57 

81 
53 

77 
46 

68 

31 

54 
32 

64 
26 

78.0 
44.0 

BIC  SPRING 

MAX 

MIN 

85 
5? 

62 

29 

62 

31 

85 

45 

65 
35 

62 
34 

82 
49 

71 
41 

64 

42 

73 
44 

80 
51 

82 
56 

65 
60 

If. 

54 

85 
54 

71 
43 

80 

45 

65 

50 

75 
50 

82 

54 

61 
48 

76 
52 

81 
59 

75 
65 

65 

47 

81 

46 

64 
54 

67 
52 

61 
34 

57 
34 

40 
26 

73.4 
45.8 

BORCER  3  w 

MAX 
MIN 

76 
31 

54 
20 

76 
31 

60 
27 

59 
27 

64 
42 

77 
45 

62 
27 

77 
33 

87 
42 

66 

51 

79 
49 

74 
39 

87 
45 

80 
49 

75 
37 

79 
41 

74 
40 

66 
46 

76 
42 

72 
41 

82 
42 

73 
45 

63 

42 

77 
39 

82 
50 

76 
39 

54 
34 

52 
24 

49 
29 

57 
29 

72.5 
38.0 

BKAVO 

MAX 
MIN 

76 
37 

63 

15 

79 
29 

77 
18 

60 
23 

84 
30 

81 
45 

61 
27 

76 
29 

84 
35 

86 
45 

63 

45 

73 
32 

83 

40 

80 
43 

77 
36 

78 
36 

74 
29 

81 
41 

74 
41 

71 
32 

79 
34 

75 
36 

74 
31 

79 
35 

79 
43 

76 
37 

56 
33 

50 
17 

50 
27 

57 
21 

73.4 
33.0 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 
MIN 

67 
37 

64 
22 

63 
21 

83 
36 

65 
25 

60 
24 

88 
35 

85 
31 

61 
30 

73 
31 

64 
41 

88 
49 

69 
48 

77 
46 

80 
46 

70 
36 

80 
37 

82 

39 

75 
39 

84 

41 

78 
39 

77 
39 

62 
45 

85 
61 

83 
35 

82 
38 

81 
55 

78 
39 

68 
30 

52 

30 

48 
27 

75.9 
36.8 

CANADIAN  I  6NE 

MAX 
MIN 

8* 
3C 

53 
19 

73 
33 

69 
28 

59 
23 

85 
36 

83 

44 

59 
26 

77 
35 

85 
43 

84 
50 

81 
52 

73 
49 

84 
45 

82 

49 

74 
39 

79 

40 

73 
37 

86 

37 

82 

49 

72 
49 

83 

44 

61 
43 

62 

41 

76 
33 

65 
50 

85 

40 

61 
36 

58 
25 

65 

26 

56 

28 

74.2 
38.2 

CANYON 

MAX 

MIN 

81 
43 

58 
21 

79 
39 

79 
28 

58 
24 

82 
39 

63 

44 

60 
29 

73 
32 

83 

40 

84 
46 

64 

44 

78 

40 

65 

40 

84 
45 

72 
34 

76 
39 

76 
39 

83 
44 

75 

45 

71 
39 

79 
42 

77 
49 

65 

42 

79 
35 

60 
52 

79 

40 

61 
39 

56 
27 

52 
28 

55 
25 

73.7 
37.8 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

MIN 

61 
3« 

48 
20 

62 

24 

81 
25 

53 

25 

61 
28 

83 
39 

60 
28 

62 
30 

77 
37 

85 

45 

85 
43 

77 
36 

71 
37 

84 
43 

67 
32 

74 
39 

77 
39 

73 
41 

84 
42 

71 
35 

70 
38 

80 
42 

70 
39 

66 
37 

80 

40 

60 
36 

58 
34 

53 

26 

53 
27 

49 
25 

70.2 
34.5 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

B3 
35 

50 
18 

52 
20 

80 
21 

53 
22 

58 
27 

83 
40 

61 
27 

55 
28 

74 
35 

64 
48 

83 
45 

78 
37 

69 
37 

86 
45 

67 
34 

74 
36 

76 
36 

83 

45 

73 
37 

72 
37 

80 
43 

69 

44 

62 
35 

77 
36 

61 
38 

60 
38 

54 
21 

64 
23 

50 
26 

69.4 

33.8 

CRDStYTPK 

MAX 

MIN 

86 

57 
22 

59 
22 

82 
35 

58 
25 

59 
26 

84 
36 

75 
32 

57 
32 

74 
35 

64 
42 

84 
49 

87 
52 

70 
46 

89 
48 

67 
36 

78 
38 

79 
43 

72 
46 

86 
50 

77 
46 

75 
45 

81 
48 

81 

47 

66 
35 

77 
36 

62 

49 

64 
44 

67 
26 

51 
28 

45 

27 

72.7 
38.5 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
27 

59 
18 

81 
30 

52 

21 

60 
23 

83 
29 

58 
35 

61 
22 

75 
30 

84 
36 

85 
42 

73 

40 

71 
32 

83 
40 

66 

40 

75 
34 

75 
31 

73 

34 

83 

40 

71 

40 

71 
32 

60 
38 

71 
37 

66 
36 

79 
32 

60 
46 

57 
33 

43 
26 

49 

17 

60 
25 

55 

24 

68.4 
31.9 

DIMMITT 

MAX 
MIN 

83 
37 

52 

19 

60 
19 

81 
26 

62 
20 

58 
20 

86 

33 

70 
23 

62 
23 

74 
30 

85 
42 

87 
45 

78 
39 

73 
39 

87 
41 

62 
32 

77 
30 

77 
30 

74 
33 

83 
42 

75 
32 

75 
32 

79 
42 

76 
39 

70 
3! 

77 
35 

81 
39 

62 
29 

63 
28 

53 

28 

41 
24 

71.9 
31.9 

DUMAS 

MAX 

MIN 

83 
36 

46 
20 

59 

21 

61 
25 

50 
24 

60 
26 

65 

40 

57 
23 

62 
23 

72 
38 

66 

48 

81 
45 

76 
36 

69 
36 

65 

45 

67 
34 

74 
35 

76 

34 

73 
38 

84 
44 

72 
33 

72 
34 

60 

40 

63 

40 

64 
39 

60 
41 

82 
36 

57 
33 

46 
20 

49 
21 

48 
23 

69.0 
33.3 

floydada 

MAX 

MIN 

84 
39 

55 

21 

59 
21 

63 

34 

57 
24 

58 
28 

85 
36 

82 
28 

58 
23 

72 
34 

81 

40 

93 
51 

83 
49 

70 
45 

86 
45 

66 
44 

79 
46 

78 
39 

72 
39 

63 
48 

74 
39 

72 
38 

78 
45 

79 
45 

65 
37 

75 
39 

63 

46 

65 
39 

65 
24 

50 
26 

46 
28 

71.9 
36.9 

FOLLETT 

MAX 

MIN 

B3 
26 

40 
18 

51 

24 

64 
24 

49 
26 

58 

31 

81 
42 

60 
24 

56 
29 

76 
43 

83 
53 

85 
50 

73 
35 

69 

40 

82 

44 

70 
39 

74 
43 

60 
32 

68 
36 

84 
45 

75 
40 

61 
40 

73 
43 

55 

39 

63 
38 

74 
49 

64 
37 

62 

34 

46 
22 

53 
26 

54 
29 

67.9 
35.5 

FRIONA 

MAX 

MIN 

80 
44 

50 
21 

67 
25 

78 
27 

60 
24 

57 
29 

63 

34 

67 
25 

62 
24 

74 
34 

63 
42 

84 

41 

77 
38 

72 
39 

82 
41 

64 

32 

75 
35 

76 
36 

72 
43 

61 
43 

71 
36 

70 
39 

79 
47 

78 
39 

70 
39 

77 
35 

78 

40 

63 

40 

59 
28 

60 

28 

43 

24 

70.4 
34.5 

OARDEN  city  1  E 

MAX 

MIN 

GRUVER 

MAX 

MIN 

77 
33 

59 
13 

77 
32 

65 
24 

61 
20 

85 
39 

62 

41 

64 
29 

80 
33 

89 

40 

92 

50 

80 
42 

74 
33 

88 
46 

82 

47 

74 
33 

74 
37 

73 
31 

87 

46 

73 
43 

76 
34 

82 
38 

78 
39 

67 
39 

80 
32 

83 
55 

80 
35 

58 
31 

55 
19 

53 
26 

57 
24 

74.4 
35.0 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

82 

35 

47 
19 

66 
20 

79 
29 

59 
22 

57 
23 

84 
34 

72 
25 

59 
23 

73 
28 

84 
39 

84 
41 

77 
39 

71 
37 

65 
45 

64 
31 

74 
29 

75 
30 

72 
38 

62 
41 

71 
35 

70 
34 

60 
37 

79 
41 

66 
37 

78 
34 

80 
41 

63 

41 

60 
28 

60 
29 

43 
23 

70.5 
32,4 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

78 
32 

62 
22 

65 
25 

70 
32 

68 
30 

66 
34 

88 
37 

64 
37 

65 

34 

84 
42 

86 
34 

94 
50 

80 
47 

79 
49 

81 

40 

70 
40 

76 
48 

79 
44 

74 

80 
45 

80 
42 

76 
46 

62 

44 

64 
36 

84 
34 

84 
43 

63 

46 

70 
32 

68 
32 

43 
27 

46 
29 

74.5 
38.0 

LEVELLANO 

MAX 

MIN 

86 
40 

59 
20 

64 
20 

62 
33 

63 
26 

60 
26 

86 
29 

63 

31 

61 
26 

73 
26 

65 
34 

88 
43 

85 

43 

73 
41 

88 
42 

68 
36 

78 
35 

60 
41 

75 
37 

85 

40 

75 
40 

73 
39 

73 
39 

60 

47 

79 
33 

80 
35 

84 
46 

74 
42 

65 

30 

52 

iO 

46 
28 

74.3 
34.7 

LIPSCOMB 

MAX 
MIN 

85 

30 

41 
13 

52 

14 

62 
25 

55 
30 

76 
30 

65 
34 

60 
22 

68 
22 

79 
35 

84 
46 

89 
45 

75 
35 

69 
33 

87 

46 

67 
36 

72 
36 

78 
32 

69 
38 

85 

45 

79 
39 

72 

37 

63 

42 

56 
40 

61 
31 

76 
46 

87 
39 

63 
34 

45 

20 

54 

24 

54 
20 

69.6 
32.9 

littlefielo  no.  2 

MAX 

MIN 

82 
42 

56 
21 

65 
23 

90 
27 

63 
27 

60 
29 

85 

33 

70 
31 

61 
32 

73 
33 

83 
42 

85 
41 

82 
49 

73 
43 

65 
43 

66 

40 

76 
40 

78 
41 

75 
41 

82 
42 

73 
39 

73 
41 

60 
49 

76 
47 

78 
39 

60 
32 

68 
47 

60 
40 

63 
29 

53 
29 

47 
28 

72.6 
36.8 

LUBBOCK  KSO  AP 

MAX 

MIN 

58 
33 

61 
21 

82 

36 

60 
35 

60 
25 

86 
34 

60 

45 

61 

30 

72 
34 

83 

40 

65 
53 

83 
48 

72 
55 

86 
43 

70 
45 

77 
35 

80 
38 

74 

41 

84 
49 

75 
48 

73 
43 

80 

47 

80 
51 

76 
44 

60 
35 

82 
59 

69 
47 

64 
36 

53 
31 

46 
32 

59 
27 

72.6 
40.0 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

MIN 

84 
37 

49 
21 

51 
30 

75 
29 

52 
25 

57 
29 

60 
39 

61 
30 

58 
32 

72 
48 

63 
52 

82 

40 

71 

46 

86 
47 

69 
41 

75 

47 

77 
43 

79 

40 

65 
51 

74 
43 

72 
47 

61 

48 

64 
44 

63 
38 

62 
39 

52 

24 

64 
32 

69.9 
38.6 

HJAHI 

MAX 

MIN 

84 

41 

45 
15 

52 

15 

71 
28 

50 
20 

56 
21 

63 

31 

60 
25 

58 
23 

75 
30 

63 
52 

82 
52 

76 
38 

70 
39 

85 
46 

68 
35 

73 
35 

78 
36 

70 
39 

85 
47 

74 
42 

72 
39 

82 

45 

58 
42 

62 
34 

76 
43 

84 
40 

62 

39 

48 

22 

62 
23 

52 
25 

68.6 
34.3 

HIOLANO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

74 
44 

64 
28 

83 
42 

70 
46 

64 
33 

82 
30 

89 
50 

67 
40 

73 
40 

81 
43 

64 
49 

86 

54 

77 
52 

85 

45 

72 
47 

78 
39 

85 
44 

77 
48 

61 
47 

81 
46 

76 
43 

82 

48 

85 
58 

83 
53 

61 

37 

83 
66 

83 
54 

73 
45 

58 
35 

44 
29 

65 
25 

76.3 
43.7 

MIDLANn  «.  ENE 

MAX 

MIN 

85 
4? 

65 
25 

85 
37 

61 

44 

69 
32 

82 
36 

89 
48 

75 
39 

73 
42 

81 
42 

84 
47 

87 
55 

84 
52 

86 
46 

63 
53 

80 
38 

86 

45 

78 
46 

82 
46 

81 
46 

77 
42 

75 
75 

85 
53 

64 

54 

63 
3! 

84 
54 

85 
55 

60 
42 

69 
35 

67 
36 

67 
23 

79.4 
44.1 

HORTCIN 

MAX 

Mm 

81 
44 

58 
22 

66 
22 

79 
25 

63 
26 

59 
36 

85 
37 

80 
29 

62 

29 

72 
33 

82 
38 

85 

46 

63 

46 

72 
48 

85 
48 

67 
35 

77 
35 

70 
40 

73 
39 

60 
43 

74 
36 

72 
36 

79 
4? 

77 
46 

77 
36 

78 
36 

80 
49 

73 
41 

62 
29 

62 
29 

41 
27 

72.4 
36.4 

MULESHOE  I 

MAX 

MIN 

81 

40 

55 
20 

67 
22 

79 
29 

62 
23 

58 
23 

64 
31 

72 
25 

61 
25 

74 
31 

84 
39 

85 
42 

81 
42 

72 
42 

84 
39 

66 
31 

76 
31 

76 
36 

73 
36 

82 
45 

73 
37 

72 
39 

81 
44 

79 
40 

79 
35 

79 
36 

60 
42 

65 
38 

61 
29 

53 

28 

46 
25 

72.2 
33.7 

qlton 

MAX 

Mm 

panpa  no,  2 

MAX 

Mm 

84 
42 

44 
20 

52 

21 

78 
29 

51 
26 

57 
29 

63 
40 

61 
29 

56 
26 

73 
36 

83 
51 

82 
51 

75 
39 

70 
39 

65 

45 

65 

40 

72 
39 

76 

40 

72 
39 

84 
52 

71 
41 

70 
41 

60 
42 

57 
43 

61 
39 

75 
39 

82 
38 

60 
38 

49 
24 

49 
24 

49 
31 

68,0 
36.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

76 
36 

53 

18 

82 
29 

72 
25 

58 
22 

83 
36 

74 
41 

59 

28 

74 
32 

65 

42 

85 
48 

78 
42 

70 
35 

86 
44 

79 

46 

72 
34 

78 

40 

71 
35 

85 

44 

76 
43 

72 
37 

60 
40 

74 
45 

63 
42 

77 
35 

61 
55 

77 
37 

58 
34 

50 
20 

51 
26 

58 
26 

72.2 
36.1 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

83 
28 

42 
12 

54 
15 

70 
23 

48 
20 

60 
21 

83 
39 

57 
20 

58 
22 

77 
33 

85 
40 

65 

40 

85 
38 

69 
39 

64 

41 

71 
32 

75 
34 

SO 
28 

69 
39 

89 
41 

75 
36 

76 
36 

81 

36 

54 

38 

65 
30 

77 
31 

82 
34 

59 
33 

43 
18 

50 
18 

51 
20 

68.9 
30.2 

PLAINS 

MAX 

Mm 

84 
36 

63 
21 

64 
22 

81 

34 

64 
26 

60 
26 

B5 
38 

85 
30 

62 
30 

72 
31 

83 
36 

86 
39 

68 
40 

7<, 
47 

66 

47 

66 
34 

78 
34 

8C 

44 

74 
39 

64 
40 

75 
39 

74 
39 

81 
46 

62 
45 

79 
34 

80 
35 

81 
50 

79 

42 

65 
29 

52 

30 

41 
25 

74.5 
35.7 

Rlaihvie- 

MAX 
MIN 

83 
33 

55 

22 

60 
23 

77 
38 

62 
33 

58 
25 

64 
42 

71 
30 

60 
32 

73 
35 

83 
50 

65 
48 

82 

45 

73 
45 

67 
46 

67 
38 

77 
37 

74 
44 

80 
41 

81 
50 

74 
40 

74 
42 

80 
49 

76 
45 

68 
36 

78 
37 

82 

44 

71 
41 

63 
28 

62 
32 

50 
29 

72.3 
38.1 

S«*  R«(cr«Qc«  Not*t  FoUowtng  SuUoq  Index 
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TEXAS 
MARCH 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

sehinqle 

MAX 

MIN 

66 

37 

71 
23 

65 
23 

82 
36 

69 
29 

65 
29 

85 
34 

89 
33 

69 
34 

7! 
35 

86 
39 

88 
45 

91 
45 

82 

46 

67 
47 

72 
37 

60 
38 

65 
43 

77 
42 

63 
45 

79 
40 

80 
41 

84 
47 

65 
49 

63 
34 

62 
37 

61 
61 

61 
41 

70 
30 

60 
30 

43 
26 

77.0 
37.6 

SILVERTDN 

MAX 

MIN 

32 

53 
15 

58 
15 

82 

30 

53 

20 

58 
21 

83 
36 

66 
27 

56 
29 

73 
30 

83 
36 

84 
49 

80 

44 

70 
44 

87 
43 

66 
31 

75 
33 

77 

40 

70 
42 

83 
45 

74 
42 

72 

40 

80 

41 

76 
42 

60 
33 

76 
32 

62 

41 

62 
36 

64 

19 

49 
23 

49 
22 

70.5 
33.4 

SPE4RK4N 

MAX 

MIN 

79 
32 

59 

16 

78 
32 

66 
24 

61 
22 

66 

40 

76 
42 

62 
25 

79 
35 

88 
43 

89 
50 

84 
44 

72 
33 

86 
45 

74 
46 

74 
31 

76 
40 

72 
35 

88 

44 

75 
44 

74 
38 

83 

41 

72 
40 

65 
39 

79 
33 

84 
53 

76 
37 

56 
31 

53 
20 

53 
27 

68 
25 

73.6 
35.7 

STRATfORO 

MAX 

MIN 

ill 

45 
16 

60 
19 

78 
22 

50 
20 

61 
21 

64 
35 

56 
21 

63 
22 

80 
42 

87 
43 

86 
40 

74 
32 

71 
39 

85 
41 

65 
33 

72 
36 

75 
32 

73 
35 

65 
44 

70 
35 

73 
35 

81 
40 

62 

37 

64 
33 

81 
34 

56 
31 

44 
19 

49 
20 

53 

21 

69.0 

31.3 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

77 
42 

60 
19 

60 
33 

66 
24 

60 

24 

84 

40 

83 
42 

65 
37 

64 
36 

66 
42 

67 

51 

85 

45 

76 
35 

85 

43 

84 
46 

74 
35 

76 
44 

74 
38 

86 
46 

63 
45 

71 
40 

80 
46 

79 
40 

65 
37 

77 
38 

82 
59 

80 
36 

58 
31 

50 
24 

50 
27 

55 

27 

74.3 
37.9 

TAH0K4 

MAX 
MIN 

67 
36 

64 
21 

60 
21 

65 
36 

63 
26 

61 
26 

65 

28 

65 
32 

60 
31 

73 
3? 

83 
36 

65 
46 

88 

51 

73 
48 

68 
46 

70 
37 

81 
37 

62 
42 

75 
45 

85 
47 

79 
34 

76 
40 

61 
40 

84 
45 

81 
35 

80 
40 

62 
46 

72 
43 

70 
30 

52 
31 

43 
25 

75.3 
36.7 

TULIA 

MAX 

MIN 

85 

1,0 

53 
20 

61 
20 

82 
31 

59 
25 

60 
25 

65 
32 

65 
28 

62 
28 

75 
33 

65 
41 

89 
46 

80 
45 

73 
39 

67 
40 

65 
37 

75 
36 

77 
37 

74 
38 

85 
40 

72 
32 

73 
36 

60 
43 

75 
45 

63 
37 

77 
37 

62 
43 

63 
39 

63 
27 

58 
26 

50 
25 

72.0 
34.6 

VEGA 

MAX 

MIN 

80 
40 

46 
21 

64 
24 

77 
24 

56 
21 

58 
26 

61 
36 

66 

24 

61 
26 

74 
34 

84 
46 

83 

42 

76 

34 

70 
35 

62 
42 

64 
29 

73 
36 

75 
3« 

71 
35 

82 
37 

70 
33 

70 
36 

78 
45 

73 
39 

64 
36 

78 
41 

78 
36 

56 
35 

57 
26 

46 
27 

44 
25 

69.2 
33.2 

W4LCDTT 

*     «     • 

MAX 

MIN 

48 
17 

65 
25 

79 
24 

58 
18 

58 
26 

81 
27 

66 
21 

60 
28 

74 
39 

63 
43 

84 
35 

76 
37 

70 
37 

82 

43 

64 
29 

73 
28 

74 
28 

72 

40 

62 

34 

70 
37 

69 
37 

76 
36 

75 
38 

71.3 
31.7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  ^SB    AP 

MAX 

MIN 

71 
37 

56 
26 

61 
42 

63 
41 

62 
29 

77 
43 

87 
50 

63 
38 

71 
44 

80 
50 

79 
57 

81 
61 

75 
59 

83 
54 

69 
46 

80 
38 

85 

47 

72 
45 

83 

47 

82 
55 

75 
43 

61 
45 

84 
60 

73 
45 

75 
37 

67 
63 

75 
52 

79 
43 

55 

36 

44 
34 

63 
26 

73.9 
45.0 

ANSON 

MAX 

MIN 

85 
55 

58 
27 

83 

41 

81 

40 

62 
31 

79 

40 

63 
60 

69 
41 

74 
44 

82 
48 

81 
56 

83 
60 

62 

58 

64 
53 

83 
60 

62 
40 

64 

45 

82 
52 

85 

46 

65 
58 

84 

48 

82 
50 

60 
60 

60 
52 

79 
36 

88 
64 

67 
60 

74 
47 

67 
36 

54 
35 

64 
30 

78.3 
47.7 

ASPERHONT  2  SSa 

MAX 
MIN 

86 
4'. 

63 
26 

57 
26 

85 
36 

58 
28 

63 
26 

82 
45 

80 
40 

62 

34 

74 
34 

62 

45 

83 

45 

86 
54 

72 
46 

65 
46 

70 
42 

82 

37 

81 
37 

72 
42 

86 
42 

83 
47 

76 
47 

63 
48 

85 
54 

68 
37 

79 
37 

66 
67 

72 
46 

56 
31 

56 
31 

42 
29 

74.0 
40.1 

BALLINGER  1  SH 

MAX 

MIN 

82 
56 

61 
26 

81 
36 

76 
45 

68 
38 

77 

44 

91 
56 

75 
45 

72 
44 

79 
41 

79 

51 

82 
59 

76 
56 

85 
51 

61 
55 

62 
37 

91 

37 

65 
53 

65 
38 

83 
62 

79 
52 

63 
43 

87 
54 

85 
57 

79 
36 

90 
62 

66 
58 

82 
45 

79 
40 

54 
39 

68 
25 

79.5 
46.4 

CHILDRESS  FA4  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
32 

52 
21 

85 
30 

56 
34 

59 
27 

81 
37 

67 

46 

59 
33 

73 
35 

63 
35 

63 

54 

85 
54 

72 
44 

86 

44 

71 
46 

78 
43 

83 
43 

71 
45 

66 
42 

76 
57 

74 
46 

64 
46 

72 
53 

61 

43 

76 
38 

86 
59 

68 

46 

54 
35 

54 
29 

51 
33 

62 

30 

71.3 
40.6 

Clarendon 

MAX 

MIN 

85 
39 

61 
19 

62 
20 

84 
28 

55 
24 

58 
30 

65 
38 

64 
27 

51 
27 

79 
29 

84 
44 

65 
49 

61 
42 

73 
41 

86 
45 

69 
36 

76 
37 

61 
42 

72 
43 

87 
53 

75 
45 

74 
36 

82 

41 

67 
49 

62 
35 

75 
36 

64 
42 

65 

40 

58 
25 

53 
26 

54 
26 

71.9 
35.9 

COLEWAN 

MAX 

MIN 

60 
53 

61 
28 

80 
33 

74 
43 

65 
35 

74 
41 

91 
60 

70 
43 

72 
45 

60 
46 

76 
46 

72 
53 

63 
53 

73 
54 

81 

49 

90 
42 

61 
54 

84 

44 

82 
56 

61 
51 

63 
46 

84 
52 

87 
59 

79 
36 

90 
60 

85 
59 

62 
46 

62 
38 

65 

40 

64 
32 

77.4 
46.8 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

65 
2B 

59 

42 

81 
42 

79 

62 
31 

72 
36 

92 

50 

78 
40 

68 
40 

82 
39 

82 

39 

64 
54 

61 
55 

84 

48 

83 
58 

84 
32 

67 
43 

83 
45 

85 

42 

60 
45 

76 
49 

83 

41 

66 
59 

65 
47 

80 
37 

67 
64 

66 
59 

66 
49 

56 
36 

52 
32 

65 
27 

78.5 
43.7 

DICKENS 

MAX 

MIN 

GAIL 

MAX 

MIN 

73 
50 

60 
27 

84 
44 

75 
40 

62 

30 

63 
43 

69 
53 

63 
36 

72 

40 

83 
48 

84 
53 

68 
57 

75 
56 

88 

50 

75 
55 

60 
50 

62 
52 

75 
50 

83 
53 

60 
50 

76 
47 

82 
54 

65 
56 

75 
50 

80 
40 

63 
56 

76 
59 

71 
47 

59 
33 

47 
32 

62 
31 

75.8 
46,6 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

82 
37 

61 
22 

59 
25 

62 
31 

60 
29 

61 
34 

62 
40 

75 
36 

63 
31 

74 
34 

76 

46 

78 
52 

88 
46 

77 
40 

88 
41 

72 
40 

76 
34 

65 

75 
37 

86 
39 

62 

46 

80 
37 

86 
40 

65 
50 

64 
35 

77 
37 

81 

51 

72 
45 

67 
31 

68 
32 

52 
27 

74.4 
37,4 

HASKELL 

MAX 

MIN 

86 
52 

62 
24 

56 
29 

84 
38 

59 
29 

62 
32 

80 
46 

78 
42 

63 

42 

74 
43 

83 
50 

83 
56 

86 
53 

73 
47 

65 
54 

71 
40 

83 

46 

63 

47 

71 
46 

66 
56 

64 
48 

77 
46 

85 
62 

65 

56 

65 
41 

77 
45 

66 
53 

72 
46 

66 
34 

55 
36 

46 
31 

74.5 
44,0 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

6« 
57 

78 
26 

59 
31 

79 

40 

61 
35 

62 

36 

74 
51 

89 
43 

69 
43 

70 
45 

79 
52 

78 
56 

80 
56 

75 
53 

63 
55 

70 
45 

79 
47 

66 
53 

74 
46 

82 
52 

80 
49 

76 
46 

80 
51 

83 
57 

67 
37 

76 
43 

87 
51 

82 
49 

80 
36 

56 
38 

50 
26 

75,9 
45,5 

JAYTON 

MAX 

MIN 

86 
50 

63 
24 

57 
23 

86 

40 

59 
29 

60 
29 

81 
39 

80 
36 

63 

35 

73 
39 

62 

45 

83 
55 

86 
54 

71 
46 

65 
46 

66 
36 

80 
37 

81 

36 

85 

45 

81 
49 

75 
44 

83 

44 

85 
53 

68 
39 

79 
39 

85 
54 

70 
45 

70 
34 

54 
33 

46 
26 

74,2 
40,3 

MATADOR 

MAX 

MIN 

89 
52 

57 
22 

56 
23 

87 
36 

57 
26 

60 
26 

64 
47 

71 
31 

60 
33 

73 
43 

62 
52 

83 
54 

86 
46 

71 
42 

85 
45 

6? 

41 

79 
35 

82 
39 

72 

47 

85 
57 

77 
46 

76 
48 

61 
56 

81 
48 

63 

37 

77 
45 

87 
47 

69 
42 

66 
29 

56 

31 

49 
31 

73.2 
40.6 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

69 
38 

68 
21 

57 
21 

84 

30 

54 
30 

65 

30 

64 
35 

70 
30 

56 
35 

74 
35 

63 

45 

83 
53 

63 
45 

72 

45 

66 

45 

70 
45 

76 
44 

84 
44 

72 

41 

66 

41 

77 
41 

75 
43 

63 

43 

70 
54 

62 

36 

76 
35 

87 
46 

66 

45 

65 
29 

53 
29 

53 
33 

73.1 
36.3 

MUNDAV 

MAX 

MIN 

87 
51 

54 
25 

64 
37 

84 
37 

61 
29 

82 
39 

61 
55 

68 

41 

74 
36 

83 

44 

83 
50 

68 
59 

64 
52 

86 
48 

85 
56 

62 

40 

64 

45 

82 
46 

87 
44 

63 
60 

84 
49 

85 

42 

66 
56 

61 
57 

61 
39 

69 
59 

65 
52 

70 
46 

69 

31 

54 
33 

68 
26 

78.8 
44.7 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

67 
52 

57 
24 

55 
24 

86 
34 

57 
27 

60 
29 

81 
36 

69 
35 

60 
35 

72 
39 

81 
49 

64 
54 

67 

47 

73 
46 

86 
46 

71 
43 

79 
45 

84 
49 

73 
41 

66 

43 

79 

45 

76 
42 

62 

44 

61 
55 

64 

41 

77 
43 

67 
47 

69 

45 

60 
29 

55 
30 

49 
32 

73.1 
40.4 

POST 

MAX 
MIN 

87 
'.9 

66 
24 

60 
25 

67 
38 

61 
26 

61 
35 

85 

44 

68 

34 

61 
33 

73 
40 

84 
46 

86 
55 

69 
55 

73 

44 

89 

47 

71 

40 

62 

43 

62 
46 

75 
51 

86 
52 

60 
43 

76 

47 

83 
57 

86 
46 

76 
36 

60 
45 

64 
56 

70 
43 

73 
32 

63 
35 

42 
29 

75.8 
41.9 

OUANAH  ;  SE 

MAX 
MIN 

87 

47 

55 
19 

54 
26 

83 
34 

54 
24 

60 
27 

79 

46 

67 
35 

69 
39 

72 
42 

82 
53 

83 
56 

66 
43 

72 
47 

86 
53 

70 
37 

8C 
37 

62 

47 

70 
44 

87 
52 

61 
45 

76 
38 

85 
66 

62 
50 

60 
34 

74 
43 

67 
47 

66 
44 

55 

27 

55 
34 

50 
27 

72.6 
40.5 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

76 
49 

60 
22 

83 
39 

80 
38 

64 
29 

79 
41 

86 
51 

64 
38 

72 
38 

80 
45 

81 
49 

62 
60 

76 
56 

83 
50 

60 
56 

79 
39 

84 
46 

76 

44 

64 
49 

84 
55 

75 
46 

83 
50 

85 
59 

81 
45 

78 
35 

85 
62 

60 
56 

75 
46 

68 
33 

52 
32 

62 

26 

76.9 
44.7 

ROTAN 

MAX 

MIN 

76 
50 

58 

24 

65 
33 

62 
39 

62 
29 

81 
36 

76 
55 

63 
39 

73 
33 

82 

43 

82 
52 

85 
59 

84 
66 

84 
49 

60 
57 

81 
40 

83 
39 

75 
51 

84 
44 

84 
56 

78 
48 

83 
45 

85 
62 

82 

46 

78 

45 

86 
63 

63 
52 

75 
48 

67 
34 

50 
33 

64 
29 

77.1 
44.9 

SEYMOUR 

MAX 

MIN 

85 
56 

56 
23 

54 
25 

83 
36 

58 
28 

60 
32 

79 
46 

73 
40 

63 
35 

71 
36 

61 
48 

61 
56 

85 
52 

74 
50 

65 
52 

70 
37 

80 
39 

85 

40 

69 
48 

84 
52 

85 
51 

75 
42 

63 
46 

85 
55 

62 
35 

74 
39 

90 
52 

71 
47 

59 
32 

56 
32 

53 
26 

73.3 
41.7 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

74 
42 

53 
22 

75 
31 

74 
30 

56 
23 

79 
39 

77 
50 

63 

31 

73 
37 

81 
45 

62 
49 

60 
54 

79 

40 

85 
44 

83 

50 

76 
39 

62 
46 

80 
41 

82 

45 

63 
55 

74 
54 

83 

44 

62 
60 

63 

45 

75 
36 

86 
48 

86 
42 

66 

40 

54 
25 

56 
27 

61 
29 

74.9 
40.5 

SNYDER 

MAX 

MIN 

84 
46 

66 
28 

60 
29 

84 

40 

62 
32 

64 
32 

82 

46 

86 
36 

63 
36 

72 
39 

62 
48 

62 
58 

65 
58 

74 
49 

84 
54 

73 
41 

81 
42 

82 

47 

74 
45 

64 
48 

81 
46 

81 

46 

61 

47 

65 

47 

75 
37 

77 
38 

64 
49 

74 
49 

73 
35 

55 
35 

53 
27 

75.6 
42.4 

TRUSCOTT 

MAX 

t^IN 

86 
53 

58 
23 

53 
24 

85 
35 

55 

28 

61 
29 

60 
43 

70 
34 

61 
35 

72 
40 

82 
49 

64 
56 

87 
50 

70 
45 

87 
45 

70 
41 

80 
43 

63 
50 

71 
43 

67 
44 

63 
49 

76 
40 

84 
50 

65 
57 

64 
37 

77 
44 

67 
50 

70 
45 

60 
31 

65 
31 

62 
26 

73,4 
41.0 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

MIN 

79 
48 

57 
23 

87 
25 

81 
35 

60 
26 

87 

40 

65 

53 

64 
31 

75 
35 

85 

50 

86 
54 

85 
57 

63 

46 

66 

45 

81 
52 

76 
46 

83 
42 

61 

46 

86 

48 

62 
53 

78 
45 

77 
46 

76 
55 

61 
50 

76 
42 

87 
62 

64 
43 

62 

41 

56 
27 

51 
31 

64 
37 

76,2 
43,2 

VERNON 

MAX 

Mm 

65 
42 

53 
23 

83 
31 

63 
36 

59 
27 

79 
40 

77 
56 

69 
33 

72 
36 

82 

47 

83 
50 

86 
59 

85 

47 

65 
45 

84 
55 

61 
43 

64 
40 

82 
49 

65 
45 

83 
45 

82 

43 

64 
42 

64 
64 

62 
52 

72 
40 

67 
52 

86 
49 

70 
46 

57 
31 

57 
33 

67 
32 

77,7 
42.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAi 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


WELLINGTON    1    NNW 
WICHIT4    FALLS    WSO    JP 
KINTtRS    1    NNE 

•  •  • 

north  central     0 

archer  city 
barohel'l  OAM 
beltdn  dam 
benbrook  dah 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIOCE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO  AP 

DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  MSJ  AP 

GAINESVILLE 

GATESVULE 

GEORGETOWN 

CLEN  ROSE  2  H 

GOLDTHWAITE  J  N 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRAPEVINE  DAH 

GREENVILLE  7  NW 

CROESBFCK 

HAMILTON  2SSE 

HENRIETTA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

I4IN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


<i9   76 
22   30 


SA   6B 
59   26 


75   82   61 
60   36   32 


70   56   81 


86  58  70 

4'  30  33 

73  81  55 

62  31  31 


53   31   28 


80   83 
56   32 


e«   64   S« 


56   60   76 


62   63 
35  il 


60   65 
32   35 


62   77 
30   39 


67   64 
37   39 


70   67 

<(3   44 


65   63 
34   39 


62   71 
32   40 


65   73 
30   43 


64   65 
34   35 


69   76 
31   41 


65   63 
33   39 


65   65 
40   43 


70   72 

45   43 


63   75 
37   42 


70   64 
41   41 


64   73 
38   45 


59   72 
33   39 


64   72 
34   44 


62   63 
35   36 


57   64 
34   36 


62   72 

38   40 


66   72 
38   3B 


65   75 
37   41 


65   65 
30   30 


68   62 
38   38 


71   69 
45   44 


66   77 
40   42 


64   71 
38   47 


61   66 
33   35 


65   73 
37   41 


32   37   40 


63   62 
34   36 


75   67 
43   44 


63   63 
38   40 


59   68 
32   32 


72   61   70 
49   35   35 


49   42   42 


Bo  83 

45  40 

75  70 

57  42 

70  64 

50  56 

71  87 

55  66 

74  67 

52  50 

60  72 

56  50 

76  70 
56  45 

74  78 

40  41 

89  65 

53  45 

77  63 

60  47 

76  91 

53  51 

66  79 

61  57 

92  78 

60  52 

69  84 

51  58 

89  62 

59  51 

78  77 

60  45 

84  60 

60  49 

73  89 

50  49 

76  90 
45  46 

90  88 

59  61 

89  87 

60  56 

88  64 

58  51 

71  60 

39  46 

73  90 

49  51 

67  64 
63  58 

92  60 

62  53 

89  62 
56  63 

77  83 

41  46 

91  65 

61  52 

74  87 
44  50 

69  85 

41  51 

69  85 

52  67 

71  68 

50  50 

79  76 
44  42 


62   60   84 
46   53   60 


83   62 
46   55 


47  54  60 

70  76  77 

45  50  58 

69  77  76 

47  54  60 


79   65   79 


60   76 
49   59 


78   78 
50   62 


80   80 
50   60 


79   77 
46   57 


80   82 
66   61 


83   80 
49   57 


63   60 
52   60 


83   80 
54   60 


77   79 
55   62 


75   78 
47   60 


78   79 
57   62 


79  76 

45  59 

71  78 
42  53 

70  76 

48  58 

77  79 
56  62 

78  79 

59  63 

90  78 

46  55 

72  78 
41  59 

78  80 

53  63 

60  60 

51  64 

76  76 
56  60 

82  81 

49  56 

78  79 

56  63 

81  78 

45  49 

78  75 

46  57 

77  60 

52  61 

70  76 

45  60 

61  60 
48  51 


49   47   49 


74   86 
66   48 


78   84 
53   49 


76   76 
59   56 


78   60 
60   55 


77   78 
59   53 


74   63 
61   49 


79   64 
56   51 


75   76 
68   55 


73   65 
57   52 


62   60 
60   49 


59   53   67 


82   83 
60   56 


79   93 
56   55 


80   77 
60   57 


78   64 
62   59 


76   83 
69   49 


78   64 
64   66 


72   76 
64   45 


80   82 

57   57 


79   63 
58   57 


78   65 

57   57 


77   76 
60   52 


77   78 
55   52 


60   82 
62   55 


60   65 
55   49 


77   62 
68   57 


63   75 
59   52 


80   84 
58   64 


78   77 
61   56 


78   77 
60   53 


76   77 
59   57 


62  7« 

63  49 


45   38   44 


78   65 
45   42 


79   82 
50   49 


76   79 
49   45 


82   85 

49   45 


79   86 
46   46 


79   79 
50   50 


81   87 
41   44 


70   79 
45   40 


71   82 
39   41 


90   85 
46   46 


43   41   43 


77  80 
49  47 

80  84 
46  48 

74  82 

49  53 

79  85 

49  44 

72  79 

46  49 

71  80 
44  3' 

81  89 
48  46 

78  85 

47  44 

60  85 

44  45 

72  79 

45  38 

78  62 

39  38 

83  91 

46  43 

82  90 

40  44 


69   61 
39   39 


80   67 
40   41 


75   78 
46   44 


76   78 
42   37 


80   60 
50   47 


77   80 
48   48 
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70   79 
44  I') 
SUdoQ  Indsx 


86   84 

49   47 


83   75 
61   49 


76   77 
53   58 


62   71 
54   56 


79   77 
S5   64 


79   79 
63   42 


62   76 
59   50 


60   60 
40   53 


64   77 
60   50 


65   84 
44   52 


B5   83 
45   52 


80   85 
SI   53 


76   77 
68   49 


78   76 
44   57 


79   78 
61   56 


78   72 
57   43 


60   80 
59   53 


80   79 
50   49 


63   82 
52   50 


80   62 
52   47 


79   78 
59   60 


79   80 
61   53 


79   78 
40   55 


60   81 
57   59 


80   60 
37   57 


76   76 
59   51 


84   86 
65   51 


81   78 
60   53 


61   80 
55   63 


76   79 
44   56 


80   73 
51   59 


81   63 
46   48 


62   84   61 
42   65   42 


77   84   86 
39   40   57 


62   86   78 
43   56   55 


79   79   83 
48   62   56 


60   80   82 
54   53   59 


77   81   66 
48   61   60 


86   62   76 
55   63   52 


81   66   80 
51   59   62 


83   86   64 
40   40   59 


82   66   70 
43   60   48 


77   84   90 
42   44   62 


85   87 
63   60 


87   78   ao 
53   50   59 


66   91 
52   66 


79   79 
46   46 


80   88 
48   68 


76   75 
52   64 


79   87 
46   53 


77   80 
49   65 


79   84 
40   41 


80   84   86 
45   53   64 


61   66   86 
46   53   66 


89   84 
53   56 


76   79   8! 
40   43   64 


80   80   85 

41   41   51 


93   89 
38   54 


82   62   85 
53   66   64 


78   84 
40   43 


82   81   64 
42   68   63 


76   80   69 
45   46   63 


76   78   85 
40   43   51 


79   80 
51   66 


78   80 
50   52 


37   37   44 


69   8o 
36   37 


77   81   65 

43   45   56 


72   89 
38   62 


85   72 
44   49 


87   7J 
51   53 


79   73 

41   49 


69   74 
38   50 


72   89 
38   58 


70   90 
40   41 


77   89 
37   63 


70   74 
42   43 


80   79 
43   47 


90   90 
48   60 


76   64 

41   55 


62   72 

43   43 


73   80 
44   57 


71   79 
49   55 


71   82 
43   54 


66   73 
40   45 


74   76 
42   43 


83   80 
49   51 


81   79 
41   56 


75   64 
43   60 


66   69 
38   40 


86   75 
41   43 


89   81 
60   61 


75   68 
37   56 


76   69 
42   59 


71   74 
41   41 


75   90 

42   51 


79   73 
43   49 


83   69 
41   44 


83   74 

46   51 


86   74 
43   43 


73   71 
37   42 


74  73 

43  36 

66  56 
43  33 

R6  75 

55  43 

91  84 

60  46 

90  72 

51  40 

74  67 

47  40 

62  60 

48  34 

75  70 
50  40 

71  58 

43  39 

73  70 

47  39 

86  84 

54  41 

67  70 
46  34 

73  65 

53  41 

86  75 

57  44 

71  59 

49  41 

82  71 

40  39 

75  64 

50  40 


78   77 
50   38 


83   77 
53   40 


79   71 
55   42 


74   60 
50   44 


76   64 
47   36 


91   64 
52   41 


88   65 
33   47 


78   69 

47   41 


84   79 
54   36 


75   66 
49   36 


79   72 

50   41 


78   69 
53   42 


62   69 
50   39 


86   80 
61   45 


87   82 
55   39 


70 
40 


70 
36 


59   57 
44   40 


63   67 
43   38 


65   66 

38 


63 

38   35 


59   69 

42   36 


58   69 
39 


59   69 

43 


63 

33 


Continued 

Ul 

\1L 

Y 

it 

MJ 

-"LJ 

rtA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAS 

MARCH 

1972 

Day 

of  Month 

« 

Stalion 

» 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2C 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

HICD 

MAX 

Mm 

62 
54 

59 
29 

74 
31 

73 
43 

73 
35 

70 
47 

85 
59 

71 
43 

79 
43 

80 
46 

78 
54 

77 
59 

78 
54 

63 
53 

81 

54 

60 
43 

88 
38 

87 
55 

81 
38 

80 
56 

78 
49 

61 
40 

86 
56 

88 
62 

76 
39 

84 
56 

68 
61 

SI 
50 

79 
36 

62 

40 

66 

30 

73.4 
46.9 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

75 
59 

85 
31 

59 
33 

69 
36 

68 
35 

63 
38 

73 
53 

89 
56 

64 
45 

70 
46 

77 
46 

78 
59 

79 
59 

77 
56 

62 
58 

77 
41 

80 
42 

86 
45 

78 
42 

80 
41 

77 
58 

60 

45 

81 
49 

84 
57 

80 
40 

74 
44 

78 
56 

89 
57 

78 
43 

60 
43 

60 

37 

75.8 
46.8 

JACK5BOR0 

MAX 
MIN 

62 

<,7 

51 
27 

73 
38 

73 
42 

60 
32 

74 
43 

74 
60 

72 

46 

69 

40 

79 
49 

79 

54 

78 
65 

77 
58 

82 
56 

82 
60 

76 
45 

84 
46 

64 
52 

80 
50 

79 
58 

79 
50 

79 
50 

65 
60 

65 
50 

72 
40 

88 
65 

88 
58 

69 
46 

56 
36 

53 
39 

66 
34 

75.1 
48.3 

K4UFHAN  3  SE 

MAX 

MIN 

74 
59 

81 
30 

55 

31 

68 

41 

65 

37 

63 
42 

69 

50 

66 

57 

62 
39 

68 

41 

76 
55 

77 
61 

80 
60 

76 
57 

81 
60 

76 
41 

78 
41 

81 
53 

71 
40 

77 
56 

78 
58 

76 
44 

77 
52 

84 
59 

80 
42 

69 

49 

75 
60 

65 
54 

72 
43 

59 
41 

54 
37 

73.3 
46.1 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

SB 
53 

62 
33 

73 
32 

73 
55 

69 
42 

72 
42 

69 
63 

65 
54 

69 
52 

76 
43 

77 
53 

77 
56 

81 
56 

81 
47 

BO 
62 

83 

44 

90 

40 

89 
56 

81 
36 

61 
58 

82 
57 

79 
46 

78 
51 

88 
68 

66 
44 

61 
57 

94 
68 

89 
51 

69 
45 

64 
43 

68 
36 

79.8 
50.0 

L4V0N  riA>' 

MAX 
MIN 

76 
59 

81 
30 

55 

30 

67 
31 

62 

41 

62 

41 

69 

43 

86 
53 

61 
38 

68 
38 

77 
50 

76 
56 

79 
61 

77 
56 

83 
57 

75 
44 

76 

43 

81 

45 

71 
45 

78 
54 

78 
58 

75 
47 

76 
51 

86 
56 

72 
43 

70 
49 

77 
57 

82 
53 

71 
42 

59 
42 

53 

40 

72.9 
46.9 

HARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

79 
57 

59 
36 

72 
33 

72 
40 

67 
44 

70 
46 

65 
61 

78 
56 

69 

51 

77 
48 

81 
56 

81 
60 

80 
62 

81 
53 

80 
60 

81 
48 

84 
43 

84 
54 

60 
40 

75 
55 

79 
57 

80 
47 

82 
50 

84 
68 

76 
49 

79 
55 

86 
66 

80 
53 

74 
47 

64 
46 

69 

41 

77.0 
51.0 

MC  CREODS 

MAX 

MIN 

7! 
60 

84 
33 

60 
33 

74 
38 

68 
38 

65 
43 

71 
53 

89 
55 

63 

49 

70 
46 

76 
48 

76 
60 

79 
58 

79 
55 

82 
59 

78 
46 

31 
44 

86 
47 

75 

45 

81 
55 

74 
55 

60 
46 

80 
53 

83 
57 

89 
45 

75 
49 

80 
59 

92 

58 

82 
44 

60 

43 

62 
38 

76.6 
48.8 

MCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

80 
46 

56 
27 

68 
27 

67 
51 

63 
34 

71 
36 

86 
60 

80 
50 

6^ 
32 

80 
46 

77 
55 

79 
61 

76 

61 

84 
53 

80 
57 

78 
44 

83 
39 

82 

53 

80 
49 

80 
60 

76 
52 

79 
42 

87 
52 

82 
58 

70 
40 

78 
49 

60 
66 

72 
51 

61 
40 

55 

40 

67 
34 

75.2 
47.2 

MEXIA 

MAX 

MIN 

78 

50 

80 
30 

61 
32 

70 
33 

66 
34 

66 
34 

71 
42 

83 

44 

70 
45 

68 

50 

78 
52 

70 
56 

77 
60 

83 

58 

80 
60 

79 
49 

79 
46 

83 
55 

73 
46 

77 
52 

73 
56 

77 
49 

79 

54 

83 
58 

62 
45 

72 

47 

73 
50 

83 
60 

60 
44 

59 
43 

61 
38 

74.6 
47.5 

MINERAL  WELLS  FAA  4P 

MAX 
MIN 

74 
37 

59 
30 

75 
34 

66 

45 

65 
35 

77 
40 

84 
56 

66 
50 

71 
43 

62 
46 

80 
54 

81 
62 

82 
59 

85 

53 

71 
49 

60 
44 

36 

45 

72 
52 

83 
45 

84 
54 

78 
53 

82 

46 

89 

55 

72 
52 

74 
41 

91 
56 

76 
56 

72 
46 

63 

40 

51 
41 

67 
36 

75.5 
47.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 
MIN 

73 
59 

82 
31 

56 

31 

70 
40 

70 
39 

65 

41 

72 
53 

87 
57 

63 

44 

70 
46 

76 
54 

80 
60 

79 
60 

78 
55 

82 
56 

76 
48 

80 
44 

86 
53 

72 
39 

60 
53 

77 
58 

79 

45 

60 
53 

84 
61 

6? 
42 

73 
49 

77 
62 

87 
57 

76 

44 

60 
43 

60 
38 

75.4 
48.9 

JLNEV 

MAX 

MIN 

76 

43 

58 
25 

79 
43 

69 
37 

66 
29 

77 
39 

80 
52 

73 
43 

71 
35 

61 

44 

61 
51 

84 
59 

76 
53 

85 
48 

77 
57 

81 
43 

87 
42 

79 

41 

83 
42 

65 

61 

30 
48 

33 
42 

86 
57 

76 
54 

72 
37 

88 
59 

82 
49 

72 

47 

60 
34 

54 
34 

70 
31 

76.5 
44.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

73 
59 

80 
28 

53 
29 

66 
35 

66 
35 

63 
39 

71 
44 

79 
52 

63 

40 

69 
45 

60 
52 

76 
58 

79 
58 

75 
52 

81 
54 

74 
47 

74 
44 

81 
51 

71 
46 

78 
50 

78 
56 

75 
45 

79 
51 

85 

50 

78 
40 

70 

45 

79 

50 

83 
50 

72 
41 

57 
38 

56 
36 

73.0 
45.9 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

78 
56 

77 
27 

55 
29 

66 
32 

64 
34 

63 
35 

71 
41 

63 

47 

63 
40 

70 
38 

80 
48 

76 
57 

78 

61 

77 
52 

84 
54 

74 

44 

78 
43 

33 
45 

71 
46 

80 

50 

79 
54 

77 
46 

80 
52 

87 
56 

67 
40 

70 
42 

80 
57 

76 
49 

67 
39 

59 
38 

54 
35 

73.2 
44.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

83 
59 

81 
31 

58 
32 

76 
40 

62 
39 

64 

41 

75 
54 

90 
51 

65 
49 

72 
45 

79 
49 

78 
61 

80 
59 

30 
58 

84 
55 

72 
41 

80 
43 

39 
49 

73 
41 

83 
49 

80 
50 

78 
43 

62 
50 

85 
63 

86 
40 

77 
43 

68 
62 

34 
50 

83 
40 

59 

40 

55 
34 

76.8 
47.1 

PUTNAK 

MAX 
MIN 

77 
52 

57 
26 

80 
35 

76 
40 

62 
29 

77 
43 

87 
66 

69 
42 

74 
45 

80 
47 

79 
53 

81 
60 

75 
59 

84 
52 

79 
56 

80 
46 

88 
52 

77 

45 

83 

47 

82 

57 

79 
48 

82 
52 

64 
58 

79 
59 

77 
36 

88 
52 

34 
61 

79 
42 

60 
36 

53 
35 

64 
32 

76.6 
47.4 

QUINLAN 

MAX 
MIN 

72 
53 

79 
3B 

72 

40 

67 
52 

63 
35 

79 
44 

84 
52 

82 
55 

79 
52 

78 
49 

70 
53 

75 
58 

79 
61 

33 
45 

76 
59 

79 
44 

80 
42 

32 

43 

31 
44 

79 
55 

60 
56 

78 
44 

67 
56 

77 
57 

82 
48 

78 
46 

33 
53 

77 
44 

65 
42 

56 

40 

66 
36 

76.4 
48.3 

RANGER  I  W 

MAX 

MIN 

77 
47 

56 
27 

77 
37 

73 
42 

62 
31 

74 
47 

87 
59 

69 
46 

70 
42 

78 
45 

77 
53 

80 
60 

77 
58 

83 
53 

75 
56 

60 
46 

83 
47 

81 
52 

32 
42 

81 
54 

78 
49 

81 

51 

64 
56 

75 
60 

75 
37 

89 

57 

83 
64 

76 
50 

59 
37 

50 
39 

65 
32 

75.4 
47.6 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

83 
65 

80 
28 

56 
26 

78 

38 

60 
35 

64 
35 

74 
50 

90 
47 

64 
45 

71 
4! 

79 
48 

78 
56 

80 
59 

81 
52 

83 
56 

69 
38 

61 
42 

90 
43 

74 
39 

81 
46 

81 
49 

77 
46 

81 

60 

82 
57 

66 
41 

77 
41 

89 
56 

81 
46 

83 
36 

67 
36 

60 
27 

76.8 
44.5 

ROSEBUD  3  HSW 

MAX 

MIN 

81 
59 

80 
34 

72 
33 

75 

56 

69 
42 

71 
46 

86 
62 

83 

57 

68 
52 

79 
46 

62 

51 

81 
60 

81 

60 

83 
55 

80 

60 

84 

46 

90 

45 

39 
51 

83 

41 

81 
55 

80 
56 

80 

50 

84 
54 

86 
67 

62 
46 

61 
59 

67 
69 

86 
60 

79 
45 

64 
44 

68 
37 

79.6 
51.6 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

75 
57 

78 
26 

54 
29 

67 
38 

60 
33 

63 
36 

72 
47 

81 
47 

63 

33 

70 
43 

81 
54 

78 
57 

77 
57 

74 
51 

63 
52 

73 
45 

78 
40 

32 
49 

70 
41 

78 
50 

79 
59 

76 
41 

30 
52 

86 
55 

69 
39 

71 
45 

78 
56 

76 
49 

61 
39 

56 
39 

55 
33 

72.5 
44.9 

SPRINGTO.IN 

MAX 

MIN 

82 
61 

76 
28 

56 
29 

71 
40 

65 
32 

63 
34 

75 
48 

86 

46 

65 
35 

72 
37 

81 
48 

79 
51 

79 
62 

77 
46 

84 
52 

71 
50 

79 
40 

66 
42 

71 
43 

82 
54 

33 
53 

76 

40 

61 
43 

88 
62 

77 
45 

75 
43 

90 
60 

75 
45 

72 
39 

59 
35 

50 
34 

75.0 
44.5 

STEPHENVILLE  <.  N 

MAX 

MIN 

79 
47 

55 
26 

74 
34 

71 
46 

62 

34 

74 
41 

69 
53 

70 
49 

81 
53 

78 
46 

78 
56 

78 
60 

80 
55 

82 
52 

75 
56 

78 
46 

86 
44 

33 
55 

80 
42 

79 
57 

75 
52 

80 
46 

35 
56 

81 
60 

73 
40 

68 
67 

61 
64 

76 
49 

58 
36 

52 
40 

65 
39 

75.7 
48.3 

stillhouse  hollow  dam 

MAX 

MIN 

76 
60 

82 
24 

61 
36 

72 
41 

72 
43 

67 
45 

71 
54 

86 
55 

63 
51 

68 

46 

76 
52 

78 
59 

79 
59 

80 
53 

62 
57 

78 
50 

83 
46 

89 

53 

76 
44 

81 
5! 

71 
55 

81 

51 

79 
55 

81 
58 

87 
48 

75 
52 

80 
61 

92 

60 

87 
45 

62 

45 

65 
38 

76.6 
50.0 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

77 
60 

82 
36 

63 
35 

73 
38 

76 
46 

71 
48 

70 
56 

85 
58 

64 
52 

70 
49 

77 
56 

79 
62 

79 
63 

83 
58 

62 
59 

84 
47 

85 
46 

90 
49 

81 
44 

63 
52 

72 
58 

30 
50 

83 
63 

83 

60 

88 
51 

78 
57 

83 
64 

89 
60 

90 

46 

65 
46 

68 
37 

78.5 
51.5 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

7! 
60 

32 

34 

61 
34 

73 
39 

73 
43 

67 
44 

71 
56 

87 
57 

61 
52 

69 
49 

78 
49 

78 
59 

79 
60 

82 

57 

32 
57 

80 
48 

64 
46 

90 
50 

76 
50 

82 
50 

73 
56 

82 
58 

61 
56 

83 
58 

87 

50 

71 
51 

62 
62 

92 
60 

88 
46 

63 
45 

65 
39 

77.4 
50.9 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

86 
52 

66 
24 

70 
30 

71 
37 

58 
28 

61 
35 

78 

47 

76 
43 

63 
33 

71 
45 

81 
52 

61 
55 

84 
54 

73 
45 

85 
49 

70 
42 

61 
44 

84 
45 

69 
40 

84 
55 

83 
48 

75 
41 

62 
56 

65 
56 

83 
36 

74 

47 

87 
54 

81 
42 

74 
33 

57 
32 

62 
29 

75.0 
42.9 

WACO  DAM 

MAX 

MIN 

74 
62 

80 
33 

61 
34 

70 
42 

69 

41 

66 

42 

71 
54 

85 

57 

61 
48 

70 
50 

76 
52 

76 

60 

77 
59 

79 
55 

82 
59 

78 
45 

62 

47 

86 

50 

75 
49 

80 

50 

73 
59 

80 
46 

80 
52 

62 
56 

86 
46 

75 
49 

79 
54 

82 
43 

80 
43 

62 
43 

62 

40 

75.4 
49.2 

WACO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
42 

61 
35 

71 
35 

70 
53 

67 
42 

74 
45 

89 
63 

66 
55 

70 
49 

76 
50 

78 
59 

77 
61 

78 
60 

82 
57 

78 
53 

83 
45 

88 
42 

75 
49 

81 
41 

74 
59 

81 
57 

81 
46 

83 
57 

86 
63 

74 
44 

80 
63 

93 
60 

61 
54 

63 
45 

62 

45 

68 
40 

76.5 
50.6 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

85 
54 

57 
29 

69 
33 

69 
55 

64 
45 

73 
41 

89 

61 

87 
55 

77 
42 

79 
48 

80 
51 

79 
61 

77 
56 

84 
56 

BO 
52 

80 
48 

B3 
54 

84 
57 

60 
43 

80 
58 

30 
56 

81 
45 

87 
53 

89 
66 

82 

41 

79 
51 

86 
65 

60 
5! 

70 
42 

67 

42 

67 
42 

77.9 
50.4 

WEATHERFORD 

MAX 

MIN 

82 
56 

78 
27 

58 
27 

72 
38 

65 
35 

63 

37 

76 
47 

80 
49 

66 
40 

70 
41 

80 
48 

78 
56 

79 
56 

80 
50 

85 
51 

73 
48 

79 
40 

87 
42 

71 
40 

61 
50 

81 
52 

76 
42 

81 
45 

67 
59 

74 
45 

74 
45 

90 
61 

76 
50 

73 
38 

59 
39 

50 
36 

75.2 

45.0 

WHITMEV  DAM 

*      «      • 

MAX 
MIN 

77 

85 
34 

60 
29 

70 
37 

70 
37 

65 
42 

76 
53 

91 
54 

63 
46 

70 
45 

77 
49 

78 
60 

79 
55 

78 
55 

63 
57 

77 
46 

87 
46 

67 
50 

72 
41 

60 
46 

76 
55 

78 
47 

63 
52 

65 
56 

86 
43 

60 
43 

61 
62 

36 
64 

77 
43 

60 
43 

59 
38 

76. R 
47.6 

EAST  TEXAS          01. 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

7B 

50 

74 
35 

69 
53 

Bl 
55 

76 
49 

80 
50 

81 
49 

76 
56 

71 
50 

80 
47 

77 
55 

73 
57 

58 

81 
59 

83 
59 

B3 
46 

87 
48 

85 

54 

81 
49 

79 
55 

78 
54 

30 
55 

86 
54 

81 
52 

83 
59 

82 
59 

80 
45 

68 
39 

75 
36 

79.1 
51.3 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

84 
49 

55 
33 

69 
28 

70 
56 

65 
45 

70 
39 

64 
59 

71 
54 

75 
38 

81 
48 

80 

51 

BO 
59 

75 
60 

65 
55 

80 
58 

77 
39 

65 
39 

72 

50 

61 
39 

76 
53 

77 
54 

30 

41 

86 
45 

80 
52 

74 
42 

73 
49 

85 
62 

81 
56 

66 
46 

69 
35 

66 

31 

75.6 
47.3 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

86 
61 

76 
33 

66 
29 

71 
46 

64 
42 

66 
37 

80 
55 

76 
55 

70 
42 

78 

40 

76 
55 

76 
60 

76 
66 

84 
57 

81 
59 

76 
48 

81 
49 

76 
56 

79 
41 

75 
50 

60 
54 

79 
49 

85 

54 

61 
59 

74 
50 

70 
52 

84 
62 

61 
62 

67 
45 

60 
43 

68 
35 

75.6 
49.7 

CENTER 

MAX 

Mm 

75 
61 

82 
34 

51 
28 

64 
29 

76 
40 

66 
36 

64 
38 

80 

54 

62 
35 

69 
36 

77 
36 

76 

57 

78 
55 

75 
54 

82 
54 

77 
46 

78 
41 

80 
41 

77 
39 

79 
44 

76 
52 

76 
43 

78 

44 

83 
50 

73 

44 

74 
44 

69 
49 

81 
57 

81 
45 

65 

40 

61 
32 

73.7 
43.6 

Se«  RefersDc*  NoIbb  FoUowlng  Stalioo  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 


Station 


Day  of  Month 


9       10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23 


26   29   30   31 


CENTERVILLE 

CL4RKSVILLE  2  NE 

COLDSPRTNC  5  SSW 

COLLEGE  5T4TI0N  F4i  4P 

CCNRQE 

CROCKETT 

OaINCERFIELD  »  S 

OULVILLE  2  W 

ENORV 

EvtOSLE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 

GILMER  2  W 

GROVETON 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEH 

LDVELADY 

LUFKIN  F4A  AIRPORT 

MADISDNVILLE 

MARSHALL 

HINEOla  B  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEKTON 

PALESTINE 

POVNOR  I  NE 

ROCKLAND  I  H 

RUSK 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MU< 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


7«   78   57 


77   82 
60   36 


78   59 
i<i      37 


89   80 
62   34 


74   80 
60   36 


81   65 
56   35 


76   84 
59   31 


75   83 
60   34 


75   83 
62   36 


75   82 
58   32 


77   82 
62   36 


'8   85 
62   33 


85   58 
46   36 


78   76 
58   34 


76   83 
58   33 


82   53 
52   32 


75   82 
60   34 


75   82 
63   37 


82   54 
52   32 

84   78 


77   80 
62   32 


80   68 
47   39 


62   71 
40   37 


79   69 
50   41 


68   66 
52   93 


81   70 
52   49 


78   67 
46   46 


63   70 

41   42 


63   68 
42   44 


65   62 

37   37 


75   69 

49   40 


65   68 

44   47 


68   68 

46   47 


61   63 
39   38 


67   62 
46   41 


82   70 
44   41 


71   73 
40   42 


80   69 
47   48 


74   65 
46   39 


64   67 

42   44 


77   68 
49   38 


62   68 
42   36 


75   66 
47   38 


61   61 
35   37 


70   68 
50   41 


69   64 

40   39 


78   68 
47   42 


69   66 
43   41 


69   65 

44   44 


66   63 
38   32 


63   64   68 
40   40   34 


27   33   34 


64   62 
34   37 


76   64 
44   41 


70   73 
42   38 


74   67 
42   43 


67   67 
45   45 


75   63 

41   44 


65   83 

90   97 


79   71 
96 


66   81 
47   63 


81   70 
62   56 


68   81 
50   66 


67   83 
46   59 


80   77 
55   52 


81   75 
99   50 


67   82 
40   56 


64   79 
43   59 


84   75 
59   57 


84   78 
62   56 


68   79 
42   64 


81   75 
59   54 


66   80 
43   55 


66   79 

51   65 


63   81 
46   49 


66   81 
48   64 


63   79 
39   55 


80   78 
56   49 


65   79 
46   53 


77   76 
56   54 


79   75 
54   53 


70   76 
39   53 


65   61 
49   63 


68   81 
42   53 


66   83 
47   64 


83   72 
60   54 


61   77 
48   50 


66   79 
39   53 


81   79 
57   54 


71   80 
42   54 


64   80 
47   56 


67   60 
38   55 


69   82 
48   51 


64   80 
56   56 


61   72 
55   53 


65   81 
45   53 


77   80 
54   59 


78   78 
45   59 


77   76 
42   60 


80   79 
60   62 


77   81 
50   60 


77   77 
56   61 


77   77 
56   60 


78   76 
48   58 


78   79 
38   50 


78   79 
55   60 


81   79 
59   58 


77   75 
45   58 


79   76 
55   60 


79   80 
46   54 


79   81 
56   55 


76   74 
42   57 


76   81 
53   59 


75   77 
39   58 


76   78 
55   60 


79   80 
48   53 


75   75 
50   59 


79   80 
48   54 


77   73 
45   55 


77   78 
38   61 


78   76 
44   55 


77   78 
45   60 


60   61 
58   62 


81   80 
56   51 


76   73 
43   56 


60   79   81 
62   54   60 


74  79  76 

41  55  62 

69  79  76 

36  42  56 

68  77  79 

40  47  56 

71  78  77 

40  44  56 


79   79 
37   56 


78   79 
51   56 


79   79 
56   60 


80   81 
52   55 


77   76 
47   57 


77   75 
64   58 


79   80   82 
99   59   61 


81   80   82 
63   60   60 


81   62   83 
59   59   61 


76   79 
59   55 


81   81 
54   61 


77   83 
60   56 


60   77 
62   54 


79   80   80 
51   54   59 


79   81 
62   57 


80   81   81 
62   58   60 


77   75   61 
61   51   53 


79   79   79 
60   56   60 


61   79   63 
53   55   56 


79   82   82 
60   59   59 


77   73 
59   54 


79   80 
62   60 


78   77   80 
56   55   57 


75   63   78 
61   36   62 


61   80   82 
59   54   55 


75   79 
60   56 


60   61   80 
92   54   57 


76   75 
59   52 


80   80   80 
60   58   62 


77   75   83 
61   52   63 


77   62   63 
61   56   59 


61   64   79 
61   57   60 


53   57   55 


76   72 
56   53 


82   80 
53   62 


79   77 
60   51 


60   52   53 


78   79 
57   55 


80   60   83 
57   58   62 


76   78   83 
60   60   60 


61   60 
40   37 


73   77 
44   40 


80   80 
48   42 


83   87 
48   47 


81   83 
47   46 


81   80 
48   42 


82   79 

49   42 


77   83 
47   43 


75   76 
44   39 


78   80 
50   42 


79   83 
45   45 


81   68 
43   50 


78   74 
45   39 


75  79 
44  40 

85  83 

48  49 

77  76 

47  41 

82  80 

49  49 

74  76 

47  41 

77  83 

44  43 

62  79 

48  41 

76  78 
52  40 

81  83 

46  41 

79  73 

44  36 

77  80 

47  42 

80  76 

45  42 

82  79 
44  42 

81  84 

46  44 


41   43   46 


79   83 
61   56 


80   84 
54   55 


76   76 
59   99 


78   73 
49   37 


81   82 
36   42 


62   7* 
42   38 


75   75 
46   41 


77   76 
46   42 


83   81 

52   41 


79   78 
49   51 


76   84 
46   43 


81   84 
46   40 


77   76 
47   46 


79   74 
60   56 


79   74 
49   56 


80   79 
45   54 


70   81 
59   60 


60   76 
55   56 


78   76 
4»   51 


82   76 
53   57 


75   71 
57   47 


77   77 
45   54 


80   78 
45   62 


73   78 
53   57 


75   76 
54   46 


77   72 
45   52 


79   75 
51   58 


80   76 
48   57 


80   71 
56   56 


79   76 
48   52 


77   76 
50   56 


75   78 
55   56 


79   79 
49   51 


77   77   77 
40   47   56 


80   75 
47   52 


77   74 
43   50 


79   76 
92   55 


78   76 
45   52 


80   76 
41   50 


78   77 
52   57 


78   79 
53   56 


77   76 
45   51 


76   79 
55   59 


78   77 
40   53 


76   75 
51   53 


79   76 
50   57 


80   76 
51   55 


76   78 
53   57 


78   78 
49   49 


78   78 
52   54 


74   60 
42   44 


78   83 
42   48 


74   78 
48   48 


80   82 
56   54 


77   81 
52   50 


77   76 
47   47 


47   51   53 


78   66 
49   52 


76   79 
42   43 


76   78 
46   45 


79   84 
46   52 


63   83 

49   47 


75   78 
40   50 


78   81 
45   48 


73   78 
44   42 


60   81 
45   49 


77   78 

43   45 


76   60 
51   51 


71   77 
43   43 


78   85 
46   51 


71   79 
44   42 


77   84 
43   45 


80   83 
45   43 


77   79 
42   43 


74   79 
46   46 


76   79 
43   43 


75   77 
47   46 


79   65 
46   48 


79   63 
44   48 


77   77 
44   44 


86   79 
44   56 


79   79 
40   43 


74   78 
42   46 


77   78 
45   46 


78   80 
49   52 


80   87   79 


77   84   77 


76   77 
53   51 


79   73 
45   63 


72   84 
46   56 


75   70 
50   51 


79   83 
62   62 


77   79 
54   61 


74   70 
49   56 


71   85 
50   62 


69   83 
92   64 


69   73 
42   55 


76   71 
48   53 


74   83 
53   65 


77   85 
56   68 


69   61 
49   64 


72   70 
45   50 


77   73 
46   62 


73   71 
48   50 


76   74 
53   61 


74   69 
46   53 


70   83 
53   64 


75   71 
46   51 


70   84 
49   59 


76   76 
49   62 


71   68 
45   47 


75   70 
50   57 


74   70 
44   52 


74   72 
50   65 


69   62 
53   66 


79   62 
52   65 


72   70 
46   48 


76   81 
55   61 


70   69 
42   50 


70   69 
42   50 


75   70 
52   66 


78   79 
45   55 


74   71 
46   57 


71   84 
54   65 


66   78 
45   63 


72   69 
49   53 


83   66 
53   44 


76   59 
49   36 


80   88 
66   49 


88 
49 


84   70 
57   43 


84   73 
52   42 


80   66 
65   50 


85   77 
59   45 


84   82 
51   42 


66   70 
69   46 


79   84 
57   48 


86   85 
48   47 


83   81 
52   42 


81   81 
63   46 


79   81 
61   48 


84   73 
57   43 


79   85 
59   45 


82   69 
57   46 


85   82 
54   42 


80   86 
65   50 


65   84 
51   44 


64   66 
61   48 


84   82 
55   44 


79   68 
57   37 


84   77 
51   43 


84   75 
50   41 


83   63 
66   56 


82   81 
60   43 


62   65 
44   29 


64   61 
45   36 


62   66 
45   37 


65   62 
46   39 


62   62 

43   37 


59   65 

42   36 


67   65 

43   32 


57   54 
39   36 


69   53 

44   35 


61   65 

44   34 


66   67 

44   34 


59   56 

39   31 


69   66 
44   34 


65   58 
43   33 


66   67 
43   42 


61   58 
40   32 


63   62 

44   38 


64   59 
44   33 


56   66 
43   32 


64   59 

44   33 


60   66 
44   35 


66   69 
42   33 


60   54 
39   32 


65   60 
42   35 


64   58 
40   34 


62   61 
45   37 


62   69 
46   36 


62   68 
43   33 


60   57 
40   32 


69   64 
42   39 


61   54 
38   34 


58   53 

36   36 


64   62 
44   35 


66   54 
42   39 


61   62 

43   39 


61   66 
44   33 


61   66 
45   33 


59   56 

42   36 


75,4 

47.1 


73.? 

46.2 


76.8 
51.2 


76.1 
49.7 


74.9 
49.4 


72.7 
44.2 


75.0 
46.8 


75.5 
50.6 


77.6 
50.9 


72.4 
43.6 


76.5 
50.5 


73.2 
44.9 


76.0 
51.4 


73.1 
46.1 


75.4 
49.6 


74.9 
47.0 


74.4 
48.0 


77.3 
47.4 


71.6 
43.1 


74.9 
49.3 


73.9 
44.8 


79.3 
47.9 


76.3 
50.4 


77,7 
48.8 


74.2 
48.1 


72.7 

42.6 


71.6 

44.7 


74.9 
47.8 


79,6 
48,2 


79.9 
50.6 


76. 

47. 
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TEXAS 

MARCH 

1972 

Station 

Dav 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

SAM  RAVBURN  OAH 

MAX 
MIN 

74 
61 

82 

37 

53 

30 

61 
37 

72 

47 

66 
41 

65 

47 

80 
55 

60 
46 

69 
36 

78 
43 

79 
59 

90 
55 

79 
57 

83 
60 

79 
48 

75 
42 

80 
51 

72 
49 

78 
53 

77 
58 

69 

45 

75 
44 

83 
57 

76 
52 

72 

50 

71 
52 

77 
61 

64 
50 

65 

46 

56 
38 

73.2 
46.5 

SIMMS  i     WNW 

MAX 

MIN 

73 
53 

84 
32 

53 
27 

64 
35 

63 
29 

62 

30 

72 
40 

73 
51 

60 
33 

70 
38 

79 
43 

7B 
56 

76 
59 

76 
48 

79 
51 

76 
43 

73 
34 

76 
42 

70 
39 

79 
46 

76 
49 

75 
38 

90 
43 

86 
48 

57 
37 

69 

44 

68 
48 

66 
50 

75 

41 

58 
36 

53 
32 

71.6 
41.7 

SULPHUR  Springs 

MAX 

MIN 

70 
60 

91 
34 

55 

31 

66 
32 

65 
37 

57 

37 

69 

41 

91 
56 

61 
36 

68 
36 

78 

45 

76 
55 

79 
62 

76 
54 

62 
54 

75 
49 

75 
41 

81 
41 

71 
46 

79 
46 

78 
55 

75 
44 

79 
44 

85 
53 

59 
41 

71 
41 

71 
53 

84 
53 

70 
42 

58 
41 

65 
36 

71.8 
45.2 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

76 
54 

83 
33 

54 
31 

59 
34 

60 
35 

60 
37 

71 
38 

76 
51 

60 
35 

75 
36 

76 
48 

75 
54 

77 
59 

75 
50 

75 
51 

76 
47 

71 
34 

77 
43 

69 
52 

76 
46 

76 
50 

77 
42 

77 
43 

95 
47 

60 
45 

70 
45 

67 
46 

86 
56 

72 
42 

60 

40 

51 
37 

71.0 
44.0 

TOWN  BLUPF  DAN 

MAX 

MIN 

73 
62 

82 
34 

49 
29 

64 
34 

76 
48 

69 
43 

66 

43 

79 
55 

64 
47 

70 
36 

77 
45 

78 
56 

79 

56 

79 

57 

81 
61 

77 
49 

78 
42 

92 
50 

82 
46 

79 
52 

78 
57 

72 
49 

76 
47 

91 
55 

77 
53 

73 
51 

70 
53 

77 
64 

83 
50 

70 
46 

58 
36 

74.2 
48.5 

Tyler  5  ne 

MAX 

MIN 

78 
60 

d3 
32 

52 

26 

66 
39 

69 

40 

64 
36 

66 

49 

81 
51 

61 
35 

66 

44 

77 
53 

76 
59 

79 
61 

72 
53 

84 
58 

79 
46 

77 
40 

82 
52 

72 

41 

76 
50 

75 
54 

78 
41 

79 
48 

96 
59 

76 
41 

72 
48 

71 
54 

85 
53 

81 
42 

60 

40 

57 

30 

73.7 
46.3 

WARREN 

MAX 

MIN 

83 
60 

77 
35 

66 
29 

67 
40 

66 

40 

74 
35 

78 
55 

70 
49 

70 
48 

78 
38 

81 
50 

82 
55 

80 
50 

93 
54 

79 
58 

81 

47 

84 
40 

80 
46 

78 
43 

80 
50 

72 
58 

76 
45 

83 
43 

81 
57 

71 
54 

72 

47 

76 
63 

87 
6? 

78 
49 

64 
43 

69 
34 

76.4 
47.7 

WILLS  POINT 

«      •      * 

MAX 
MIN 

74 
59 

81 
30 

56 
30 

67 
32 

65 
38 

64 
39 

68 
42 

92 
56 

60 
40 

68 

41 

77 
49 

76 
55 

79 
60 

76 
55 

82 

56 

74 
42 

79 
42 

80 
46 

72 
45 

77 
54 

78 
47 

77 
51 

78 
52 

85 
55 

81 
42 

72 
43 

74 
56 

84 
62 

73 
42 

58 

38 

65 
36 

73.4 
46.0 

TRANS  PECaS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

76 
43 

72 
26 

70 
30 

90 
46 

78 
36 

61 
39 

63 
45 

69 
34 

76 
42 

81 
44 

93 
52 

94 

44 

78 
49 

81 
51 

75 

37 

76 
42 

75 

45 

77 
43 

75 
46 

80 
53 

80 
43 

91 
43 

78 
46 

91 
52 

72 
34 

55 

30 

54 
23 

75.2 
41.4 

BAKERSFIELD 

MAX 
MIN 

38 
45 

79 
30 

71 
42 

99 

50 

75 
37 

67 

41 

82 

43 

92 

41 

69 

44 

74 
46 

78 
46 

90 
59 

95 
59 

80 
55 

87 
55 

76 
39 

91 
49 

88 
42 

82 

49 

80 

53 

93 
43 

82 

57 

81 
59 

88 
55 

89 
43 

92 
59 

99 
59 

89 
48 

76 
39 

59 
39 

61 
25 

60.1 
46.9 

B4LM0RHE4 

MAX 
MIN 

85 
50 

74 
27 

74 
38 

85 
39 

61 
36 

99 
41 

97 
40 

63 
37 

73 
39 

86 
50 

88 
48 

81 
47 

86 
56 

74 
39 

79 
47 

86 
44 

83 
47 

66 

45 

93 
57 

84 
44 

63 
38 

55 
32 

69 

27 

76.4 
42.1 

CANDtHRlA 

MAX 
MIN 

80 
47 

78 
41 

87 
35 

89 
44 

81 

43 

87 
49 

89 
51 

81 
42 

85 
39 

68 
45 

89 
49 

92 

50 

93 

44 

90 
49 

86 
50 

8! 
47 

90 
45 

90 
39 

63 

48 

86 
41 

89 
46 

92 
43 

68 
59 

98 
52 

90 
54 

89 
55 

89 

47 

85 
45 

77 
42 

69 
38 

75 

30 

85.8 
45.5 

CHISns  BASIN 

MAX 

MIN 

79 
35 

74 
38 

76 
37 

78 
51 

78 

44 

66 
38 

80 
44 

80 
52 

70 
45 

75 

50 

76 
50 

76 
50 

76 

49 

74 
50 

78 
50 

73 
52 

76 
51 

76 
56 

86 
46 

72 

51 

74 
53 

75 
60 

77 
55 

77 
55 

75 
52 

76 
65 

77 
54 

83 
41 

73 
36 

63 
34 

64 
36 

75.4 
47.4 

CDRNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

70 
37 

70 
22 

80 
40 

84 
46 

71 
38 

97 
30 

84 
45 

72 
41 

77 
30 

84 
35 

88 
39 

88 
36 

84 
37 

97 
36 

75 
45 

80 
32 

B3 
35 

78 
36 

80 
41 

81 
41 

76 
36 

65 
39 

79 
56 

82 
39 

85 
34 

80 
46 

78 
46 

69 

43 

59 
25 

61 

34 

67 
33 

78.2 
38.0 

CRANE 

MAX 

MIN 

90 

44 

78 
32 

70 
29 

85 

50 

76 
37 

69 
36 

95 

44 

91 

43 

71 

40 

77 
39 

81 
47 

85 
49 

68 
58 

93 

55 

89 
55 

75 
42 

81 
41 

87 
42 

82 

45 

82 
49 

84 
49 

92 
48 

85 
48 

86 
52 

88 
40 

92 

40 

65 
47 

86 
48 

74 
37 

61 
37 

55 
27 

80.4 
43.5 

DRYDEN 

MAX 

MIN 

89 
45 

85 
39 

70 
35 

92 

45 

80 
43 

69 
42 

79 
50 

90 

51 

70 
45 

72 
45 

77 
46 

80 
50 

82 
52 

74 
50 

64 

50 

87 
42 

82 
43 

91 

50 

64 

53 

79 
64 

85 
50 

82 

55 

81 
58 

86 
55 

92 

50 

80 
55 

90 
53 

91 
58 

86 
43 

63 

47 

66 
32 

80.9 
46.0 

EL  PASO  WSO  «P 

MAX 
MIN 

70 
41 

73 
33 

79 

50 

60 
60 

72 
44 

82 
36 

83 
55 

75 
47 

79 
39 

61 
42 

63 

44 

85 
44 

84 
44 

84 

47 

78 
49 

78 
42 

81 
41 

80 
41 

73 
46 

81 
48 

78 
47 

83 

47 

78 
56 

80 
50 

91 
44 

81 
52 

77 
55 

66 

49 

64 
31 

65 

37 

66 
32 

77.4 
44.9 

FABENS 

MAX 

MIN 

79 
36 

70 
29 

71 
40 

79 

51 

61 
46 

74 
36 

83 
51 

83 
46 

76 
39 

81 
40 

65 

43 

85 

44 

85 
40 

86 
43 

64 
47 

65 

40 

79 
36 

81 
39 

83 
42 

78 
50 

79 

40 

83 
49 

85 
53 

77 
45 

79 
42 

83 
51 

79 
49 

77 
42 

67 
29 

67 
35 

63 
29 

78.9 
42.1 

FdRT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 
MIN 

86 

49 

76 
30 

73 

31 

8B 
47 

74 
37 

73 
36 

99 
38 

99 
43 

65 

36 

7! 
39 

85 
42 

86 
50 

68 
48 

94 
46 

91 
46 

73 
38 

91 
38 

87 
43 

80 
44 

82 
43 

77 
45 

93 
54 

87 
67 

86 
43 

82 
38 

96 

46 

97 
47 

75 
38 

58 
39 

55 

34 

57 
25 

79.4 
41.7 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

89 
34 

78 
32 

73 
30 

88 
42 

75 
37 

63 

37 

86 
37 

91 
42 

69 

40 

75 

40 

63 
42 

99 

50 

90 
52 

83 

50 

91 
50 

75 
36 

82 
35 

89 
35 

81 
47 

96 
49 

85 
43 

80 
47 

86 

50 

88 
52 

86 

41 

84 

41 

87 
50 

87 
49 

76 
39 

59 
39 

56 
24 

81.0 
41.6 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

82 

50 

75 
30 

80 
43 

84 
48 

80 
46 

95 
43 

84 
43 

83 
44 

86 
42 

87 
45 

68 
49 

86 
48 

89 

45 

86 

47 

83 
53 

64 
41 

87 
38 

86 

46 

79 
49 

62 
44 

92 
45 

86 
53 

80 
56 

64 
47 

62 
48 

80 
50 

74 
52 

72 
43 

66 
31 

67 
40 

69 
35 

81.2 
44.9 

MARATHHN 

MAX 

Mm 

MARFA  NO.  2 

MAX 
MIN 

76 

45 

70 
27 

79 
37 

82 
53 

77 
39 

82 
33 

93 
43 

73 

40 

77 
31 

61 
36 

81 
43 

83 
39 

92 
38 

83 

40 

78 
44 

79 
35 

62 
34 

79 
it 

75 
39 

78 
37 

77 
38 

92 
39 

79 
51 

80 
44 

82 

43 

79 
47 

81 
41 

78 
42 

66 
33 

60 
26 

67 
23 

77,8 
38.7 

MENTDNE  2  S 

MAX 

Mm 

88 
39 

78 
24 

75 
32 

72 
38 

88 
39 

91 
39 

69 

34 

76 
33 

88 

40 

90 
44 

91 

44 

90 
40 

91 
49 

75 
33 

81 
39 

90 
36 

87 
44 

84 

43 

85 

40 

90 
51 

89 
52 

86 
52 

87 
36 

87 
51 

70 
38 

52 
31 

62.0 
40.0 

MONAKANS 

MAX 

MIN 

82 

50 

82 
43 

95 
41 

93 

40 

80 
38 

84 
39 

86 

41 

81 
39 

74 
47 

90 
46 

88 
46 

92 

49 

90 
46 

92 

47 

90 
39 

90 
36 

89 

40 

89 
41 

92 

46 

83 
46 

82 

44 

84 

47 

96 
48 

86 
48 

88 
51 

87 
52 

96 
53 

86 
52 

71 
27 

71 
i5 

72 

31 

84.3 
43.6 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

66 
46 

59 
26 

69 

48 

74 
50 

69 
42 

77 
44 

71 
56 

68 
31 

71 
39 

75 
45 

72 

50 

72 
49 

76 
50 

73 
49 

67 
49 

71 
44 

72 
51 

73 
49 

70 
49 

72 
43 

71 
43 

74 
47 

69 
49 

68 
52 

72 
50 

67 
46 

69 
49 

63 

46 

56 
24 

60 
30 

66 
29 

69.1 
44.3 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

84 
49 

77 
39 

71 
40 

94 
49 

86 
46 

65 

41 

82 
42 

87 
51 

69 

43 

74 

45 

79 
47 

82 
51 

81 
50 

82 
49 

61 
53 

85 
50 

79 
53 

83 
50 

93 
48 

75 

48 

79 

50 

82 

53 

93 
51 

95 
60 

87 
55 

81 
66 

64 

60 

85 
41 

81 
37 

65 

40 

66 
33 

79.6 

47.7 

PECOS 

MAX 
MIN 

90 
35 

89 

31 

77 
31 

97 
38 

75 
39 

63 
34 

89 

34 

92 

43 

66 
39 

79 
39 

85 

40 

94 

45 

95 
45 

69 
44 

95 

44 

76 
38 

86 
38 

93 
41 

92 
46 

89 
47 

88 
46 

92 

50 

90 
52 

99 
54 

89 

44 

88 

46 

97 
49 

89 
52 

76 
40 

56 
40 

58 
27 

83.4 

41.7 

PENWELL 

MAX 

MIN 

85 
49 

71 
29 

66 
42 

94 
46 

71 
34 

81 

45 

89 
40 

62 

41 

73 
45 

81 
53 

87 
54 

79 
49 

86 

51 

73 
42 

79 
37 

85 
49 

92 
49 

82 
48 

77 
54 

63 
59 

85 
52 

84 

40 

93 
52 

83 
56 

73 
35 

58 
36 

67 
22 

77.7 
44.7 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

85 

41 

78 
42 

89 
36 

90 
45 

86 
47 

97 
44 

91 
50 

89 
49 

84 
41 

87 
42 

89 

50 

90 
52 

90 
52 

89 
54 

89 

50 

87 
50 

69 
47 

90 
44 

87 
49 

B7 

46 

90 
45 

91 
46 

89 
56 

90 
56 

90 
59 

89 
56 

90 
56 

87 

51 

79 
42 

72 
37 

78 
37 

86.9 
47.5 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

76 
53 

72 
28 

85 

37 

73 
51 

76 
39 

88 
33 

88 
53 

76 
42 

72 
38 

63 

37 

88 

41 

98 
46 

61 

44 

87 
44 

75 
53 

80 
37 

84 
36 

79 
43 

82 

36 

84 
43 

75 
45 

85 

44 

85 
63 

85 

51 

82 
41 

82 
49 

83 
57 

73 
46 

65 
38 

56 
42 

68 
25 

79.? 
42.8 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

MIN 

74 
34 

75 
37 

67 
34 

77 
49 

80 
38 

60 
37 

79 
37 

95 

41 

65 

40 

79 
39 

60 
45 

93 
45 

92 

47 

80 
41 

83 

47 

71 
38 

78 
33 

80 
50 

79 

45 

73 
45 

77 
48 

79 
50 

90 
56 

78 
57 

78 
57 

91 
63 

80 
55 

77 
46 

68 
36 

57 
27 

61 
35 

75.7 
43.3 

Sanderson 

MAX 

MIN 

90 
41 

88 
37 

72 
32 

98 
38 

90 

41 

65 

40 

75 
41 

88 

47 

67 
47 

6» 

40 

74 
42 

74 
54 

80 
58 

74 
47 

61 
48 

83 
39 

79 

41 

90 
46 

81 
49 

74 
53 

85 
46 

79 
56 

78 
54 

99 
52 

89 

51 

76 
53 

87 
49 

89 
46 

64 
41 

69 
42 

62 
28 

79.0 
45.2 

Sheffield 

MAX 

MIN 

83 

43 

77 
33 

81 
32 

60 
43 

74 
40 

78 
51 

91 
58 

90 
46 

73 
43 

77 
46 

79 
59 

82 
65 

78 
64 

93 
57 

83 
59 

83 
37 

90 
36 

89 
42 

81 
59 

85 
56 

84 
45 

81 
52 

89 
53 

87 
62 

85 
46 

90 
61 

90 
50 

90 

50 

78 
41 

62 
46 

71 
25 

92.1 
48.4 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

75 
41 

72 
23 

75 
36 

7! 
40 

79 
41 

93 
31 

92 
48 

79 
43 

79 
29 

81 
36 

82 

45 

81 
48 

88 

39 

97 
43 

99 

44 

86 
33 

79 
34 

79 
36 

79 
44 

76 
48 

76 
39 

81 
39 

78 
52 

76 
45 

80 
40 

77 
62 

75 
40 

76 
45 

64 
29 

60 
36 

62 
21 

77,7 
39.3 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

75 
54 

71 
32 

80 
40 

82 
59 

79 
39 

84 
36 

93 
56 

77 
41 

80 
38 

83 

45 

86 

50 

67 
50 

92 
49 

95 
49 

80 
57 

80 
40 

83 
39 

91 

40 

80 
50 

80 
45 

76 
45 

84 
46 

60 
56 

81 
51 

83 
46 

91 
54 

80 
55 

76 
52 

65 
32 

63 

35 

67 
30 

79.2 
45.5 

9  RefsroDce  Notes  Following  £ 
-    83 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXIS 
MiRCH 


Slatlon 


Day  of  Month 


10   11   12   13 


15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   2S   29   30 


WINK  F44  JIRPORT 
VSLETA 

•      •      • 
EDWiROS  PLATEAU 
AMISTAO  DAM 
BIC  LAKE  NO  2 
BlANCU 
BOERNE 

BRACKETTVILUE 
BRADY 
BURNET 
CAMP  WODO 
CARTA  VALLEY 
CDPE  RANCH 
DEL  RIO  hSD  AP 
EDEN  1 

ELDDRAPO  U  NW 
FREDtRICKSRURC 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION 
JUND 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 
MERTION 
OZONA 
PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANCEll]  dam 
SAN  ANGElO  HSO  AP 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


86   67 
61   35 


65   7P 
49   31 


79   66 
60   36 


76   87 
60   39 


BB   73 


64   61 
Si   31 


65   83 
58   33 


67   80 
60   39 


66   76 
60   39 


65   77 
49   28 


6P   69 
59   29 


63   80 
53   28 


66   71 
6?   34 


88   83 
37   33 


87  69 

39  39 

79  85 
60  35 

62  67 
60  33 

87  69 

57  41 

84  66 
60  35 

63  85 
57  32 

87  7B 

46  33 

60  78 

36  37 

83  74 

53  30 

80  84 
52  29 

B3  BO 

40  31 

83  61 

56  26 

85  80 

50  41 

64  75 
60  35 

83  66 
50  31 

87  74 

5B  31 

84  83 
60  33 

85  81 

57  JO 

83  62 

46  32 


62 

36 


82   71 
44   51 


68   67 
36   37 


73   67 
45   47 


77   6B 
46   51 


82   67 
51   55 


66   64 
42   42 


67   66 
42   51 


81   82 
46   48 


79   69 
45   53 


66   64 
34   35 


72   73 
50   56 


66   73 
38   43 


72   74 
46   49 


66   63 

43   46 


67   70 
45   45 


69   70 
41   42 


73   74 
50   55 


75   68 
43   47 


70   67 
43   39 


62   72 
46   48 


70   66 
47   46 


69   66 
43   37 


74   66 
38   41 


BO   70 
45   51 


65   70 
37   39 


65   72 
36   43 


70   75 
40   38 


65   75 
37   42 


79   70 
44   47 


70   67 
42   43 


66   79 
34   44 


66   65 
3«   36 


76   79 
40   49 


67   64 

37   40 


66   78 
37   42 


69   68   73 
41   40   38 

85       83 


74   86 
56   56 


77  90  63 

42  40  35 

66  83  62 

51  54  51 


60 

83 
54 

60 
50 

90 
39 

77 
56 


70   91 
54   53 


70   83 
44   48 

82   90 


90   84 
53   42 


91   89 
59   47 


69   68   74 
59   45   47 

72   89   60 


86   73   74 


74   82 
65   62 


74   72   73 
41   44   50 


72  78 

54  56 

69  78 

56  60 

83  61 

58  66 

76  78 

44  57 

75  74 

69  61 

60  78 

60  63 

79  79 

60  61 

79  76 

44  56 


75   76   76 
48   56   62 


77   78 
48   59 


71   74 
55   64 


72   80   75 
47   51   63 


75   80   76 
48   62   62 


69   79 
55   60 


75   77 
46   62 


75   80 
45   65 


73   79 
46   57 


44   51   56 


68   80 
55   61 


79   77 
51   56 


77   64 
55   60 


75   79 
47   62 


67  77  72 

55  52  62 

77  76  83 

48  57  60 

72  80  82 

4J  51  56 


74   73 
5!   60 


67   87   85 


80   82 
59   69 


73   80   79 
62   58   60 


73   78 
62   58 


80   80 
58   51 


80   79 
62   68 


79   85 
60   53 


76   85 
67   51 


57   55 
82   77 


84   84   89 
58   62   46 


77   79 
59   57 


62   58   60 


76   62 
50   57 


62   90 
59   60 


76  64  80 

59  55  56 

76  76  82 

58  62  54 

76  80  82 

6!  59  61 

76  78  78 

64  62  60 


65   61 
55   53 


56   56   39 


79   79 
58   59 


58   60   60 


76  80  84 

62  52  66 

75  82  63 

56  52  58 

84  79  85 

66  64  54 

80  79  80 

56  66  67 


83   75 
52   56 


64   67   53 


78   78 
60   57 


84   75 
57 


77   82 
54   59 


79   79   85 
59   57   56 


75   84 
55   57 


79 
48 
Sm  R«f«T*nc«  Not*«  FoUowlBg  SuUi 


79   61 
57   58 


75   85 
56   53 


69   63 
53   50 


73   80 
39   44 


83   82 
43   4l 


82   83 
43   43 


86   83 
45   56 


76   80 
41   41 


81   90 
39   39 


83   90 
37   42 


72   60 
35   40 


65   93 
50   52 


62   68 
39   50 


74   80 
38   40 


66   89 
48   46 


62   83 
45   44 


84   90 
34   39 


64   93 
36   47 


84   81 
36   37 


76   83 
37   36 


90   85 
42   42 


80   82 
42   40 


75   60 
43   45 


84   84 
39   39 


82   89 
34   34 


83  83 

34  36 

62  90 

38  38 

65  83 

41  39 

81  87 

36  35 

60  67 

40  47 

72  81 

43  45 

81  86 

42  50 

73  81 

41  41 

83  90 

40  49 
a Indvx 


62   63   77 


84   75   BO 


79   75 
50   55 


45   45   46 


80   79   86 


84 
53 


89   80 
33   45 


86  61  78 

39  41  41 

84  82  60 

36  53  42 

81  62 

46  46 

80  78  80 


B4   85 
46   48 


52   46   46 


84   84 
54   46 


B5   84 
60   50 


50   60   44 


82   63   77 


76   83   64 


84  61  93 

63  62  64 

84  65  89 

44  67  63 

79  78  80 

47  58  61 

81  76  89 

49  54  66 

81  80  90 

48  61  49 


80  92 

42  40 

61  62  88 

54  60  56 

83  81  90 

46  52  56 

83  85  90 

41  55  55 

63  82 

41  66 

80  80  62 

45  67  51 

85  66  88 

45  54  61 


79   74 
46   56 


52   61 
80   83 


79   75 
52   56 


46   53   61 


93   61   89 


8!   86 
44   55 


79   80 
54   62 


76   60 
55   65 


64   80 
52   44 


81  91 

59  66 

85  91 

60  62 

86  90 
62  56 

62  86 

42  53 

69  93 

64  60 

68  90 

62  62 

82  86 

50  50 

82  92 

60  65 

65  87 

54  64 

68  91 

61  61 

69  94 

55  50 

80  84 

48  66 

77  64 

42  60 

80  90 
55  64 

79  67 

51  62 

79  88 
53  56 

81  67 
48  51 

90  92 

60  51 

89  91 

50  51 

90 
50 

80  66 

52  49 

69  90 

47  60 

60  90 

53  52 

82  90 

51  62 

B6  65 

60  52 

80  BS 
44  53 

84  B6 

55  57 

81  87 
40  58 

89  69 

64  55 


76   66 
47   30 


86 

69 

70 

50 

48 

33 

76 

68 

53 

35 

32 

25 

89 

63 

65 

45 

43 

33 

90 

65 

67 

46 

43 

34 

76 

75 

36 

4! 

63 

63 

59 

41 

♦  l 

32 

83 

64 

66 

41 

43 

33 

82 

69 

72 

47 

46 

33 

76 

68 

71 

42 

47 

29 

77 

60 

47 

34 

35 

23 

91   71   72   72 
55   50   48   40 


62   59 
39   42 


87   53 
37   39 


BO   75 
42   43 


60   65 
42   36 


62   65 
41   43 


88   62   69 


87   64 
43   42 


66   62 
42   43 


89   67 
45   46 


63   63 

45   45 


92   62 

42   43 


76   60 
38   38 


79  60 
42  39 

81  58 

36  40 

81  62 

39  41 

30  se 

39  39 

86  65 

44  45 

80  66 
42  44 

71  65 

37  49 

78  S5 

35  37 

74  69 

40  43 

61  59 

39  39 

60  53 

39  34 


33 

70  78.4 

29  46.0 

69  79.0 

26  48.2 

46  77.2 

30  45.6 

69  79.0 

31  50.0 

50  77.6 

25  46.2 

66  78.3 

27  46.4 


Continued 

UJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

-•tJ 

rtA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

CTI 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

S«N  SAB4 

MAX 

Mm 

82 

60 

64 
32 

61 
36 

71 
39 

66 
43 

65 

43 

71 
58 

91 
52 

64 

51 

72 
43 

75 
52 

79 
63 

76 
58 

60 
54 

83 
55 

76 
38 

61 
39 

90 
47 

78 

45 

84 
59 

80 
51 

81 
44 

82 
49 

83 
50 

87 
42 

78 
55 

89 
51 

90 
54 

65 
42 

62 

44 

64 
33 

77.7 
48.5 

S0N0R4 

MAX 
MIN 

79 
5* 

81 
34 

78 
42 

74 
45 

71 
41 

T3 
50 

88 
59 

86 
44 

74 

40 

74 

50 

77 
55 

76 
54 

61 
61 

82 

55 

83 
67 

82 
36 

89 
35 

68 
44 

61 

47 

79 
53 

81 
50 

62 
49 

61 
67 

69 
67 

86 
46 

86 
62 

90 
55 

68 
47 

76 
40 

62 

43 

69 

31 

80.3 
49.2 

STERLING  CITY 

I^X 

MIN 

79 
42 

80 
29 

63 
32 

83 

40 

66 
35 

63 

40 

78 
47 

91 
41 

65 

43 

74 
41 

78 
43 

81 
48 

83 
48 

77 
50 

66 
57 

72 

35 

82 

42 

89 

48 

77 
43 

64 

50 

85 
42 

73 
44 

63 
52 

67 
51 

68 
35 

85 

40 

87 
52 

87 
45 

78 
35 

59 
36 

43 
21 

77.7 
42.2 

UVSLJE 

MAX 

MIN 

91 
58 

78 
34 

79 
38 

78 
49 

78 
50 

76 
55 

88 
63 

80 
48 

71 
54 

70 
55 

84 
55 

80 
54 

81 
62 

83 
69 

86 
61 

67 
45 

93 
44 

90 
63 

85 

47 

63 
57 

90 
56 

87 
57 

81 
69 

93 

54 

65 
64 

89 
66 

96 
54 

95 

50 

80 
51 

74 
47 

77 
35 

63.5 

53.0 

WATER  VALLEY 

«     *     * 

MAX 

MIN 

53 

81 
28 

64 
33 

82 

45 

68 
39 

64 
40 

78 
46 

92 

44 

74 
43 

73 
46 

76 
52 

78 
55 

79 

50 

81 
52 

84 
65 

73 
35 

62 
40 

90 

45 

87 
42 

84 
64 

85 
42 

78 
43 

62 

47 

78 
42 

62 
42 

60 
50 

87 
65 

88 
47 

79 
36 

59 
38 

47 
22 

79.1 
44.0 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

75 
63 

86 
44 

47 

78 
67 

74 
58 

72 
58 

86 
63 

62 

75 
56 

77 
58 

76 
57 

79 
67 

62 
55 

86 
55 

65 
60 

84 
62 

79 
51 

61 
69 

77 
59 

79 
56 

63 
69 

83 
68 

81 
54 

71 
49 

71 
46 

79.2 
58.9 

AUSTIN  WSa  AP 

MAX 

MIN 

82 

".6 

64 
39 

74 
39 

76 
57 

69 

50 

69 
55 

84 
65 

70 
57 

57 
52 

74 
51 

77 
69 

77 
64 

80 

61 

81 
56 

62 
59 

84 
63 

89 
47 

62 
66 

11 

73 
68 

84 
60 

82 
55 

80 
54 

88 
65 

78 
64 

63 
63 

69 

70 

92 
64 

64 
46 

65 

48 

68 

41 

77.7 
54.5 

BEEVULE  5  NE 

MAX 

MIN 

73 
60 

83 
44 

65 
38 

72 
45 

82 
55 

73 
54 

71 
57 

82 
66 

71 
55 

54 
54 

74 
57 

78 
63 

77 
50 

74 
51 

79 
60 

64 
51 

81 
48 

87 
54 

86 
46 

60 
53 

83 
57 

84 
57 

68 
52 

64 
61 

89 

60 

86 
60 

77 
70 

69 
52 

95 
53 

72 
47 

65 
47 

78.9 
65.0 

BRENriA>4 

MAX 

Mm 

72 
59 

81 
37 

63 
37 

73 
37 

83 
54 

70 
52 

68 
52 

81 
65 

69 
53 

66 
50 

76 
55 

82 
58 

80 
52 

83 
67 

82 
57 

64 
51 

85 
51 

89 
54 

81 

47 

61 
49 

70 
69 

82 
52 

80 
62 

83 
56 

78 
52 

76 
52 

80 
61 

85 
54 

92 

48 

56 
46 

66 
40 

77.7 
52.2 

CANYHN  0AM 

MAX 

MIN 

BO 
60 

60 

40 

64 
35 

75 
42 

77 
48 

68 

51 

68 
55 

82 
58 

53 
52 

68 
42 

73 
53 

77 
60 

76 
61 

81 
56 

60 
69 

83 

50 

81 

50 

68 
51 

64 
48 

82 
49 

82 

58 

65 
65 

62 
57 

81 
61 

89 
54 

60 
57 

83 
61 

93 
69 

90 
47 

65 
44 

66 

40 

78.3 
52.1 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

63 
6* 

76 
48 

70 
48 

60 
59 

73 
62 

71 
60 

81 
66 

76 
65 

57 
59 

77 
61 

78 
67 

78 
57 

72 
54 

76 
62 

79 
65 

79 

50 

82 
52 

83 
62 

80 
55 

77 
68 

86 
69 

80 
54 

79 
51 

83 

71 

79 
62 

81 
69 

93 
71 

85 
58 

82 

60 

72 
52 

74 
49 

78.5 
61.6 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

79 
5P 

84 
37 

65 

31 

70 
36 

85 
54 

74 
51 

75 
52 

62 
64 

n 

51 

65 
52 

82 
53 

62 

66 

64 
56 

83 
54 

83 
56 

85 
45 

65 
44 

89 
61 

62 
48 

64 
65 

69 

54 

83 
51 

62 

51 

84 
52 

61 
51 

80 
65 

82 

61 

86 

57 

92 
47 

57 
43 

67 
39 

79.4 
50.9 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

82 
68 

68 

52 

71 
59 

78 
64 

64 
59 

71 
62 

79 
65 

72 
62 

54 
59 

72 
51 

74 
68 

73 
69 

70 
66 

73 
64 

60 
58 

80 
61 

85 
58 

80 
56 

80 
55 

80 
71 

81 

71 

75 
69 

77 
68 

82 

72 

72 
56 

80 
70 

87 
72 

81 
71 

71 
59 

62 
53 

71 
52 

75.3 
54.2 

CORPUS  CHRISTI  H5D  AP 

MAX 

Mm 

86 
66 

69 
48 

74 
47 

83 
63 

66 
60 

74 

60 

84 
67 

76 
63 

66 
59 

75 
50 

60 
66 

81 
65 

70 
52 

76 
68 

62 
54 

81 

56 

85 
61 

65 
51 

61 
53 

80 
68 

67 

57 

60 
62 

83 

58 

87 

71 

77 
56 

64 
70 

93 

70 

90 
68 

76 
59 

55 

51 

76 
48 

79.3 
51.0 

CUERll  t     E 

MAX 

Mm 

83 
58 

77 
43 

78 
35 

66 
51 

62 
58 

81 
60 

82 
59 

80 
66 

58 
65 

77 
56 

78 
54 

78 
64 

75 
63 

79 
56 

81 
61 

83 

47 

88 
48 

67 
56 

66 
50 

81 
59 

87 
59 

64 
67 

64 
54 

83 
65 

80 
57 

82 
52 

90 
52 

95 
65 

85 
61 

69 
52 

71 

41 

61.3 

55.4 

ELGIN 

MAX 

Mm 

85 
61 

81 
36 

72 
38 

75 
58 

74 
50 

67 
55 

83 

64 

82 
58 

69 

54 

76 
52 

76 
59 

78 
66 

81 
63 

80 
59 

82 

60 

65 

50 

88 
48 

86 
61 

60 
50 

78 
50 

80 
60 

82 
51 

61 
55 

66 
58 

85 
55 

83 
51 

88 

70 

91 
66 

67 
46 

55 
46 

69 
39 

79.8 
65.1 

FlaTUNIA  2  H 

MAX 

Mm 

83 
60 

60 
38 

74 

40 

83 

57 

78 
55 

70 
55 

62 
61 

76 
58 

64 
54 

78 
58 

79 
58 

81 
63 

81 
51 

81 
54 

64 

60 

66 
48 

88 
46 

84 
53 

84 
42 

76 
50 

85 
68 

83 
62 

83 

54 

62 
68 

62 
54 

63 
54 

88 
69 

93 
67 

80 
48 

58 

45 

72 
38 

80.3 
64.4 

floresville 

MAX 

Mm 

79 
60 

86 
40 

73 
34 

73 

41 

79 
51 

75 

51 

71 
58 

79 
58 

67 
55 

75 
55 

79 
52 

74 
52 

78 
62 

79 
54 

86 
61 

81 
48 

66 
45 

85 
50 

83 
46 

85 
49 

64 
63 

86 
54 

68 
63 

85 
61 

84 
55 

87 
56 

65 
67 

65 
55 

79 
52 

78 
48 

68 
45 

80.1 
62.9 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

78 
61 

85 
60 

83 
44 

72 

57 

85 
59 

61 
56 

73 
60 

61 
62 

69 
62 

76 
55 

73 
55 

79 
57 

78 
51 

79 
53 

86 
62 

63 
49 

66 
50 

85 
57 

79 
46 

60 
50 

68 
55 

84 
57 

83 
65 

68 
58 

84 
58 

84 
62 

90 
71 

94 
66 

68 
51 

68 
46 

73 
41 

81.2 
57.0 

GONZALES 

MAX 

Mm 

82 
60 

86 
42 

66 
38 

7! 
38 

83 
53 

71 
56 

72 
56 

65 
60 

66 

54 

62 
54 

76 
56 

80 
58 

78 
61 

79 
66 

81 
55 

65 
48 

66 
48 

86 
49 

83 
49 

62 

50 

72 
59 

87 
55 

80 
65 

84 
60 

64 
65 

78 
65 

85 
66 

89 
55 

94 
50 

68 
45 

55 

40 

79.1 
53.4 

hallettsville 

MAX 

Mm 

83 
60 

74 
40 

73 
38 

86 
56 

73 
56 

71 
53 

B2 
61 

70 
66 

65 
52 

78 
56 

80 
67 

79 
61 

79 
61 

81 
51 

84 
50 

76 
52 

B5 

46 

85 
66 

82 
47 

85 
59 

82 
57 

64 
58 

83 
54 

64 
67 

85 
57 

83 
61 

89 
57 

94 
66 

76 
49 

70 
45 

73 

40 

79.8 
55.3 

HDNDU 

MAX 

Mm 

80 
60 

89 
43 

72 
35 

72 
39 

86 
49 

75 

51 

70 
56 

85 
61 

70 
54 

68 
54 

70 
68 

81 
62 

79 
52 

62 
68 

81 
62 

85 
45 

87 
47 

92 
51 

92 

45 

83 

48 

60 
59 

90 
53 

65 
56 

80 
63 

90 
64 

84 
68 

64 
62 

89 
63 

95 

51 

74 
48 

73 
37 

81.4 
53.1 

KENEDY 

MAX 

Mm 

85 
59 

85 
42 

74 
34 

66 
52 

79 
45 

83 

46 

85 
52 

83 
61 

66 
52 

77 
54 

76 
65 

75 
50 

77 
65 

60 
50 

86 
60 

87 
44 

68 
44 

86 
49 

85 

40 

85 
58 

67 
51 

86 
49 

88 

51 

89 
70 

89 
68 

87 
63 

91 

71 

94 
65 

91 
52 

70 
47 

73 
40 

83.2 
52.3 

KINCSVILLE 

MAX 

MIN 

88 

65 

79 
48 

75 
42 

83 
63 

78 
58 

74 
56 

87 
61 

83 
63 

66 
56 

76 
58 

80 
58 

77 
58 

70 
54 

77 
61 

84 
64 

80 
56 

63 
45 

86 
51 

85 
49 

84 
53 

89 
59 

81 
62 

84 
50 

92 
59 

85 
63 

89 
61 

93 
67 

96 
68 

89 
59 

69 
49 

74 
47 

81.6 
58.5 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

80 
60 

77 
38 

73 
36 

62 
55 

76 
55 

66 
54 

81 
60 

79 
59 

53 
54 

78 
54 

78 
56 

81 
61 

83 
51 

62 
54 

65 
60 

85 
47 

88 
46 

83 
56 

82 
48 

74 
59 

82 
58 

80 
61 

63 
55 

82 
66 

78 
53 

62 
60 

87 
68 

93 
68 

69 
48 

56 
46 

70 
38 

79.7 
54.3 

LEXINGTON 

MAX 

HUN 

74 
60 

80 
36 

61 
36 

72 
42 

77 
49 

66 
52 

68 
49 

82 
60 

53 
63 

54 
54 

77 
56 

60 
61 

80 
50 

80 

57 

78 
60 

82 
47 

83 
50 

87 
57 

78 
45 

80 
55 

69 
59 

80 
63 

61 
65 

61 
59 

63 
52 

76 
55 

60 
64 

85 
66 

90 
47 

52 
45 

65 
36 

75.3 
62.6 

LULING 

MAX 

Mm 

76 
59 

84 

40 

6S 
31 

74 
40 

ao 

50 

70 
52 

70 
52 

82 
60 

54 

54 

64 
54 

74 
56 

77 
59 

78 
52 

79 
55 

79 
56 

83 

42 

83 
43 

88 
45 

62 
40 

81 
50 

77 
59 

64 
51 

81 
60 

81 
59 

63 
54 

80 
55 

84 
53 

88 
63 

92 
49 

57 
46 

68 
34 

78.1 
51.2 

HATHIS 

MAX 

Mm 

80 
59 

85 

47 

69 

43 

75 
56 

85 
50 

70 
58 

73 
58 

85 
67 

76 
57 

66 
57 

78 
57 

82 
65 

78 
52 

70 
56 

79 
61 

85 
54 

83 

54 

89 
56 

87 
49 

83 
60 

83 
69 

91 
60 

84 
57 

65 
50 

92 
62 

90 
52 

69 

70 

90 
64 

96 

57 

73 
49 

66 
42 

81.2 
67.0 

NATALIA 

MAX 

Mm 

88 
57 

87 
41 

76 
32 

86 
47 

83 
47 

72 
52 

83 
61 

80 
59 

56 
51 

75 
54 

81 
66 

78 
61 

80 
59 

80 
52 

65 
50 

66 
42 

90 
47 

88 
47 

65 

40 

82 
58 

68 
57 

66 

60 

62 
53 

86 
65 

64 
62 

65 
59 

96 
63 

93 
69 

91 
49 

59 

43 

74 
35 

62.8 
51.9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

80 
62 

89 
39 

68 

37 

Y. 

79 
52 

70 
53 

69 
58 

82 

60 

65 
55 

55 
52 

75 
55 

80 
68 

77 
53 

64 
58 

81 
60 

83 
53 

65 

50 

89 
50 

84 
49 

64 
50 

81 
62 

87 

58 

65 
66 

63 
60 

89 
69 

83 
66 

85 

54 

93 
58 

92 
50 

62 
48 

66 
42 

79.7 
53.7 

NIXON 

MAX 

Mm 

66 
59 

78 
42 

74 
35 

85 

51 

74 
52 

71 
55 

83 

64 

78 
59 

64 

54 

75 

5J 

78 
56 

78 
68 

79 
69 

60 
68 

85 

60 

84 
47 

87 
45 

84 
53 

61 
45 

78 
52 

66 
60 

81 
64 

83 
55 

86 
69 

66 
55 

84 

61 

68 

70 

94 
59 

80 
49 

67 
43 

73 
39 

80.3 

54.0 

REO  ROCK 

MAX 

Mm 

79 
60 

82 
38 

63 
33 

72 

46 

76 
49 

69 
53 

69 
55 

81 
59 

63 

53 

55 
50 

76 
65 

78 
50 

77 
52 

79 
58 

80 

60 

81 
50 

62 
41 

67 
49 

81 
40 

61 
59 

76 
67 

82 
45 

82 
63 

82 
50 

65 
54 

79 
58 

84 
56 

88 
55 

91 
48 

65 
44 

Vz 

77.5 
62.0 

REFUGII 

MAX 

Mm 

84 
60 

75 
46 

72 
38 

64 
62 

75 
57 

76 
54 

82 
60 

76 
60 

55 
56 

77 
56 

78 
54 

78 
63 

76 
62 

79 
56 

64 
64 

84 

50 

88 
47 

86 
66 

79 
49 

80 
60 

89 
60 

62 

50 

82 
54 

65 

70 

82 
60 

64 
63 

91 
71 

88 
68 

61 
54 

67 
48 

75 
42 

60.1 
57.2 

RQBSTOwN 

MAX 

MIN 

7" 
59 

86 

48 

69 
46 

72 
53 

82 
56 

56 

58 

72 
59 

75 
67 

75 
5o 

65 
56 

76 
60 

60 
54 

78 
55 

70 
58 

75 
60 

85 

57 

82 
52 

88 
52 

85 
51 

80 
63 

81 
58 

90 
62 

80 
59 

84 
68 

93 

64 

62 
58 

86 
56 

93 
66 

97 
56 

75 

51 

66 

47 

79.6 
58.8 

RnCKPORT 

MAX 

Mm 

75 
65 

72 
46 

72 

44 

75 
64 

72 
56 

72 

60 

75 
64 

75 
53 

56 

57 

75 
59 

75 
55 

76 
56 

73 
57 

76 
68 

78 
67 

82 
56 

81 
54 

85 
66 

77 
53 

78 
68 

83 
69 

78 
65 

79 
67 

61 
70 

77 
64 

79 
68 

82 

71 

62 
67 

78 
56 

71 
60 

72 
49 

76.5 
61.5 

SAN  ANTONIO  WSD  AP 

MAX 

Mm 

87 
53 

68 
42 

76 
33 

82 
56 

69 

50 

70 
56 

61 
65 

69 
57 

65 

54 

74 
57 

80 
61 

77 
63 

79 
63 

80 
59 

82 
54 

84 

46 

88 

41 

66 

46 

62 
43 

80 
60 

87 
60 

82 
55 

61 
58 

86 
53 

80 
64 

62 
63 

89 
51 

92 
52 

69 
49 

58 
45 

72 
36 

79. J 
53.5 

SAN  HARCOS 

MAX 

Mm 

80 
56 

63 
41 

66 
31 

75 
32 

80 

50 

70 
51 

69 
53 

82 
59 

55 

54 

68 
45 

73 
52 

77 
60 

75 
56 

82 
64 

60 
58 

83 
52 

86 
44 

89 

47 

65 

40 

62 

47 

76 
68 

97 
53 

63 
52 

82 

50 

88 
65 

80 
55 

62 
59 

90 
61 

93 
49 

67 
46 

69 
39 

78.9 

50.7 

B  R«f*r«DC*  NolcB  FoUowlag  Station  Indoi 
-   85    - 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Station 

Dav 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6  . 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SE4LV 

MAX 
MIN 

7« 
58 

73 
38 

72 
36 

82 
52 

79 
55 

71 
52 

80 
59 

77 
56 

63 

51 

76 
52 

82 
57 

80 
61 

63 
68 

S2 

57 

84 
59 

84 
60 

87 
48 

85 
56 

82 
46 

76 
58 

79 
56 

79 
55 

83 
53 

79 
63 

77 
54 

Bl 
58 

84 
66 

90 
65 

80 
47 

65 

46 

69 
39 

78.8 
53.7 

SECUIN 

MAX 
MIN 

87 
62 

81 
47 

76 
33 

82 
56 

73 
50 

70 
56 

81 
65 

77 
61 

69 
54 

72 

57 

60 
61 

77 
64 

79 
63 

80 
59 

62 
65 

84 
46 

36 
41 

86 
48 

82 

43 

80 
60 

67 
60 

82 
55 

81 
56 

86 
67 

80 
54 

62 

63 

89 
69 

91 
62 

86 

49 

68 

45 

72 
36 

80.3 
65.0 

SINTON 

MAX 

Mm 

85 
6* 

75 
47 

72 
4? 

64 
63 

74 
57 

75 
57 

84 
64 

74 
64 

68 

57 

76 
57 

79 
62 

79 
65 

75 
63 

80 
57 

85 
64 

8! 

54 

86 
51 

87 
61 

81 
47 

82 
66 

92 
68 

83 
61 

83 
56 

90 
70 

61 
62 

66 
68 

94 
70 

92 

68 

78 
65 

67 
49 

76 
45 

81.0 
59,3 

SHITHVUUE 

MAX 

MIN 

77 
57 

82 
37 

62 
33 

67 
33 

80 
53 

70 
55 

70 
55 

62 
60 

65 
52 

72 
54 

75 
50 

79 
60 

80 
69 

80 
55 

80 
55 

84 
56 

35 
44 

88 
52 

83 
42 

82 

48 

66 
58 

84 

60 

82 

50 

82 

67 

83 
62 

82 
55 

80 
62 

68 
67 

92 

48 

65 

45 

62 

40 

77.8 
51.4 

SOMEPVULE  tl4M 

MAX 

MIN 

70 
59 

77 
35 

67 
33 

69 
36 

79 
53 

70 
53 

70 
53 

79 
60 

64 
53 

65 
52 

76 
55 

78 
61 

78 
62 

61 
56 

?9 
58 

83 
51 

83 

48 

B8 
61 

79 

42 

80 
54 

69 
58 

60 
50 

80 

61 

60 
59 

76 
62 

78 
54 

78 
63 

85 
59 

90 
46 

64 
46 

64 
39 

76.2 
51.8 

N4SHINr,TUN  STATE  PJRK 

MAX 
MIN 

73 
6? 

79 
32 

59 
36 

71 
45 

81 
49 

68 
50 

68 

50 

81 

61 

69 
45 

69 
5? 

77 
52 

83 
62 

80 
60 

85 

60 

81 
61 

82 
49 

82 
53 

87 
54 

79 
55 

82 

60 

73 
59 

80 
56 

81 
55 

61 
58 

78 
53 

76 
63 

79 
63 

84 
60 

69 

47 

63 

46 

62 
39 

76.8 
52.8 

VD4KUM 

•     •     « 

MAX 

MIN 

83 
60 

74 
40 

73 
38 

86 
56 

73 
56 

71 
54 

82 

61 

71 
58 

65 
53 

78 
56 

80 
57 

79 
61 

79 
61 

81 
53 

64 

60 

76 
52 

65 
46 

85 
56 

82 

47 

65 
69 

62 
67 

84 
58 

63 
54 

64 
67 

65 
67 

63 
62 

88 
69 

94 
66 

75 
49 

70 
45 

73 
40 

79.8 
55.5 

UPPtR  CtlJST        08 

tLVIN 

MAX 

MIN 

71 

60 

80 
39 

62 
39 

66 
41 

81 
54 

70 
49 

69 
53 

76 
65 

66 
50 

63 
46 

74 
54 

78 
60 

73 
60 

80 
59 

60 
61 

80 
50 

62 
49 

86 
50 

64 
47 

78 
51 

74 
57 

61 
54 

60 
51 

79 
52 

77 
60 

79 
60 

77 
65 

84 
69 

89 
52 

71 
49 

69 

41 

75.9 
53.2 

4NAHUAr  TBCD 

MAX 
MIN 

80 
60 

81 

40 

60 
41 

78 
34 

70 
55 

71 
52 

70 
40 

72 
60 

66 
52 

75 

5  5 

76 
56 

78 
56 

80 
67 

81 
58 

80 
52 

80 
53 

76 
50 

80 
52 

62 
54 

76 
54 

76 
52 

81 
49 

62 
51 

82 
64 

83 
62 

65 
62 

84 
55 

69 
64 

66 
52 

72 
46 

55 

48 

77.3 
52.6 

iNCUETPN  2  W 

MAX 

MIN 

78 
59 

72 
35 

67 
45 

70 

44 

76 
55 

72 
60 

76 
56 

77 
69 

69 
46 

67 
53 

80 
60 

78 
54 

77 
65 

79 
53 

78 
53 

79 
56 

63 
46 

86 
59 

64 
45 

76 
4! 

74 
55 

82 
50 

79 
48 

79 
60 

77 
60 

79 
56 

76 
65 

P2 
66 

86 
53 

70 
49 

60 
43 

76.6 
53.5 

B4V  CITY  W4TERKDRKS 

MAX 

MIN 

70 
60 

75 
41 

65 
40 

69 
48 

79 
50 

69 

50 

72 
66 

76 
67 

79 
54 

63 
55 

75 
58 

78 
61 

79 
61 

79 

57 

81 
62 

80 
55 

84 
52 

86 
59 

65 
60 

60 
57 

74 
60 

83 
68 

83 
S6 

79 
63 

78 
66 

82 
62 

80 
60 

82 
69 

85 
53 

70 
50 

63 

44 

76.9 
56,0 

BAYTUWN 

MAX 

MIN 

CLEVELSND 

MAX 
MIN 

77 
60 

83 
37 

60 
30 

74 
30 

78 
50 

71 
43 

67 
49 

80 
64 

66 
51 

70 
40 

77 
43 

78 
60 

79 
56 

61 
58 

62 
61 

82 
48 

82 

43 

82 

46 

80 

53 

79 
54 

74 
55 

73 
49 

79 
46 

62 
49 

73 
56 

79 
53 

70 
62 

79 
69 

90 
50 

66 
45 

59 

38 

75.9 
49.9 

OiNEViNC  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
58 

73 
42 

71 
36 

82 
56 

73 
57 

73 
49 

77 
61 

76 
65 

65 
54 

75 
51 

81 
57 

80 
60 

81 
60 

82 
55 

63 
64 

84 
50 

89 
46 

36 
67 

61 
49 

76 
60 

82 
60 

80 
57 

79 
67 

77 
65 

60 
59 

60 
61 

82 
66 

66 
70 

76 
52 

63 
49 

70 
44 

78.0 
55.9 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 
MIN 

77 
55 

78 
37 

65 
32 

71 
33 

83 
52 

72 
42 

73 
49 

79 
59 

77 
49 

64 
49 

77 
46 

79 
52 

77 
52 

80 
48 

60 
61 

83 

46 

83 
40 

87 
58 

65 

40 

60 
53 

78 
53 

66 
49 

83 

47 

62 
49 

61 

51 

62 
51 

80 
61 

64 
61 

90 

45 

70 
43 

67 
35 

78.5 
46.1 

El  campo 

MAX 

MIN 

74 
59 

73 
41 

72 
36 

83 
55 

72 
55 

73 
48 

78 
60 

80 
62 

64 
53 

76 
55 

61 
56 

80 
62 

83 
60 

82 
55 

84 
60 

8! 
49 

83 

49 

87 
50 

62 
50 

75 
60 

84 
59 

83 
56 

83 
55 

68 
63 

62 
58 

82 
60 

84 
70 

92 
65 

73 
50 

65 
48 

72 
41 

79.2 
54.8 

FREEPORT  2  Nw 

MAX 
MIN 

70 
62 

78 
42 

64 

41 

66 

43 

79 
60 

66 
55 

73 
56 

75 
67 

77 
54 

62 
54 

72 

61 

77 
61 

79 
66 

79 
66 

79 
65 

81 
59 

35 
56 

86 
56 

66 
54 

76 
53 

75 
60 

85 

60 

76 
58 

77 
59 

79 
65 

80 
61 

78 
58 

62 
63 

82 
60 

73 
52 

58 
45 

76.0 
57.0 

GALVESTON  WSn  CI 

MAX 
MIN 

73 
65 

69 

43 

63 
49 

72 
62 

68 
55 

65 
58 

70 
65 

70 
59 

61 
52 

67 

60 

71 
62 

71 
65 

73 
65 

71 
63 

72 
66 

80 
62 

73 
63 

60 
65 

72 
62 

72 
62 

80 
63 

73 
64 

72 
65 

74 
68 

75 
63 

72 
67 

76 
70 

76 
69 

72 
56 

58 
49 

65 
49 

71.2 
60.8 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

MIN 

81 
49 

61 
39 

67 
35 

79 
55 

73 
52 

67 
51 

79 
64 

71 
57 

67 

45 

73 
44 

60 
54 

80 
62 

B3 
57 

81 
60 

60 
59 

63 
49 

65 
45 

82 
51 

76 

44 

73 
66 

76 
56 

79 
52 

60 
51 

75 
62 

76 
55 

76 
56 

83 

70 

89 
64 

68 

50 

60 
45 

68 

41 

76.0 
52.6 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

82 

54 

62 
42 

67 
40 

81 
54 

71 
53 

69 
53 

60 
65 

74 
59 

65 
52 

71 
51 

61 
55 

80 
63 

61 
58 

60 
59 

76 
62 

63 
54 

67 
53 

83 
65 

77 
54 

74 
60 

60 
66 

78 
5-' 

79 

61 

77 
62 

78 
60 

76 
59 

82 
69 

91 
66 

71 
54 

60 
46 

70 
43 

76.4 
55. J 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

74 
54 

80 
36 

61 
33 

64 
36 

76 
51 

72 
48 

67 
48 

77 
64 

66 
49 

67 
39 

77 
42 

76 
58 

76 
62 

79 
58 

60 
55 

80 
49 

82 

43 

82 

47 

82 

42 

79 
54 

77 
55 

79 
50 

80 
46 

79 
52 

75 
55 

79 
53 

73 
65 

79 
65 

66 
50 

70 
45 

58 

37 

75.5 
49.8 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

75 
62 

72 
42 

68 
39 

77 
62 

75 
58 

71 
51 

76 
64 

77 
63 

64 
55 

73 
55 

77 
61 

77 
63 

75 
65 

75 
55 

76 
66 

80 
52 

79 
49 

84 
63 

61 
49 

72 
66 

65 
60 

80 
58 

77 
58 

79 
68 

77 
62 

78 
66 

80 
69 

SO 
69 

76 
53 

68 
48 

69 
45 

76,0 
67.9 

NEW  GULF 

MAX 

MIN 

70 
60 

76 

40 

64 

40 

69 
46 

81 
56 

70 
52 

71 
55 

77 
66 

32 
53 

63 
54 

74 
57 

79 
62 

79 
60 

81 
55 

61 
60 

81 
55 

85 
54 

88 
60 

84 
50 

80 
59 

75 
57 

61 
64 

82 
55 

81 
64 

77 
58 

81 
58 

81 
66 

81 
69 

90 
52 

69 
50 

62 
42 

77.3 
55.5 

ORANGE  4  NW 

MAX 
MIN 

72 
65 

77 
39 

57 
36 

61 
37 

73 
52 

67 
45 

64 
45 

73 
63 

68 
50 

64 
52 

72 
52 

74 
58 

75 
56 

77 
57 

79 
59 

75 
53 

60 
47 

79 
44 

61 
50 

75 
60 

75 
69 

80 
54 

78 
46 

76 
53 

76 
59 

75 
54 

70 
56 

76 
69 

81 
54 

69 

46 

63 

43 

72.6 

51.7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
53 

64 
40 

68 
38 

77 
62 

69 
52 

71 
49 

75 
64 

75 
58 

64 
53 

75 
57 

77 
57 

77 
62 

77 
60 

76 
55 

76 
65 

82 
51 

78 
61 

64 
55 

77 
48 

74 
58 

83 
62 

79 
57 

77 
56 

79 
68 

80 
59 

78 
65 

79 

70 

79 
69 

70 
62 

62 

48 

70 
44 

75.2 
56.1 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

74 
65 

74 
40 

65 
34 

72 
49 

82 
55 

70 
46 

79 
54 

77 
60 

79 
53 

67 
54 

75 
52 

80 
62 

79 
56 

82 
52 

80 
60 

84 
4S 

85 
41 

67 
51 

63 
46 

60 
52 

75 
62 

79 
56 

60 
52 

82 

SO 

77 
51 

60 
57 

79 
69 

63 
68 

80 
50 

67 
47 

63 
41 

77,4 
52.2 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

79 
60 

76 
45 

70 
40 

84 
57 

75 
52 

72 
46 

82 
58 

77 
55 

64 
48 

74 
50 

76 
56 

77 
59 

76 
60 

76 
51 

84 
60 

85 

48 

89 

54 

87 
5* 

84 

46 

76 
60 

85 

55 

83 
53 

77 
64 

84 

64 

60 
49 

80 
61 

84 
66 

87 
64 

82 

63 

70 
46 

73 

40 

79.0 
64.3 

PORT  ARTHUR  mSO  SP 

MAX 

Mm 

80 
63 

68 
38 

60 
36 

74 
49 

69 

50 

64 

44 

74 
62 

68 

54 

63 

49 

72 
43 

76 
53 

76 
62 

79 
56 

78 
58 

76 
58 

80 
53 

78 
46 

62 
52 

74 
51 

77 
53 

30 
56 

78 
53 

77 
49 

79 
56 

77 
57 

70 
5! 

78 
67 

81 
65 

69 
50 

52 

44 

68 

41 

73.5 
52.4 

PORT  LAVACA  NO  Z 

MAX 

Mm 

77 
66 

74 
45 

73 
41 

81 
63 

81 
59 

73 
56 

78 
65 

74 
64 

65 
56 

75 

60 

78 
63 

80 
66 

78 
67 

77 
58 

81 
67 

63 
54 

67 
54 

87 
65 

62 

49 

78 
69 

86 
64 

83 
55 

61 

81 
62 

81 
60 

61 
69 

65 
73 

85 

70 

62 
54 

64 

52 

75 
47 

78.9 
59.8 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

72 
64 

75 
46 

68 

45 

70 

45 

73 
62 

70 
60 

72 
53 

76 
67 

73 
58 

76 
57 

75 
66 

72 
66 

76 
68 

76 
60 

74 
64 

79 
59 

63 
57 

60 
56 

83 
53 

76 
58 

76 
58 

84 
55 

78 
56 

78 
62 

31 
64 

76 
62 

78 
72 

83 

72 

83 
62 

70 
49 

64 
60 

75.9 
58.9 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

71 
60 

78 
39 

61 
40 

69 
46 

80 
55 

71 
53 

70 
53 

78 
65 

75 
54 

65 

51 

73 
56 

82 
58 

60 
58 

63 

57 

82 
58 

81 
51 

82 
52 

67 
57 

82 
50 

80 
59 

74 
59 

78 
56 

80 
55 

82 
62 

77 
57 

79 
57 

78 
67 

83 
69 

91 
51 

68 
49 

61 
41 

76.8 
64.7 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

71 
65 

80 
41 

60 
32 

69 

42 

81 
55 

70 
51 

70 
54 

79 
65 

76 
51 

63 
49 

72 

55 

80 
60 

80 
67 

62 

54 

81 
59 

30 
56 

81 
46 

37 
55 

81 
46 

BO 
53 

73 
57 

78 
54 

80 
51 

82 
59 

77 
68 

79 
56 

79 
66 

80 
68 

92 
52 

68 
49 

61 
42 

76.5 
53.5 

VICTORIA  HSO  AP 

•     •     • 

MAX 

Mm 

80 
56 

66 
43 

71 
40 

82 

61 

71 
53 

72 
52 

81 
61 

73 
60 

64 
56 

78 
56 

60 
58 

80 
62 

77 
60 

79 
56 

62 
64 

83 
52 

86 
54 

65 
56 

81 
48 

78 
60 

86 
65 

82 

58 

82 
55 

83 

70 

81 
59 

62 
66 

85 
70 

88 
68 

70 
51 

67 
46 

72 
42 

78.3 

56.7 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

Mm 

BO 
59 

89 

49 

70 
44 

77 
50 

87 
57 

67 
57 

72 
60 

88 
66 

75 
58 

65 
57 

76 
58 

80 
64 

78 
63 

70 
55 

77 
62 

87 
55 

83 
52 

89 
64 

68 
51 

83 
51 

86 
68 

93 
62 

83 
57 

84 
57 

95 

63 

83 
69 

89 
69 

94 
69 

98 
52 

75 

51 

66 
45 

81.5 
57,2 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

91 
62 

81 
49 

79 
42 

88 
61 

83 
60 

77 
59 

87 
68 

78 
63 

68 
59 

82 

60 

80 
59 

75 
60 

76 
62 

79 
60 

79 
53 

81 
59 

64 
60 

82 
43 

82 
60 

87 
66 

90 
65 

82 
64 

66 
60 

91 
65 

77 
67 

89 
66 

96 
66 

98 
66 

84 
61 

68 
51 

74 
60 

82,5 
59,5 

S«»  Ref«r«nc«  Nol«a  Tollowlng  StaUoo  Indvx 
-    86    - 


Continued 

UJ 

UL 

I 

It 

MJ 

''tJ 

rtA 

lU 

tit 

.b 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Station 

Day  of  Month 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BEMAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

61 
56 

87 
46 

77 
32 

75 
52 

75 
51 

75 
50 

78 
54 

89 
61 

77 
60 

73 
54 

62 
53 

82 
61 

81 
61 

76 
56 

67 
58 

86 
47 

82 
40 

90 
46 

68 

49 

66 

47 

87 
66 

89 

56 

(8 
55 

92 

56 

94 
62 

64 
64 

89 

66 

99 
59 

95 

90 

75 
40 

74 
39 

83.9 
52.9 

CARRUU  SPRINGS 

MAX 
MIN 

B9 
59 

93 

47 

74 
39 

61 
48 

91 
53 

70 
57 

73 
64 

90 
65 

70 
55 

67 
57 

72 
61 

83 
64 

80 
63 

83 
58 

63 
62 

69 
47 

67 
46 

90 
51 

90 
54 

60 
63 

88 
54 

93 
62 

85 
61 

86 
65 

89 
60 

63 
67 

89 
62 

96 

57 

96 
50 

74 
47 

74 
37 

83.4 
56.0 

C4TARINA 

MAX 

MIN 

91 

57 

89 

48 

81 

41 

89 

48 

67 
53 

72 

57 

86 
61 

80 
60 

67 
55 

73 

58 

61 
62 

82 
62 

83 
64 

82 
57 

90 
61 

65 
52 

91 

49 

89 
51 

66 
48 

68 
64 

91 
55 

89 
62 

87 
61 

89 

65 

85 
60 

68 
69 

96 
64 

96 
56 

91 
56 

73 
46 

76 
39 

84.9 
56.2 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

87 
6C 

87 
44 

76 
35 

81 
48 

86 
54 

72 
56 

82 
64 

82 
62 

66 
55 

76 
58 

81 
59 

80 
65 

79 
63 

80 
55 

83 
65 

83 
43 

69 

41 

89 
49 

86 
42 

82 
63 

69 
56 

87 
53 

86 
58 

87 
66 

86 

58 

84 

60 

91 
67 

94 

91 
53 

7l 
48 

74 
39 

82.9 

54.6 

CDTULLA  fAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
60 

69 

46 

80 

41 

85 
51 

65 
53 

73 
57 

85 
64 

71 
62 

66 
55 

76 
58 

80 

61 

79 
62 

81 
60 

61 
56 

67 
60 

84 
46 

91 

46 

68 
54 

76 
48 

86 
61 

92 

58 

65 
63 

85 
61 

68 
66 

84 

60 

87 
61 

93 

64 

95 

58 

73 
52 

70 
49 

74 

41 

81.4 
56.0 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

93 
59 

79 
46 

80 
40 

93 

50 

60 
53 

72 
58 

68 
64 

76 
63 

69 
56 

72 
57 

83 
62 

80 
65 

85 
65 

64 
57 

68 
63 

89 
48 

93 
48 

93 
53 

80 
51 

86 
61 

95 
58 

36 
61 

84 
62 

90 
66 

86 
61 

89 
65 

97 
66 

98 
55 

79 
53 

75 
49 

77 
38 

84.3 
56.6 

DILL6Y 

MAX 

MIN 

83 
56 

90 
45 

70 

37 

75 
37 

86 
50 

64 
53 

70 
56 

63 
60 

70 
54 

68 
54 

79 

57 

81 
57 

81 
61 

80 
56 

81 
59 

87 
51 

85 
49 

69 
50 

69 
46 

79 
45 

66 
55 

91 
58 

85 
58 

65 
62 

87 

57 

84 
57 

86 
64 

94 
60 

95 

54 

72 
47 

71 
39 

81.3 
53.0 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

87 
63 

92 
50 

72 
44 

81 
44 

69 

50 

69 
53 

74 
57 

87 
61 

72 

57 

6! 
56 

70 
57 

81 
62 

63 
60 

63 
59 

62 
58 

88 
51 

65 
50 

91 
50 

91 

54 

81 
55 

64 
58 

93 
58 

64 
62 

69 
65 

93 
63 

79 
62 

90 
62 

94 
55 

92 
53 

74 
48 

73 
40 

82.7 
55.4 

ENCINAL  3  NW 

MAX 
MIN 

B6 
50 

92 
42 

71 
34 

80 
38 

62 
45 

80 
48 

72 
55 

87 
55 

72 
54 

66 
53 

76 
55 

82 

55 

80 
62 

82 
53 

62 
54 

90 
45 

86 
45 

86 

45 

90 

80 
44 

91 
55 

94 
59 

66 
55 

90 
60 

90 
55 

86 
60 

90 
65 

97 
60 

97 
52 

75 
45 

75 
35 

83.6 
50. T 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

64 

92 
55 

73 
43 

85 
45 

93 
59 

67 

60 

76 
61 

91 
61 

76 
56 

63 
55 

60 
58 

86 
62 

85 
64 

78 
58 

81 
59 

68 
50 

76 
54 

89 
57 

92 
59 

67 
65 

84 
64 

83 
66 

88 
65 

92 

70 

91 
68 

83 
69 

92 
67 

97 
64 

95 

54 

79 
55 

75 

49 

84.1 
59.1 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

SB 
60 

90 
37 

82 

37 

78 
56 

64 
56 

78 
56 

81 
65 

83 
56 

75 
52 

77 
56 

61 
61 

76 
60 

80 
56 

77 
56 

81 
54 

62 
41 

84 
44 

80 
52 

64 
51 

60 
60 

66 

60 

95 
62 

87 
59 

94 

63 

84 
62 

90 
63 

97 
63 

98 
55 

96 

45 

73 
44 

74 
39 

83.7 
54.2 

FOWLERTDN 

MAX 

MIN 

B9 
56 

89 
49 

78 
34 

67 
50 

85 
54 

77 
52 

62 
62 

76 
55 

77 
57 

81 
61 

62 
65 

79 
62 

82 

54 

89 

57 

85 
56 

69 
52 

91 
43 

90 
50 

89 
50 

68 
67 

92 

56 

89 

59 

87 

60 

91 

66 

88 
59 

88 
62 

95 

65 

98 
60 

95 
55 

72 
42 

76 
35 

85.7 
55.1 

FREER 

MAX 

MIN 

83 

55 

83 

44 

74 
44 

82 
52 

62 

50 

60 
51 

78 
55 

86 
61 

85 
52 

66 
52 

81 
60 

62 
60 

78 
61 

78 
54 

78 
59 

65 
46 

83 

50 

85 
52 

85 
52 

85 
62 

85 
65 

88 
60 

86 
58 

88 
59 

86 
59 

86 
60 

88 
65 

93 

61 

85 

52 

72 
42 

70 
36 

82.3 
54.5 

HEBBRUNVILLE 

MAX 

MIN 

Bl 
59 

90 
46 

71 
42 

80 
50 

89 
56 

65 
56 

73 
59 

90 
63 

75 
57 

65 
57 

76 
58 

82 
65 

77 
64 

79 
62 

80 
61 

87 
57 

62 
52 

87 
50 

87 
52 

80 
59 

67 
64 

94 
66 

65 

61 

88 
66 

96 
66 

63 
65 

69 
68 

97 
62 

98 
60 

75 
50 

64 
44 

62.3 
58.0 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREOO  NO.  2 

MAX 

MIN 

92 
63 

76 

50 

60 
46 

91 
54 

81 
55 

74 
58 

86 
68 

60 
61 

68 
57 

75 
57 

86 
64 

83 
65 

77 
63 

60 
57 

86 

60 

84 
56 

68 
47 

90 
55 

81 
52 

68 

67 

95 
65 

85 
65 

89 
65 

94 
65 

85 
65 

87 
66 

96 
67 

95 
61 

82 
60 

73 
45 

83.9 
59.1 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

85 
56 

89 
43 

70 
38 

88 
50 

87 
52 

74 
52 

80 
57 

85 
61 

68 
53 

67 
55 

75 
56 

83 
63 

79 
62 

80 
55 

82 
60 

87 
48 

66 

50 

90 

54 

88 
48 

61 
57 

85 
57 

92 
59 

89 
58 

90 
65 

69 
56 

64 
59 

87 
65 

97 
56 

95 
50 

72 
39 

83.0 
54.0 

POTEET 

MAX 

MIN 

80 
60 

89 

47 

69 
37 

76 
44 

85 
54 

64 
55 

72 
56 

84 
61 

69 
55 

65 

54 

76 
57 

82 

60 

79 
60 

80 
56 

82 
59 

66 
46 

63 
52 

90 
45 

86 
46 

62 

45 

64 
58 

89 
53 

89 

54 

84 
60 

67 
58 

82 
60 

85 

66 

92 
54 

94 
53 

70 
40 

80.7 
53.4 

RID  ERANOE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

83 
65 

94 
55 

76 

41 

65 
41 

97 
55 

69 

60 

80 
60 

93 

59 

62 

60 

67 

57 

80 
56 

84 
63 

62 
63 

62 
59 

80 
58 

65 
58 

62 
49 

86 
49 

91 
58 

65 
66 

87 
65 

92 

6! 

86 
66 

90 
69 

95 
68 

84 

70 

91 
68 

99 
63 

100 
60 

72 
51 

85.2 
59.2 

TILDEN 

MAX 

Mm 

79 
59 

87 
47 

69 
38 

77 
44 

85 
55 

66 
56 

72 
56 

85 
65 

70 
56 

65 
55 

75 
58 

61 
65 

60 
62 

77 
55 

80 
58 

87 
49 

86 
46 

89 
51 

87 
42 

79 
50 

87 
60 

91 
56 

84 
60 

85 
64 

90 
60 

83 
63 

87 
67 

94 
61 

96 
55 

69 
39 

81.1 
54.9 

ZAPATA 

«     •     * 

MAX 

Mm 

98 
62 

87 

47 

83 

47 

97 

54 

66 

54 

74 
56 

90 
65 

84 
56 

70 

51 

77 
53 

65 
61 

84 
64 

76 
61 

81 
55 

68 
57 

89 
56 

90 
55 

92 
51 

85 
55 

68 
66 

95 

62 

96 
64 

69 
63 

98 
65 

89 

64 

90 
66 

103 
64 

103 
62 

91 
61 

76 

46 

87.9 
57.9 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MSO  AP 

MAX 

Mm 

89 
69 

71 
51 

76 
48 

84 
65 

71 
65 

78 
65 

81 
69 

81 
67 

74 
66 

77 
62 

78 
64 

77 
69 

78 
66 

78 
66 

61 
62 

77 
59 

82 
55 

65 
6* 

61 
64 

84 

70 

87 
67 

80 
67 

82 
69 

84 
73 

82 
72 

66 
69 

93 

71 

95 

71 

76 
68 

69 
56 

72 
52 

60.3 
64.9 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

90 
51 

77 
44 

80 
43 

63 
59 

80 
63 

85 
68 

71 
61 

78 
63 

60 
64 

79 
60 

80 
55 

65 
56 

89 
62 

83 
64 

66 
68 

90 
67 

84 
62 

85 
62 

89 
69 

85 
68 

88 
69 

100 
69 

96 
70 

76 
56 

66 
55 

62.7 
61  .0 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

79 
66 

93 
53 

75 
46 

61 

46 

92 

61 

67 
62 

79 
61 

88 
67 

80 
62 

68 
59 

79 
61 

82 
65 

78 
62 

62 
62 

82 
60 

65 

59 

61 
55 

66 
55 

90 

61 

85 
63 

90 
67 

89 
67 

89 
69 

87 
67 

94 

70 

85 
69 

88 
67 

100 
69 

99 
63 

80 
56 

70 
56 

83.8 
61.4 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

94 
64 

74 
54 

81 
47 

92 
61 

70 
63 

78 
62 

69 
70 

62 
65 

69 
59 

79 
60 

79 
66 

78 
68 

61 
62 

61 
62 

85 
61 

61 
60 

66 
54 

86 
62 

85 
64 

68 
69 

90 
69 

85 

67 

86 
67 

93 
70 

83 

71 

88 
70 

99 
69 

100 
70 

79 
62 

68 
52 

75 
54 

83.4 
63.0 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

77 
64 

94 
50 

73 
44 

62 

44 

94 
57 

65 

60 

79 
62 

90 
65 

78 
59 

67 
55 

79 
61 

62 
66 

67 
59 

81 
59 

78 
59 

64 
59 

61 
54 

86 
54 

88 

59 

64 
60 

89 
66 

90 
66 

85 
62 

67 
67 

94 
68 

82 
66 

90 
66 

99 
64 

100 
60 

79 
53 

66 

51 

83.9 
59.4 

MISSION  ♦  U 

MAX 

Mm 

81 
67 

94 
53 

74 
45 

63 

47 

94 
63 

67 
61 

79 
63 

92 
65 

79 
61 

67 
59 

81 
60 

75 
64 

76 
68 

84 
62 

81 
61 

65 
60 

80 
52 

85 
57 

86 
59 

64 
63 

69 

67 

86 

67 

86 
65 

68 
69 

99 

70 

83 
70 

90 
68 

101 
69 

101 
57 

61 
55 

69 
52 

83.9 

61.3 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

RAYMDNOVlLLE 

MAX 

Mm 

75 
63 

92 
50 

72 
45 

93 
45 

92 

61 

68 
62 

79 
63 

87 
62 

60 
62 

71 
61 

80 
61 

82 
64 

76 
64 

78 
63 

79 
62 

83 
62 

80 
55 

66 
55 

87 
62 

61 
69 

67 
65 

86 
67 

83 
64 

87 
69 

91 

70 

82 
69 

89 
69 

99 
67 

97 
66 

78 
59 

62 
53 

82.7 
61.3 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

76 
71 

95 
55 

75 
49 

75 
49 

92 

60 

92 
65 

79 
65 

64 
69 

83 
64 

72 
62 

80 
64 

79 
64 

77 
64 

78 
65 

78 
63 

82 
64 

61 
57 

62 
57 

89 
58 

90 
70 

65 
69 

91 
69 

85 
69 

35 
66 

66 
72 

87 
70 

86 

71 

100 
72 

100 
72 

76 
56 

67 
56 

83.5 

63,6 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

94 
66 

92 
52 

61 
45 

93 
63 

90 
64 

78 
62 

85 
68 

64 
69 

76 
61 

79 
62 

81 
63 

78 
68 

60 
64 

78 
61 

85 
61 

80 
66 

65 
55 

89 
63 

84 
64 

87 
69 

90 
68 

84 
68 

86 
69 

91 

71 

87 
70 

87 
70 

101 
71 

100 
69 

98 
69 

74 
59 

75 
56 

85. S 

63.9 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


<  ■  . 

«   «  « 

»      « 

MARCH 

TEXAS 
1972 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

o 

c 
IE 

C 

(J  t/> 

(U  0 
O-O. 

■5 

in 

c 

3 

II 

">  ■;; 
oi  a 

c 

<U   0. 
QCCO 

0) 
0) 
0 

0) 

> 
< 

9) 
«  J! 

'o  Ji 

.of 
^  1 

II 

Sta 

ndord  of  T 
CENTRAL 

ime 

0) 
0 

q 
q 

O; 
6 

6 

q 

01 

> 

0 

CM  0 

5 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WSO  AP 

19 

3.9 

14.1 

38 

SW 

)7 

55 

68 

42 

36 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

88 

2.8 

AMARILLO  WSD  AP 

23 

2.4 

14.7 

36 

NW 

)1 

42 

56 

32 

23 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

80 

4.0 

AUSTIN  WSD  AP 

15 

1.7 

11.0 

30 

N 

51 

67 

75 

51 

43 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

67 

4.6 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

lA 

6.9 

12.0 

31 

S 

)7 

89 

92 

64 

72 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

14 

68 

6.6 

CORPUS  CHRIST!  WSO  AP 

11 

6.8 

13.3 

34 

N 

52 

91 

90 

66 

71 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

62 

6.3 

DALLAS  WSD  AP 

16 

3.0 

12.9 

37 

NW 

)1 

55 

69 

43 

38 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

75 

4.3 

DEL  RID  WSO  AP 

11 

4.8 

10.5 

31++ 

36 

31 

57 

72 

42 

33 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

- 

4.9 

EL  PASO  WSO  AP 

27 

4.1 

9.5 

42 

W 

53 

25 

35 

21 

14 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

96 

2.4 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

19 

2.3 

13.1 

31++ 

19 

lb 

62 

76 

44 

40 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

- 

4.0 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

- 

37 

NE 

38 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

1 

1 

0 

0 

9 

63 

- 

HOUSTON  INCONT-AP 

12 

2.6 

8.8 

32++ 

24 

10 

84 

89 

55 

59 

7 

2 

0 

1 

0 

I 

U 

57 

5.7 

LUBBOCK  WSO  AP 

22 

1.7 

13.3 

35++ 

32 

23 

47 

61 

34 

25 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

3.5 

MIDLAND  WSO  AP 

18 

3.0 

13.0 

30++ 

30 

28 

51 

63 

32 

25 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

2.4 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

14 

3.2 

11.9 

34 

NE 

08 

88 

92 

60 

68 

8 

3 

1 

0 

1 

1 

14 

65 

4.8 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

20 

3.7 

11.9 

29++ 

26 

26+ 

56 

68 

35 

29 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

- 

3.4 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

9 

2.0 

9.9 

35 

N 

01 

66 

78 

52 

43 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

13 

62 

5.3 

VICTORIA  WSD  AP 

13 

3.5 

10.4 

41  % 

N 

02 

82 

84 

57 

59 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

11 

- 

6.1 

WACO  WSO  AP 

17 

2.4 

12.9 

30++ 

18 

26 

60 

69 

46 

38 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

4.0 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

17 

1.4 

14.7 

33  +  + 

23 

26+ 

72 

83 

49 

40 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

3.9 

%    PEAK  GUST 
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r. 

V^ 

ir». 

JR 

t\i 

LKJ 

IN 

Ar 

iu 

WJ 

LIN  J 

J 

TEXAS 
MARCH 

1972 

Station 

Day 

Of  Month 

3-* 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLIINS  02 

HORDS  CREEK  OAH 

EVAP 
WIND 

.30 
137 

« 
208 

.52 

64 

.33 

211 

.30 
133 

.28 

76 

.29 

203 

.44 
95 

.26 
112 

.19 
67 

.27 
202 

.24 

207 

.23 

144 

.13 

41 

.34 
135 

.30 

110 

.33 
81 

.36 

131 

.35 

75 

.40 

133 

.36 
126 

.30 

6^ 

.33 

94 

.30 
132 

.34 

116 

.35 
152 

.46 

175 

.39 
82 

.49 

183 

.31 

106 

.06 
61 

9.57 
3875 

*    •    * 
NORTH  CENTR4L       03 

8A»DWELL  D4M 

EVAP 
WINO 

MAX 
MIN 

.11 
152 
69 
56 

• 
239 

.52 
91 
66 
32 

.29 
22i 
62 

34 

.26 

179 
64 
35 

.28 
86 
62 
35 

.26 

231 
65 
40 

.42 

236 
79 
48 

.27 
105 
59 
40 

.26 

86 
70 
40 

.19 
130 
63 
45 

.25 

174 
72 
54 

.24 
HI 
73 
58 

.14 
71 
72 
57 

.31 
165 
79 
56 

.10 
121 
71 
45 

.40 
101 
73 
45 

.36 

97 
77 
45 

.31 
95 
74 
45 

.32 

117 
76 
46 

.20 
149 
74 
54 

.25 

76 
76 
49 

.30 
68 
81 
49 

.36 
154 
60 
50 

.27 

136 
82 
45 

.27 
85 
77 
46 

.16 

234 

73 

54 

.27 

90 
87 

54 

.26 

176 
76 
40 

.27 
146 
65 
34 

.19 
93 
60 
37 

6.09 
4290 
71.9 
45.6 

BELTON  DAM 

EVAP 
WINO 

.15 

103 

.33 
163 

.20 

47 

.26 

149 

.26 

111 

.24 

54 

.20 
144 

.31 
124 

.21 
69 

.20 
51 

.15 
86 

.11 
Ul 

.15 
98 

.12 

24 

.26 

81 

.16 

42 

.31 
34 

.30 
73 

.29 
52 

.32 

71 

.07 
53 

.24 
30 

.25 
32 

.26 

110 

.22 

76 

.28 
67 

.16 
129 

.26 

36 

.34 
97 

.24 
90 

.19 
72 

7.04 
2483 

BENBROOK  OAH 

EVAP 
WINO 

.ao 

1*7 

* 
175 

.43 
77 

.22 
175 

.22 

126 

.22 
61 

.22 
152 

.39 
146 

.21 
62 

.22 

94 

.26'  .25 
95j  166 

.15 
119 

.18 
30 

.30 
102 

.19 
62 

.38 

88 

.37 
65 

.26 

75 

.46 
115 

.19 
126 

.24 
51 

.34 
56 

.31 
93 

.29 

97 

.29 

91 

.27 
156 

.30 
57 

.22 

143 

.25 
96 

.08 
76 

7.93 
3220 

OENISON  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.20 

222 

71 

56 

.19 
187 
58 
30 

.24 
92 

61 
38 

.16 

131 
64 
47 

.17 
78 
65 
33 

.35 

150 
67 
41 

.24 

263 

79 

55 

.34 
141 
78 
42 

.24 

57 
69 
41 

.26 

139 

77 
48 

.30 
192 
77 
55 

.26 

247 

74 
60 

.25 
173 
75 
59 

.27 
83 

77 
52 

.26 
197 

76 
56 

.15 

71 
74 
48 

.48 

173 
76 
50 

.31 
60 
75 
46 

.36 

121 
74 
49 

158 
74 
49 

55 

80 
50 

.40 

112 

77 

52 

.25 

115 
82 
55 

.06 
76 
60 
45 

.20 
65 
61 
45 

.17 

283 

75 

53 

.26 
75 
62 
52 

.15 

« 

B2 

41 

.24 

254 

76 

39 

.13 
56 
66 
36 

.25 
66 

73 
41 

7.72B 
4094 
73.5 
47.5 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.20 
184 
77 
54 

• 
218 

.47 
77 
73 
34 

.38 
202 

77 
44 

.24 

150 
73 
43 

.20 
58 
65 
36 

.29 

206 
71 
40 

173 
84 
46 

81 
62 
42 

.26 
90 
70 
42 

.16 
116 
78 
53 

.29 

189 
77 
65 

.17 

161 

BO 

59 

.19 

60 
77 
56 

137 
80 
55 

.17 
86 
73 
46 

.32 
85 
73 
46 

.34 
68 
77 
52 

.27 
63 
75 
52 

.37 
128 
77 
53 

.16 

147 

77 

55 

.24 
60 
80 
50 

.31 
66 
80 
50 

123 
85 
50 

.24 
100 
83 
51 

.26 

90 
77 
49 

.26 

214 
60 
53 

.28 
71 
63 
56 

.25 

143 
71 
43 

.15 
104 
61 
40 

.23 

79 
54 
39 

7.748 
3757 
75.0 
48.5 

LAVON  OAH 

EVAP 
WIND 

.13 

199 

« 
248 

.44 
93 

.32 

203 

.23 

128 

.19 
59 

.30 
265 

.34 
169 

.16 
63 

.28 
113 

.26 
161 

.24 
213 

.20 
209 

.18 
67 

.33 

191 

.16 

102 

.29 

78 

.33 

94 

.26 

51 

.33 

150 

.24 
152 

.24 
62 

.30 
86 

162 

.14 
97 

.32 
80 

.17 
280 

.27 
67 

.22 

120 

.26 
122 

.13 
71 

7.54B 
4196 

NAVARRO  HILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.11 

1*6 
70 
59 

.31 

213 

80 

35 

.17 
84 
60 
34 

.37 

211 

61 

36 

.32 

162 
72 
42 

.23 
95 
66 

40 

.23 

215 

69 

47 

.45 

225 

82 

53 

.27 

119 
59 

45 

.25 

71 
72 
45 

.16 
130 
76 
50 

.26 
166 
75 
58 

.23 
174 
75 
61 

.13 
52 
76 
62 

.30 
153 
63 
61 

.23 

109 
75 
51 

.41 
97 
74 
50 

.36 
86 
78 
52 

.30 
91 
75 
48 

.31 
104 
78 
50 

.17 
133 
75 
58 

.26 
81 
79 
54 

.27 
43 
81 
55 

.37 

159 

81 

56 

.24 
126 
85 
51 

.25 

77 
81 
52 

.26 

194 

75 

55 

.24 
73 
90 
60 

.30 
164 
62 
45 

.25 

127 
78 
43 

.17 
80 
62 
42 

8.24 
3964 
75.1 
50.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.29 

142 
78 
56 

.38 

212 
74 
31 

.18 

60 
60 
30 

.42 
164 
67 
35 

.27 
131 
67 
36 

.25 

52 
64 
36 

.29 

186 

71 
43 

.44 
159 
82 
45 

.19 
104 
56 
41 

.25 
53 

71 
43 

.23 
99 

76 
45 

.21 
157 
71 
55 

.27 
123 
73 
57 

.16 

45 
77 
57 

.37 

120 

80 

56 

.22 

66 
70 
45 

.34 

58 

74 
44 

■11 

79 
46 

.34 
73 

75 
44 

.46 

125 
75 
43 

.28 

109 
78 
51 

.31 
63 

76 
49 

.36 

77 
78 
50 

.34 
122 
78 
53 

.29 

118 
83 
45 

.32 

102 
75 
45 

.42 
159 
76 
54 

.38 

67 
62 
54 

.36 

169 
80 
40 

.28 

121 
67 
39 

.14 
96 
53 
36 

9.39 

3421 
73.2 
45.4 

STILLHQUSE  HOLLOW  OAM 

EVAP 
WIND 

.19 

119 

.35 
128 

.17 
48 

.27 

160 

.27 
105 

.30 
78 

.23 

155 

.32 

139 

.26 
125 

.20 
62 

.19 
96 

.14 
133 

.19 
IIB 

.12 

34 

.29 

95 

.18 
51 

.30 
59 

.38 
95 

.34 
59 

.37 
89 

.10 
71 

.27 
36 

.28 
63 

.26 
124 

.22 

71 

.30 
63 

.17 
152 

.31 
54 

.40 
96 

.27 
105 

.21 

76 

7.87 
2865 

WACO  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.15 
151 
74 
59 

* 
215 

.04 
94 
78 
37 

.34 

230 

66 

37 

.31 
153 
73 
39 

.36 

103 
66 
43 

.23 

205 

69 

52 

.40 
179 
63 
51 

.25 

120 
56 

44 

.27 
115 
71 
45 

.25 

142 
76 
49 

.12 

166 
72 
56 

.21 

1*1 
74 
60 

.15 

52 

77 
59 

.26 
146 
82 
59 

.25 
64 
79 
48 

.34 
63 
70 
48 

.35 
94 
80 
48 

.32 

77 
75 
42 

.36 
137 
77 
48 

.09 
119 
71 
57 

.32 

79 
60 
58 

.31 
81 
80 
51 

.30 
164 
60 
55 

.23 

105 
84 
45 

.34 
105 
73 
50 

.35 
236 

77 
63 

.30 
83 
90 

51 

.21 

149 
82 
40 

.26 
136 
64 
47 

.22 
103 
62 

40 

7.91 
4069 
74.8 
49,4 

WHITNEY  OAN 

EVAP 
MIND 
MAX 
HIN 

.17 

lie 

7* 
55 

.28 

149 
76 
33 

.16 
43 
61 
36 

.35 

164 
70 
36 

.22 

114 
78 
37 

.23 
60 
75 
36 

.19 
164 
74 
44 

.41 
138 
82 
50 

.22 
79 
55 

44 

.22 

57 
71 
45 

.26 
107 
62 
35 

.16 

149 
75 
45 

.18 
119 
72 
54 

.11 
37 
75 
55 

.29 

113 
80 
56 

.15 
73 
71 
45 

.33 
54 
74 
45 

.32 

59 
84 
36 

.27 
52 
B5 
38 

.29 

85 
76 
46 

.09 
95 
71 
53 

.25 

47 
81 
51 

.30 
64 
80 
50 

.33 
126 
76 
53 

.22 

73 
87 

41 

.27 
63 
85 
38 

.22 

160 
77 
54 

.27 
56 
66 
57 

.32 

120 
82 
43 

.29 

100 
68 
40 

.15 
82 
61 
39 

7.52 
2920 

75.7 
44.9 

EAST  TEXAS          0* 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
134 

63 

.23 

148 
82 
40 

.16 
75 
65 

41 

.14 
125 
65 

51 

.19 
97 
69 

44 

.17 
109 
62 
43 

.13 
136 
75 
55 

.38 
126 
75 
52 

.20 
67 
72 
42 

.20 
67 
78 
48 

.12 

76 
77 
58 

.05 
113 
79 
61 

.23 
89 
78 
61 

.28 
69 

83 
56 

.19 
91 
82 
62 

.28 

94 
75 
52 

.21 
44 
80 
49 

.15 
69 
80 
56 

.23 
62 

79 
53 

.29 

96 
79 
63 

.09 
89 
80 
59 

.13 

37 
62 
55 

.36 
56 
85 
56 

.30 

118 

83 

56 

.14 
64 
80 
54 

.04 

124 

80 

52 

.20 
113 
86 
62 

.39 
49 
82 
62 

.26 

117 
80 
49 

.22 

108 
70 
45 

.18 
50 
74 
43 

6.33 
2836 
77.5 
53.1 

SAH  RAYBLirN  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

53 

70 
61 

.33 

152 

62 

42 

.10 
62 
57 
38 

.22 

73 
73 
39 

.06 
92 
66 
48 

.30 
79 

70 
41 

.13 
94 
62 
42 

.31 
109 
76 
56 

.20 
90 
60 
42 

.18 
28 

74 
42 

.21 

50 
61 
46 

.17 
65 
77 
57 

.23 

75 
79 
58 

.11 
29 
79 
58 

.19 
52 

85 
61 

.25 
55 
73 
53 

.23 
39 
79 
51 

.24 
37 
63 
51 

.25 
46 
78 
52 

.12 
41 
83 
52 

61 
75 
57 

.07 
10 
71 
53 

.19 

5 

83 

52 

.23 

53 

64 
53 

.22 

62 
73 
57 

.22 

30 
63 
50 

.10 
105 
75 
50 

.10 
46 
77 
64 

79 
85 

54 

.23 

110 
72 
45 

.12 
66 
56 
42 

5. 658 

1970 
74.9 
50.5 

TOWN  BLUFF  OAM 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.07 
67 
71 
62 

.37 

142 

81 

40 

.11 
53 

63 
39 

.16 
74 
69 
39 

.07 
49 
70 
48 

.21 

41 
77 
45 

.11 
80 
64 
44 

.10 

106 

76 

56 

.17 
50 
65 
47 

.19 
38 

76 
45 

.16 
62 
60 
45 

.19 

69 
81 
51 

.20 
64 
80 
48 

.15 
51 
80 
59 

.20 
60 
85 
62 

.15 
70 
76 
54 

.30 
76 
76 
51 

.23 

50 
82 
50 

.21 
42 
83 
52 

.21 
47 
84 

65 
75 
56 

.06 
26 
73 
54 

.19 
32 
86 
53 

.20 
67 
85 
54 

.11 
91 
75 
58 

.22 

46 
65 
53 

.05 
64 
65 
52 

.02 
69 
76 
54 

.16 
71 
86 
56 

.14 
65 
76 
47 

.12 
30 
60 
41 

5.01B 
1979 
76.2 
50.5 

*    •    • 
TRANS  PECDS         05 

ALPINE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.16 
28 
72 
45 

.28 

67 
70 
38 

.30 
64 
74 
40 

.24 
58 
75 
44 

.22 

42 

76 
46 

.12 

25 
68 
45 

.31 
59 

77 
54 

« 
« 

.44 
66 
78 
42 

.16 
43 

75 
44 

.27 
53 
76 
53 

.22 

49 
79 

51 

.24 
36 
77 
46 

.24 

54 
77 
50 

.30 
41 
60 
53 

.29 

58 

74 
44 

.23 
26 

75 
46 

• 
* 

* 

.80 
176 
76 
47 

.26 
32 

77 
48 

* 
* 

.56 

139 
78 
50 

.35 
40 
76 
55 

.20 
30 
73 
49 

.21 
74 

50 

.31 

41 

50 

.30 
55 

52 

.28 
55 

45 

.22 
55 

39 

.20 
39 

37 

7.75 
1509 

46.9 

HOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.39 

157 
63 
49 

.25 

71 
60 
45 

130 
66 
39 

.23 

145 
70 
43 

.46 
50 
71 
45 

.12 

40 
72 
45 

.41 
123 
72 
47 

.11 
60 
70 
40 

.26 
36 

74 
42 

.24 
47 
76 
45 

47 
69 
46 

.05 
61 
60 
45 

.10 
26 
73 
49 

.22 

65 
70 
47 

.41 
75 
71 
45 

.15 

33 
72 
42 

.35 

86 

11 

.29 

61 
74 
41 

.23 

54 
75 
44 

102 
79 
41 

.34 
71 
72 
41 

.37 
46 
73 
48 

.14 
81 
72 
49 

.33 

112 
73 
45 

.35 

61 
72 
45 

.17 
132 
75 
43 

.29 

141 
70 
42 

146 
65 
40 

.05 
66 
60 
32 

.15 

57 
61 
33 

.21 
61 
62 
37 

7.66B 
2449 
69.6 
43.1 

REO  BLUFF  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.40 
157 
66 
46 

.22 

101 
56 
36 

.43 

152 
71 
39 

.24 
95 

71 
47 

.25 
84 
66 

42 

.21 
52 
73 
41 

.35 

75 
78 
50 

.26 
76 
73 
45 

.16 

31 
73 
43 

.24 
42 

77 
47 

.20 

50 
SO 
50 

.21 

41 
82 
57 

.30 

76 
89 

49 

.16 

67 
74 
53 

.35 
127 
74 
55 

.26 
55 

75 
44 

.29 

58 
75 
43 

.27 
76 
75 
46 

.26 

77 
69 
46 

.30 

80 
78 

47 

.26 
66 
76 

44 

.19 

27 
76 
50 

.37 
68 
79 
59 

.35 

74 
60 
51 

.23 
56 
76 

49 

.51 
193 
75 
54 

.46 
177 
76 
50 

.52 

216 

68 

49 

.21 
110 
78 
40 

.23 

79 
66 
42 

.19 
51 
70 
36 

6.94 
2731 
74.2 
46.6 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

101 
71 
42 

.27 
41 
65 
38 

.27 
54 
67 
40 

.41 
130 
70 
45 

* 

• 
* 

.82 
113 
78 
43 

* 

.69 

143 
75 
42 

.27 
16 
74 
44 

* 
* 

.61 

12 
76 
44 

.19 
22 
86 

37 

.25 

20 
60 
47 

.37 
58 
77 
51 

.34 
59 
77 
43 

.25 
30 
78 
42 

.18 
26 
80 
43 

.38 

43 
76 
45 

.21 
2S 
66 
48 

.41 
89 
75 
45 

.28 
34 
77 
46 

.46 
65 
83 
53 

.22 

60 
77 
48 

.24 

74 
77 
46 

.29 

95 
77 
49 

.42 
61 
76 

46 

.49 
159 

73 
43 

.38 
97 
66 
35 

* 

.54 
76 
62 
36 

9.59 

1701 
74.7 
44.0 

•    •    • 

EowARos  Plateau    oa 

AHISTAO  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
82 
81 
58 

.51 
133 

77 
41 

.25 

76 
69 

40 

.33 

113 
71 
40 

.33 

87 
75 
45 

.24 

106 
67 
43 

.23 

146 
73 
50 

.24 
79 
81 
54 

.30 
95 

72 
49 

.29 

112 
71 
49 

.26 

146 
73 
49 

.22 

140 
74 
59 

.19 

109 
76 
61 

.17 
72 

77 
57 

.30 

100 
80 
63 

.33 
70 
84 
52 

.29 

37 
61 
51 

.36 

59 

64 
51 

.42 

74 
63 
48 

.45 
126 
75 
46 

.18 
46 
83 
50 

.32 

72 
63 
56 

.36 

144 
79 
57 

.15 

97 
78 
54 

.35 
72 
66 
55 

.25 

120 
77 
54 

.31 
82 
86 
59 

.34 

49 
87 
54 

.50 
127 
80 
46 

.33 

103 
73 
46 

.31 
117 
75 
45 

9.36 
2993 
77.6 
51.1 

SAN  ANGELO  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.37 

153 

82 

57 

• 
176 

.71 
67 
75 
36 

.44 
193 

74 

41 

III 

75 

.24 
82 
68 
37 

.31 

177 
77 
47 

.48 

184 

84 

42 

.26 

147 
60 
41 

See 

.23 

68 
76 
44 

Rele 

.30 
149 
80 
52 

.33 

177 
76 

Note 

.31 
130 
82 
61 

•  Fol 

.14 
56 
75 
58 

owine 

.37 

151 

83 

58 

]  Slat 

.35 

91 
78 
46 

on  In 

.36 
76 
80 
46 

dex 

.50 
125 
80 
50 

.40 
87 
79 
49 

.45 

134 
78 
49 

.43 
125 
83 
50 

.35 
71 
81 
50 

.36 

93 

11 

.34 

153 

64 

59 

.42 
113 

11 

.41 
157 
79 
47 

.52 

183 
80 
60 

.52 

104 

84 

53 

.58 

202 

77 

42 

.23 

132 
70 
42 

.15 

81 

5^ 
37 

11.20 
3972 
77.4 
46.4 

Cm 

V/1 

irv. 

jn. 

f\l 

1^ 

IN 

Ar 

iU 

WJ 

IINJ 

J 

TEXAS 

MARCH 

1972 

D.y 

Of  Month 

■3..* 

SteHoD 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*   *   « 
SOUTH  CENTRAL       07 



AUSTIN  M50  AP 

EVAP 

.16 

.19 

.26 

.22 

.27 

.31 

.00 

.36 

.24 

.13 

.12 

.06 

.17 

.16 

.17 

.21 

.43 

.27 

.42 

.26 

.04 

.30 

.26 

.18 

.24 

.26 

.14 

.20 

.37 

.43 

.13 

7.04 

WIND 

113 

173 

86 

182 

162 

98 

144 

194 

156 

45 

76 

109 

98 

47 

84 

103 

81 

101 

102 

70 

m 

91 

55 

135 

114 

89 

146 

63 

143 

164 

125 

3365 

MAX 

76 

80 

65 

70 

76 

71 

66 

83 

56 

69 

74 

74 

73 

84 

84 

85 

78 

80 

78 

80 

71 

84 

85 

80 

67 

71 

79 

91 

66 

69 

66 

76.7 

MIN 

60 

46 

37 

37 

44 

45 

90 

96 

47 

47 

50 

96 

61 

99 

56 

90 

49 

49 

46 

46 

98 

94 

93 

57 

53 

56 

98 

67 

47 

42 

40 

91.2 

BEEVILLE  9  NE 

EVAP 

. 

.26 

.19 

.21 

.25 

.21 

.06 

.14 

.26 

.12 

.11 

.15 

.11 

.18 

.04 

.25 

.26 

.10 

.15 

.29 

.08 

.28 

.25 

.24 

.23 

.11 

.33 

.18 

.36 

.33 

.11 

6.068 

WIND 

100 

144 

68 

130 

101 

186 

93 

46 

195 

27 

168 

14 

106 

41 

60 

56 

42 

171 

23 

38 

104 

49 

33 

120 

56 

136 

69 

42 

75 

14^ 

7# 

2689 

MAX 

71 

82 

64 

71 

80 

80 

72 

82 

70 

63 

73 

79 

76 

73 

76 

85 

80 

86 

65 

79 

82 

83 

89 

83 

95 

80 

76 

88 

96 

73 

60 

78.5 

MIN 

61 

45 

45 

JO 

94 

55 

61 

65 

52 

52 

55 

62 

62 

93 

56 

56 

52 

52 

50 

62 

63 

99 

96 

70 

65 

62 

70 

66 

96 

48 

45 

57.0 

CANYON  DAM 

EVAP 

.19 

.31 

.20 

.20 

.26 

.22 

.12 

.21 

.22 

.17 

.06 

.13 

.12 

.13 

.23 

.16 

.32 

.41 

.37 

.27 

.10 

.25 

.35 

.11 

.21 

.26 

.10 

.27 

.35 

.35 

.22 

6.93 

WIND 

86 

126 

73 

117 

102 

81 

108 

86 

113 

47 

76 

131 

104 

47 

82 

56 

44 

103 

69 

86 

41 

43 

86 

89 

6« 

83 

75 

44 

96 

122 

69 

2557 

MAX 

82 

62 

66 

72 

80 

71 

64 

84 

62 

72 

69 

75 

73 

61 

85 

84 

81 

82 

82 

80 

76 

87 

84 

77 

69 

82 

76 

93 

67 

73 

66 

78.2 

MIN 

62 

40 

40 

40 

47 

48 

52 

61 

48 

46 

51 

60 

61 

60 

60 

92 

52 

53 

90 

92 

96 

62 

62 

59 

57 

97 

61 

63 

90 

45 

42 

53.3 

50MERVILLE  DAM 

EVAP 

.01 

.14 

.14 

.25 

.27 

.27 

.13 

.11 

.16 

.18 

.17 

.20 

.17 

.13 

.20 

.19 

.33 

.36 

.30 

.26 

. 

.18 

.25 

.23 

.13 

.26 

.12 

.10 

.27 

.27" 

.17 

6.158 

WIND 

61 

114 

63 

166 

69 

59 

143 

79 

81 

55 

86 

150 

134 

24 

46 

67 

60 

82 

95 

89 

45 

34 

50 

116 

66 

61 

192 

51 

68 

62 

93 

2487 

•    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.15 

.23 

.16 

.14 

.16 

.10 

.19 

.11 

.17 

.24 

.12 

, 

.13 

.13 

.16 

.32 

.43 

.26 

.36 

.10 

.22 

.31 

.30 

.16 

.31 

.35 

.15 

.10 

.19 

.05 

.12 

6.10B 

MIND 

150 

211 

86 

126 

132 

45 

110 

139 

290 

lis 

240 

156 

104 

96 

123 

101 

68 

155 

70 

130 

105 

75 

95 

150 

140 

190 

160 

170 

170 

110 

85 

4122 

MAX 

72 

71 

70 

80 

73 

69 

72 

75 

62 

75 

75 

75 

77 

77 

76 

76 

82 

81 

77 

74 

82 

86 

76 

75 

78 

77 

60 

86 

63 

68 

71 

76.0 

MIN 

57 

40 

37 

96 

93 

46 

96 

56 

45 

46 

41 

56 

57 

93 

58 

51 

46 

57 

42 

97 

96 

53 

56 

60 

55 

95 

64 

80 

50 

44 

36 

52.5 

THOMPSONS  3  WSH 

EVAP 

.00 

.15 

.20 

.17 

.17 

.17 

.13 

.09 

.22 

.18 

.02 

.24 

.17 

.16 

.15 

.16 

.26 

.37 

.30 

.20 

.09 

.17 

.22 

.25 

.07 

.27 

.11 

,06 

.26 

.26 

.12 

5.43 

WIND 

<><, 

184 

125 

67 

96 

88 

85 

79 

147 

71 

57 

76 

79 

37 

53 

104 

64 

69 

89 

67 

73 

49 

37 

44 

80 

66 

92 

57 

91 

123 

76 

2491 

MAX 

69 

78 

66 

72 

79 

73 

69 

76 

71 

64 

71 

84 

62 

66 

87 

61 

82 

83 

82 

84 

70 

84 

86 

90 

75 

84 

60 

79 

96 

76 

64 

76.2 

MIN 

62 

41 

40 

45 

99 

52 

51 

63 

50 

50 

54 

60 

60 

60 

62 

56 

52 

52 

92 

93 

61 

60 

58 

63 

63 

60 

44 

69 

96 

49 

45 

54.9 

*    *    « 
SOUTHERN            09 

niLLEy 

EVAP 

.16 

.32 

.16 

.21 

.24 

.11 

.07 

.13 

.24 

.14 

.07 

.19 

.15 

.12 

.17 

.21 

.27 

.35 

.33 

.16 

.12 

.25 

.27 

.13 

.16 

.26 

.15 

.27 

.37 

.30 

.21 

6,31 

WIND 

37 

67 

21 

47 

57 

41 

36 

33 

102 

32 

31 

72 

66 

29 

31 

32 

24 

53 

43 

90 

20 

31 

41 

41 

29 

99 

30 

23 

42 

70 

3S 

1327 

MAX 

66 

68 

76 

79 

85 

63 

70 

86 

70 

73 

74 

81 

81 

63 

87 

90 

66 

87 

92 

76 

66 

94 

90 

S3 

91 

88 

S8 

98 

92 

82 

82 

S3. 6 

MIN 

67 

51 

47 

46 

55 

54 

57 

65 

55 

94 

63 

65 

66 

64 

63 

62 

57 

54 

48 

52 

63 

62 

62 

65 

64 

57 

66 

62 

58 

51 

48 

56.2 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.17 

.21 

.16 

.13 

.03 

.09 

.06 

.08 

.09 

.04 

.09 

.16 

.03 

.10 

.11 

.19 

.26 

.21 

.11 

.10 

.19 

.20 

.15 

.17 

.16 

.16 

.25 

.22 

.24 

.19 

.16 

4.55 

WIND 

26 

7 

35 

23 

11 

32 

17 

10 

10 

8 

35 

40 

31 

10 

6 

9 

5 

26 

28 

27 

5 

23 

37 

18 

24 

43 

22 

3 

20 

19 

4 

616 

MAX 

89 

82 

80 

90 

80 

70 

86 

82 

69 

71 

80 

80 

76 

81 

91 

89 

65 

88 

62 

89 

95 

87 

88 

96 

86 

91 

97 

96 

86 

80 

85 

64. 9 

MIN 

63 

55 

50 

57 

97 

98 

67 

65 

58 

98 

65 

65 

66 

62 

63 

64 

59 

99 

59 

69 

66 

66 

65 

68 

66 

66 

68 

63 

62 

54 

55 

62.1 

RIO  GRANBE  CITY  3  W 

EVAP 

.17 

.36 

.26 

.24 

.23 

. 

.12 

.26 

.13 

.12 

.09 

.19 

.18 

.16 

.13 

.15 

.31 

.24 

.21 

.21 

.16 

.25 

.19 

. 

.20 

.09 

.32 

.34 

.42 

.34 

.13 

6.67B 

WIND 

'.2 

51 

45 

35 

44 

40 

29 

28 

67 

42 

33 

60 

69 

27 

21 

26 

31 

It 

37 

72 

12 

15 

44 

49 

12 

41 

36 

23 

37 

71 

45 

1222 

•    •    • 
LOWER  VALLEY        10 

HC  COOK 

EVAP 

.23 

.40 

.30 

.28 

.33 

.16 

.13 

.33 

.33 

.11 

.12 

.22 

.17 

.19 

.15 

.21 

.26 

.41 

.30 

.07 

.16 

.34 

.35 

.31 

.30 

.20 

.30 

.40 

.39 

.42 

.12 

8.01 

WIND 

127 

94 

84 

114 

70 

124 

112 

115 

125 

111 

95 

199 

47 

136 

94 

50 

51 

75 

70 

61 

118 

61 

94 

126 

55 

79 

100 

62 

66 

131 

85 

2855 

MAX 

84 

87 

76 

81 

89 

68 

76 

90 

77 

66 

76 

80 

75 

77 

86 

93 

S3 

83 

84 

90 

92 

89 

89 

87 

96 

63 

92 

89 

92 

S2 

68 

83.4 

MIN 

66 

50 

47 

47 

96 

58 

98 

65 

57 

96 

60 

65 

62 

62 

64 

63 

56 

96 

60 

60 

67 

67 

64 

65 

68 

68 

67 

67 

61 

51 

50 

60.2 

WESLACD  2  E 

EVAP 

.26 

.32 

.22 

.32 

.06 

.06 

.13 

.13 

.12 

.11 

.19 

.16 

.33 

. 

.19 

.26 

.34 

.25 

.11 

.21 

.21 

.23 

.22 

.26 

.24 

.23 

.29 

.31 

.35 

.22 

.14 

6.716 

WIND 

97 

64 

55 

104 

53 

52 

103 

78 

66 

45 

67 

96 

72 

91 

95 

52 

41 

76 

31 

90 

61 

55 

69 

102 

SO 

67 

70 

95 

76 

31 

21 

2035 

MAX 

90 

91 

80 

91 

90 

75 

86 

86 

82 

79 

81 

81 

79 

82 

91 

82 

85 

93 

86 

90 

92 

66 

88 

93 

90 

91 

96 

96 

94 

78 

78 

86.5 

MIN 

69 

57 

52 

63 

66 

62 

66 

66 

64 

64 

66 

69 

65 

65 

60 

70 

60 

63 

67 

69 

70 

71 

67 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

59 

60 

65.8 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


5««  Referenc*  Notes  Following  Station  Ind«x 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXiS 
MARCH 


X 

0) 

Day  of  month 

s 

Station 

2 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

(  IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

SAr 

A6i 

3S 

40 

41 

39 

42 

46 

s 

42 

44 

48 

48 

47 

48 

50 

46 

48 

48 

49 

51 

50 

50 

52 

52 

48 

52 

51 

50 

45 

46 

42 

46.5 

LUBBOCK  9  N 

'a 

MAX 

55 

53 

59 

57 

55 

60 

60 

54 

56 

59 

62 

64 

61 

62 

53 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

64 

64 

62 

66 

6, 

61 

58 

53 

55 

59.5 

MU 

49 

A2 

45 

48 

44 

45 

51 

45 

42 

45 

51 

52 

53 

50 

33 

4a 

49 

50 

52 

54 

52 

52 

57 

55 

53 

58 

55 

55 

50 

46 

45 

49.9 

8 

MAX 

?3 

51 

54 

54 

52 

55 

59 

54 

53 

55 

58 

61 

58 

59 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

61 

61 

59 

63 

60 

59 

57 

55 

53 

57.0 

HU 

51 

46 

47 

50 

48 

48 

52 

48 

45 

48 

52 

53 

55 

52 

54 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

54 

57 

56 

55 

59 

56 

56 

53 

50 

48 

51.6 

HESLACO  2  E 

2 

MAX 

■s- 

85 

86 

94 

SE 

78 

69 

85 

82 

84 

84 

81 

85 

81 

86 

81 

93 

90 

87 

91 

95 

92 

92 

97 

95 

97 

102 

103 

101 

90 

85 

89.1 

MU 

72 

65 

60 

68 

7; 

68 

71 

72 

68 

66 

67 

69 

68 

68 

66 

69 

60 

65 

67 

70 

71 

73 

70 

73 

74 

74 

75 

77 

78 

70 

66 

69.4 

4 

MAX 

e« 

85 

81 

at 

84 

76 

83 

81 

80 

78 

80 

79 

80 

78 

81 

80 

79 

84 

82 

85 

89 

88 

87 

91 

91 

91 

95 

97 

96 

89 

S3 

84.7 

MU 

7; 

70 

65 

70 

74 

70 

72 

74 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

68 

71 

64 

67 

70 

72 

73 

75 

73 

75 

77 

76 

77 

80 

81 

74 

71 

72.0 

e 

MAX 

S« 

e<> 

7! 

83 

83 

75 

81 

81 

80 

76 

78 

78 

78 

76 

77 

78 

76 

82 

82 

82 

85 

86 

85 

87 

87 

87 

91 

93 

93 

87 

80 

82.4 

Hir^ 

7; 

■'ll 

66 

■'ll 

74 

^Q 

721 

74] 

71 

69| 

TOi 

71 

71 

69| 

69| 

72I 

66| 

68 

72 

73| 

74) 

76 

74 

76 

78 

77| 

78 

81 

81 

75 

72 

72.7 

BUSHLAND  1  WSW 

LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
TYPE  SOIL;   OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  e2TTT  SOIL  THERMOMETER. 
SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  montli 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  WSD  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

.6 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

LUBBOCK  USO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MIDLANO  USD  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

MULESHDE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

1.0 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

f 

.2 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

T 
T 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

«    «    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  USO  aP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

SNYDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

«    *    « 
EDUARUS  PLATEAU     06 

SAN  ANGELO  MSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  91    - 


STATION  INDEX 


STATION 


tieRNtrHY 
AiiLGNE  ma  IP 

ACKGHlV  I  MSm 

ALEOU  * 
ALICE 

Si 

AlUHt    10    SM 


»NOERSDN 

kmiif   1 

ANDREWS 

ANC1.IT0N 

u 

ANNA 

ANSIN 

ANTELOPE 

ARANSAS  P 

SS  1 

ARANSAS  M 

RfP 

JCE 

ARCHER  CITY 

ARlINdTON 

ARHSTHONC 

ASPEUHDNT 

2  S! 

ATHENS  i   SSE 

ATLANTA  4 

HSW 

BAIRO 

BAKEHSPUCD 
8AI.LINGEB    I    SH 
8ALHDHHEA 
BANKGRSHITH 
BAROHELL    OAH 
BATEHAN    RANCH 
BATESVULf 

BAY   CITV   WATERMOI 

8AVT0HN 

BEAUMONT  FILTER  I 

BFOIAS 

BEEVIllE  9  NE 
BELTDN  DA»» 
BENAVIOfS 
BEN&VIDES  NO.  2 
BENBROOK  DAN 


BER' 


I  ENE 


BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NQ  2 

BIC  SPRINC  FIELD  STA 

BIG  SPRING 

BIC  HELLS 

BLANCO 

BLEWETT  9  NM 

BLOVS  CAMPGROUND 

BLUE 

BOERNE 

BON  MlEft  2    E 

BONHAM 

BONITA 

BOOKiR 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

BORCER  i   H 

BQmIE 

BOXELOER 

BOTO 


BRICE 

BRIDGEPORT 

BRICCS 

BRITTON 
BRDNSON 
BROWNPIELD  HI 
BRDHNSVIlCE  I 
BROUNWOOO 


COUNTY 


BUFF, 


.  nNh 


BURLESON  t  SSH 

BURLINGTON  3  WSW 
BURNET 

BUSHLANO  1  HSH 


NvaN  DAM 

NYON 

NyON  dam  no 
a*i  QAM  NO 
ON  0AM  NO 
ON  0AM  NO 
OH    DJ 


IYON  1 


I  NO 


K  MOUNTAIN 
NINC 

NING    NO.    t 
NAN    RANCH 
CMAPLOTTE    5   HNM 
lEAPSlOE 
lERQKEE 

IlORESS   i   MSM 
ILORESS   FAA   AIRPORT 
ILLICOTHE 

ISOS  <)AS|N 
BDLO  CKEEH 
ARENdQN 

ARKSVIlCE    2    NE 
ARKSVILCE    L   H 
ASSEHS   RANCH 
AUOE 
EBURNE 
EVElANO 
IFTON    to   E 


HALf 

TAYLOR 
Oil  HARTIN 

LAMPASAS 

SHACKELFORD 
3l  PARKER 
01  JIM  MELLS 

03  SRENSTGR 

OJ  sremster 

04  CHEROKEE 

«  BRAZORIA 
01  MISE 
Ol|  POTTER 

VERDE 

(I  CHAMBERS 
04  CRIMES 
03  NILIIAMSON 
01  ANOREMS 
lORIA 

'3|  COLLIN 

ij   JONES 

N5AS 
NSAS 

■1   ARCHER 

3    TARRANT 
01    KENEDY 
OZJ   STONEMALL 
HENDERSON 
04|  CASS 

07    TRAVIS 


09  PECOS 

02  RUNNELS 

09  REEVES 

Oe  KENDALL 


TACOROA 

OS  HARRIS 

EFFERSON 
04J  GRIMES 


DUVAL 
DUVAL 
TARRANT 


BURNET 
REAGAN 
REAGAN 
HOHARD 


BLANCO 
UVALDE 
JEFF  DAVIS 


NEHTON 

FANNIN 

\    MONTAGUE 

;  LIPSCOMB 

{  03  BREMSTin 

J  HUTCHINSON 

MONTAGUE 

RED  RIVER 

MISE 

KINNEY 
i   MCCULLOCH 
HARTLEY 
PALO  PINTO 
STEPHENS 
ROBERTSON 
WASHINGTON 


NISE 


>>!l  03|  JOHNSON 
*8|  OSI  MIlAM 
50|  06   BURNET 
POTTER 


06  REAL 
01  HEMPHILL 
RESIOIO 


•.Ui 


3^  01^  COM! 


BtJ    Ofl    DIMMIT 


EOHAROS 
PANOLA 
STERLlNC 
LLANO 


03!  ERATH 
01  HARTLEY 
01  HARTLEY 
01  NUECES 

01  ATASCOSA 
07  GONZALES 

oe  SAN  SABA 

02  CHILDRESS 
02|  CHILDRESS 

Olj  02j  HARDEMAN 

*  Oil  BRE-STER 

07^   KARNES 
I    Oa    DONLEY 
]   0*1  RED   RIVER 
\    0*1   RED    RWEH 
1    07   BEKAR 
I    OL   ARMSTRONG 
93   JOHNSON 
Oq   LIBERTY 

03  BOSQUE 


100  32 
102    96 

101  27 


100  2* 

99  21 

103  00 

9B  07 


267e 
lOTJ 
1431 


379       BA       SI 


1898 
317 
2190 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1119       6P      7A 


—  OBSERVER 


I.    HOOD 

MEATHSR  SERVICE 
EN  IBNT 
L.  LONG 


CONARO  0.  N 
JAY  ATKINS 
MRS.  MAYSELI 


KELIUM 


CITY  OF  ALVIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  MEATHEH  SERVICE 
INT  9JUNDRY  •  MTR  CONN 
ANAHUAC  T6CD 


RCGR 


lamrence  i.  dun 
anorens  county  airport 

CITY  OP  ANCLETON 
JESSE  T.  VANOAGRIFF 


INACTIVE  7/31, 


HAIEL  W.  PELHi 
C.  G.  VIERTEL 
DR.  OHIGhT  a. 
LAWRENCE  H.  Ci 


HERSCHEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHfllSMAN 
CLYDE  CRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
SOIL  CONSERVATION  SEI 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  ALLBRIGHT>  JR. 
EARL  P.  KING 

CHARLES  SLATER 
O.B,  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLAN' 


>ICH, 


AS  AGBl 


TJON 


ORPS  OF  ENGINEERS  I 
ftUBERTa  S>.    BAIAN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LEAGUE  RANCH 

WILSON  KLOSE 

CITY  OF  BIC  LAKE 

DWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  f    STA 

CITY  OF  BIC  SPRING 

HERBERT  T,  STANFIELO 


DRAN 

C.  STOVALL 

OTIS 

1. .  1 

ANIEL 

JOE  808  U 

NCER 

FRAN 

r>. 

SANCHEZ 

DON 

RFF> 

JUSE 

H  £. 

HUGHS 

MRS. 

LOHI 

■it    B,  FORD 

ECTOR  e. 

FIELDS 

MISS 

5TE 

M.  KOTCH 
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JEDDO  2  NhE 

497! 

BASTROP 

4 

29  90 

IB 

*72 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

4977 

MARION 

32  46 

20 

199 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEMETT 

0* 

LEON 

31  21 

96 

09 

506 

MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 

JOHNSON  CITY 

460! 

06 

BLANCO 

30  17 

98 

24 

1194 

8A 

PENICK  BROS.  L6ft.  CO. 

JDUROANTDN 

4647 

01 

ATASCOSA 

28  9* 

98 

33 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION* 

*67{ 

KIMBLE 

30  30 

99 

1760 

c 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

Oi 

VAL  VERDE 

30  09 

101 

07 

180C 

TA 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  A  5 

03 

DENTON 

33  02 

19 

72t 

c 

WILBURN  C,  ROESLER 

KAPFIE  RANCH 

468: 

JIM  HOGG 

27  0! 

98 

35 

MRS.  JOYCE  0.  ORAME 

KARNACK 

469; 

04 

HARRISON 

32  41 

09 

23C 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

KARNES 

28  53 

97 

94 

393 

ALVIN  SALCE 

KATY  t(OLF  HILL 

4T0< 

08 

HARRIS 

29  94 

95 

90 

171 

LEROY  WILKINSON 

KAUFMAN  3  SE 

4705 

03 

KAUFMAN 

32  39 

96 

16 

42C 

BA 

MRS.  FRANKIE  M.  FAIR 

KEHPNER 

4T4S 

LAMPASAS 

31  04 

98 

00 

686 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4792 

07 

KARNES 

28  49 

97 

51 

283 

!P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEOALE  6  SSK 

4761 

03 

TARRANT 

32  34 

14 

752 

F.  E.  UMPHRESS/  JR. 

KENT 

4767 

05 

CULBERSON 

31  04 

104 

14 

4220 

H,  P,  WINDHAM 

KERHVILLE 

4780 

KERR 

30  03 

99 

09 

16*a 

SA 

ROY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

4791 

0- 

BELL 

31  07 

97 

42 

790 

5P 

8ELL  CNTY.  WTR.  CONTROL 

KINCSVILLE 

4810 

07 

KLEBURG 

27  32 

97 

53 

69 

TEXAS  A  AND  I  UNIV 

KIRBYVILLB  FOR  SERVICE 

4819 

04 

NEWTON 

30  37 

93 

49 

179 

5P 

JAMES  B.  HARPER^  SR. 

KNAPP  &  SH 

4B4I 

02 

BORDEN 

32  37 

lOl 

13 

MRS.  DON  FRANKLIN 

KOPPERL  9NNE 

4B66 

03 

HILL 

32  08 

29 

630 

c 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTIE  3  SE 

4870 

HARDIN 

30  20 

94 

16 

SI 

t 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4880 

01 

SWISHER 

34  22 

101 

45 

3477 

: 

CARL  LOSSON 

LA  CRaNCE 

4903 

07 

FAYETTE 

29  5S 

96 

52 

307 

7A 

CHARLES  W.  PRIEBE 

L*  PRYQB 

4920 

09 

ZAVALA 

28  97 

99 

90 

741 

8i 

BA 

c 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  1  S 

4931 

09 

EL  PASO 

31  58 

106 

36 

3B00 

6P 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

01 

TAYLOR 

32  14 

54 

1769 

SA 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIOOEPORT  DAM 

4972 

0; 

WISE 

33  13 

97 

50 

881 

E 

M.  C.  MASSINGILL 

LAKE  COLQRAOO  CITY 

4974 

021 

MITCHELL 

32  20 

100 

55 

2100 

: 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMESA  I  SSE 

90i3 

OL 

DAwSON 

32  42 

101 

56 

2965 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018 

oe 

LAMPASAS 

31  03 

98 

11 

1024 

7A 

NOLAN  R,  WORD 

LANCTBY 

5048 

oe 

VAL  VERDE 

29  48 

101 

34 

1290 

8A 

8A 

c 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

5060 

09 

WEBB 

27  31 

99 

28 

491 

6P 

6P 

c 

JOHN  LEACM 

LATIMER  RANCH 

9086 

02 

COTTLE 

33  53 

100 

23 

195( 

7A 

W  L  LATIMER 

LAVON  DAM 

9044 

03 

COLLIN 

33  02 

96 

29 

SA 

8A 

OA 

: 

COFE-PROJECT  ENGINEER 

9097 

02 

TAYLOR 

32  09 

99 

1971 

BA 

MRS.  OCELLIA  MC  AOANS 

LEAKEY 

9U3 

oa 

REAL 

29  44 

99 

46 

1622 

c 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

9114 

REAL 

29  42 

99 

SO 

1600 

5P 

5P 

INACTIVE  U/4/71 

LENDRAH 

9198 

OL 

MARTIN 

32  18 

101 

53 

2800 

CHOVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

9183 

OL 

HOCKLEY 

33  34 

102 

23 

3550 

7A 

7A 

LOUIS  L,  OUNLAP 

LEtirSVILLE  DAM 

5192 

03 

DENTON 

01 

556 

BA 

z 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

LEE 

30  25 

97 

01 

469 

BA 

8A 

c 

CITY  OF  LEXINGTON 

LtBERTV 

S196 

08  LIBERTY 

30  03 

94 

49 

35 

SA 

8A 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

9229 

04  CASS 

33  01 

22 

403 

PAUL  F.  CAHMILL 

LIPAN 

9243 

03)  HOOO 

3Z  31 

98 

03 

931 

7A 

L  C  SMITH 

LIPSCOMB 

9247 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100 

16 

2490 

7A 

W.  W.  GUNN 

LITTLEFIECO  NO.  Z 

9265 

01 

LAMB 

33  54 

102 

20 

3500 

PIONEER  NATURAL  CAS  CO 

LIVINGSTON  Z    mNE 

9Z71 

04 

POLK 

30  44 

56 

178 

6i 

bl 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

LLANO 

30  4S 

98 

1040 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  i  NH 

9284 

0- 

CALOWELL 

29  94 

42 

SIB 

7A 

EMIL  F.  WILLMS 

LONDON 

9312 

06 

KIMBLE 

30  40 

99 

39 

Ibii 

t 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE  9  SW 

9327 

FREESTONE 

31  37 

95 

51 

309 

7* 

NOYL  ANOEHS 

LONCVIEH 

5341 

CRECC 

3Z  28 

94 

44 

330 

7A 

7A 

M 

LONGVIEW  FIRE  OEPT 

LOOP 

9391 

o; 

GAINES 

32  54 

102 

i9 

3249 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAJNE 

5358 

02 

MITCHELL 

32  24 

100 

2289 

MRS.  J.W.  KING 

LORENZO 

9363 

01 

CROSBY 

33  40 

101 

32 

3170 

BA 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADY 

939S 

HOUSTON 

31  08 

99 

27 

298 

BA 

8A 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

5410 

o: 

LUBBOCK 

33  42 

101 

49 

3290 

CG 

WSO  FOR  AGRICULTURE 

LUBBOCK  WSQ  AP         ft 

541 

LUBBOCK 

33  39 

101 

49 

3294 

HID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

04 

ANGELINA 

31  14 

94 

281 

HID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

9429 

07 

CALDWELL 

29  41 

97 

40 

405 

8A 

8A 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNXHAVEN  RANCH 

5449 

06 

29  58 

99 

27 

1996 

7A 

C.  L.  SECOR 

::i 

U 

OBSERVATION 

d 

y^ 

u 

U 

g 

TIME  AND 

z 

0 

9 

^ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

i 

i 

COUNTY 

< 

s 

1 
2 

< 

OBSERVER 

i 

1 

1 

is 

MABANK  4  SM 

9461 

03 

HENDERSON 

32  20 

96  09 

342 

e 

CITY  OP  MABANK 

MADISDNVICLE 

5477 

04 

MADISON 

30  5T 

99  99 

23C 

5P 

81 

ROSS  HADOLE 

MAGNOLIA 

5496 

MONTGOMERY 

30  13 

95  45 

275 

It 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

5579 

BREWSTER 

30  12 

103  14 

4080 

OA 

«t 

MRS.  SHIRLEY  S.  BQONEY 

5583 

o5  CONCHO 

31  07 

99  33 

1995 

7J 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5596 

05i  PRESIDIO 

30  10 

104  01 

4710 

9P 

c 

HARRY  W  F1RST8R00K 

MARFA  16  SSE 

5600 

OS 

PBESIOO 

30  00 

103  93 

4660 

e 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 

MARLIN  3  NE 

9611 

FALLS 

31  20 

96  91 

372 

6P 

&l> 

LEON  0.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

5618 

HARRISON 

32  32 

94  Zl 

352 

Ti 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

9646 

03 

TARRANT 

32  4A 

97  29 

76( 

10* 

KENNETH  W.  OAVIS 

MASON 

5650 

06 

MASON 

30  4A 

99  13 

19B6 

Si 

81 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

02 

MOTLEY 

3*  01 

100  90 

2390 

e 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

5658 

02 

MOTLEY 

34  01 

100  50 

2280 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

26  42 

99  98 

10 

6F 

6P 

R.  H.  TRAYLOB 

MATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

Ze  06 

80 

7A 

7A 

ORVAL  W.  SCHUMACHER 

MAJO  1  S 

566-^ 

BOWIE 

33  19 

94  20 

309 

7i 

HAZEL  M.  RACHEL 

MAYPESHL 

5695 

03 

ELlIS 

32  19 

932 

C 

MADISON  C.  WILSON 

MC  ALLEN 

5701 

10 

HIDALGO 

26  IZ 

98  13 

122 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

vt 

HIOALGO 

26  11 

98  14 

lOO 

MIC 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEV 

5707 

06 

UPTON 

31  08 

102  12 

2494 

BA 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

MC  COOK 

5721 

l< 

HIDALGO 

26  30 

96  23 

229 

7a 

7A 

74 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

974i 

06 

BANDERA 

29  48 

99  19 

1629 

BA 

81 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  CRECOR 

5757 

MCLENNAN 

31  26 

97  25 

71B 

OA 

8i 

OLIN  J.  TIPPIT 

MC KINNEY  3  S 

9766 

03 

COLLIN 

33  10 

96  37 

595 

9( 

7* 

HEARD  NAT  SCIENCE  MtHLS 

MC  LEAN  3  E 

9770 

01 

GRAY 

35  14 

100  33 

2880 

9A 

94 

c 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

MEMPHIS 

582^ 

02 

HALL 

34  44 

100  33 

2100 

6A 

6A 

H 

BAYFORO  E.  HUTCHEHSON 

MENARD 

9822 

06 

MENARD 

30  59 

1951 

6P 

61 

DENNIS  C.  DECKER 

MENTONE  2  S 

5821 

OS 

LOVING 

31  41 

103  36 

Z70( 

9A 

9J 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

5836 

HIDALGO 

26  04 

97  54 

7! 

7A 

CERAlO  L.  ENGLAND 

MERCURY 

5840 

06 

MC  CULLDCH 

31  29 

99  10 

144C 

e 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

9B4T 

03 

BOSOUE 

31  93 

97  42 

1028 

7A 

MRS.  WANOA  M.  KLOSE 

hert:on 

5859 

06 

IRION 

31  16 

100  49 

2180 

OA 

8^ 

R.  E.  KEY 

5869 

03 

LIMESTONE 

31  41 

96  29 

525 

8j 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

587! 

ROBERTS 

39  42 

100  38 

2744 

71 

7A 

H 

LAURENCE  R.  BERRY 

MIO  CITY 

5878 

LAMAR 

33  90 

95  31 

515 

7* 

MRS.  MARTHA  A.  DOWDY 

•MIDLAND  WSO  AP         « 

989( 

01 

MIDLAND 

31  96 

102  12 

2891 

Mil 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIDLAND  4  ENE 

989L 

01 

MIDLAND 

32  01 

102  01 

274{ 

7P 

7* 

GULF  REFINING  CD 

MINEOlA  7  SSW 

5994 

04 

SMITH 

32  39 

95  33 

7A 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

HINEOLA  8  ENE 

595( 

HOOD 

32  43 

95  22 

387 

6P 

DAN  H.  LINOLEY 

MINERAL  WELLS  ISSW 

599? 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

98  07 

890 

c 

SW  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5958 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

98  04 

934 

Hit 

MIQ 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

MISSION  4  W 

5972 

10 

HIDALGO 

26  13 

98  24 

133 

7i 

7A 

BATES  POWER  Pt.*NT 

MOBEETIE  2  S 

9987 

WHEELER 

35  31 

100  26 

361S 

6P 

E.  E.  CRAY 

mdline 

9996 

06i  LAMPASAS 

31  23 

98  19 

1400 

C 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999 

31  34 

102  94 

5P 

9P 

DEE  ROOK 

MONTGOMERY 

6024 

04 

MONTGOMERY 

30  23 

95  42 

332 

TA 

MRS  NORMAN  D  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

60S6 

eosouE 

32  01 

97  39 

796 

7A 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MICl 

6060 

03 

ERATH 

32  23 

98  10 

1090 

7A 

MRS  M  MAKlNE  KNIGHT 

MORSE 

6070 

HANSFORD 

36  04 

101  29 

3180 

8A 

MARGE  PAPAY 

MORTON 

6074 

01 

COCHRAN 

33  43 

102  45 

3740 

7A 

7A 

N.H.  STEEO 

MOUNT  lOCKE 

6104 

05 

JEFF  DAVIS 

30  40 

104  00 

6790 

6P 

6P 

6P 

t     H 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6103 

TITUS 

33  10 

95  00 

416 

c 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

FRANKLIN 

33  11 

95  14 

478 

7i 

7J 

JAMES  T.  BASS 

MUENSTER 

6130 

COOKE 

33  39 

97  22 

1009 

8A 

STEVE  J.  MOSTER 

HULESHOE  I 

6135 

01 

BAILEY 

34  14 

102  43 

3780 

BA 

BA 

H 

J.  V.  PEELER 

MULESHOE  Z 

6136 

01 

OAILEY 

34  1* 

102  43 

3780 

: 

MRS  ROeiN  H  TAYLOR 

MULLIN 

6140 

MILLS 

31  34 

1470 

7A 

C  E  FERGUSON 

02 

KNOX 

33  27 

99  38 

146L 

6P 

7A 

GLYNN  0.  WEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

NACOGDOCHES 

31  36 

94  39 

3oa 

BA 

OA 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177 

04 

NACOGDOCHES 

31  37 

94  38 

435 

t 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

6190 

0* 

MORRIS 

33  U 

94  41 

362 

BA 

RUBY  J,  WELCH 

NATALIA 

6209 

0^ 

MEDINA 

29  12 

98  91 

710 

5P 

91 

GRANVILLE  M.  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210 

0^ 

NAVARRO 

31  57 

96  42 

49A 

8A 

E 

U  S  COBPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEV  4  SSW 

04 

RED  RIVER 

33  4Z 

95  04 

400 

7, 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6297 

06 

KERR 

29  57 

99  31 

2120 

*P 

ROBEBT  C.  MEBRITT 

NEUVILLE 

6265 

SHELBY 

31  40 

324 

M.  D.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

6276 

COMAL 

29  42 

716 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KGN6 

NEW  CANEY  4  NW 

6280 

0< 

MONTGOMERY 

30  IZ 

95  15 

290 

7i 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AM£R 

NEW  GULF 

WHARTON 

29  16 

95  55 

72 

SA 

SA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331 

□  3 

CLAY 

33  20 

98  01 

1050 

THOMAS  F,  HANSON 

NEW  SUMMERFIElD 

6335 

04 

CHEROKEE 

31  99 

95  06 

476 

C 

MRS.  ESTHER  R.  DICKSON 

NEWTON 

6339 

NEWTON 

30  91 

93  46 

193 

BA 

8A 

GEORGE  C.  NEAL 

NIX  STORE  I  H 

6367 

°! 

LAMPASAS 

31  07 

9B  22 

1360 

7* 

JAMES  e.  FERGUSON 

HIXDN 

6368 

GONZALES 

29  16 

97  45 

406 

6P 

7* 

DONALD  ChESSHER 

NORTHFIElD 

6433 

MOTLEY 

34  17 

100  36 

2070 

7(1 

GRADY  TIMMDNS 

NOTLA  3  SE 

01 

OCHILTREE 

36  06 

100  36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

COLEMAN 

31  59 

99  37 

1979 

7* 

DUCAN  BARNETT 

NUGENT  I  E5E 

JONES 

32  41 

99  40 

1990 

BA 

MACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

649S 

COKE 

32  03 

100  18 

2029 

7* 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CC 

ODESSA 

6502 

05 

ECTOR 

31  53 

102  24 

2912 

it 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504 

01 

LYNN 

32  50 

101  49 

3046 

c 

BEN  MOORE*  JR. 

OiLTON 

6548 

09 

WEBB 

27  27 

98  59 

801 

8A 

INACTIVE  8/16/71 

DLNEY 

6636 

YOUNG 

33  22 

98  46 

1197 

6P 

6P 

JAMES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNW 

6641 

03 

ARCHEft 

33  26 

96  47 

1184 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

34  11 

102  08 

3610 

BA 

8i 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  Nw 

6664 

OB 

ORANGE 

30  07 

93  47 

14 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

RUSK 

32  16 

94  59 

507 

6A 

JEWEL  R.  TODD 

OrONA 

6734 

06 

CROCKETT 

30  43 

101  IZ 

2346 

7fl 

7* 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  B  WSW 

6736 

CROCKETT 

30  41 

101  20 

2590 

J.  V.  OWENS 

PAOUCAH 

6740 

02 

COTTLE 

3A  01 

100  18 

1890 

7A 

74 

D.  P.  SANOLIN 

PADUCAH  17  SSE 

6742 

02 

KING 

33  47 

100  12 

1810 

7* 

MRS  SETH  A  WOODS 

PAINT  fiflCK 

6747 

0( 

CONCHO 

31  30 

99  95 

1626 

9P 

WILLIAM  L.  HARREN 

PALACIOS  FAA  AlBPORT 

6790 

MATAGORDA 

28  43 

96  19 

12 

MID 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

6757 

0' 

ANDERSON 

31  47 

99  39 

600 

7A 

7* 

c 

MRS  JIMMIE  DALE  TREZISE 

PALO  PINTO 

6766 

PALO  PINTO 

32  46 

96  19 

1045 

7* 

MRS  CLENNA  L  PICARD 

PAMPA  NO.  2 

6776 

01 

CRAY 

35  32 

100  57 

3240 

7A 

74 

C 

DARRELL  SEHORN 

6780 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS;   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+.f.  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   I>recipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 


U/'Jbu^j/.-fL^ 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  5/1/72-1850 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C.  28801 
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82.8 
80.3 

78.9 
81.8 
81.7 
83.0 
81.9 

84.8 
83.8 
83.5 
80.1 
81.0 

79. 2M 

81.5 

80.5 

82.7 

83.9 

83.5 
82.1 
78.8 
82.5 
85.9 

85.2 
83.9 
82.7 
84.8 
79.8 

77.5 
81.9 
Bl.4 
Bo. 8 
84.2 

81.0 
82.2 
78.2 
84.8 
78.1 

83.4 
83.1 
80.5 
79.9 
83.4 


83.4 
80.5 
81.5 
82.1 
85.4 

78.7 
81.3 
81.9 
82.3 
84.1 


51.3 
52.3 
53.5 

46.2 

51.7 

54.0 


51.'. 
54.7 
56.8 
58.7 
56.0 

55.6 
55.6 
54.7 
55.7 
53.2 

56.8 
59.4 
57.3 
55.7 
56.5 

54. 9M 

57.7 

55.5 

53.7 

56.9 

58.4 
58.0 
52.'. 
53.6 
59.1 

55.9 
56.2 
52.7 
56.4 
54.9 

52.'. 
57.6 
55.9 
53.3 
54.9 

55,4 
55.6 
55.9 
56.0 
55.6 

59.0 
56.0 
56.7 
56.3 
56.3 

56.1 
54.3 
54.5 
54.2 
57.3 

55.8 
56.0 
55.5 
53.4 
59,3 

54.1 
54.5 
56.7 
58.5 
58.4 

57.7 
53.1 
58.5 
59.0 
58.1 

53.3 
56.1 


67.3 
69.1 
69.2 
65.8 
67.0 

68.9 

68.1 


67,6 
68.7 
68,3 
70,8 
68.2 

67.3 
68.6 
66.2 

69.4 
67.6 

70.8 
72.6 
70.4 
67.9 
69.8 


71.0 
70.1 
65.6 
68.1 
72.5 


70.6 
71.1 
67.7 
71.6 
67.4 

65.0 
69.9 
68,7 
67.1 
69.6 

66.2 
69.0 
67.1 
70.4 
66.9 


68.5 
66.9 
66,1 
66,6 
69.6 


69.6 
68,3 
68,5 
67.8 
72.4 

66.4 
67.9 
69.3 
70.4 
71.3 

70.9 


5.3 
1.3 


1.5 


2.8 


5.54 
.36 
2.57 
1.39 
2.39 

.98 

1.38 


3.00 
4.80 
2.42 
1.43 
4.60 

2.68 
3.67 
3.43 


3. 

4, 

3. 

2. 

3, 

1.94 

3.67 

4.90 
3.07 
5.85 
2. 71 
2,33 

2.82 
3.25 
5.57 
1.79 
1.88 


2.90 
2.19 
2.03 
3.36 
4.28 


2.52 

3.76 
2.06 
1.28 
2.70 

2.23 
1.54 
2.56 
1.70 
2.97 

2.14 
2.98 
1.40 
3.75 
4.76 

2.58 
2.41 
2.56 
3.66 
2.29 

4.45 
2.76 
3.49 
1.88 
1.11 

2.05 
1.90 
1.92 
2.04 
2.53 


.63 
.89 

.37 
1.63 

.13 
2.38 

.33 


.62 
2.36 


.35 
1.82 


1.85 


2.56 
2.27 


3.79 


1.76 
.54 


3.61 
.30 

1,36 
.59 
.53 

.82 


1,32 
1,63 
1,10 
,89 
1,50 


,54 
1.07 
2.30 
1.21 
1,62 


2.41 
1.46 
2,71 

1.30 
1,52 


1,30 
2,37 
2,08 
LIB 
1,33 

1.66 
2.08 
1.22 
1.89 
1.77 


1.43 

1.75 

1.76 

.89 

.49 

1.28 

1.68 
.90 

1.11 
,89 

1.10 

1.03 
1.71 
.45 
1.13 
1.56 

1.45 
1.75 
1-32 
1.46 
1.48 

1.15 
1.47 
1.20 
1-35 
.60 

1.56 
.87 
1.35 
1.45 
1-10 

1.80 
1,61 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
4PRIL 


Temperature 

Precipitation 

'J 
<2 

< 

i 

Q 

•J 

Q 

a 

& 

No.  o 

Day 

s 

1 

1 

lU 

u 

Snow.  Sleet 

N 

0.  o(  Days 

SlaUoa 

Max. 

Min. 

H 

S  0 

Q 

o 

o 

o 
a 

1 

■sl 

0  i 

0  » 

0  0 

*    *    * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

83. 5M 

59.7m 

71. 5M 

91 

8 

45 

9 

2 

0 

0 

0 

4.00 

-       .27 

2.50 

21 

.0 

0 

3 

3 

1 

ATHENS  3  SSE 

Bu-tM 

55. 5M 

68, 5M 

90 

12t 

38 

39 

2 

0 

0 

0 

2.26 

1.61 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

CARTHAGE 

60. 4 

55.1 

68,3 

89 

13 

40 

40 

0 

0 

0 

0 

4.50 

3.21 

27 

.0 

0 

4 

21   1 

CENTER 

78.3 

51.8 

65.1 

88 

6 

34 

67 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.57 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

CENTERVILLE 

81.3 

54.2 

57,8 

92 

8 

32 

51 

I 

0 

1 

0 

1.41 

.67 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLARKSVILLE  2  NE 

77. 8M 

54. 7M 

66. 3M 

88 

13 

34 

65 

0 

0 

0 

0 

.56 

.30 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

COlDSPRING  5  SSW 

Bo. 7 

55.9 

68.3 

90 

14 

37 

39 

1 

0 

0 

0 

3.30 

2.55 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

82.3 

60.0 

71,2 

89 

20  + 

41 

15 

0 

0 

0 

0 

1.52 

,73 

27 

•  p 

0 

4 

1 

0 

CONROE 

82.2 

57.9 

70.1 

91 

8 

39 

24 

3 

0 

0 

0 

5.97 

4.67 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

CROCKETT 

80.0 

52.6 

56,3 

89 

2U 

35 

62 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1.48 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

OAINGERFIELD  9  S 

80.6 

57.5 

59,1 

91 

13 

39 

39 

1 

0 

0 

0 

3.05 

1.47 

27 

.0 

0 

<> 

2 

1 

DIALVILLE  2  W 

81.2 

55.8 

69,0 

90 

13 

39 

33 

1 

0 

0 

0 

3.06 

1.3P 

27 

.5 

1 

3 

4 

3 

1 

EMORY 

78.0 

52.9 

65.5 

69 

!'•  + 

37 

2  + 

89 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.83 

28 

•0 

0 

3 

2 

0 

EVADALE 

Bo. 8 

55.6 

66.2 

87 

21  + 

36 

39 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.57 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

FAIRFIELD  3  ESE 

80.5M 

57. 5M 

69. IM 

90 

6 

39 

33 

1 

0 

0 

0 

1.97 

1,30 

27 

.0 

0 

4 

' 

1 

FRANKLIN 

83.8 

58.3 

71.1 

92 

7 

41 

19 

3 

0 

0 

0 

2.33 

1,61 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

GiLf'ER  2  W 

77.2 

52.5 

54.9 

68 

14 

35 

98 

0 

0 

0 

0 

2.74 

,94 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

GROVETON 

Bo. 3 

55.7 

68.5 

86 

7 

37 

35 

0 

0 

0 

0 

3.42 

2.80 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

HEMPHILL 

79, 7M 

55. IM 

57. 4M 

90 

8 

35 

57 

1 

0 

0 

0 

3.46 

1,9B 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

HEMPSTEAD 

82.1 

56.6 

69.5 

90 

20  + 

39 

27 

2 

0 

0 

0 

5.09 

3,11 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

HENDERSON 

77.9 

51.7 

54,8 

90 

lA 

33 

102 

1 

0 

0 

0 

2.15 

-  2.27 

1.70 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

HUNTSVILLE 

82.2 

58.0 

70.1 

2.9 

91 

14  + 

39 

28 

4 

0 

0 

0 

4.01 

-   .39 

2.30 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

78.2 

52.6 

65,4 

87 

l* 

33 

85 

0 

0 

0 

0 

4.85 

3.35 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

JACKSONVILLE 

80.3 

56.9 

56.5 

89 

13 

39 

34 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1,59 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

JASPER  3  SW 

Bo. 5 

54.3 

57.4 

90 

8 

34 

51 

1 

0 

0 

0 

3.91 

1.8R 

28 

.0 

0 

3 

3 

2 

KARNACK 

79.3 

55.9 

57.5 

89 

17 

38 

51 

0 

0 

0 

0 

2.15 

1.25 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

61.5 

56.7 

59.1 

2.2 

87 

13  + 

33 

28 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-  1.53 

1.40 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

LINDEN 

76.4 

52.2 

54.3 

66 

I'l 

36 

108 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.61 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

LIVINGSTON  2  NNE 

80.9 

55.1 

68.0 

89 

l'.* 

33 

45 

0 

0 

0 

0 

5.52 

3.12 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

LDNGVIEW 

79.4 

53.4 

66.4 

.7 

90 

l* 

34 

78 

I 

0 

0 

0 

4.51 

..   .18 

2.02 

27 

•  0 

0 

5 

3 

2 

LOVELAOY 

80.6 

54.6 

67.7 

90 

14 

36 

41 

1 

0 

0 

0 

2.97 

1,92 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

LJFKIN  FAA  AIRPORT 

82.0 

58.1 

70,1 

3.5 

9C 

20  + 

39 

Z'> 

4 

0 

0 

0 

2.93 

2.30 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

MADISONVILLE 

83.6 

55.8 

59,7 

90 

20  + 

37 

25 

3 

0 

0 

0 

2.79 

1.65 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

MARSHALL 

77.1 

52.1 

64.6 

-   .9 

89 

14 

37 

99 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  2.07 

1.45 

28 

,0 

0 

4 

1 

1 

MINEDLA  B  ENE 

79.4 

54.7 

67.1 

69 

12 

35 

78 

0 

0 

9 

0 

1.51 

1.26 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOUNT  PLEASANT 

77.5 

52.9 

55.3 

1.9 

89 

14  + 

34 

101 

0 

0 

0 

0 

2.01 

,68 

27 

.c 

0 

4 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

77.0 

53.4 

65.2 

87 

14+ 

35 

, 

94 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.47 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

NACOGDOCHES 

79.8 

55.4 

57.6 

2.4 

90 

15  + 

36 

56 

3 

0 

0 

0 

4.02 

-   .55 

2.85 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

NEWTON 

PALESTINE 

79.4 

55.0 

57,7 

1.8 

90 

6 

40 

50 

1 

0 

0 

0 

3.35 

-   .46 

1.20 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

PDYNOR  1  NE 

81. 3M 

57. 6M 

69, 5M 

90 

13  + 

40 

33 

2 

0 

0 

0 

2.50 

1.32 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROCKLAND  1  M 

81.7 

55.6 

66,8 

91 

7 

34 

37 

1 

0 

0 

0 

6.45 

1.86 

4.03 

26 

•  0 

0 

3 

3 

2 

RUSK 

77.3 

55.5 

66,4 

88 

15  + 

38 

67 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.72 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAM  RAYBURN  DAM 

79.3 

55.0 

67,7 

90 

8 

35 

57 

1 

0 

0 

0 

4.44 

3.27 

26 

,0 

0 

4 

2 

1 

SIMMS  4  WNW 

79.9 

51.1 

55,5 

9l 

12 

35 

66 

1 

0 

° 

0 

3.07 

1.73 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

SULPHUR  SPRINGS 

77.3 

52.5 

54,9 

68 

1*  + 

35 

94 

0 

0 

0 

0 

5.56 

4.40 

27 

.0 

0 

3 

3 

1 

TEXARKANA 

77.1 

53.3 

65.2 

90 

15  + 

37 

98 

2 

0 

0 

0 

1.04 

.39 

16 

,0 

0 

4 

0 

0 

TOWN  BLUFF  DAM 

79.6 

55.3 

67,5 

68 

15 

35 

49 

0 

0 

0 

0 

8.11 

4.64 

26 

•  0 

0 

4 

3 

2 

TYLER  5  NE 

79.0 

53.6 

65.3 

92 

I'' 

37 

9+ 

78 

2 

0 

0 

0 

1.50 

.69 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARREN 

81.8 

56.4 

59,1 

89 

7 

34 

1 

26 

0 

0 

0 

0 

5.25 

2.24 

27 

•  0 

0 

4 

4 

2 

WILLS  POINT 

78.9 

53.7 

56.3 

91 

13 

38 

9  + 

67 

1 

0 

0 

0 

2.34 

1.16 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

67.5 

1.6 

3.27 

-  1.29 

T 

*    *    • 

TRANS  Pecos      05 

ALPINE 

84.6 

45.8 

55.2 

1.9 

96 

6 

26 

83 

6 

0 

1 

0 

.00 

-   .51 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD 

87.8 

57.5 

72.7 

101 

13 

33 

23 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALMQRHEA 

89. IM 

50. 4M 

59. eM 

3.9 

99 

7 

23 

14 

1 

0 

0 

.00 

-   .71 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANDELARIA 

95.3 

47.7 

71,5 

105 

12 

31 

15 

25 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

82.6 

53.3 

68,0 

94 

7 

43 

21 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

85.4 

40.2 

62.8 

94 

11  + 

27 

22 

94 

9 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRANE 

88. IM 

52. 2M 

70. 2M 

102 

13 

25 

45 

14 

0 

1 

0 

.04 

.04 

20 

.CI 

0 

0 

0 

0 

DRYOEN 

87.9 

57.9 

72,9 

100 

14 

40 

2  + 

18 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  PASO  WSO  AP            R 

82.8 

47.5 

55,2 

1.8 

92 

10  + 

30 

56 

4 

0 

1 

0 

.00 

-   .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FABENS 

82.9 

44.2 

63,6 

92 

7 

29 

94 

4 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

88.0 

50.2 

59,1 

102 

7 

29 

47 

13 

0 

2 

0 

.10 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

90. 7M 

50. 4M 

70, 5M 

104 

7 

24 

23 

17 

0 

1 

0 

.55 

.53 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

LA  TUNA  1  S 

84.0 

47,5 

55,8 

92 

10 

33 

47 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 

85.8 

43.5 

64,7 

95 

12+ 

26 

70 

7 

0 

4 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MENTDNE  2  S 

69. 9M 

46. OM 

68. OM 

102 

7 

26 

52 

16 

0 

1 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONAHANS 

92.2 

47.4 

69.8 

103 

12  + 

36 

15 

31 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

77.6 

45.2 

61,4 

94 

11 

20 

21 

138 

1 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

87.6 

55.4 

72.0 

99 

14 

36 

19 

13 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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THL 

Y  SL 

IMM 

AK12 

iEI 

3  ^ 

)T/ 

VII 

ON 

fi 

lN 

D 

D 

IVIS 

ION/ 

LLD. 

AT 

A 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Temperature 

Precipitation 

If 

II 

1 

< 

■n 

si 

|z 

1 

S 
a 

In 

1 

« 
Q 

No.  ol  Days 

3 
i2 

i 

1 

1 

0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  DdY« 

SUUOD 

Max. 

Mill. 

3 

2§ 

i 
s 

• 

0 

S 

s 

1 

s 
s 

s: 

.'1 

0  » 

7ii 

PECOS 

PENWElL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  D4M 

SALT  FL4T  10  ENE 

91. 8M 
87. 3M 

68.3 
82.3 

47. 3h 
52, SM 
51.1 
46,3 
48.4 

69. 6M 
70. IM 
72.9 
68.3 
65.4 

2.6 

106 
99 

104 
99 
96 

11  + 

29 
34 
37 
33 
35 

50 
44 

7 
41 
76 

21 
U 
27 
14 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.05 
.00 
.00 
.00 

-   .34 

.17 
.03 
.00 
.00 
.00 

25 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 

.n 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

S'NOERSON 

SHEFFIELD 

SIERRi  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

85.6 
89.1 

84. 8M 
86. OM 
88.0 

54,9 
57,0 
44. OM 
48. 9M 
51,6 

70.3 
73.1 
64. 4M 
67. 5M 
69.8 

97 
98 
91 
94 
100 

13  + 

8  + 

13  + 

12  + 

34 
31 
25 
30 
32 

2  + 

40 
16 
70 
37 
43 

9 

15 

5 

11 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

•  12 
.14 
.00 
.00 
T 

.12 

.1* 

.00 

.00 

T 

20 
20 

25  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

83. IM 

44,8m 

64. OM 

92 

7 

30 

1 

94 

7 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.2 

3.6 

.04 

-   .52 

.0 

*         *          * 
EDWARDS  PLATfAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NQ  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

87.5 
66.8 
.63.8 
63.3 
91.3 

61,3 
54,2 

57,1 
56,2 
60.4 

74.4 
70.5 
70.5 
69.8 
75. 9 

4.8 
3.9 

98 
100 
95 
97 
98 

15  + 
15  + 

8 

8 
14  + 

35 
31 
35 

34 
50 

15  + 

14 
38 
23 
26 
0 

U 

13 

5 

4 

IB 

e 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

i.ee 

1.25 
2.04 
1.73 
1.85 

-  1.48 

-  .99 

1.48 
.75 

1.16 
.65 
.55 

19 
26 
28 
28 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 

4 

4 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

6',.0 
6'>.0 
86.9 

85.7 

54.4 
56.5 
57.9 

53.2 

69.2 
70.3 
72.4 

69.5 

100 
93 

97 

98 

14 
7 
7 

1'-  + 

34 
33 

35 

24 

43 
21 
10 

48 

8 
6 
6 

10 

0 
0 

e 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

1.09 
1.48 
3.04 

.46 

.50 
1.20 
1.68 

.24 

21 
27 
19 

14 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
2 
2 

2 

1 
1 
2 

0 

0 

1 

2 
0 

DEL  RIO  WSO  AP 
EOEN  1 

ELDORADO  n  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

88.2 
86.6 
85.9 
83.1 
63.8 

62,4 
56,3 
55,4 
57,7 
57,6 

75.3 
71.5 
70.7 
70.4 
70.7 

3.7 

99 
102 
99 
94 
97 

14  + 

13 

13 

7 
7 

45 
36 
24 
36 
39 

2 
21 
38 
16 
20 

U 

u 

12 
4 
5 

0 
0 
0 
B 
D 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.58 

1.76 

.71 

3.33 

1.96 

.22 

.62 
.69 
.35 

2.11 
1.07 

16 
21 
21 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 
6 
3 

2 
2 

0 

1 
2 

0 
0 
0 

I 
1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

86.7 
88.7 
82.8 
8;:. 9 
88.8 

55.3 
58,4 
55.3 
53.9 

60,1 

71.0 
73.6 
69.1 
68.4 
74.5 

5.1 
3.2 

100 

100 

94 

93 

101 

13 
13 

6 
1'-+ 
15 

31 
34 
32 
31 
33 

22 
12 
28 
38 

12 

11 

15 

4 

3 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 

.33 

2.47 

5.58 

.06 

-   .50 
2.22 

.64 

.27 

1.57 

3.10 

.06 

19 
20 
28 
26 
27 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

5 

4 
0 

1 
0 
1 
2 
0 

0 

0 

1 

2 

0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

eA.6 
83. 6M 
68.2 
85. -iM 
85.2 

56,6 
54,9m 
56.7 
53, 4M 
54.1 

70.8 
69. 3M 
72.5 
69. 4M 
69,7 

4.2 

96 
96 

102 
97 

101 

13 
14 
13 
8 
13 

38 
31 
38 
33 
31 

15+ 

20 
38 
26 
30 
34 

7 

8 

12 

e 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 
1.42 
.00 
3.17 
1.52 

-  1.52 

-  .55 

.54 

.66 

.00 

2.62 

.54 

21 
28 

26 

27 

.0 
iO 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 
0 
4 
3 

1 
1 
0 

1 

3 

0 
0 
0 

1 

0 

MERTZON 
DZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

6'.. 4 
68.3 
87.2 
64.5 

54.6 
56.1 
57,5 
56,4 

69,5 
72.2 
72.4 
70.5 

98 
102 
100 

95 

14 
13 
16 

7 

35 
34 
37 
37 

2  + 
16 

43 
22 

16 
17 

7 
12 
U 

3 

0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.27 
.65 

.04 
2.06 

-  1.51 

.27 
.47 
.02 
.59 

21 

21 
20  + 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
6 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGElO  dam 

SAN  ANGElO  WSO  AP        R 

87.0 
86. 2 
84.1 
86.2 

87,4 

56.0 
53.3 
57.4 
54.7 
55.9 

71.5 
69.8 
70.6 
70.5 
71.7 

4.6 

99 

101 

94 

100 

103 

12 

14 
1* 
13 

33 
31 
42 
31 
32 

21 
42 
10 
36 
26 

10 
10 
7 
U 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.90 

1.37 

1.00 

.13 

.57 

-  1.44 

.90 
.60 
.65 
.11 
.38 

26 
27 
20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

82.6 
86.9 
88.4 
90.3 
86.7 

57.3 
56.6 
55.5 
59.9 
53.6 

70.1 
71.8 
72.0 
75.1 
70.3 

96 

99 

100 

103 

101 

1* 
13 
1* 
7 
I* 

35 

34 
29 

40 

31 

40 

18 

35 

5 

37 

6 
12 
15 
17 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.32 

1.04 

l.*l 

.26 

.26 

-   .25 

2.00 
.52 
.82 

26 
21 

20 
21 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 

1 
1 

2 

1 
2 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

71.3 

4.6 

1.44 

-   .98 

.0 

♦    »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  0AM 

82. 2M 

64.6 

66.0 

83.9 

65.2 

65. 5M 

62.1 

63.1 

59.3 

60.2 

73. 9M 

73.5 

74.6 

71.6 

72.7 

5.8 
3.4 
3.9 

88 
97 
95 
92 
97 

16  + 

7 

8 
1*  + 

6 

46 
44 
42 
41 
42 

8 

6 

8 

16 

12 

0 
4 
7 
5 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
1.46 
.97 
6.34 
1.32 

-  2.09 

-  1.47 
4.76 

2.25 

.75 

.57 

6.46 

.47 

27 
27 
28 
28 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 
2 

4 

1 

1 
1 
2 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

84.6 
63,6 
80.7 
86.0 
86.4 

67.7 
57.8 
69.5 
67.3 
61.8 

76.2 

70.7 
75.1 
76.7 
74.1 

5.0 

93 

91 
91 
93 

93 

15 

6 

21  + 

21  + 

7 

47 
38 
47 
47 
40 

4 

19 

5 

2 
8 

4 

1 
2 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.91 
1.04 
2.12 
1.53 
.00 

-  3.25 

-  .61 

3.91 

.90 

2.12 

1.47 
.00 

27 
26 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
1 
0 

2 
1 

1 
1 
0 

2 

0 

1 
1 

0 

ELGIN 

FLATQNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOlIAO 
GONZALES 

85.9 
86. 7M 
67.2 
86.3 
86.0 

61.0 

60.7m 

62.3 

63.1 

59.8 

73.5 

73. 7M 
74.8 
74.7 
72.9 

4.5 

97 
94 
96 
94 
94 

7 
7 
16  + 

;6 

8 

45 
41 
43 
43 
39 

16 

4 
5 
1 
3 
13 

8 
10 
13 

8 
10 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.32 

1.26 

.32 

7.83 
.71 

-  2.79 

5.23 

-  2.84 

.87 
.59 

.15 

7.65 

.47 

28 
28 
28 
27 
28 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
1 
2 
2 

1 
1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

66.5 
87.9 
88.7 
87.2 

61.7 
60,3 
61,9 
64.1 

74.1 
74.1 
75.3 
75.7 

4.9 
4.7 

93 
97 
94 
96 

7 
15  + 
17  + 

7 

40 
41 

6 

10 

I 
4 

6 

14 
15 
12 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.89 

.97 

.51 

1.26 

-  1.59 

.47 
.45 
.36 
.75 

27 
28 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   100   - 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
APRIL 


1972 


Temperature 


<S 


No.  ol  Days 


Precipitation 


z 
B 
2 

(J 

1.24 

.65 

2.24 

.67 

1.50 

.72 

1.2* 

1.03 

.49 

1.25 

3.39 

.46 

4.27 

.SB 

1.08 

2.53 

.60 

2.66 

.76 

2.39 

.60 

2.92 

1.85 

1.25 

.98 

1.20 

.44 

1.09 

1.23 

1.97 

2.00 

.57 

.69 

2.49 

2.22 

.50 

2.88 

.15 

.34 

1.10 

1.83 

.48 

.49 

1.89 

3.74 

6.20 

1.43 

1.46 

.09 

1.38 

.49 

1.66 

2.04 

2.40 

.34 

2.25 

1.48 

2.18 

1.61 

.70 

.25 

2.08 

1.32 

2.27 

.33 

1.12 

1.80 

.18 

.42 

.15 

1.55 

.05 

.37 

.23 

1.20 

.06 

1.83 

.23 

1.80 

.05 

1.63 

.00 

2.00 

1.09 

.80 

.00 

.10 

.50 

1.00 

.30 

.77 

1.63 

.02 

LA  GRANGE 

LExINGTDN 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNfELS 

NUON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTDWN 

ROCKPDRT 

SAN  ANTONIO  WSO  4P 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

smithville 
somerville  ham 
washington  state  park 

YOAKUM 

DIVISION 

•    *    * 
UPPER  COAST  08 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

8AYT0WN 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI 
WnuSTDN  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP 

DIVISION 


SOUTHERN 


ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 
CDTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DULEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
TILDEN 


84.8 
82.3 
84.7 
88.2 
89.1 

86.1 
86.6 
83.4 
85.5 
86.4 

81.2 
85,9 
85.1 
84.5 
86.0 

86.8 
84.1 
82.0 
83.7 
86.5 


81.8 
82.2 
82.1 
83.1 


81.2 

84.2 
84.6 
85.9 
81.8 

76.7 
82.2 
83.4 
81.6 
81.0 

83.3 
78.5 
81.6 
83.0 
83.2 

79,5 

83.7m 

81.3 

83.0 

83.3 

85.0 


89.1 
87.7 
89.1 
90.7 
92. IM 

89.1 
89.8 
91.2 
89. B 
90.7 

91.6 
93.0 
89.6 
92.1 
89. 3 

89.8 

90.9 
90.3 
87.4 

92.3 

88.7 


60.4 
59.4 
59,0 
64.3 
58.8 

60.6 
61.5 
59,8 
64,3 
65,5 

68,0 
61,4 
58.3 
60.9 
62.3 

66.4 
58, 9M 
59,3 
60,5 
61,7 


61,7 
58,4 
59,9 
64,0 


56,6 
63,8 
55,7 
62,5 
63,6 

68.3 
60.1 
62.9 
57.1 
65.0 

62.8 
58.8 
54.7 
59,9 
61,8 

59,7 
67, 2M 
66,1 
62,1 
60,0 

64,3 


65.3 
63.4 
60.4 
64, 4M 
63, OM 

62.2 
63.4 
63.5 
60.2 
62.5 


65.5 

66.2 
61.3 
60.4 

66.4 
62.5 


72,6 
70,9 
71,9 
76.3 
74.0 

73.4 
74.1 
71.6 
74.9 
76.0 

74.6 
73.7 
71.7 
72.7 
74.2 

76.6 

71. 5M 
70.7 
72.1 
74.1 

73.7 


71.8 
70.3 
71.0 
73.6 


68.9 
74.0 
70.2 
74.2 
72.7 

72.5 
71.2 
73.2 
69.4 
73.0 

73.1 
68.7 
73.2 
71.5 
72.5 

69.6 
75, 5M 
73.7 
72.6 
71.7 

74.7 


77,2 
75.6 
74.8 
77. 6M 
77. 6M 

75.7 
76.6 
77.4 
75.0 
76.6 

75.4 
79,6 
76,2 
77,1 
74,9 

77.7 

78.6 
75.8 
73.9 

79.4 
75.6 


5.5 

4.2 
3.1 
5.1 


4.0 
3.7 
4.7 
1.1 
3.5 


3.8 

4.7 
3.2 


3.8 
3.8 


2.1 


93 


2.27 
1.29 
1.35 
2.05 
.98 

1.91 
1.16 
2.25 
3.48 
.53 

4.43 
1.94 

.76 
1.21 

.78 


1.95 


1.65 
2.98 
1.20 
1.41 


3.49 
.91 
•30 
.42 

1.99 


.64 
3.15 
2.48 

.44 
2.35 

5.42 
3.32 
1.10 
3.42 
2.07 

.35 


.23 
.47 
.26 
.13 
.42 

.60 
1.23 

.11 
.27 
.07 

.00 
2.25 
.84 
.00 
.23 


1.00 

.31 
1.53 

1.66 

.03 


,0 

0 

4 

,0 

0 

3 

,0 

0 

3 

■  0 

0 

2 

,0 

0 

2 

.0 

0 

5 

,0 

0 

3 

.0 

0 

3 

.0 

0 

1 

.0 

0 

1 

.0 

0 

1 

.0 

0 

4 

.0 

0 

2 

.0 

0 

2 

.0 

0 

2 

.0 

0 

2 

.0 

0 

2 

.0 

0 

3 

.0 

0 

2 

2 

.0 

0 

2 

0 

.0 

.p 

0 

2 

1 

.0 

0 

2 

2 

.0 

0 

3 

1 

.0 

0 

3 

1 

.0 

0 

2 

2 

.0 

0 

3 

1 

.0 

0 

2 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

3 

2 

.0 

0 

2 

0 

.0 

0 

3 

2 

•  0 

0 

3 

2 

.0 

0 

2 

2 

.0 

0 

3 

2 

.0 

0 

2 

0 

.0 

0 

4 

3 

•  0 

0 

2 

1 

.0 

0 

2 

0 

.0 

0 

1 

1 

.0 

0 

3 

3 

.0 

0 

2 

2 

•  0 

0 

3 

1 

■  0 

0 

2 

2 

,0 

0 

2 

2 

,0 

0 

1 

0 

.0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

2 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

3 

0 

.0 

0 

1 

1 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

.0 

0 

2 

1 

.0 

0 

1 

1 

.c 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

1 

1 

.0 

0 

1 

1 

.0 

0 

I 

0 

.0 

0 

3 

2 

.0 

0 

1 

1 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued                   MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Temperature 

Precipitation 

ft 

1 

> 
< 

■3 

|z 

1 
i 

0 

Q 

2 

S 

1 
1 

No.  of  Days 

■3 

.2 

■3 

o 

1 

1 

! 

now.  Sleel 

No.  ol  Days 

Slatlon 

Max. 

Min. 

H 

xO 
2S 

1 

o 

S 

o 

1 

o 

§ 

S  t 

si 

•=5 

ZAP/>TA 

93,8 

ft. 2 

79.0 

106 

1* 

45 

1 

2 

24 

0 

0 

0 

2.33 

2.12 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

76.7 

3.9 

.66 

-    1.24 

.0 

♦         «         * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO    AP                  R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

S5.6 
87. 7 
89.0 
68.6 
88.5 

69.1 
67.1 
67.2 
69.0 
65.6 

77.4 
77.4 
78.1 
78.8 
77.1 

3.5 

2.4 

96 
96 
98 
97 
101 

15 
17 
15  + 
15  + 
8 

48 
46 
46 
48 
46 

2  + 
2  + 

2 

4 
3 
0 
5 

2 

10 
16 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 
1.04 
1.43 
1.71 
1.83 

-  .01 

-  .62 

1.36 
.89 

1.25 
1.60 
1.78 

28 
28 
28 
28 
28 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

0 

1 
1 
1 

MISSION    'i    W 

89.3 

67.5 

78.4 

3.0 

99 

8 

46 

5 

17 

0 

0 

0 

1.91 

.30 

1.87 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACD    2    E 

67.8 
87.6 
88.7 

66.1 
69.1 
69.0 

77.0 
78.4 
78.9 

2.4 

98 
96 
96 

16 
16 
15 

45 
47 
48 

7 
1 
0 

12 
12 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.53 

.95 

1.56 

-       .92 

.03 

.47 

.95 

1.35 

28 
28 
28 

.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 

1 
1 
2 

0 

1 
I 

0 
0 

1 

DIVISION 

77.9 

3.1 

1.39 

-       .17 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRVTDN  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRENHAM 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
36    STATIONS 


GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
GOLIAD 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
DIALVILLE  2  W 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
DIALVILLE  2  W 


106 

DATE 

15  + 

19 

DATE 

02* 

8.34 

.00 

7.65 

DATE 

27 

.5 

1 

DATE 

03 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  extremely  dry  weather  of  the  previous 
month  continued  through  the  first  2  weeks  of 
ApriL  Most  of  the  State,  except  the  South 
Central  and  Southern  Divisions,  experienced  mod- 
erate drought.  Light  to  moderate  showers  fell 
in  north-central  Texas  on  the  14th  and  brought 
temporary  relief.  Scattered,  moderate  to  locally 
heavy  showers,  dotted  the  central  and  eastern 
portions  of  the  State  between  the  18th  and  21st, 
then  heavy  showers  were  numerous  over  the 
eastern  two-thirds  of  the  State  from  the  26th 
through  the  28th. 

The  northern  High  Plains  caught  a  few  moderate 
to  heavy  showers  toward  the  end  of  the  month. 


but  the  southern  High  Plains  and  the  Trans 
Pecos  areas  received  little  rain  in  April.  At 
the  end  of  the  month,  all  regions  except  southern 
Texas  and  the  Lower  Rio  Grande  Valley,  were 
gripped  by  drought  of  mild  to  moderate  intensity. 

April  rains  came  too  late  to  benefit  most  grain 
crops  from  the  Low  Rolling  Plains  Division 
southward. 

The  month  was  unseasonably  warm.  Mean  monthly 
temperatures  were  4°  to  6°  above  normal  in  most 
areas.  Austin  experienced  the  third  warmest 
April  of  record. 


Robert  Orton 

Climatologist  for  Texas 

National    Weather    Service   Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

APRIL      1972 

_ 

Day  of  Month 

Slalion 

z 

H 

1  1  2  1  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11   12 

13   14   15 

16  1  17 

1  '^ 

19  I 

20  I  21 

22  I  23  I  24 

25  1 

26  { 

27 

28 

29  1  30 

31 

•   •   « 

HIGH  PLAINS         01 

48ERN4TMY 

.03 

.03 

4CKERLV  1  WSk 

- 

_    -    - 

... 

-      •      - 

... 

... 

- 

- 

. 

- 

_      _      - 

. 

. 

- 

- 

. 

AH&RILLO  WSO  AP        //R 

.03 

T 

T 

T 

T 

.03 

ANDREWS 

.01 

.01 

BIG  SPRING 

.B3 

.25 

.07 

.51 

T 

BOOKER 

.56 

.56 

BORGER  3  W 

.0^ 

.04 

T     T 

T 

BRAVO 

T 

T 

T 

T 

BROHNFIELO  NO  2 

.03 

.03 

BULER  ♦  NNW 

.51 

.09 

.02 

.30 

T     .10 

BUNKER  HILL  5  N 

.00 

CANADIAN  1  ENE 

T 

T 

CANVON 

.OB 

.04 

.04 

CHANNINC  NO.  2 

.00 

CLAUDE 

.2t 

.03 

.17 

.04 

COLDWATER  3  W 

. 

. 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

CONLEN 

.50 

T 

.50 

CROSBYTGN 

.10 

.10 

DALHART  FAA  AIRPORT 

.AB 

T 

T 

T 

.48 

T 

0ARR0U2ETT 

.76 

T 

T 

.61 

.19 

DIMXITT  6  E 

.00 

DIMMITT 

.03 

.03 

T 

DUMAS 

.09 

T 

.09 

T 

FlDVDAOA 

.♦4 

.44 

FlDYDADA  9  SE 

.06 

.06 

FOLLETT 

.52 

.44 

.08 

FDRSAN 

.78 

T 

.76 

T 

T 

.02 

T 

T 

FRIONA 

T 

T 

GARDEN  CITY  1  E 

.00 

GRUVER 

l.«9 

.04 

1.45 

HART 

T 

T 

HARTLEY 

l.»« 

T 

1.44 

HEREFORD 

.00 

HIGGINS 

.14 

.14 

HITCHLAND  6  SSH 

1.02 

.17 

.89 

LAHESA  1  SSE 

.10 

.10 

LENORAH 

.08 

T 

.08 

T 

T 

LEVELLAND 

.11 

.11 

LiPSCOne 

.62 

T 

T 

.40 

.02 

LITTLEFIELD  ND.  2 

.03 

.03 

LOOP 

.22 

T 

.22 

LORENZO 

- 

-     .     - 

-   .   - 

-      -      . 

.      .     - 

_     -     . 

. 

- 

. 

. 

.     _     - 

- 

- 

- 

. 

. 

LUBBOCK  WSO  AP           R 

.35 

.35 

HC  LEAN  3  E 

2.20 

.60 

1.60 

NIAHI 

I.  BO 

.01 

.05 

1.74 

MIDLAND  WSO  AP         //R 

.29 

.05   T 

.24 

T 

T 

MIDLAND  «  ENE 

.75 

T 

T 

.37 

.38 

MORSE 

.62 

.04 

.58 

MORTON 

.03 

.03 

MULESHOE  1 

.00 

NOTLA  3  SE 

.51 

.11 

T 

T 

.35 

.05 

OLTON 

.02 

.02 

PAHPA  NO.  2 

.14 

.01 

.01 

T 

.12   T 

PANHANDLE 

.25 

T 

.03 

.03   .19 

PERRYTQN  S  NNE 

.80 

.08 

T 

.72 

T 

PERRVTON  11  WNW 

.78 

.10 

T 

.68 

PLAINS 

T 

T 

T 

PLAINVIEW 

.17 

.07 

.10 

9UITAQUE  1  E 

- 

_     _     - 

_   _   - 

-      .      - 

-      .      - 

.     .     - 

_ 

_ 

_ 

_ 

.     -     _ 

. 

- 

. 

. 

SEMINOLE 

.03 

T 

.02 

.01 

T 

SILVERTON 

.43 

.15 

.20 

.03   .09 

SLATON  !  SE 

.38 

.38 

SPEARMAN 

.64 

.05 

.59 

STRATFORD 

1.50 

.06 

T 

1.44 

SUNRAY  4  SH 

.26 

.26 

TAHOKA 

.03 

.03 

TASCOSA 

T 

T 

TULIA 

.01 

T 

.01 

T 

UHBARGER 

. 

-     -     - 

_   _   - 

... 

-      .      - 

... 

_ 

_ 

. 

. 

_     _     _ 

- 

- 

. 

- 

. 

«EGA 

T 

T 

T 

T 

WALCOTT 

.00 

. 

•    •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 

1.04 

.10   .09 

.70 

T 

T 

.15 

T 

T 

ANSON 

1.95 

.22 

T 

1.20 

.08 

.45 

T 

ASPERMONT  2  SSH 

.81 

.25 

.04 

.38 

.14 

BALLINGER  I  SW 

1.72 

.25 

.47 

.06 

.86 

.08 

BATEM4N  RANCH 

1.21 

.50 

.03 

.59 

.09 

BENJAMIN  *  SSE 

.55 

T 

T 

.12 

.02 

T 

.41 

T     T 

EURKETT 

1.7B 

.40   .71 

.26 

.41 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1.10 

.27 

.01 

T 

T 

T 

.77   .05 

CHILLICOTHE 

1.26 

.23 

.08 

.11 

.19 

.65 

CLARENDON 

.15 

.15 

COLEMAN 

2.37 

.14   .36 

1.28 

.01 

.57 

.01 

COLORADO  CITY 

1.38 

T 

1.12 

T 

.26 

CROWELL 

3.53 

.15 

.17 

2.14 

1.07 

DICKENS 

.03 

.03 

DUMONT 

.28 

.09 

.11 

.08 

ELECTRA 

2.74 

T 

1.15 

.38 

T 

.36 

.85 

FLOMOT  1  N 

.47 

.22 

.25 

GAIL 

.45 

.45 

T 

GUTHRIE 

1.44 

.63 

T 

.79 

.02 

HACKBERRY 

1.45 

.15 

1.30 

HAMLIN 

l.U 

T 

T 

.37 

.60 

.14 

HASKELL 

1.70 

.03 

.04 

.42 

.02 

1.10 

.09 

HQRDS  CREEK  DAM 

1.B8 

T 

T    1.15 

.20 

.93 

T 

T 

JAYTON 

.65 

.20 

.30 

.19 

KNAPP  6  SH 

1.39 

.99 

.40 

LAKE  ABILENE 

.97 

.23   .16 

.51 

.03 

.04 

LATIMER  RANCH 

1.59 

.68 

T 

T 

.75 

.16 

T 

LAWN 

.74 

.16   .12 

.43 

.03 

MATADOR 

.66 

.66   T 

MEMPHIS 

.50 

.50 

MOBEETIE  2  S 

1.32 

1.32 

MUNOAY 

1.00 

.20 

.07 

.54 

.19 

NQRTHFIELD 

1.47 

.01 

.02 

.01 

1.43 

NOVICE  1  E 

1.99 

.33 

1.36 

.30 

NUGENT  1  ESE 

1.57 

.18 

1.15 

.04 

.13 

.07 

e  notes  tollowing  Slatio 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

APRIL 

1972 

S 

Day  of  Month 

Station 

i2 

1    2  I  3 

4  1  5  1  6  ' 

7  1  8  f  9 

10  1  U   12 

13   14   IS 

16  I  17  I  18 

19  1 

20  I 

21 

22   23  1  24 

2S  1  26  1  27 

28  I  29  1 

30 

31 

PADUCAH 

.31 

T 

^ 

.19 

.02 

.14 

T 

PtOUCtH  IT  SSE 

1.77 

.91 

.22 

.49 

.15 

PITCHFORK  RANCH 

1.10 

.80   .30 

POLIK 

- 

-     -     - 

.   -    - 

... 

.    -    - 

.     .     - 

.     -     - 

. 

- 

- 

-    -    _ 

.     -     - 

- 

- 

POST 

.12 

.01 

.11 

OUANAH  5  SE 

2.13 

.01 

.47 

.04 

.54 

.02   .48 

.57 

ROBY 

l.«7 

T 

.26 

.58 

.96 

.01   .06 

POSCOE 

1.19 

T 

.25 

.90 

T 

ROSS  RANCH 

.96 

.56 

.40 

ROTAN 

.SI 

.20 

T 

.05 

.40 

.14 

.02 

SEYMOUR 

1.B9 

T 

.05 

.39 

.87 

.62 

SHAMROCK 

1.D3 

.12   .07 

.64 

SHAMROCK  RADIO  KfiYP 

.94 

.12 

.82 

SNYDER 

3.39 

.42 

.01 

T     .12 

T 

2.80 

SOUTH  CAMP  (6666) 

1.39 

T 

.62 

.69 

.12 

STAMfORD  1 

1.12 

.11 

.53 

.43 

.05 

TAHPICO 

.3B 

.38 

TRENT  2  ENE 

.B3 

T 

.80 

T    .03 

TRUBY  3  ESE 

l.AA 

.34 

1.06 

.04 

TRUSCOTT 

9.5* 

.39 

.12 

3.61 

1.46 

TURKEY  2  MSN 

.36 

.06 

.30 

VERNON 

2.97 

.16 

.10 

.73 

1.38 

VOSS  1  MSH 

2.6A 

.92 

.28 

.96 

.48 

T 

WEHINOTON  1  NNW 

1.39 

.99   T 

.45 

.39 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

2.39 

T     .47 

T 

.10 

.01 

T     .28   .49 

.91 

.93 

kICHlTA  VALLEY  FARM  Zl 

3.90 

1.37 

.01 

.13 

.01 

.04  1.44 

.90 

WINTERS  1  NNE 

.96 

.14 

T 

.02 

T     .82 

T 

T 

WITT  RANCH 

.99 

.91 

.48 

*    *    * 

NORTH  CENTRAL       OJ 

ALBANY 

3.00 

.27   .09 

1.25 

.01 

.03  1.32 

.03 

ALEDO  A  SE 

9.60 

.04   .26 

.93 

1.40 

.97  2.40 

ANDICF  1  WNW 

1.78 

T 

.23 

.06   .89 

.60 

ANNA 

2.B4 

.42 

.25 

.80 

.56   .69 

.16 

ANTELOPE 

2.96 

T     .50   T 

T 

.77 

.16 

.02   .93 

.98 

ARCHER  CITY 

A. BO 

.02 

.39 

.43 

1.40 

.02 

.04   .89 

.02 

1.63 

ARLINGTON 

«.AB 

.42 

.91 

2.09 

.95   .93 

.02 

AVALON 

2.B2 

.45 

.83 

1.44   .10 

BAIRO 

- 

.10   .11 

.40 

.80 

.17 

- 

- 

BARDWELL  0AM 

2.42 

T 

.02 

.40 

1.10 

.88   .02 

BEITON  DAM 

1.43 

T 

T 

.42 

.04 

.89   .08 

BENBROOK  0AM 

4. BO 

.01   .20 

1.33 

1.50 

.87   .89 

BONHAM 

2.6B 

.09 

.29   .47 

.18 

.53 

.54   .18 

.48 

BOWIE 

3.67 

.09 

.71   .09 

1.07 

.26 

.03   .68 

.62 

BOYD 

3. A3 

.39   .39 

.10 

.11 

2.30 

.18 

BRAZOS 

2.6B 

.42   .49 

.23 

1.21 

.02   .39 

BRECKENRIDCE 

3. OB 

.08   .40 

1.21 

.12 

.74 

.93 

BRIDGEPORT 

4.11 

.86   .29 

.?5 

.68 

.05  1.82 

.04 

.12 

BROWNWOQO 

3.32 

.08   .29 

T 

1.80 

T    1.10 

.05   .04 

BURLESON  2  SSW 

4.29 

.90 

T 

.91 

1.56 

1.40   .32 

BURLINGTON  3  WSW 

3.97 

T 

.3B 

1.11  2.08 

CAMERON 

2.2B 

.27 

1.92 

.30   .19 

CARROLLTON 

3.27 

.53   .21 

.18 

1.72 

.51   .12 

CEIINA 

2.69 

.33   .38 

.70 

.96 

.26 

CENTER  CITY 

1.94 

.19 

T 

T 

.81 

.09 

.85   .08 

CHALK  MOUNTAIN 

4.31 

.99 

.03 

1.19 

T 

.03 

1.87   .24 

T 

CLEBURNE 

3.66 

.04   .24 

T 

.97 

2.41 

.22   .18 

CLIFTON  10  E 

2.79 

.66 

T 

.49 

1.42 

.15   .07 

COMANCHE 

4.44 

.57 

1.49 

.97 

1.41   .04 

COOPER 

2.10 

.46 

.08 

T 

.57 

.43 

.56 

COPPERAS  COVE 

2.10 

.01 

T     T 

.03 

.41 

.13 

1.10   .42 

CORSICANA 

1.94 

T 

.02 

.46 

T 

1.46 

CRANOALL 

2.99 

.02 

T 

.36 

1.22 

1.35   T 

CRESSON 

3.96 

T 

.27 

.31 

1.13 

2.09   .22 

CROSS  PLAINS 

1.42 

.15   .49 

.33 

.07   .38 

T 

DALLAS  WSO  AP          //R 

3.67 

.09   .31 

.02 

.21 

T    2.71 

T     .37 

T 

DAVILLA 

3.39 

.24 

1.50 

1.08   .93 

DECATUR  2  SSW 

4.3B 

.07 

.64   .31 

.27 

.98 

1.67 

.06   .12 

.26 

DENISDN  DAM 

4.90 

.36   .45 

1.30 

1.20 

.89 

.25 

.49 

DENTON  2  SE 

3.07 

.42   .92 

.48 

1.52 

.10   .02 

.01 

DUBLIN 

9.B9 

.05   .61 

T 

.02 

2.24 

.01  1.05 

1.85   .02 

DUNDEE  e  NNW 

1.B3 

.18 

1.10 

.99 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

2.29 

.14   .37 

.08 

.03   .17  1.08 

.06   .32 

EASTLAND 

2.71 

.32   .60 

.20 

T    1.46 

.13 

ENNIS 

3.00 

T 

T 

.46 

T 

T    1.28 

1.13   .13 

EVANT 

2.33 

.10 

.78 

1.37   .05 

.03 

FARMERSVILLE 

2.98 

.04   .35 

T 

.29 

.95 

.97   .02 

FERRIS 

2.62 

.03 

.43 

1. 00 

1.30   .06 

FLORENCE  3  SE 

2.07 

.21 

.84 

1.02   T 

FORfSTBURO  *  S 

3.89 

.03   T 

.65 

1.10 

.63 

.05   T     .98 

.07 

.38 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

3.29 

T 

.16   .31 

.09 

.19 

T     T    2.37 

T     .IT 

T 

FRISCO 

2.47 

.01   .48 

.19 

1.28 

.39   .12 

FROST 

2.24 

T 

T 

.49 

T 

1.71   .04 

GAINESVILLE 

9.97 

.85   .50 

2.08 

.40 

.63 

.51 

.60 

GATESVILLE 

1.79 

.01 

.92 

.01 

1.18   .07 

GEORGETOWN 

l.BB 

.02 

T 

.28 

.04 

1.33   .21 

GLEN  ROSE  2  W 

4.30 

.51   .27 

.01 

1.20 

1.66 

.32   .33 

GOLDTHWAITE  2  N 

2.99 

T 

.02 

.03 

.01 

.74 

2.08 

.07 

GRAHAM 

3.99 

.50   .12 

.95 

.35 

.10  1.22 

.20 

.19 

GRANBURY 

4.68 

.27 

.32 

1.89 

.97  1.23 

GRANGER 

2.44 

T 

.19 

T     T 

1.35   .94 

GRAPEVINE  DAM 

2.99 

.29   .27 

.16 

1.77 

.30   .20 

GREENVILLE  7  NW 

2.90 

.46 

.02 

.33 

T    1.10 

.96   .02 

CRQESBECK 

2.19 

T 

.01 

.02 

.90 

1.66 

CUNTER 

2. 73 

.01 

.41   .23 

.03 

T 

.49 

.82 

.25   .09 

.44 

HAMILTGN  2SSE 

2.03 

T     T 

.10 

T 

T 

.50 

.06 

1.31   .06 

HENRIETTA 

3.36 

.26 

1.43 

.02 

.01  1.12 

.92 

HEWITT  I  SE 

1.66 

T 

T 

.49 

.02]  1.15   .04 

HICO 

4.28 

T 

.60 

T 

.87 

T    I.OOI 1.43   .38 

T 

HILLSBORO 

2.92 

.06 

.06 

.60 

1.75   .04 

.01 

HONEY  GROVE 

2.02 

T     T     .52 

.20 

.50 

.70   .10 

HUCKABAY 

3.78 

T     .70 

.29 

T 

i.oe 

.25  1.50 

HURST  SPRINGS 

2.10 

.02 

T 

.52 

.04 

1.52 

T 

INDIAN  CAP 

2.41 

.07 

.10 

.80 

.10 

1.30   .04 

JACKSBORO 

J.7« 

.78   .26 

.58 

.24 

1.78 

.14 

JARRELL 

2.29 

.40 

.30 

1.00   .55 

KAUFMAN  3  SE 

2.06 

T 

.34 

.83 

.89 

KENNEDALE  6  SSW 

4.32 

.41 

T 

.96 

1.90 

1.20   .29 

KILLEEN 

1.28 

.02 

.39 

.05 

.49   .37 

LAVON  DAM 

2.70 

.39 

.29 

T    1.28 

.76   .02 

LEWISVILLE  DAM 

2.80 

.28   .30 

.19 

1.73 

.14   .20 

LI  PAN 

1.96 

.05   .34 

.30 

.84 

.10   .33 
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Day  of  Month 

Station 

1 

H 

1  1  2  {  3 

4  1  5    6 

7    8    9 

10   11   12 

13   14   IS 

16   17  I  18 

19  1  20  { 

21 

22   23   24 

25  1  26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

MAftLI^  3  ME 

2.23 

T     T 

T 

T 

.50 

1.68 

.05 

T 

HARYS  CREEK 

3.»3 

.07   .16 

.67 

T 

1.65 

.35 

.53 

HC  CftECDR 

1.5* 

.02 

.54 

.06 

.90 

.02 

MCKINNEY  3  S 

2.56 

.57 

.01 

.19 

1. 11 

.66 

.02 

HERIOIAN  STATE  PARK 

3.25 

1.D3 

.03 

.82 

1.37 

KEXIA 

1.70 

.33 

.46 

.69 

HID  CITY 

2.20 

T 

T 

T     T     .30 

T 

.45 

.46 

.84 

T 

.15 

MINERAL  HELLS  PAA  AP 

2.97 

T 

.03   .55 

.02   .14 

.12 

T 

1.10 

T 

1.01 

HQRCAN  3  HNH 

2.32 

.20 

.75 

.01 

.65 

.28 

.23 

HORCAN  MILL 

2.99 

T     .28 

1.29 

.42 

1.00 

nUENSTER 

«.10 

T 

.70   .23 

1.13 

.88 

.64 

.05 

.27 

HUILII 

2.66 

.76 

1.58 

.32 

NAVARRO  HILLS  OAH 

2.1<> 

.03 

.38 

.65 

1.03 

.05 

NEN'ORT 

3. DO 

.48   .26 

.68 

.64 

.59 

.35 

QLNEV 

2.9« 

.53 

1.71 

.07 

.60 

.05 

.02 

OLNCY  S  NNH 

2.30 

.47 

.90 

.16 

.05 

.45 

.25 

PALO  PINTO 

*.02 

.02 

.60   .62 

.51 

.02 

1.40 

.8! 

PARIS 

l.iO 

T 

.01   .33 

.02 

.12 

T 

.35 

.45 

T 

.12 

PILOT  POINT 

3.75 

.56   .45 

T 

.05 

1.13 

.63 

.26 

.07 

.38 

POSSUH  KINGODH  DAM 

2.99 

.43   .02   .40 

.37   .63 

.07 

1.07 

PROCTOR  RESERVOIR 

*.76 

.21   .53 

T     .01 

1.17 

.05 

1.23 

1.56 

T 

PUTNAH 

2.58 

.13   .30 

1.45 

.70 

QUINLAN 

2. Ill 

.61 

.05 

1.75 

RAINBOW 

3.80 

.52   .06 

.52 

1.28 

1.22 

.20 

RANGER  1  H 

2.56 

.17   .54 

.11 

.03 

1.32 

T 

.39 

RED  OAK 

3.17 

T 

T 

T 

.61 

T     .03 

1.10 

1.35 

.06 

RICHARDSON 

3.37 

T          .43 

.25 

1.7B 

.78 

.13 

RINGGOLD 

3.62 

.22 

1.20 

.68 

.04 

.93 

.55 

RISING  STAR 

3.66 

7 

.40   .90 

.77 

.03 

1.46 

.08 

.02 

T 

ROANOKE 

3.05 

.23   .40 

.08 

2.00 

.06 

.26 

ROCKDALE 

2.78 

.34 

T     .13 

.22 

.09 

.82 

1.1! 

ROCKHALL 

3.31 

.65 

.53 

1.21 

.89 

.03 

ROSEBUD  3  HSH 

2.29 

.50 

1.48 

.12 

.19 

ROSS 

2.05 

T 

.56 

1.4! 

.02 

ROSSER  1  SE 

2.12 

.30 

.22 

1.60 

ROUND  ROCK  3  E 

1.74 

.01 

T 

T 

.34 

.06 

1.18 

.13 

SANGER 

- 

-     -     - 

_     _     - 

_    _    - 

_    -    - 

-     -     - 

-     -     _ 

- 

. 

.     -     - 

- 

- 

- 

. 

SHERMAN  PUHP  STATION 

4.«5 

.92   .42 

.10 

.33 

.20 

1.15 

.72 

.01 

.60 

SLIDELL 

4.44 

.75   .25 

.15 

1.57 

1.02 

.11 

.03 

.56 

SPRINGTQMN 

2.76 

T 

.20   .57 

.11 

.05 

.11 

1.47 

.25 

STEPHENVILLE  »  N 

3.49 

.05   .20 

.44 

.63 

1.20 

.97 

STILUHDUSE  HOLLOW  DAM 

l.BB 

.37 

.02 

1.35 

.14 

STRAWN  t    NNE 

3.90 

T 

.22   .64 

.03 

.13 

1.38 

1.50 

TAYLOR 

1.11 

T 

T 

.20 

.80 

.11 

TEHPLE 

2.05 

.01 

T    T 

T     T 

T 

.32 

T 

.08 

1.56 

.06 

TERRELL 

2.65 

.20 

.54 

.85 

1.06 

T 

THORNDALE 

2.74 

.25 

.01 

.30 

1.15 

.11 

.92 

THORNTON 

2.42 

T 

.72 

1.70 

THROCKMORTON 

1.90 

.44 

.31 

.03 

.87 

T 

.25 

THURBER  5  NE 

2.50 

.32   .56 

.28 

T 

.85 

T 

.47 

TRENTON 

2.55 

T     .45 

.25 

.73 

.47 

.43 

.!2 

TROY 

2.35 

T 

.63 

.09 

1.63 

VALLEY  VIEW 

3.10 

.60   .24 

.25 

.34 

.70 

.23 

T 

.74 

WACO  DAH 

1.92 

.54 

1.35 

.03 

WACO  WSO  AP              R 

2.04 

T 

T     T 

T 

.52 

T 

1.4! 

.02 

.05 

T 

WAXAHACHIE 

2.53 

T     T 

.40 

1.10 

1.03 

WEATHERFORD 

3.52 

.22   .62 

.62 

1.60 

.02 

.24 

WHITNEY  0AM 

2.73 

.57 

.01 

.42 

1.61 

.12 

WOlfE  CITY 

1.90 

.44 

.16 

.54 

.76 

•   •    • 

EAST  TEXAS          Oi 

ALTO  5  SW 

2.35 

.3D 

.20 

.45 

.09 

T 

1.27 

.04 

ANDERSON 

4.00 

2.50 

.70 

.80 

ATHENS  3  SSE 

2.26 

.12 

.46 

.05 

1.61 

.02 

ATLANTA  ♦  WSW 

3.43 

1.73 

.70 

.35 

.10 

.55 

T 

•BDIAS 

- 

.50   T 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

BON  WIER 

2.4! 

.26 

1.39 

.26 

.54 

BOXELDER 

1.24 

.08 

.10 

.29 

.46 

.28 

.03 

BREMONO 

2.06 

.34 

T 

1.72 

T 

BRONSON 

3.66 

.35 

.03 

.73 

.02 

2.44 

.09 

BUFFALO 

1.80 

.04 

.80 

T 

.92 

.04 

CANTON 

2.16 

.02 

T 

.45 

.65 

1.04 

CARTHAGE 

4.60 

.82 

.06 

T 

.39 

3.21 

.10 

CENTER 

2.62 

.26 

.56 

.14 

.02 

1.57 

.07 

CENTERVILLE 

1.41 

.09 

.29 

.26 

.04 

.67 

.05 

.01 

CLARKSVILLE  2    NE 

.66 

T 

.02 

.13 

.15 

T 

.30 

.06 

COLOSPRINC  5  SSW 

3.30 

.02 

.70 

2.55 

.03 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1.52 

.36 

T 

T 

.09 

.18 

.73 

.13 

.03 

CONROE 

6.97 

.05 

.18 

T 

2.00 

T 

4.67 

.07 

CROCKETT 

2.52 

.02 

T 

.14 

.70 

.16 

1.46 

.02 

DACUS 

2.58 

.24 

1.35 

T 

.99 

T 

DAINCERFIELO  9  S 

3.05 

.06 

.10 

.02   .45 

.95 

1.47 

DEKALB 

.94 

.01 

T 

T 

.03 

.06 

.49 

.32 

.01 

DEWEYVILLE  5  S 

3.49 

.19 

.03 

.17 

.95 

2.05 

.10 

OIALVILLE  2  W 

3. OB 

.83 

.36 

.52 

1.30 

.07 

EDOM  3  NNW 

2.59 

.38 

.33 

.58 

1.30 

EMORY 

1.83 

.03 

.39 

.57 

.63 

.01 

EVAOALE 

3.57 

.04 

.34 

.01 

1.46 

1.57 

.15 

FAIRFIELD  3  ESE 

1.97 

.15 

T 

.01 

T 

.26 

1.30 

.23 

T 

FRANKLIN 

2.33 

.10 

.01 

.32 

1.61 

.17 

.12 

GILMER  2  W 

2.74 

.32 

.04 

.02 

.76 

.03 

.31 

.94 

.32 

GLAOEWATER 

. 

_ 

. 

-     -     - 

-    -    - 

-     -     - 

- 

. 

_ 

.19 

1.60 

CRAPELAND 

1.86 

T 

.31 

.74 

.64 

.17 

GRDVETON 

3.42 

.10 

.10 

.10 

.32 

2.60 

HACANSPORT 

1.54 

.15 

.19 

.03 

.28 

.61 

.26 

HARLETQN 

3. OB 

.42 

.60 

.06 

.66 

1.34 

HAWKINS  1  E 

2.35 

.18 

.63 

.14 

1.40 

HEHPHILL 

3.46 

.62 

.66 

1.96 

HEMPSTEAD 

5.09 

.20 

.10 

1.68 

3.U 

HENDERSON 

2.15 

T 

.16        T 

.27 

1.7D 

HORGER 

4.23 

.60 

.81 

2.75 

.07 

HUNTSVULE 

4.01 

.15 

.09 

1.47 

2.30 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4. 85 

.85 

.11 

.46 

3.35 

.08 

JACKSONVILLE 

3.53 

1.00 

T 

.65 

.15 

.03 

•  01 

1.69 

JASPER  3  SW 

3.91 

.51 

1.52 

1.68 

T 

JEFFERSON 

3.04 

.33 

.64 

.08 

1.13 

.66 

JEWETT 

1.50 

.11 

.50 

.03 

.86 

KARNACk 

2.15 

.39 

.02 

.14 

.34 

1.26 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

3.03 

T 

.26 

1.40 

.94 

.33 

.10 

LINDEN 

2.11 

.16 

T 

.51 

.40 

.03 

.39 

.61 

.01 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.52 

.02 

2.24 

.13 

3.12 

.01 
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Station 

[2 

Day  oi  Month 

I  {  2    3 

4  1  5  1  6 

_  7      e      9 

10  I  11   12 

13  I  14   15 

16  I  17  I  IS 

19  1 

20  1 

21 

22  I  23   24 

2S  I  26  I  27 

28 

29  1  30 

31 

LQNC  LAKE  9  SW 

LONCView 

LOVELADY 

IUFKI»4  F»i  AIRPORT 

HAD150NVILLE 

2.<iO 

.07 

.30 
.61 
.29 

.74 

,01 

.20 
.18 

.06 

Tbo 

.09 
.55 

.54 
.30 

T 
T 
.07 

.04 

.11  2.02 
T 
2.30 

1.10 
1.95 
1.92 
.01 
1.66 

.20 

NAONOLIA 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
HINEOLA  7  S5W 
BINEOLA  «  ENE 

T 

.07 

.35 

.09 

T 

.03 
.26 

.11 

.09 
.13 
.26 
.20 

2.00 

.32 

.46 
T 
.08  1.26 

4.97 
1.46 
.35 

1.11 

.42 

T 

• 

MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  1  SH 

.40 
.14 
.01 
.04 
.60 

,04 

.08 
.51 
.06 

.66 

.20 
.59 
.13 

,45 

T 

.02 
.68 

.47 

T 

.60 

2.49 
.93 

.30 

2.86 

.90 

.10 

.02 

NEGLEV  4  SSW 

NEUVlLLE 

NEH  CAnEY  4  NH 

NEWTON 

OVERTON 

.     .     . 

T 

.      .      . 

.   .   . 

-     -     - 

.32 

.10 

.36 

- 

- 

.30 
.33 

.08 

.48 
1.90 

T 

1.14 

.24 
1.85 
3.65 

.06 

PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SU 
OUITMAN  2  S 

.91 

T 

1.20 
.22 

.IB 

T 

T 
,15 

.75 

T 

,31 
,19 
.29 

.09 
.30 

,03 

T 

.10 

.02  1.32 

1.57 

.60 

1.03 
1.26 

.02 
.52 

.03 

REKLAri  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  H 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

.11 
.25 

1.02 

.31 

.78 

.20 

.47 

.10 

T 

.39 

.56 

1.85 

1.64 
T 
.92 

.30 

T 
.13 

1.67 
1.45 
4.03 
1.72 
3.27 

.02 

.04 

T 

T 

.18 

SIMMS  4  HNN 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOKN  BLUFP  DAM 

.06 

.14   .01 

.09 
.39 
.18 
.52 

.53 
.93 

.12 
.09 

.08 
2.64 

.79 

4.40 

.39 

.17 

1.73 
.58 

.18 

.23 

4.84 

T 

.14 

.11 

TRINIDAD  POKER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 

.19 

T 

,09 

T     ,03 

T 

T     ,98 

.03 

T 

.43 
.23 
.12 

T 
.66 

.04 
1.21 

.32 

T 

2.24 

1.50 
.89 
1.15 
3.50 
1.28 

.31 

WILLS  POINT 
WINNSBORO  6  SW 

.30 

.01 

T 

.41 
.28 

.72 
.80 

1.16 
.25 

.04 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

BOaUILLAS  RANGER  STA 

.00 
.00 
.00 
.00 
.20 

.09 

.19 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

.00 
.00 
.00 
.0<> 
.00 

.04 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.00 
.00 
.00 

.10 

.     .     . 

-    -    - 

-      -      - 

-     -     - 

-     -     - 

.     -     . 

.10 

- 

- 

.     .     . 

.     -     . 

- 

-     - 

GIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  5 

.16 
.56 
.16 
.00 
.00 

,16 
,93 

,16 

T 

.03 

MARATHON 
HARFA  NO,  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

,00 
,00 
T 
.00 

T 

T 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

.21 

.00 
.17 
.05 
,00 

T     .04 
.03 

.17 
.01 

T 
.01 

.17 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

,00 
,00 
,00 
,12 
,1A 

.12 
.14 

T 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.00 
,16 
,00 
.00 

T 

T 

.16 

T 

YSLETA 

.00 

■ 

•    •    • 

EDWARDS  Plateau   06 

ADAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

3.11 

i.ea 

1.B7 
1.25 
2,0* 

.05 

T 

T 

T 
.04 

,05 

T     T 

.18 

.03 

1.48 

T 

.29 

T 

.04 

.76 

T 

.16 

.17 

.65 

.72   .82 
.03 

.34 
.75   .12 

.08 

.76 
.08 
1.01 

1.16 

.31 

.07 

BLEWETT  5  NW 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

1.61 
1.73 
1.B5 
1.09 

i.»e 

.01   .01   .03 

T 

T 

.OB 
.03 

,13 

T 

,1! 

.01   .01 

T 
.69 

T 

.88 
.13 
.60 

.26 
.40 
.50 
.20 

T    .60 
.36 

.20 

T 
1.20 

.85 

.28 

.03 

T 
■  16 

CAMP  WODD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

3.04 

.41 

2.09 

.46 

-     -     - 

-     -     - 

-    -    - 

-     -     - 

•  41 
.26 

-     -     - 

1.68 
.12 

1.36 

.50 

- 

-     -    - 

.07 

1.40 

.20 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  aSD  AP 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2.03 
.BO 
1.58 
1.54 
1,25 

T     T 

T 

.08 

.03   T 

,38 
.28 

.82 

.30 
.60 
.68 

T 

.89 

.97 

1.69 
.20 
.05   T 
T     .24 

T 

T 

T 
.03 

EDEN  1 

ELOORADC  U  NW 
ELDORADO  19  SW 

1,76 
,71 
1,09 

.22 

.10 

.51 
1.05 

.89 
.39 

.09 
.26 

.09 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13       14       IS 


28      29      30      31 


FlfE 

FREOEAICkSBJRG 

FUNK  RANCH 

COLD 

HtRPER 

HUMBLE  PUMP  STA  5  HNW 

HUNT 

HVE 

JAHES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITV 

JUNCTION 

JUNO 

KENPNFR 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANOTRV 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

MARCO 

MASON 

MC  CAMEV 
MEDINA 
MENARD 
MERTZON 
NELSON  RANCH 

NIX  STORE  1  W 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

ROCKSPrINGS 
ROCKSPRINGS  21  SW 
ROUND  MOUNTAIN  4  MNH 
SABINAL  1  HSH 
SAN  ANGELO  DAH 

SAN  ANGELO  MSO  AP 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

SPICEUOOD  1  S 

STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEACUE  RANCH 
TELEGRAPH 
UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


SOUTH  CENTRAL 


1.41 

2.oe 

1.12 


2.45 
2.»7 
5.59 


1.33 

2.43 

.97 


.26 

.69 

3.05 


ARANSAS  WL  REFUGE 

2.42 

AUSTIN  WSO  AP            R 

1.46 

BEEVILIE  S  NE 

.97 

BLUE 

1.7B 

BRENHAM 

B.34 

BULVEROE 

4.02 

CALDWELL 

1.77 

CANYON  0AM 

1.32 

CHAPMAN  RANCH 

4.91 

CIBOLO  CREEK 

.90 

CLASSENS  RANCH 

1.39 

COLUMBUS 

1.04 

CORPUS  CHRISTI 

2.12 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

1.53 

CUERO  3  E 

.00 

DIME  BOX 

1.5B 

DRYER  1  NH 

.30 

ELGIN 

1.32 

FAIR  OAKS  RANCH 

1.65 

FALLS  CITY  4  WSW 

.57 

FEDOR 

2.26 

FISCHERS  STORE 

1.33 

FLATONIA  2  W 

1.26 

FLORESVILLE 

.32 

CIDOINCS 

2.88 

GOLIAD 

7.83 

GOLIAD  1  SE 

6.95 

GONZALES 

.71 

HALLETTSVILLE 

.89 

HONDO 

.97 

JEDDO  2  NNE 

1.41 

KARNES  CITY 

.30 

KENEDY 

.51 

KINCSVILLE 

1.26 

LA  GRANGE 

2.27 

LEXINGTON 

1.29 

LOCKHART  2  NW 

l.OB 

LULING 

1.35 

HATHIS 

2.05 

NATALIA 

.98 

NEW  BRAUNFELS 

1.91 

NIXON 

1.16 

POST  OAK  SCHOOL 

2.30 

RED  ROCK 

2.25 

REFUGIO 

3.48 

RICARDO 

1.37 

RIOMEDINA  2  N 

2.23 

ROBSTOWN 

.53 

ROCKPQRT 

4.43 

RUNGE 

.48 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

1.94 

SAN  MARCOS 

.78 

SCHULENBURG 

1.08 

SEALY 

1.21 

SEGUIN 

.78 

SINTON 

3.19 

SMITHVILLE 

2.03 

.17      .07      .54 


T  T  T 


.59 

.33 

.30 

T 

.41 

.20 

.35 

.45 

.25 

.65 

.10 

.10 

.25 

.35 

.10      .01       .56 


.67 
1.70 


.07      T 
1.75       .72 


1.24 

.33 

.70 

10 

.59 

08 

.15 

.07 

2.11 

7 

65 

.10 

6 

50 

.35 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Station 

i2 

Day  of  Month 

1  I  2   3 

4  1 

5   6. 

7  1  8  1  9 

10   11  {  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

1  '^ 

19  1  20   21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

SOMERVILLE  DAM 
SPEiKS 

spume  B««NCH 
mElOER  7  SSk 
HASMINCTON  STATE  PARK 

1.92 
.3» 

l.JB 

.BA 

2.J6 

T 
.01 

T     T 

T 
T 

.14 

.06 
.10 
T     .46 
.08 
.09 

.72 
.18 

1.20 

T 
.26 

.09 

.98 

1.12 
.58 
1.20   .01 

KELO£«  MILOUFE  FNOTN 

VOAKUH 

YORKTOwN 

3.43 
.90 

l.OA 

.02 

.38 

I92 

3.43 
.06 
.12 

UPPEH  COAST        oe 

AlVIN 

ANAMUAC  TBCD 

ANCLETON  2    M 

BAY  CITY  WATEPWOKKS 

BAYTOWN 

1.65 
2.9B 
1.20 
l.Al 

.09 

.40 
.98 
.38 
.31 

.29 
.32 

1.23   .02 
1.97   .03 

.97 

.69 

• 

BEAONONT  tUTER  PLANT 

ClEVElANO 

CLODINE 

CYPRESS  I  S" 

DANEVANG  2  SE 

».«5 

3.<i9 

.95 

1.9S 

.91 

T 
.01 

.04 

T 
.14 

.04 

T 

.01 

.04 

.04 

.90 

1.97 
.95 
.03 

.01 

.11 

2.60   .20 
2.49   T 

.86   .01 
1.41 

.28   .01 

EDNA  HWY  SI  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NM 

GALVESTON  HSO  CI         R 

HOUSTON  KSO  AP 

.30 
.A2 
1.99 

.76 

2.es 

.05 

T     .17 

.34 

.28 

.74 

.19 
.32 

.01 
.08 
.57 
.48 
1.89 

.14 

1.10   T 
T     T     T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

6.9B 
2.0A 
3.AB 
2.AB 
2.0A 

T 

.27 

.68 
.29 

.36 

.98 

.29 

6.20 
2.85 

T 

.10 
1.41 

.34 
1.90 
1.79 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.68 

1.2A 
2.87 
2.A1 
1.96 

.20 
.15 

.03 

T 

.04 

.40 

.93 
.32 

.68 

.30 

1.70   .02 

.72 
2.19 
1.92 
1.96 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 

2.90 

3.13 

.6A 

3.U 

2.48 

.18 

T 

.02 

.05 

.02 
.38 

.39 

1.40 

.49 

.71 

1.37 

T 

T    2.04 

1.46   .02 
1.3B 

.15 
1.66   .93 

.09 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  HSO  AP       R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

2)35 

5.42 
3.32 

1.10 

T     T 
.15 

.04 
.05 

.02 
1.23 

.06 

.34 
.18 

T 
2.25 

2.18 
1.57 
.09 

.10 

.08 
1.97        T 
1.61   .03 

.70        .02 

RICHMOND 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  i    MSW 

TOMBALL 

VICTORIA  WSO  AP          R 

3.37 
3.42 
2.07 
4.11 
.35 

.68 

T 

T 

.02 

T 

1.00 
1.32 
.70 
1.13 

.02 

.03 

.02   .33 

2.27   .10 
2.08 
1.32 
2.30 

T 

WHARTON 

.40 

T 

.30 

.10 

• 

SOUTHERN            01 

ALICE 
ARMSTRONG 
SATESVULE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  WELLS 

.23 

.26 

.7B 

.09 

T 

.11 

T 

.09 

.03 

.18 
.42 
.31 
.15 
.75 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  i    NNM 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.13 
.42 
.60 
1.92 
1.23 

.01 
.03 

.09 
.07 

T 

.16 

.03 

.05 

.07   .13 

T    1.20 

.05   T 
.37 
.23 
1.45 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

.11 
.27 
.07 
.00 
2.25 

.02 
.03 

T 

.06 

.17 

T 
T 

T 
.01 

.05 

.08 

.03 
.23 
.02 

2.00 

FALFURRtAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.84 
.00 
.23 

1.00 

.10 

.40 

.04 

.09 
.60 

.80 
.08 

HEB6R0NVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.61 
.92 

1.00 

:    :    : 

- 

-     - 

:    :    : 

:    :    : 

:    :    : 

:    : 

.02 

.68 

:     :     : 

.09 
.04   .11 

.90 
.09 

1.00 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

.31 
1.53 
1.66 
1.82 

.90 

T 

.10 

•01 

T 

T 

.77 
.09 

.10 
.02 
T     .17 

.25 

.30 

.66 
1.63   .01 
1.60 

.95 

TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

.03 
1.11 
2.33 

T 

T 

.21 

T 
T 

.01 
T     .68 

.02 

.43 

2.12 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

HARLINCEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

1.54 
1.04 
1.43 
1.71 
1.B3 

.06 

T     T 
.02 

T     T 
T 

T 

.10 
.18 

.01 

T 

T     .01 
.09 

.02 

T    .10 

T          .09 
T     .03 

1.36 
.•9 

1.29 
1.60 
1.78 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  A  W 
PORT  maNSRIElO 
RAYMOMOVILLE 
SAN  BENITO 

1.79 
1.91 

.53 

.95 

-     -     - 

- 

.29 

-    -    - 

-     -     - 

-    -    - 

-     - 

- 

.     .     . 

.09 

T     .04 
•  01 

1.50 
1.87   T 

.47 
.95 

WESLACO  2  E 

1.56 

.01 

• 

10 

.09   .03 

.02 

1.35 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Station 

Day  of  Month 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

•     •     • 

HISH  PLAINS          01 

AHARILLO  MSa  AP 

MAX 

MIN 

66 
23 

75 
3* 

56 
36 

66 
31 

81 
39 

93 
49 

74 
48 

76 

44 

84 
44 

91 
54 

91 
51 

91 
54 

84 
44 

76 

44 

61 
34 

76 
33 

83 
49 

84 
56 

82 
58 

61 
40 

69 
37 

82 
40 

6! 

43 

70 
33 

72 
46 

73 
44 

66 
33 

73 
34 

60 
49 

85 
55 

76.3 
42.7 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

70 
31 

83 

44 

82 
52 

67 
35 

90 
44 

97 
59 

93 
61 

64 
47 

69 
56 

93 
64 

96 

64 

96 
62 

94 
62 

90 
59 

76 
43 

84 
42 

90 
53 

91 
59 

68 
67 

67 
56 

63 

44 

81 
49 

61 

54 

79 
43 

85 
53 

77 
59 

75 
45 

no 
51 

89 
59 

92 
62 

85.5 
52.7 

eiG  SPRING 

MAX 
MIN 

63 
27 

71 
40 

83 
42 

69 
38 

68 

41 

90 
50 

98 
62 

86 
50 

83 
64 

88 
62 

96 
66 

95 
66 

99 

67 

96 
68 

80 
42 

70 
38 

65 
52 

68 
61 

93 

62 

90 

61 

86 
48 

75 
42 

88 
47 

87 
42 

80 
54 

65 

57 

65 

40 

73 
40 

76 
53 

87 
55 

63.8 
51.0 

BORGER  3  w 

MAX 

Mm 

70 
32 

78 
43 

68 
36 

70 
33 

83 

40 

94 
52 

82 

51 

76 
46 

85 

47 

92 

51 

92 
62 

92 
54 

86 
46 

78 

51 

76 
39 

76 
41 

82 
50 

86 
56 

85 
56 

76 
43 

71 

41 

82 
42 

72 

45 

71 
39 

67 
48 

75 
52 

68 
41 

74 
40 

83 
53 

87 
56 

79.3 
46,3 

BRAVO 

MAX 

Mm 

76 
26 

76 
30 

73 
36 

71 
29 

82 
42 

90 
44 

68 

40 

86 

44 

84 
46 

90 
52 

90 

40 

90 
55 

60 
41 

77 
44 

70 
31 

76 
34 

82 

40 

81 
56 

79 
52 

79 
40 

70 
34 

81 
38 

76 
42 

73 
31 

77 
49 

79 
38 

68 
34 

72 
31 

80 
45 

84 
52 

79.4 

40.5 

BROHNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

60 
26 

66 
30 

81 
42 

63 
33 

65 
35 

91 
42 

96 
56 

83 

46 

82 
50 

89 

51 

94 
59 

97 
58 

96 
57 

68 
52 

83 
42 

79 
36 

83 

50 

89 
50 

89 
56 

87 
50 

65 

41 

77 
44 

83 
46 

72 
39 

76 
40 

85 
51 

85 

41 

76 
41 

81 
47 

66 
59 

62.2 

45.8 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

69 
29 

81 
33 

76 
37 

66 
28 

86 
42 

95 
46 

90 
54 

75 
38 

79 
48 

91 
60 

97 
60 

96 
55 

93 
46 

83 
55 

73 
39 

79 

41 

86 
54 

88 
56 

89 
64 

79 
46 

73 
36 

66 
33 

85 
35 

71 
45 

71 
43 

80 
53 

79 
40 

74 
40 

78 
42 

62 

50 

81.7 
45.0 

CANYON 

MAX 

Mm 

67 
25 

75 
40 

75 
38 

67 
34 

61 
43 

90 

50 

90 
50 

76 
43 

83 

45 

92 

55 

92 
55 

91 
55 

90 
51 

80 

46 

75 
36 

77 
36 

81 
45 

63 

57 

62 
61 

80 
45 

69 
36 

81 
43 

60 
44 

72 
36 

75 
50 

73 
52 

72 
36 

74 
39 

79 
51 

84 
55 

79.5 
45.1 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

56 
26 

66 
37 

76 
35 

54 
30 

70 
39 

82 
52 

91 
50 

75 
42 

80 
44 

87 
52 

90 
58 

92 
55 

90 
45 

83 

47 

73 
36 

56 
37 

76 
45 

84 
50 

85 
58 

63 
42 

53 
35 

69 

41 

82 
42 

66 
37 

73 
47 

72 

40 

72 
37 

56 
35 

74 
46 

60 
52 

75.4 

43.1 

Claude 

MAX 

Mm 

56 
26 

77 
35 

56 
31 

67 
33 

84 
45 

92 

49 

77 
41 

73 
38 

80 
36 

93 
36 

92 
52 

92 
50 

81 
54 

79 
51 

84 
51 

85 
60 

64 
44 

64 
38 

71 
40 

83 
45 

67 
37 

69 
38 

73 
45 

75 
37 

69 
37 

71 
39 

76.7 
41.6 

CRDSBYTON 

MAX 

Mm 

63 
26 

70 
33 

82 

46 

58 

34 

66 
35 

89 
48 

97 
55 

80 
45 

78 
47 

66 
49 

96 
63 

97 
60 

99 
61 

91 
55 

87 
44 

69 
36 

83 
41 

89 
S3 

91 
59 

69 
58 

71 
41 

73 
43 

85 
48 

73 
43 

73 
46 

79 
50 

85 
43 

74 
42 

75 
45 

82 
59 

81.0 
47.0 

DALHART  F4A  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 

25 

76 
31 

53 

34 

66 
26 

82 
36 

90 
48 

75 
43 

78 

41 

84 
46 

86 
49 

91 

47 

87 
51 

79 
41 

79 
42 

56 

37 

74 
36 

82 

45 

S2 

46 

79 
46 

56 

40 

57 
34 

78 
35 

52 

43 

72 
37 

72 
46 

69 
42 

64 
37 

70 
34 

81 
47 

66 
50 

74.9 
40.7 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

63 
24 

69 
31 

77 
42 

55 
33 

69 
33 

88 
43 

91 
42 

78 
42 

60 
44 

86 
53 

93 
52 

92 
56 

92 

47 

81 
43 

76 
34 

67 
34 

81 
34 

82 
50 

84 
57 

83 
47 

73 
34 

73 
34 

63 

43 

67 

40 

75 
43 

76 
46 

75 
33 

72 
34 

77 
39 

63 
54 

78.2 
41.4 

OUNAS 

MAX 

Mm 

55 
30 

68 
32 

77 
35 

53 
33 

70 
34 

83 
45 

92 
47 

76 
46 

72 
46 

86 

47 

91 
48 

92 
55 

90 
49 

83 
42 

75 
38 

58 
37 

76 
42 

82 
50 

86 

57 

83 

41 

56 
35 

71 
37 

83 

43 

65 
40 

73 
42 

73 
50 

73 
38 

67 
33 

72 
38 

65 
52 

75.5 
42.1 

floydaoa 

MAX 

Mm 

61 
26 

66 
30 

77 
42 

58 
34 

66 
35 

86 
48 

95 
53 

79 
44 

84 
49 

85 
55 

93 

61 

94 
57 

96 
58 

85 
58 

84 
42 

63 
39 

80 
42 

89 
53 

68 
59 

87 
55 

75 
41 

73 
43 

83 
45 

70 
36 

72 
36 

76 
49 

81 
39 

71 
40 

75 
44 

80 
53 

79.2 
45.7 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

60 
26 

69 
41 

76 
35 

54 
28 

64 
38 

86 
50 

94 
51 

78 
39 

70 
44 

78 
46 

92 
60 

92 

49 

68 
54 

66 
54 

77 
39 

63 
43 

80 
52 

83 
55 

■  66 
55 

63 
43 

74 
36 

73 

45 

76 
47 

73 

42 

75 
45 

74 
40 

76 
40 

68 
40 

71 
45 

7? 
53 

76.6 
44.6 

FRIONA 

MAX 

Mm 

56 
25 

65 
36 

75 
40 

55 
33 

68 
37 

85 

47 

91 

47 

76 
42 

79 
54 

87 
49 

91 
53 

91 
55 

91 
41 

83 

44 

76 
32 

6! 

34 

79 
46 

83 
50 

83 
57 

81 
46 

68 
36 

70 
41 

80 
43 

67 
37 

74 
47 

80 
49 

71 
35 

68 
35 

77 
42 

65 
53 

76.7 
42.9 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

66 
25 

73 
29 

64 
47 

65 
35 

69 
35 

90 
50 

87 
50 

66 
52 

97 
65 

94 
65 

99 

63 

100 
60 

83 

46 

75 
36 

85 
39 

87 
57 

94 
58 

94 
58 

82 
45 

76 
45 

83 
46 

85 

46 

60 
50 

83 
52 

85 
42 

76 
40 

77 
46 

30 
60 

83.5 
48.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

70 
26 

76 
30 

73 
34 

72 
28 

88 
42 

93 
45 

82 
42 

79 
40 

67 
47 

93 

47 

94 
52 

90 
56 

84 
44 

80 
46 

72 

41 

31 
35 

37 
47 

87 
53 

79 
58 

70 
42 

72 
36 

85 
36 

84 
45 

77 
35 

72 

44 

72 
47 

66 
36 

74 
36 

84 
49 

88 

56 

80.4 
42.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

56 
23 

67 
23 

76 
36 

54 
36 

68 
36 

84 
41 

92 

45 

75 
44 

78 
44 

36 
45 

92 

51 

92 
52 

91 

44 

83 

43 

78 
34 

64 
31 

79 
32 

63 
46 

85 
59 

82 

45 

65 
36 

59 
36 

82 
36 

65 
34 

74 
34 

77 
49 

73 
33 

73 
32 

75 
35 

84 
57 

76.6 
39.7 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

60 

35 

63 
36 

77 
34 

68 
36 

62 

41 

89 
54 

86 
49 

86 
49 

63 
52 

85 
52 

100 
60 

100 
56 

97 
56 

68 

44 

73 
40 

76 
40 

82 
45 

92 
49 

90 
62 

69 
46 

77 
42 

75 
49 

81 
41 

81 
54 

76 
59 

38 
46 

79 
50 

61 
56 

79 
64 

81 
55 

61.5 
46.4 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

61 
29 

68 
32 

81 
42 

60 
34 

67 
37 

89 
47 

97 
55 

80 
45 

81 
47 

92 
53 

94 
55 

92 

51 

97 
45 

85 
49 

85 

41 

69 
35 

83 
45 

90 
53 

90 
59 

88 
47 

64 

40 

75 
38 

36 
42 

74 
42 

76 
45 

84 
52 

32 

41 

73 
43 

80 
45 

86 
56 

81.6 
44.9 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

56 

20 

66 
23 

80 
36 

53 

21 

66 
23 

86 
43 

94 
42 

77 
33 

75 
36 

79 
53 

91 
55 

96 
58 

95 
42 

89 
52 

77 
37 

58 
38 

79 
37 

85 
57 

88 
60 

89 

45 

75 
36 

72 
30 

86 

45 

67 
30 

75 
37 

76 
44 

78 
39 

67 
37 

71 
40 

66 

54 

77.3 
40.2 

littlefield  no.  2 

MAX 

Mm 

60 
29 

66 
35 

78 
47 

59 
32 

67 
36 

67 
46 

94 

55 

79 
43 

82 
42 

89 

54 

92 
59 

94 
56 

94 
52 

82 

49 

80 
39 

68 
39 

80 
46 

87 
57 

65 

60 

87 
53 

79 

41 

72 
44 

83 
48 

72 
40 

76 
49 

83 
52 

79 
41 

69 
41 

77 
41 

85 
59 

79.5 
46.2 

LUBBOCK  WSO  4P 

MAX 

Mm 

65 
29 

80 
41 

61 
43 

66 
36 

87 
45 

96 
55 

62 

56 

81 

47 

88 
50 

93 
65 

94 
64 

96 
57 

85 
56 

83 
59 

69 
43 

82 
39 

89 
54 

87 
62 

86 
62 

78 
53 

72 
43 

83 
43 

75 
47 

75 
41 

83 
52 

80 
54 

72 
44 

78 
43 

83 
55 

89 
65 

81.3 
50.1 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

78 
39 

76 
31 

63 

40 

71 
38 

94 
55 

98 
46 

75 
44 

78 
54 

84 
61 

95 
64 

96 
57 

86 
56 

84 

54 

84 
46 

40 

47 

89 
57 

87 
56 

61 

41 

71 
45 

75 
48 

89 

41 

74 
43 

74 
41 

78 
42 

69 

40 

72 
43 

80 
38 

60 
46 

80.6 
46.7 

MIAMI 

MAX 

Mm 

56 
30 

70 
35 

77 
36 

55 
24 

64 
33 

84 
44 

95 
47 

77 
46 

74 
47 

78 

51 

93 
58 

97 
60 

95 

50 

86 
50 

62 
36 

65 
40 

80 
48 

86 
54 

90 
56 

90 
45 

69 
37 

72 
35 

65 
48 

67 
32 

73 
35 

71 
47 

79 

40 

69 
35 

75 
37 

75 
49 

77.7 
43.0 

MIDLAND  WSD  «P 

MAX 

Mm 

72 
31 

84 
43 

74 
46 

70 
39 

90 

47 

99 
55 

86 
61 

85 

51 

88 
55 

94 
65 

95 
64 

99 
61 

97 
63 

90 
58 

74 
47 

68 
45 

69 

55 

93 
60 

89 
56 

67 
60 

75 

47 

83 

47 

85 

48 

81 
50 

86 
57 

88 
61 

78 
50 

80 
53 

88 
59 

90 
66 

65.9 
53.5 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

72 
30 

85 
38 

83 
49 

70 
36 

90 

44 

98 
53 

90 
62 

86 
51 

89 
54 

95 
65 

97 
64 

99 
60 

98 
55 

91 
58 

88 
46 

66 
39 

90 
57 

93 
49 

90 
57 

68 
60 

35 

45 

65 
44 

89 
51 

85 
49 

36 
46 

78 
58 

78 
50 

78 
46 

86 
56 

89 
65 

87.3 
51.4 

MORTON 

MAX 

Mm 

60 
28 

65 
28 

77 
43 

60 
33 

65 
33 

87 
46 

93 
53 

79 
43 

80 
43 

68 

50 

91 
58 

94 
49 

92 

53 

82 
51 

78 
39 

67 
36 

79 
37 

86 
48 

36 

57 

62 
50 

32 
37 

72 
37 

62 

43 

72 
39 

75 
38 

83 
50 

79 
38 

69 
38 

76 
39 

66 
54 

78.9 
43.0 

HULESHDE  1 

MAX 

Mm 

59 
25 

67 
25 

76 
40 

58 
35 

69 
35 

66 
45 

93 

47 

79 
44 

79 

43 

86 
46 

92 
51 

92 
52 

92 

45 

81 
49 

78 
32 

66 
33 

81 

47 

83 
55 

84 
57 

82 
51 

76 
38 

72 
38 

82 

43 

70 
37 

75 
46 

62 
45 

76 
36 

72 
39 

76 
43 

86 
53 

78.5 
42.5 

OlTON 

MAX 

Mm 

59 
28 

77 
41 

78 
46 

57 
36 

70 
37 

85 
49 

93 
46 

60 
47 

82 
49 

91 
53 

92 
52 

93 
53 

93 
50 

80 
46 

74 
34 

70 
44 

85 
52 

67 
54 

87 
57 

84 
52 

72 
40 

76 
40 

80 
44 

69 
39 

74 
46 

80 
52 

76 
39 

81 
40 

79 
44 

82 

40 

79.6 
45.1 

pampa  no.  z 

MAX 

Mm 

55 
33 

67 
34 

77 
36 

53 
31 

63 
33 

82 

43 

93 
53 

74 
43 

73 
42 

79 
45 

91 
57 

93 

60 

92 
49 

84 
52 

80 
38 

63 
39 

77 
42 

64 
52 

86 
61 

86 

44 

57 
39 

69 
36 

33 
44 

66 
38 

70 
39 

71 
46 

76 
40 

66 
39 

72 
39 

76 
54 

75.3 
43.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

69 
27 

78 
35 

71 
36 

67 
32 

84 
40 

93 
50 

85 
50 

74 
42 

80 
44 

93 
56 

92 

51 

91 
55 

85 

47 

79 
49 

77 
35 

77 
37 

83 
48 

85 
56 

85 

61 

30 
43 

72 
36 

63 
37 

79 

41 

69 
34 

71 
47 

75 
53 

68 
36 

74 
38 

81 
52 

86 
53 

79.5 

44.1 

PERRYTDN  5  NNE 

MAX 

Mm 

57 

19 

70 
19 

77 
30 

53 
23 

68 
38 

84 

44 

92 

44 

78 
36 

75 
46 

63 

46 

68 
48 

93 
48 

90 
42 

89 
52 

85 

43 

62 
35 

77 
35 

85 

54 

85 
56 

88 
42 

71 
34 

75 
34 

85 
44 

71 
44 

73 
32 

78 
42 

78 
36 

70 
35 

69 
36 

71 
50 

77.3 
39.6 

PLAINS 

MAX 

Mm 

60 
26 

65 
31 

60 
38 

62 
34 

64 
37 

87 
46 

95 
53 

81 

47 

62 

48 

89 
52 

92 
57 

95 
55 

96 
53 

85 
52 

81 
39 

70 
38 

82 
45 

90 
50 

68 
59 

65 
48 

82 
38 

73 
42 

83 
41 

75 
41 

76 
44 

84 
53 

63 

41 

74 
43 

78 
46 

36 
53 

80.6 
45.1 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

60 
30 

77 
30 

78 
43 

58 
36 

66 

38 

86 
42 

94 
53 

79 
46 

78 
46 

86 
52 

93 
55 

95 
53 

95 
56 

64 
53 

62 

41 

63 
39 

81 
40 

86 
57 

67 
63 

86 
54 

71 
42 

72 

44 

61 
43 

70 
40 

74 
41 

78 
46 

79 
40 

70 
42 

72 

54 

81 
57 

78.9 
45.9 
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TEXAS 
APRIL 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

69 
29 

71 
i1 

82 

40 

68 

35 

71 
36 

92 

47 

98 
56 

68 
48 

66 

50 

93 

52 

95 

57 

97 
56 

69 
51 

65 
39 

71 
37 

67 
45 

92 

54 

90 
58 

66 

50 

64 
40 

77 
40 

84 
45 

82 

48 

87 

57 

82 

43 

79 
49 

64 
52 

62 

57 

84.3 

46.7 

SllVERTON 

MAX 
MIN 

57 
23 

68 
33 

77 
44 

56 
33 

66 
35 

64 
46 

94 

53 

77 
43 

76 
43 

84 
52 

93 
55 

96 

53 

64 
52 

83 
39 

65 
35 

60 
50 

66 
54 

69 
55 

87 
51 

64 
38 

73 
39 

89 

47 

71 
39 

76 
49 

79 
40 

70 
39 

74 
44 

60 
55 

78.0 
44.1 

SPE4RM4N 

MAX 

MIN 

71 
2S 

Bl 
33 

75 
35 

70 
29 

64 

40 

94 
47 

64 

49 

76 
39 

86 
46 

88 

51 

94 
55 

86 

41 

78 
45 

75 
39 

76 
37 

85 

46 

87 
56 

80 
60 

73 
42 

71 
36 

84 

40 

76 
45 

71 
44 

75 
49 

67 
37 

71 
36 

62 

49 

ee 

55 

79.9 
43.6 

STRATFORO 

MAX 

MIN 

5<. 
23 

68 
28 

74 
32 

51 
25 

70 
29 

80 

45 

90 

47 

75 
38 

78 
42 

87 
46 

86 
50 

86 

41 

81 
41 

73 
40 

56 

34 

76 
39 

83 

46 

83 

49 

81 
42 

54 
35 

67 
36 

81 
45 

73 
37 

69 
39 

61 
34 

68 
36 

61 
52 

73.9 
39.4 

SUNR4Y  4  SH 

MAX 
MIN 

72 

31 

77 
37 

75 
43 

71 
30 

81 
42 

90 
45 

88 

48 

79 

44 

87 
48 

90 
49 

88 
52 

84 
50 

83 
55 

73 
38 

77 
38 

85 
46 

83 
55 

84 
64 

76 
42 

69 
3B 

82 

42 

81 

45 

73 
62 

73 

41 

66 
38 

72 
38 

85 
51 

66 
53 

79.7 
45.0 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

61 
30 

69 

38 

80 

45 

62 
35 

65 
38 

69 
42 

97 
58 

83 
49 

62 
51 

88 
53 

94 
62 

96 
52 

90 
59 

69 
40 

72 
39 

82 

46 

91 
55 

89 
60 

89 
49 

74 
42 

70 
42 

84 

49 

79 

46 

63 
55 

65 
44 

76 
45 

79 

54 

86 
59 

81.7 
47.6 

TULIA 

MAX 

MIN 

60 
26 

69 

27 

76 
39 

66 
34 

68 
36 

84 
44 

93 

49 

76 
43 

79 
42 

68 
44 

93 

55 

94 

53 

81 
50 

80 
40 

65 
39 

80 
38 

85 
49 

87 
53 

89 
51 

67 
40 

71 
41 

84 

49 

74 

78 
51 

78 
36 

70 
38 

77 
38 

63 
51 

76.5 
42.9 

VEOA 

MAX 

MIN 

53 
26 

66 

31 

75 
36 

53 
32 

69 
33 

80 
51 

90 

47 

73 
42 

76 
42 

89 

42 

90 

49 

90 
57 

90 
47 

81 
48 

73 
30 

60 
36 

76 
42 

82 

46 

82 
59 

80 
41 

60 
34 

69 

43 

80 

42 

72 
49 

76 
48 

70 
33 

67 

31 

73 
40 

82 
54 

74.6 
41.6 

WALCOTT 

*     *     • 

MAX 

MIN 

64 
33 

70 
37 

54 
33 

69 
37 

83 
47 

90 
41 

76 
47 

74 
44 

85 
44 

90 
51 

90 
50 

69 
42 

62 
49 

74 
36 

76 
36 

77 
38 

63 

41 

82 
52 

60 
41 

65 

38 

68 
39 

60 
37 

66 
32 

72 
45 

80 

41 

71 
29 

67 
37 

73 
44 

83 
48 

76.3 
41.0 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

71 
31 

83 
46 

70 
43 

68 
34 

86 
50 

94 
66 

84 
63 

81 
50 

82 
52 

89 
66 

92 
66 

98 

71 

98 
73 

88 
64 

77 
54 

83 
45 

68 
57 

94 
66 

92 
62 

66 
60 

74 
51 

64 
50 

65 
58 

77 
45 

79 
58 

78 
62 

70 
52 

71 
54 

83 
61 

62 
65 

82.9 
55.9 

4NS01I 

MAX 

MIN 

71 
35 

85 
48 

82 
59 

68 
35 

86 
53 

97 
62 

94 
64 

65 

47 

85 
52 

93 
65 

94 
67 

99 
71 

98 
72 

95 
63 

87 
55 

89 

47 

68 
57 

96 
66 

94 
70 

89 
60 

88 
50 

85 
55 

88 
56 

80 
46 

81 
56 

79 
63 

77 

51 

72 
51 

65 
60 

65 
61 

86.4 
56.6 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

63 
29 

72 
34 

83 
45 

65 
35 

67 
35 

90 
47 

99 
58 

85 
43 

82 
43 

86 
51 

97 
68 

96 
66 

103 
68 

98 
64 

92 
49 

77 
47 

86 
47 

91 
51 

98 
64 

94 
62 

62 
49 

78 
49 

67 
50 

87 
45 

81 
56 

89 
49 

75 
49 

73 
50 

86 
62 

64.6 
50.4 

BALLINCER  1  SW 

MAX 

MIN 

75 
32 

67 
42 

80 
55 

69 
38 

87 
50 

96 
59 

92 

68 

83 
51 

65 
51 

90 
67 

93 
67 

99 
69 

101 
66 

95 
66 

85 
52 

86 

40 

90 
53 

96 
63 

93 

73 

90 
69 

86 
50 

85 

46 

91 
48 

87 
53 

79 
64 

73 
49 

75 
57 

85 

61 

83 

64 

66.6 
56.1 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
31 

82 
43 

61 

41 

64 
35 

85 
41 

98 
52 

82 
59 

78 
43 

85 

46 

96 

62 

99 
63 

102 
61 

95 

62 

90 
61 

73 

47 

81 
46 

89 
50 

95 
63 

94 
66 

74 
49 

75 
43 

90 
48 

74 
57 

79 
40 

76 
56 

72 

49 

76 
47 

82 

60 

61 
58 

82.4 
50.9 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

61 
27 

70 
32 

77 
43 

59 
32 

65 
36 

84 
41 

95 
54 

79 
37 

76 
40 

82 
54 

96 
59 

97 
57 

97 
55 

67 
60 

84 

42 

67 

41 

81 
5'. 

87 
55 

91 
62 

88 
51 

67 
41 

73 
39 

87 
55 

70 
34 

75 
51 

79 

42 

71 
42 

76 
45 

81 
56 

79.2 
45.9 

CULEMAN 

MAX 

MIN 

77 
31 

64 
45 

76 
51 

73 
38 

84 
46 

94 
62 

91 
68 

63 

48 

62 
52 

85 
66 

92 
62 

92 

67 

99 
68 

92 

63 

84 
57 

85 

51 

81 

92 

61 

69 
70 

67 
63 

85 
52 

84 
56 

63 
50 

89 
52 

77 
63 

70 

51 

72 
55 

83 
61 

82 
63 

84,1 
56.1 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

75 
35 

81 
36 

81 
54 

91 

41 

89 
39 

92 
60 

89 
56 

94 
46 

97 
59 

94 
69 

95 

71 

101 
67 

100 
64 

97 
58 

91 
49 

85 
39 

89 

40 

97 
59 

94 
60 

90 
59 

89 

51 

89 
44 

87 
55 

83 
48 

87 
63 

82 
52 

79 
52 

86 
62 

69 
65 

8a.9 

52.0 

DICKENS 

MAX 

MIN 

70 
36 

85 

46 

65 
37 

68 
46 

99 
52 

96 
64 

95 
48 

99 
66 

102 
61 

98 
64 

90 
46 

90 
46 

93 
64 

91 
61 

90 
60 

75 
46 

88 
46 

68 
62 

67 
46 

79 
48 

62 
55 

87,9 
52.9 

OATL 

MAX 

MD) 

80 
38 

72 
50 

66 
33 

90 
47 

99 
62 

69 
68 

62 
46 

89 
53 

94 
66 

99 
66 

100 
65 

96 
66 

90 
65 

77 
47 

85 
42 

90 
5'. 

93 
64 

90 
60 

68 
63 

76 
47 

84 
52 

62 

58 

78 
49 

89 
63 

77 
46 

78 
48 

87 
60 

68 
64 

89.9 
54.8 

CUTHRIE 

MAX 

MIN 

67 
27 

72 
35 

81 
46 

60 
36 

58 
40 

82 
52 

99 
62 

64 
45 

62 

47 

8! 

48 

98 
60 

96 
62 

102 
55 

99 
56 

92 

47 

76 
36 

86 

42 

92 

50 

95 
60 

95 
58 

74 
46 

76 

47 

88 
49 

81 
44 

81 
57 

69 

47 

76 
46 

77 
49 

82 
57 

83,8 
48.7 

HASKELL 

MAX 
MIN 

65 

36 

70 
40 

84 
46 

64 
36 

6S 

41 

66 
53 

98 
64 

85 

47 

61 
50 

84 
55 

95 
66 

96 
66 

102 
66 

99 
66 

90 
52 

78 
47 

85 
56 

69 
65 

96 

70 

93 

61 

82 
48 

77 
46 

68 
54 

88 
47 

79 
61 

79 
49 

72 
90 

70 
56 

80 
56 

83.5 

53.7 

HDRDS  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

64 
33 

72 
44 

84 
46 

75 
39 

68 
43 

84 

54 

92 

66 

86 
49 

60 
50 

61 

56 

65 
62 

91 
66 

96 
68 

98 
63 

85 

55 

76 
48 

82 
53 

85 
61 

91 
66 

86 
63 

85 
51 

74 
50 

83 

57 

66 
51 

60 
58 

73 
49 

71 
49 

72 
S7 

82 
61 

81.9 
54.2 

JAYTON 

MAX 

Mm 

65 

70 
32 

83 
43 

63 
34 

65 
34 

69 
45 

96 
59 

83 
49 

82 
46 

65 
46 

95 
68 

98 
68 

102 
63 

99 
62 

91 
50 

75 
41 

65 
42 

90 
54 

95 
60 

92 
62 

80 
44 

67 
44 

80 
55 

69 
46 

79 
49 

75 
45 

89 
60 

84.0 
46.9 

MATADOR 

MAX 

MIN 

67 

30 

73 
34 

86 
53 

61 
37 

67 
37 

91 

50 

99 
63 

83 
41 

79 
45 

85 
51 

98 
68 

99 
68 

103 
63 

94 
62 

90 
43 

73 
44 

65 
49 

91 
59 

95 
65 

93 
58 

69 
44 

77 
43 

90 
60 

77 
37 

78 
55 

88 
46 

76 
49 

78 
51 

80 
57 

63.4 

50.3 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

63 
32 

70 
32 

81 
40 

62 

37 

64 
37 

67 
40 

97 
59 

84 
45 

76 
45 

83 
49 

97 
62 

100 
60 

100 
56 

90 
58 

85 
47 

71 
47 

61 
50 

69 
51 

93 
60 

92 
53 

70 
47 

69 
42 

69 
52 

71 
44 

75 
52 

82 

48 

72 
48 

76 
53 

81 
60 

61.3 
48.2 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

71 
35 

87 
43 

80 
53 

66 
36 

87 
47 

100 
59 

99 
66 

83 

46 

84 
48 

97 
64 

100 
64 

104 
69 

100 
64 

95 

67 

88 
50 

85 
43 

69 
56 

97 
60 

95 

64 

64 
61 

78 
47 

90 
43 

85 

54 

76 
46 

77 
60 

74 
48 

73 
49 

81 
56 

85 
59 

66.3 
53.6 

paducah 

MAX 

MIN 

65 
31 

72 
35 

81 
46 

62 
37 

64 
39 

87 
46 

98 
63 

84 
45 

80 

47 

85 
50 

96 
67 

98 
69 

104 
63 

97 
65 

91 
46 

78 
46 

83 
52 

90 
55 

95 

65 

95 
56 

75 
45 

76 
47 

89 
55 

78 
46 

78 
54 

79 
45 

76 
46 

76 
51 

82 

52 

62.9 

50.3 

POST 

MAX 
MIN 

62 

33 

70 
42 

83 
50 

64 
33 

66 
33 

91 
56 

100 
62 

63 

46 

82 

44 

89 
52 

96 
67 

100 
65 

101 
60 

95 

62 

89 
46 

71 
42 

65 

47 

91 

62 

93 

62 

93 
59 

61 
46 

76 
51 

87 
59 

76 

43 

82 
53 

88 

45 

78 
45 

79 
55 

86 
61 

83.8 

51.1 

QUANAH  ;  SE 

MAX 

MIN 

66 
2B 

70 
36 

81 
50 

61 
33 

64 
41 

86 
54 

97 
62 

62 
46 

77 
47 

80 
51 

95 

70 

96 
69 

103 
56 

98 
71 

92 
46 

74 
43 

81 
54 

88 
60 

96 
65 

92 
55 

76 
46 

76 
39 

88 
59 

78 
39 

77 
51 

70 
47 

79 

47 

75 
94 

63 
59 

81.6 
51.0 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

70 
35 

83 
35 

79 
54 

68 
33 

69 

47 

98 
60 

94 
59 

82 

49 

87 
54 

95 

61 

92 

64 

99 

70 

95 
66 

91 
66 

82 

51 

65 

44 

69 

4* 

95 
55 

96 

67 

67 
55 

74 
48 

65 

47 

89 
59 

77 
46 

83 

60 

78 

90 

76 
52 

89 
63 

84 
63 

85.7 
53.7 

RQTAN 

MAX 

MIN 

76 
37 

85 
45 

74 
54 

66 
35 

89 

44 

99 
64 

95 
60 

83 

47 

86 
52 

97 
67 

92 

61 

101 
60 

98 
67 

97 
62 

75 
50 

66 

41 

90 
53 

97 
65 

93 
62 

90 
60 

78 
48 

66 
51 

87 
56 

79 

47 

87 
66 

78 
50 

75 
52 

66 

60 

89 

64 

86.4 
54.9 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

67 
33 

70 
40 

85 
50 

64 
34 

64 
36 

83 
53 

96 

66 

64 

47 

78 
46 

61 
51 

93 
66 

96 

70 

101 
63 

98 
68 

91 
52 

78 
42 

82 
52 

86 
59 

93 
65 

93 
62 

83 
49 

81 
45 

68 
59 

83 
46 

77 

57 

72 
52 

74 
53 

77 
55 

61 
59 

82.6 
52.7 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

70 
35 

SO 
42 

77 
42 

62 
32 

60 
39 

97 

45 

94 

57 

78 
42 

76 

44 

95 

58 

100 
62 

100 
61 

97 
56 

87 
68 

85 
42 

82 
45 

87 
52 

94 
53 

93 
68 

90 
69 

75 
40 

89 
48 

87 
53 

76 
36 

76 
55 

74 
41 

76 

41 

78 
57 

79 
55 

83.7 
49.6 

SNVDER 

MAX 

Mm 

62 

27 

71 
27 

83 

44 

64 

35 

67 
35 

88 
46 

98 
58 

63 
53 

63 
53 

86 
59 

95 

63 

96 

64 

99 

61 

96 
61 

89 
49 

73 
40 

84 
43 

83 
5» 

93 
61 

90 
64 

78 
48 

75 
45 

83 

47 

82 
46 

81 
55 

91 
50 

73 
50 

75 
56 

85 
61 

82.7 
50.1 

TRUSCDTT 

MAX 

Mm 

67 

31 

71 
36 

84 
43 

62 
36 

65 

38 

87 
50 

98 
62 

64 
47 

80 
48 

86 
53 

95 
69 

97 

71 

102 
60 

99 
62 

93 

50 

76 
45 

89 
49 

91 

64 

97 
60 

93 
62 

74 
48 

78 
45 

68 
55 

82 
45 

80 
51 

74 
48 

79 
50 

74 
56 

81 
56 

83.2 
51.3 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

Mm 

72 
32 

81 
47 

76 
45 

67 
32 

87 
44 

97 
54 

94 
61 

79 
46 

62 

47 

96 
67 

100 
70 

102 
62 

99 
59 

89 
59 

86 
45 

86 

47 

90 

50 

93 
63 

92 
70 

67 
53 

77 
46 

90 
51 

86 
57 

79 

41 

83 
56 

81 
50 

78 
44 

81 
54 

86 
57 

85.6 
52.3 

VERNON 

MAX 

Mm 

69 
32 

61 

46 

79 
51 

61 
35 

64 

47 

96 

61 

95 

69 

82 
45 

77 
46 

95 

64 

97 
67 

102 
72 

lOl 
62 

98 

70 

89 
49 

82 
46 

88 
52 

95 

60 

93 
63 

92 

60 

7B 
47 

89 
46 

69 

57 

77 
43 

77 
53 

76 
56 

79 
49 

79 
49 

75 
50 

81 
55 

84.9 
53.9 
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TEXAS 
APRIL 

1972 

Slalion 

Day  ol  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WELLINGTON  1  NNH 

MAX 

Mm 

71 
31 

82 
39 

76 

44 

62 
32 

85 
37 

98 

45 

66 
61 

76 
39 

80 
46 

96 
60 

100 
58 

102 
65 

95 
56 

89 
61 

75 
43 

82 
45 

89 
46 

95 

55 

93 

68 

66 
50 

77 
38 

66 
42 

66 
52 

75 
38 

78 

50 

72 
49 

73 
44 

76 
46 

61 
53 

80 
53 

83.4 
46.2 

HICHIT4  PALLS  HSQ  4P 

MAX 

MIN 

67 
33 

86 
48 

68 
39 

64 
32 

65 

44 

94 
62 

89 
54 

76 

41 

74 
43 

92 

51 

96 
67 

102 

71 

99 
62 

92 

67 

78 
51 

81 

48 

66 
49 

69 

57 

95 
64 

64 
58 

75 
49 

68 

45 

64 
52 

77 
42 

76 
49 

71 
54 

71 
52 

71 
49 

76 
50 

80 
58 

62.2 

51.7 

MINTERS  1  NNE 

•     *     « 

MAX 

MIN 

65 
35 

72 
38 

85 

49 

74 
38 

69 

44 

87 
56 

95 
62 

86 
51 

82 
53 

83 
61 

90 
60 

93 

67 

96 
57 

100 
53 

93 
53 

76 
44 

85 
54 

89 
63 

95 

70 

92 
60 

60 

51 

76 

41 

65 
46 

90 
51 

80 
57 

80 
62 

76 

50 

71 
54 

77 
56 

85 
62 

83.8 
54.0 

NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

66 

34 

76 
39 

84 
47 

79 
37 

69 
36 

68 
44 

96 

64 

85 
42 

82 

45 

84 
56 

82 

60 

95 
64 

101 

71 

101 
63 

92 
53 

74 
47 

65 

45 

90 
52 

95 
65 

95 
57 

89 
49 

75 
47 

65 
50 

66 
49 

79 
52 

80 
56 

77 
51 

70 
49 

70 
54 

82 
61 

83.8 
51.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

6e 

33 

86 
46 

80 
57 

64 
34 

64 
46 

94 
65 

90 
68 

79 
45 

76 
46 

93 
64 

94 
67 

101 

70 

97 
67 

93 
65 

63 
53 

82 

47 

67 
52 

91 
52 

94 
64 

83 
63 

74 
49 

65 

48 

82 
55 

75 

47 

76 
53 

72 
50 

70 
53 

70 
50 

76 
53 

80 
58 

82.6 
54,7 

bardhell  dam 

MAX 

Mm 

67 
40 

70 
48 

81 
59 

80 
40 

67 
44 

61 
54 

61 
67 

69 
48 

76 
43 

75 
47 

61 
65 

65 
58 

89 
56 

69 
59 

84 
72 

83 
55 

62 

51 

64 
61 

82 
65 

88 
69 

86 

61 

74 
52 

63 

63 

84 

57 

79 
54 

79 
57 

75 
57 

64 
58 

74 
61 

80 
61 

79.8 
56.8 

BELTON  0AM 

MAX 

Mm 

67 
45 

74 

47 

83 
55 

85 
46 

72 
46 

81 
60 

65 
68 

91 
51 

81 
51 

72 
52 

65 
66 

88 
68 

92 
65 

92 
69 

89 
72 

67 
54 

68 
57 

67 
64 

86 
67 

90 
71 

90 
53 

76 
50 

84 
54 

87 
60 

88 
60 

80 
57 

77 
59 

72 
59 

72 

61 

80 
62 

62.8 
58.7 

BENBRDOK  DAM 

MAX 

Mm 

67 
40 

70 
49 

83 
58 

79 
40 

67 
42 

83 

55 

86 
67 

87 
48 

75 
42 

75 
48 

83 
62 

88 
67 

95 
69 

93 
68 

69 
63 

60 
54 

81 
54 

81 
51 

86 
66 

90 
63 

88 
56 

75 
52 

84 
56 

87 
54 

77 
55 

77 
56 

72 
67 

64 
58 

70 
57 

78 

61 

80.1 
56.0 

BDNHAM 

MAX 

Mm 

64 
40 

81 
42 

78 
50 

65 
37 

79 
49 

82 

60 

64 
66 

70 
42 

69 

53 

80 
58 

86 
66 

91 

70 

91 
69 

62 
64 

79 
63 

77 
50 

81 
46 

84 
59 

84 
59 

64 
68 

65 
59 

84 
49 

86 
53 

76 
52 

74 
45 

71 
49 

67 
57 

76 
58 

77 
60 

81 
60 

76.9 
55.6 

BOWIE 

MAX 

Mm 

66 
35 

84 
48 

78 
50 

71 
36 

85 
53 

85 
66 

67 
50 

60 
42 

75 
42 

65 
62 

90 
66 

99 
70 

97 

71 

90 
56 

80 
58 

62 
50 

65 
55 

86 
65 

91 
70 

84 
64 

80 
50 

63 
54 

85 
54 

81 
59 

75 
51 

73 
54 

67 
55 

70 
51 

79 
59 

79 
58 

81.8 
55,8 

BOYD 

MAX 

Mm 

68 
33 

74 
43 

85 

47 

79 
40 

69 

41 

78 
51 

85 
63 

90 
55 

79 
45 

75 
45 

66 
63 

91 
65 

98 

70 

95 
65 

85 
61 

80 
50 

79 
51 

63 
54 

62 
63 

86 
66 

91 
55 

74 
55 

87 
53 

68 
53 

79 
55 

79 
55 

73 
55 

75 
59 

78 
59 

60 
67 

81.7 
54.7 

BRECKENRIDOE 

MAX 

Mm 

70 
37 

85 
45 

71 
46 

71 
36 

63 
48 

94 
67 

86 
61 

60 
49 

61 
49 

87 
66 

93 
67 

99 
72 

99 

71 

90 
65 

78 
57 

83 

47 

87 
57 

92 

65 

92 
50 

66 

60 

75 

51 

85 
47 

87 
69 

79 
50 

78 
57 

74 
55 

71 
54 

70 
52 

81 
57 

84 
63 

63.0 
55.7 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

68 
35 

69 
42 

87 

51 

75 
38 

69 

40 

86 
52 

92 

66 

86 
45 

77 
43 

76 
48 

86 
63 

91 
69 

99 
56 

98 
52 

86 
63 

79 
49 

61 
50 

67 
54 

90 
65 

92 
63 

92 
53 

73 
47 

66 
50 

68 
54 

79 
52 

77 
53 

71 
55 

66 
57 

70 
54 

n 

55 

81.9 
53,2 

BROWNwnOD 

MAX 

Mm 

76 
38 

78 
40 

86 
55 

82 

40 

75 
46 

86 
58 

94 
65 

64 
56 

86 
48 

76 
52 

87 

70 

94 
57 

99 
59 

100 
70 

80 
61 

89 

47 

90 
50 

90 
66 

95 

68 

90 
69 

90 
57 

79 
46 

90 

50 

90 
58 

61 
58 

82 
64 

71 
55 

74 
55 

64 
51 

34 
62 

64,8 
55, e 

CAMERON 

MAX 

Mm 

75 
40 

83 
44 

86 
61 

61 

46 

82 

54 

86 
61 

98 
67 

90 
56 

60 
49 

69 
64 

69 
69 

92 
66 

93 
66 

86 
69 

90 
74 

68 
46 

88 
56 

89 
66 

91 

71 

90 
72 

84 
54 

85 
49 

87 
51 

87 
59 

83 
60 

60 
57 

76 
59 

76 
59 

63 
59 

87 
65 

65,8 
59.4 

Cleburne 

MAX 

Mm 

73 
36 

85 
45 

86 
61 

69 
40 

84 
49 

87 
62 

88 

70 

79 
50 

77 
43 

64 
62 

69 
68 

96 
67 

93 
66 

89 
69 

87 
64 

65 
48 

87 
50 

87 
63 

.    92 
71 

90 
68 

84 
62 

87 
47 

88 
46 

83 
55 

60 
58 

72 
57 

72 
58 

72 
60 

79 
59 

81 
51 

83.5 
57.3 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

68 
40 

70 
43 

80 
43 

61 
42 

66 
42 

80 
50 

81 
68 

91 

51 

76 
43 

73 
43 

81 
64 

65 
59 

69 
67 

90 
68 

83 

71 

67 
52 

83 
52 

84 
59 

83 

61 

86 
70 

86 
63 

75 

52 

82 
52 

83 
52 

79 
58 

79 
56 

75 
57 

68 

61 

75 
61 

61 
62 

80.1 
55.7 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

67 
43 

84 
49 

81 
49 

67 
40 

63 
51 

64 
65 

91 
65 

74 
47 

73 
43 

62 
63 

87 
70 

94 

70 

92 

70 

86 
69 

81 
62 

60 
52 

65 
56 

83 
64 

90 
71 

67 
71 

75 
58 

84 
50 

85 
67 

78 
56 

60 
55 

71 
58 

69 
59 

73 
63 

81 
63 

83 

65 

81.0 
58.5 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

64 

82 
47 

75 
67 

67 
37 

79 
42 

66 
67 

82 
62 

71 

47 

71 
39 

61 

44 

68 

65 

94 

71 

93 

68 

84 
64 

76 

63 

78 
50 

81 
49 

86 
59 

85 
64 

63 
54 

87 
54 

82 

44 

84 
47 

74 
54 

74 
47 

70 
52 

67 
51 

72 
58 

60 

79.2 
54.9 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

66 

38 

84 
50 

82 
63 

69 
40 

82 
52 

85 
63 

86 

70 

84 
45 

74 
44 

82 
64 

87 
68 

95 

70 

93 
71 

91 
64 

63 
63 

79 
53 

83 
52 

83 
64 

69 

71 

86 
74 

85 
55 

83 

51 

85 

51 

84 
55 

76 

51 

75 
56 

58 
55 

69 
61 

77 
58 

79 
60 

81.5 
57.7 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

67 
35 

72 
43 

83 

54 

60 
38 

69 
42 

80 
51 

89 
66 

87 
50 

79 
46 

78 
49 

64 
65 

89 
66 

95 
69 

95 
72 

67 
60 

79 
52 

83 
53 

85 
60 

90 

67 

69 
68 

87 
56 

73 
50 

82 
55 

64 
53 

75 
55 

76 
66 

70 
58 

62 
53 

57 
57 

78 

61 

80.5 
55.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

67 
32 

79 
42 

80 
44 

79 
39 

72 
39 

84 
52 

94 
66 

85 
48 

72 
49 

61 
51 

86 
67 

91 

70 

101 
69 

99 
62 

66 
50 

80 
45 

86 
51 

87 
56 

92 
66 

92 

64 

86 
52 

75 
49 

65 
50 

69 
50 

81 
54 

86 
60 

70 
63 

75 
53 

68 
56 

71 
60 

82.7 
53,7 

EVANT 

MAX 

Mm 

74 
35 

85 
45 

77 
49 

72 
40 

81 
49 

66 
65 

93 

65 

65 

51 

85 
49 

63 
54 

69 
69 

93 
66 

94 
67 

89 

67 

84 
60 

89 

50 

87 
59 

90 
65 

89 
69 

90 
67 

85 
59 

85 
50 

89 
55 

83 
55 

79 
55 

76 
58 

71 
57 

69 
59 

80 
61 

84 
57 

83,9 
56,9 

FERRIS 

MAX 

Mm 

70 
37 

84 
46 

84 
63 

72 

41 

83 

47 

83 
66 

69 

71 

88 
49 

75 
42 

80 
65 

89 

70 

93 
59 

91 
69 

90 
71 

84 
69 

83 
52 

86 
50 

64 
61 

89 
72 

88 
70 

86 
52 

87 
47 

88 
53 

87 
56 

81 
54 

78 
54 

70 
59 

74 

61 

83 
63 

84 
63 

83,5 
68.4 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MAX 

Mm 

69 
40 

87 
49 

79 
51 

69 
43 

65 

51 

87 
65 

90 
64 

76 
49 

74 
45 

64 
64 

90 

70 

95 

70 

93 

70 

86 
59 

61 
58 

62 
50 

86 
51 

65 
65 

92 
72 

90 

72 

76 
56 

85 

50 

65 
55 

79 
55 

79 
5! 

72 
59 

71 
59 

72 
61 

60 
59 

62 
63 

82.1 
58.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

67 
35 

67 
38 

84 
43 

75 
34 

67 
37 

62 

54 

68 
55 

62 
41 

74 
41 

72 
42 

82 
64 

89 
69 

96 
69 

92 
53 

64 
62 

77 
48 

79 
48 

62 
56 

63 

64 

86 
61 

84 
53 

71 
46 

63 
52 

62 
54 

76 
52 

76 
54 

68 
54 

66 
56 

70 
58 

76 
59 

78.8 
52.4 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

68 
33 

74 
37 

84 
45 

68 

40 

71 
40 

81 
53 

85 
66 

91 
51 

81 
47 

74 
50 

63 
62 

89 
65 

92 
63 

93 
65 

88 
64 

87 
42 

66 
49 

87 
54 

88 
65 

90 
65 

90 
59 

75 
42 

85 
52 

87 
55 

83 
55 

79 
56 

75 
57 

69 
56 

70 
56 

60 
60 

82.5 
53.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

SI 
45 

84 
39 

86 
62 

85 
46 

83 

51 

87 
67 

95 
66 

83 

56 

82 
53 

85 
63 

69 

70 

94 
68 

93 
66 

91 
70 

89 
67 

89 
46 

89 
52 

69 

65 

89 
70 

90 
71 

67 
65 

85 
52 

86 
52 

85 
56 

84 
57 

80 
60 

76 
59 

70 
60 

85 
59 

67 
58 

65.9 
59.1 

GLEN  ROSE  2  tf 

MAX 

Mm 

75 
33 

86 
37 

85 
61 

72 
39 

64 

44 

90 
65 

90 
70 

85 
46 

77 
45 

85 
64 

91 
70 

98 
66 

97 
72 

92 
58 

83 
64 

64 
43 

88 

46 

90 
64 

93 

71 

90 

57 

85 
58 

8! 

44 

88 
52 

85 
54 

60 
54 

78 
59 

74 
56 

72 
56 

88 
56 

65 
61 

85.2 
65.9 

GOLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

73 
42 

85 
53 

83 
58 

73 
41 

61 
52 

68 
66 

89 
65 

85 
53 

80 
50 

84 
64 

88 
68 

94 
65 

95 
69 

90 
67 

82 
64 

66 
54 

88 
57 

92 
65 

89 

64 

68 
65 

87 
55 

83 
51 

87 
57 

86 
54 

79 
55 

77 
56 

71 
53 

69 
56 

62 
59 

63 
62 

83.9 
56.2 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

69 
33 

71 
40 

87 
45 

73 
38 

70 
36 

85 
54 

95 
63 

86 
45 

81 

47 

76 
50 

88 
66 

93 
56 

101 
65 

100 
54 

90 
56 

60 
43 

83 
52 

87 
62 

92 
65 

95 
62 

86 

51 

74 
45 

85 
53 

67 
51 

79 
54 

78 
56 

71 
54 

69 
51 

70 
54 

78 
56 

82.7 
52.7 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

73 
38 

86 
47 

84 
62 

70 
42 

83 

50 

90 
60 

90 
70 

90 
49 

78 
47 

65 
64 

90 
69 

97 
70 

96 
71 

93 
69 

65 
63 

83 
47 

87 
56 

69 
64 

92 

72 

91 
69 

68 
58 

65 

47 

86 
57 

87 
66 

79 
59 

78 
60 

72 
58 

71 
58 

76 
56 

63 
63 

84.8 
58.4 

GRAPEVINE  0AM 

MAX 

Mm 

66 
38 

65 
43 

85 
51 

60 
41 

62 
42 

84 
53 

85 
65 

66 
46 

75 
43 

73 
45 

81 
64 

87 
68 

95 
56 

93 
65 

66 
64 

79 
52 

79 
52 

85 
54 

84 
65 

90 
70 

87 
58 

73 
50 

84 
52 

86 
55 

78 
53 

78 
56 

72 
56 

56 
56 

71 
56 

79 
52 

79.8 
54.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

67 
34 

63 
35 

80 
53 

60 
37 

64 
39 

77 
49 

79 
65 

86 

43 

70 
38 

59 
42 

78 
63 

65 
56 

92 
56 

89 
64 

63 
63 

80 
49 

78 
46 

61 
58 

81 
60 

86 
69 

65 
50 

72 

45 

83 
46 

83 
54 

77 
51 

74 
49 

56 

50 

65 
57 

73 
59 

77 
51 

77.5 
52,4 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

68 

44 

72 
49 

81 
55 

63 

44 

70 
45 

81 
55 

83 
69 

92 
52 

79 

44 

76 
47 

83 
66 

87 
68 

90 
66 

91 

70 

65 
71 

87 
55 

86 
55 

85 
60 

63 
64 

69 

70 

88 
62 

77 
50 

82 
53 

84 
58 

84 
50 

60 
57 

81 
59 

70 
60 

77 
62 

83 
64 

61,9 
57,8 

HAMILTON  2SSI 

MAX 

Mm 

66 
38 

73 
46 

83 
57 

82 

40 

64 

41 

61 
53 

95 
63 

89 

50 

79 
46 

77 
51 

83 
64 

67 
67 

93 
67 

93 
56 

89 
61 

82 
50 

65 

53 

87 
55 

90 
57 

90 
65 

68 
58 

74 
50 

84 
57 

88 
55 

60 
56 

79 
59 

75 
59 

66 
56 

59 
60 

80 
62 

81,4 
55,9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

66 
32 

76 
36 

87 
43 

78 
36 

75 
44 

63 
56 

92 
63 

84 
45 

75 
45 

73 
46 

67   92 

67   70 

R*isr«Dc«  N 

100 

72 

>le.  To 

95 
69 

Jo  win 

86 

59 

jSlaU 

78   80 
53   53 
>n  Indtx 

83 
60 

86 
64 

91 
62 

82 
50 

73 
50 

63 
53 

62 

♦7 

74 
55 

73 
61 

70 
56 

70 
52 

70 
53 

75 
58 

80,6 
53.3 

Continued 

Ui 

UL 

Y 

Ih 

MJ 

-•JlJ 

rtA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HICO 

MAX 

MIN 

73 
35 

84 

40 

82 
58 

71 
38 

80 

46 

89 
64 

89 

67 

82 
49 

S3 

46 

86 

61 

90 
67 

95 

66 

95 

62 

92 

64 

65 

60 

84 

46 

85 

51 

91 
61 

92 

68 

89 

65 

87 
55 

64 

44 

87 
51 

84 
52 

81 

51 

77 
54 

76 
53 

70 
55 

80 
56 

83 
61 

84.2 
54.9 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

67 
3B 

72 

44 

83 

46 

84 
39 

70 
43 

81 
55 

84 
69 

91 
47 

79 
45 

75 
44 

62 
65 

87 
68 

92 

67 

91 

64 

83 
63 

84 
53 

81 
54 

85 
60 

87 
61 

90 
70 

89 

51 

7! 
43 

84 
55 

85 
55 

81 
58 

79 
58 

71 
51 

64 

61 

74 
52 

79 
62 

61.0 
55.4 

JACKSBGRO 

MAX 
MIN 

67 
35 

82 

41 

81 
63 

64 
35 

83 
53 

90 
65 

90 
69 

81 
45 

74 
44 

85 
62 

89 

67 

97 

?0 

97 
69 

95 

62 

86 
55 

79 

50 

63 

57 

88 
63 

87 

71 

90 
62 

85 

51' 

81 
56 

85 
55 

85 
50 

75 
52 

75 
55 

71 
54 

67 
54 

74 
93 

79 
55 

82.2 
55.8 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIN 

66 

3' 

66 

48 

79 
58 

80 

41 

64 
45 

77 
53 

79 
66 

86 

45 

72 
40 

76 
48 

79 
68 

85 
67 

89 
66 

69 
70 

83 
72 

85 

45 

81 

49 

82 
59 

79 
58 

66 
69 

86 
53 

74 
47 

82 
52 

81 
55 

77 
53 

77 
54 

59 

54 

54 
59 

72 

60 

79 
61 

76.2 
99.9 

KULEEN 

MAX 

MIN 

75 
37 

83 

40 

84 
63 

78 
43 

ao 

42 

85 
62 

94 
65 

90 
56 

80 
46 

84 
62 

67 
64 

92 

67 

92 

66 

90 
64 

90 
52 

91 
43 

87 
50 

86 
61 

89 

72 

88 

71 

86 
63 

85 

43 

86 

48 

85 
55 

85 
55 

79 
54 

75 
53 

72 
60 

61 
58 

85 

65 

64.6 

95.0 

LAVON  OAM 

MAX 

MIN 

67 

40 

64 
48 

80 
51 

80 
42 

65 
42 

79 
51 

80 
66 

84 
48 

72 
41 

72 
46 

79 
64 

85 
69 

90 
69 

90 
68 

63 
64 

81 
53 

79 
53 

83 

57 

80 
50 

87 

70 

86 

50 

73 
50 

82 
52 

64 

58 

77 
55 

75 
54 

70 
54 

56 
58 

73 
61 

77 
63 

78.1 
99.6 

MARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

67 
42 

81 
48 

84 
64 

73 
46 

80 
46 

83 
67 

92 
69 

89 

54 

66 
46 

62 

63 

86 

70 

90 
67 

91 
66 

86 
70 

68 

74 

86 
48 

85 

50 

84 
53 

89 

71 

88 

70 

84 

54 

83 

47 

85 
46 

S3 

57 

80 
60 

78 
59 

75 
59 

76 
59 

S2 
52 

85 
62 

83.4 
59.0 

MC  CRECDR 

MAX 

MIN 

68 
40 

74 
45 

83 
60 

85 
42 

70 
45 

82 
49 

85 
68 

93 
52 

62 
49 

74 
53 

85 
65 

67 
69 

93 
69 

94 
69 

87 
71 

87 
53 

85 

56 

88 
63 

69 

67 

91 
70 

90 
62 

75 
50 

85 

54 

93 

57 

63 
50 

80 
58 

80 
59 

70 
56 

73 
61 

80 
53 

63.1 
58.0 

MCKINNEV  3  S 

MAX 

MIN 

65 
36 

82 
47 

79 
63 

68 
38 

80 
50 

83 
63 

87 

70 

83 

44 

71 
40 

60 
62 

87 
69 

93 
69 

91 
69 

68 
65 

62 

63 

78 
52 

82 

47 

83 
50 

68 
70 

87 
70 

83 
55 

84 

47 

85 
51 

81 
56 

76 
50 

73 
55 

66 

56 

73 
60 

77 
52 

80 
51 

80.9 
96.7 

MEXIA 

MAX 

MIN 

67 
43 

70 
43 

80 
52 

81 
42 

67 
45 

80 
52 

80 
65 

92 

51 

77 
43 

75 
46 

82 

57 

65 
68 

69 

65 

89 
69 

82 
71 

85 
53 

84 
55 

83 
60 

62 

64 

89 
58 

67 
63 

75 
52 

76 
54 

63 
56 

80 
58 

78 
56 

79 
58 

63 
58 

75 
98 

81 
63 

79.9 
95. J 

MINERAL  WELLS  FAA  4P 

MAX 

MIN 

7? 
39 

86 

43 

77 
47 

72 
39 

87 
50 

94 
65 

88 
62 

79 
48 

74 
45 

86 
63 

92 
66 

100 
71 

99 
69 

67 
64 

62 
50 

82 

51 

87 
53 

92 
54 

94 
57 

90 
53 

74 
54 

85 
49 

88 
54 

80 
54 

79 
55 

72 
59 

70 
57 

71 
57 

77 
56 

83 
62 

83.4 
96.3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

67 
39 

70 
43 

82 
56 

83 
41 

67 
46 

82 
57 

83 
67 

90 
50 

76 
43 

77 
44 

83 
66 

66 
66 

91 
67 

91 
70 

84 

71 

85 
52 

85 
50 

85 
51 

83 
67 

90 
69 

86 
52 

75 
50 

83 
52 

85 
52 

79 
58 

79 
57 

77 
47 

56 

58 

74 
61 

61 
61 

60.9 
96.1 

□  UNEV 

MAX 

MIN 

77 
34 

86 

41 

80 
56 

68 
34 

83 
47 

94 
63 

87 
67 

60 
44 

65 
45 

69 
66 

94 
65 

100 
71 

97 
67 

92 
63 

81 
57 

84 
46 

85 
53 

90 
53 

94 
65 

87 
61 

76 
50 

85 
46 

85 
53 

77 
47 

76 
53 

71 
57 

74 
52 

70 
50 

78 
55 

61 
58 

63.9 

94.3 

PARIS 

MAX 

MIN 

67 
42 

63 
44 

80 
45 

79 
38 

56 

42 

76 
52 

77 
67 

86 
44 

68 
38 

70 
44 

78 
63 

65 
70 

90 
70 

90 
69 

83 
64 

80 
52 

78 
56 

80 
58 

84 
61 

85 
58 

85 
61 

70 
52 

83 
55 

87 
55 

77 
49 

73 
50 

70 
50 

56 
56 

75 
59 

78 
60 

77.6 
54.9 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

6S 
37 

66 
40 

83 
52 

78 
38 

67 
42 

82 
53 

85 
66 

87 
43 

74 
40 

73 

44 

60 
64 

67 
66 

95 
69 

92 
63 

64 
63 

78 
50 

79 
55 

84 
55 

84 
55 

87 
56 

88 
55 

72 
54 

83 
53 

87 
55 

79 
50 

77 
54 

68 

54 

68 
58 

71 
61 

77 
59 

79.4 
94.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

62 
38 

73 
44 

85 
58 

79 
42 

71 
45 

82 
54 

91 
69 

68 
52 

61 
49 

81 
53 

64 
67 

90 
70 

96 

70 

97 
69 

88 
52 

86 
50 

82 
55 

87 
53 

91 
59 

91 
67 

88 
55 

74 
49 

83 
54 

87 
56 

78 
50 

79 
60 

72 
57 

61 
55 

59 

51 

80 
65 

81.9 
57.3 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

72 
32 

84 

47 

79 
58 

71 
34 

84 
46 

94 
66 

90 
68 

61 
47 

61 
50 

87 
65 

92 
66 

99 
66 

100 
70 

93 
63 

81 
54 

83 
52 

86 
58 

92 

64 

91 
69 

84 
60 

74 
50 

84 

50 

85 
55 

SO 
48 

78 
52 

74 
51 

72 
52 

70 
52 

SO 
60 

61 
60 

83.4 
55.8 

QUINLAN 

MAX 

Mm 

74 
43 

81 
43 

80 
47 

76 
39 

78 
45 

85 
68 

69 
62 

78 
57 

77 
40 

78 
61 

85 
68 

94 
67 

86 
64 

89 
66 

82 
65 

79 
52 

82 
50 

81 
57 

66 
69 

86 

70 

82 

56 

83 

50 

82 
55 

76 
53 

75 
50 

74 
53 

65 

57 

75 
55 

76 
59 

77 
56 

80.9 
95,0 

RANGER  1  w 

MAX 

MIM 

70 
36 

84 

44 

75 
60 

68 
35 

81 
49 

92 
63 

86 
63 

80 
50 

76 
47 

86 
63 

89 
66 

96 
69 

96 
69 

91 
62 

81 
57 

82 

51 

84 
54 

89 
62 

69 
64 

85 

60 

74 
51 

63 

48 

84 
50 

80 
50 

76 
56 

70 
50 

59 
52 

67 
55 

78 
55 

80 
53 

61.9 
95.9 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

66 
33 

73 

34 

86 
47 

77 
37 

72 
41 

81 
57 

92 
62 

67 
50 

82 
49 

80 
50 

84 
65 

93 
68 

96 
68 

98 
62 

67 
56 

87 
46 

82 
55 

8E 
57 

90 
62 

89 
62 

65 
52 

74 
49 

82 

50 

85 

51 

76 

54 

79 
50 

69 
53 

75 
51 

67 
58 

80 
63 

92.1 
93.4 

ROSEBUD  3  HSU 

MAX 

MIN 

74 
42 

84 

40 

86 
62 

83 
45 

81 
52 

86 

66 

95 
69 

89 

54 

79 
48 

85 
64 

68 
69 

93 
68 

94 
68 

91 
69 

89 

75 

86 
53 

66 
53 

86 
63 

91 
70 

91 
70 

86 
64 

83 
50 

66 
51 

85 

57 

62 
60 

60 
55 

80 
58 

74 
59 

60 
51 

65 
64 

69.4 
99. J 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

68 

41 

66 

47 

81 
47 

78 
38 

66 
42 

81 
55 

85 
67 

87 
42 

72 
40 

71 

45 

60 
65 

68 
70 

95 

70 

92 
63 

63 
64 

77 
48 

79 
50 

82 
58 

83 
64 

86 
65 

85 
54 

72 
46 

63 
54 

66 
54 

76 
50 

75 
52 

59 
53 

56 
58 

72 
50 

77 
59 

78.7 

94.1 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

67 
32 

71 
36 

86 
55 

78 
36 

68 
40 

85 
54 

91 
67 

87 
45 

75 
43 

77 
46 

84 
67 

69 
70 

99 

70 

97 

64 

67 
62 

78 
55 

61 
51 

85 
57 

88 

65 

91 

54 

87 
55 

72 
46 

85 
57 

69 
53 

77 
54 

74 
56 

65 
58 

70 
56 

77 
59 

77 
61 

81.3 
94.5 

STEPHENVlLLE  4  N 

MAX 

MIN 

70 
38 

84 

44 

78 
58 

69 
38 

80 
48 

88 
64 

86 

68 

81 
48 

75 
45 

83 
63 

83 
67 

95 

70 

95 

69 

90 
67 

80 
67 

82 
53 

65 
55 

90 
54 

90 
66 

88 
53 

63 

54 

82 

49 

65 
55 

80 
52 

85 

53 

76 
57 

70 
53 

67 
55 

78 
51 

So 
64 

81.9 
96.7 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

68 

41 

75 
46 

82 
52 

83 
45 

72 
47 

79 
60 

85 
68 

94 
56 

61 

51 

72 
53 

84 
66 

86 
67 

91 
65 

93 
69 

68 
72 

66 
54 

88 

58 

68 
55 

67 
67 

89 

71 

69 
64 

76 
49 

84 
54 

86 
59 

85 

60 

81 
57 

76 
59 

72 
59 

70 
59 

79 
63 

92.3 
96.9 

tavlor 

MAX 

MIN 

69 

40 

78 
49 

83 
53 

86 

47 

75 
46 

81 
62 

87 
68 

96 
55 

85 
51 

76 
52 

85 
69 

87 
69 

92 
68 

93 
69 

90 
72 

89 
50 

90 
55 

90 
64 

89 
69 

91 
72 

90 
57 

78 
47 

67 
49 

68 
50 

68 
58 

64 
59 

72 
59 

70 
50 

72 
59 

83 
61 

84.1 
98.4 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

70 
41 

76 
40 

84 
50 

91 
44 

73 
45 

82 
59 

87 
59 

96 
55 

82 
50 

74 
51 

85 
65 

89 
69 

93 

67 

93 
66 

90 

70 

90 
53 

89 

50 

90 
53 

89 

66 

91 

71 

90 
54 

80 
52 

85 
54 

88 
56 

88 
98 

82 
58 

79 
57 

71 
60 

74 
61 

82 
63 

84.1 
97.7 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

64 
33 

69 

38 

85 
58 

76 
33 

67 
42 

84 

57 

96 
64 

84 
46 

79 
48 

81 
52 

92 
64 

96 
67 

101 
66 

100 
64 

88 
51 

77 
47 

82 

50 

68 

50 

93 
63 

95 

52 

65 

51 

84 
51 

86 

47 

86 

45 

77 
55 

78 
60 

74 
51 

72 
51 

69 
55 

82 

60 

63.0 
93.1 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

68 

40 

73 
46 

80 
56 

82 

43 

70 
46 

79 
59 

82 
69 

91 
53 

80 
46 

74 
48 

82 
66 

85 
69 

90 
68 

90 
69 

86 
72 

88 
50 

85 
57 

86 
64 

85 
66 

87 
73 

87 
62 

77 
54 

84 
58 

85 
57 

64 
51 

80 
50 

78 
59 

71 
59 

73 
52 

81 
54 

61.4 
96.9 

WACO  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

74 
40 

85 
53 

84 
56 

71 
44 

81 
50 

85 
68 

94 
64 

81 
51 

74 
48 

63 
64 

88 

71 

93 

68 

93 
69 

66 
70 

87 
57 

87 
50 

88 
52 

85 
54 

88 
72 

88 

71 

74 
55 

64 

50 

85 
55 

84 
58 

80 
52 

76 
50 

70 
50 

73 
61 

81 
63 

84 
55 

62.9 

99.0 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

70 
37 

84 
48 

82 
62 

71 
41 

82 
49 

84 
65 

89 

70 

87 
49 

74 
41 

63 
63 

88 
69 

95 
69 

91 
67 

90 
69 

85 
70 

83 
52 

85 

51 

84 
63 

90 

71 

88 
68 

90 
50 

85 
49 

67 
50 

82 
56 

78 
56 

75 
56 

74 
58 

73 
59 

SO 
52 

85 
52 

63.2 

96.1 

weatherford 

MAX 

Mm 

67 
37 

75 
39 

85 
40 

78 
37 

70 
38 

83 
52 

89 
64 

67 
46 

76 

43 

77 
45 

85 
65 

90 
68 

97 
69 

97 
63 

87 
51 

79 
50 

81 
53 

83 

50 

69 
65 

91 
54 

89 
55 

72 
44 

64 
53 

67 
53 

78 
53 

79 
56 

70 
56 

55 
57 

70 
55 

77 
59 

81.3 
53.3 

WHITNEY  DAM 

*     *     « 

MAX 

Mm 

68 
41 

73 
45 

85 

45 

85 
44 

71 
46 

81 

56 

85 
68 

68 
53 

61 
46 

75 
48 

85 
65 

90 
66 

94 
66 

94 
69 

88 
67 

84 
52 

84 
50 

87 
59 

88 

64 

91 

68 

90 
61 

75 
47 

84 
49 

86 
57 

82 

50 

79 
53 

76 
58 

65 
58 

70 
51 

78 

61 

82.1 

96.1 

EAST  TEXAS           04 

ANWRSON 

MAX 

Mm 

78 
47 

79 
50 

80 
62 

78 
47 

83 
51 

84 
65 

84 
67 

91 
58 

77 
45 

85 
65 

89 
69 

90 
68 

89 
70 

68 
69 

87 
54 

69 
68 

89 
68 

85 
68 

82 
52 

85 
53 

80 
54 

75 
63 

76 
59 

80 
53 

89 

64 

63.9 

99.7 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

67 
36 

83 

41 

83 
60 

68 
41 

62 

44 

80 
64 

90 
68 

78 
51 

76 
41 

81 
59 

87 
69 

90 
65 

89 
65 

85 
68 

84 

71 

82 

48 

85 

44 

81 

57 

88 
69 

88 
44 

84 
46 

76 
54 

66 
59 

79 
59 

62 

60 

86 
60 

61.4 
95.9 

CARTMACE 

MAX 

Mm 

67 

41 

80 
41 

80 
60 

75 
45 

77 
42 

79 
62 

67 
70 

85 

49 

72 
40 

81 
60 

64 
68 

87 
69 

89 
66 

87 
68 

66 
71 

86 
52 

81 
50 

81 
50 

86 
58 

84 
68 

79 
55 

81 
49 

84 
47 

78 
50 

70 
57 

68 
59 

80 
62 

82 
92 

60.4 
96.1 

CENTER 

MAX 

Mm 

69 
35 

71 
40 

79 
50 

79 
46 

65 
39 

77 
42 

76 
64 

88 
53 

69 

34 

73 
42 

78 
58 

84 
67 

86 
67 

87 

67 

87 
69 

84 
52 

82 

44 

80 
47 

82 
51 

87 
58 

64 
53 

75 
45 

60 

43 

75 
46 

75 
50 

65 

57 

67 
60 

60 
62 

76.3 
91.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

APRIL 


Slalion 

Dav 

of  Month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

.7 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

66 
32 

73 
38 

62 
59 

82 

44 

69 

45 

82 

51 

83 
67 

92 
53 

78 
41 

76 
55 

61 
65 

85 
67 

86 
65 

89 
67 

83 
72 

81 
43 

85 
43 

85 
55 

81 
62 

86 

71 

86 
62 

77 
42 

82 

41 

85 
49 

83 
56 

79 
54 

79 
52 

71 
58 

76 
59 

63 
59 

61.3 
54,2 

CLARKSVRLE  2  NE 

MAX 

Mm 

63 

79 
40 

77 
60 

63 
46 

74 
42 

76 
59 

65 
65 

75 
45 

70 
34 

78 
53 

83 
69 

87 
66 

86 
69 

82 
68 

82 
65 

79 
46 

82 
53 

83 
65 

83 
67 

87 
59 

64 
46 

78 
56 

70 
50 

69 
48 

65 

54 

82 
56 

77.8 
54.7 

COLDSPRINC  5  SSW 

MAX 

MIN 

66 
37 

71 
40 

61 
55 

79 
53 

72 
47 

82 
51 

81 
65 

88 
60 

79 
44 

74 
45 

60 
64 

64 
68 

67 
68 

90 
70 

36 
70 

8! 
47 

65 
50 

63 
52 

80 
59 

66 
69 

65 
70 

73 

49 

62 
48 

65 
52 

63 
53 

83 
53 

79 
54 

73 
59 

75 
62 

»3 
64 

80.7 
55.9 

COLLECE  STATION  FA4  AP 

MAX 

Mm 

74 
41 

82 
49 

61 
61 

72 
49 

80 
54 

84 
66 

89 

70 

80 
59 

72 
49 

82 
65 

85 
70 

88 
71 

69 
69 

66 
70 

83 
58 

66 
47 

65 
53 

85 
63 

86 
72 

89 
72 

76 
61 

82 
50 

64 
52 

65 
55 

81 
59 

82 
59 

76 
62 

74 
63 

83 
63 

67 
65 

82.3 
60.0 

CDNRDE 

MAX 

Mm 

6S 
39 

74 
45 

81 
50 

81 
52 

75 
52 

83 
53 

64 

67 

91 
61 

61 
46 

70 
48 

81 
65 

88 
66 

90 
70 

90 
70 

89 

72 

86 
49 

88 
52 

85 

57 

61 
62 

68 
70 

67 
72 

81 
51 

75 
54 

65 
56 

65 
56 

60 
55 

61 
57 

79 
59 

74 
64 

84 
66 

62.2 
57.9 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

66 
35 

70 
39 

60 
44 

80 

46 

78 
43 

79 
43 

80 
63 

88 
56 

76 

41 

76 
41 

80 
61 

84 
62 

87 
64 

89 
64 

83 
62 

81 
49 

83 
51 

84 
51 

61 
55 

89 
68 

89 

61 

70 
46 

81 

46 

83 
50 

76 
53 

81 
51 

81 

51 

64 
52 

71 
62 

82 
64 

80.0 
52.6 

OAINCERFIELO  9  S 

MAX 

Mm 

6t 
42 

81 
43 

78 
62 

74 
42 

77 
47 

77 
63 

85 
69 

86 
50 

74 
39 

82 

60 

84 
69 

89 
68 

91 
68 

69 

70 

83 
71 

79 
55 

80 
52 

82 

58 

87 
69 

86 

70 

82 
61 

82 

48 

84 
52 

83 
57 

75 
48 

74 
50 

72 
58 

74 
60 

80 
60 

83 
65 

80.6 
57.5 

DIALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

68 

40 

81 
46 

81 
60 

70 
43 

79 
43 

79 
65 

87 
68 

82 
52 

75 
39 

82 
58 

86 
66 

68 

90 
65 

89 
66 

84 
68 

80 
53 

82 
52 

80 
57 

87 
69 

67 
66 

79 
61 

62 
48 

64 
50 

78 
51 

77 
51 

79 
50 

72 
59 

77 
59 

82 
63 

67 
63 

61.2 
56.8 

EMORY 

MAX 

Mm 

65 

37 

63 

37 

79 
53 

79 
39 

63 
39 

79 
47 

77 
67 

68 

47 

69 
38 

72 
40 

79 
63 

64 
68 

69 
67 

69 
68 

64 
69 

83 
53 

80 
47 

83 
50 

82 
58 

86 
67 

86 
62 

71 
46 

82 

46 

84 
50 

75 
49 

77 
52 

72 
50 

64 
59 

75 
59 

80 
60 

78.0 
52.9 

EVADALE 

MAX 

Mm 

69 
38 

74 
42 

60 
42 

79 
57 

69 

48 

72 
49 

62 
64 

87 
61 

77 
45 

75 
55 

65 
60 

65 
69 

65 
69 

67 

70 

67 
70 

81 
48 

66 
48 

82 
49 

84 
69 

87 
66 

87 
69 

77 
49 

81 
47 

85 
50 

85 
50 

79 
50 

60 
50 

79 
60 

75 
60 

33 
61 

60.8 
55.6 

F4IRFIEL0  3  ESE 

MAX 

Mm 

69 
39 

79 
46 

82 
61 

69 
43 

79 
46 

79 
64 

90 
52 

72 
42 

80 
62 

85 

70 

88 
67 

88 
66 

85 
68 

84 
73 

83 
55 

82 

53 

80 
58 

67 
70 

65 
68 

78 
62 

81 
47 

82 

48 

81 
56 

77 
55 

75 
55 

74 
58 

74 
59 

61 
62 

65 
62 

80.5 
57,6 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

73 
41 

81 
48 

83 
61 

77 
45 

80 
43 

83 
65 

92 

66 

86 
55 

77 
45 

82 
63 

89 
67 

90 
68 

90 
67 

87 
69 

86 
73 

87 
49 

86 
50 

63 
61 

68 

71 

69 
71 

83 
63 

64 
47 

67 
48 

67 
55 

62 
59 

80 
54 

74 
58 

76 
59 

84 
62 

85 
64 

83,6 
56,3 

GILMER  2  w 

MAX 

Mm 

67 
35 

6! 
38 

80 
51 

79 
40 

63 

43 

76 

47 

76 
67 

86 
49 

68 
36 

72 

40 

79 
63 

83 
67 

87 
68 

88 
68 

84 
69 

62 

49 

60 
42 

79 
56 

80 
59 

84 
68 

85 
61 

75 
44 

80 
46 

82 
52 

76 
41 

74 
49 

69 
50 

64 

58 

76 
59 

78 
59 

77,2 
52,5 

GROVETON 

MAX 

Mm 

71 
37 

80 
42 

78 
61 

70 
43 

79 
44 

79 
64 

68 
66 

79 
57 

76 
42 

79 
60 

83 
69 

66 
66 

87 
67 

85 

70 

84 
69 

84 
49 

82 

46 

79 
54 

85 

70 

85 
69 

78 
63 

60 
46 

64 
46 

60 
50 

78 
52 

78 
52 

73 
59 

70 
59 

63 
63 

65 
63 

80,3 
56,7 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

68 
35 

70 
40 

80 
57 

80 
53 

66 
41 

76 
50 

81 
66 

90 
58 

71 
39 

75 
54 

77 
64 

85 
68 

86 
67 

89 
68 

89 
73 

86 
51 

84 
45 

61 
48 

64 
66 

87 
63 

69 
67 

74 

48 

80 
45 

85 
48 

76 
47 

79 
50 

68 
59 

70 
60 

63 
62 

79.7 
55.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

75 
39 

71 
48 

82 

50 

75 
52 

72 

47 

85 
48 

80 
61 

65 
50 

71 
43 

83 
48 

65 
69 

67 
70 

90 
71 

67 
73 

85 
63 

87 
57 

86 
50 

86 
49 

87 
55 

90 
72 

65 
62 

82 
54 

65 
49 

66 
59 

60 
57 

83 
50 

75 
59 

76 
64 

74 
65 

87 
69 

82.1 
56.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

67 
33 

66 
36 

79 
46 

78 
43 

62 
39 

76 
40 

79 
63 

86 
50 

69 
37 

73 
38 

80 

59 

63 
66 

67 
67 

90 
68 

87 
68 

82 
53 

80 
47 

61 
49 

30 
59 

66 
68 

65 
62 

74 
46 

63 

47 

85 
52 

73 
43 

76 
44 

75 
47 

63 

57 

73 
58 

60 
62 

77.9 
51.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

65 
39 

72 
46 

61 
55 

81 
47 

73 

46 

83 
51 

83 
66 

91 
57 

80 
46 

77 
54 

80 
64 

87 
69 

68 
68 

91 
69 

90 
71 

64 
58 

85 
56 

87 
59 

'  82 
64 

89 
70 

90 
67 

73 
54 

63 

54 

67 
57 

85 
56 

81 
54 

81 
55 

76 
58 

76 
63 

85 
66 

82,2 
58,0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

67 
33 

70 
40 

80 
41 

79 

41 

67 
41 

76 
46 

79 
65 

85 
58 

72 
36 

75 
40 

76 
62 

84 
68 

85 
67 

87 
69 

86 

70 

84 
50 

82 
46 

60 
49 

32 

57 

65 
69 

85 
65 

70 
47 

79 
46 

82 
49 

77 
47 

77 
49 

77 
49 

67 
58 

69 
60 

62 

60 

78.2 
52.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

68 
42 

80 
47 

81 
55 

73 
43 

78 
44 

79 
65 

87 
69 

84 
53 

72 
39 

80 
59 

84 
68 

87 
68 

69 
66 

86 
68 

82 
68 

80 
48 

81 
50 

73 
56 

85 
59 

86 
69 

60 
61 

61 
47 

62 
50 

78 
54 

78 
50 

77 
52 

73 
59 

76 
60 

80 
63 

85 
63 

80.3 
56.9 

JASPER  3  SM 

MAX 

Mm 

68 
34 

71 
41 

79 
49 

79 
54 

70 

44 

75 
49 

84 
66 

90 
59 

74 
42 

79 
46 

74 
63 

85 
67 

68 
68 

68 
66 

88 
69 

84 
49 

83 

45 

82 
50 

83 
61 

68 
67 

85 
69 

76 
48 

81 
45 

84 
48 

82 
45 

79 
49 

79 
51 

78 
57 

73 
63 

63 
64 

80.5 
54.3 

KARNACK 

MAX 

Mm 

65 

42 

79 
38 

77 
60 

75 
45 

74 
41 

77 
63 

66 
70 

86 
52 

72 
42 

79 
51 

83 
65 

84 
66 

88 
67 

87 
69 

83 
72 

79 
52 

89 
52 

81 
50 

86 
64 

85 
68 

80 
65 

80 
46 

61 
47 

80 
53 

75 
46 

72 
51 

65 
57 

70 
59 

76 
64 

82 
60 

79.3 
55.9 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

71 
33 

80 
41 

78 
54 

74 
55 

73 
43 

82 
56 

67 
67 

82 
62 

74 
49 

73 
55 

86 
67 

85 
66 

87 
68 

86 
69 

82 

71 

84 
53 

84 
50 

85 
52 

86 
65 

85 
60 

86 
68 

62 
50 

85 
46 

85 

51 

82 
50 

80 
50 

79 
59 

74 
61 

84 
62 

64 
66 

61.5 
56.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

61 
37 

63 
39 

79 

45 

76 

41 

62 

39 

77 
44 

76 
64 

85 

47 

65 
36 

73 
42 

79 
59 

83 
67 

87 
66 

88 
67 

84 
69 

63 
49 

78 
49 

79 
53 

62 
58 

84 
67 

62 
63 

74 

44 

60 
47 

63 
56 

75 
48 

72 

47 

65 
50 

63 
52 

74 
60 

79 
62 

76.4 
52.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

68 
33 

72 
37 

80 
43 

79 
53 

72 
47 

80 
49 

81 
65 

89 
60 

77 
44 

76 
44 

81 
64 

64 
70 

66 
70 

89 

71 

87 
72 

85 
47 

87 
47 

63 
46 

61 
65 

86 

70 

67 
69 

72 
49 

81 

46 

8! 
50 

63 
49 

79 
51 

79 
55 

75 

61 

79 
62 

84 
64 

80.9 
55.1 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

68 
34 

65 
38 

61 
42 

80 
45 

63 
42 

77 
46 

76 
67 

88 
50 

66 
38 

78 
43 

61 
65 

84 
68 

68 
67 

90 
6B 

88 
69 

84 
55 

80 
43 

81 
56 

84 
56 

88 
70 

85 
63 

76 
46 

83 
46 

85 
55 

76 
46 

67 
51 

71 
49 

65 
60 

76 
57 

61 
62 

79.4 
53,4 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

67 
38 

70 
45 

81 
49 

60 
47 

73 
44 

81 
46 

82 

67 

89 

57 

78 
42 

78 
42 

79 
64 

85 
68 

89 
65 

90 
68 

39 
70 

82 

48 

83 
49 

85 
49 

79 
58 

69 
70 

88 
63 

72 
49 

81 
46 

85 
49 

82 
53 

80 
53 

80 
53 

72 
59 

73 
63 

82 
63 

80,8 
54,6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
39 

81 
45 

60 
60 

70 
50 

81 
46 

82 
66 

89 

71 

75 
53 

76 

41 

30 
63 

86 
69 

89 
71 

90 
70 

90 
71 

87 
59 

85 
50 

84 

49 

64 
55 

90 
72 

90 
73 

76 
59 

82 

48 

86 
47 

61 
52 

60 
55 

80 
55 

70 
61 

72 
65 

64 
63 

87 
66 

82,0 
58,1 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

74 
37 

80 
46 

81 
60 

74 
45 

81 
45 

83 
63 

90 
68 

65 
55 

76 
41 

62 

57 

65 
64 

88 
68 

90 
64 

89 
68 

84 
69 

66 

46 

66 
50 

88 
56 

89 
59 

90 
69 

64 
62 

62 

48 

65 
46 

86 
52 

83 
54 

82 
54 

76 
52 

76 
54 

84 
63 

66 
60 

63.6 
55.6 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

66 
38 

64 
39 

60 
48 

79 
43 

61 
39 

76 
40 

78 
63 

86 
49 

65 
37 

72 
41 

80 
57 

84 
65 

86 
65 

89 
66 

86 
67 

63 
53 

79 
48 

79 
49 

82 
60 

86 
67 

62 
64 

76 
45 

81 
46 

83 
48 

76 
46 

73 
48 

68 
52 

64 
57 

71 
61 

79 
62 

77.1 
52.1 

mineola  S  ENE 

MAX 

Mm 

64 
35 

81 
38 

61 
62 

66 

40 

76 
43 

76 
65 

87 
68 

76 
48 

71 
37 

79 
68 

64 
69 

69 
67 

88 
69 

83 
67 

85 
72 

80 
42 

80 
42 

60 
55 

85 
69 

85 
68 

78 
59 

83 

41 

64 
40 

64 
45 

75 

41 

72 
50 

64 
60 

79 
59 

79 

61 

83 
61 

79.4 
54.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

66 

34 

64 
36 

78 
47 

80 
38 

62 

41 

77 

47 

78 
67 

85 
46 

66 
38 

73 
42 

79 
62 

85 
69 

89 
69 

89 
68 

85 

71 

84 
50 

78 
44 

81 
54 

83 
61 

84 
69 

86 
63 

70 
43 

62 

45 

64 
55 

79 
46 

72 
49 

69 
52 

63 
58 

76 
60 

61 
60 

77.6 
52.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

66 
36 

64 
42 

79 
52 

78 
37 

62 

40 

75 
48 

78 
66 

8  5 
46 

66 

37 

71 
42 

79 
63 

83 
68 

67 
68 

67 
67 

83 
67 

83 
54 

78 
50 

80 
54 

33 
53 

63 
68 

86 
63 

72 

47 

62 
50 

63 
50 

75 
49 

73 
49 

67 
50 

65 
57 

75 
59 

81 
65 

77.0 
53.4 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

69 
38 

66 

40 

80 
60 

78 
46 

68 
42 

79 
46 

79 
67 

90 
56 

78 
47 

75 
45 

79 
65 

86 
72 

88 
67 

90 
68 

90 
73 

69 
47 

67 
47 

62 
54 

82 
67 

88 
70 

87 
64 

75 
43 

76 
45 

83 

47 

79 
49 

76 
50 

79 
57 

65 
59 

69 
60 

61 
64 

79.8 
55.4 

NENTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

66 
42 

69 

47 

60 
50 

80 
42 

67 
45 

81 
49 

60 
66 

90 
53 

70 
40 

78 
46 

80 
63 

85 
67 

88 
66 

89 
68 

37 
70 

82 
55 

81 
55 

82 
60 

79 
62 

68 
69 

87 
62 

72 
53 

61 
53 

62 
57 

60 
52 

79 
53 

76 
54 

64 
58 

75 
60 

62 
64 

79.4 
56.0 

POVNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

67 
40 

82 

47 

81 
61 

66 

44 

80 
46 

90 
68 

83 
55 

74 
42 

61 
60 

65 
68 

83 
67 

90 
66 

87 
69 

85 
72 

82 
52 

83 

50 

83 
69 

88 
69 

60 
60 

63 
43 

83 
53 

80 
55 

79 
56 

76 
54 

72 
59 

76 
61 

86 
63 

61.3 
57.6 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

71 
34 

82 

40 

80 
56 

74 
54 

78 
43 

80 
62 

91 
68 

64 
57 

76 
40 

76 
59 

85 
68 

88 
67 

89 
67 

39 
66 

65 
73 

83 
49 

81 
46 

64 
49 

33 
70 

83 
68 

80 
65 

80 
47 

60 
44 

81 
48 

79 
47 

76 
46 

76 
59 

78 
60 

63 
60 

64 
59 

81.7 
55.8 

RUSK 

MAX 

Mm 

65 
42 

62 
42 

78 
58 

78 
42 

62 

41 

77 
53 

77 
65 

86 
52 

69 
38 

74 
46 

80 

61 

83 
67 

86 
65 

36 
67 

68 
71 

79 

54 

80 
56 

61 

57 

78 
64 

86 
66 

85 
62 

71 
52 

60 
50 

81 
56 

77 
52 

76 
50 

77 
52 

63 
58 

71 
59 

80 
64 

77,3 
55,! 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
4PKIL 


Day  o(  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


sah  ravburn  dah 
simms  »  wnh 
Sulphur  springs 
texark4na 
town  blupf  dah 

TVUR  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
•     • 
TRANS  PECOS 
ALPINE 
8AKERSPIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 
CORNUDAS  SERVICE 
CRANE 
ORYDEN 

EL  PASO  WSO  AP 
FABENS 

FORT  HANCOCK 
FT  STOCKTON  KFST 
GRANDFALLS  3  SSE 
LA  TUNA  I  S 
MARATHON 
MARFA  NO.  2 
MENTQNE  2  S 
MDNAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS 
PENWELL 

presidio 

ked  bluff  dam 

salt  flat  10  ene 

Sanderson 

Sheffield 

sierra  blanca 

VAN  HORN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


KRX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


68   80 
".2   56 


66  66   82 

37  36 

66  62 

36  38 

66  64 

39  «4 


71   76 
33   50 


82   89 
31   32 


T>      77 
43   '■'. 


70   80 
40   40 


72   80 
30   33 


6!   74 
29   33 


70   74 
38   47 


73   78 
29   34 


79   89 
37   44 


75   8! 
33   36 


64   71 
35   36 


64   77 
34   34 


72   80   76 
34   41   58 


65   76 
26   34 


33   34   40 


70   75 
25   36 


71   85 
28   35 


74   74 
39   41 


65   70   75 
35   47   49 


67   76 
43   52 


63   77 
39   44 


63   74 
39   47 


61   75 

41   47 


72   74 
44   49 


64   79 
41   52 


77   80 
45   56 


73   78 
40   51 


79   96 
38 


76   93 
52   62 


72   93 
42   56 


98  102 

44   47 


83   91 
46   63 


93   92 

37   41 


76   89 
42   51 


75   90 
50   63 


85 

45   47 


63   91 
42   45 


91   95 

40   45 


74   85 
38   43 


76  101 
43   52 


61   83 
52   61 


47   46   55 


75   97 
41   42 


71   90 
43   59 


96  103 
45   52 


92   99 

42   47 


77   90 
44   48 


72   87 
49   54 


90   91 
56   47 


89   91 
38   43 


80   90 
67   62 


e;  85 

60   44 


76   81 
61   48 


76   66   63 
64   46   37 

75 
42 

70 
37 


79   67 
63   62 


80   89 
68   51 


89   87 
68   60 


90 
36 


102   89   88 

S7   57 


104   91   90 
54   52   51 


87   8 
46   50 


86   67 
51   44 


102   90 
53   45 


103  102 
62   56 


80   81 
54   51 


98   92 
57   56 


106   94 
53   52 


99   68 
56   49 


95   96 
50   49 


86   89 

57   46 


92   83 

54   58 


90   92 
52   58 


93   91 
56   58 


90   91 
57   46 


90   90 
57   46 


79 
63 


68   95 
60   64 


87   96 
66   67 


95   96 
50   62 


102  102 
52   52 


64   92 
56   57 


94   94 
43   46 


90   97 
65   65 


85   67 
66   68 


92   90 
45   61 


69   90 
44   48 


98  100 
60   56 


94   95 
56   51 


100  100 
49   47 


102  103 
57   56 


94   84 
45   62 


93   97 
62   63 


102  104 
58   51 


95   96 
65   59 


101  104 
56   58 


99   97 
55   55 


96   93 
52   53 


89   90 
65   58 


91   98 
69   64 


88   90 
52   48 


101 
65 


102 
67 


80   75 
59   55 


97   99 
66   45 


104  100 
56   57 


99   97 
56   59 


101   94 
66   60 


93   89 
54   60 


91   67 
50   50 


96   97 
62   63 


98   97 
64   62 


88   83 
48   59 


69   68   68 

90   92   87 
66   66   71 


68   69   71 

91   89   63 
68   68 


93   92 
59   61 


101  100 
64   64 


96 
60 


97  100 
62   64 


101   99   92 
58   59   46 


102   99   94 

57   57   46 


65   76   75 
55   47   36 


90   65 
53   54 


101   98 
51   55 


98   96 

47   43 


94      84 
54      58 
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84   80 
52   46 


88   79 
50   43 


82   79 
53   46 


86   78 
56   53 


82   83 
53   49 


60   62 
54   43 


65   63 
49   47 


64   82 
45   48 


96  100 
48   41 


82   8 
35   38 


68   69 
61   64 


68   94 
54   54 


99   98 
54   44 


84   86 

56   57 


89   86 

44   42 


88   90 
60   62 


85   85 
47   52 


85   87 
42   66 


87   94 
43   54 


84   81 

50   50 


82   68   87 
31   44   39 


69  100 
45   49 


93   92 
49   51 


87   9* 
57   64 


30   45 


64  86 

65  68 


39 
Sutloo  lnd«x 


87  87 

48  47 

96  91 

68  63 

92  91 

59  51 

97  95 
57  52 

82  85 

61  4! 

86  76 

48  41 

91  90 

69  62 

94  91 

67  59 

82  -73 

55  54 

65  82 

52  46 


95   92 
53   42 


94   90   93 
66   66   51 

98   96   94 


95   97 

64   47 


90   85 
63   49 


93   89 
66   59 


95 

68 


78   82 
46   JO 


83   85 
42   32 


87 

47 


83 

45   S2 


85   95 

50 


83   85 
38   43 


87   85 
38   49 


88   92 

39   46 


94   95 

43   54 


88   80 
41   53 


82   84 
46   53 


83   93 
48   56 


94   92 
53   57 


79  63 

28  SO 

83  87   82 

40  44   54 


79   77 
50   52 


65   85 

42   42 


77   65 
48   48 


74   71 
50   48 


85   79 
51   52 


78   76 
42   51 


60   61 
50   51 


78   77 
48   52 


87   85 
63   63 


90   83 
55   60 


87   88 
46   48 


88 
59 


86   85 
47   43 


84   97 
55   53 


90   92 

43   44 


79   76 
33   50 


68   90 
59   56 


85   99 
55   54 


82   86 

56   60 


96   95 

66   57 


95   88 
55   52 


79   89 
57   59 


83   83 
61   62 


86   85 
66   57 


68   86 
52   52 


90   67 
57   57 


75 
61 


73 
59 


87 
47 


86 
60 


99   97 

41   41 


81 
59 


90   88 
46   45 


80   87 
64   67 


83   87 
50   6o 


86 
50 


87   87 
40   49 


90 

45 


60   78 
53   55 


80 
60 


94   93 
49   53 


77   84 
61   65 


87   86 
66   63 


67   68 
46   45 


88   87 
46   54 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

APRIL 


Slalion 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
33 

S6 
32 

76 
46 

71 
42 

91 
46 

100 
55 

89 

57 

90 
55 

93 
63 

97 
57 

97 
60 

100 
50 

97 
58 

90 

57 

76 
46 

86 
39 

92 

61 

93 
53 

92 

70 

69 
54 

76 
46 

67 
37 

69 
47 

83 
51 

91 
58 

88 
56 

80 
49 

85 
50 

91 
56 

93 
64 

86,0 
51.6 

VSLETA 

•     *     * 

MAX 
MIN 

66 

30 

74 
33 

80 

47 

92 

63 

63 

41 

86 

42 

90 
44 

91 
46 

90 

47 

84 
42 

74 

40 

73 
36 

85 

45 

86 

56 

66 
59 

84 

45 

72 
36 

76 
33 

84 
39 

90 
46 

90 

55 

84 
46 

62 

44 

85 
52 

86 

57 

83.1 
44.6 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

70 
35 

79 
46 

87 
50 

89 
58 

79 
56 

85 
65 

91 
65 

98 
64 

91 
66 

88 
66 

65 
68 

91 

67 

95 
68 

97 
69 

96 
66 

94 
56 

92 
59 

92 
66 

95 
62 

87 
66 

66 
60 

81 
55 

64 
55 

65 
61 

86 
62 

86 
65 

62 
66 

64 
61 

60 
62 

66 
68 

67.5 
61.3 

BIG  LAKE  NC!  2 

MAX 

MIN 

69 
31 

75 
42 

64 
50 

79 

40 

75 
40 

90 
61 

98 
60 

69 

54 

91 
59 

68 
56 

90 
64 

94 
65 

94 
65 

100 
65 

100 
55 

94 
50 

68 

45 

68 
54 

96 
67 

95 
63 

93 

46 

76 
46 

85 
52 

91 
50 

83 
53 

85 
63 

83 
53 

75 
53 

73 
58 

83 
65 

66,8 
54.2 

BLANCO 

MAX 

Mm 

69 
35 

77 
45 

62 
54 

65 
48 

76 
49 

76 
57 

63 
66 

96 
58 

65 
56 

79 
56 

63 

67 

68 
62 

91 
67 

92 
68 

92 
68 

68 
42 

91 
51 

86 
55 

89 
67 

86 
67 

87 
63 

76 
45 

65 
46 

66 
54 

86 
53 

63 
60 

72 
64 

79 
59 

72 

61 

65 
65 

63.8 
57,1 

BOERNE 

MAX 

MIN 

70 
34 

75 
38 

82 
54 

64 
51 

64 
51 

78 
60 

64 
65 

97 
56 

85 
54 

79 
59 

62 
66 

67 
66 

90 
66 

90 
66 

92 

67 

87 
41 

69 
50 

66 
51 

86 
66 

86 
66 

85 
62 

77 
43 

83 
45 

65 
51 

67 
52 

62 
54 

71 
64 

76 
59 

75 
61 

63 
65 

83.3 
56.2 

SRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

S3 
50 

86 
51 

69 
59 

89 
59 

85 
63 

93 

64 

98 
60 

94 
62 

91 
60 

93 
64 

93 

67 

97 
66 

97 
66 

98 
53 

95 

50 

97 

54 

94 
66 

96 
67 

96 
66 

69 
57 

90 
52 

91 
58 

69 
56 

91 
52 

69 
66 

80 
66 

89 
61 

90 

61 

87 
66 

89 
68 

91.3 

60.4 

BRADY 

MAX 

MIN 

6fl 
34 

76 
36 

85 
54 

83 
38 

70 
46 

83 
5D 

92 
66 

89 
52 

84 
52 

85 
57 

85 
67 

91 
66 

97 
67 

100 
68 

95 
55 

60 
43 

68 
47 

69 
S3 

94 
63 

90 
64 

68 
57 

75 
50 

66 
46 

90 
52 

63 
54 

62 
56 

70 
64 

67 
52 

72 
56 

62 
60 

84.0 
54.4 

BURNET 

MAX 

MIN 

75 
33 

82 
46 

84 
60 

81 
41 

75 
52 

B2 
65 

93 
64 

90 
52 

60 
53 

82 
62 

85 
67 

90 
63 

91 
64 

90 
67 

88 
62 

68 

41 

86 
50 

91 
66 

68 
68 

86 
66 

83 
61 

84 
40 

66 

43 

65 
54 

64 
56 

60 
61 

72 
57 

70 
58 

61 
56 

65 
64 

84.0 
56.5 

CAMP  HOOD 

MAX 

MIN 

78 
35 

84 
43 

88 
52 

63 
53 

64 
54 

68 
66 

97 
60 

90 
62 

77 
64 

66 
6! 

87 
66 

92 
65 

94 
63 

95 
67 

95 
50 

95 

41 

89 
51 

92 

65 

69 
63 

88 
65 

84 
56 

83 
45 

87 
48 

86 
57 

85 
56 

78 
65 

64 
65 

60 
61 

84 
64 

63 
67 

66.9 
57.9 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
24 

74 
36 

84 
51 

77 
36 

69 

40 

88 
55 

95 

60 

66 
54 

86 
56 

87 
59 

91 
67 

95 
65 

96 
64 

98 
60 

92 
49 

92 
39 

87 
54 

86 
55 

90 
68 

96 

65 

68 
50 

80 
46 

83 
54 

92 

48 

82 
53 

85 
54 

83 
54 

75 
54 

75 
60 

66 
63 

65.7 
53.2 

DEL  RID  WSO  AP 

MAX 

MIN 

61 
45 

87 
50 

90 
59 

79 
59 

65 
65 

91 
68 

99 
65 

91 

64 

60 
67 

86 
66 

91 
66 

95 
67 

97 
68 

99 
69 

69 
67 

91 
51 

90 
62 

96 
66 

87 
65 

68 
69 

62 
57 

85 
53 

69 
54 

69 
63 

87 
62 

82 
65 

85 
63 

81 
61 

86 
66 

66 
68 

68.2 
62.4 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

77 
36 

85 

45 

82 
57 

73 
38 

84 

47 

94 
65 

91 
67 

90 
50 

85 

54 

85 
65 

94 
67 

99 
66 

102 
70 

101 
69 

92 
55 

88 
42 

69 
52 

94 
63 

90 
69 

87 
62 

62 
52 

64 
47 

93 
47 

66 
33 

83 
56 

79 
62 

70 
52 

72 
57 

85 

60 

81 
63 

66.6 
56.3 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

MIN 

65 

24 

82 
42 

80 
40 

60 
42 

64 
45 

90 
60 

89 

54 

68 
56 

66 
62 

90 
66 

92 
66 

95 
65 

99 

68 

95 
69 

94 

55 

64 
50 

86 
60 

92 

60 

90 
64 

92 
68 

96 
48 

72 
46 

92 
52 

64 
58 

64 
51 

81 
36 

74 
56 

76 
53 

82 
60 

64 
63 

65.9 
55.4 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

76 
36 

82 
52 

84 
60 

76 
46 

73 
51 

63 
64 

94 
65 

66 

58 

77 
56 

60 
63 

66 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
67 

67 
58 

69 
42 

65 
51 

87 
66 

.  87 
61 

85 
65 

78 
60 

64 
45 

67 
49 

66 
55 

80 
56 

73 
62 

79 
59 

72 
58 

82 
62 

82 
64 

83.1 
57.7 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

67 
39 

81 
47 

80 
42 

84 
44 

77 
56 

84 
64 

97 
55 

84 

54 

78 
57 

65 
62 

68 
62 

92 

67 

92 

70 

87 
65 

87 
66 

91 
51 

68 
55 

66 
65 

90 
66 

89 
64 

78 
48 

82 

54 

67 
50 

67 
55 

86 

35 

74 
64 

73 
58 

72 
61 

83 
64 

84 
65 

63.8 
57.6 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

80 
31 

84 
37 

90 
51 

75 
44 

76 
53 

90 
59 

95 
64 

69 
53 

62 
56 

87 
64 

90 
66 

96 
65 

100 
67 

97 
70 

90 
50 

92 
32 

69 
53 

94 
63 

87 
64 

86 
65 

61 
53 

86 
41 

92 

45 

87 
55 

85 
54 

77 
64 

60 
56 

77 
58 

86 
62 

80 
64 

66.7 
55.3 

JUNO 

MAX 

MIN 

80 
34 

85 
57 

94 
50 

76 
50 

85 
64 

89 
65 

97 
57 

93 

50 

92 

49 

62 
61 

90 
69 

95 
69 

100 
69 

99 
61 

89 
56 

90 
59 

91 
63 

97 
67 

90 
69 

90 
53 

61 
42 

91 
43 

93 

44 

89 
61 

85 
64 

60 
65 

79 
62 

62 
62 

87 
67 

68 
67 

88.7 
58.4 

kerrville 

MAX 

Mm 

70 
32 

76 
49 

82 
58 

63 

46 

77 
48 

76 
57 

84 
65 

94 
54 

84 
52 

78 

61 

61 
65 

61 

65 

91 
64 

91 
66 

92 

59 

65 
39 

68 
49 

86 
50 

87 
61 

66 
62 

85 
58 

74 

44 

64 
43 

68 

51 

86 
53 

82 

59 

70 
63 

63 
58 

76 
60 

63 
65 

62.8 
55.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

69 
31 

77 
43 

84 
58 

87 
42 

74 
43 

60 
52 

65 
62 

93 

54 

63 
50 

76 
54 

84 
66 

87 
65 

91 
65 

93 
66 

88 
61 

85 
40 

69 
45 

67 
49 

89 
69 

86 
68 

88 
62 

77 
41 

65 
45 

68 
50 

64 
52 

82 
54 

73 
60 

70 
56 

69 
54 

61 
59 

62.9 
53.9 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

72 
33 

81 
52 

88 
5! 

92 

54 

78 
54 

63 
59 

90 
61 

98 
59 

90 
59 

65 
67 

85 
70 

90 
70 

95 
71 

98 
61 

101 
67 

90 

51 

92 
60 

91 

67 

96 

70 

87 
49 

90 
40 

65 
50 

67 
62 

95 
64 

68 
66 

87 
67 

86 
69 

86 
63 

83 
65 

69 
69 

88.6 
60.1 

LLANO 

MAX 

MIN 

72 
38 

85 
39 

86 
43 

76 
48 

80 
59 

87 
62 

93 
54 

65 
58 

60 
59 

8S 
64 

86 
65 

95 
68 

96 
68 

92 

60 

85 
58 

90 
36 

89 
46 

90 
66 

90 
68 

86 
62 

77 
46 

65 

51 

68 

54 

64 
55 

83 
63 

74 
65 

74 
60 

73 
59 

84 
61 

66 
64 

64. 8 
56.8 

MASON 

MAX 

Mm 

68 
31 

77 
47 

62 
54 

66 

41 

74 
45 

64 
55 

94 
53 

64 
67 

62 
66 

93 

63 

96 

67 

95 

40 

90 
63 

67 
63 

65 
58 

77 
43 

64 

44 

90 
61 

63 
53 

63 
62 

75 
65 

75 
52 

77 
60 

84 
63 

63.6 
54.9 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

70 
38 

75 
44 

88 
50 

84 
44 

74 
45 

93 
60 

96 
58 

92 

60 

67 
65 

87 
66 

97 
67 

95 

64 

102 
63 

99 
62 

94 
62 

89 
45 

87 
66 

69 
62 

97 
66 

92 
63 

94 
49 

79 
45 

65 
54 

92 
S4 

86 

57 

86 
64 

88 
56 

82 
45 

79 

57 

68 
68 

68.2 
36.7 

MEDINA 

MAX 

Mm 

72 
33 

77 
42 

81 
44 

82 
43 

84 
50 

97 
59 

66 
51 

82 
6Z 

60 
64 

81 
66 

90 
62 

91 
63 

94 
63 

86 
36 

90 
46 

90 
57 

87 
57 

90 
65 

67 
59 

78 
43 

65 

44 

66 

50 

89 
52 

86 
54 

86 
56 

64 
54 

82 
54 

63 
65 

85.4 
33.4 

MENARD 

MAX 

Mm 

79 
31 

84 
41 

66 

54 

72 
38 

82 

48 

92 
56 

93 
62 

65 
49 

63 

54 

63 

64 

90 
66 

97 
64 

101 
67 

96 
70 

90 

53 

90 
37 

88 
45 

92 

63 

68 
65 

85 
65 

63 
53 

84 
38 

64 
40 

64 
51 

63 

53 

77 
62 

70 
55 

71 
54 

83 
61 

61 
62 

85.2 
54.1 

MERTZON 

MAX 

Mm 

□ZONA 

MAX 

Mm 

69 
36 

77 
37 

81 
51 

66 
44 

72 

46 

85 
64 

87 
59 

93 

48 

67 
61 

62 

44 

84 
66 

89 

67 

95 
65 

96 
70 

92 
52 

75 
37 

66 
50 

86 
63 

92 
67 

68 
65 

91 
47 

76 
39 

81 
51 

93 
52 

6! 
58 

62 
62 

80 
55 

76 
55 

76 
60 

84 
66 

64.4 
54.6 

Paint  rock 

MAX 

Mm 

76 
34 

87 
40 

84 

51 

74 
40 

67 
50 

97 
67 

96 
65 

86 
51 

86 

54 

88 
63 

94 
65 

100 
69 

102 
68 

100 
66 

94 
53 

67 
40 

90 
49 

96 

60 

93 

72 

91 
68 

68 
53 

66 
50 

94 
44 

82 
51 

65 
60 

83 
64 

73 
52 

74 
59 

86 
61 

83 

61 

88.3 
56.1 

PANDALE 

MAX 

Mm 

79 
37 

85 
37 

91 
50 

77 
51 

65 
65 

87 
64 

89 
60 

95 

54 

90 
56 

64 
66 

66 
67 

90 
40 

90 
61 

86 
50 

90 
62 

100 
50 

94 
59 

96 

68 

87 
69 

93 
53 

61 
42 

64 
43 

95 
60 

86 
65 

65 
66 

83 
66 

82 
62 

81 
62 

80 
67 

82 
70 

67.2 
57.5 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

77 
39 

81 

42 

87 
52 

61 
47 

77 
56 

84 
62 

95 
61 

87 
59 

63 
60 

63 
62 

84 
66 

89 
66 

92 
65 

94 
67 

86 
57 

89 
37 

86 
49 

86 
65 

85 
63 

64 
64 

84 
63 

82 

40 

67 
44 

65 
50 

65 
50 

77 
63 

77 
61 

63 
58 

81 
62 

81 
62 

84.5 
56.4 

RANKIN 

MAX 

Mm 

75 
33 

85 

45 

81 
53 

71 
39 

65 
58 

94 
60 

92 

54 

82 
55 

86 
63 

94 
66 

94 
64 

99 
65 

97 
64 

93 

61 

65 
51 

69 

45 

68 
54 

95 
61 

91 
64 

93 

64 

60 
51 

85 
48 

85 
56 

64 
51 

63 
61 

66 
56 

79 
53 

80 
56 

86 
62 

88 
68 

67.0 
56.0 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

68 
31 

76 
33 

65 
46 

79 
39 

78 
42 

68 
51 

96 
62 

90 
52 

86 
49 

86 
50 

91 
66 

92 

71 

100 
71 

101 
64 

91 
64 

78 
43 

68 
45 

69 
58 

65 

92 

59 

91 
52 

62 

45 

66 
45 

83 
32 

83 
55 

63 
58 

62 
52 

74 
54 

64 
60 

83 
62 

86,2 
53,3 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

75 
42 

80 
45 

86 
50 

78 
47 

76 
56 

63 
63 

93 
63 

87 
59 

82 
62 

63 
62 

67 
64 

90 
66 

93 
64 

94 
66 

90 
56 

68 
47 

90 
48 

90 
68 

85 
64 

65 
63 

80 
54 

80 
49 

86 

50 

64 
53 

61 
58 

77 
61 

83 

58 

77 
56 

81 
61 

78 
64 

84.1 
57.4 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

65 
31 

76 
46 

84 
56 

79 
39 

77 
44 

67 
52 

95 

63 

89 
53 

85 
53 

82 

56 

89 
56 

93 
69 

99 

67 

100 
70 

95 
55 

60 
44 

67 
50 

90 
65 

95 
67 

93 
65 

94 
52 

76 
49 

85 
57 

93 

34 

91 
54 

85 
52 

80 
52 

80 
52 

75 
57 

67 
62 

86.2 
54.7 

SAN  ANGELO  HSD  AP 

MAX 

Mm 

76 
32 

85 
46 

61 
50 

69 
40 

88 
46 

100 
67 

94 
62 

90 
52 

88 
51 

90 
66 

94 
69 

100 
70 

103 
68 

96 
67 

79 
50 

88 
40 

91 
49 

96 

64 

93 

71 

96 
65 

77 
51 

66 
45 

94 
50 

62 
S3 

86 
56 

61 
63 

73 
53 

75 

68 
61 

83 
64 

87.* 
55.9 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Slatlon 

Day  oi  Monfh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  SAHA 

MAX 

MIN 

61 
35 

76 
48 

as 

60 

84 

41 

74 
48 

82 
63 

93 
64 

69 
S2 

62 

56 

79 

60 

64 

71 

67 
68 

93 

67 

96 

71 

91 
60 

61 
41 

67 
51 

88 
66 

91 
61 

90 
67 

69 

59 

75 

45 

84 

50 

86 
54 

82 

57 

84 

64 

73 
60 

63 

57 

72 
59 

82 

65 

82.6 
57.) 

SONUKA 

MAX 

MIN 

77 
34 

83 
43 

88 

53 

74 
45 

82 
53 

69 
65 

93 

60 

69 
56 

83 
55 

82 

65 

69 
66 

94 
68 

99 

72 

95 

70 

92 

51 

90 
39 

68 
53 

94 
63 

90 
67 

90 
66 

62 
54 

91 
41 

92 
42 

91 
55 

87 
56 

80 
64 

72 
54 

79 
56 

86 
62 

89 

67 

66.9 

56.6 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

66 
21 

75 
36 

85 
38 

85 

44 

60 
53 

92 

61 

98 

61 

97 
63 

95 

62 

97 
63 

88 
60 

96 
64 

98 
66 

100 

71 

98 
55 

97 

56 

89 

60 

94 
61 

99 
63 

95 

S7 

90 
50 

75 
45 

90 
51 

66 

50 

81 
53 

85 

61 

85 
53 

74 
53 

74 
60 

87 
66 

88.4 
59.9 

UVALUE 

MAX 

MIN 

82 

40 

89 

47 

89 

55 

83 
4! 

85 
60 

91 
66 

103 
65 

94 
61 

65 
62 

90 
65 

91 
69 

97 
68 

97 
64 

99 

68 

93 
57 

97 

47 

92 

57 

93 
64 

95 

70 

94 
68 

68 
63 

91 

48 

93 

50 

93 

60 

88 

59 

82 

64 

74 
64 

83 

60 

69 
63 

86 
67 

90.3 
99.9 

WATEH  VALLEY 

•      *      * 

MAX 

MIN 

66 
31 

85 
36 

82 

40 

85 
41 

82 
42 

87 
60 

92 

60 

89 

51 

85 
52 

67 
56 

92 
65 

94 
67 

100 
65 

101 
66 

96 
67 

79 
56 

68 
49 

90 
60 

96 
61 

94 
61 

87 
48 

76 
40 

66 

50 

92 
52 

83 
56 

65 
60 

83 
52 

74 
53 

76 
56 

68 

60 

86.7 
93.6 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

72 
46 

78 
61 

79 

80 
67 

62 
69 

83 

71 

64 
64 

82 
71 

83 
72 

84 
71 

86 

74 

86 
55 

84 
69 

84 
73 

83 

74 

84 
72 

83 
53 

82 
52 

85 
56 

82 
66 

60 
72 

77 
66 

64 
62 

82.2 

69.9 

AUSTIN  WSQ  AP 

MAX 

MIN 

77 
44 

84 

54 

85 
63 

75 
50 

60 
58 

67 
68 

97 
71 

85 
60 

76 
55 

8! 
66 

88 

71 

92 

71 

93 
69 

90 

71 

69 
62 

69 
56 

69 
58 

69 

67 

89 
72 

69 
72 

61 
61 

64 
53 

66 
55 

66 
60 

83 

61 

76 
62 

76 
62 

71 
62 

63 

62 

69 
68 

84.8 
62.1 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

72 
42 

79 
50 

84 
54 

83 
56 

79 
61 

63 
67 

68 
69 

95 
66 

67 
62 

74 
63 

85 

74 

86 

73 

91 
66 

89 

71 

91 
72 

92 
54 

92 
58 

ge 

69 

90 
74 

69 

75 

68 

72 

91 

48 

65 

53 

69 
62 

89 

61 

69 

57 

79 
67 

82 
63 

84 
67 

66 

66 

86.0 
63.1 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

70 
41 

76 

47 

82 

53 

83 

50 

75 
50 

84 
57 

67 
68 

92 

60 

65 

50 

73 
52 

64 
67 

88 
71 

89 
68 

92 

71 

88 

73 

85 

51 

90 
55 

89 

60 

89 

66 

91 

71 

91 

71 

78 
55 

83 
52 

86 

57 

87 
59 

82 

57 

83 
59 

73 
60 

78 
63 

64 
66 

83.9 
59.3 

CANYON  0AM 

MAX 

MIN 

70 
42 

78 
48 

84 
60 

85 

50 

77 

51 

79 
60 

86 

67 

97 
60 

85 
55 

79 
55 

84 
68 

69 
68 

92 
68 

93 
69 

93 

71 

87 
54 

90 
57 

86 
61 

90 
69 

91 
70 

89 
65 

86 
53 

85 
52 

89 
59 

89 
59 

84 
63 

75 
65 

81 
59 

73 
63 

66 
65 

89.2 
60.2 

CHAPMAN  Ranch 

MAX 

MIN 

75 
47 

82 
57 

82 
68 

82 

64 

79 
69 

64 

70 

66 
72 

82 

70 

78 
60 

84 
73 

86 

73 

86 

73 

86 
73 

86 

73 

93 
75 

90 
53 

65 
61 

68 
74 

87 
76 

66 
76 

92 

73 

91 
59 

64 
61 

68 

63 

64 

67 

61 

73 

79 
66 

83 
68 

62 
69 

64 
73 

•4.6 
67.7 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

71 
38 

78 
41 

82 
50 

61 
50 

76 
52 

83 
59 

87 
68 

91 

61 

84 
52 

77 
53 

63 
68 

67 
68 

67 
68 

69 
69 

86 
72 

85 
45 

86 
49 

86 
60 

87 
67 

86 
69 

87 
70 

76 
48 

62 
46 

87 
53 

87 
58 

83 
55 

83 

61 

77 
58 

82 
63 

84 
62 

83.6 
57.8 

CURPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

73 

47 

77 
61 

77 
60 

76 
63 

75 

70 

61 

71 

63 
73 

79 
73 

74 
70 

78 
73 

81 

75 

85 
75 

83 

74 

85 

74 

91 

75 

84 
67 

60 
64 

63 

76 

64 
77 

82 

77 

91 
70 

77 
56 

61 
65 

83 
69 

78 
65 

78 
77 

77 
70 

63 
69 

80 

75 

82 

75 

80.7 
69.9 

CORPUS  CHRISTI  HSO  AP 

MAX 

MIN 

7B 
47 

84 
51 

84 
67 

83 
63 

79 
70 

86 
69 

91 
72 

85 
71 

76 
70 

85 
73 

89 
74 

90 
74 

89 
73 

90 

73 

93 
64 

90 
63 

88 
60 

90 
74 

89 
76 

87 
76 

93 
66 

83 
55 

85 

61 

88 
61 

63 
65 

62 
72 

61 
68 

86 
69 

84 
69 

87 
70 

66.0 
67.3 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

79 
40 

82 
42 

81 
63 

80 
55 

81 
63 

82 
66 

93 
69 

86 
64 

85 
60 

83 
71 

87 

71 

86 
70 

86 
69 

86 

71 

92 

75 

91 
45 

91 
46 

90 
65 

87 
72 

66 
71 

86 
71 

86 
46 

90 
45 

91 

54 

91 
60 

64 
64 

64 
68 

62 
64 

87 
65 

87 
68 

66.4 
61.8 

ELGIN 

MAX 

MIN 

77 
45 

83 
52 

86 
62 

64 
47 

81 
56 

87 
67 

97 
69 

92 

57 

81 
56 

84 
65 

90 
70 

92 
69 

92 

70 

90 
70 

69 
74 

89 
52 

86 

54 

89 
65 

90 
71 

90 
70 

87 
67 

84 
53 

87 
54 

85 

50 

85 

59 

82 

60 

76 
60 

70 
60 

83 

61 

67 
65 

85.9 

61.0 

FLATDNIA  2  H 

MAX 

MIN 

79 

41 

83 
48 

84 
59 

79 
53 

82 

56 

87 
67 

94 
69 

89 
60 

77 
55 

65 
65 

89 
69 

91 
70 

92 

69 

89 

70 

91 
70 

92 

45 

91 
52 

91 
65 

91 
72 

90 
.  71 

60 
70 

86 
50 

89 

49 

91 
55 

87 
59 

84 
63 

82 
62 

83 
v61 

87 
64 

86.7 
60.7 

FLORESVULE 

MAX 
MIN 

79 
49 

84 

57 

82 
61 

79 
55 

65 
56 

80 
67 

65 
67 

90 
64 

80 
61 

60 
61 

65 
69 

60 
69 

90 
67 

95 

68 

96 
75 

96 
43 

94 
54 

94 
69 

94 
73 

92 
65 

94 
66 

84 
54 

94 
50 

99 

57 

94 
62 

84 
64 

79 
68 

89 
62 

75 
66 

87 
69 

87.2 
62.3 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

80 
43 

82 

50 

80 
62 

60 
56 

62 
64 

86 
66 

93 
66 

86 
65 

86 
61 

62 
66 

87 
71 

69 

71 

86 
69 

87 
70 

90 
74 

94 
50 

91 
56 

86 
66 

86 
72 

86 
72 

90 
72 

85 

49 

90 
52 

91 
61 

90 
61 

80 
64 

81 
60 

84 
63 

66 
68 

65 
68 

«6.3 
63.1 

GONZALES 

MAX 

MIN 

72 
39 

79 
42 

84 
57 

84 
53 

80 
53 

83 

64 

66 
68 

94 
62 

87 
57 

73 
57 

66 
69 

89 

71 

92 
69 

92 

70 

90 
71 

92 
46 

92 

54 

90 
55 

91 
70 

91 
70 

90 
71 

84 
49 

85 

51 

89 
54 

89 
55 

85 
61 

60 
61 

82 

62 

80 
65 

67 

67 

86.0 
99.8 

hallettsville 

MAX 

MIN 

76 
40 

81 
54 

82 
61 

79 
54 

81 
60 

87 
67 

93 

70 

91 
62 

76 
57 

63 
66 

67 
70 

69 

70 

90 
71 

89 

70 

89 

74 

92 

45 

90 
53 

89 
65 

87 
72 

88 
70 

87 
66 

87 
50 

89 
49 

91 
95 

89 
60 

87 
60 

84 
65 

84 
62 

67 
65 

69 
67 

•6.9 
61.7 

HONDO 

MAX 

MIN 

75 
41 

80 
43 

87 
50 

88 
55 

64 
56 

63 
64 

66 
66 

97 
61 

92 
62 

74 
65 

68 
69 

91 
69 

95 
66 

94 
69 

97 
71 

92 
51 

95 

53 

90 
66 

91 
70 

94 
70 

92 
60 

85 
50 

86 
51 

90 
55 

93 
59 

88 
59 

73 
65 

65 

60 

80 
63 

87 
69 

67.9 
60.3 

KENEDY 

MAX 

MIN 

86 
42 

86 
48 

86 
62 

82 
56 

62 
64 

90 
68 

94 
68 

93 
63 

85 
60 

86 
62 

91 

71 

93 
71 

94 
70 

93 

70 

92 
68 

91 
47 

94 

50 

90 
69 

90 
72 

89 
73 

86 

70 

89 

48 

90 
46 

90 
61 

90 
60 

88 
58 

62 
64 

62 
63 

87 
65 

89 
67 

86.7 
61.9 

kincsvule 

MAX 

MIN 

78 
43 

86 
57 

86 
55 

84 
60 

61 
63 

69 
60 

96 
67 

64 
67 

76 
65 

85 
61 

89 
75 

91 
76 

93 

70 

94 
73 

92 

70 

91 
55 

87 
60 

91 
75 

93 

74 

90 
74 

92 

66 

84 
48 

90 
55 

90 
59 

65 
63 

79 
73 

64 
69 

89 
61 

85 
65 

87 
69 

87.2 
64.1 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

78 
40 

83 
50 

83 
59 

76 
50 

81 
60 

87 
65 

94 
69 

86 
61 

78 
53 

84 
64 

87 
69 

89 
69 

91 
66 

66 

70 

87 
69 

90 
47 

68 
52 

86 

61 

89 
70 

69 
69 

63 
69 

62 
52 

85 
51 

86 
56 

67 
60 

81 
59 

76 
60 

76 
60 

63 
65 

88 
69 

84.8 
60.4 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

67 
42 

76 
51 

81 
58 

83 
47 

73 
46 

79 
60 

85 
68 

91 
57 

63 

49 

73 
55 

83 
68 

87 
69 

89 
66 

91 
70 

66 

74 

88 
50 

87 
55 

86 

6* 

67 
69 

69 

71 

68 
69 

77 
49 

82 

51 

84 
55 

84 
59 

80 
56 

76 
63 

74 
60 

75 
59 

82 
65 

82.3 
59.4 

LULING 

MAX 

MIN 

69 
38 

78 
44 

83 
52 

63 
51 

76 
52 

84 

64 

87 
66 

94 
61 

86 
56 

75 
56 

64 
69 

69 

70 

91 
67 

93 
69 

91 
72 

90 
44 

90 
51 

86 
55 

90 
70 

90 

70 

69 

70 

60 
50 

83 

49 

87 

54 

86 
56 

84 
62 

76 
65 

61 
60 

76 
64 

65 
62 

84.7 
59.0 

HATH  I  5 

MAX 
MIN 

74 
44 

81 
49 

87 
62 

87 
62 

S3 
63 

63 
68 

91 
69 

96 
68 

90 
67 

75 
67 

86 

70 

92 

72 

94 
70 

93 

70 

95 
72 

91 
56 

95 
59 

68 

60 

92 

74 

92 

74 

90 
70 

92 
51 

68 
55 

93 

97 

92 
62 

87 
65 

79 
68 

86 
66 

66 
66 

87 
70 

•  8.2 

64.3 

NATALIA 

MAX 

MIN 

80 
37 

87 
43 

88 

56 

64 
53 

65 

56 

90 

64 

95 
65 

92 

59 

87 
57 

89 
63 

92 

66 

96 
66 

95 
63 

98 
66 

95 
69 

94 
42 

91 
53 

93 
6* 

95 

67 

93 

67 

67 

75 

64 

47 

90 
46 

89 
54 

86 
55 

81 
63 

82 
60 

80 
59 

88 

60 

86 
65 

•9.1 
56.8 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

MIN 

73 
42 

BO 
43 

84 
55 

88 
53 

78 
55 

62 
63 

69 
68 

95 

64 

85 

60 

78 
61 

86 
69 

90 

70 

94 

66 

94 
70 

95 

73 

91 
53 

93 
55 

90 
60 

90 
69 

91 
70 

68 
68 

80 
52 

85 

52 

90 
92 

89 
59 

85 
62 

78 
65 

76 
61 

75 
64 

89 

65 

86.1 
60.6 

rilXON 

MAX 

MIN 

78 
39 

84 
49 

84 
62 

79 
54 

81 
60 

67 
67 

93 
69 

88 
61 

76 
58 

65 
65 

69 
68 

92 

70 

93 
68 

90 
69 

93 
73 

92 

50 

89 
55 

91 
68 

90 
71 

89 

70 

87 
71 

85 
52 

89 

50 

90 
55 

86 
58 

78 
61 

62 
62 

81 
60 

89 
65 

88 
66 

86.6 
61.9 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

69 
39 

79 
50 

62 
61 

84 
49 

75 
52 

81 
63 

66 
69 

92 
60 

86 
54 

75 
56 

64 
70 

68 

70 

90 
68 

92 

70 

69 
74 

89 
41 

90 
50 

68 
66 

82 
67 

83 
68 

81 
67 

81 
49 

63 
48 

67 
53 

66 
59 

63 
62 

77 
67 

79 
60 

75 
64 

83 
67 

83.4 
99.8 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

79 
43 

82 
48 

60 
65 

61 
60 

80 
60 

86 
66 

91 
70 

86 
68 

77 
63 

84 
69 

85 
75 

88 
72 

87 
72 

87 

71 

92 

75 

95 
52 

67 
55 

68 
69 

67 
75 

85 
75 

91 
74 

85 
49 

89 
55 

91 
59 

85 

60 

79 
66 

81 
65 

66 
64 

85 

66 

85 
66 

89.9 

64.3 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

77 
48 

80 
53 

85 
60 

85 
61 

82 
61 

61 
68 

66 
69 

92 
69 

67 
68 

75 
70 

64 
71 

69 
73 

93 
72 

91 
72 

94 
75 

93 

51 

92 
62 

87 
63 

90 
75 

90 
75 

88 
72 

93 

57 

64 
58 

88 

66 

69 
65 

83 
68 

79 
64 

81 
65 

68 
66 

65 
66 

86.4 
65.5 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

73 
51 

77 
64 

78 
68 

79 
62 

77 
66 

81 
70 

82 

72 

82 
71 

76 
66 

60 
70 

83 
72 

83 

73 

82 

73 

62 

73 

67 

75 

87 
63 

63 
64 

84 

74 

82 

75 

62 

75 

64 
75 

82 
56 

81 
61 

89 
69 

81 
61 

76 
73 

77 
63 

P4 
59 

82 

71 

62 

74 

81.2 
68.0 

San  ANTONIO  HSO  AP 

MAX 

Mm 

78 
37 

85 
46 

85 
61 

80 
54 

81 
56 

66 
68 

91 
70 

86 

61 

75 
60 

86 
66 

89 

71 

92 

70 

92 
69 

93 

71 

90 
56 

90 
52 

69 
56 

90 
71 

92 

70 

89 

72 

62 

65 

84 

49 

86 

50 

86 
55 

86 
59 

78 
64 

62 
61 

79 
62 

86 
65 

68 
69 

•  9.9 

61.4 

San  MARCOS 

MAX 

Mm 

71 
37 

80 
45 

85 
48 

66 
51 

75 
52 

60 
57 

67 
64 

93 

61 

95 

56 

77 
56 

66 
64 

68 
69 

93 
65 

93 
69 

92 

71 

92 

45 

90 
50 

89 
59 

90 
69 

90 
70 

69 
66 

61 

46 

89 

48 

89 
53 

87 
60 

84 
64 

76 
65 

61 
60 

74 
62 

85 

66 

89.1 
98.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXIS 
APRIL 


Dav 

of  Month 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

seiLV 

MAX 

75 

81 

80 

74 

63 

66 

90 

67 

79 

85 

87 

86 

89 

68 

88 

86 

87 

88 

89 

89 

85 

81 

86 

86 

84 

83 

78 

81 

84 

89 

84.5 

Mm 

<.4 

49 

58 

53 

58 

65 

68 

60 

53 

63 

68 

70 

70 

70 

73 

43 

53 

61 

71 

75 

67 

60 

51 

57 

61 

55 

59 

60 

63 

65 

60.9 

SECUIN 

MAX 

78 

85 

85 

80 

81 

86 

86 

86 

61 

66 

69 

92 

92 

93 

90 

90 

39 

90 

91 

87 

63 

84 

86 

86 

86 

81 

82 

77 

66 

88 

86,0 

MIN 

39 

46 

62 

54 

58 

68 

70 

61 

60 

66 

71 

70 

69 

71 

73 

52 

58 

71 

70 

72 

66 

49 

55 

56 

59 

64 

62 

63 

65 

69 

62.3 

SINTON 

MAX 

81 

85 

81 

83 

79 

66 

92 

89 

76 

64 

68 

90 

69 

90 

94 

96 

68 

89 

88 

87 

93 

85 

92 

92 

85 

79 

79 

86 

85 

68 

86.8 

MIN 

'.6 

53 

67 

60 

67 

67 

70 

69 

66 

70 

73 

73 

73 

72 

76 

56 

59 

73 

76 

76 

70 

52 

57 

65 

64 

71 

67 

65 

68 

70 

66.4 

SMITHVtLLE 

MAX 

61 

SO 

83 

S3 

74 

81 

86 

93 

86 

75 

64 

86 

90 

92 

88 

89 

90 

88 

68 

69 

90 

79 

68 

67 

67 

83 

80 

80 

77 

64 

84.1 

MIN 

44 

45 

57 

49 

51 

61 

68 

59 

52 

55 

66 

69 

68 

68 

72 

45 

56 

66 

71 

71 

52 

49 

46 

60 

60 

56 

59 

65 

65 

58.9 

SOMERVIULE  04M 

MAX 

68 

70 

80 

SI 

74 

61 

64 

90 

84 

75 

81 

85 

86 

89 

85 

65 

68 

66 

66 

66 

88 

76 

82 

85 

86 

80 

81 

75 

75 

83 

82.0 

MIN 

't2 

45 

59 

49 

49 

57 

69 

59 

49 

51 

67 

70 

69 

71 

73 

57 

53 

57 

66 

72 

72 

52 

52 

S6 

.57 

57 

59 

60 

63 

66 

59.3 

WASHINCTON  STATE  PARK 

MAX 

T> 

76 

81 

82 

62 

65 

91 

83 

74 

84 

87 

88 

91 

89 

64 

67 

67 

87 

69 

91 

82 

84 

85 

94 

82 

83 

74 

75 

83 

93 

83.7 

MIN 

»3 

55 

48 

52 

52 

69 

59 

58 

51 

57 

64 

70 

72 

75 

73 

50 

55 

62 

66 

72 

72 

51 

55 

59 

57 

61 

60 

64 

64 

68 

60.5 

YQAKUH 

MAX 

78 

81 

82 

79 

81 

87 

91 

90 

77 

83 

87 

89 

90 

89 

89 

92 

89 

69 

87 

68 

67 

87 

89 

91 

89 

87 

84 

84 

89 

89 

96.5 

•      •      t 

MIN 

<|0 

54 

61 

54 

60 

67 

69 

63 

57 

66 

70 

70 

71 

70 

74 

46 

55 

65 

72 

71 

66 

50 

49 

55 

60 

60 

65 

62 

63 

67 

61.7 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

70 

77 

80 

78 

80 

79 

83 

87 

82 

69 

82 

83 

85 

88 

66 

86 

90 

83 

82 

86 

95 

65 

90 

95 

86 

79 

80 

74 

82 

83 

81.8 

MIN 

40 

46 

58 

60 

58 

59 

69 

67 

54 

55 

68 

71 

72 

72 

73 

53 

55 

62 

67 

72 

73 

54 

54 

58 

61 

53 

67 

62 

66 

66 

61.7 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

72 

73 

73 

72 

76 

76 

76 

79 

80 

81 

81 

62 

85 

89 

89 

67 

79 

65 

87 

86 

87 

85 

96 

97 

65 

64 

64 

83 

84 

89 

82.2 

Mm 

51 

50 

46 

48 

49 

52 

64 

57 

61 

64 

63 

64 

66 

71 

71 

58 

50 

52 

60 

61 

62 

54 

57 

68 

64 

60 

58 

52 

64 

56 

56.4 

ANOLETON  2  W 

MAX 

70 

77 

78 

78 

81 

78 

61 

84 

63 

74 

82 

83 

83 

85 

86 

67 

90 

65 

86 

85 

86 

80 

96 

89 

60 

81 

75 

83 

63 

85 

82.1 

MIN 

37 

47 

47 

59 

59 

62 

70 

65 

55 

56 

70 

69 

71 

70 

72 

48 

49 

59 

70 

70 

51 

50 

53 

59 

56 

69 

62 

63 

64 

64 

59.9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

70 

78 

7S 

78 

83 

82 

63 

85 

67 

75 

62 

63 

84 

66 

85 

87 

91 

65 

63 

66 

85 

84 

82 

96 

90 

64 

62 

74 

67 

87 

83.1 

MIN 

45 

53 

64 

59 

61 

66 

70 

68 

59 

60 

71 

72 

72 

72 

74 

56 

57 

65 

72 

73 

72 

54 

56 

61 

63 

63 

70 

62 

65 

65 

64.0 

BAYTOWN 

MAX 

MIN 

CLEVELAND 

MAX 

69 

75 

SI 

79 

77 

84 

62 

90 

82 

68 

60 

64 

66 

89 

87 

86 

88 

83 

77 

66 

85 

77 

82 

85 

85 

79 

78 

74 

76 

83 

81.2 

MIN 

37 

40 

48 

54 

50 

52 

67 

61 

45 

49 

64 

68 

67 

70 

71 

50 

51 

53 

64 

69 

71 

50 

49 

51 

53 

53 

56 

60 

63 

61 

56.6 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

79 

81 

81 

79 

62 

65 

67 

87 

77 

84 

85 

86 

88 

67 

39 

91 

86 

85 

87 

66 

85 

81 

85 

86 

83 

61 

76 

85 

64 

85 

84.2 

MIN 

44 

52 

61 

58 

65 

66 

71 

68 

59 

67 

72 

72 

72 

72 

73 

51 

56 

63 

75 

72 

72 

53 

55 

62 

64 

62 

63 

64 

65 

66 

63.6 

EDNA  HHY  59  6RI05E 

MAX 

71 

80 

80 

79 

61 

62 

87 

86 

90 

78 

84 

86 

85 

66 

84 

86 

93 

88 

37 

86 

86 

85 

85 

89 

91 

65 

61 

80 

87 

67 

84.6 

MIN 

35 

39 

53 

51 

51 

59 

62 

59 

53 

53 

65 

65 

65 

65 

66 

43 

44 

59 

61 

66 

65 

45 

54 

56 

54 

55 

56 

55 

60 

58 

55.7 

EL  C4MP0 

MAX 

79 

SO 

80 

80 

84 

85 

66 

69 

62 

65 

67 

66 

67 

86 

89 

91 

89 

68 

.  83 

88 

36 

64 

90 

90 

87 

86 

77 

87 

90 

90 

65.9 

Mm 

42 

50 

60 

55 

63 

67 

70 

62 

59 

66 

69 

70 

70 

70 

73 

51 

56 

63 

72 

71 

72 

52 

53 

59 

62 

62 

62 

63 

65 

66 

62.5 

PREEPORT  2  NW 

MAX 

70 

76 

78 

60 

81 

77 

82 

84 

81 

78 

61 

65 

63 

85 

85 

87 

92 

63 

62 

83 

83 

86 

79 

94 

89 

80 

81 

76 

82 

81 

61.8 

Mm 

45 

47 

60 

62 

62 

62 

67 

69 

59 

59 

66 

69 

71 

73 

70 

61 

60 

59 

70 

72 

72 

59 

58 

58 

63 

65 

69 

68 

65 

65 

63.6 

OALVESTDN  WSO  CI 

MAX 

72 

72 

74 

74 

71 

76 

77 

76 

66 

76 

77 

77 

77 

78 

79 

85 

77 

77 

79 

79 

80 

76 

79 

84 

75 

78 

75 

76 

77 

79 

76.7 

Mm 

57 

65 

68 

63 

61 

68 

70 

61 

57 

66 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

74 

70 

66 

67 

69 

67 

71 

70 

70 

69 

73 

68.3 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

73 

BO 

80 

78 

80 

83 

86 

82 

67 

31 

64 

67 

89 

87 

87 

36 

84 

61 

86 

87 

30 

61 

84 

85 

80 

62 

77 

79 

83 

64 

82.2 

Mm 

39 

46 

63 

55 

55 

65 

70 

58 

50 

67 

70 

72 

71 

73 

60 

50 

50 

57 

73 

71 

59 

52 

52 

56 

55 

58 

62 

64 

63 

66 

60.1 

HOUSTON  FaA  airport 

MAX 

74 

81 

80 

81 

60 

85 

90 

85 

66 

84 

85 

67 

90 

89 

83 

89 

83 

62 

68 

87 

87 

61 

95 

97 

60 

81 

76 

60 

83 

67 

83.4 

Mm 

45 

53 

60 

59 

59 

68 

69 

61 

55 

68 

71 

69 

72 

73 

66 

54 

59 

62 

73 

70 

63 

55 

56 

63 

61 

62 

62 

65 

67 

68 

62.9 

LIBERTY 

MAX 

71 

71 

80 

77 

60 

60 

61 

81 

89 

73 

82 

82 

65 

63 

86 

85 

90 

84 

60 

85 

85 

64 

63 

60 

85 

76 

86 

77 

81 

64 

81.6 

Mm 

36 

40 

43 

58 

51 

52 

67 

67 

47 

47 

63 

62 

57 

70 

69 

49 

46 

53 

60 

69 

65 

63 

62 

54 

53 

53 

59 

60 

62 

64 

57.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

75 

78 

79 

80 

76 

79 

61 

63 

74 

81 

82 

82 

62 

82 

65 

89 

81 

63 

84 

83 

84 

78 

61 

66 

61 

81 

75 

62 

81 

63 

81.0 

Mm 

45 

50 

60 

61 

66 

66 

71 

70 

62 

67 

71 

72 

72 

73 

73 

57 

57 

71 

73 

73 

70 

54 

56 

61 

63 

71 

63 

63 

66 

72 

65.0 

NEW  CULF 

MAX 

71 

79 

79 

79 

80 

82 

82 

86 

68 

74 

83 

83 

84 

87 

67 

38 

92 

86 

84 

S6 

86 

85 

92 

90 

88 

62 

81 

75 

84 

86 

83.3 

Mm 

43 

48 

62 

57 

60 

62 

70 

67 

57 

59 

70 

71 

70 

72 

74 

53 

56 

64 

73 

71 

74 

54 

54 

60 

62 

60 

70 

60 

65 

66 

62.6 

ORANGE  i    NW 

MAX 

68 

73 

76 

75 

78 

70 

77 

83 

75 

73 

74 

61 

80 

81 

62 

31 

63 

80 

60 

82 

62 

81 

80 

63 

64 

64 

76 

76 

76 

81 

78.5 

Mm 

41 

43 

50 

62 

52 

53 

67 

66 

46 

47 

63 

66 

71 

71 

72 

54 

53 

56 

62 

71 

72 

55 

53 

55 

56 

55 

57 

64 

65 

66 

56.8 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

76 

79 

80 

79 

80 

81 

86 

75 

80 

62 

61 

62 

83 

85 

91 

84 

63 

64 

84 

64 

82 

62 

66 

81 

60 

76 

62 

81 

63 

81.6 

MIN 

46 

63 

65 

59 

64 

67 

71 

66 

61 

70 

72 

73 

73 

73 

65 

55 

57 

69 

74 

73 

61 

54 

55 

60 

63 

69 

61 

66 

66 

70 

64.7 

PIERCE  I  E 

MAX 

70 

78 

80 

80 

79 

35 

65 

87 

61 

82 

84 

85 

65 

66 

65 

80 

90 

60 

87 

83 

87 

66 

62 

60 

86 

85 

83 

76 

84 

82 

83.0 

Mm 

39 

42 

53 

54 

59 

61 

68 

65 

57 

58 

66 

69 

70 

54 

72 

62 

59 

59 

61 

68 

65 

50 

56 

59 

50 

59 

67 

61 

64 

69 

59.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

74 

82 

79 

61 

79 

85 

86 

86 

77 

80 

63 

67 

68 

84 

69 

90 

84 

65 

85 

65 

64 

63 

81 

90 

63 

61 

75 

63 

61 

63 

83.2 

Mm 

44 

57 

61 

52 

60 

63 

66 

59 

55 

62 

66 

67 

67 

67 

66 

50 

54 

65 

69 

68 

66 

53 

58 

63 

66 

74 

58 

60 

60 

75 

61.8 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

71 

77 

76 

73 

73 

30 

83 

78 

71 

82 

85 

85 

61 

62 

62 

87 

73 

80 

83 

83 

81 

80 

60 

65 

76 

73 

77 

74 

80 

81 

79.5 

Mm 

40 

49 

62 

54 

53 

62 

69 

52 

46 

62 

71 

67 

70 

70 

69 

53 

55 

57 

71 

70 

62 

54 

53 

56 

53 

54 

63 

64 

62 

66 

59.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

76 

79 

81 

81 

77 

85 

84 

66 

75 

63 

85 

86 

85 

86 

90 

91 

87 

86 

67 

66 

83 

83 

91 

82 

31 

78 

86 

83 

84 

83.7 

Mm 

49 

61 

67 

60 

68 

69 

72 

72 

63 

71 

73 

75 

75 

64 

72 

57 

63 

73 

76 

76 

66 

61 

64 

69 

73 

60 

63 

64 

73 

67.2 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

73 

74 

78 

79 

60 

77 

81 

82 

83 

75 

61 

63 

83 

83 

63 

66 

38 

84 

84 

84 

64 

64 

80 

60 

66 

60 

61 

78 

64 

60 

81.3 

Mm 

51 

55 

66 

64 

64 

69 

70 

73 

57 

58 

73 

74 

75 

75 

75 

63 

63 

54 

76 

76 

76 

56 

56 

66 

60 

62 

65 

66 

70 

72 

66.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

68 

75 

80 

60 

79 

32 

85 

89 

85 

71 

64 

65 

66 

69 

88 

88 

38 

65 

85 

89 

88 

86 

61 

86 

86 

79 

62 

76 

81 

64 

33.0 

Mm 

44 

52 

61 

56 

57 

61 

69 

65 

55 

55 

69 

70 

70 

71 

73 

53 

58 

63 

72 

71 

73 

55 

55 

61 

61 

60 

62 

59 

66 

67 

62.1 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

76 

76 

80 

80 

80 

32 

34 

86 

84 

72 

84 

64 

65 

88 

88 

88 

38 

65 

65 

83 

87 

65 

65 

65 

87 

80 

61 

75 

83 

83 

63.3 

Mm 

40 

39 

40 

58 

56 

61 

69 

67 

54 

53 

66 

69 

74 

70 

72 

48 

54 

60 

73 

68 

72 

53 

53 

59 

60 

55 

65 

60 

64 

63 

60.0 

VICTORIA  WSO  AP 

MAX 

78 

81 

SO 

SO 

81 

88 

88 

67 

77 

64 

86 

87 

87 

84 

68 

93 

87 

86 

87 

37 

88 

84 

87 

90 

65 

61 

61 

85 

85 

87 

85.0 

*     •     • 

Mm 

47 

54 

63 

58 

67 

67 

70 

67 

61 

71 

72 

72 

72 

72 

63 

54 

58 

69 

75 

76 

62 

54 

53 

60 

61 

65 

65 

66 

68 

67 

64.3 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

75 

79 

87 

88 

85 

83 

90 

97 

68 

67 

86 

92 

94 

96 

98 

92 

95 

86 

97 

95 

94 

93 

85 

92 

92 

67 

78 

85 

89 

87 

69.1 

Mm 

4B 

51 

61 

63 

64 

68 

62 

66 

69 

66 

70 

70 

70 

69 

73 

60 

61 

71 

73 

72 

70 

56 

57 

67 

62 

67 

72 

63 

66 

67 

65.3 

ARMSTRONG 

MAX 

79 

86 

95 

81 

63 

90 

94 

85 

79 

80 

91 

93 

92 

90 

86 

90 

93 

96 

92 

93 

92 

88 

98 

98 

86 

61 

86 

65 

88 

89 

87.7 

Mm 

43 

52 

62 

60 

60 

66 

67 

66 

69 

60 

69 

68 

68 

70 

65 

57 

61 

60 

62 

71 

68 

58 

57 

64 

58 

66 

70 

66 

72 

66 

63.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Slatlon 

Dav 

ol  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

e  . 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SENAVIOES  NO.  2 

MAX 

MIN 

85 

86 

43 

87 
55 

88 
60 

90 
60 

92 

64 

94 
65 

95 
65 

82 
65 

81 

64 

82 
65 

83 

67 

94 
66 

99 
65 

96 
66 

85 
51 

88 

67 

94 
67 

93 
66 

94 
65 

90 
47 

66 

48 

92 
62 

91 

57 

86 
63 

88 

60 

61 

61 

89 
62 

91 
66 

89.1 

60.4 

C4RRIZ0  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
47 

81 
55 

87 

92 
61 

64 
65 

90 
69 

94 
64 

100 
66 

90 
72 

73 
66 

92 
69 

95 
69 

97 
64 

98 
68 

101 
72 

94 
59 

92 
67 

95 

70 

96 
68 

97 
69 

86 
49 

90 
62 

93 

61 

92 

60 

90 
66 

60 
69 

93 
62 

87 
65 

91 
69 

90.7 
64.4 

CATARIN& 

MAX 
MIN 

62 

<.3 

88 
55 

91 
55 

88 
62 

87 
65 

94 
68 

97 
63 

95 

67 

85 
64 

90 
69 

95 
69 

97 
66 

96 
66 

102 
66 

102 
72 

90 
59 

95 
61 

96 
69 

91 
70 

69 
52 

93 
54 

92 
62 

90 
59 

85 
66 

68 
62 

90 
65 

91 
69 

92.1 
63.0 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

78 

41 

85 

51 

86 
60 

66 
59 

84 
63 

89 

67 

94 
66 

94 
66 

87 
60 

87 
67 

91 

69 

94 
69 

94 

66 

97 
69 

97 

75 

91 
59 

92 

70 

94 

71 

93 

71 

89 
66 

86 
48 

69 

50 

68 
57 

86 
56 

65 
65 

63 
62 

87 
65 

86 
70 

69.1 
62,2 

COTULLJ  F4A  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
<.6 

88 

51 

89 
60 

63 

61 

66 
63 

90 
69 

96 
64 

90 
69 

72 
64 

69 

70 

94 

70 

97 
67 

98 
68 

102 
70 

92 
63 

90 
61 

93 

70 

98 

71 

97 

70 

67 
62 

67 

51 

92 

54 

93 
63 

69 

61 

76 
67 

64 
64 

89 
65 

86 

70 

69.8 
63.4 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

6* 
43 

89 
51 

90 
58 

83 
61 

86 
64 

92 
68 

96 
65 

92 
69 

79 
64 

92 
69 

94 
70 

97 
69 

97 
66 

96 
68 

93 
72 

93 
60 

96 
67 

96 

72 

96 
70 

69 
67 

91 
52 

91 
55 

93 
63 

89 
62 

62 
66 

65 

62 

91 
66 

89 
70 

91.2 

63.5 

DILLEY 

MAX 
MIN 

74 
40 

80 
47 

89 
56 

94 
56 

81 
56 

85 
65 

91 
64 

94 
66 

89 
67 

92 

67 

89 
69 

93 
65 

96 
64 

97 
66 

100 
69 

93 
56 

90 
56 

92 
69 

96 
69 

96 
61 

66 
49 

69 

46 

91 
46 

92 

60 

86 
60 

69 

61 

85 

63 

90 
66 

69.6 

60.2 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

74 
42 

81 
51 

88 
52 

93 

57 

63 
62 

89 
67 

93 
65 

93 

65 

92 
69 

79 
64 

90 
68 

94 
68 

96 

67 

98 
67 

105 
69 

95 
63 

93 
63 

95 

68 

96 

70 

97 
66 

84 
52 

90 
56 

92 

60 

93 

63 

91 
64 

95 
61 

66 
63 

91 
66 

90.7 
62.5 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

7! 
3B 

72 
45 

89 
50 

92 
55 

66 
62 

68 
68 

95 
60 

96 
65 

98 

60 

90 
60 

90 
67 

95 

70 

96 
65 

100 
65 

103 

72 

96 

56 

90 
56 

95 
68 

98 
66 

100 
65 

90 
46 

92 

48 

95 
50 

94 
55 

91 
55 

92 

61 

66 
58 

92 
62 

91.6 
59.1 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

73 
49 

83 

49 

90 
55 

90 
62 

66 
67 

92 
71 

98 
67 

98 
69 

90 
71 

89 
72 

94 
70 

97 

70 

100 
70 

102 
70 

105 
73 

95 
69 

90 
68 

96 
71 

101 
72 

102 
72 

97 
60 

90 
61 

91 
62 

94 
62 

92 
64 

94 
63 

67 
69 

69 

70 

93.0 
66.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

81 
42 

86 

50 

89 
59 

64 
59 

87 
59 

84 
61 

92 

70 

98 
71 

60 
64 

90 
67 

92 

70 

96 

70 

95 

63 

99 
63 

90 
74 

93 
54 

94 

70 

95 
70 

92 

73 

94 
70 

96 
51 

94 
55 

92 
50 

91 

60 

80 
70 

84 
64 

67 
68 

61 
70 

89.6 
62.7 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

S2 
42 

B8 
50 

89 
56 

86 
60 

81 
64 

92 
69 

97 
67 

98 
68 

69 
62 

90 
66 

94 
67 

96 
64 

96 

64 

100 
67 

100 

74 

93 

58 

95 

70 

97 
70 

95 

68 

94 
68 

90 
46 

94 
49 

94 
58 

90 
56 

62 

64 

86 
62 

90 
65 

92 

65 

92.1 
62,0 

FREER 

MAX 

MIN 

77 
45 

79 
48 

87 
56 

86 
57 

86 
60 

85 
65 

90 
65 

94 
65 

90 
60 

87 
63 

68 

66 

90 
67 

94 

66 

95 

66 

98 
69 

94 
56 

69 
6* 

92 
69 

93 

65 

93 

65 

90 
50 

68 

50 

90 
60 

90 
57 

68 

56 

89 
60 

68 
60 

68 

60 

69.3 

60.4 

hebbronvule 

MAX 

Mm 

75 
45 

80 
48 

85 
62 

90 
64 

84 
65 

86 

70 

94 
69 

100 
68 

67 
69 

75 
68 

90 
69 

94 
71 

95 

71 

95 

69 

102 

7* 

95 
64 

68 

70 

95 
72 

95 

71 

95 
69 

92 
55 

68 
55 

91 
66 

94 
61 

89 
66 

91 
65 

67 
66 

89 

70 

89,8 
65,5 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO,  2 

MAX 

MIN 

79 
49 

87 
57 

91 
62 

65 
64 

69 
67 

94 
69 

96 
67 

90 
70 

62 
69 

89 
69 

94 
70 

96 

70 

96 
66 

103 
72 

94 
72 

67 
61 

94 
67 

96 

70 

96 

71 

90 
72 

89 
57 

93 
55 

94 
69 

90 
66 

83 

71 

90 
72 

67 
65 

86 
66 

88 

71 

90.9 
66,2 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

76 
44 

82 
51 

88 
56 

90 
57 

62 
50 

66 
66 

92 

65 

97 
64 

69 
61 

65 
60 

90 
66 

93 

67 

96 
65 

98 

67 

102 
72 

96 
56 

90 
66 

94 
70 

96 
69 

95 
62 

89 
50 

86 
54 

92 

54 

92 
59 

66 
62 

66 
66 

90 
60 

84 
64 

68 
68 

90.3 
61.3 

POTEET 

MAX 
MIN 

74 
42 

79 
42 

86 
59 

88 
57 

80 
57 

85 
65 

89 
69 

95 
66 

86 
61 

75 
60 

67 
69 

91 
69 

94 
61 

94 
64 

97 
72 

9* 
58 

90 
62 

93 
72 

94 
70 

91 
62 

65 
52 

65 

52 

69 
55 

69 
62 

67 
64 

85 
66 

83 
53 

62 

64 

60 
61 

87,4 
60.4 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 
MIN 

77 
44 

82 
53 

88 
56 

92 
65 

86 
69 

90 
69 

97 
69 

101 
69 

91 
71 

90 
70 

91 

71 

95 
72 

99 

70 

101 
72 

106 
73 

94 
66 

90 
70 

97 
72 

99 
74 

100 
71 

93 
60 

91 

61 

90 
66 

92 

60 

90 
63 

64 

73 

92 

,65 

85 

66 

68 

70 

92,3 
66,4 

TILOEN 

MAX 
MIN 

75 
43 

79 
49 

87 
59 

67 
60 

62 
61 

84 
68 

91 
66 

96 

66 

89 
66 

73 
62 

86 
70 

91 
66 

95 

65 

96 
68 

98 

74 

95 
58 

90 
64 

93 

70 

96 

72 

93 

67 

90 
49 

66 
51 

92 

62 

92 
56 

86 
64 

76 
70 

66 
63 

85 

65 

89 
67 

68,7 
62,5 

ZAPATA 

«     •     • 

MAX 

MIN 

81 

45 

88 
50 

91 
61 

90 
62 

90 
64 

93 
69 

104 
66 

99 
66 

95 

66 

93 
67 

96 
69 

98 
66 

98 

67 

106 
69 

100 
70 

69 
64 

95 
65 

99 
69 

99 

70 

96 
69 

90 
55 

90 
56 

96 
69 

92 

59 

86 

66 

94 

72 

89 
59 

89 
65 

92 
69 

93,8 
64.2 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  iP 

MAX 

MIN 

77 
48 

82 

56 

83 
70 

84 
70 

82 
68 

66 
65 

87 

71 

61 
72 

65 
72 

66 

73 

68 
74 

66 
74 

69 
72 

69 

75 

96 
72 

87 
71 

89 
70 

69 
70 

90 
76 

88 

76 

85 
66 

83 

68 

63 
66 

68 

67 

64 
63 

61 
72 

65 
68 

83 
66 

66 
67 

66 

72 

85.6 
69.1 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

75 
46 

81 
48 

84 
59 

86 
69 

85 
69 

83 
65 

90 
66 

91 
69 

85 
72 

85 

71 

68 
73 

69 
71 

91 

75 

90 
72 

94 

74 

90 
74 

96 

70 

90 
66 

69 
69 

91 
72 

92 

76 

69 
63 

66 
62 

68 
68 

89 
60 

69 
63 

83 
75 

89 
63 

86 
65 

86 
66 

87.7 
67,1 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

76 
48 

81 
48 

85 
51 

88 
68 

86 
70 

86 
69 

91 
69 

98 
70 

91 
71 

89 
71 

90 
70 

90 
72 

91 
72 

91 
73 

96 

73 

96 

77 

92 
68 

69 
71 

91 
72 

92 

75 

69 
71 

91 
63 

86 
62 

86 
63 

90 
61 

90 
62 

62 

74 

69 
67 

87 
67 

90 
69 

89.0 

67.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 
48 

83 
56 

87 
69 

63 
71 

65 
70 

90 
69 

97 
70 

87 
71 

87 
71 

86 
72 

89 
73 

90 
72 

91 

73 

97 
73 

97 

76 

90 
66 

69 
69 

91 
71 

93 

75 

90 
75 

94 
72 

66 
64 

86 
66 

90 
68 

89 
62 

82 
72 

68 
69 

65 
67 

87 
68 

67 
71 

86.6 
69,0 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

76 
46 

81 
46 

85 
55 

68 
65 

84 
65 

86 
67 

92 
68 

101 
68 

86 

71 

82 

70 

69 
72 

91 

72 

92 

72 

92 

73 

99 

73 

95 

62 

91 
65 

65 

70 

92 

73 

92 

74 

69 

70 

90 
60 

66 
58 

86 
62 

92 

57 

89 
62 

80 
73 

69 
65 

86 
65 

87 
70 

68,5 

65,6 

MISSION  «  w 

MAX 

Mm 

76 
46 

81 
47 

87 
60 

84 
67 

61 
71 

67 
70 

92 

70 

99 
70 

91 
72 

66 
71 

90 
70 

91 
72 

92 

72 

92 

73 

98 

74 

96 

64 

91 
67 

86 
73 

89 

74 

96 

76 

93 
72 

94 
64 

86 
63 

90 
64 

92 

61 

90 

64 

62 

74 

90 
66 

66 

67 

86 

70 

89,3 

67,5 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

raymonoville 

MAX 

Mm 

74 
46 

80 
45 

85 
53 

87 
65 

80 
69 

82 
67 

91 
69 

93 
69 

65 
70 

62 
70 

69 
72 

91 
72 

92 

70 

92 
72 

96 
74 

98 

70 

90 
64 

85 
69 

93 
72 

93 
75 

92 
72 

93 
60 

65 
60 

86 
64 

86 
60 

86 
62 

82 

74 

68 
66 

86 
66 

68 
65 

87.8 
66,1 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

80 

47 

81 
48 

82 

59 

85 
70 

80 
69 

61 
69 

89 
70 

90 
72 

69 

71 

67 
71 

67 
73 

69 
73 

90 
71 

89 
72 

90 
72 

96 

75 

92 

74 

90 
74 

90 
75 

91 
75 

90 
74 

90 
64 

89 
63 

90 
70 

90 
68 

86 
69 

62 
75 

87 
70 

87 
70 

68 
70 

87.6 
69,1 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

82 

48 

84 
58 

86 
68 

82 
69 

83 
69 

90 
66 

93 
71 

88 
69 

87 
72 

89 
71 

90 
73 

90 
73 

90 
72 

95 

74 

96 

77 

93 

66 

68 
67 

91 

71 

92 

74 

69 

75 

93 

73 

91 
64 

87 
63 

91 

71 

87 
61 

61 
72 

89 

75 

66 
67 

69 
66 

68 
70 

68,7 
69.0 

S«*  B*f«r«ne«  Not*»  Followtng  Stttlon  l*d«x 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 

APRIL 

1972 

Wind 

Relative 

hum 

dity 

N 

umber 

of  days 

5  w 

th 

0) 

"5 
in 

c 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

" 

P 

recipitation 

c 
IE 

in 

c 

^^  D 

u  in 
i_  in 
0)  0 
Q-Q. 

1.0 

11 

0,  .  _ 

c 
<u  a. 

« 

0 

> 

< 

ti  J! 

J) 

in 

Sta 

idard  of  T 
CENTRAL 

ime 

0) 
0 

o 
o 

0^ 

o 

o 

6 

o 

4) 

> 
0 

CM  0 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WSa  AP 

le 

8.6 

15.6 

50 

NW 

19 

62 

73 

45 

36 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

88 

4.5 

AMARILLO  WSO  AP 

22 

6.3 

16.7 

42 

SE 

25 

41 

55 

25 

19 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

83 

4.5 

AUSTIN  WSO  AP 

17 

5.6 

11.1 

35 

W 

21 

72 

81 

54 

47 

9 

1 

3 

1 

0 

0 

14 

66 

5.4 

BROWNSVILLE  WSD  AP 

14 

10.0 

13.4 

47 

SE 

28 

85 

87 

61 

67 

4 

3 

1 

0 

1 

0 

9 

78 

5.4 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

13 

11.4 

15.3 

47 

SE 

28 

88 

91 

62 

66 

5 

2 

0 

0 

1 

0 

8 

59 

5.4 

DALLAS  WSD  AP 

15 

7.7 

13.7 

32 

SE 

26 

65 

77 

53 

44 

3 

2 

3 

0 

0 

1 

9 

67 

5.4 

DEL  RID  WSD  AP 

12 

8.3 

12.0 

32++ 

35 

21 

57 

73 

51 

37 

8 

2 

0 

2 

0 

0 

12 

5.1 

EL  PASO  WSQ  AP 

26 

5.4 

9.7 

48 

SW 

13 

17 

24 

14 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

92 

3.3 

FDRT  WORTH  INTL  WSO  AP 

17 

7.0 

13.5 

25++ 

18 

20+ 

66 

78 

52 

44 

5 

1 

4 

0 

0 

1 

11 

5.6 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

28 

SE 

14 

- 

- 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

70 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

14 

5.3 

9.4 

32++ 

36 

27 

89 

89 

59 

63 

^ 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

62 

5.6 

LUBBOCK  WSO  AP 

21 

5.8 

14.9 

39  +  + 

16 

25 

45 

61 

30 

19 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

4.2 

MIDLAND  WSO  AP 

19 

6.0 

14.0 

31++ 

16 

25 

50 

67 

25 

19 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

3.6 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

15 

7.2 

12.7 

29 

S 

15  + 

89 

93 

65 

74 

3 

1 

0 

0 

2 

1 

7 

51 

5.7 

SAN  ANGELD  WSO  AP 

19 

6.7 

13.2 

35++ 

16 

25 

56 

71 

35 

30 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

4.4 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

13 

5.0 

10.1 

35 

E 

27 

73 

81 

55 

48 

8 

2 

2 

1 

1 

0 

14 

59 

5.4 

VICTORIA  WSO  AP 

14 

7.4 

12.0 

43  'A 

NE 

27 

82 

87 

55 

59 

4 

1 

1 

c 

0 

c 

6 

5.5 

WACO  WSD  AP 

15 

7.4 

14.0 

29++ 

16 

03 

67 

76 

54 

45 

7 

2 

0 

1 

1 

c 

11 

5.5 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

16 

6.8 

15.6 

39++ 

1 

03 

67 

76 

43 

39 

3 

1 

4 

2 

0 

0 

10 

5.1 

%    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL 


D.y 

Oi  Month 

Isl 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  < 

*   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CRSEK  DAH 

EVAF 

.n 

.22 

.34 

.4e 

.le 

.29 

.44 

.49 

.46 

.32 

.27 

.33 

<41 

.46 

,45 

.33 

.54 

.46 

.41 

.34 

.35 

.42 

.45 

.31 

.41 

.35 

.15 

.12 

.25 

10,93B 

WINC 

<>3 

44 

157 

i6e 

5C 

126 

193 

110 

109 

175 

131 

137 

H3 

105 

79 

99 

40 

152 

164 

138 

130 

86 

91 

124 

91 

206 

177 

91 

96 

133 

3476 

*    «    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.23 

.25 

.42 

.32 

.25 

.20 

.25 

.46 

.39 

.26 

.17 

.30 

.42 

.42 

.27 

,37 

.34 

.44 

.21 

.28 

.41 

.23 

.32 

.35 

.42 

.39 

.41 

.23 

.06 

.18 

9,25 

WINC 

it 

76 

234 

2oe 

96 

132 

201 

154 

136 

122 

176 

193 

214 

200 

146 

90 

70 

125 

168 

177 

185 

91 

90 

89 

105 

150 

186 

93 

62 

64 

4099 

MAX 

72 

74 

65 

74 

7C 

79 

64 

65 

77 

76 

74 

82 

67 

66 

80 

61 

62 

62 

76 

79 

81 

78 

85 

86 

75 

76 

66 

60 

73 

85 

78.4 

MIN 

4C 

43 

48 

39 

39 

49 

63 

46 

47 

43 

60 

64 

64 

65 

66 

50 

51 

92 

59 

66 

61 

52 

51 

53 

50 

51 

50 

57 

98 

61 

53.3 

BELTON  0AM 

EVAP 

.U 

.24 

.35 

.32 

.22 

.16 

.21 

.45 

.31 

.14 

.18 

.26 

.36 

.36 

.23 

,34 

.30 

.38 

.24 

.31 

.36 

.24 

.30 

.33 

.30 

.35 

.14 

.09 

.06 

.18 

7.69 

WINC 

23 

32 

144 

116 

4C 

69 

113 

82 

60 

81 

106 

109 

106 

124 

100 

33 

22 

94 

128 

144 

117 

34 

35 

42 

40 

93 

122 

49 

26 

44 

2390 

BENBROOK  0AM 

EVAP 

.14 

.32 

.16 

.59 

.22 

.21 

.36 

.42 

.35 

.19 

.16 

.36 

.35 

.40 

.27 

,40 

.34 

.48 

.30 

.34 

.46 

.29 

.35 

.33 

.30 

.40 

.42 

,06 

.21 

.16 

9.36 

WINC 

4! 

62 

146 

144 

71 

86 

116 

107 

96 

124 

115 

119 

117 

134 

119 

101 

67 

135 

156 

139 

147 

66 

78 

66 

79 

214 

160 

45 

67 

75 

3200 

DENISON  BAM 

EVAP 

. 

.15 

.19 

.92 

.n 

.24 

.26 

.44 

.20 

.26 

.24 

.39 

.50 

.49 

.31 

.36 

.17 

.33 

.26 

.37 

.22 

.12 

.36 

.30 

.26 

.31 

.25 

,02 

.17 

.13 

8.316 

WINC 

- 

49 

259 

168 

54 

108 

295 

113 

79 

108 

141 

220 

276 

168 

153 

127 

33 

88 

180 

126 

93 

96 

141 

80 

57 

125 

168 

36 

33 

62 

3701B 

MAX 

- 

74 

86 

76 

73 

78 

85 

62 

77 

74 

77 

66 

90 

91 

83 

60 

64 

62 

82 

84 

61 

79 

82 

90 

80 

80 

68 

74 

72 

. 

60.4 

MIN 

- 

44 

49 

38 

36 

51 

64 

45 

40 

40 

61 

72 

69 

63 

64 

50 

53 

57 

59 

66 

57 

59 

54 

54 

52 

52 

63 

56 

61 

- 

54.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

. 

.20 

.38 

.40 

.19 

.27 

.31 

.44 

.33 

.26 

.15 

.23 

.40 

.45 

.27 

.32 

.27 

.46 

. 

. 

. 

.30 

.37 

.35 

.39 

.44 

. 

.06 

.05 

.32 

9. 166 

WIND 

64 

60 

167 

175 

71 

98 

172 

121 

127 

141 

139 

150 

164 

153 

139 

68 

51 

20 

* 

* 

« 

250 

96 

139 

31 

167 

160 

91 

44 

124 

3162 

LAVON  DAM 

EVAP 

.26 

.26 

.33 

.26 

.30 

.24 

.28 

.34 

.33 

.25 

.20 

.21 

.39 

.44 

.28 

.33 

.26 

.36 

.26 

.36 

.39 

.24 

.45 

.36 

.34 

.39 

.. 

.04 

.06 

.16 

8.746 

HIND 

73 

98 

275 

207 

48 

141 

268 

117 

97 

127 

196 

240 

277 

210 

160 

107 

47 

111 

206 

194 

206 

79 

128 

68 

79 

157 

151 

63 

94 

67 

4273 

NAVARRO  MILLS  0AM 

EVAP 

.25 

.26 

.37 

.36 

.24 

.22 

.19 

.45 

.40 

.16 

.23 

.29 

.46 

.93 

.06 

.35 

.26 

.40 

.17 

.33 

.40 

.26 

.36 

.30 

.38 

.42 

.43 

.16 

.12 

.23 

9.10 

WIND 

55 

60 

225 

190 

60 

137 

208 

134 

125 

121 

176 

202 

218 

168 

140 

93 

46 

107 

162 

180 

176 

60 

55 

62 

90 

151 

193 

91 

62 

55 

3664 

MAX 

75 

76 

76 

60 

72 

63 

60 

90 

81 

78 

76 

82 

89 

88 

81 

83 

66 

65 

79 

83 

84 

81 

68 

92 

85 

80 

72 

69 

77 

87 

81.3 

MIN 

44 

46 

53 

44 

44 

54 

66 

53 

47 

46 

64 

66 

67 

69 

66 

52 

56 

57 

63 

70 

65 

56 

57 

46 

96 

56 

95 

61 

62 

66 

57.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.15 

.13 

.50 

.44 

.29 

.24 

.40 

.46 

.42 

.37 

.23 

.34 

.45 

.94 

.51 

.43 

.39 

.59 

.49 

.45 

,61 

.31 

.35 

.33 

.34 

.50 

.47 

. 

.05 

.16 

11.368 

WIND 

47 

46 

174 

166 

69 

130 

156 

114 

115 

159 

134 

135 

126 

141 

125 

67 

47 

142 

166 

161 

147 

70 

64 

74 

93 

202 

167 

36 

49 

101 

3449 

MAX 

60 

70 

76 

75 

72 

76 

87 

80 

77 

79 

76 

86 

91 

90 

85 

76 

85 

60 

87 

B5 

64 

76 

62 

67 

75 

77 

66 

60 

68 

83 

78.7 

MIN 

44 

44 

46 

41 

41 

48 

64 

52 

49 

57 

63 

66 

67 

96 

62 

50 

50 

53 

60 

64 

58 

53 

S3 

55 

64 

55 

97 

96 

57 

62 

99.0 

STILLHOUSE  HOLLDU  DAM 

EVAP 

.24 

.22 

.36 

.32 

.23 

.20 

.23 

.43 

.39 

, 

.22 

.27 

.40 

.44 

.27 

.42 

.42 

.53 

.27 

.34 

.43 

.26 

.38 

.36 

.37 

.42 

.19 

.36 

.04 

.25 

9.606 

WIND 

36 

41 

174 

107 

63 

105 

131 

86 

103 

101 

131 

126 

120 

144 

126 

61 

46 

126 

146 

166 

144 

53 

60 

57 

75 

129 

190 

67 

46 

91 

2995 

NACd  0AM 

EVAP 

.34 

.25 

.31 

.38 

.27 

.19 

.22 

.45 

.37 

.29 

.17 

.30 

.37 

.36 

.24 

. 

.34 

.45 

.35 

.37 

.55 

.24 

.36 

.34 

.24 

.29 

.23 

. 

.09 

.25 

9.166 

WIND 

48 

69 

254 

179 

65 

150 

206 

109 

111 

126 

171 

185 

191 

193 

150 

65 

45 

139 

194 

219 

193 

91 

100 

64 

93 

132 

202 

71 

71 

67 

3975 

MAX 

70 

74 

78 

79 

72 

79 

60 

68 

79 

77 

77 

65 

69 

68 

60 

62 

65 

63 

82 

82 

82 

79 

63 

86 

85 

78 

71 

66 

73 

87 

80.0 

MIN 

41 

45 

55 

44 

43 

56 

65 

52 

49 

46 

62 

66 

66 

68 

68 

50 

52 

55 

62 

66 

63 

54 

55 

55 

64 

65 

66 

99 

60 

64 

57.3 

WHITNEV  DAM 

EVAP 

.25 

.19 

.43 

.39 

.20 

.22 

.24 

.40 

.36 

.19 

.24 

.31 

,44 

.45 

.50 

.45 

.26 

.40 

.29 

.39 

.43 

.29 

.36 

.33 

.39 

.37 

.16 

.37 

.10 

.17 

9.59 

WIND 

3S 

33 

174 

137 

44 

98 

152 

75 

79 

97 

140 

142 

196 

172 

132 

93 

31 

97 

146 

163 

155 

56 

63 

65 

69 

98 

142 

36 

39 

32 

2994 

MAX 

61 

63 

77 

80 

73 

78 

61 

94 

60 

60 

76 

63 

89 

67 

69 

82 

83 

82 

82 

82 

63 

79 

63 

84 

84 

79 

79 

76 

74 

60 

80.7 

MIN 

29 

35 

45 

42 

42 

51 

62 

43 

42 

48 

59 

55 

65 

64 

64 

50 

51 

55 

96 

65 

60 

43 

49 

53 

96 

53 

57 

56 

61 

61 

92.5 

*    *    « 
EAST  TEXAS          0« 

OAINGERPIELD  9  S 

EVAP 

.20 

.23 

.16 

.24 

.16 

.04 

.16 

.32 

.41 

.23 

.06 

.25 

.34 

.27 

,12 

.33 

.35 

.34 

.29 

.30 

.42 

.22 

.24 

.35 

.39 

.26 

. 

.08 

.17 

.25 

7.47B 

WIND 

56 

86 

122 

84 

81 

95 

HI 

105 

121 

119 

108 

106 

108 

117 

111 

65 

76 

97 

145 

137 

125 

46 

45 

91 

118 

146 

157 

65 

105 

109 

3083 

MAX 

73 

81 

76 

74 

81 

80 

85 

85 

77 

81 

83 

91 

92 

90 

83 

85 

65 

65 

65 

86 

84 

86 

92 

92 

63 

77 

63 

75 

87 

67 

82.9 

MIN 

48 

47 

62 

46 

47 

65 

69 

90 

43 

98 

70 

70 

66 

70 

73 

58 

57 

62 

69 

71 

69 

56 

98 

62 

93 

91 

98 

61 

66 

66 

60.2 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 

.04 

.18 

.27 

.25 

.20 

.10 

.16 

.14 

.43 

.19 

.10 

.18 

.23 

.30 

,32 

.26 

.27 

.22 

.24 

.22 

.24 

.13 

.24 

.26 

.26 

.30 

.28 

. 

.21 

.19 

6.678 

WIND 

40 

23 

100 

HI 

39 

SO 

106 

79 

73 

50 

78 

93 

110 

100 

116 

47 

11 

19 

76 

90 

79 

42 

5 

16 

33 

96 

62 

69 

12 

29 

1634 

MAX 

76 

77 

62 

79 

76 

62 

79 

96 

60 

82 

74 

86 

69 

91 

86 

86 

89 

89 

86 

66 

88 

62 

69 

90 

90 

85 

83 

68 

81 

86 

64.0 

MIN 

43 

47 

51 

57 

52 

52 

64 

62 

46 

47 

62 

68 

68 

68 

69 

59 

57 

59 

61 

66 

70 

61 

97 

56 

96 

53 

94 

59 

66 

66 

56.9 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.16 

.18 

.22 

.19 

.21 

.08 

.13 

.27 

.25 

.17 

.05 

.16 

.21 

.24 

,30 

.16 

.23 

.24 

.20 

.21 

.24 

. 

.23 

,22 

.26 

.28 

.23 

. 

.02 

.22 

5. 968 

WIND 

40 

32 

HI 

109 

38 

44 

120 

91 

91 

48 

67 

97 

124 

106 

108 

57 

24 

35 

70 

85 

79 

56 

21 

22 

38 

92 

71 

63 

23 

41 

1923 

MAX 

78 

60 

62 

77 

63 

77 

80 

75 

69 

65 

75 

85 

69 

90 

91 

65 

93 

92 

86 

92 

91 

75 

92 

93 

91 

91 

84 

75 

74 

94 

84.9 

MIN 

42 

45 

51 

58 

54 

53 

65 

63 

46 

47 

62 

68 

68 

69 

69 

57 

59 

60 

61 

69 

70 

97 

57 

99 

98 

93 

54 

59 

62 

67 

56.7 

*    *   • 
TRANS  PECQS         05 

ALPINE 

EVAP 

.20 

.24 

.25 

.27 

.30 

.45 

.30 

.38 

.42 

.24 

.26 

.33 

.43 

.42 

,52 

.35 

.36 

.34 

.45 

.50 

.46 

.33 

.32 

.32 

.36 

.41 

.32 

.31 

.30 

.26 

10.40 

WIND 

49 

32 

25 

40 

44 

55 

31 

53 

76 

61 

30 

30 

34 

70 

89 

52 

75 

52 

73 

83 

69 

91 

42 

35 

102 

102 

96 

60 

63 

35 

1669 

MAX 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

• 

- 

- 

84 

82 

78 

60 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIN 

39 

45 

49 

46 

46 

51 

54 

54 

98 

61 

63 

63 

62 

95 

49 

45 

55 

55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.38 

.30 

.25 

.22 

.04 

.24 

.47 

.28 

.33 

.30 

.32 

. 

.10 

.44 

,25 

.16 

.34 

,25 

.34 

.32 

. 

.22 

.40 

.25 

.36 

,39 

. 

.12 

.34 

.44 

6.728 

WINC 

61 

76 

69 

41 

36 

70 

110 

39 

76 

94 

93 

98 

137 

184 

187 

67 

76 

100 

183 

94 

109 

94 

59 

47 

78 

97 

69 

47 

56 

73 

2620 

MAX 

67 

71 

76 

75 

62 

78 

76 

79 

80 

62 

60 

60 

68 

70 

70 

73 

76 

84 

70 

73 

72 

73 

75 

76 

60 

64 

78 

74 

70 

74 

74.9 

MIN 

38 

40 

42 

43 

49 

52 

46 

48 

92 

9* 

52 

62 

90 

45 

37 

39 

49 

46 

47 

43 

38 

42 

46 

47 

90 

49 

40 

46 

46 

52 

46.3 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.20 

.37 

.45 

.19 

.27 

.92 

.42 

.36 

.38 

.41 

.37 

.65 

.93 

.42 

.49 

.31 

.44 

.44 

.49 

.66 

.32 

.41 

.41 

.40 

.90 

,53 

.37 

.28 

.40 

.95 

12.56 

MIND 

60 

101 

132 

75 

36 

93 

97 

59 

72 

78 

59 

126 

151 

196 

141 

54 

74 

96 

99 

113 

92 

49 

76 

87 

89 

136 

B3 

49 

69 

92 

2736 

MAX 

74 

74 

77 

77 

83 

84 

83 

64 

87 

89 

85 

84 

80 

82 

74 

81 

84 

97 

63 

61 

73 

63 

84 

81 

88 

81 

82 

86 

87 

66 

82.5 

HIN 

40 

41 

48 

4: 

49 

54 

93 

92 

56 

62 

56 

96 

96 

92 

45 

40 

'2 

54 

61 

51 

61 

45 

48 

53 

97 

55 

46 

52 

56 

57 

51.8 

VSLETA 

EVAP 

.21 

.31 

.34 

• 

* 

• 

1.47 

.31 

.37 

.33 

.16 

* 

.88 

.39 

.34 

.37 

.29 

.48 

.34 

.46 

.47 

.27 

.34 

« 

.38 

.45 

.51 

.33 

.49 

.28 

10.65 

WIND 

41 

20 

lOO 

• 

• 

• 

199 

35 

31 

12 

lb 

* 

116 

90 

106 

75 

25 

55 

76 

70 

130 

16 

35 

• 

94 

63 

115 

22 

46 

22 

1670 

MAX 

7C 

73 

75 

. 

« 

• 

84 

62 

64 

85 

63 

. 

61 

72 

73 

72 

82 

79 

75 

BO 

72 

78 

82 

- 

87 

63 

77 

81 

82 

64 

79.0 

MIN 

3e 

40 

45 

- 

- 

- 

92 

91 

48 

49 

54 

- 

51 

45 

38 

41 

46 

50 

47 

48 

40 

43 

45 

■ 

47 

49 

48 

49 

46 

50 

46.5 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 

EVAP 

.29 

.31 

.43 

.40 

.30 

.31 

.32 

.47 

.52 

.20 

.29 

.37 

.46 

.91 

.56 

.59 

.57 

.57 

.30 

.32 

.42 

,43 

.32 

.37 

.53 

.20 

.33 

.23 

.38 

150 

11.716 

WINC 

60 

69 

149 

104 

99 

■147 

117 

76 

126 

174 

122 

135 

115 

112 

101 

114 

91 

169 

146 

126 

113 

96 

89 

71 

90 

208 

153 

86 

92 

3624 

MAX 

77 

79 

76 

63 

77   63. 

65 

68 

64 

79 

80 

65 

69 

91 

90 

87 

83 

61 

67 

63 

ett 

75 

81 

68 

87 

80 

7» 

64 

81 

83 

62.9 

MIN 

43 

43 

45 

52 

52   59 

64 

63 

56 

63 

64 

65 

65 

65 

51 

49 

46 

52 

62 

65 

65 

52 

51 

53 

58 

59 

62 

61 

61 

63 

57.1 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAPl 

.25 

.35 

.57 

.53 

.25  .40 
ja  164 

.54 

■Ai 

.93 

.42 

.42 

.41 

,66 

.59 

.66 

.59 

.47 

.67 

.63 

.50 

.57 

.42 

.53 

.61 

.43 

.55 

.36 

.34 

.19 

.52 

14.60 

WIND 

it 

78 

199 

175 

172 

113 

196 

176 

197 

125 

122 

125 

127 

57 

162 

163 

167 

142 

82 

109 

159 

116 

199 

177 

106 

90 

140 

3987 

MAX 

74 

79 

60 

60 

67   66 

90 

88 

63 

65 

69 

69 

95 

93 

69 

78 

66 

82 

92 

89 

91 

83 

84 

68 

86 

84 

63 

78 

75 

90 

84.6 

MIN 

37 

44 

51 

42 

42 

52 

641 

54 

94 

94 

67 

66 

66 

67 

54 

47 

49 

52 

69 

65 

57 

52 

54 

54 

52 

59 

99 

58 

59 

64 

56.5 

See  Reference  Notes  Following  SlaUon  Index 
-   120    - 


Continued 

c 

V/' 

LfV. 

Jti 

M.1 

LU 

IN 

Ar 

iu 

w 

UN  J 

L» 

TEXAS 
APRIL 

1972 

Statton 

Day 

Of  Month 

3^a 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^"i 

•   *   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO  iP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

76 
»0 

.20 
65 
80 
52 

.30 
163 
82 
58 

.27 
143 
85 
46 

.18 
80 
77 
44 

.18 
95 
77 
59 

.24 
161 
85 
66 

.28 
142 
95 
54 

.50 
115 
82 
51 

.14 
63 
80 
52 

.19 
130 
82 
66 

.25 

149 
83 
68 

.35 

151 
92 
67 

.36 

190 
90 
67 

.29 

127 
90 
72 

.50 
112 
83 
49 

.29 
33 
72 
56 

.41 
100 
83 
57 

.10 
124 
84 
65 

.40 
144 
64 
67 

.28 

135 
85 
67 

.29 
110 
60 
53 

.25 

37 
68 
54 

.33 

47 
88 
54 

.30 
70 
90 
59 

.38 
98 
85 
58 

.08 
105 
69 
59 

.13 
116 
72 
58 

.10 

71 
61 

.06 

80 
63 

7.93 
3243B 
62.3 
58.1 

9EEVILLE  5  NE 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.22 
3» 

71 
45 

.09 
50 
80 
52 

.31 
141 
86 
63 

.22 

115 
83 
59 

.38 
107 
81 
63 

.21 

82 

.27 
122 

.27 
85 

.33 

128 

.08 
134 

.03 
97 

.26 

109 
91 

72 

.20 
127 
94 
70 

.15 
141 
92 

70 

.12 

165 
95 
70 

.10 
51 
90 
56 

.48 
42 
91 

58 

.43 
117 
64 
65 

.32 

149 
90 
69 

.36 
198 
90 
73 

.33 

245 
89 
72 

.41 

3 

88 

56 

.25 
22 

86 

57 

.34 
42 
93 
57 

.25 

61 
93 
64 

.22 

126 

69 

65 

.30 
136 

94 
68 

.23 

117 
97 
65 

.26 

59 
90 
69 

.22 
55 
92 

68 

7.64 
3024 
68.3 
63.6 

CtNVDN  DAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

41 
77 
43 

.25 
95 

81 
49 

.35 

128 
83 
55 

.37 
80 
84 
53 

.25 

58 
81 
52 

.04 
76 
76 
61 

.19 
92 
85 

66 

.44 
88 
97 
98 

.33 

80 
96 
58 

.16 

86 
61 
58 

.21 
101 
91 
68 

.24 
91 
66 
68 

.31 
99 
92 
68 

.36 
121 
92 
68 

.27 
105 
93 
69 

.43 
71 
87 
54 

.40 
41 
88 
55 

.44 
110 
85 
60 

.25 
113 
97 
67 

.28 
115 
88 
68 

.26 
123 
85 
67 

.29 
69 
82 
56 

.35 

51 
98 
57 

.36 
36 

91 
60 

.31 
52 
92 

61 

.34 
125 
85 
62 

.03 
104 
70 
63 

.20 
97 
79 
60 

.06 
42 
73 
62 

.27 
76 
69 
65 

8.29 
2556 
64.8 
60.4 

SOMERVILLE  0«M 

EVAP 
NINO 

.22 

41 

.22 
46 

.32 
151 

.22 
99 

.22 

50 

.18 
78 

.19 

112 

.32 

50 

.32 

48 

.18 
85 

.18 
143 

.13 
126 

.39 
136 

.35 

156 

.29 

202 

.20 
23 

.27 
22 

.39 

114 

.24 
170 

.25 
207 

.46 
203 

.19 

41 

.28 
37 

.26 
29 

.30 
30 

.35 

85 

.27 
172 

.03 
88 

.12 
29 

.17 
48 

7.51 
2821 

•   «   « 
UPPER  CD4ST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

HINii 

MAX 

MIN 

.18 

45 
74 
45 

.26 
185 
80 
55 

.23 

157 
72 
57 

.19 
93 

80 
51 

.23 

H4 

79 
59 

.21 

HI 
85 
62 

.23 

171 
88 
80 

.32 

97 
84 
62 

.15 

117 
80 

57 

.25 

153 
81 
63 

•  05 
134 
82 
64 

lit 
82 
65 

.58 

205 
85 
65 

.14 

205 

60 

65 

.23 

195 

67 
57 

.25 

10 
86 
51 

.35 
55 

83 
56 

.45 
175 
83 
63 

.43 

190 
83 
67 

205 
82 
66 

.22 

150 
80 
67 

.35 

50 
80 
52 

.30 
50 
83 
50 

.40 
50 
67 

57 

.45 
90 
83 
56 

.30 
170 
77 
60 

.32 

164 
68 
56 

.19 
51 
79 
54 

.22 

57 
93 
60 

.36 
96 
83 
63 

8.268 
3703 
81.3 
59.5 

THOMPSONS  3  wSw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
47 
80 
64 

.21 
60 
82 
64 

.30 
88 
82 
58 

.15 
85 
79 
63 

.23 
83 

87 
58 

.19 
63 
89 
62 

.15 

73 
84 
68 

.27 
78 
92 
68 

.24 
99 
90 
56 

.16 
96 

70 
56 

.13 
57 
84 
69 

.13 
58 

66 
70 

.18 
62 
67 
70 

.28 

101 
92 

70 

.16 
100 
90 
72 

.30 
41 
88 
59 

.31 
54 
89 
58 

.31 
69 
88 
61 

.11 
81 
65 
66 

.22 

69 
90 
69 

.28 

89 
92 
72 

.29 
103 
84 
58 

.21 
43 
85 
59 

.22 
39 
82 

61 

.32 

67 
92 
62 

.32 
86 
84 
59 

.28 

147 
82 
60 

.16 
106 
74 
64 

.18 
59 
75 
66 

.15 
52 
93 
67 

6.64 
2275 
84.9 
63.6 

•    «    * 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
20 
63 
46 

.21 
30 
82 

45 

.23 
64 
87 
50 

.47 
54 
95 
62 

.23 

33 
90 
60 

.16 
38 
87 
68 

.23 

37 
96 
71 

.24 
24 

99 
67 

.30 
49 
93 
62 

.08 
50 
76 
70 

.24 
46 
91 
71 

.24 
36 
95 

72 

.32 

43 
98 
71 

.35 

52 
98 

71 

.27 
31 

100 
72 

.39 
35 

94 
59 

.38 
23 
95 
58 

.34 
58 
88 
66 

.30 
61 
95 
70 

.34 
62 
97 
77 

.35 
57 
96 
71 

.30 
39 
91 
98 

.33 

24 
92 
59 

.25 

13 
96 
63 

.34 
26 

97 

67 

.32 
62 
93 

67 

.04 
48 
76 
68 

.22 

61 
94 
66 

.18 
20 
94 
66 

.25 
40 
95 
70 

6.10 
1238 
92.1 
64.8 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
26 

es 

55 

.25 

35 

ee 

58 

.25 
33. 
97 
62 

.23 

31 
91 
68 

.17 
33 
89 
70 

.22 

43 
98 
70 

.19 
25 

100 
69 

.24 
25 
95 
74 

.13 
32 

85 
72 

.20 
42 
90 
70 

.20 
37 
97 
71 

.32 
55 

95 
70 

.29 
50 
98 
69 

.25 
28 

102 
70 

.31 
35 
96 
73 

.33 
18 
94 
65 

.26 
39 
65 
63 

.24 
60 
96 
68 

.32 

60 
97 
71 

.34 
58 

100 
70 

.36 

30 
94 
70 

.26 

17 
94 
60 

.22 

14 
99 
60 

.25 
22 

94 
72 

.33 
53 

91 
67 

.16 
70 
81 
70 

.12 
43 
90 

73 

.27 
24 
94 
68 

.21 
24 
94 
71 

.24 
51 
89 

71 

7.37 
1113 
93.3 
68.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

15 

.30 
33 

.40 
92 

.29 

38 

.21 
52 

.32 

46 

.36 
53 

.30 
29 

.27 
57 

.27 
59 

.26 

53 

.39 

66 

.39 
72 

.45 
83 

.38 
49 

.33 

54 

.40 
42 

.25 

61 

.38 
63 

.47 
94 

.47 
82 

.35 

72 

.45 
38 

.21 

23 

.36 

47 

.31 
66 

.16 

73 

.58 
90 

.17 

13 

.31 

47 

10.138 
1682 

*    *    « 
LOWER  VALLEY        10 

HC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.24 
45 
92 
49 

.28 
66 
86 
46 

.27 
163 
86 
53 

.36 
81 
91 
62 

.25 

101 
67 
68 

.22 

63 
87 
69 

.33 

131 
94 
66 

.31 
65 

101 
68 

.20 
65 
88 
70 

.15 

109 
85 
69 

.23 

112 
69 

70 

.28 

130 
94 
71 

.38 
163 
99 
69 

.40 
180 
92 
69 

.37 
132 
99 
70 

.39 

60 
94 
65 

.40 
77 
90 
64 

.12 
104 
90 
64 

.33 

165 
93 
70 

.33 

209 

93 

70 

.20 
181 
93 
68 

.42 

94 
86 
58 

.37 
64 
69 
58 

.19 
51 
90 
61 

.32 

63 
92 
62 

.32 

108 
90 
62 

.12 
122 

77 
68 

.57 
170 
89 
64 

.20 
48 
94 
64 

.26 
69 

96 
70 

8.61 
3231 
90.5 
64.7 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
64 
85 
53 

.35 
81 
86 
59 

.24 
53 
87 
69 

.16 
82 
82 
72 

.19 
98 
85 
70 

.23 
65 
93 

70 

.33 

111 
96 
71 

.25 
49 
93 

73 

.19 
62 
68 
73 

.33 

77 
91 
71 

.26 
80 
91 
73 

.32 
93 
92 
73 

.39 

116 
92 
72 

.29 

117 
96 
72 

.35 
91 
96 
75 

.33 
45 
94 
69 

.22 

46 
88 
69 

.32 

87 
92 
72 

.40 
113 
92 
73 

.39 

124 
90 
75 

.25 
76 
91 
73 

.32 
40 
91 
67 

.18 
31 
69 
62 

.22 
33 

91 
73 

.30 
57 
86 
62 

.18 
90 
84 
71 

.18 
68 
68 
74 

.37 
114 
89 
67 

.31 
28 
89 
70 

.14 
55 

91 

71 

8.23 
2268 
89.9 
69.8 

BEEVILLE  5  NE   :  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   :  ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

^ 

Day  of  month 

01 

Station 

4) 

> 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  INI 

< 

euSHLAND  1  WSW 

2 

8AM 

41 

45 

47 

46 

48 

52 

53 

53 

53 

55 

57 

56 

55 

56 

58 

52 

55 

58 

60 

58 

54 

53 

54 

53 

58 

56 

53 

54 

60 

62 

53.9 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

57 

59 

57 

56 

63 

64 

66 

64 

66 

72 

71 

73 

69 

72 

68 

71 

68 

74 

75 

76 

76 

77 

76 

75 

73 

60 

77 

77 

76 

81 

70.4 

MIN 

46 

50 

52 

50 

52 

55 

58 

56 

57 

62 

64 

63 

64 

64 

62 

58 

52 

65 

66 

66 

62 

61 

63 

59 

63 

66 

63 

62 

65 

68 

59.8 

8 

MAX 

55 

57 

55 

56 

59 

61 

62 

61 

63 

68 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

67 

70 

71 

73 

72 

73 

71 

70 

69 

75 

73 

72 

72 

76 

66.9 

MIN 

49 

52 

53 

51 

53 

56 

59 

57 

57 

61 

64 

63 

65 

64 

63 

60 

62 

64 

64 

66 

64 

63 

65 

63 

64 

66 

65 

64 

68 

66 

61.1 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

94 

91 

92 

90 

91 

99 

101 

98 

93 

96 

98 

99 

99 

103 

105 

102 

97 

101 

100 

101 

98 

104 

99 

101 

96 

92 

94 

93 

90 

90 

96.9 

MIN 

62 

68 

71 

74 

74 

74 

76 

78 

78 

75 

76 

77 

78 

78 

91 

79 

78 

75 

79 

80 

79 

75 

76 

76 

73 

77 

77 

71 

72 

72 

75.3 

4 

MAX 

88 

66 

87 

86 

67 

92 

94 

93 

90 

90 

92 

93 

93 

95 

96 

95 

92 

93 

93 

94 

93 

95 

94 

92 

91 

89 

88 

68 

66 

67 

91.1 

MIN 

66 

71 

74 

77 

77 

77 

78 

60 

60 

76 

80 

80 

80 

81 

93 

92 

91 

78 

81 

82 

92 

79 

79 

79 

76 

80 

79 

74 

75 

76 

78.2 

8 

MAX 

64 

83 

84 

85 

85 

89 

90 

91 

99 

88 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

92 

91 

91 

93 

93 

92 

92 

89 

90 

68 

67 

67 

84 

66 

99.1 

MIN 

69 

72 

75 

77 

77 

78 

79 

81 

90 

79 

81 

81 

81 

82 

84 

83 

82 

79 

82 

83 

83 

80 

80 

80 

78 

91 

80 

76 

76 

76 

79.2 

BUSHLAND  1  WSW   ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
TYPE  SOIL;  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELL2EICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   121    - 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


STATION  INDEX 


A«EilNATHV 
AeUENE    WSO   AP 
iCKCKLV    1    WSW 
AnAMSVILLE 
ftANV 


.LEOO   ' 
.LICE 


SE 


PINE 
ALPINE  10  SW 
ALTO  9  SM 


ANAMUAt  reco 

ANDERSON 

ANOICE  1  HNM 

ANDAEWS 

AN&LETON  ?  M 

ANNA 

ANSON 

ARANSAS  PASS 

ABANSAS  ML  B 

ARCMEB  CITV 

ARLINGTON 

ARHSTRONG 

ASPERMONT  2 

ATHENS  3  SSE 

BAIRO 

BAKERSFIELO 

BALLINCER  1 

H 

BALHORNFA 
B4NK£RS"1TH 

BAROWELL  DiH 
BATEMAN  BANC* 

BATESVULE 

BAY  CITV  W4TE 
BAYTONN 

«H 

BEAUMONT  FR' 

FR 

BEDIAS 

BEEVILLE  9  Ni 

BELTON  riAM 

BENAVIOES 

BENAVIOES  NO 

£ 

BENBROOK  PAN 

BERTRAM  3  ENE 


BIG  SPHINS 

FIELD 

BIC  SPRING 

BIG  MElLS 

BLANCO 

BLewETT  5  P 

BLOVS  CAMPG 

IQUND 

BLUE 

BOERNE 

aON  MIER 

BONHAM 

aONITA 

BOOKER 

aOQUlLLAS  i 

ANGER 

eORCER  3  H 

BOWIE 

BOXEIOEB 

BOYO 

BRACKETTVIL 

LE 

BRADY 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDCE 

BREMQNO 

BRENHAM 

8R1CE 

BRIDGEPORT 

BftlCCS 

BfltTTON 

BRONSON 

BROKNFIELC 

■-0  z 

BROHNSVILLI 

MSO 

BROMNHOOD 

BULER  -.  NNm 

eULVEROE 

BUNKER  HILL 

BURKETT 

BURLESON  2 

SSw 

BURLINGTON 

3  hSM 

BURNET 

BUSHLANO  I 

USW 

CANYON  DAM 
CANYON 

CANYON  DAM  NO 
CANYUN  DAM  NO  2 


lYON  I 


NO  3 


ON  DAK  NO  ' 

canyon  cam  no  5 
canyon  da"  no  6 
canyon  0am  no  7 
cabrizo  springs 

carrolltqn 


CElINA 
CENTER 
CENTER  CITY 
CENTERVILIE 


CMANNINO 
CMANNINC  NO.  2 
CHAPMAN  RANCH 
CHARLOTTE  5  NNH 
CHEAPSIOE 
CHEROKEE 
CHILDRESS  3  WSW 
CMILDRESS  FAA  AtRI 
CMILLICOTME 

CHISJS  9ASIN 
CIBDLO  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSVlLLE  2  NE 
CLARKSVILLE  1  W 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIPTON  10  E 


COUNTY 


CHE 

>DKEE 

BRAZORIA 

POT 

CHA 

CRl 

£R 

VERDE 
'^BERS 
i£S 

KENEOV 
STONEWALL 
HENDERSON 
CASS 


05  BEEVES 


6»  09(  OUVAL 
9d|  09)  OUVAL 
1    03|   TARRil 


<,2\   031   STEPHENS 


8R0HN 
LEON 
OCHlLTI 


245  03  JOHNSON 


COMAL 
COMAL 
07i  CDMAL 
it  COMAL 
ITJ  COMAL 
07  COMAL 
iSBJ   07    COMAL 


>9aj  031   DALLAS 
EDWARDS 
0<>    PANOLA 


HARTLEY 
1   NUECES 
I*   ATASCOSA 
''  GONZALES 


07^ 
...,  01 
BDO  03^ 
BIO    0» 


CHILDRESS 


ARMSTRONG 
JOHrtSON 
LIBERTY 
BOSQUE 


32    16 
S    39 


32    31 

31    DO 

3|  30   46 


35  55 
30  09 
32    33 


29  51 
29  50 
29  57 
29  55 
4{  29  55 
29  57 
29  55 
2B    31 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


p 

i 

fr, 

BA 

HID 

MIO 
7A 
7A 

TA 

7A 
7A 

Bl 

it 

7* 
7A 

SA 

BA 

MIO 

HID 

M 

SJ 

ni 

tn 

5P 

9P 

7A 

ftp 

BA 

BA 
7A 

9P 

5P 
7A 

5P 

IP 

7^ 

7A 

7A 

TP 

7P 

7A 

HID 

MIO 
7A 
7A 

T4 

C 

9A 

6P 

BA 

BA 

c 

BJ 

BJ 

: 

7i 

: 

SA 

fl* 

1A 

: 

9P 
7A 

BA 

9A 

BA 

c 

BA 

BA 

BA 

: 

c 

Bt 

SI 

64 

BA 

BA 

7A 

: 

BA 

SA 

: 

BA 

SA 
SA 

'A 

7A 
BA 
BA 
7A 

7A 

7A 

7i 

: 

6P 

7A 
7A 

x\ 

6P 

7A 
7A 

7^ 

7A 

6A 

«A 

7( 

7i 

6P 

7A 
7A 

Mtn 

MID 

BA 

74 

7A 

: 

7A 

7A 

\ 

■ 

7i 

7i 

Mir 

MIE 

■ 

BA 
4P 

8A 

84 

74 
BA 

7A 

3 

" 

64 

fcP 

IP 

IP 

7P 

7A 

BA 

SA 

»P 

BA 

c 

c 

c 
c 

; 

c 

7A 

7A 

7AI 

1( 

; 

6P 

7A 
7A 

■JP 

Vi 

7J 

7A 

7i 

BA 

SA 

Bi 

SJ 

9P 

4P 

c 
c 

c 

MID 

MIC 

.. 

BA 

TA 

7fl 
7A 

6P 

*P 

&P 

TA 

7P 

is 


M.    0.    HOOD 

NATL    WEATHER   SERVICE 

WARREN   lANT 

BEN   L.    LONG 

JOHN  0.  wlLLETT,  JR, 

CHESTER  WILEY 

GILBERT  H,  GORDON 

CONARD  0.   '   ' 


ATKINS 


MRS. 


LAWRENCE  1.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPQI 
CITY  OF  ANCLETON 
JESSE  T.  VAND4CR1FF 

C.  M.  RICE 
MACK  W.  ROBERTS 

INACTIVE  7/31/71 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
GORDON  ELMORE 

HAWKES 


HAZEL 


PELi 


lERTEL 
DR.  OHIftHT  A.  JONES 
LAWRENCE  H.    CAVER 

NATL  WEATHER  SERVICE 
MERSCHEl  M.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
SOIL  CONSERVATION  SER' 
ELROV  SCHNELlE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  ALLBHIGKT.  JR. 


EARL 


KING 


tONT  FILTER 
&RD  ( 


iG«I  EXP  STATION 
U  S  CORI'S  OF  ENGINEERS 
RUBERTA  R.  BAZAN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LEAGUE  RANCH 


WILSON 


LOSE 


OF  SIC  I 

OHAIN  CARH 

U  S  0  A  BIC  SPRC  F  : 

:ITY  OF  elC  SPRING 

HERBERT  T,  STANFIELI 

ROY  H  BYARS 

MRS  LLOYD  KIRKPATRII 


R.  M.  CANTRELL 
R.  D.  TOMPKINS 
EDCAR  W  COOK 
BIG  8EN0  NATL  PARK  SEI 
ARTHUR  W,  HOflCAN 
ORAN  C.  STDVALL 
OTIS  L.  DANIEL 
JOE  BOB  UNDER 

FRANK  D,  SANCHEZ 
DON  FREEMAN 
JUSEPK  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  B.  FORD 
ECTOR  B.  FIELDS 
MISS  JEAN  M.  KOTCH 
W,  C.  STEIN 
CHARLES  V,  HUHFF 
MRS.  BETTY  MEMBREE 
CARL  A,  STEWART 

MILTON  R  GILREATH 
LESTER  E.  5ISK 
LEWIS  SIMMONDS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  K6WD 
CHARLIE  A.  SQUVRES 
H  B  URBAN 

WOOD 


ROBERT  I 
MRS  NIN. 


RUSSE 

Ty  of  SUBNET 
.0A<  ARS 
lALHERS  £.  Tgl 


CE 


SALTER    C. 
i^lLSON   ca. 


.NO£H 
IFORD 


NCES    E    HOWARD 
I    TAYLOR 

OF  ENGINEERS 

LEXANDEH 

NEY 

oggenpohl 
alph  schaeferkoeter 
rs.  e.  a.  palm 
aloie  k.  wunoerlich 

"  LFING 
ELLOCC 


J  S  CORP 
JAMES  w. 
ARTHUR    W, 


STE 


DAN  HOSLEY 
AUDREY  W  VARCA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HODGES 
WILLARO  E.  DALCHAU 
MARGUERITE  BURNS 
SAMUEL  W.  KERR 
JAMES  W.  FORBES 
DAflREL  HEAD 
J.  £.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 
C.  E.  CABCILL 
FLOYD  HOBEBTS 
CHAPMAN  BANCH 
ELMER  E  BOOTH 
EARL  L.  FREEMAN 

CLOSED  3/9/72 
MRS  lELANO  M  ROTHwELL 
U  5  FED  AVIATION  ACENC 
ARTHUR  £.  HERCHMAN 


U  S  NATL  PARI 
ICNATZ  L.  MUTZ, 
TOMHIE  C.  SAYE 
R.  HINES 


SERVICE 


TIMS 

T.  SMYTH>  JR. 
CHESTER  V,  ELLISHR 


^ 

e 

OBSERVATION 

d 

as 

U 

U 

§ 

TIME  AND 

as 

0 

0 

g 

P 

P 

TABLES 

STATION 

i 

a  COUNTY 

Q 

§ 

2 

k 

OBSERVER 

i 

Si 

i 

CLOOINE 

IB3B 

0B|  FORT  BEND 

7r*r 

95  41 

87 

71 

FRANK  M.  WATKINS 

COLDSPRINC  9  SSW 

IB70 

04]  SAN  JACINTO 

30  32 

95  09 

394 

7a 

7A 

LERQY  S,  DABNEY 

COLOWATER  3  W 

1B74 

01  DALLAH 

36  28 

102  38 

4180 

BP 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1B75 

02  COLEMAN 

31  90 

99  26 

1711 

6P 

T* 

MRS  HELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

IBBq 

04  BRAZOS 

30  39 

96  21 

314 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  ASENCV 

C0L0R40CI  CITY 

1903 

02  MITCHELL 

32  23 

100  52 

2060 

9P 

6UF0RD  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

1911 

07  COLORADO 

29  *3 

96  32 

199 

EflWlN  J.  KNIPPfL 

COMANCHE 

19U 

03  COMANCHE 

31  9* 

98  39 

13*9 

7, 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

1921 

03  HUNT 

33  16 

990 

MERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

1937 

04  RUSK 

31  99 

94  39 

939 

' 

JAMES  0.  TAYLOR 

CONLEN 

19*6 

01  DALLAM 

36  14 

102  14 

3B20 

7* 

JESSE  C.  DAVIS 

CQNBOE 

1956 

04  MONTGOMERY 

30  19 

95  27 

2*9 

7A 

C.W.  FULLCN 

COOPER 

1970 

03  DELTA 

33  22 

95  42 

499 

ODIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

197<. 

06  STERLING 

31  34 

101  15 

2570 

LINDON  L.  CLICK 

:  COPPERAS  cove 

1984 

03  CORYELL 

31  07 

97  94 

1O70 

b! 

JOHN  W  CARLTON 

1  CORNUOAS  SERVICE  5TA 

2012 

05  HUDSPETH 

31  *7 

105  28 

4*80 

6P 

6P 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHBISTI 

20Ui  071  NUECES 

27  *B 

97  24 

1* 

MlO 

MIC 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHBISTI  WSO  AP  R 

2015  07^  NUECES 
2019J  03J  NAVARRO 

27  4b 

97  30 

*! 

MIO 

MID 

Z     HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

'  CORSICANA 

32  09 

96  38 

429 

7A 

RADIO  STATION  KAND 

!  CORYELL  CITY 

2024 

03  CORYELL 

31  33 

97  J7 

973 

: 

ERVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

2040 

06  GILLESPIE 

30  10 

99  08 

2250 

EDCAR  A.  AHftFNS 

COTULLA 

2046 

09  LA  SALLE 

28  26 

99  19 

433 

7< 

: 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2050 

09  LA  SALLE 

28  27 

99  13 

459 

MIC 

MIC 

If  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

2O60 

03  KAUFMAN 

32  3* 

96  28 

418 

7i 

MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

09  CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

BJ 

; 

CRANFILLS  CAP 

2086 

03  BDSOUE 

31  46 

97  SO 

980 

: 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03  HOOD 

32  32 

97  37 

1047 

BJ 

c 

MRS.  ORA  YORK 

CRIOER  RANCH 

2104 

Ot  REAL 

30  04 

99  ** 

2320 

9P 

MRS.  VELMA  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

04  HOUSTON 

31  IS 

95  27 

34? 

7i 

71 

JAMES  H.  CIB8S 

CROSBVTDN 

2121 

01  CROSBY 

33  40 

101  1* 

3021 

71 

TA 

CITY  OF  CHOSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03  CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1738 

F,  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131 

03  CALLAHAN 

32  10 

99  08 

1B09 

C 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

2142 

02  FOARD 

33  S« 

99  43 

1*91 

7* 

BOY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09  ZAVALA 

26  41 

99  90 

5fll 

7P 

7J 

JOHN  1.  MOLDSWQRTH 

CUERO  3  E 

2173 

07  DEWITT 

29  05 

97  19 

194 

9P 

TA 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

2206 

06  HARRIS 

29  98 

99  43 

150 

JOHNNIE  W.  UOLEN 

OACUS 

221B 

04  MONTGOMERY 

30  26 

95  47 

PAUL  WEST 

OAINCERFIElO  9  S 

2229 

0*  MORRIS 

32  99 

301 

9! 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

OALHAflT  FAA  AIRPORT 

2240 

01  HARTLEY 

36  01 

102  33 

3989 

MID 

NIC 

U  S  RED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO  AP          R 

2244 

03  DALLAS 

32  SI 

96  51 

*B1 

MIO 

HIC 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEtfANC  2  SE 

2266 

OB  WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

b« 

JOHANNA  H.  ALLENSQN 

OARHOUZETT 

2282 

01  LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

25*0 

TA 

M.  M.  ALTMILL6R 

2295 

031  MiLAM 

30  47 

97  16 

920 

T* 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSW 

2338 

031  WISE 

33  12 

97  36 

921 

MRS.  MARY  M.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

04^  BOWIE 

061  VAL  VERDE 

33  30 

94  36 

*O0 

ROSCOE  MALL 

DEL  RIO  WSO  AP 

2360 

29  22 

100  59 

1026 

MIO 

Ml! 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OENISON  OAH 

2394 

031  GRAYSON 

33  *9 

96  34 

613 

4PJC  H 

U  S  COBPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  I    SE 

2404 

03 

DENTON 

33  12 

97  06 

630 

S{ 

91 

: 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2415 

LAMAR 

33  31 

99  19 

*20 

: 

JACKSON  B.  NIXON 

DEWEYVULE  9  S 

2436 

ORANGE 

30  1* 

93  44 

16 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

DIALVILLE  2  W 

2444 

CHEROKEE 

31  52 

95  16 

620 

9P 

5P 

JOHN  W.  THOMASDN 

OICKENS 

244B 

02 

DICKENS 

33  37 

100  50 

2590 

9P 

5) 

SAM  L.  PORTER 

DULEv 

2458 

09 

FRIO 

2a  40 

99  lo 

56S 

7A 

7A 

KJTHRVN  S.  OEWOOOT 

DIME  BOX 

2462 

07 

LEE 

30  21 

96  49 

330 

TA 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  t>  E 

2463 

01 

CASTRO 

3*  33 

102  13 

3810 

EDWIN  RAHEY 

DIMMITT 

246* 

01 

CASTRO 

34  33 

102  19 

3B9S 

7A 

7, 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

2927 

06 

MCCULLOCH 

31  29 

99  34 

1447 

TJ 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

DRYDEN 

2590 

fiS 

TERRELL 

30  03 

102  07 

2200 

9A 

W.  £.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

259B 

03 

ERATH 

32  06 

98  20 

1902 

SA 

Bi 

MRS,  ARRA  L.  NELSON 

DUMAS 

2617 

MOORE 

35  52 

101  9B 

3639 

7A 

■  TJ 

RADIO  STATION  KDDD 

DUMONT 

2621 

02 

KING 

33  48 

100  31 

2O10 

BA 

c 

MRS  PEHRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER 

30  *B 

lOO  10 

2120 

TA 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

2633 

03 

ARCHER 

33  *9 

96  56 

1091 

71 

JAMES  W,  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2675 

07 

COLORADO 

29  35 

96  20 

174 

: 

C.  E.  DOmDV 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2678 

03 

TARRANT 

32  53 

97  28 

675 

81 

TARRANT  CO  "TR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

MAVERICK 

100  29 

819 

7A 

71 

: 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

EASTLAND 

2719 

o: 

EASTLAND 

32  24 

98  49 

1450 

7A 

TJ 

c 

F.  JAMES  DABNEV 

EDEN  I 

27*1 

CONCHO 

99  51 

bP 

1 

G.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

27** 

CONCHO 

31  13 

99  50 

2076 

: 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

276B 

OB 

JACKSON 

28  SB 

96  41 

94 

6A 

8A 

MRS  IDA  BERRYHILL 

EODM  3  NNW 

2772 

VAN  ZANOT 

32  25 

95  37 

9l( 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

EL  CAHPO 

27a6 

01 

WHARTON 

96  17 

106 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO  AP         R 

2797 

05 

EL  PASO 

31  *B 

106  24 

391B 

MID 

NIC 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDOHADO  1  N 

2811 

SCHLEICHER 

30  53 

100  36 

2420 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  U  NM 

2812 

SCHLEICHER 

3D  5B 

100  42 

2490 

8J 

JACK  HADE 

ELOOHADO  19  SW 

2814 

SCHLEICHER 

3U  43 

100  92 

2360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

281B 

02 

WICHITA 

34  02 

98  95 

1216 

7A 

MRS  RUBY  E.  COATS 

ELGIN 

2820 

BASTROP 

30  21 

97  22 

579 

9P 

BJ 

EDWIN  ?.  LUNOCREN/  JR. 

EMORY 

2902 

RAINS 

32  52 

95  49 

463 

7A 

7A 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

28  05 

99  22 

562 

TA 

7J 

JOSEPH  BURKHDLDER 

ENCELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26  20 

9B  01 

70 

7i 

INACTIVE  4/8/70 

ENNIS 

2925 

03 

ELLIS 

32  19 

96  37 

517 

7A 

5.  L.  BRUNSON 

EVADALE 

3000 

04 

JASPER 

30  20 

94  05 

33 

6A 

BA 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3009 

03 

CORYELL 

31  29 

96  09 

124S 

SA 

JAMES  L  INA8NET 

3033 

05 

EL  PASO 

31  30 

106  D9 

3610 

SA 

E.  MACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

303B 

07 

COMAL 

29  45 

98  3B 

1292 

6P 

PAUL  H.  MCNINCH 

FAIBFIELD  3  ESE 

3047 

FREESTONE 

31  43 

96  07 

475 

bP 

6P 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  riAM 

3060 

09 

STARR 

26  33 

99  OS 

323 

TA 

INTNL  BNORY  -WTR  COMM 

FALFURRIAS 

3063 

09 

BROOKS 

27  13 

96  09 

120 

6A 

SA 

BRIAN  0.  MCnEAL 

FALLS  CITY  i,    WSW 

3065 

07 

KARNES 

28  57 

9B  04 

300 

TA 

BONNIE  SKL0S5 

FASMERSVILLE 

3080 

COLLIN 

33  10 

96  22 

632 

TA 

CHARLES  J.  RIKE 

FEODH 

3112 

LEE 

30  19 

97  03 

483 

SA 

MRS  lORINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

ELLIS 

32  32 

96  40 

475 

TA 

HENRY  W.  HAMH 

FIFE 

3142 

06 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

13B9 

8A 

JAMES  FINLAY.  JR. 

FISCHERS  STORE 

315* 

07 

COMAL 

29  59 

96  16 

lOBO 

TJ 

EDDIE  FISCHER 

3171 

03 

CORYELL 

31  19 

97  36 

839 

BERNARD  B.  BOTKIN 

FLATONlfl  2  H 

3183 

07 

FAYETTE 

29  *1 

97  oe 

425 

7P 

T* 

F.  F.  PECHACEK.  JR. 

FLOMOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

34  1* 

too  59 

2450 

MR  GEORGE  D  POPE 

FLORENCE  3  SE 

3199 

WILLIAMSON 

30  46 

97  46 

971 

7A 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLOHESVlLLE 

3201 

07 

WIlSDN 

29  08 

98  10 

400 

BA 

8A 

EVERETT  C  TAYLOR 

FLOYDADA 

Floyd 

33  59 

101  20 

318D 

7A 

7A 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOY0A04  9  SE 

321S;  01 

FLOYD 

33  52 

101  19 

3129 

6P 

MILTON  HARRISON 

FOLLETT 

3225 

LIPSCOMB 

36  26 

100  OS 

278D 

TA 

7A 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURC  4  S 

3247 

o; 

MONTAGUE 

33  29 

97  34 

1000 

6P 

ELBERT  H.  FOSTER 

FOBSAN 

3253 

HOWARD 

32  06 

101  22 

2740 

7A 

ESTHER  £.  CILMDRE 

FORT  DAVIS 

326^ 

05 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103  53 

*eoo 

9P 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK 

3266 

05 

HUOAPETH 

31  16 

105  91 

3910 

4P 

H,  0.  -EST 

FORT  MCK4VETT  7  N 

3270 

HENARO 

30  56 

100  07 

2200 

JOHN  M.  TREAOWELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

327B 

05 

PECOS 

30  23 

103  02 

4390 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCTCN  KFST  RADIO 

3260 

oS 

PECOS 

30  52 

102  54 

3000 

7A 

TA 

H 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

IFT  WORTH  INTL  HSO  AP   R, 

3283 

03 

TARBANT 

32  50 

97  03 

53T 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  WORTH-MEACH.  HSO  AP 

3284 

TARRANT 

32  49 

97  21 

690 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  WSO  CI 

TARRANT 

32  *5 

97  20 

61^ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOWLEBTON 

LA  SALLE 

26  28 

335 

9P 

9P 

OTIS  -.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

ROBERTSON 

31  02 

96  29 

46T 

5P 

RALPH  MC  KINN£Y 

FREDERICKSBURG 

3329 

06 

GILLESPIE 

30  16 

96  52 

6P 

NORMAN  J.  OIETEL 

FREEPORT  2    NW 

3340 

BRAZORIA 

2B  59 

95  23 

6J 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

3341 

OUVAL 

27  53 

98  37 

530 

7A 

TJ 

L.  H.  WARBURTON 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

29  01 

99  19 

640 

BP 

CHRIS  F.  FELFS 

FBIONA 

336B 

01 

PARMEfi 

3*  36 

102  43 

4010 

6A 

BA 

ARLEY  L  OUTLANO 

FRISCO 

3370 

COLLIN 

33  09 

96  50 

675 

7J 

PASCHAL  e.  ROBERTS 

FROST 

3379 

NAVARRO 

32  05 

96  4S 

520 

7A 

MRS,  MARY  LINA  MC  CRAW 

FUNK  RANCH 

3*01 

IRION 

31  29 

100  4B 

2070 

6J 

MRS.  KATHERYN  P.  FIELDS 

3410 

HEMPHILL 

35  37 

100  21 

2690 

c 

JACK  MEEK 

GAIL 

3*111  02 

BORDEN 

32  *6 

101  27 

2530 

6P 

bP 

KIMBALL  T,  REODELL 

GAINESVILLE 

3*15 

03 

CDOK£ 

33  36 

97  DS 

75B 

7A 

7J 

c 

TEKAS  PWR  AND  LIGHT  CO 

DGALVESTON  WSO  CI       R 

3430 

OB 

GALVESTON 

29  IB 

MID 

HIC 

C   J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GARDEN  CITY  I  6 

3449 

01 

GLASSCOCK 

31  52 

101  28 

2634 

7J 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

34*6 

06 

STERLING 

31  50 

101  12 

2460 

c 

LARRY  J.  HIllER 

gatesville 

3469 

03 

CORYELL 

31  26 

97  46 

B90 

TA 

TJ 

FERMAN  F.  CURRY 

GEORGETOWN 

3906 

03 

WILLIAMSON 

30  38 

790 

9P 

7^ 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3908 

09 

LIVE  OAK 

2B  19 

9B  08 

169 

7J 

BROOKS  M.  SCHLEY 

CIDDINCS 

3525 

07 

LEE 

30  11 

96  96 

53B 

7J 

HERBERT  C,  KOEHLER 

CILMER  2  w 

3546 

UPSHUR 

32  44 

9*  99 

390 

TA 

TJ 

t 

CHARLES  F.  STILL 

CIRVIN 

3557 

09 

PECOS 

31  05 

102  2* 

2302 

4P 

PAUL  J.  Z6ITLER 

CLADEWATEB 

3965 

GBECG 

32  32 

94  S7 

289 

7J 

CHARLEY  LEWIS  HEWITT 

GLEN  ROSE  2  w 

3991 

03 

SOMERVELL 

32  14 

97  46 

699 

6P 

RDBERT  A.  MACK 

GOLD 

CILLESPIE 

30  21 

98  42 

16*2 

7J 

EOKUNO  KQENNECKE 

G0LOTHWAIT6  2  N 

361* 

03 

MILLS 

30  29 

98  34 

15T0 

ftp 

6P 

GLENN  oewITT 

STATION  INDEX 


COUNTY 


COLUO 
COLIAO  1  SE 
GONZALES 
CORDONVlLLE 


CHANBURV 
CHANDPALLS  3 
CRANCEA 

GKAPELANO 

PEVINE  OAI 
I  CAEENVlLLE  7 
I  GAOESBECK 

CROVETQN 

SKUVER 

CUNTER 

GUTKRtE 

HACKBEARV 

HACANSPORT 


HALL 


.ANCH 

LLETTSVILII 
MILTON  2SSI 

HAMLIN 

HAALETON 

HARLINGEN 

HARPER 

MART 

HARTLEV 

MASKELL 

HAMKINS  1  E 

MEB8R0NVILLE 
HEKPHILL 

IPSTEAO 
HENOEBSaN 
HENRIETTA 
HEREFORO 
HEMITT  1  SE 
HlCO 


HINOES 

HtTCHLANO    6    SSN 

HONDO 

HONEV   GROVE 

HONEY   GROVE   2 

HORDS   CREEK   QAM 

HOnCER 

HOUSTON  riSO  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HOUSTON-ADOICKS 

HDUSTON-ALIEF 
HOUSTON-BARKER 
HnUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-MEICHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 
HOUSTON-NESTBURV 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-S*N  JACINTO  OM 
HOUSTOM-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 


HUMBLE  PU**P  STA  S  HNH 

HUNT 

HUNTSVILLE 

HURST  SPRINGS 

MVE 

IHPERIAL 

INDIAN  CAP 

IREDELL 

jACKSnORO 

JACKSON  HiLL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JAMES  RIVER  RANCH 

JARDELL 

JASPER  3  SM 

JAYTON 

JEDOO  2  NNE 

JEFFERSON 

JEHETT 


;nES  CITv 

■V  WOLF  HiL 
IFMAN  3  SE 


KEftRVlLLE 
KILLEEN 
KINCSVILLE 
KIRBVVILLE  FOR  SES' 

«0PPERL  5NH£ 

KOUNTIE  3  SE 
KRESS 


.  CRA' 
PRYOI 


LAVON  0AM 

LEAKEY 
LEAKEY  NO  2 
LENOXAH 

lEvelland 
lemisville  dam 


LIPSCOMB 

LlTTLEPIEtO  NO.  a 
LIVINGSTON  2  NNE 


LONG  LAKE  5    SW 

LDSGVIEM 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 

lOVELAOV 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  NSO  AP 

LUFKIH  FAA  A:«I 

LULINC 


36181  ZT\   GOLIAD 
36^^  071  GOlUO 
3622  07  GONZALES 
3b<tZ,   OH   GRAYSON 
36461  03|  EASTLAND 
366S{  0^  YOUNG 
36731  C3I  HOOD 

'  36301  OS    MARD 
3bS$|  031  WILLIAMSON 

!  3689  0(.i  HOUSTON 

I   369L   03l    TARRANT 

I  373J  031  HUNT 

I  3770J  031  LIMESTONE 

I  377b,  0*1  TRINITY 
37B7i  Oil  HANSFORD 
3B22i  031  GRAYSON 
3B2ffi  OZJ  KING 
38*11  02  COTTLE 


CAMERON 

GILLESPIE 
CASTRO 


JIM  HOGG 
SABINE 

MALLER 

RUSK 

CLAY 

DEAF  SMITH 

MCLENNAN 
HAMILTON 
LIPSCOMB 


•  S23|  0* 


ATASCOSA 

HANSFORD 

MEDINA 

FANNIN 

FANNIN 

COLEMAN 

JASPER 

HARRIS 


oe  HARRIS 
Oe  HARRIS 

HARRIS 
h32l|  OBJ  HARRIS 
oe  HARRIS 
Ofl  HARRIS 
OS  HARRIS 
oe  HARRIS 

HARRIS 
lARRIS 


KERR 

MALKER 

CORYELL 

SLANCO 

PECOS 

HAMILTON 

30S0UE 


'.96a 

02 

*972 

0- 

0? 

Soi; 

Jl 

5018 

06 

50*B 

06 

S086 

0? 

509* 

0- 

509- 

n; 

5U< 

5151 

01 

5ie: 

01 

9192 

03 

5191 

07 

S196 

Oi 

522< 

0* 

o; 

01 

526! 

01 

0' 

527; 

06 

52B4 

01 

5312 

06 

532^ 

0* 

1^*1 

0« 

5351 

01 

535f 

0? 

536; 

OJ 

539E 

0* 

01 

5*;? 

07 

JACK 


LEON 

BLANCO 
ATASCOSA 
KIMBLE 
VAL  VERDE 
DENTON 
JIM  HOGG 
HARRISON 
KARNES 


KARNES 
TARRANT 
CULBERSON 


KLE8UHC 
NEWTON 
BOROEN 


Swisher 

FAYETTE 
091  iiVALA 
PASO 


MITCHELL 

DAMSON 

LAMPASAS 

VAL  VERDE 

MEBB 

COTTLE 

COLLIN 

TAYLOR 

REAL 

REAL 

MARTIN 

HOCKI.EY 

DENTON 

LEE 

LIBERTY 

CASS 

HOOO 
LIPSCOMB 


LLANO 
CALOHELL 

KIMBLE 

FREESTONE 

GREGG 

GAINES 

MITCHELL 

CROSBY 

HOUSTON 

LUBBOCK 

IU3B0CK 

ANGELINA 

CAlOHELL 


33  4S 


1  32  13 

I  33  06 

1  32  27  ; 

31  IB 

1  30  *3 
7  31  29 

IS  32  5B 

,2^  33  12 

31  31 

■  Sl  31  04  I 

2  36  19 
IS  33  27 
10  33  37 

33  56 

33  23 

30  oe 


35  53 

33  10 
32  35 


31  20 
30  06 

32  11 

33  *9 


28  ••3 
36  25 

29  21 
33  35 
33  35 
31  51 
31  00 
29  59 
29  39 
29  *6 


29  *9 
29  43 
29  47 
29  52 
29  40 
29  53 
29  55 
29  55 

29  4B 

32  21 

30  00 
30  22 
30  04 


31  16 
31  40 
31  59 


30  54 
33  15 

29  50 
3Z  46 

31  21 

30  17 

26  54 
30  30 
30  09 
33  02 

27  05 

32  41 
20  53 
29  54 
32  33 


2B  49 

32  34 

31  04 
3D  03 

31  07 

27  32 

30  37 

32  37 
32  08 

3D  20 
34  22 
29  55 

28  57 

31  56 

32  14 

33  13 
32  20 

32  42 

31  03 

29  46 
27  31 

33  S3 
33  02 

32  09 

29  4* 
29  42 


32  31 

36  14 

33  54 

30  45 

29  5* 

30  40 

31  37 

32  28 
32  54 
32  24 


95  29 

97  03 

96  13 
96  32 

95  OB 
101  24 

96  45 


98  07 
100  06 
9*  3* 


93  52 

96  09 
9*  46 


99  08 
95  54 
95  54 


95  39 

95  36 

95  64 

95  oe 

95  26 

95  25 

95  28 

95  31 

95  09 

95  37 

95  30 

98  18 
95  15 

100  IB 

99  20 
95  33 

97  43 

98  34 


95  17 

99  23 

97  36 


95  51 
94  *4 
102  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


160   5P   SP 


EHIL  H.  UEBER 
POLO  PEREZ 
CARL  H,  FRIEORICH 
HISS  EMMA  JEAN  CECIL 

DAISY  L.  SLATON 

DAVID  H.  BAKER 

JOHN  0.  LITTLE*  M.O. 
CHARLES  H.  POTTS 
RUDY  SHEREK 
F.  H.  THOMAS 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  H,  ENGLISH 

J.  D.  MILSON 

T.P.  WALTON/  JR. 

ARTHUR  M.  EVANS 

FRANK  BROOKS 

JOE  ROBERTSON 

KENNETH  TlPPEN 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

THOMAS  C.  HALL 

LEO  BRIER 
W.  CLYDE  RAIQOURN 
W.  C.  ROUNTREE 
HRS,  MABLE  T.  NORNAN 
MRS  FAY  HUTCHISON 
DAYTON  a.  RAHE 
OARREL  H.  DAVIS 
HQHARO  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 

DON  E.  NEVER 

CITY  OF  HEMPHILL 

J,  D.  SARTAIN 

WESLEY  ft.  OEAN 

MRS  mIlOREO  KtHBROJGH 

HOLLY  SUGAR  CORP 

OEWITT  C  CHAPMAN 

W.  R.  HAMPTON 

CARSON  WILLIAMS 

RADIO  STATION  KHBR 


ZIE 


IINOES 

ETCHER 
IRENE    H.    KNORR 
RD   M.    MCCLEARY 
RO   M   -CCLEAflY 

oHPs  Of   E^c^NeEHS 

JEAN  OATES 
WEATHER  SERVICE 


KILLIE 

HOFFMAN 

MRS  JO 

M.  LOHRY 

ELIZABETH  HEMMI 

ANDREW 

F.  CRANOAIL 

JAMES 

..  ORANBERRV 

JOHNNI 

W.  OOLEN 

ETHEL 

.  POWELL 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HOWARD 

W.  BROWNING 

BILL  W 

OE 

CLAUDE 

STARK 

AARON 

.  TATE 

LYMON 

HOLLINGSMORTH 

LEVI  A 

OEIKE 

PECOS 

OUNTV  WATER  DI 

LOTS  H 

6YNUM 

HRS  LA 

MONi  L  BOVD 

JOHN  H 

ASH 

MRS.  M 

LDREO  E.  LACY 

JEWELL 

H.  JAVKDE 

CLARENCE  MC  OOUCALL 

JAMES 

JONES 

LYLE  P 

S8UIRES 

TRAVIS 

R  SMITH 

BUD  JO 

NSON 

ROBERT 

C.  CONNOR 

MRS,  E 

NA  E.  LEAZAR 

PENICK  BROS.  LBR.  < 
ALBERT  H.  JUNGERMAI 
MRS.  HELEN  S.  COLE' 


GEORGE  A 

.  CHERRY 

WILBURN 

;.  ROESL 

MRS.  JTi 

:6  D.  Of 

^WE 

THIOKOL 

:hem  cof 

> 

ALVI^.  Si 

.GE 

INACTIVE  12/: 

1/71 

NKIE  M. 

FAIR 

J  MORGAN 

PICKETT 

CITV  OF 
F.  E,  1JM 
H.  P.  Wl 

KENEDY 

PHRESS/ 

NDHAM 

«. 

ROY  L.  SEYMUUR 

BELL  CNl 

Y.  WTR. 

:oNT«o 

TEXAS  A 

AND  I  UN 

IV 

MATTHEW  BROWN 

MRS.  RUTH  REA 
CARL  LOSSON 
CHARLES  W.  PRIEBE 
PAUL  P.  PITTS  . 
FED  CORRECTIONAL  l* 
CITY  OF  ABILENE 
W.  C.  MASSINCILL 
TEXAS  ELECTRIC  SER' 
RADIO  STATION 


NOLAI 


WORD 


cofe-project  engineer 

MRS.  OCElLIA  MC  ADAMS 
R.  S.  COX 

INACTIVE  1W4/71 
CRDVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  DUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


CITY  OF  LEXINGTON 


PAUL 


VERA  E.  GAI 


BUTLER  B  IVES 

W,  W.  GUNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

HAROLD  J.    HALEY 

ERWIN  W.  LIGHT 


EHIL 
JACK  C. 


WILI 


'TON 


NOYL  ANDERS 
LONGVIEW  FIRE  DEPT 
FRANCIS  F  HILLS 
MRS.  J.W.  KIt4G 
WlLLIAH  0.  LISTON 
LESTER  JONES 
WSO  FOR  AGRICULTURE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

U  S  FED  AVIATinN  ACENC- 
IVAN  J.  MERrtITT 


iGORDA  NO  2 


HC  CAHEY 
MC  COOK 
MEDINA 
MC  CItEG'>R 


MEXIA 
MIAMI 
MIO  CITY 
IMIDLANO  WSO  AP 
MIDLAND  4  ENE 
HINEOLA  7  SSW 
MINEOLA  6  ENE 

MINERAL  WELLS  1: 
MINERAL  WELLS  F, 
MISSION  4  W 
MOBEETie  2  S 
MOLINE 


lOUNT  VERNON 
lUENSTER 
1ULE5H0E  1 
tULESHOE  2 


NACOGDOCHES  2  ENE 


RRO  HILLS  OAH 


NEW  BRAUNFELS 


NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
OAK  CREEK  LAKI 


OVERTON 
□  ZONA 
OZONA  6  W5H 


ALACIDS  FAA 
ALESTINE 
4L0  PINTO 

AlRPOR 

ANHANOLE 
ANOLA  2  NNW 

ANTHER  JUNCT 

ARI5 

AT  MAYSE  OAf 

ION 

ECOS 

ECOS  12  SSW 

HOT  POINT 
ITCHFOHK  RANCH 
ITTSBURG  5  S 
LAINS 
LAI>-iViEW 

OINT  COMFORT 

OLAR 

ORT  ARTHUR  WSO  Al 

ORT  ISABEL 
HRT  LAVACA  NO  2 
ORT  MftNiFIELD 
ORT  0  CONNOR 


KINGDOM  DAM 
SCHOOL 


tAIRIE  MOUNTAIN 

lESIOIO 

IICE  2  SH 

lOCTHR  RESERVOIR 


KERR 

HENDERSON 

MADISON 

MONTGOMERY 

BREWSTER 

CONCHO 

PRESIDIO 

PRESIDO 

FALLS 

HARRISON 


5650l  06|  MASON 

5656;  021  MOTLEY 

565*  02'  MOTLEY 

5659  08|  MATAGORDA 

5661'  OTJ  S/lN  PATRICK 

56or  0*;  BOWIE 

5695i  03i  ELLIS 

57011  10  HIOALGO 

5702'  10  HIDALCO 


57*.2,  061  BANDER. 


58361  10  HIDALGO 

06  MC  CULLOCH 
)3  BOSQUE 

06|   IRION 

LIMESTONE 
ROBERTS 


1I0L, 


ALO  PINTO 
ALO  PINTO 
10[  hioalgq 


TCOMERY 
3{  BOSQUE 
03  ERATH 


3)  COOKE 
BAILEY 
BAILEY 


04|  RED  RIVER 
KERR 
SHELBY 
07]  COMAL 
4]  HONTGOMER 
ARTON 


NEwTON 

LAMPASAS 

GONZALES 

MOTLE* 

OCHILTREE 

02|  COLEMAN 
lONES 

Obj  COKE 

ECTOR 


CONCHO 
MATAGORDA 
ANDERSOr* 
PALO    PINTO 


03 


09 

FRIO 

05 

REEVES 

(15 

REEVES 

ECTOR 

01 

HOCKLEY 

QCHILTHE 

01 

QCHILTHE 

OB 

WHARTON 

0- 

DENTON 

02 

DICKENS 

CAMP 

01 

YOAKUH 

01 

o: 

PRESIDIO 

0{ 

CALHOUN 

0? 

GARZA 

JEFFEHSO 

10 

CAMERON 

oa 

CALHOUN 

CALHOUN 
PALO  PIN 
GARZA 


PRESIDIO 
04  RUSK 
03  COMANCHE 
03  CALLAHAN 
02  HARDEMAN 

HUNT 

BRISCOE 


WOOD 
SOMERVELI 


29  96 
ISl  32  20 

15  30  57 


30  oe 

31  20 

32  32 


5  28 

8  26 

10  33  19 

32  19 

26  12 

26  11 

31  08 


31  26  I  97  29 
96  37 
100  33 
100  33 

3|  30  59 

9  31  41 

2b  04 

3|  31  25 

31  53 

3^  31  16 

31  41 
35  42 
33  50 

3|  31  96 

3  32  01 

32  35 
32  43 

32  47 

32  47 

26  13 

lOJ  35  31 

31  23 

31  34 


34  01 


?9 

44 

36 

37 

U 

33  26 
31  59 

30  51 

31  07 
29  16 

34  17 
36  06 


35  32 

30  12 
35  21 

32  23 

29  19 

33  40 
33  52 


29  14 
33  24 
33  36 


29  51 

2B  40 

33  01 

29  57 


32  92 

33  12 

30  16 


32  07 

31  58 

32  22 


100  50 
100  90 
95  58 


102  12 
96  23 

'9  15 


102  12 

102  01 

95  33 

95  22 

96  07 
9e  04 
96  2* 


98  07 
95  15 
95  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BA       8A 

7A 

9P      9P 


BA       BA 
BA       BA 


C.  L.  SECOR 

CITY  OF  HABANK 

ROSS  MADOLE 

GRADY  E.  ADAMS 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONEV 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

HARRY  W  F1RST6H00K 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 

LEON  0.  AFINOWICZ 

CITY  OF  MARSHALL 

R  H  GASTON 

MASON  VETEBINARY  HOSP 

ALCIF  GROVES 
W.  C.  PALLMEYER 

DRVAL  W,  SCkUHACHER 

HAZEL  M.  RACHEL 

MADISON  C.  WILSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

T.  F.  MACHAC 

ALLEN  A,  KEESE 

OLIN  J,  TIPPIT 

HEARS  NAT  SCIENCE  MtWL 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 

DENNIS  C.  DECKER 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

GERALD  L.  ENGLAND 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MRS.  WANDA  M.  KLOSE 

JOSEPHINE    NEWI 


SW  CAS  PIPELI 

NE  INC, 

U  S  FED  flVIAT 

ON  AGENC 

BATES  POWER  P 

,ANT 

E.  E.  GRAY 

ANGUS  P.  LEE 

DEE  ROOK 

MRS  NO'MAN  D 

IHANCH 

MRS.  SUE  WHEE 

,ER 

MRS  M  HAXINE 

;nicht 

MARGE  PAPAY 

N.H.  STEEO 

MCDONALD  OPSE 

IVATQRY 

CLARENCE  L.  T 

AYLOfi 

HADIO    STATION    KSF, 


I   S    CORPS    OF    ENGINEERS 


RADIO  STATION 

KGNB 

NAT  CAS  PL  CO 

OF  AMER 

TEXAS  GULF  SU 

PHUR  CO 

THOMAS  F.  HANSON 

MRS.  ESTHER  H 

DICKSON 

GEORGE  C.  NEA 

JAMES  a.  FERGUSON 

DONALD  CHESSH 

CRAOV  TlMMflNS 

RALPH  HALE 

MACK  DOTY 

WEST  TEXAS  UT 

LITIES  CO 

CITY  OF  ODESS 

BEN  MOORE*  JR 

INACTIVE  a 

16/71 

JAMES  F.  PACE 

OLNEY  WATER  H 

RKS 

WAYNE  COlE 

ORANGE  SABINE 

RVR  AUTH 

JEWEL  R.  TODD 

JOHNIE  HDKII 

J.  V.  OWENS 

0.  P.  SANOLIN 

MRS  SETH  A  WOODS 

WILLIAM  I.  WARREN 

U  S  FED  AVIAT 

ON  AGENCY 

MRS  JIMMIE  DA 

E  TREIISE 

MRS  GLENNA  L 

ICARD 

DARRELL  SEHORN 

a.  J.  WEISER 

ZEB  V.  MIGHTO 

ER 

CITY     OF     PEARSA 


'  ENGINEER  OFF 


I  CO  OF  AMERICA 
.THER  SERVICE 


CLAYTON  TURNER 
JOSEPH  J.  CARSON 
HUNT  OIL  CO 
RICHARD  K,  DEWEY 

AMES  C.  RUSCHE 
D  MILIINCTON 
S.  BESS  BR. 


TED 


IINEERS 

J.  U,  l:>ENHOWER 
ARTHUR  £.  hEOCHMAN 
CHARLEY  EARL  DUNCAN 
CAROL  EUMON&S 
AROIS  0.  SANDERS 
JAMES  W.  CQSOIN 


STATION  INDEX 


KANOQLPH  »tElO 
KANCER  I  U 
RANKIN 

AVHONDVILLE 
HID   BLUFF   CROSSINO 
REO   SLUFF    DAH 

neo  OAK 

NED   ROCK 

RED   ROCK    1    SM 

RED  SPRtNOS  I  ESE 

RFfU&IO 


RICHMOND 
RINCGOLD 
RIO  &RANDE  Cir 


RIOMEDINA 
RlStNC  ^T 

ROANOoe 
P1BERT    I.E 

ROSSTnwN 

ROBV 

rocnoale 


ROCKSPRINCS  21 
ROCMSfRINCS  2 
RQSCOE 
ROSEBUD  3  KSW 


ROllKD  HOUNTAIH 


I  Ar4GEL0  Dam 
I  ANbELO  HSO  AP 
SAN  ANTONIO  mSO  AP 

I  AUGUST  I NE 


SErMOUK 

lMrock  Radio  kbvp 

FFIELO 
SHERMAN  PUMP  STATION 
SIERRA  6LANCA 
SUVERTON 
SIMMS  >.   WWW 


SOMERV. 

sa^aRA 

SOUTH  ( 


SPiCEwono  1  s 


STEPHENVULE 
STEPHENVULE 

RLING    CIT' 
RLINC    CIT' 


COUNTY 


BAYLOR 

REFUGIO 
RUSH 
PARKER 
.LEBEHG 
CRIMES 
DALLAS 

I  SABA 
FORT  BEND 
MONTAGUE 


MEDINA 

EASTLAND 

DENTON 

COKE 

NUECES 

FISHER 


MIL' 


ler 


NOLAN 

FALLS 

MCLENNAN 

KING 

KAUFMAN 

FISHER 

BLANCO 


■I  CULBERSON 
PER 

I  GREEN 
I  GREEN 
BEXAR 

I  AUCUSTIN 


SAN  SAI 
TERRELI 

TERRELI 
OENTQN 


GAINES 
BAYLOR 
KHEELER 
MHEELER 
PECOS 
GRAYSON 
lUDSPETH 
BRISCOE 
BOHlE 


8523  C 
eS)L  C 

65b4.  C 


STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 


JONES 
JONES 
ERATM 
ERATH 


.  HUTCHINSON 
SHERMAN 

0  PINTO 
T  BEND 


>l  1* 

26  J« 
31  13 

31  9« 

32  31 
29  36 

29  S7 
3)  36 

2B  IB 

31  3* 

32  37 

27  23 

30  32 
32  57 

31  16 
29  35 


29  2B 

96  53 

9B  58 

97  13 

31  S* 

100  29 

32  4«i 

100  23 

30  39 

31  01 

9<,  2* 

30  01 

32  27 

31  03 

31  iiS 

33  33 

32  27 
32  52 
30  28 


26  OS 

29  53 

31  11 

30  09 


36  11 

30  27 
d  29  52 
5  32  56 

32  50 
32  57 
32  17 
32  10 

31  51 
3^  31  52 


1  31  02 
35  50 

2  36  21 

1  32  «.0 
!  29  37 

10  33  08 

2  35  58 
7  32  27 
1  33  10 

10  3*.  28 


100  2<> 
100  U 
IOC   32 


100  01 
96  26 
100  28 


97  32 

101  27 

102  05 

98  28 
95  38 
95  36 

101  52 

95  25 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BTO      7A      7A 


HOWARD   U.    GOULD 
CORNELIUS    C.    HOKE 
CHESTER   B.    COX 

T.    C.    JETER 
JEWELL  Plunk  lOhe 
JOHN   L.    KIRCHNER 
DOVLE    M    DRVER 
C.    IRVIN   WOOD 
CITY    OF    RICHARDSON 
CALVIN    BUSH 
IRINEO   L.    REYES 


CAMP8EI 


NEIE 


PAUL  C 

SOR 

ENSON 

MRS.  BESSIE 

BECK 

WOODflO 

W. 

MARHE 

I.  RU 

ALBERT 

IITZ 

E.  M.  COOPE 

ED  SCH 

LlEO 

LOUIS 

.  JA 

SKA 

ERNEST   N.    JOHNSON 
MRS.    AOOIE    L.    KOENIG 
J.    D.    NORTON 
MRS.    SUSIE    H.    f 


CIT 


OF    SAI 


METCALF 
SA8A 


E.    CRIGSB' 
W.    H.    COiOHlRE 
SANCEft   POWER   AND   LIGHT 
COLEMAN   COUNTY 
MRS.    J.    KENEDY,    JR. 
ELHO   M.    SCHAEFER 
OTTO    H.    BECKHAN 

oeORGE    8.    SMITH 


J.    WAYNE    HOLMES 
JUE    RHUOY 
DOYLE    L.    ZiLER 
FRED    A.     STRANGE 
HARRY   0    EAVES 


RS.  CLAUDIA 
ITY  OF  SNYDi 
S    CORPS    OF 


HOLLINGShCRTf 


JOE    C.    SOUTH 


MRS.     J.    0.    COUNTS 

U    S    COUP    QF    ENGINEERS 

EARL    P.    SHIELD5 

HORACE    D.    SNEEO 

HARCUERITE    HIEBE 

OUNAlO    BROOKS 

RALPH    HlLL 

S    H    PUBLIC    SVC    CO 


MRS    F     I2ELI 


f 

1 

' 

,_^ 

6 

OBSERVATION 

2    S 

U 

u 

S 

TIME  AND 

z  ,o 

O 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

g 

COUNTY 

< 

E 

u 

< 

OBSERVER 

1 

Q 

1 

3 

g 

i 

1 

i 

^ 

it 

o 

"" 

E 

i 

t 

Ss 

TARPLFY 

aB'.n 

06 

BANOERA 

8 

29  39 

99  17 

1*10 

MRS.  GEORGIA  H.  ERFURT 

TA5C0SA 

6659 

11 

OLDHAM 
RUSK 

2 

35  3* 
32  19 

102  18 

3*10 
318 

6P 

ROY  TURNER 

HAROLD  C.  KUYKENOALL 

TAYLOR 

8S61 

03 

WILLIAMSON 

30  35 

97  2* 

570 

SA 

H.  N.  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

6863 

06 

SAN  SABA 

3 

30  58 

96  96 

1991 

6A 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

TEACUE  RANCH 

6877 

06 

GILLESPIE 

3 

30  26 

98  *9 

1630 

7* 

MRS.  HELEN  T.  TEAGUE 

TELEGRAPH 

8897 

KIMBLE 

3 

30  21 

99  9* 

17SI 

w.E.  hOOkS 

TELEPHONE 

B698 

03 

FANNIN 

33  *7 

96  01 

535 

WYLIF  J.  FOX 

TEMPLE 

6910 

03 

BELL 

1 

31  06 

97  21 

700 

71 

7A 

TEMPLE  DAILY  TELEGRAM 

TERRELL 

B92( 

03 

KAUFMAN 

IS 

32  *9 

96  17 

910 

7* 

FINIS  C.  EPPLER 

TEXARKANA 

69<.2 

0* 

•ON  IE 

10 

33  29 

9*  09 

390 

7A 

TA 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

TEXARKANA  DAM 

B9t.4 

CASS 

33  18 

9*  10 

2R2 

7A 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  MSH 

6996 

08 

FORT  BEND 

29  29 

95  38 

72 

6A 

6A 

8A 

HOUSTON  LIGHT  AND  PQwER 

THQRNDALE 

9001 

03 

MILAM 

I 

30  J7 

97  13 

*66 

TA 

OAVIO  F.  WESTERMAN 

900* 

03 

LIMESTONE 

96  33 

489 

7A 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

26  26 

98  11 

190 

BA 

MRS  VIOLA  E  AOLOF 

THROCKMORTON 

vou 

THROCKMORTON 

33  11 

99  11 

1320 

BA 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CD 

THURBER  5  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  32 

96  20 

964 

*P 

LONE  STAR  CAS  COMPANY 

TiLDEN 

09 

MCMULLEN 

26  26 

98  33 

256 

SA 

U  S  SOIL  CO.JS  SERVICE 

TOMBALL 

9076 

06 

HARRIS 

1* 

30  06 

99  37 

200 

71 

JAMES  A.  MCTIliRIT 

TOWN  BLVJFF  0AM 

9101 

0* 

TYLER 

7 

30  *6 

9*  11 

214 

BA 

ai 

BA 

U.S.  C1RPS  OF  ENCINEEiis 

TRENT  2  £NE 

9106 
9122 

09 

REEVES 
TAYLOR 

I 

31  16 

32  30 

103  *8 
100  06 

2822 

1920 

'I! 

JOE  C.  KUHN 
J.  C.  CRAIN 

TRENTON 

9U5 

03 

FANNIN 

33  26 

96  20 

764 

74 

GRADY  S.  VINCENT 

TRINIOAO  POWER  PLANT 

HENDERSON 

15 

32  06 

96  06 

292 

8A 

TEXAS  POWER  C  LIGHT  CO 

THOY 

9153 

03 

BELL 

1 

31  12 

97  18 

TOD 

BA 

JACK  E.  THOMPSON 

TOUBY  3  ESE 

915*. 

02 

JONES 

32  36 

99  93 

1706 

DAN  F.  BRAZEE 

TRUSCOTT 

KNOX 

33  *5 

99  *9 

1529 

7A 

7A 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

9175 

01 

SWISHER 

10 

3*  32 

101  *6 

3900 

6A 

JOHN  H.  BALLENGER 

TURKEY  2    WSW 

9191 

02 

HALL 

10 

3*  23 

100  96 

2390 

6P 

6P 

G.R.  WEDGE 

TYLER  5  NE 

92U 

0* 

SMITH 

12 

32  2* 

95  16 

490 

BA 

BA 

OR.  ELOON  w.  LVLE 

UMBARCER 

01 

RANDALL 

3*  57 

lOz  07 

37*6 

7P 

L.  L.  RAEF 

UVALDE 

9265 

D6 

UVALDE 

29  13 

910 

BA 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

9270 

JEFF  DAVIS 

30  3* 

10*  29 

4*30 

ROY  KELLEY 

VALENTINE  10  WSW 

9275 

09 

PRESIOIO 

n 

30  30 

10*  38 

4*20 

CLAY  E.  MILLER,  JR. 

VALLEY  JUNCTION 

92B0 

0* 

ROBERTSON 

1 

10  50 

96  38 

272 

BA 

CHARLES  D.  JONES 

VALLEY  VIEW 

9286 

COOKE 

15 

33  29 

97  10 

720 

7A 

CECIL  A.  MCFARLIN 

9295 

CULBERSON 

31  03 

10*  90 

*060 

6P 

DOUGLAS  wQfFORO 

VEGA 

9330 

01 

OLOHAM 

2 

35  l5 

102  25 

*010 

8A 

6A 

H 

LESLIE  A.  LINGER 

VERNON 

93<.6 

02 

WILBARGER 

10 

3*  10 

99  18 

1212 

6P 

7A 

CITY  Of  VERNON 

VICTORIA  WSO  AP        R 

936* 

08 

VICTORIA 

* 

26  51 

96  99 

i04 

MID 

MtC 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

VOSS  I  -SW 

9<.1C 

02 

COLEMAN 

3 

31  37 

99  39 

1693 

BA 

VERNON  M.  STACY 

WACO  OAH 

31  36 

97  13 

493 

SA 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  WSO  AP              R 

03 

MCLENNAN 

31  37 

97  13 

500 

MID 

MIC 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WAtLOEH  7  5SW 

9'.2* 

GONZALES 

29  36 

97  19 

367 

7» 

THOMAS  W.  STEINfiR 

WALCOTT 

9*35 

01 

DEAF  SMITH 

3*  56 

102  99 

*110 

9A 

9A 

L.B.  RUSSELL 

WALlEO  3  SSW 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "T,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65T.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

«ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m, ,    c.s.t, 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index, 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  ^except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  5/31/72-1800 
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0 

0 

3.16 

.36 

1.63 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

OLTON 

78.9 

51.4 

65.2 

92 

27 

40 

1 

74 

5 

0 

0 

0 

4.09 

1.31 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

PAMPA  NO.  2 

76.6 

51.2 

63.9 

87 

IS 

40 

4 

94 

0 

0 

0 

0 

5.18 

1.56 

2.43 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

PANHANDLE 

78.3 

50.7 

64.5 

88 

25  + 

38 

3 

71 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.05 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

PERRYTON  5  NNE 

78.4 

48.0 

63.2 

92 

18 

37 

1 

109 

3 

0 

0 

0 

3.77 

.31 

1.09 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

PLAINS 

80.6 

51.3 

66.0 

95 

27 

43 

3 

56 

4 

0 

0 

0 

2.54 

1.40 

28 

.0 

0 

4 

2 

I 

PLAINVIEH 

80.3 

54.0 

67.2 

-   .1 

100 

29 

45 

3 

51 

3 

0 

0 

0 

3.93 

.75 

1.85 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

SEMINOLE 

84.8 

53.1 

69.0 

94 

28+ 

45 

15 

19 

10 

0 

0 

0 

.81 

.29 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SILVERTON 

77.4 

50.8 

64.1 

91 

23 

41 

3 

93 

1 

0 

0 

0 

3.56 

1.40 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

SPEARMAN 

81.4 

51.1 

66.3 

1.9 

92 

25+ 

38 

3 

56 

5 

0 

0 

0 

2.04 

-  1.57 

.85 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

STRATFORD 

77.4 

48.4 

62.9 

92 

22 

35 

2  + 

114 

2 

0 

0 

0 

5.73 

3.92 

11 

.0 

0 

4 

2 

2 

SUNRAY  4  SW 

82.3 

52.1 

67.2 

94 

24  + 

39 

1 

58 

7 

0 

0 

0 

1.42 

I.IO 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

TAHOKA 

79.9 

53.1 

66.5 

92 

27  + 

43 

4  + 

52 

4 

0 

0 

0 

2.61 

.71 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

TULIA 

79.1 

50.8 

65.0 

91 

23 

41 

4 

60 

3 

0 

0 

0 

3.23 

.80 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

VEGA 

76.5 

48.8 

62.7 

-  1.5 

92 

22 

39 

1 

116 

I 

0 

0 

0 

2.13 

-   .75 

.55 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

WALCOTT 

77.2 

47.6 

62.4 

91 

22 

37 

3 

111 

1 

0 

0 

0 

1.52 

.77 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

65.8 

-  1.0 

3.17 

.12 

.0 

•    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 

81.6 

59.5 

70.6 

-  l.l 

92 

2* 

44 

3 

12 

5 

e 

0 

0 

2.47 

-  1.86 

1.47 

6 

.0 

0 

5 

1 

ANSON 

83.7 

59.9 

71.8 

92 

26  + 

46 

3 

4 

7 

0 

0 

0 

2.74 

I.IO 

6 

.0 

0 

5 

2 

ASPERMONT  2  SSW 

83.6 

56.4 

70.0 

94 

26 

46 

4  + 

17 

B 

0 

0 

0 

2.66 

.  1.06 

1.22 

7 

.0 

0 

5 

2 

BALLINGER  1  SW 

83.4 

59.8 

71.6 

-  1.2 

92 

23 

47 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

3.15 

-   .92 

1.25 

7 

.0 

0 

8 

1 

CHILDRESS  FAA  AP 

80.7 

56.5 

68.6 

91 

25 

47 

3+ 

26 

1 

0 

0 

0 

3.75 

-   .36 

1.00 

5 

.0 

0 

7 

3 

CLARENDON 

79.0 

52.0 

65.5 

89 

18 

38 

3 

59 

0 

0 

0 

0 

5.48 

1.35 

12 

.0 

0 

8 

5 

COlEMAN 

83.6 

59.1 

71.4 

-  1.5 

92 

Z'l* 

46 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

4.25 

-   .24 

1.64 

6 

.0 

0 

5 

3 

COLORADO  CITY 

85.0 

57.9 

71.5 

99 

22 

44 

3 

4 

6 

0 

0 

0 

2.39 

1.24 

6 

.0 

0 

4 

2 

DICKENS 

82. IM 

56. 4M 

69. 3M 

48 

7 

9 

5 

0 

0 

0 

2.49 

1.00 

6 

.0 

0 

5 

1 

GAIL 

81.6 

57.2 

69.4 

91 

26+ 

48 

8+ 

13 

4 

0 

0 

0 

4.48 

1.58 

6 

.0 

0 

5 

3 

GUTHRIE 

83.8 

54.2 

69.0 

95 

25 

44 

3 

17 

8 

0 

0 

0 

2.91 

1.47 

7 

.0 

0 

5 

2 

HASKELL 

82.7 

59.2 

71.0 

92 

26  + 

50 

3 

9 

6 

0 

0 

0 

3.68 

-   .31 

1.68 

7 

.0 

0 

4 

2 

HOROS  CREEK  DAM 

80.7 

58.3 

69.5 

91 

25 

47 

3 

12 

2 

0 

0 

0 

3.72 

1.64 

7 

.0 

0 

6 

3 

JAYTON 

83.7 

55.5 

69.6 

95 

26  + 

44 

4 

22 

9 

0 

0 

0 

1.55 

.65 

6 

.0 

0 

4 

1 

MATADOR 

80.7 

55.0 

67.9 

92 

26 

48 

3  + 

32 

3 

0 

0 

0 

4.67 

1.21 

26 

.0 

0 

7 

4 

MEMPHIS 

80.7 

55.6 

68.2 

-   .6 

90 

26+ 

50 

9+ 

28 

3 

0 

0 

0 

4.20 

1.80 

12 

.0 

0 

6 

3 

MUNDAY 

84.5 

57.8 

71.2 

95 

28 

45 

3 

1 

7 

0 

0 

0 

4.37 

.55 

2.00 

7 

.0 

0 

5 

2 

PADUCAH 

81.6 

56.3 

69.0 

92 

26 

50 

9+ 

20 

3 

0 

0 

0 

4.06 

1.10 

6 

.0 

0 

8 

4 

POST 

81.5 

55.3 

68.4 

95 

23 

44 

14 

35 

5 

0 

0 

0 

2.74 

-   .36 

.74 

6 

.0 

0 

6 

3 

QUANAH  5  SE 

62.0 

56.5 

69.3 

-  1.6 

92 

27  + 

43 

3 

28 

7 

0 

0 

0 

3.15 

-  1.04 

1.20 

12 

.0 

0 

4 

2 

ROSCOE 

82.8 

56.5 

69.7 

95 

22 

48 

3 

14 

6 

0 

0 

0 

3.39 

1.34 

6 

.0 

0 

6 

3 

RQTAN 

84.  5 

58.5 

71.5 

97 

22 

45 

3 

3 

7 

0 

0 

0 

2.42 

-  1.35 

.85 

6 

.0 

0 

4 

3 

SEYMOUR 

81.9 

57.6 

69.8 

-  2.0 

91 

27  + 

45 

3 

17 

4 

0 

0 

0 

4.02 

.06 

1.78 

12 

.0 

0 

5 

2 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

80.6 

52.2 

66.4 

98 

26 

44 

3 

46 

3 

0 

0 

0 

5.75 

1.90 

11 

.0 

0 

7 

4 

SNYDER 

ILLINOIS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY   ON   PAGE  132 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 


Temperature 

Preci 

citation 

1 

i 

< 

|z 
i.e 

-K 

e 

I 

1 

0 

% 

a 

No.  ol  Days 

1 

.1 

Iz 

£ 

I 

0 

a 

Sno 

■V.  Sleel 

No.  of  Days 

SUUOQ 

M 

X. 

Mln. 

H 

CI 

1 

o 

o 

1 
8 

i 

§ 

•gl 

CI 

TRUSCnTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  I  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

82, 7M 
82.2 
83. B 
80.  1 
83.0 

57, 2M 

55.8 

58.4 

54.3 

57,0 

70. OM 

69.0 

71.1 

67.2 

70.0 

-    2.2 

93 
93 
91 
91 
93 

26* 
26  + 
26  + 
26 
26  + 

46 
46 
49 
44 
48 

3 

2 
3 

7 
6  + 

12 

23 

5 

44 
12 

4 
S 

2 

7 

0 
0 
0 
0 

~0 
0 
0 
0 
0 

"o 

0 
0 
0 
0 

3.62 

3.08 
3.97 
4.09 
2.90 

-    1.70 

1.55 
.95 
1.58 
1.91 
1.00 

7 
26 

7 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

~4 
6 
6 
6 
5 

2 
3 

2 
2 
3 

2 
0 
2 
2 

I 

WINTERS  1  NNE 

81.8 

58,5 

70.2 

92 

24  + 

47 

3 

11 

3 

0 

0 

0 

4.11 

1.93 

7 

.0 

0 

7 

2 

I 

DIVISION 

69.6 

-  1.8 

3.54 

-   .52 

.0 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARCWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

82.9 
62.7 
8'.. 2 
83.0 
82.4 

56,2 
58,3 
61,6 
62,1 
60,2 

69.6 
70.5 
72.9 
72.6 
71.3 

-  2.4 

91 
91 
94 
91 
92 

29  + 

28  + 
26 

30  + 

29  + 

44 
50 
53 
56 
50 

3 

8  + 

9 

17+ 

3 

16 
7 
2 
2 

10 

5 
5 

6 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
3,65 
1,65 
3.06 
1.75 

-   .85 

1.10 

2.13 

.75 

.76 

.72 

23 

12 
7 
7 

12 

.p 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 

7 
4 

4 
2 
1 
3 
1 

2 

1 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDGF 

BRIDGEPORT 

83.1 
84.0 
84.4 
83.6 
84.5 

S8.0 
61.3 
56.2 
56.3 
58.3 

70.6 
72.7 
71.3 
70.0 
71.4 

95 
94 
93 
93 
94 

26 
26 
29  + 
24 
27 

49 
50 
49 
45 
50 

3 
8 
3 
8 
8  + 

8 
2 

16 

8 

11 

6 
6 

10 
6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.58 
4.16 
.73 
3.13 
2.29 

-  .98 

-  2.22 

.63 

3.20 

.42 

1.02 

1.34 

8 
12 

12 

6 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
6 
3 

2 
2 
0 
3 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

84.0 
85.8 
85.1 
84.5 
85.6 

60.1 
62.1 
60.4 
60.9 
65.2 

72.1 
74.0 
72.8 
72.7 
75.4 

-  .5 

-  .9 

-  .3 

-  .5 

2.3 

95 
94 
96 
94 
94 

23 

27 
27 
29  + 
26 

51 
57 
50 
53 
56 

2 

9  + 
3 
21 
9+ 

5 

0 
1 
0 
0 

9 

7 

8 

6 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 
6.00 
2.59 
1.55 
1.09 

-  1.42 
2.04 

-  1.87 

-  3.43 

-  3.74 

1.06 

2.69 

.91 

.95 

.44 

6 

2 

6 

12 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
4 
4 
3 

3 
3 
3 

1 
0 

2 

2 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

81.7 
84.0 
81.0 
83.3 
83.3 

58.7 

60.9 
59,4 
57,6 
60,4 

70.2 
72.5 
70,2 
70.6 
71,9 

.5 
-  1.2 

93 
92 
91 
94 
93 

28 
27  + 
30 
25 
24 

51 
53 
51 
45 
50 

9+ 
3 
3 

4  + 
3 

9 

0 

13 

8 

2 

4 
5 
3 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 
1.23 
2.77 
2.43 
4.61 

-  3.80 

-  2.63 

1.06 
1.00 
'  .80 
1.40 
1.42 

12 
12 

6 
12 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
6 

3 
8 

1 
1 
3 
2 
3 

1 
1 

0 

1 

2 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

85.5 
83.6 
82.3 
82.9 
84.9 

61,9 
61,7 
56.5 
56.1 
61.7 

73.7 
72.7 
69.4 
69.5 
73.3 

.0 
-  2,8 

95 
92 
93 
92 
92 

27  + 

27 

27 

30 

24 

53 
52 

49 
49 
53 

9 
3 

4  + 
16  + 
4 

0 

1 
14 
10 

0 

U 
4 
6 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
2.35 
2.74 
3.97 
5,20 

-  2.24 

-  2.35 

.62 

1.15 
2.30 
1.74 
1.03 

30 
7 

12 
8 
2 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

7 
9 

3 
2 
1 
2 
4 

0 

1 
1 

1 

3 

GLEN  ROSE  2  W 
GOlDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

85.5 
82.5 

83. OM 

85.3 

83.1 

58.0 
60.5 
58. OM 
61.7 
59.6 

71.8 
71.5 
70. 5M 
73.5 
71.4 

-  1.1 

94 
91 
92 
92 
92 

25  + 
24 

26  + 
29  + 
28 

47 
54 
47 
51 
52 

3 
8 
3 
3 
9+ 

0 
1 
6 
0 
8 

10 
1 
6 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
3.75 
3.77 
2.30 
2.61 

-   .45 

1.70 
.90 
2.15 
1.06 
1.10 

12 

6 

12 

12 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 

3 

4 

3 
3 
3 

2 

3 

3 

0 
1 
2 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

83.0 
85.4 
81.1 
80.8 
84.2 

56.9 
62.6 
59.8 
58.1 
58.6 

70,0 
74,0 
70.5 
69.5 
71.4 

-  1.5 

-  2.7 

93 
94 
90 
93 
92 

29+ 
28  + 
28  + 
30 
25  + 

50 
56 
52 
49 
48 

15+ 
9 
3 
3 
3 

12 
0 

9 
17 
0 

7 
7 
3 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.39 
1.89 
3.89 
5.36 
2.85 

-  4.33 

.77 

.66 

.86 

3.73 

1.53 

2 
12 
6 

12 
6 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
8 
2 
6 

1 
2 
3 
2 

2 

0 
0 
0 
2 
1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

63.6 
82.5 

84.4 
85. 2M 
83.0 

61.1 
59.8 
60.2 
56. 5M 
60.9 

72.4 
71.2 
72.3 
71. 9M 
72.0 

.3 

92 

91 
93 
92 
92 

28  + 
24 
29+ 
29 

29  + 

50 
50 
51 
51 
54 

3 

8 

9 
17  + 
15 

3 
5 

2 

0 
4 

6 

7 
5 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
3.19 
1.42 
4,65 
1,86 

.  3.88 

1.00 
1.72 

.70 
1.43 

,58 

6 
7 
30 
2 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
9 

5 

3 
2 

1 
3 
2 

1 

I 
0 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

85.0 
84.1 
83.6 
83.5 
84.7 

61.6 
61.7 
58.6 
61.7 
60.9 

73.3 
72.9 

71.1 
72.6 
72.8 

-   .2 

93 
94 
92 
95 
95 

27  + 
28 
27  + 
28 
28 

53 

54 
50 
50 
49 

4 
9 
31  + 
9 
3 

0 
3 

2 
6 

2 

6 
7 
6 
5 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 

3.83 

1,84 

,89 

2.83 

.   .68 

-  4.01 

1.02 

1.24 

.65 

.52 

.99 

14 
2 

12 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
4 
3 
5 

4 
3 
2 
1 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

84.2 

83,5 
83.4 
82.1 

61.2 

60.0 
59.1 
60.5 

72.7 

71,8 
71.3 
71.3 

1.1 

94 

93 
94 
92 

28 

29  + 
28  + 

27  + 

53 

51 
51 
52 

9+ 

9 
9 
3 

4 

8 

10 

5 

6 

10 
9 
5 

0 

0 
0 
D 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.73 

2.49 
2.37 
3.92 

-  2.91 

.78 

.81 
1.38 
1.41 

14 

24 
12 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

7 
S 

6 

3 
2 

i 

0 
0 

1 

2 

PUTNAM 
aUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

82.6 

84.6 
62.4 
61.7 
65.0 

59. 2 
60.4 
59.9 
58.0 
62.0 

70.9 
72.5 
71.2 
69.9 
73.5 

91 
93 
91 
90 
94 

24 
27 
24 
25  + 
27 

47 
51 
50 
45 
55 

3 
9 
3 
3 
17 

2 

0 

0 

11 

0 

6 
8 
2 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.09 
.56 
2.54 
4.89 
2.22 

•  2.23 

.82 

.39 

1.21 

1.72 

.94 

6 
12 
12 
12 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
1 
3 
5 
5 

3 
0 
2 
3 
2 

0 
0 

1 

3 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

82.5 
84.0 
81.8 
62.6 
84.2 

58.4 
58.1 
60.0 
61.4 
61,8 

70.5 
71.1 
70.9 
72.0 
73.0 

-  .9 

-  1.7 

93 
95 
90 
91 
93 

28  + 
28  + 
26  + 
26 
26 

49 
46 
52 
56 
56 

3 
3 
3 

13  + 
17* 

14 

12 

3 

3 

3 

7 
9 
4 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.04 
1.51 
4.15 
4.72 
4.52 

-  2.20 
.83 

1.24 
.81 
1.00 
1.34 
1.93 

12 

12 

12 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
9 
6 

3 
1 
4 
5 
3 

1 

0 

1 
1 
1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACn  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

84.0 
81.3 
84.1 
83.5 
85.6 

62.8 
58.4 
63.5 
63.0 
61.6 

73.4 
69.9 
73.8 
73.3 
73.6 

-  .5 

-  2.4 

-  1.0 

94 
89 
92 
92 
94 

28 

26  + 
29  + 

27  + 

28  + 

58 
48 
55 
56 
52 

17 
3 
9 

9+ 
3 

2 
12 

1 
2 
0 

5 

0 
6 
6 
9 

s 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 
5,00 
1.95 
1.95 
2.57 

-  1.26 
.78 

.  2.62 

1.38 
2.95 

1.03 
1.16 
1-22 

2 
12 

2 

I 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 

4 
3 

2 

2 
1 
1 
2 

1 

2 

1 
1 
1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

83.5 
84.1 

58.1 
60.5 

70.6 
72.3 

-   .1 

93 
94 

29  + 

19 

48 
53 

4  + 
17 

11 

s 

6 

7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.63 
4.25 

-  3.76 

1.02 
1.79 

12 
8 

.0 
■  0 

0 
0 

4 
5 

1 
3 

1 
3 

DIVISION 

71.8 

-   .7 

2.92 

-  1.83 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
M4Y 


Temperature 

Precipitation 

'4 

n  a 

8,1 
•  1 

►  a 

o 

t 

< 

■3 

|z 

1 

1 

■K 

i 

2 

• 

1 

No.  of  Days 

3 

>• 
& 

1 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

SlaUon 

Max. 

Min. 

1 

■S-n 

n 

S  0 

Q 

1 

o 

1 

o 

i 

o 
o 

•sl 

si 

s » 

0  0 

»    «    « 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

8'.,2M 
85. 4M 
8'.. 6 
83.8 
83.5 

61. 8M 

58.7m 

59.7 

57.2 

56.4 

73. OM 
72. IM 
72.2 
70.5 
71.0 

94 
93 
94 
92 
95 

27 
28  + 
26 
29 
28 

55 
50 
50 
48 
47 

5 

10+ 
9 

5  + 
4 

0 
0 
0 
5 
2 

6 
7 
5 

6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.10 
2.42 
2.02 
3.36 
1.78 

.61 

1.95 
.95 

.60 
1.20 
1.01 

12 

14 
2 
2 

14 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
5 
3 

4 
2 
3 
3 

1 

4 
0 
0 

1 
1 

CLARKSVILLE  2  NE 
CDLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CDNRQE 
CROCKETT 

83.1 
83.4 
83.6 
84.4 
84.8 

59.1 
60.3 
63.9 
62.5 
59.1 

71.1 
71.9 
73.8 

73.5 
72.0 

95 

!2 

91 

93 
92 

27 
28  + 
28  + 
28 
28  + 

48 
52 
58 
55 
54 

15  + 
5 

5  + 
4 

6  + 

3 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
6.63 
6.63 
10.46 
1.36 

.73 
2.00 
3.14 
3.61 

.51 

12 
2 

12 
6 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
8 
6 
4 

1 
5 
4 
6 

1 

0 
3 
2 

4 
0 

DAINGERFIELO  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVAHALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

86. 9M 

85.8 

84.6 

84.8 

84.3 

61.8 
60.3 
56.8 
58.0 
60.3 

74. 4M 

73.1 

70.7 

71.4 

72.3 

94 
96 
94 
93 
93 

26 
27 
28 
28 
28  + 

51 
52 
46 
51 
52 

4 
9 
9 
11  + 
9 

0 
0 
4 
4 
0 

8 

u 

7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.14 
1.21 
1.46 
5.22 
1.10 

.93 
.55 

.41 

1.15 

.36 

12 
24 
30 
11 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
5 
8 
4 

1 
1 
0 
5 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
CRDVETQN 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

85.9 

83. IM 
84.4 
84.6 
84.4 

60.6 
56. IM 
60.0 
58.1 
63.6 

73.3 
69. 6M 
72.2 
71.5 
74.0 

95 
91 
92 
94 
93 

26  + 
29  + 
27 
28 
28 

54 
47 
52 
48 
54 

9+ 

4 

6+ 

4 

3 

0 

13 

0 

2 
0 

6 
4 
4 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 
3.93 
3.01 
3.26 
10.33 

.39 

1.37 
1.43 
1.29 
4.10 

2 

8 

12 

2 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 
5 
B 

0 
3 
2 
3 
5 

0 
2 

1 
I 
4 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

83. 5M 

85.7 

83.1 

84.7 

83.8 

57. 2M 

61.6 

58.4 

60.8 

58.5 

70. 4M 

73.7 

70.8 

72.8 

71.2 

-       .6 

92 

95 
92 
93 
92 

28 
28 
29 
27 
28  + 

47 
51 
50 
51 
49 

10 
6 
4 
9 
5  + 

7 
0 
5 
0 

1 

4 
9 
4 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
6.72 
2.95 
.95 
4.39 

-  3.72 
2.01 

.45 
2.85 
1.15 

.35 

1.40 

13 

12 

2 

13 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
3 
6 

0 
3 
2 
0 
2 

0 
2 
1 
0 
2 

KARNACK 

KIRXYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

83. 3M 

86.9 

83.0 

84.6 

84.6 

59. IM 

61.2 

57.3 

59.5 

57.5 

71. 2M 

74.1 

70.2 

72.1 

71.1 

.7 
-  2.5 

91 
95 
91 
92 
93 

28+ 
26 
29  + 
29  + 
28 

48 
52 
47 
51 
49 

4 
5 
4 

5  + 
5  + 

1 
0 
12 
0 
3 

5 

15 
4 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 

4.06 

2.34 

■  6.06 

1.26 

-  1.49 

-  4.41 

1.40 
1.43 

.97 
1.95 

.49 

2 

2 

2 

13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
5 
7 
4 

2 
2 
2 

4 
0 

1 

1 
0 
2 
0 

ldvelady 
lufkin  faa  ap 
madisonville 
marshall 
mineola  8  ene 

85.3 
85.2 
86.5 
83.2 
84.0 

59.1 
62.8 
59.4 
58.1 
57.4 

72.2 
74.0 
73.0 
70.7 
70.7 

-  .1 

-  2.6 

95 

93 
96 
91 
93 

28 

27  + 
27 
26 

28  + 

54 
55 
52 
48 
46 

10  + 
5  + 
4 
4 
4 

2 
0 
0 
6 
2 

11 
9 

10 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
4.52 
1.41 
2.42 

3.11 

-  2.83 

.20 
2.06 

.41 
1.31 
1.20 

12 
1 

12 
2 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
3 

5 

0 
3 
0 
2 
2 

0 
2 

0 
1 
2 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

84.0 
83.4 
85.0 
85.0 
85.9 

56.5 
57.6 
60.0 
60.0 
60.8 

70.3 
70.5 
72.5 
72.5 
73.4 

-  1.1 
.1 
.3 

94 
93 
93 
94 
94 

28 
29 
27  + 
29 
29+ 

46 
49 
52 
52 
52 

4 

9+ 
4 
6  + 

9 

7 
9 
2 
0 
3 

6 

4 

8 

10 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
8 
0 

2.06 
3.45 
1.46 
5.02 
1.12 

-  3.87 

-  3.67 

.90 
1.21 

.47 
1.82 

.67 

13 
30 
12 
8 
25 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 

I 

5 

7 
4 
7 
4 

1 
3 
0 
4 
1 

0 

1 

0 
2 
0 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  <(  WNW 

85. OM 

83.1 
83.3 
84.0 

61.3 

61.1 
60.1 
55.5 

73. 2M 

72.1 
71.7 
69.8 

95 

93 
92 
96 

27 

28 
28 
29 

53 

53 
52 

45 

9 

9 
4 

4 

0 

3 
2 

13 

7 

4 

5 
9 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.80 

1.48 
4.49 
3.85 

.53 

.58 

1.75 
1.55 

12 

13 
12 

2 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
6 
3 

1 

1 
4 

0 
0 

1 

2 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  8LUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
MARREN 

85.2 

83.7 
83.6 
84.2 
84.5 

58.3 
57.4 
60.6 
58.0 
56.7 

71.8 
70.6 
72.2 
71.1 
71.6 

95 

91 
93 
94 
92 

29  + 
29+ 
27 
28 
27  + 

50 
48 
53 
47 
50 

10  + 
5  + 

10+ 
9 

5 

3 

10 
0 
9 
0 

10 
8 

5 
6 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
4.43 
5.42 
1.87 
5.98 

.73 
2.22 

1.90 

.67 

2.14 

24 

29 

8 

12 

7 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
8 
4 
5 

1 

3 
4 
2 
4 

0 
2 
2 

0 

3 

WILLS  POINT 

84.8 

59.2 

72.0 

94 

28 

50 

10 

1 

7 

0 

0 

0 

2.16 

.53 

29+ 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

71.9 

-  1.2 

3.29 

-  1.63 

.0 

*    •    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELO 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

M 
84.1 

M 
95.1 
82.1 

M 
61.2 

M 
57.9 
56.5 

M 
72.7 

M 
76.5 
69,3 

95 
97 
97 
107 
93 

22 
23 
22 
21 
25 

52 

48 
46 
48 

15 

25  + 

24 

9 

9 

0 
12 

4 

7 

11 

28 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
3.52 
3.94 
1.53 
2.03 

.72 
2.53 

.87 
.96 

.72 
.77 

31 
14 

30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
10 
3 
4 
4 

2 
2 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO  AP            R 

FABENS 

88.1 
85.6 
86.0 
85.1 
85.8 

46.6 
59.1 
62.2 
54.5 
51.9 

68.4 
72.4 

74.1 
69.8 
68.9 

-  2.1 

98 
97 
98 
93 
93 

27 
25 

23 
21 
28  + 

40 
50 
52 
46 
40 

23  + 

15  + 
3 
2  + 

2 

6 

11 
1 
3 

15 

U 
9 

13 

7 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.07 

1.87 

2.43 

.04 

.45 

-   .36 

.07 
.82 
1.28 
.03 
.45 

29 

6 
30 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
6 
0 

1 

0 

1 
1 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

84.8 
85.8 
88.5 

56.1 
56.6 
55.7 

70.5 
71.2 
72.1 

97 
97 
99 

23 
22 
26 

47 
49 
46 

15 
6 

15 

14 

12 

0 

7 
10 
14 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.51 

3.62 

.02 

1.02 

1.08 

.02 

31 
30 
30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

7 
0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

85.5 

M 
88.5 
75.6 
87.3 

SO. 2 

M 
57.5 
51.2 
58.0 

67.9 

M 
73.0 
63.4 
72.7 

97 
100 
97 
93 
97 

21 
28  + 
26 

I- 
23+ 

43 
43 
52 

40 
51 

12 
2 
2 

14 
3 

8 

0 

91 

3 

7 
10 
13 

1 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
2.07 
1.54 
5.36 

3.14 

1.15 

.75 

.70 

1.73 

1.50 

30 
21 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
4 
8 
3 

1 

2 
1 
4 
2 

1 

0 
0 
2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

MAY 


Temperature 

Precipitation 

4 

'4 
II 

1 

< 

1? 

1 

S 

1 

• 

& 

8 
1 

No.  ol 

D.V 

3 

SB 

s 

1 

1 

Snow.  Sleol 

No.  ol  DayB 

SUUon 

Max. 

Mill. 

1 

■Stj 

n 

• 

1 

8 

s 
i 

I 

Z 

ll 

:1 

.=  ! 
^i 

PEcns 

PENWELL 

PRESiniO 

REU  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

89.6 

8  <!  ,  'I  11 

87,7 
8<..l 

56,8 
58, 9M 
60.7 
56.9 

S6.1 

73.2 

71, 7M 
77.7 
72,3 
70.1 

-  1.3 

103 
94 

105 
99 
93 

26 

27  + 
21 
26  + 

28  + 

48 
48 
48 
44 
45 

2 
6 

15 
1 
3+ 

9 
5 

0 

3 

17 

16 

8 

28 

12 

7 

~0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.60 

1.69 

1.09 

.86 

.20 

.35 

.52 
.66 
.83 

.30 
.10 

29 
6 

30 

8 

31  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

~1 
1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

83,9 
86,1 
85,5 
87,5 
65.3 

58.9 
59.4 
50.1 
55.5 

56,6 

71,4 
72.8 
67.8 
71,5 
72,0 

95 
98 
95 
96 
96 

24 
27 
20 
3 
26 

49 
49 
40 
45 
49 

3 

3 
24  + 

2 
23 

6 
0 
16 
4 
6 

8 
8 

7 

11 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
2.79 
1.60 
.46 
1.69 

.94 
.95 
.61 
.34 
.64 

31 
7 
30 
30 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

yslfta 

87. 7M 

52. IM 

69. 9M 

96 

28 

8 

13 

0 

0 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.3 

-   .9 

1.64 

.58 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  0AM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCn 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

8'.,9 
84.1 
83.0 
82.2 
Bb.<< 

64,2 
57,4 
J9.8 
58.9 
62.1 

74.6 
70.8 
71.4 
70.6 
74.3 

-  1.9 

-  1.9 

93 
95 
93 
90 
95 

25 
23 
25 
25 
25 

56 
49 
49 
50 
56 

17 
3 
17 
18  + 
31  + 

0 
11 
6 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
3.20 
8.16 
7.86 
2.05 

4.39 
3.67 

.63 
1.30 
1.83 
3.13 

.50 

7 
10 
17 

7 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

4 
4 

1 

0 

1 

4 
2 

0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

81.6 
82,8 
83,2 
82.4 
83.2 

56.9 
59,7 
61,1 
61.7 
57.5 

69.3 

71.3 
72.2 
72.1 
70.4 

90 
89 
91 
91 
96 

24 
29  + 
24 
2* 
23 

50 
48 
53 
50 
49 

18  + 
17 

3 

2 

9  + 

10 
2 
0 
0 

12 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.05 
6.78 
3.38 
4.08 
2.53 

1.75 

1.14 

.87 

1.17 
1.37 

13 
12 
6 

7 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

10 

5 

6 
3 

4 
1 

1 

3 

0 

1 
1 

DEL  RIO  WSO  AP 
EDEN  1 

ELD0R400  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

85.3 
83. 4 
82.7 
82.1 
83.6 

64.5 
58.7 
57.5 
59.5 
59.4 

74.9 
71.1 
70.1 
70.8 
71.5 

-  3.5 

93 

94 
94 
90 
92 

24 
24 
23 
24 
24 

ll 
46 
51 
50 

2 

3 
2 

17 
13 

0 
0 
7 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.61 
3.06 
2.19 
6.87 
6.35 

-   .12 

.80 
.39 
.45 

1.46 
2.10 

2 

16 
14 
16 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
0 

7 
7 

0 
0 
0 
3 
5 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

84.3 
84.7 
81.5 
82.2 
86.0 

57.8 
61,7 
58.2 
56.5 
65.5 

71.1 
73.2 
69.9 
69.4 
75.8 

-  1.4 

-  3.1 

92 
93 
92 
92 
94 

24  + 
24 
25 
25 

25  + 

46 
49 
48 
49 
55 

17+ 

2 
17 
18+ 

3 

0 
1 
4 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.50 
5.18 
7.71 
5.38 

2.67 

3.52 
.80 

1.72 
2.47 
2.40 
1.07 
1.10 

7 
7 
7 
12  + 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

K 

4 
4 
6 
4 
2 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

83.1 

M 

83.8 
82. 5M 
81.6 

60.3 

55. 3M 
59.7 
57. 7M 
56.1 

71.7 

M 
71.6 
70. IM 
68.9 

-  2.6 

93 
90 
97 
91 
89 

24 
25 
23 
28 
24  + 

51 
46 
50 
50 
46 

31 
17 
15 
17  + 
3 

0 

11 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.80 
5.92 
5.30 
9.15 
8.33 

.81 

5.04 

1.05 
l.Jl 
1.99 
2.11 
1.70 

17 
2 

10 

7 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

5 

4 
4 
6 

7 

MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

M 
80.6 
84.5 
85.0 
80,9 

M 
59,0 
59,3 
63.1 
58.3 

M 
69.6 
71.9 
74.1 
69.6 

96 

ll 
99 

90 

24 
24 
24 
26 
24 

46 

48 
50 
46 

3 

3 
3 

17  + 

11 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
4.43 
4.59 
3.01 
7.22 

.66 

2.00 
1.S2 
1.35 
2.40 
3.40 

30 

7 

10 

7 

7 

.0 
•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
4 
1 
4 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELD  DAM 

SAN  ANGELD  WSO  AP        R 

83.6 
84.2 
81.0 
82.8 
82.4 

59.9 
56.6 
58.8 
59.5 
59,2 

71.6 
71.4 
69.9 
71.2 
70.8 

-  3.5 

92 
96 
69 
93 
92 

24  + 

24 

24 

24 

23 

49 

46 
51 
51 
50 

8 
3 
17  + 
3 
3 

0 
I 
2 
9 
3 

0 
0 

c 

0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
9 
0 

6.34 
2.26 
5.65 
3.49 
4.89 

1.69 

2.68 
l.Sl 
3.45 
1.11 
1.69 

10 

7 

7 

10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

4 
1 
3 
4 
3 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

82.3 

84.4 
83.9 

85.4 
84. 3M 

60.0 
59,9 
57.8 
62.0 
56. 9M 

71.2 
72.2 
70.9 
73.7 
70. 6M 

91 
94 
97 
93 
95 

25 
24 
24 
29  + 
24 

51 
49 
48 
54 
47 

17+ 
3 
3 
3 
2 

5 

0 
6 
0 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.66 
4.37 
4.90 
2.67 
2.45 

2.13 

.85 
1.25 
2.71 

.57 
l.SO 

12 

7 

7 

11 

30 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

S 
3 
3 

2 

0 
1 

DIVISION 

71.5 

-  2.4 

4.83 

1.29 

.0 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

83.5 
B2.6 
84.3 
85.0 
83.2 

65.9 
64.4 
63.8 
63.4 
62.8 

74.7 
73.5 
74.1 
74.2 
73.0 

-  1.6 

-  2.6 

-  .9 

89 
90 
90 
94 
90 

29 

27  + 
26  + 
26 

28  + 

55 

57 
55 
56 
55 

14 

4 

7 

5  + 
17 

0 
0 

o" 

0 

0 
4 
2 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.99 
7.88 
8.46 
6.65 
11.69 

4.17 
5.22 

2.47 

1.94 
3.16 
2.65 
1.66 
5.35 

14 

1 

7 

11 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

e 

5 

7 

4 
5 

5 
S 
5 

2 
2 
3 
4 
5 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

63.5 
84.9 
83.0 
65,3 

87.1 

68.2 

61.0 
72.3 
66.6 
64.5 

75.9 
73.0 
77.7 
77.0 
75.8 

-   .5 

87 
92 
69 
90 
93 

30  + 
26  + 
30  + 
30  + 
23 

63 
54 
65 
64 
55 

5 

4 
10+ 
21  + 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
0 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.95 

10.81 

4.03 

5.99 

18.06 

6.46 
3.00 

1.13 
4.00 
1.45 
2.11 
6.01 

10 
11 
10 

I 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 

6 

10 

10 

4 
6 
3 
3 

7 

1 
5 
2 
2 
S 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

84.5 
85. 9M 
68.1 
85.4 
84.7 

63.3 

63. 4H 
62.9 
64.5 
63.0 

73.9 

74. 7M 
75.5 
75.0 
73.9 

-  1.3 

91 
92 
96 
91 
91 

28  + 

27  + 
28 
25  + 

28  + 

56 
55 

57 
59 
56 

4 

4 
4 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

14 

2 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 

12.64 

5.36 

8.75 

15.19 

8.38 

4.70 
11.48 

2.18 
4.15 
2.38 
2.90 
4.30 

2 

12 
11 
10 

11 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

e 

5 
8 
8 

4 
5 
J 
4 
7 

2 

4 
2 
4 
5 

H4LLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

86.0 
84.3 
86.4 
84.9 

62.1 
62.7 
62.8 
64.9 

74.1 
73.5 
74.6 
74.9 

-  1.6 

-  2.6 

92 
91 
91 
91 

26  + 
3+ 
24 

24 

56 
56 
58 
59 

4 
17 

21  + 

22  + 

0 

1 

0 
0 

7 
5 
4 
I 

0 
0 
B 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13.78 
5.30 
5.32 
3.84 

1.03 

5.60 
1.59 
3.07 
1.87 

12 

7 
6 
2 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
7 
6 

5 

4 
2 
3 

4 
2 
2 

1 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
-  130  - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
MAY 


1972 


Temperature 

Precipilalion 

'4 

Ij 

1 
1 

fa 

■s 

i 

1 

■a 

s 

,3 

S 

a 

1 
1 

No.  of  Days 

■3 

0 
H 

•3 
If 

a 
1 

6 

Q 

Sno 

u.  Sleet 

N 

0.  ol  Days 

SUHOB 

Max. 

Mln. 

1 

QO 

2g 

T 
1 

5 

£ 
i 

3 

.°5 
si 

Li  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

83.6 
82.8 
83.5 
85.8 
85.0 

63.5 
62.7 
62.1 
64.7 
59.9 

73,6 
72,8 
72,8 
75,3 
72,5 

-  3.3 

90 
90 
90 
92 
96 

27  + 

28  + 

27  + 

28  + 
20 

55 
56 
54 
60 
55 

4 
4 
4 
5 
17 

0 
1 
0 
0 
0 

4 
3 
6 

4 

~0 
0 
0 
0 
0 

~0 
0 
0 
0 
0 

~0 
0 
0 
0 
0 

9.09 

4,14 

16.75 

10.20 

7.73 

12.97 

3.20 
2.00 
6.76 
2,90 
3,10 

7 

7 

12 

11 

6 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

~8 

I 

~4 
3 
6 

5 
4 

2 
2 

3 
4 
3 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

84. 9 

84.4 
83.1 
85.1 
84.6 

63.9 
62.6 
62.3 
65.5 

67.3 

74.4 
73.5 
72.7 
75.3 
76.1 

-  2,2 

93 

90 
90 
91 
90 

26  + 
24 

27  + 
24 

31  + 

58 
57 
54 
58 
60 

17 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
1 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14.56 
14.32 

6.85 
10.10 

4.18 

10.74 

5.66 
5.40 
2.00 
3.54 
1,43 

12 
7 

11 
7 

13 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
8 
7 
8 

7 
7 
5 
5 
2 

3 
5 
3 
4 
2 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SINTON 

83.1 
82.6 

83.7 
84.7 
85.9 

68.7 
62.9 

60.4 
63.5 
66.7 

75.9 
72.8 
72.1 
74.1 
76.3 

-  2.5 

-  2.8 

-  2,1 

88 
88 
91 

91 
91 

30 
1 
25 
29  + 
24 

62 
58 
52 
56 
62 

25  + 

17 

17 

4 

18 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
6 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.83 
11.24 
9.77 
8.89 
9.48 

7.79 
6.20 
4.44 

4,06 
5,34 
4,05 
3,30 
3.18 

7 

7 

12 

10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
7 
7 
10 

4 
5 
5 
4 
4 

2 

3 
3 

4 
3 

shithville 
somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

84. 3M 
83.5 
84.8 
86.1 

63. 4M 
63.5 
62,9 
62.6 

73. 9M 
73.5 
73.9 
74.4 

-  2.0 

93 
91 
92 
92 

25 
28  + 
27  + 
25  + 

57 
55 
56 
56 

4 

5  + 
3 
4 

1 

0 
0 
0 

6 
5 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.69 
4.32 

4.43 
13.75 

2.75 

1.99 
1.24 
1,55 
6,68 

11 

7 

11 

7 

,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

8 
6 

5 
7 

4 
3 

4 
4 

3 
2 
2 
4 

DIVISION 

74.3 

-  2.0 

8.81 

5.03 

,0 

*    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

86.0 
84.6 
85.4 
84.0 

65.9 
62.0 
66.3 
60.7 

76.0 
73.3 
75.9 
72,4 

-  1.7 

89 
91 
91 
92 

29  + 

27 

27  + 

28  + 

51 
53 
60 
52 

4 
4 
4 
5  + 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
5 
5 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8.02 
9.70 
8.12 
6.98 

5.80 

4.01 
4.00 
2.99 
1.98 

13 

11 

7 

8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
6 

4 
5 

4 
6 

3 

4 
3 
3 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPD 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI          R 

B4.6 
85.4 
86. 2M 
84.9 
81.5 

66.2 

57.5 
64.3m 
66.5 
71.1 

75,4 

71,5 
75, 3M 
75,7 
76,3 

-   .8 
.5 

91 
90 
91 
92 
88 

29 
31  + 
29  + 
31  + 
27  + 

59 

50 
60 
60 
65 

4 

4 
21  + 
18 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 

7 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

e.64 

12.05 
8.20 
4.74 
6.37 

5.16 
8.17 

3.58 

2.63 

7.34 
2.75 
1.94 
2.95 

6 

7 

10 

13 

12 

,0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
7 
6 
5 

4 
4 
5 
3 
5 

4 
3 
4 
2 
2 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

83.9 
84.3 
85.1 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
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LOWEST  TEMPERATURE 
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LA  TUNA  1  S 
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07 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Heavy  shower  activity  which  began  the  latter 
part  of  April  continued  through  the  first  two 
weeks  of  May,  Amounts  were  generous,  some- 
times, torrential,  in  the  south-central,  middle, 
and  upper  coastal  regions  of  the  State,  and 
elevated  these  areas  from  a  condition  of  mild 
drought  to  one  wetter  than  normal. 

On  the  night  of  the  Uth  heavy  rainfall  from 
northwest  of  San  Antonio,  in  the  vicinity  of  Bul- 
verde,  to  Seguin  and  San  Marcos  caused  severe 
flash  flooding.  The  heaviest  rains,  up  to  16 
inches,  were  centered  just  north  of  New  Braun- 
fels,  but  below  Canyon  Dam.  Rainfall  amounts 
of  6  to  12  inches  were  quite  general,  with  most 
of  this  falling  within  a  2-hour  period.  The  severe 
flooding  on  the  Comal  and  Guadalupe  Rivers 
caused  the  death  by  drowning  of  17  persons  and 


total  damage  to  property  estimated  at  $17.5 
million.  One  person  is  still  missing  and  pre- 
sumed dead;  thus  total  loss  of  life  is  expected  to 
reach  18.  The  peak  stage  of  36.55  feet  ob- 
served on  the  Comal  River  at  New  Braunfels 
on  May  12,  was  the  highest  since  the  stream- 
flow  gage  was  established  in  1932.  The  peak 
stage  of  31.65  feet  on  the  Guadalupe  River  at 
New  Braunfels  was  the  fourth  highest  since 
records  began  in  1869.  Flood  stages  greater 
than  31.65  feet  were  observed  at  this  site  in 
1869,  1913,  and  1935. 

Little  rain  fell  during  the  last  half  of  the  month 
except  for  moderate  to  locally  heavy  showers 
in  both  the  northern  high  and  northern  low 
plains  from  the  28th  through  the  30th, 


Robert  Orton 

Cllmatologist  for  Texas 

National    Weather   Service   Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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3.77 

T 

T 

.29   .18 

.01 

.04 

.32 

.90 

.50 

1.09 

.44 

PERRYTON  11  HNW 

3.55 

.10   .94 

.06 

T 

1.42 

.76 

.67 

PLAINS 

2.54 

.07 

.05 

.67   .12 

.04 

.19 

T 

1.40 

PLAINVIEM 

3.93 

.13 

.05 

.48 

1.85 

.20   .99 

.02 

.22 

.03 

OUITAOUE  1  E 

- 

... 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

. 

- 

-    .    - 

-     -     _ 

-     -     - 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

, 

SEMINOLE 

.81 

.18 

.04 

.03   ,01 

.07 

T 

.29 

.16 

T 

T 

T 

.03 

SILVERTON 

3.56 

.12 

.15 

.45 

.48 

.20   .27 

.10 

.12 

.02 

1.40 

.05 

.20 

SLATON  5  SE 

3.82 

.15 

.05 

.08 

.88 

.74 

.99   T 

.83 

.03 

.22 

.25 

SPEARMAN 

2.04 

.07 

.14   .11 

.07 

.05 

.75 

.89 

STRATFORD 

5.73 

T 

.07  3.92 

.08 

.09 

.23 

T 

.05 

.22 

1.07 

SUNRAY  4  SW 

1.42 

T 

.06 

.12 

.14 

1.10 

TAHOKA 

2.61 

.05 

.71 

.45   .01 

.32   .12 

.10 

.03 

.21 

.02   T 

.39 

TASCOSA 

2.71 

.86 

.04 

T 

.04 

.21 

.37 

.04 

T 

.11 

.24 

.80 

TULU 

3.23 

.19 

.10 

.32 

.98 

.10   .09 

.10 

.30 

.02 

.63 

.80 

.04 

UHBARGER 

2.19 

.18 

.16 

.23 

.22 

.11 

.03 

.16 

1.10 

VEGA 

2.13 

T 

.55 

.07   T 

T     .10 

T 

.42 

.20 

T 

.14 

.31 

.34 

WALCOTT 

1.52 

.35 

-23 

.77 

.05 

.12 

• 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 

2.47 

T     T 

.01 

1.47 

.36 

.20 

.25 

.18 

T 

t 

T 

ANSON 

2.74 

1.10 

.70 

.41 

T 

.33 

T 

.20 

ASPERMONT  2  SSW 

2.66 

.44 

1.22 

.52 

.18 

.30 

BALLINGER  1  SW 

3.15 

.18 

.44 

1.25 

.33   T 

.10 

.17 

.03 

.30 

.39 

BATEMAN  RANCH 

2.62 

.45 

1.28 

.40 

.19 

.09 

.21 

BENJAMIN  A  SSE 

4.27 

T 

.35 

1.97 

.11 

1.57 

.27 

T     T 

T 

t 

BURKETT 

3.49 

1.32 

.67 

.38 

.32 

•  22 

.98 

CHILDRESS  FAA  AP 

3.75 

.03 

1.00 

.41 

.08        .14 

.57   .67 

.06 

.33 

T 

.46 

CHILLICOTHE 

3.15 

.49 

.81 

.42   .02 

1.27 

.18 

CLARENDON 

5.48 

T 

.67 

.67 

.09 

.39   .07 

1.39 

.13 

.07 

.16 

.07 

.79 

.05 

1.01 

COLEMAN 

4.25 

1.64 

1.50 

.37   T 

.10 

T 

.09 

T 

.39 

COLORADO  CITY 

2.39 

1.24 

.75 

T 

.18 

.22 

t 

CROWELL 

5.02 

.64 

1.69 

.27 

1.70 

.07 

.04 

.47 

.14 

OICKENS 

2.49 

1.00 

.47 

.45   .03 

.26 

.28 

OUMONT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'. 

ELECTRA 

3.25 

.29 

1.00 

.35   .65 

.80 

.20 

FLOMOT  1  N 

3.73 

.78 

.74 

.Sir  .21- 

.80 

.68 

.32 

GAIL 

4.48 

1.58 

.42 

.87 

.36 

1.29 

GUTHRIE 

2.91 

.78 

1.47 

.11 

.33 

.13 

,02   ,03 

T 

.04 

HACKBERRY 

3.09 

.85 

.62 

.15 

.71 

.31 

.30 

.19 

HAHLIN 

2.24 

.06 

T 

.67 

.21 

T 

.80 

T 

.37 

.03 

.10 

T 

HASKELL 

3.68 

.37 

1.88 

.06 

1,16 

.05 

.05 

.11 

HOROS  CREEK  DAM 

3.72 

.88 

1.64 

.64   .02 

,11 

.11 

.32 

JAYTON 

1.S5 

.65 

.42 

.05 

.30 

.10 

.03 

KNAPP  6  SW 

3.03 

.92 

.54 

1.11 

.12 

.09 

.09   T 

t 

LAKE  ABILENE 

1.86 

.34 

1.08 

T 

.15 

.26 

.01 

LATIMER  RANCH 

3.23 

.89 

1.14 

.10   .60 

T 

.27 

.20 

T 

.07 

LAWN 

3.36 

T 

1.06 

1.64 

.29 

.22 

.16 

.12 

.07 

MATADOR 

4.67 

T 

1.01 

.61 

.27   .06 

.99 

.04 

T     T 

T 

1.21 

.39 

.13 

T 

T 

MEMPHIS 

4.20 

.70 

.25 

.35 

1.80 

.90 

.20 

MOBEETIE  2  S 

4.90 

T 

.26 

.56 

1.52 

.37   T 

.83 

1.36 

MONDAY 

4.37 

.38 

2.00 

.22 

1.62 

.10 

T     T 

.05 

NQRTHFIELO 

4.12 

.37 

T 

.02 

1.02 

.81        T 

.36   .04 

1.02 

.09 

.23 

.20 

NOVICE  1  E 

5.J7 

I.IJ 

2.84 

.70 

.28 

.27 

.33 

NUGENT  1  ESE 

2.98 

.18 

.62 

.66 

.85 

.67 

T 
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TEXAS 

MAY 

1972 

■s 

Day 

ol  Month 

Station 

7? 

i2 

1  {  2   3 

.|.|s. 

7  1 

8  I  9 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1  IS 

16  1  17  I  IB 

19  {  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  [26^ 

27 

28   29  1 

30 

31 

riDUCtH 

«.06 

T         1.10 

.70 

.20 

.02   .70 

.13 

.21 

.82 

T 

.16 

^IDUClH  IT  SSF 

5.12 

.90 

2.40 

.35 

.10   .67 

.09 

.10 

.51 

PITCHFORK  RANCH 

2.06 

.56 

.75 

.55 

.20 

POLAR 

- 

... 

-     .     - 

- 

- 

- 

. 

- 

■ 

... 

-    -    . 

-    -    - 

- 

. 

. 

. 

POST 

2.7* 

T 

.03        .74 

.69 

.06 

.39 

.93 

T 

.11 

.02 

.17 

QUANAH  9  SE 

3.19 

.49 

.87 

.41 

.02  1.20 

.09 

.07 

ROtV 

2.1* 

.96 

T     .48 

.70 

T 

Roscor 

3.3« 

.60 

1.34 

.60 

.35   .15 

.10 

.05 

ROSS  RANCH 

3.62 

.40 

1.27 

.30 

.90 

.55 

.20 

ROTAN 

2.42 

T 

.65 

.83 

.02 

.16 

.50 

.04 

T 

SIYHOUR 

«.02 

.14 

1.93 

.33 

.20  1.76 

.04 

T 

SHAMROCK 

9.41 

.32   .16 

.10 

.27 

.06  2.20 

.06 

.17 

.33 

.62 

.90 

SHAMROCK  RADIO  KBTP 

5.79 

.90   .04 

.18 

T 

.29 

1.90   .05 

.09 

.32 

1.27 

1.15 

SNTOER 

- 

... 

_     _     - 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

.   .    _ 

... 

-     _     _ 

. 

> 

SOUTH  CAMP  [6666) 

3.10 

•  12 

.96 

1.13 

.33 

.13 

.09 

.34 

STAHPORD  1 

2.05 

.66 

.95 

.66 

.16 

TAMPlCa 

3.»3 

.20   .29 

.10 

.26 

.10   .92 

T 

.12 

.76 

.72 

TRENT  2  ENE 

2.36 

.02 

1.00 

1.00 

.34 

TRUBY  3  ESE 

1.51 

.52 

.65 

T     .14 

.20 

TRUSCOTT 

3.62 

.42 

1.55 

.20 

1.33 

.09 

.03 

TURKEY  2  WSH 

3.0) 

.15   .92 

.12 

.30 

.20   .70 

.03 

.96 

.10 

VIRNON 

3.97 

.32 

1.58 

.41 

1.27 

.04 

.17 

.16 

VOSS  1  HSW 

3.35 

.28 

.39 

.90 

.06 

.64 

.46 

.05 

.95 

•ILLINCTON  1  NNU 

4.09 

T 

.19  1.04 

.06 

.15 

.02  1.91 

.08 

T     .29 

.35 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

2.90 

T     .61 

.54 

.♦3 

.26  1.00 

T 

T 

T 

.06 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

3. OB 

T     .13 

1.45 

.50 

.95 

T 

.05 

WINTERS  1  NNE 

4.11 

.07   .49 

1.93 

.32 

.31 

.02   .21 

.92 

T 

.26 

WITT  RANCH 

2.29 

1.00 

1.25 

T 

T 

•    *    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

3.75 

.78 

1.08 

.60 

.19 

1.10 

ALEDO  i    SE 

2.01 

.06 

.40 

.39 

.09 

T    1. 00 

.07 

ANOICE  1  WNW 

3.  SB 

.74 

.29 

.97 

.29 

.47   .06 

.05 

.11 

.44 

T 

ANNA 

1.46 

.23 

.65 

.31 

.07 

ANTELOPE 

10.11 

T 

.4) 

1.83 

.13  7.65 

.02 

T 

ARCHER  CITY 

3.65 

T 

.16 

.97 

T 

.37 

2.13 

.02 

T 

ARLINSTDN 

1.70 

.09 

.87 

.43 

.35 

T 

AVALDN 

1.69 

.11 

.62 

.44 

.19 

.1) 

BAIRD 

2.79 

2.40 

.39 

BAROWELl  0AM 

1.65 

T 

.75 

.46 

.10 

.32 

BVLTON  0AM 

3.  OS 

.69 

.23 

.76 

.14 

.16   .03 

.18 

.09 

.69 

.08 

.03 

.02 

BENBRODK  0AM 

1.75 

.02 

.40 

.23 

.29 

.72 

.09 

BQNHAM 

1.98 

.04 

.03 

.63 

.57 

.22 

.09 

BOWIE 

4.16 

.31 

.65 

T    3.20 

BOYD 

.73 

.18 

.02 

.02 

.42 

.05 

.04 

BRAZOS 

2.21 

.02 

.39 

.«6 

.01 

1.30 

.03 

BRECKENRIOCE 

3.13 

1.02 

.60 

.*5   .67 

.19 

.20 

BRIDGEPORT 

2.29 

.20 

.75 

1.3* 

BROWNWOOO 

3. OS 

1.06 

1.05 

.60 

.07 

.20 

T 

.10 

BURLESON  2  SSW 

3.16 

.10 

.19 

I.IO 

.43 

T    1.14 

T 

T 

.20 

BURLINGTON  3  USU 

2.32 

.93 

.79 

.07 

.21   .10 

.11 

.11 

CAMERON 

6.00 

.62  2.69 

.45 

.26 

.06 

.49   .21 

.06 

1.12 

CARROLLTON 

2.44 

T 

.36 

1.40 

.66 

CILINA 

2.2B 

T 

.35 

1.60 

.33 

CENTER  CITY 

3.74 

.64 

.26 

.07 

.19 

T    1.25 

.30 

.16 

.56 

.27 

CHALK  MOUNTAIN 

3.61 

.09 

.69 

.50 

.16   T 

.06  1.72 

T 

T 

T     T 

T 

.47 

CLEBURNE 

2.59 

.02 

.91 

.30 

.01 

.62 

.53 

CLIFTON  10  E 

6.41 

T 

T     .74 

4.16 

.06 

1.23 

.15 

.05 

COMANCHE 

3.21 

.77 

1.27 

.21 

.14 

.28   .11 

.19 

.04 

.20 

COOPER 

2.B3 

.61 

.14 

.48 

.63 

.22 

.59 

COPPERAS  COVE 

5.08 

.86 

.60 

1.06 

1.13 

.43   .20 

.17 

.06 

.25 

.08 

CDRSIClNt 

1.59 

.03 

.26 

.06 

.95 

.12 

.13 

T 

T 

CRANOALL 

1.24 

.06 

.32 

T 

.41 

.16 

.29 

CRE5S0N 

2.43 

.22 

.74 

.40 

T 

.85 

.22 

CROSS  PLAINS 

3.46 

.09 

.96 

.40   T 

.37 

T     .96 

.10 

.17 

T 

.37 

DALLAS  WSO  AP          //R 

1.09 

T 

.36 

.44 

.27 

7 

T          T 

T 

T 

DAVILLA 

1.68 

* 

• 

• 

1.85   .10 

. 

. 

- 

DECATUR  2  SSW 

1T72 

.16 

.02  1.32 

DINISON  DAM 

2.29 

T 

.30 

.47 

1.06 

.21 

.25 

DENTON  2  SE 

1.23 

.23 

1.00 

DUBLIN 

2.77 

.02   .12 

.60 

.21 

.03 

.02 

.15   .75 

.06 

.01 

.60 

DUNDEE  6  NNW 

2.16 

.12 

1.06 

.33 

.61 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

.67 

.21 

.23 

.40 

.03 

EASTLAND 

2.43 

.06 

.87 

T 

T    1.40 

.10 

T 

ENNIS 

2.27 

T 

.65 

T 

.60 

.17 

.69 

EVANT 

4.61 

.18 

1.42 

.76  1.32 

.15 

.26 

.22 

.90 

FARMERSVILLE 

1.92 

.40 

.09 

.61 

.*2 

T 

7 

T 

FERRIS 

2.10 

.06 

.02 

.60 

.1) 

.53 

.02 

.07 

.62 

FLORENCE  3  SE 

4.59 

1.37 

.37 

1.30 

.31 

.45 

.10 

.65 

FORESTBURO  ♦  S 

4.77 

.19 

.85 

3.77 

T 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

2.35 

T     T 

.98 

1.15 

.38 

T 

.21        .03 

T 

FRISCO 

2.32 

.07 

.26 

1.22 

.41 

.03 

.31 

FROST 

2.25 

.04 

.09 

.90 

.18 

.77 

.05 

.03 

.15 

.06 

GAINESVILLE 

2.74 

.04 

.16 

.22 

2.30 

GATESVILLE 

3.97 

.22 

.19 

.67 

1.7* 

.16   .*6 

.05 

.22 

.01 

.07 

GiORGETOWN 

5.20 

1.03 

.40 

1.00 

.21 

I. 00   .05 

.10 

.23 

.95 

.23 

GLEN  ROSE  2  W 

5.31 

.02   .09 

1.12 

.37 

.04 

1.70 

T 

1.56 

.41 

GOLOTHWAITE  2  N 

3.75 

.67 

.90 

.49 

T     .67 

.05 

.31   .25 

.21 

GRAHAM 

3.77 

T 

.69 

.98 

.10 

2.15 

.25 

CRANBURY 

2.30 

.04 

1.0* 

T 

T 

1.06 

.16 

GRANGER 

3.47 

.94 

.11 

.96 

.69   .04 

.03 

.16 

.46 

.06 

GRAPEVINE  DAM 

2.61 

T 

.09 

.61 

1.10 

.50 

T 

.35 

GREENVILLE  7  Nw 

1.39 

.77 

.04 

.10 

.42 

.02 

T 

.04 

GROESRECK 

1.69 

.03 

T 

.60 

.02 

.02   .66 

.27 

T 

.29 

.04 

GUNTER 

2.09 

.06 

T 

.4* 

.25 

1.20 

.05 

.09 

.04 

HAMILTON  2SSE 

3.69 

.27 

.66 

.42 

.28 

.31   .47 

T 

.66 

.62 

T 

HENRIETTA 

5.36 

.07 

1.96 

3.73 

HEWITT  1  SE 

3.13 

1.16 

.09 

.99 

.26 

.12   .06 

.69 

.04 

t 

HICO 

2.65 

1.53 

.23 

.07 

.10   .55 

T 

.10 

.27 

HILLSBORO 

3.27 

.11 

.92 

1.00 

.85 

.03 

.19   .02 

.15 

HONEY  GROVE 

2.42 

.70 

.85 

.35 

.25 

.27 

HUCKABAY 

3.65 

1.00 

.90 

1.02 

.73 

HURST  SPRINGS 

2.52 

.13 

.71 

.33 

.33 

.14   .34 

T 

.54 

INDIAN  GAP 

3.67 

.03 

1.26 

.55 

.07 

.32 

.31 

.47 

.4* 

.20 

JACKSBORO 

3.19 

.49 

1.72 

T 

.96 

JARREIL 

4.10 

1.19 

1.75 

.10 

.50 

.60 

KAUFMAN  3  SE 

1.42 

.05 

.13 

T 

.36 

.16 

.70 

KCNNEDALE  6  SSW 

2.78 

T 

.14 

1.26 

.*9 

.56 

.14 

.14 

.09 

KILLEEN 

4.65 

1.43 

.10 

.80 

.95 

.31   .09 

.42 

.01 

.15   .15 

.07 

.17 

LAVQN  DAM 

1.66 

.16 

.18 

.58 

.43 

.51 

T 

LEWISVULE  DAM 

2.24 

.13 

.21 

.39 

.69 

.01 

.01 

.10 

LIPAN 

2.19 

.06 

.96 

.33 

.92 

.06 
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TEXAS 

HAY 

1972 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

o 

H 

1 

2 

3 

4  I  5  1  6 

7  1 

8  1  9 

10  1 

U  I  12 

13  1 

14  I  IS 

16   17  1 

18 

19  I  20  I  21 

22   23   24 

25   26  1  27 

28   29 

30 

31 

HARLIN  3  NE 

3.55 

.05 

.90 

.59 

.10 

T 

.01   .40 

1.02 

.51 

T 

HIRVS  CHEEK 

1.59 

.06 

T     .48 

.07 

T 

.48 

.50 

t 

HC  CRECOR 

3.B3 

1.24 

.16 

.63 

.40 

.06   .39 

.88 

.05 

.02 

MCKINNEY  3  S 

1.8<. 

.24 

.38 

.56 

.65 

.01 

MERIOUN  STATE  P4RK 

3.77 

1.69 

.87 

.32 

.91 

HEXIl 

.«» 

.92 

.20 

T     .07 

.10 

HID  CITY 

2.70 

.30 

T 

.06 

.30 

.11 

.46 

1.12 

T 

.33 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

2.83 

T 

T 

.57 

.99 

T 

.24   .91 

.12 

T 

MORGAN  3  WNH 

2.59 

T 

.06 

1.39 

.32 

.13   .04 

.69 

MURSAN  HILL 

1.97 

.08 

.74 

.32 

.83 

HUENSTER 

3.03 

.07 

.36 

.03 

2.57 

MULLI-t 

4.26 

1.19 

.48 

.56 

.62 

1.43 

.02 

NAVARRO  MILLS  0AM 

2.73 

.02 

.10 

.56 

.40 

.71 

.78 

.14 

.02 

NEWPORT 

9.  Be 

.39 

1.02 

4.45 

OLNEY 

- 

- 

- 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OlNEY  5  NNW 

9.77 

.17 

1.10 

T 

4.50 

PALO  PIMTD 

2.74 

.80 

.62 

.01 

1.23 

.03 

PARIS 

2.49 

T 

.66 

.12 

.11 

.16 

.20 

.09 

T 

.81 

.38 

PILOT  POINT 

2.37 

.13 

.04 

.20 

.23 

1.38 

.02 

.37 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

3.69 

.77 

.85 

1.01 

.98 

.08 

PROCTOR  RESERVOIR 

3.92 

.58 

.07 

l.U 

.09 

.01 

.23 

.16   .14 

.07 

.05 

1.41 

PUTNAM 

2.09 

.82 

.91 

.60 

.10 

.06 

T 

euINLAN 

.96 

.07 

.04 

.06 

.39 

T 

RAINBOW 

4.32 

1.20 

.30 

.85 

1.12 

.89 

RANGER  1  W 

2.94 

T 

.01 

.90 

.42 

T 

1.21 

T 

RED  OAK 

3.91 

.12 

T 

1.33 

.45 

.35 

.03 

.93 

T 

T 

1.10 

RICHARDSON 

1.77 

.03 

T 

.41 

.52 

.81 

RINGGOLD 

4.67 

.08 

1.60 

2.99 

RISING  STAR 

4.B9 

1.15 

.30 

.01 

.40 

T    1.72 

T 

.09 

.02 

T 

1.20 

ROANOKE 

1.42 

.46 

.36 

.18 

.39 

.03 

ROCKDALE 

3.29 

.95 

.91 

.04 

.66   .31 

.22 

.13 

.07 

ROCKWALL 

1.30 

.06 

T 

.16 

.08 

.24 

.55 

.03 

.18 

ROSEBUD  3  WSW 

2.22 

.94 

.51 

.30 

.16 

.02   .06 

.05 

.13   .03 

.02 

T 

ROSS 

4.37 

1.65 

.03 

.81 

1.33 

.40 

.10 

.05 

ROSSER  1  SE 

- 

.25 

- 

- 

- 

.45 

.30 

.15 

.79 

ROUND  ROCK  3  E 

5.42 

1.65 

.50 

1.35 

.13 

1.09   .18 

.09 

.21 

.28 

.02 

SANGER 

. 

. 

- 

- 

-    -    . 

- 

- 

- 

- 

- 

m 

- 

- 

-     -     . 

-     _     _ 

.     .     - 

- 

_ 

- 

SHERMAN  PUMP  STATION 

3.04 

.03 

.03 

.01 

.25 

.72   T 

1.24 

.04 

.72 

SLIOELL 

1.46 

.13 

.12 

.16 

1.05 

SPRINGTOWN 

1.51 

.19 

.11 

.05 

.81 

.29 

T 

STEPHENVILLE  ♦  N 

4.19 

.30 

.94 

.82 

T 

1.00 

.14 

T 

.95 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

4.72 

1.34 

.30 

.83 

.19 

.24   .03 

.90 

.10 

.67 

.90 

.02 

STRAWN  e  NNE 

3.  BO 

.83 

1.93 

1.44 

TAYLOR 

4.52 

1.93 

.09 

.98 

.10 

.66   .31 

.08 

.08 

.26 

.03 

TEMPLE 

3.37 

.01 

1.38 

.38 

.90 

.12 

.13   .06 

.09 

.06 

.28 

TERRELl 

1.94 

.29 

.14 

.79 

.33 

.43 

THORNOALE 

4.65 

2.32 

.67 

.27 

.74   .41 

.01 

T     .11 

.12 

THORNTON 

.94 

.08 

.45 

.07 

.15 

.16 

.03 

THROCKMORTON 

9.00 

.38 

1.24 

T 

.03 

T    2.95 

.05 

.39 

THURBER  9  NE 

1.84 

.02 

.88 

.21 

T 

.73 

T 

T 

TRENTON 

1.71 

.11 

T 

T 

.67 

.93 

T 

T 

T 

TROY 

3.09 

.97 

.07 

.69 

.16 

.07   .04 

.96 

T 

.07 

.02 

VALLEY  VIEW 

1.48 

.05 

.10 

1.33 

WACO  OAM 

1.95 

1.03 

.06 

.30 

.20 

.04   .15 

.17 

T 

WACO  W!;0  AP               R 

1.99 

1.16 

.02 

T     .30 

.22 

.02 

.03   .12 

.07 

.01 

T 

T 

T 

WAXAHACMIE 

2.57 

.92 

.05 

.38 

1.22 

WEATHERFORO 

1.63 

.25 

.18 

1.02 

.18 

WHITNEY  OAM 

4.25 

.10 

1.00 

1.79 

.04  1.07 

.20 

.0; 

WOLFE  CITY 

2.33 

.13 

1.19 

.09 

.35 

.51 

.14 

•    *    • 

EAST  TEXAS          0» 

ALTO  9  SW 

.69 

.38 

T 

.03 

T 

.20   .04 

.04 

T 

ANDERSON 

5.10 

1.02 

1.03 

1.95 

1.10 

ATHENS  3  SSE 

2.42 

.03 

.04 

.88 

.95 

.24 

.02 

.26 

ATLANTA  4  M5W 

2.72 

1.28 

.45 

.01 

.68 

.09 

.01   .20 

.04 

BEDIAS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BON  WIER 

3.67 

1.99 

1.26 

.50 

.10   .22 

eOXELDER 

2.03 

.75 

.07 

.16 

.05 

.78 

.19 

.07 

BREMOND 

1.49 

.60 

T 

.34 

.05 

.07   .08 

.35 

BRONSON 

3.02 

1.21 

.09 

.59 

.11   .26 

.75 

.01 

BUFFALO 

.79 

T 

.11 

.09 

.09 

.04 

.90 

CANTON 

2.57 

.08 

T 

T 

T 

1.25 

.11 

.30 

.01 

.82 

CARTHAGE 

2.02 

.91 

.60 

T 

.04 

.55 

.03 

.27 

.02 

7 

CiNTER 

3.36 

1.20 

.04 

.03 

.08 

.63 

.57 

.33 

.01 

.46 

.01 

CENTERVILLE 

1.78 

.39 

T 

.OB 

.03 

.02   .17 

T 

1.01   T 

.05 

.03 

CLARKSVILLE  2  NE 

2.13 

.35 

.17 

.18 

.01   .73 

.09 

.30 

.30 

COLOSPRING  5  SSW 

6.63 

2.00 

.12 

.60 

1.23 

.97  1.40 

.29 

.02 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

6.63 

.24 

.23 

.09 

.69 

T 

1.26 

T    3.14 

T 

.18 

.18 

.62 

CONROE 

10.46 

1.96 

T 

.73 

3.61 

1.57   .70 

1.90 

.04 

.09 

T 

CROCKETT 

1.36 

.06 

.06 

.08 

.10   .43 

.01 

.11 

T 

.91 

OACUS 

4.96 

.66 

1.16 

.50   T 

1.39   .39 

.24 

.62 

T 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

1.14 

.10 

T 

.05 

.93 

.01 

.03 

.02 

DEKALB 

2.83 

.66 

.27 

T 

.15 

T 

.89 

.27 

.12 

.47 

T 

OEWEYVILLE  9  S 

6.11 

2.07 

.49 

.05 

.31 

.81   .28 

2.00 

.10 

T 

OIALVILLE  2  W 

1.21 

.08 

.35 

.20 

.55 

.02   .01 

EDDM  3  NNW 

1.S2 

.06 

T 

7 

.62 

.22 

T     .52 

.40 

EMORY 

1.48 

.32 

.16 

.08 

.40 

.11 

.41 

EVAOALE 

5.22 

.93 

.28 

.13 

.83 

1.15   .36 

.79 

.02 

.73 

FAIRFIELD  3  ESE 

1.10 

.01 

T 

.05 

.07 

T 

T     .36 

.10 

.19   T 

.23 

.03 

7     .06 

FRANKLIN 

1.16 

.39 

.20 

.16 

.04   .18 

.04 

.19 

GILMER  2  H 

3.93 

1.05 

.07 

T 

1.37 

.04 

.98 

.10 

.32 

CLADEWATER 

2.56 

.87 

1.40 

.04 

.25 

GRAPELANO 

.66 

.07 

.04 

.41 

.14 

GROVETON 

3.01 

.81 

.11 

.27 

.36  1.43 

.03 

HACANSPORT 

1.79 

.52 

.13 

.37 

.02   .37 

.13 

.02 

.07 

.03 

.13 

HARLETON 

2.17 

1.32 

.12 

.65 

T 

.08 

HAWKINS  1  E 

2.50 

1.16 

.63 

.08 

.63 

HEMPHILL 

3.26 

1.29 

.76 

.10   .98 

.13 

HEMPSTEAD 

10.33 

1.95 

1.17 

4.10 

2.60   .55 

.10 

.15 

.11 

HENDERSON 

1.72 

.42 

.35 

.45 

.07 

.33 

.10 

HORGER 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

- 

HUNTSVILLE 

6.72 

2.19 

.29 

.38 

.62  2.85 

.18 

.19 

.02 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

2.95 

1.15 

.06 

.28 

.13   .90 

.43 

T 

JACKSONVILLE 

.95 

.02 

.04 

T 

.21 

.35 

.23 

T 

.08 

.02 

JASPER  3  SW 

4.39 

1.40 

.08 

1.23 

.39   .43 

.44 

.42 

JEFFERSON 

2.29 

.86 

.22 

.15 

.91 

.19 

JEWETT 

.77 

.10 

.12 

.12 

.43 

KARNACK 

2.33 

1.40 

.11 

.77 

.09 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4.06 

1.43 

.10 

.40 

.84 

.49   .26 

.44 

.04 

.03   .07 

LINDEN 

2.34 

.97 

.21 

.02 

T 

.02 

.37 

.12 

.09 

.94 

T 

LIVINGSTON  2  NNE 

6.06 

1.91 

.32 

.10 

.81 

.39   .54 

1.96 

.03 

S*e  r*l«i»nc«  noie>  following  Stat 
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Continued 

TEXAS 
MAY 

1972 

Station 

H 

Day 

of  Month 

2  1 

3 

4  1  5  1 

6 

n 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19  1  20   21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1 

30 

31 

LONG  LIKE  9  SU 
LONCView 
LOVEliOV 
lUfKlN  F»  IP 
HIDISONUULE 

.72 
1.26 

.68 
4.92 

2.06 

.48 
.08 
1.29 
.23 

.06 

.30 
.15 

.19 

.10 

.13 

.30 

.19 

T 
.31 

.14 
.20 
.62 

.41 

.49 

.09 

.12 

.10 
■  01 
.06 

T 

.19 

T 

.30 
T 

.19 

H&CNOLIA 
HtKSHtLl 
HtUO  1  S 
HINEOLl  7  SSH 
HINEOll  •  ENE 

2.42 
2.91 

3.11 

.19 

.99 
1.31 
.92 

T 
.01 

.01 
.46 

.19 

T 
T 

4.70 
.01 

.42 

T 

1.90 

.94 
.06 

1.17 

1.39 

.73 
.59 

1.23 

.10 

.49 
.01 

T 

.16 
.40 
T 

.33 

.30 

1.19 
1.20 

MONTCDMERY 
HOUNT  PtElSJNT 
dOUNT  VE«N0N 
NICOCOOCHES 
NAPLES  1  SH 

6.49 
2. 06 
3.49 
1.46 
2.61 

.89 

.28 

.03 
.36 
.30 

.02 
.02 

1.12 

.12 
.20 

1.05 
.05 
.47 
.24 
.08 

.02 
.01 

1.49 

T 

.15 

.54 
.47 

.82 
.90 
.97 
■  06 

.74 

.09 
.07 

.24 
.29 

.06 

.90 

.39 
.19 

.70 

T 

.06 

.90 

.18 

1.21 

.03 

NICLEV  ♦  SSW 

NIUVUlE 

NEW  CANEV  »  NH 

NEKTON 

OVIRTON 

3.31 
3.41 
7.77 
9.02 

1.47 

.18 

.29 

1.42 

2.79 

.95 

.49 

.87 
.02 

T 
.10 

.60 

.15 
2.05 
1.62 

.09 

1.90 
.22 

1.09 
.30 
.06 

■  U 

.44 
.76 
.95 

.43 

.14 

T 

.62 
.24 

.03 

1.20 

1.10 

.29 

.20 

PlLEStiNE 
PITTS«U«C  5  S 
POVNOIt  1  NE 
PRICE  2  SH 
guITHlN  2  S 

1.12 
1.69 
1.80 
I. ST 
3.77 

.25 
.02 

.10 
.27 
.39 

.19 
.26 

.40 

T 

.05 
.02 
.22 

.03 
1.10 

.10 
.29 
.53 

.67 
.98 

.10 
.40 

■  12 

.02 

.19 

.07 

.44 

.09 

T 

.19 
.40 
.27 

.67 

T 

.11 

.07 
.17 

.07 
.82 

REKLiU  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKIANO  I  W 

RUSK 

SAM  RAveURN  DAN 

1.20 

7.00 

1.49 
4.49 

.05 

1.69 

.03 
.98 

.09 

T 
.03 

-   - 

- 

T 

1.00 

T 
.60 

- 

- 

1.30 

T 
.36 

.39 

2.30 

.40 
1.79 

■  18 

.45 

.58 
.27 

.19 
.20 

T 

T 

- 

- 

.05 

T     T 

.47 

T 
.50 

.47 

- 

- 

-    : 

SIMMS  i>    MNW 

sulphur  springs 
texarkana 
texarkana  dam 

TnWN  BLUFF  DAM 

3.89 
1.48 
4.43 
1.36 
5.42 

T 
T 
.24 

1.59 
.09 

1.12 
.44 

1.22 

.05 

.09 
.10 
.02 

.05 

.01 
.11 

.07 
.08 
1.90 

.93 

.05 

T 
.41 

.80 
.38 
.59 
.46 
.13 

T 

T 

T 

.73 
.36 
.12 

.86 

1.38 

2.22 
.23 

T 
.22 

.01 

T 

TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
UALLER  3  SSW 
WARREN 

2.41 
1.87 
4.88 
11.88 
5.98 

.12 

.06 
1.98 
3.26 

1.57 

T 

.02 

.04 

T 

.40 
2.17 
2.14 

.21 

T 

.28 

2.30 

T 
T 

.95 

2.60 
.98 

.93 

.67 
.21 
.78 
1.12 

.06 
.02 
.25 

.62 

T 
T 

.36 
.03 

1.04 

.24 
.09 

.08 

.08 

.06 

.22 

.99 

.54 

WILLS  POINT 
WINNSeORO  6  SW 

2.18 
1.96 

T 

.46 
.11 

T 

.04 
.19 

T 

T 

.53 

.86 

.04 

.04 

T     .02 
.40 

.93 

.92 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELO 

BALHORHEA 

BLOYS  CAHPCROUNO 

BOOUIILAS  RANOER  STA 

2.17 
3.92 
3.94 
4.07 
2.90 

.30 

.40 

.10 

.03 

.23 

.03 

.08 
.48 

.16 
.10 

.03 
.96 

.77 
.06 

.34 
.29 
.13 

1.32 

.22 

.30 
.12 

.08 

.13 

.16 
.02 

.97 

• 
.95 

T 

.20 

.64 
.12 

.20 
.28 
• 
1.23 

.47 

.87  . 
.60  . 
3.37  . 
.27  . 
.43  . 

CANDELARIA 

CHISOS  RtSIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORVDEN 

1.93 
2.03 
.07 
1.87 
2.43 

.35 

.25 

T 

.17 

.07 

.01 
.20 

.82 

.01 

.06 

.10 

.07 

.02 

.28 
.06 

T 
.07 

.01 

.02 

.11   .33 
.10 

.06 

.14 
.77 
.07 

.72 
.68 
T 

.39 
1.28 

.40  . 
T 

.11  ■ 
.20  . 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FASENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.04 
.49 
1.9B 

2.91 

- 

- 

- 

.01 

.18 

.45 

.04 

- 

- 

.05 

.04 

- 

- 

T 

.28 

.02 

T 
.10 

.04 

T 
.02 

.12 

.07 

.     .     . 

.09 
.30 

T 

.97 
.25 

.03 

T 
.71 

.05 

.49  ! 
.09  . 

1.02  '. 

CIRVIN 

CRANDFaLLS  3  SSE 
IMPERIAL 
KBNT  9  E 
LA  TUNA  1  S 

5.93 
3.62 

l.Il 
.02 

- 

- 

T 

-     - 

1.80 
1.07 

.14 
.08 

.01 

.23 

- 

.73 
.22 

.07 

T 

- 

1.92 

.19 

.02 

T 
.22 

IlO 

.02 

- 

.16 
.11 

T 
.31 

.01 

T 

T 

.16 

.04 
.22 

1.03 
1.08 

.02 

.40  . 
.39  . 

1.11  '• 

MARATHON 
MARFA  NO,  2 
HENTONE  2  S 
HONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

2.31 
2.07 
1.9* 
9.36 

.06 
.01   .55 

.07 

.15 

.10 

.01 
.46 
.06 

.10 

1.20 

.04 
.07 

.28 

.27 

.38 
.22 

.79 
.03 

.15 

.39 

.09 

.97 

.18 
.09 

.79 

1.19 
.40 
.70 

1.71 

.11  ' 

.20  '. 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

1.29 

3.14 
1.60 
1.69 
1.26 

.08 
.32 

.25 

.13 

.44 

.08 

.01 

.66 

.23 

T 

.03 

.14 

.11 

T 
T 

T 

.09 

.68 

T 

.18 
.20 

1.08 

T 

.03   .03 
.11 

.02 

.07 

.02 
.92 

1.90 
.03 
.43 
.68 

.42  . 
.22  . 
.04  . 
.19  . 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

1.09 

.86 

.20 

2.65 

2.79 

.13 

T 

.23 

.95 

.30 

T 

.04 

T 

.11 

.11 
.26 

.02 

T 

.10 
.31 

.17 

T 

.26 

T 

.11 

.11   .03 

.62 

T 

.03 

T 

.09 
.05 

.83 

.09 
.10 
.40 
.79 

.03  '. 
.10  . 
.94  . 
,18  . 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.60 
1.82 
2.50 
.46 
1.69 

.14 
.08 

.19 

.10 
.90 

.62 
.19 

.21 
.64 

.06 

.19 
.04 

T 

.19 

.35 

.29 

.43 

.05 

.50 

.51 
.02 
.10 

.61 
.49 
1.13 
.34 
.02 

.20  ! 

T 

V5LETA 

.03 

.03  . 

,    ,    , 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 

6.74 
2.05 

.10 

.19 

2.19 
■  11 
.39 

.33 

.09 

.32 

.27 
.06 

.63 
.28 

1.06 
.63 

1.20 
T 

1.90 

.51 
.35 
.22 

.09 
.43 

T 
1.30 

.48 
.12 
.47 
■  10 
1.74 

3.52 

.01 

.10 

1.50 

.20 
.12 

T 

.09 

.17 
.12 
.49 

.09 
.21 

.20 
.03 

.56 

1.83 

.13 

T 

T 

.11 
.99 

.11  ■ 
.20  . 

BIEWETT  S  N« 
BOERNE 

BRtCKETTVILLE 

BRIDV 

BURNET 

T 
.20 

.24 
.54 

.30 
.07 
1.09 

.40 

.90 
.39 

.10 
.91 

1.08 

.22 
3.13 

.10 
.78 
.90 

.42 
.30 

T 

T 

.21 

T 

.70 

.95 

2.91 

.30 

.17 

.99 

T 

.31 
1.14 

1.79 
.42 

.29 

.11 
.30 

.29 

.60 

.09 
.89 

.10 
.50 

III 

T 
.40 

T 
.29  .' 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.32 

.40 

.90 

.09 
.89 

.42 

T 

.87 

T 

.18 

1.17 

.19 
.27 

.29 

.40 

.67 

.74 

■  08 

■  11 

■  66 

■  92 

■  19 

■  25 

.12 
.66 

.90 
.08 

.07 

.10 

T 

.31 

.21 
1.21 

1.37 

.17  '. 
.09  ! 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 

OOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.90 

• 

.80 

T 

.88 

.96 

.28 
.02 

.80 
.60 
.77 
.37 
1.00 

.85 

3.00 
T 

.26 
.99 

T 

1.29 

• 

.03 
.97 
.90 

• 
T 

.09 
.9* 

.12 

• 
T 
.03 

■  92 
• 
T 
.02 

2.00 
.13 
.59 
.30 

.05 

T 

.11 

T 

.16 
.08 

T     T 

.65 

.92 
.21 

T    '. 
.11  . 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
ELDORADO  19  SW 

.01 
.09 
.39 

.09 
.95 

.01 
.06 

.08 
.16 
.84 

.24 
.38 

.69 

.94 
.38 

.17 

.07 

.19 

.09 

.91 

.20 
.49 
.62 

.09 

.20 

.99 

.19 

.91 
.40 
.28 
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Continued 

TEXAS 
MAY 

1972 

"io 

Day  of  Month 

Station 

J: 
O 

I 

P- 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7  1 

8  1  9 

10   11  {  12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

FIFE 

3.2» 

.38 

.27 

.60   .07   .17 

T 

.45 

.07 

.06 

1.11  .11 

FftEOERtCKSeURG 

i>.BT 

.61 

1.00 

1.12 

.67 

.84   .03   .37 

.10 

.63 

1.46 

.04 

FUNK  RANCH 

3.13 

.17 

.19 

.25        .01 

.89 

.06 

.01 

1.27 

.28 

GCILD 

9.29 

1.12 

.40 

1.75 

.72 

1.30  1.05 

.24 

1.36 

1.35 

HARPER 

5.5» 

1.05 

1.25 

1.20 

.45        .54 

.87 

.18 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WMM 

5.15 

.32 

.90 

2.70 

.70 

.30 

.23 

T 

HUNT 

6.31 

.84 

.20 

.06 

2.26 

.13 

1.18   .20 

.17 

1.13 

.14 

T 

HYE 

7.2* 

1.10 

.59 

1.97 

.22 

.91   .56 

.79 

1.19 

JAMES  RtVER  RANCH 

6.78 

.24 

1.69 

.95 

.40 

.40   .18 

.34 

.84 

1.46 

.21 

T 

JOHNSON  CITY 

S.3S 

.56 

2.10 

1.39 

1.09  1.23 

.05 

1.40 

.57 

JUNCTION 

5.50 

1.03 

.20 

1.26 

1.72 

.69   .01   .16 

.22 

.05 

.19 

T 

T 

.01 

JUNO 

5.18 

.58 

.08 

2.47 

.02 

.90 

.14 

.06 

.75   .07 

.11 

K8MPNER 

4.99 

.46 

.40 

1.72 

.77 

.92   .30 

.20 

.12 

.46 

.04 

KERRVUI.E 

7.71 

.60 

.02 

1.00 

2.40 

.34   .03 

1.43   .35 

.95 

.50 

.28 

.20 

.01 

LAMPASAS 

5.38 

1.00 

.37 

1.07 

.55 

.41  1.07 

.28 

.19 

.44 

LANGTRV 

2.67 

.10 

1.10 

T 

1.00 

.01   T 

.05 

.07 

.15 

.09 

■.10 

LLANO 

4.80 

.68 

.90 

.68 

.43 

.19   .50   .27 

.10 

1.05 

t 

LYNXHAVEN  RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

■ 

- 

. 

-   -   . 

-    -    • 

-   *   - 

•     -     - 

. 

MARCO 

2. 85 

.45 

.55 

.62   .19   .06 

.08 

.09 

.81 

MASON 

5.92 

1.51 

.77 

1.12 

.23 

.43   .32   .27 

1.27 

T 

MC  CAMEY 

5.30 

.78 

.18 

.69 

.70 

1.99   .02 

.22 

.19 

.02 

.05 

.10 

.40 

MEOINS 

9.15 

.76 

.24 

1.63 

2.11 

.22 

1.00  1.60   .29 

.86 

.19 

.03 

.20 

.02 

MENARO 

8.33 

1.01 

.67 

.93 

1.26        .05 

1.70 

1.22 

1.28 

.17 

T     .44 

MERTZON 

3.22 

1.10 

.12 

2.00 

NELSON  RANCH 

B.** 

1.20 

.27 

.15 

1.33 

1.75 

.40 

1.02   .02   .38 

T 

1.85 

.02 

T     T 

T     T 

•.05 

NIX  STORE  1  W 

6.89 

.26 

.38 

.93 

.52 

.54  2.55 

.77 

.28 

.51 

.19 

OAK  CREEK  LAKE 

5.57 

1.53 

2.94 

.05 

1.05 

T 

OSONA 

4.43 

.39 

.63 

1.92 

.05 

.90 

.37 

.24 

.92 

.21 

PAINT  ROCK 

4.59 

T 

.27 

.28 

.14 

1.39   T     .14 

.80 

.10 

T 

.06 

.72   .73 

PANOALE 

3.01 

.11 

2.40 

T     .05 

.10 

.10 

.10 

.10 

.05 

PRAOE  RANCH 

7.22 

.38 

.36 

.01 

1.00 

3.40 

.62   .06   .10 

.87 

.03 

.37 

.02 

RANKIN 

6.34 

1. 00 

.50 

.25 

.12 

2.69 

.20 

.19 

.17 

.02 

.73   .46 

.02 

RED  BLUFF  CROSSING 

5.44 

1.19 

.95 

.95 

.16   .55   .46 

.23 

.28 

.68 

.03 

RICHLAND  SPRINGS 

3.02 

.60 

.40 

.10   .40   .40 

.20 

.80 

.12 

ROBERT  LEE 

2.26 

.05 

1.81 

.04 

.03        .05 

.03 

.29 

ROCKSPIINGS 

5.65 

.21 

.26 

.66 

3.45 

.14        .15 

.50 

.16 

.12 

ROCKSPRINCS  21  SW 

3.79 

1.28 

•  11 

.38 

.37 

.06 

.86 

.32 

.26 

.02   .13 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 

4.86 

.30 

.44 

1.17 

.29 

.93   .49 

.48 

.80 

SABINAL  1  MSM 

5.33 

.03 

.44 

.78 

.67 

.36 

2.94   .03 

.07 

.02 

'.39 

SAN  ANGELQ  DAM 

3.49 

.22 

T 

.08 

1.11        .13 

.84 

.03 

.51 

T 

.90 

.07 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

4.89 

T 

.01 

.26 

T 

.12 

1.69   .02   .03 

1.38 

.12 

T 

.12 

.01 

.82   .31 

SAN  SABA 

4.66 

.03 

.67 

.84 

.12 

.91   .17   .89 

.08 

.29 

.45 

.69 

Sloan 

4.07 

.02 

T 

.92 

.65 

.97   T     .32 

.10 

.43 

.02 

.90 

T     T     T 

T     .14 

SONORA 

4.37 

.14 

.50 

T 

.87 

1.25 

.74   .09   T 

.65 

.12 

T 

t 

T 

.09 

T 

SPICEUOOD  I  S 

5.01 

1.62 

.43 

.67 

.31 

T     .80   .12 

T 

.60 

T 

.44 

.12 

STERLING  CITY 

4.90 

2.71 

.10 

.12        .08 

.94 

.99 

TAYLOR  RANCH 

6.35 

.02 

1.03 

.95 

.34 

.39   .40   .33 

1.10 

2.04 

.13 

.01 

TEAGUE  RANCH 

10.08 

1.45 

1.59 

.95 

.11 

.99   .16 

.04 

4.00 

.02 

1.17 

T 

TELEGRAPH 

4.98 

.27 

.03 

1.17 

1.38 

.42 

.38   .15 

,07 

.72 

.10 

T 

.22 

.07 

UVALOE 

2.67 

.28 

.06 

.51 

.01 

.53 

.14 

.05 

.04   .57 

.01 

.04 

.05 

.38 

HATER  VALLEY 

2.45 

.10 

.07 

.15   T 

T 

.02 

.58 

.03 

1.90 

HATER  VALLEY  10  NNE 

2.31 

T 

1.72 

.07 

.14 

.98 

HATSON 

5.81 

2.15 

.28 

.94 

.17 

.95 

.48   .14 

.23 

.37 

.10 

•   *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

6.99 

.18 

T 

.37 

1.90 

.04 

.91   .43   .59 

.32 

1.94 

.23 

.08 

AUSTIN  WSO  AP            R 

7. 88 

3.16 

.22 

.48 

.56 

.90 

T 

1.17   .13   .04 

.92 

.06 

.34 

T 

BEEVILLE  5  NE 

8.46 

.12 

.78 

2.65 

.17 

.02  1.49   .91 

2.10 

.22 

BLUE 

5.5B 

2.11 

.21 

1.91 

.06 

.97   .41 

.09 

.12 

.10 

BRENHAM 

6.65 

1.16 

.06 

1.46 

1.63 

1.66   .05 

.54 

.09 

T 

BULVEROE 

16.60 

.20 

.42 

3.10 

2.00 

2.76  7.62 

.26 

.04 

T 

T 

T 

CALDWELL 

7.81 

1.20 

T 

I.IB 

.13 

T    1.80  2.21 

1,08 

.19 

.06 

CANYON  DAM 

11.89 

1.00 

.31 

1.60 

.38 

1.99  5.35 

.07 

T 

1.18   .01 

CHAPMAN  RANCH 

3.95 

.89 

.16 

T 

.10 

T 

.03   T 

1.13   .09   .65 

,06 

.60 

.22 

.06 

CIBOLO  CREEK 

6.95 

.20 

.50 

1.85 

.85 

2.29   .40 

.20 

.40 

.30 

CLASSENS  RANCH 

11.06 

.67 

.25 

2.28 

3.93 

.32  4.01 

COLUMBUS 

10. Bl 

1.31 

.05 

1.90 

1.36 

4,00  1.49 

.03 

.90 

.17 

CORPUS  CHRISTI 

4.03 

1.36 

.28 

.91 

.08 

1.45 

.18 

■  12 

.05 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

5.99 

2.11 

.05 

.19 

T 

.32 

.15 

1.33   .39   .93 

.33 

.10 

.13 

T 

CUERO  3  E 

18.06 

.21 

.23 

3.23 

3.10 

6.01 

2.75   .09   .61 

1.00 

.70 

.17 

DIME  SOX 

5.61 

.55 

.05 

.66 

1.15 

1.30  1.4D 

.50 

DRYER  I  NW 

11.51 

.11 

.62 

.03 

1.20 

9.20 

T 

2.91   T     .35 

.32 

.68 

.09 

T 

T 

ELGIN 

5.48 

2.18 

1.36 

.06 

.90   .50 

T 

.13 

T 

.35 

FAIR  OAKS  RANCH 

- 

_ 

- 

. 

. 

_ 

-     -     - 

-    _    _ 

-     .     * 

... 

. 

FALLS  CITY  A  MSH 

5.84 

.15 

.43 

1.38 

.41   T 

T    2.19   .12 

T 

1.20 

T 

FEDOR 

. 

1.66 

. 

. 

_ 

.92  1.69 

. 

. 

. 

FISCHERS  STORE 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

-     .     - 

- 

. 

• 

- 

. 

-     .     . 

-    -    . 

-     .     - 

.    .    - 

. 

FLATONIA  2  W 

12.64 

1.30 

.33 

3.40 

.20 

2.55  4.15 

.52 

.19 

FLORESVULE 

5.36 

.75  2.38 

.50 

.63 

1.07 

.03 

OIDDINGS 

8.09 

2.87 

2.96 

.14 

1.28   .34 

.05 

.74 

.11 

GOLIAD 

8.75 

.25 

1.73 

1.42 

2.90   .06  1.61 

.06 

.18 

.12 

T 

.42 

GOLIAD  1  SE 

12.50 

.25 

3.90 

.25 

5.00 

2.25 

.50 

.75 

GONZALES 

15.19 

.70 

1.66 

3.96 

.25 

4.30  2.37 

1.74 

.61 

HALLETTSVILLE 

13. 7B 

.97 

.02   T 

1.42 

3.90 

T 

2.25   T    9.60 

T 

.02 

HONDO 

5.30 

.02 

.03 

.17 

T 

1.37 

1.99 

.75 

.80   .25 

.06 

.20 

T 

.01 

T 

.05 

JEODO  2  NNE 

9.77 

T 

.47 

.28 

4.39 

.23   T 

1.89  2.04 

T 

.21 

.26 

KARNES  CITY 

5.62 

.16 

.40 

1.89 

.17 

.95   .25   .25 

1.59 

KENEDY 

5.32 

.18 

3.07 

.45 

1.09   .10   .25 

.17 

.05 

KINOSVULE 

3.84 

1.87 

.18 

.04 

.07 

.14 

.71 

.01 

.07 

.12 

T 

.63 

LA  GRANGE 

9.09 

.71 

.19 

3.20 

.95 

3.09   .44 

.08 

.24 

.23 

T 

LEXINGTON 

4.14 

2.00 

.06 

.83  1.02 

.12 

.11 

LOCKHART  2  NW 

6.48 

.67 

.84 

.88 

.20 

J. 55 

.06 

.28 

LULING 

16.75 

.61 

.68 

4.62 

.20   .05 

2.72  6.76 

.02 

.17 

.07 

.80 

.09 

MATHIS 

10.20 

.16 

2.03 

.22 

1.20 

.01   T 

2.90   .01 

2.46 

.23 

.98 

T 

NATALIA 

7.73 

.36 

.10 

T 

3.10 

.48 

.69   ,01  1.39 

1.54 

.06 

NEW  BRAUNFELS 

14.96 

.60 

.66 

2.95 

.87 

3.04  9.66 

.11 

.14 

.93 

NIXON 

14.32 

2.12 

.74 

.05 

1.18 

5.40 

2.14   .94   .09 

1.66 

.93 

.01 

POST  OAK  SCHOOL 

5.27 

.79 

.10 

1.97 

2.00 

.90 

.05 

RED  ROCK 

6.85 

.99 

.10 

1.70 

.20 

2.00  1.20 

.20 

.90 

REFUGIO 

10.10 

T 

.20 

T 

2.20 

3.94 

T 

1.93   .06  1.0« 

.05 

.44 

.06 

.08 

.90 

T 

RiCARDO 

2.05 

.41 

.16 

.04 

.10   .66 

.33 

.22 

.13 

RIOMEOINA  2  N 

9.43 

.52 

3.00 

2.98 

.26 

1.99        .32 

.44 

.36 

ROBSTDHN 

4.18 

.40 

.22 

T 

.05 

.04 

.10   .07 

1.00   .04 

1.43 

.28 

.45 

.10 

ROCKPORT 

7.B3 

.93 

.03 

.01 

.06 

4.06 

T 

1.46   .OS   .51 

.34 

.06 

.26 

T 

.06 

T 

RUNGE 

5.92 

.25 

T 

2.33 

.42 

.88   T     .19 

T 

1.68 

.19 

.02 

SAN  ANTONIO  HSO  AP       R 

11.24 

.05 

.36 

.55 

1.58 

9.34 

1.79   .41   ,13 

T 

.09 

.92 

.01   T 

T 

.01 

San  MARCOS 

9.77 

.93 

.16 

1.73 

.28 

1,67  4.05 

.04 

.05 

.86 

SCHULENBURG 

11.84 

1.51 

.36 

3.70 

.50 

2.46  2.11 

.97 

.23 

SEALV 

8.89 

1.10 

.09 

2.46 

3. JO       1.07 

.30 

.11 

.46 

SiNTGN 

9.48 

.12 

.30 

.14 

.10 

1.95 

3.18      2.35 

.39 

.90 

.05 

.40 

SMITHVILLE 

6.69 

1.40 

.10 

1.85 

.08 

1.99   .35 

.10 

.17 

.69 

SOMEBVILLE  DAM 

4.32 

.48 

.03 

1.24 

.06 

1.14   .73 

.26 

.31 

.07 

DAILY  PRECIPITATION 


Conlinusd 

TEXAS 

MAY 

1972 

Station 

1 

Day  o(  Month 

i2 

I  1  2  I 

3 

4  1 

5 

6 

7 

e 

9 

10  1  U  {  12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22   23  1  24 

2S  {  26  I  27 

28  I  2S  I  30 

31 

sriiKS 

12. 6S 

.47 

.91 

1.77 

1.30 

9.40   .33 

.50 

.03 

2.37 

StlllNIS  IKINCH 

11. BB 

.79 

.69 

1.78 

2.10 

2.92  2.97 

.61 

.90 

WiELDEIt  7  SSU 

13.62 

1.22 

.33 

3.21 

.14 

3.90  2.64   T 

1.B4 

.34 

WISHINOTON  ST4TE  PAllK 

«.«3 

.90 

1.16 

1.99 

.27 

.59 

T 

T 

NELDEK  HILOLIFE  ENOTN 

11. «6 

.21 

.09 

.18 

4.89 

.84 

2.91 

1.97 

.02 

.73 

.06 

YOAKUM 

13.75 

.37 

.02 

.33 

1.39 

6.68 

T 

2.94   .04   .19 

1.73 

T 

.07 

.03 

YORKTOHN 

9.96 

.22 

.48 

3.40 

2.12 

1.28   .19 

1.20 

.21 

.29 

.10 

.11 

UPPEIt  COtST        01 

iivm 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_     -     - 

. 

_ 

, 

. 

. 

. 

-   - 

.     . 

-    -   - 

. 

. 

tHAHuic  racD 

B.02 

.99 

1.09 

1.79   .39 

4.01 

.15 

.09 

ANCLETON  2  H 

9.70 

.17 

.96 

1.09 

4.00   .25 

2.09 

.22 

1.40 

BAY  CITY  WATEKWORKS 

6.12 

.07 

.23 

2.99 

1.60 

.86 

2.11 

.14 

.04 

.08 

BEAUnONT  FILTER  PLANT 

5.40 

T    1.16 

.22 

.15 

.44 

.97   .06 

2.28 

.01 

.07 

.01 

.09 

CLEVELAND 

6.98 

1.69 

.01 

.94 

1.98 

1.14   .69 

.93 

.08 

T 

T 

CLODINE 

10. 46 

.62 

.26 

2.21 

.01 

T    3.36  3.40 

.09 

.37 

T 

.12 

.02 

CYPRESS  t  SW 

9.11 

T    1.39 

1.99 

1.44 

1.90  1.10 

1.00 

.73 

T 

OANEVANC  2  SE 

B.6t 

T     .08 

2.63 

2.11 

T 

1.39   .07  2.06 

.15 

.04 

.06 

.07 

EONA  HWY  99  BRIDCE 

12.05 

.13 

.68 

7.34 

1.05 

.01 

2.22   .01 

.21 

.12 

.09 

.03 

.20 

EL  CA»PO 

8.20 

.12 

1.83 

1.13 

.08 

2.79       1.21 

.59 

.49 

FREEPORT  2  Nw 

4.74 

T 

.01 

.11 

.34 

.28 

.95 

1.94 

T 

1.00 

.07 

.04 

GALVESTON  hSO  CI         R 

6.37 

T 

.07 

1.05 

.90   .04  2.95 

.59 

.0<i 

T 

.7J 

HOUSTON  WSO  AP 

6.99 

.03   .96 

.09 

2.09 

T 

2.11   .01  1.35 

T 

.12 

.09 

.18 

T 

HOUSTON  FAA  AP 

7.62 

1.07 

.10 

1.49 

2.00   .12  2.44 

T 

.40 

T 

HOUSTON-BARKER 

7.61 

.71 

1.48 

1.75 

2. 58   .64 

.12 

.08 

.25 

HOUSTON-DEER  PARK 

7.60 

.72 

.09 

2.26 

.60  1.34  2.39 

.19 

.09 

HOUSTON-HEIGHTS 

7.32 

.33 

.16 

2.60 

1.B7  1.20 

.53 

.43 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

7.52 

.89 

2.19 

.92 

2.10   .94 

1.02 

.33 

.01 

HOUSTON-WESTBURY 

6.97 

.51 

.60 

1.11 

1.99  1.97 

.93 

.20 

.10 

.17 

.02 

.01 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

6.96 

.69 

1.02 

1.70 

1.90   .75 

.49 

.06 

.39 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

9.43 

2.17 

.04 

.95 

.70 

2.36   .90 

1.58 

.35 

.03 

.35 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

7.34 

.46 

2.42 

1.76  1.32 

.62 

.28 

.17 

.02 

.29 

HUMBLE 

6. 85 

1.09 

I.IB 

.89 

1.66   .30 

1.38 

.20 

.15 

LIBERTY 

7.47 

3.00 

.02 

.04 

.79 

.70 

.78   .69 

.72 

.10 

.06 

.45 

HATACORDA  NO  2 

11.90 

.OS 

.89 

6.90 

.38   ,26  2.61 

.36 

.25 

T 

.57 

T 

NEH  CULF 

8.65 

1.28 

.30 

.87 

1.19 

2.93  1.34 

.52 

.44 

.22 

ORANGE  «  NW 

6.63 

1.69 

.26 

.13 

.36 

2.29   .12 

1.95 

.07 

PALACIOS  FAA  AP 

13.23 

.79 

.06 

1.03 

B.91 

.03 

.76   T    1.29 

.29 

.12 

.04 

7 

.01 

PIERCE  I  E 

9.91 

.10 

.93 

1.16 

1.10 

4.10   .69 

.81 

.49 

.97 

POINT  COMFORT 

11.49 

T     .13 

.24 

7.30 

1.30   .30  1.01 

.20 

.20 

.80 

.01 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

5.92 

2.04 

T 

.47 

T 

.52   .96  1.82 

.03 

T 

T 

.08 

PORT  LAVACA  NO  2 

7.41 

.19 

.56 

4.06 

1.41   .07   .88 

.04 

.18 

.01 

.01 

PORT  0  CONNOR 

9.50 

.13 

1.17 

.10 

.20 

1.89 

T 

I     .82   T 

.68 

.39 

.20 

T 

RICHMOND 

6.67 

.22 

.01 

.45 

.49 

2.84  2.12 

.14 

.17 

.27 

T     T 

SUGAR  LAND 

7.24 

.02   .23 

.03 

.33 

.99 

3.29  2.12 

.16 

.20 

.23 

.04 

.06 

THOHPSaNS  3  WSW 

6.49 

.41 

.03 

.90 

1.12 

2.11  1.26 

.31 

.21 

.16 

.38 

TOMBALL 

5.09 

1.60 

.90 

1.98   .34 

.13 

.11 

.03 

T 

VICTORIA  WSO  AP          R 

11.24 

.12 

.10 

1.02 

7.49 

T 

1.65   .01   .23 

T 

.40 

.18 

.04 

T 

WHARTON 

11. B9 

.44 

.77 

1.93 

6.13  1.84 

.34 

.31 

.13 

SOUTHERN            09 

ALICE 

8.04 

3.30 

.27 

.03 

.60 

.04 

.03 

.38 

1.06   .12 

.17 

.01 

.78 

1.25 

ARMSTRONG 

6. 86 

1.26 

.40 

.10 

2.20   .10  2.80 

BATESVILLE 

2.64 

.72 

.76 

.40 

.19 

.49 

.12 

BENAVIDES  NO.  2 

7.19 

1.60 

.30 

.30 

.10 

1.27  1.95   .10 

1.90 

.03 

BIG  WELLS 

9.13 

1.75 

.37 

.25 

.26 

.13 

.09 

.91        .01 

T 

.59 

1.14 

.09 

T 

.06 

CARRITO  SPRINGS 

4.36 

.21 

1.10 

T 

.09 

.86 

.06 

.04   .99   .02 

T 

.95 

.03 

.03 

CATARINA 

3.14 

.91 

.96 

.41 

.22 

.99 

.09 

CHARLOTTE  S  NNW 

6.84 

.10 

.08 

T 

4.41 

.23 

1.48   .02   .50 

.02 

COTULLA 

6.74 

4.69 

.25 

.20 

.19 

.96   .04 

.05 

.58 

.05 

.09 

.06 

.10 

COTULLA  FAA  AP 

6.55 

4.08   .17 

.06 

.27 

.03 

T 

.51   T     .18 

.04 

.60 

.29 

.09 

.23 

CRYSTAL  CITY 

2.33 

.18 

.04 

.08 

.30 

.08 

.61   T 

.03 

.09 

.ee 

.01 

.07 

T 

DILLEY 

9.34 

1.77 

.53 

.43 

.27 

.10 

T 

.06   .91 

.33 

.48 

.06 

.16 

T 

.24 

EAGLE  PASS 

2. OB 

.07 

.20 

.10 

.05 

.02 

.90   .01 

.02 

.01 

.16 

.02 

.52 

ENCINAL  }  NW 

2.96 

.70 

.10 

.20 

.62 

.30 

1.00 

.04 

FALCON  DAM 

3.80 

.11 

1.31 

.14 

.04 

.09 

.08 

.03 

1.97 

.07 

FALFURRIAS 

2.84 

.77 

.99 

.04 

.06 

.03 

.01   .70   .03 

.65 

FOWLERTON 

2.61 

.04 

.04 

.02 

1.00  1.00   .45 

.04 

.02 

FREER 

6.41 

2.00 

.42 

.1! 

.07 

.20 

1.92   .03 

.12 

.08 

1.12 

.10 

.20 

FRIO  TOWN 

2.26 

.32 

.21 

.72 

.09 

.49   .09   .16 

.22 

GEORGE  WEST 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

. 

-     -     - 

... 

... 

■ 

HEBBRONVILLE 

9.43 

1.48 

.39 

.13 

T 

.03 

1.92   .09 

.99 

.01 

.79 

.04 

JOURDANTON 

8.19 

.10 

.02 

1.09 

5.95 

.15 

.79        .07 

.10 

LA  PRYOR 

• 

-     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

. 

• 

- 

- 

- 

... 

... 

... 

... 

. 

LAREDO  NO.  2 

11.48 

1.98 

2.33 

T 

T 

.16 

6.37   T     .09 

.93 

T 

T 

.06 

T 

PIARSALL 

3.73 

.18 

.82 

.62 

.48 

.20 

.10  1.10   .14 

.02 

.03 

.03 

.01 

POTEET 

6.71 

.16 

.02 

.97 

3.62 

.26 

.05   .88   .10 

.40 

.09 

.40 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

2.97 

T 

1.24 

.02 

T 

T 

.15   T 

.49 

.23 

T 

.34 

.07 

.03 

SARITA  7  E 

3.43 

.99 

.20 

.09 

.09 

.10 

1.30   .10   -65 

.09 

T 

T 

T 

THREE  RIVERS 

6.27 

.22 

.01 

1.16 

.87 

.01   .99 

2.49 

.53 

.03 

TILDEN 

2.B9 

.10 

.95 

.39 

.13 

.48   .07 

.20 

.01 

.43 

.09 

.35 

.13 

WHITSETT  2  SW 

3.83 

.18 

T 

1.4* 

1.22   .19   .22 

.58 

T 

ZAPATA 

1.36 

.12 

.72 

.19 

.23 

.18        T 

T 

T 

.10 

T 

.06 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

2.02 

T     .61 

1.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

T 

.10        .19 

.03 

T 

HARLINGEN 

2.61 

1.43 

T 

T 

.03 

.03 

.39 

.04   .14   T 

.31 

.26 

.02 

HC  ALLEN 

3.98 

2.01 

T 

.02 

.44   .56 

.05 

.10 

HC  ALLEN  FAA  AP 

4.95 

1.64 

.16 

.02 

.09 

T 

T 

T 

T 

1.39       1.05 

T 

.40 

.10 

.10 

HC  COOK 

2.61 

.04 

1.61 

.01 

.06 

T 

.04   .03 

.32 

.34 

.14 

T 

MERCEDES  6  SSE 

6.92 

1.38 

.08 

.04 

.01 

1.61 

2.20   .77 

.11 

.06 

HISSION  t  W 

4.88 

2.04 

.06 

.01 

T 

T 

.01 

.97   .66 

.51 

.19 

.32 

.11 

PORT  MANSFIELD 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

... 

. 

. 

_ 

- 

. 

- 

-     .     - 

... 

.   -   - 

.     .     - 

- 

RAYHONDVILLE 

3.94 

.11 

1.64 

.01 

.06 

.09 

.04   .22 

.77 

1.04 

SAN  BENITO 

2.50 

1.15 

.03 

.11 

.44 

.90        .02 

.13 

ilO 

.02 

WISLACO  2  E 

4.33 

.01   .25 

1.47 

.09 

.19 

.24  1.97 

.26 

.20 

■  02 

.07 
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DJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

t'JiJ 

ttA 

TU 

Ht 

;s 

TEXAS 

MAY 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

o 

IS 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

4M4RIlC0  hSO  4P 

MAX 

MIN 

67 
1,2 

68 
43 

77 
38 

86 

51 

74 
51 

67 
46 

60 
44 

74 
47 

77 
54 

61 
53 

56 
48 

70 
46 

63 
45 

73 
45 

80 
50 

83 
51 

85 
53 

62 
52 

77 
56 

63 
56 

66 
56 

85 
57 

80 
51 

86 
53 

68 
SB 

84 
57 

81 
57 

77 
56 

69 
54 

69 
51 

77 
48 

75.7 
50.7 

INDREHS 

MAX 

Mm 

90 
53 

80 

50 

82 

48 

85 
57 

82 
62 

77 
58 

77 
53 

60 
50 

64 
60 

79 
57 

74 
56 

78 
54 

79 
54 

79 
52 

76 
50 

65 
59 

85 
56 

85 

57 

82 
63 

87 
61 

91 
57 

92 
62 

90 
53 

92 

57 

91 
64 

95 
60 

93 
59 

69 
65 

81 
60 

73 
60 

80 
56 

83.7 
56.9 

SIC  SPRING 

MAX 

MIN 

Si 
51 

77 
56 

77 
52 

83 
50 

84 
52 

72 
57 

80 
56 

74 
49 

80 
52 

64 
60 

79 
58 

78 
58 

78 
56 

77 
56 

76 
52 

61 
55 

67 
59 

87 
61 

86 
64 

85 
62 

67 
64 

88 
65 

96 

63 

92 

61 

92 

66 

92 

64 

92 

64 

91 
64 

86 
57 

61 
63 

75 
56 

83.5 
56,2 

BORCER  3  w 

MAX 

MIN 

84 

72 
44 

78 
40 

87 
44 

76 
54 

66 
48 

65 
44 

76 
48 

76 
56 

71 
53 

62 

56 

72 
47 

70 
49 

79 
46 

65 
53 

89 
57 

90 
58 

87 
57 

80 
57 

86 
56 

90 
58 

66 
59 

83 
53 

86 
53 

90 
55 

85 
56 

84 
59 

77 
56 

76 
54 

72 
52 

60 
50 

79.5 
52.2 

BRIVO 

MAX 

Mm 

79 
36 

69 
39 

79 
34 

86 

44 

81 
49 

74 
45 

64 
48 

79 
46 

62 

51 

73 
48 

72 
52 

71 
39 

67 
42 

76 

43 

83 
50 

86 
48 

85 
54 

63 
55 

82 
57 

83 
53 

90 
53 

91 
54 

87 
48 

86 
45 

89 
57 

86 
51 

87 
54 

79 
59 

76 
62 

70 
46 

61 
46 

79.9 
46.4 

BRDHNFIELD  NO  2 

MAX 

MD) 

92 
<.S 

72 
44 

76 
45 

83 
45 

86 
55 

79 
45 

72 
54 

62 
48 

77 
50 

80 
56 

73 
55 

67 
51 

73 
49 

72 
48 

71 
49 

81 
49 

84 
55 

85 
54 

84 
54 

79 
60 

84 
55 

69 
55 

66 
55 

89 
51 

90 
58 

90 
59 

88 
56 

80 

57 

71 
54 

73 
49 

79.9 
52.2 

CANAOUN  1  ENE 

MAX 

MIN 

ei 

',2 

79 
42 

85 
45 

86 
54 

80 
57 

79 
55 

76 
46 

76 
48 

76 
52 

73 
55 

69 
50 

7D 
49 

72 
46 

74 
50 

76 
51 

69 
46 

91 
57 

89 
60 

65 
65 

85 
58 

90 
61 

69 
66 

60 
56 

89 
57 

66 
58 

61 
56 

82 
59 

76 
56 

73 
56 

77 
49 

80.7 
53.5 

CANYON 

MAX 

Mm 

85 

44 

71 
44 

76 
38 

85 

48 

63 
59 

75 

51 

62 

46 

75 
50 

78 
49 

78 
52 

64 
53 

72 
46 

71 
44 

73 
46 

62 
49 

85 
52 

86 
53 

66 
53 

83 
57 

81 
56 

87 
58 

68 
61 

87 
53 

88 
56 

68 
57 

85 
56 

70 
54 

70 
53 

77 
50 

79.2 
51.4 

CHANNINC  no.  2 

MAX 

Mm 

82 

40 

7D 
43 

70 
40 

80 
50 

68 
56 

76 
48 

61 

44 

65 
39 

79 
46 

64 
52 

61 
51 

70 
42 

73 
45 

65 
43 

77 
44 

84 
54 

86 
57 

SB 
56 

65 

57 

78 
55 

86 
50 

94 
59 

67 
53 

90 
61 

92 
54 

65 
56 

86 
55 

77 
52 

71 
51 

71 
49 

79.0 
50.1 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

87 
35 

68 
44 

72 
40 

88 
43 

65 

45 

72 

46 

71 
45 

65 

45 

75 
48 

74 
52 

64 

53 

60 
49 

72 
47 

75 
45 

81 
50 

84 
55 

85 
54 

62 
55 

77 
54 

82 
55 

65 
56 

87 
52 

85 
54 

68 
56 

62 

57 

81 
55 

76 
54 

72 
51 

70 

47 

77.7 
49.8 

CR0S6YTDN 

MAX 

Mm 

88 

50 

69 

45 

72 
42 

81 
42 

87 
56 

76 
SO 

73 
47 

59 
42 

77 
50 

76 
56 

74 
55 

61 
51 

73 
51 

72 
50 

74 
51 

61 
52 

84 
56 

81 
57 

64 
57 

79 
58 

84 
56 

65 

60 

92 
55 

89 
58 

91 
59 

69 
59 

85 
56 

83 
56 

72 
51 

73 
49 

79.0 
52.9 

DALHART  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 
33 

68 
37 

77 
37 

88 
48 

77 
58 

59 

46 

64 
43 

77 
41 

78 
54 

60 
51 

69 
48 

70 
43 

69 
44 

76 
44 

62 
48 

64 
50 

83 
53 

82 
53 

76 
57 

83 
56 

91 
56 

83 
51 

76 
47 

84 
52 

84 
51 

83 
55 

75 
55 

68 
52 

69 
51 

80 
49 

76,4 
48.8 

DIHMiTT 

MAX 

Mm 

86 

41 

76 
41 

73 
40 

80 
40 

68 
52 

76 
45 

68 

44 

64 
44 

77 
49 

80 
52 

65 
52 

61 
50 

73 
48 

70 
43 

75 
43 

81 
49 

86 
52 

86 
52 

84 
56 

80 
55 

63 
52 

90 
52 

88 

50 

90 
53 

90 
55 

87 
55 

84 
55 

64 
53 

70 
49 

70 
49 

79.0 
49.1 

OUWAS 

MAX 

Mm 

87 

41 

69 

41 

70 
37 

79 
38 

90 
53 

77 
53 

61 

45 

65 

49 

78 
49 

79 
53 

63 
53 

64 
43 

75 
45 

72 
45 

78 
49 

88 
49 

69 
56 

86 
57 

64 
57 

77 
57 

84 
57 

93 
58 

67 
51 

89 

57 

90 
57 

65 
57 

85 
57 

78 
52 

72 
50 

69 
50 

78.9 
50.5 

FLDYOAOA 

MAX 

Mm 

88 

47 

69 
46 

72 
42 

80 
41 

65 
52 

75 
47 

73 
47 

70 
47 

75 
50 

75 
50 

73 
52 

60 
51 

72 
50 

69 

47 

74 
49 

80 
50 

64 
56 

85 
57 

83 
58 

80 

47 

83 
51 

84 
60 

91 
54 

86 
57 

89 
51 

86 

61 

86 
53 

83 
55 

73 
51 

71 
46 

78.7 
51.0 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

80 

44 

70 
42 

73 
42 

77 
51 

62 
58 

75 
53 

69 

43 

66 
45 

73 
50 

73 
53 

66 
53 

63 
49 

73 
49 

70 
48 

78 
53 

88 

56 

90 
59 

92 
60 

68 
60 

60 
58 

85 
59 

90 
63 

67 
53 

86 
53 

88 
52 

60 
56 

79 
57 

75 
50 

79 
55 

75 
53 

78.9 
52.6 

friona 

MAX 

Mm 

86 
41 

73 
41 

70 
42 

82 

45 

86 

54 

78 
51 

67 
45 

60 
44 

76 
45 

80 
52 

65 
52 

66 

47 

70 
48 

65 

48 

73 
48 

80 
50 

64 
53 

83 
56 

82 
56 

75 
56 

63 
56 

92 

57 

85 
51 

89 
52 

87 
55 

90 
57 

87 
57 

60 
55 

71 
51 

70 
46 

78.0 
50.4 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

81 
51 

80 
53 

82 
48 

82 
46 

84 
47 

76 
59 

79 
57 

61 
44 

61 
44 

83 

54 

62 

58 

71 
56 

73 
53 

76 
53 

75 
47 

79 
48 

86 
52 

67 
52 

85 
55 

85 

60 

66 
60 

86 
60 

97 
62 

93 

60 

91 
65 

91 
63 

90 

64 

69 
55 

84 
61 

74 
56 

81.8 
55.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

86 
38 

74 
39 

82 

37 

92 

50 

60 
55 

63 
52 

73 
47 

82 

49 

81 
54 

74 
54 

65 
53 

74 
44 

72 
48 

61 
44 

91 

49 

94 
51 

94 
51 

89 
55 

69 
58 

90 
57 

92 

57 

93 
59 

89 

51 

94 
59 

66 
56 

86 
55 

81 
57 

SO 
54 

75 
50 

83 
48 

83,2 

51.2 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

87 
43 

72 
43 

70 
41 

79 
40 

67 

51 

75 
51 

67 
45 

61 
45 

76 
49 

79 
53 

64 
53 

64 

49 

72 
45 

63 
45 

74 
46 

60 
47 

85 
46 

83 
51 

62 
55 

76 
58 

81 
54 

90 
55 

87 
51 

68 
51 

88 
56 

85 

58 

83 

57 

82 
54 

83 
52 

66 
46 

77.9 
49.8 

LAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

78 
53 

80 
50 

82 
49 

66 

46 

78 
52 

79 
52 

76 
50 

61 

50 

84 
57 

78 
50 

62 

56 

68 
55 

80 
55 

60 
56 

81 
50 

90 
58 

89 
57 

86 

57 

86 
62 

86 
52 

90 
56 

90 
53 

91 
58 

93 
62 

93 
61 

92 
61 

66 
50 

S5 
52 

78 
54 

75 
53 

82.4 
54. J 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

91 
47 

75 
47 

77 
42 

84 
42 

68 
56 

60 
54 

72 

46 

63 
48 

76 
50 

61 
58 

69 

54 

63 

50 

73 
50 

73 
48 

73 
46 

81 
49 

84 
52 

85 
52 

64 
53 

81 
59 

87 
54 

90 
56 

91 
54 

92 
54 

90 
58 

94 
59 

90 
60 

SO 
56 

73 
52 

74 
50 

80. T 
52.0 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

83 

45 

70 
39 

77 
37 

78 
36 

65 

54 

78 
54 

70 
44 

66 
45 

73 
45 

76 
52 

70 
53 

63 
49 

72 
46 

70 
45 

76 
45 

88 
45 

91 
51 

93 
53 

90 
56 

83 
59 

86 
59 

92 
62 

90 
53 

89 
53 

69 
55 

81 
54 

81 
54 

78 
58 

73 
50 

73 
47 

79.7 
50.1 

LITTLEFIElO  no.  2 

MAX 

Mm 

87 
45 

75 
45 

73 
45 

80 
47 

87 
52 

71 
53 

72 

41 

63 
46 

76 
51 

61 
55 

68 
52 

63 
55 

71 
52 

69 
49 

70 
49 

79 
51 

84 
55 

64 
54 

62 
59 

78 
58 

82 
56 

88 
58 

67 
53 

89 
54 

69 
58 

91 
59 

86 
49 

78 
55 

72 
54 

74 
52 

78.9 
52.2 

LUBBOCK  WSO  «P 

MAX 

Mm 

73 
49 

75 
48 

81 
45 

87 
55 

78 
52 

70 
52 

60 
49 

75 
51 

80 
55 

70 
59 

61 
56 

72 
52 

73 
52 

72 
50 

60 
51 

86 
57 

65 
56 

84 
58 

82 
61 

69 
61 

87 
57 

90 
62 

86 
58 

92 
58 

92 
62 

88 
63 

80 
60 

76 
38 

75 
55 

79 
52 

79.9 
55.2 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

87 
47 

78 
52 

83 
48 

74 
54 

64 
54 

70 
46 

73 
47 

75 
54 

75 
55 

70 
55 

64 
50 

70 
52 

66 

47 

71 
55 

84 
57 

67 
51 

90 
60 

66 
60 

65 
60 

86 
59 

87 
65 

87 
56 

61 
56 

90 
59 

65 
59 

84 
57 

78 
55 

72 
52 

71 
52 

76 
53 

79.2 
54.3 

NIAHI 

MAX 

Mm 

80 
47 

67 

45 

72 
39 

79 
39 

63 
53 

74 
54 

71 
45 

68 

47 

76 
48 

75 
51 

70 
55 

59 
49 

71 
48 

70 
46 

77 
49 

67 
52 

88 
54 

90 
53 

87 
54 

60 
54 

85 
59 

69 
62 

68 
56 

87 
55 

69 
59 

84 
56 

82 
55 

81 
55 

73 
52 

71 
45 

78.5 

51.3 

MIDLAND  USD  IP 

MAX 

Mm 

80 
56 

81 
54 

83 
51 

85 
58 

80 
56 

78 
58 

64 
54 

81 

47 

85 
58 

79 
61 

69 
56 

83 
55 

82 
55 

72 
54 

78 
50 

85 
56 

65 
57 

85 
57 

84 
63 

66 
63 

90 
59 

92 
63 

69 
61 

90 
66 

91 

61 

89 
62 

86 
66 

80 
64 

75 
62 

77 
61 

82,5 
58. 2 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

81 
57 

83 
54 

83 

47 

85 
53 

78 
56 

76 
58 

72 
54 

60 
48 

64 
59 

81 
60 

75 
56 

63 
56 

81 
55 

81 
55 

80 
50 

67 
57 

66 
59 

85 
58 

63 
62 

86 
63 

92 
61 

94 

64 

93 

61 

96 
59 

94 
58 

90 
63 

88 
65 

84 
64 

75 
62 

SO 
60 

84.3 
57.8 

MORTON 

MAX 

Mm 

86 
44 

74 
44 

74 
44 

60 
47 

86 

54 

75 
53 

70 
47 

70 
47 

78 
48 

82 

58 

69 
54 

68 

51 

70 
49 

72 
45 

69 
46 

79 
48 

63 
53 

83 
52 

87 
52 

77 
52 

84 
57 

66 
60 

86 
50 

88 
50 

89 
56 

93 

57 

92 

57 

83 

57 

71 
So 

72 
48 

79.4 
51.1 

MULESH06  1 

MAX 

Mm 

87 
43 

74 
42 

72 
39 

80 
39 

86 
50 

77 
51 

70 
45 

63 
45 

81 
47 

80 
54 

67 
54 

66 

50 

71 
49 

71 
46 

73 
46 

60 
46 

83 
50 

84 

50 

62 
54 

75 
55 

62 
53 

69 
53 

66 
53 

69 
48 

68 
59 

90 
57 

87 
55 

78 
54 

72 
51 

71 
49 

78.7 
49.5 

OLTON 

MAX 

Mm 

86 

4D 

73 
41 

70 
44 

80 
46 

90 
54 

74 
48 

70 
45 

62 

47 

72 
50 

SO 
54 

68 
53 

60 
49 

73 
50 

70 
49 

72 
49 

80 
50 

64 
53 

85 

54 

64 

57 

81 
53 

SO 
55 

90 
54 

69 
55 

89 
56 

90 
58 

92 

57 

90 
56 

80 
61 

77 
53 

70 
49 

78.9 

51.4 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

82 
43 

67 
43 

69 
42 

78 
40 

84 
49 

74 
52 

68 

44 

67 
44 

74 
47 

73 
52 

65 

54 

62 

49 

69 

49 

66 
47 

76 
46 

63 

54 

66 
58 

87 
59 

84 
56 

78 
56 

82 
56 

86 
56 

66 
56 

86 
55 

66 
57 

81 
58 

80 
55 

76 
53 

70 
51 

69 

49 

76.6 
51.2 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

84 
42 

71 

41 

79 
38 

86 

50 

74 
57 

68 
49 

65 
44 

75 

46 

74 
55 

70 
52 

63 
53 

72 
46 

71 
47 

76 
43 

84 
48 

86 
48 

66 
52 

82 
54 

79 
56 

82 
56 

86 
55 

88 
61 

85 
51 

86 
55 

82 

56 

61 
58 

SO 
55 

76 
53 

71 
50 

78 
46 

78,3 
50.7 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

86 
37 

69 

39 

76 
38 

78 
40 

84 
51 

76 
52 

66 
42 

63 

43 

74 
46 

75 
48 

66 

51 

56 

46 

74 
45 

72 
42 

60 
43 

87 
49 

90 
47 

92 

50 

89 
51 

80 
55 

66 
56 

90 
^0 

88 
46 

88 
52 

89 
55 

79 
54 

78 
56 

77 
54 

74 
47 

66 
46 

78.4 
48.0 

PLAINS 

MAX 

Mm 

89 
48 

73 
46 

77 
43 

63 
44 

87 
55 

84 
54 

71 
48 

65 

45 

81 
45 

64 
53 

69 
55 

66 
52 

73 
49 

75 
46 

73 
46 

79 
47 

85 
51 

86 
51 

83 
54 

77 
59 

64 
53 

89 

57 

89 
50 

90 
57 

90 
56 

95 

57 

91 

54 

60 
57 

72 
55 

72 

50 

80.6 
51.3 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

88 
46 

72 
47 

75 
45 

60 
51 

85 
56 

65 
50 

73 
46 

62 

47 

70 
52 

79 
56 

70 
54 

64 
52 

74 
52 

70 
46 

75 
51 

81 
53 

86 
56 

86 
58 

84 
59 

84 

60 

64 
59 

85 
58 

90 
55 

85 

56 

88 
60 

89 

60 

90 
60 

89 

61 

100 
55 

77 
54 

74 
52 

60.3 
54.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY 


Day  ol  Monlh 


27  26  29  30  31 


SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATfORD 

SUNRAV  4  SU 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

WALCDTT 

*     • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  WSO  AP 
ANSDN 

ASPERHONT  2  SSW 
BALLINCER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 
JAYTON 
MATADOR 
MEMPHIS 
HUNDAY 
PADUCAH 
POST 

auANAH  5  SE 
ROSCOE 
RDTAN 
SEYMOUR 

5HAMR0CK  RADIO  KRvP 
SNYDER 
TRUSCDTT 
TURKEY  2  hSM 
VERNON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


8S   69 

45   45 


82   72 
40   41 


»i      69 
35   35 


65   70 
39   41 


91   74 
51   49 


69   72 
46   43 


S5   6B 
39   41 


84   71 
39   41 


76   76 
60   57 


80   79 
60   57 


86   76 
60   57 


79   79 
65   59 


70   75 
51   47 


64   72 
47   48 


80   60 
65   60 


63   60 
59   55 


86   74 
58   53 


75   77 
55   52 


86   76 
55   50 


64   76 
59   55 


61   75 
63   55 


66   76 
60   52 


66   74 

51   48 


62   72 
51   51 


60   78 
57   53 


83   72 
53   51 


89   73 
53   48 


82   71 
54   46 


61   76 
55   52 


75   78 
59   55 


62   75 
59   50 


78   75 
47   46 


68   89 
56   55 


65   73 
50   48 


65   70 
54   51 


66   79 

43   51 


69   72 
61   49 


87   79 
52   49 


67   75 
48   50 


86   75 
50   44 


49   5  4   49 


77   77 
61   56 


84   78   80 
50   46   47 


65   73 
62   55 


86   80 
55   55 


83   79 
59   56 


76   77 
57   54 


67   74 
47   50 


79   80 
58   56 


64   77 
55   56 


84   74 
53   53 


76   72 
66   52 


89   77 
55   57 


67   77 
61   56 


64   73 
59   55 


68   78 
55   53 


86   75 
55   51 


61   75 
53   55 


68   79 
60   56 


87   77 
54   5* 


87   78 
60   51 


87   79 
61   56 


64   74 
50   54 


65   76 
61   53 


66   78 
56   57 


75   78 
58   54 


66   74 
57   51 


78   70 
92   46 


70   61 
44   45 


65   79 
44   47 


65   65 

43   43 


66   76 
44   48 


72   59 
50   48 


69   62 

46   45 


64   60 
43   43 


66   58 
44   40 


61   76 
53   52 


73   76 
52   51 


76   63 
51   49 


74   79 
59   52 


66   76 
49   50 


72   66 

47   47 


74   76 
57   52 


72   76 
54   49 


74   76 
48   51 


70   79 
50   48 


78   65 
52   48 


77   63 
52   52 


78   64 
54   52 


75   64 
50   50 


76   62 
50   50 


73   66 
50   50 


77   76 
52   51 


76   65 
SO   50 


74   61 
50   50 


80   65 
51   49 


70   76 
51   49 


59 

79   78   60 
52   50   60 


80   63 
54   50 


71   74 

47   49 


76   72   75 
53   51   52 


87   77 
57   56 


79   69 
53   53 


76   64 
94   54 


80   62 
53   49 


76   66 
53   53 


76   66 
53   53 


78   63 
50   48 


80   64 
50   51 


65   76 

49   50 


97 


70   76 
59   61 


74   74 
60   59 


80   69 
59   57 


72   63 
58   61 


68   75 
56   52 


71   62 
55   51 


73   62 
58   59 


78   78 
60   57 


76   75 
55   53 


67   75 
58   5« 


81   71 
59   56 


78   72 
60   56 


72   69 
57   98 


60   68 
58   54 


77   64 
56   53 


70   64 
56   53 


74   76 
56   56 


76   69 

57   54 


72   64 
57   52 


72   70 
56   55 


71   74 
50   56 


79   77 
60   56 


79   74 
56   59 


66   73 
47   49 


73   76 
50   45 


64   79 
44   46 


79   86 
43   49 


68   76 
45   46 


78   87 
46   53 


73   79 
90   49 


63   79 
43   45 


63   73 
42   46 


76   76 
54   52 


77   60 
56   55 


76   78 
57   52 


79   78 
61   59 


70   78 
54   50 


73   68 
50   48 


61   60 
53   55 


75   75 
53   92 


78   79 
51   48 


79   77 
96   54 


76   78 
54   50 


75   72 
52   49 


76   79 
51   51 


76  75 

54  51 

74  76 

55  44 

75  73 
53  46 

76  77 
53  53 

78  79 

53  47 

75  77 

54  52 

72  76 

48  46 


90   90 
54   52 


65   65 
53   99 


92   92 
56   52 


87   66 
52   51 


90   67 
56   93 


64   64 
59   95 


86   68 
54   54 


64   63 
54   51 


83   83 
52   48 


85  65 

56  60 

87  86 

57  60 

88  89 
99  99 

64  64 

91  99 

68  66 

61  60 

67  69 

52  99 

86  86 

92  96 

87  86 
54  96 

87  66 
61  99 

89  84 

61  98 

91  90 

57  53 

68  69 

58  61 

76  62 

53  96 

68  69 
58  95 

88  67 

62  99 

69  87 

57  57 

69  69 

56  97 

68  66 

61  59 

86  86 

60  60 

89  90 

58  57 

85  86 

95  96 

89  87 

96  99 

89  87 

99  59 

88  87 

51  50 


82   91 
59   59 


79   83 
56   53 


86   90 
57   55 


79   84 
56   99 


67   94 
57   55 


80   84 
60   55 


60   85 
56   55 


79   81 
55   55 


74   81 
55   55 


89   86 
60   62 


64   61   64 


87   91 
99   51 


54   40   45 


69 
64 


90 
62 


69 
64 


90   86 
66   59 


99 
63 


92 

61 

68   65   86 
65   67   61 


48   56 


60 


60 


69   66 
59   97 


60 


94  93 

95  99 


67   89 
98   95 


92   63 
56   97 


88   90 
50   57 


90   89 
98   97 


86   92 
97   61 


90   90 
92   98 


68   87 
96   54 


90   90 
66   62 


92   91 
67   69 


94   93 
63   65 


90   90 
66   63 


88   87 
65   60 


88   84 
55   58 


90   90 
64   63 


93   92 
65   64 


91   89 

63   61 


89   66 
60   62 


92   91 
66   65 


86   86 
64   62 


95   92 
63   65 


92   67 
99   96 


90   87 
59   60 


92   92 
66   63 


92   90 
65   61 


92   92 
64   60 


92   92 
67   59 


91   90 
59   62 


92   92 
61   65 


90   91 
65   65 


98   64 
54   53 


93   92 
67   62 


92   93   83 
99   60   59 


89   60   78 
60   58   93 


'2 
50 


77   76   72 
50   48   42 


63   79 
67   63 


90   66   So 

67   67   60 


69   77   75 


99   57   54 


69   85   81 
64   69   63 


69   86   83 
66   61   62 


74   74 
97   57 


79   75 
62   58 


62   59   56 


67   83 
66   62 


90 
63 


66   87   76 
62   60   56 


90   90   76 
64   60   55 


69 
68 


79 
54 


82   76 
57   55 


63 

63 


60 
57 

63 
53 

77 
50 

77 
53 

80 
59 

60 
50 

75 
50 

75 

51 

64 
92 

74 
54 

77 
50 

77 
50 

81 
52 

84 
51 


76   81.9 
49   57.6 


52   52.2 


MAX 

Mm 


61   76   79   86   69   60   60   79   76   76   74   77   77   80   87   89   89   69   68   86   89   87   86   90   91   91   90   90   89   79   83   63.8 
99   90   49   96   62   56   53   50   94   62   55   56   59   53   55   60   59   99   69   61   63   6*   63   59   65   66   62   66   61   57   54   98.4 
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Conlinued 

Ui 

\1L 

Y 

It 

.MJ 

t'hJ 

KA 

TU 

at 

:b 

TEXAS 

MAY 

1972 

Station 

Day  of  Month 

0 

at 
la 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

HBLLINKTON  1  NNW 

I4AX 

NUN 

80 
50 

71 
48 

75 
48 

79 
49 

66 

54 

77 
48 

74 
44 

66 
46 

75 
50 

77 
54 

70 
55 

55 
52 

72 
53 

58 
49 

79 

51 

85 
55 

88 
58 

89 
57 

67 
59 

62 
58 

85 
56 

89 
60 

88 
59 

84 
57 

90 
59 

91 
59 

89 
60 

87 
60 

83 
61 

77 
57 

75 
52 

60.1 
54.3 

HICHIT4  PALLS  wsn  ap 

MAX 

NUN 

74 
55 

76 
49 

80 
48 

65 
52 

79 
57 

79 
57 

55 
52 

76 
48 

78 
52 

73 
55 

77 
55 

78 
55 

79 
55 

81 
53 

66 
55 

89 
59 

89 
59 

86 
58 

84 
61 

85 
57 

90 
61 

85 
63 

91 
64 

92 
59 

93 
53 

93 
63 

92 

67 

93 
63 

80 
63 

78 
57 

64 
52 

63.0 
57.0 

KINTERS  1  NN6 

*      •      « 

Kf.X 

nm 

82 
63 

79 
59 

78 

47 

82 
53 

85 
58 

76 
55 

77 
56 

62 
52 

78 
57 

60 
59 

74 
58 

70 
56 

82 
55 

78 
54 

77 
53 

63 
59 

79 
52 

84 
56 

84 
60 

66 
58 

85 
51 

85 

53 

92 

63 

92 

61 

90 
52 

89 

65 

86 

64 

89 

64 

86 
63 

83 

64 

79 

58 

61.8 
58.5 

NORTH  CENTR4L       03 

tLBANY 

MAX 

Mm 

64 
62 

75 
56 

76 
44 

62 
47 

86 
52 

76 
55 

80 
54 

63 
50 

75 
50 

61 
54 

77 
59 

76 
58 

77 
51 

79 
53 

80 
55 

64 
58 

68 
54 

87 
5* 

88 
58 

84 
54 

89 
54 

89 
58 

89 
66 

88 
59 

90 
50 

90 
61 

91 
65 

91 
67 

91 
64 

83 
59 

60 
52 

82.9 
55.2 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

79 
60 

75 
50 

79 
50 

84 
56 

77 
61 

79 

59 

75 
53 

72 
50 

78 
55 

75 
59 

76 
55 

75 
56 

80 
54 

78 
54 

84 
54 

88 
58 

87 

57 

87 
58 

85 
64 

85 
58 

68 
52 

88 
54 

88 
66 

90 
60 

91 
67 

91 
63 

91 
65 

91 
67 

88 
65 

77 
57 

62 
52 

82.7 
58.3 

B4RDW6LL  DIM 

MAX 

MM 

63 
63 

84 
62 

79 
54 

81 

57 

S3 
59 

79 
60 

76 
52 

73 
56 

73 
53 

80 
57 

71 
59 

81 
60 

80 
69 

83 
61 

82 
61 

65 
63 

87 
60 

85 
52 

89 
62 

84 
62 

87 
62 

89 
59 

89 
53 

68 
56 

92 

55 

92 

67 

92 

54 

94 
68 

93 
59 

91 
66 

84 
62 

84.2 
61.6 

BELTON  D4M 

MAX 

Mm 

85 
65 

SB 
61 

80 
60 

82 
56 

82 
58 

76 
62 

78 
60 

72 
59 

76 
59 

61 
62 

67 
58 

71 
61 

80 
57 

83 
59 

82 
52 

85 

61 

79 
56 

83 
60 

87 
53 

66 
52 

86 
63 

87 
64 

86 
66 

84 
59 

90 
65 

90 
67 

91 
56 

91 
55 

90 
65 

91 
67 

85 
65 

83.0 
62.1 

BENBROOK  04M 

MAX 

Mm 

80 
66 

77 
59 

79 
50 

61 
54 

61 
58 

60 
57 

75 
60 

63 
52 

75 
53 

77 
55 

70 
55 

75 
59 

78 
56 

82 
58 

80 
58 

69 
51 

87 
58 

87 
60 

87 
62 

62 
52 

85 
62 

85 
63 

85 
56 

69 
56 

69 
55 

91 
67 

92 
66 

91 
56 

92 
57 

69 
53 

63 
60 

82.4 
60,2 

80NH4M 

MAX 

Mm 

76 
63 

77 
55 

79 
49 

61 
50 

79 
59 

76 
64 

72 
52 

72 
53 

78 
57 

73 
54 

79 
59 

77 
57 

82 
55 

78 
56 

66 
53 

90 
59 

90 
58 

67 
52 

85 
55 

88 
55 

88 
56 

68 
53 

90 
64 

91 
60 

92 
62 

95 
51 

92 
52 

92 
64 

85 
63 

76 
62 

83 

56 

63,1 
58,0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

78 
64 

78 
52 

82 
62 

61 
57 

80 
61 

79 
61 

75 
55 

76 
50 

80 
55 

77 
50 

79 
56 

76 
57 

83 
58 

80 
56 

85 
58 

89 
64 

88 
62 

68 
53 

84 
65 

89 
61 

89 
65 

67 
58 

90 
66 

92 

54 

92 

66 

94 

69 

92 

70 

91 
68 

68 
67 

79 
60 

84 
59 

64,0 
51.3 

BOYD 

MAX 

MDJ 

81 
68 

81 
67 

81 
49 

61 
50 

80 
59 

62 

57 

74 
50 

65 
50 

76 
50 

69 
50 

72 
50 

77 
55 

81 
61 

62 
57 

80 
52 

85 
52 

90 
52 

88 

5* 

69 
55 

88 
61 

69 
54 

90 
59 

90 
57 

90 
67 

90 
65 

93 

64 

90 
54 

93 
67 

93 
67 

90 
60 

86 
55 

84.4 
58,2 

BRECKENRIOGE 

MAX 

Mm 

75 
60 

77 
57 

81 
48 

65 
52 

79 
50 

79 
60 

66 
53 

76 
45 

81 
50 

61 
56 

76 
60 

77 
55 

80 
53 

60 
56 

84 
53 

68 
58 

88 
54 

68 
56 

84 
62 

88 
99 

89 
57 

67 
56 

91 
57 

93 
56 

92 
59 

92 

58 

92 

58 

92 

57 

86 
55 

80 
61 

84 
56 

83,6 
56.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

62 
58 

78 
55 

78 
50 

61 
52 

85 
55 

83 
61 

80 
56 

52 
50 

76 
52 

81 
55 

76 
55 

81 
56 

81 
55 

64 
54 

81 
55 

86 
57 

91 
58 

90 
59 

90 
50 

87 
60 

68 
62 

90 
53 

89 
55 

93 
63 

92 

65 

93 
63 

94 
55 

93 
64 

92 
69 

81 
61 

80 
56 

84.5 
58.3 

BROWNWOOD 

MAX 

84 
65 

80 
51 

82 
54 

62 
54 

75 
62 

83 
58 

75 
58 

65 
55 

78 
55 

65 
60 

73 
60 

70 
61 

80 
59 

60 
57 

62 
55 

67 
57 

81 
54 

68 

54 

88 
62 

89 
61 

92 
65 

91 
53 

95 
63 

94 
65 

93 
65 

93 
57 

94 
54 

93 
56 

90 
65 

81 
66 

81 
63 

64.0 
50.1 

C4HER0N 

MAX 
MDJ 

89 
70 

66 
61 

84 
58 

85 
57 

83 
59 

79 
62 

76 
56 

78 
60 

83 
57 

79 
60 

73 
59 

60 
52 

85 
59 

83 
60 

87 
60 

85 
52 

85 
56 

90 
52 

69 
52 

88 
62 

88 
63 

68 
51 

66 
59 

91 
58 

92 

57 

92 
67 

94 
54 

91 
65 

92 

63 

89 
68 

87 
55 

85.8 
62.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

85 

70 

76 
50 

62 

50 

63 
57 

60 
60 

78 
61 

75 
58 

75 
53 

79 
52 

75 
60 

78 
55 

80 
50 

64 
59 

83 
57 

68 
56 

89 

50 

68 
54 

90 
60 

85 
61 

88 
51 

89 
62 

86 
53 

90 
55 

92 
65 

93 

65 

93 
66 

96 
56 

95 
65 

92 

65 

85 
64 

83 
59 

65.1 
60.4 

C0RSIC1N4 

MAX 

83 
62 

85 
62 

78 
55 

81 
55 

62 
58 

78 
56 

75 
64 

76 

57 

73 
56 

80 
56 

72 
59 

82 

60 

80 
60 

85 

61 

65 
61 

87 
62 

85 
57 

65 

57 

88 
62 

89 
59 

68 
53 

69 
54 

89 

64 

87 
59 

91 
56 

92 
55 

93 
65 

94 
65 

94 
69 

91 
57 

85 
64 

84.5 
50,9 

DALL4S  WSO  AP 

MAX 

Mm 

82 
70 

83 
65 

82 
56 

85 
61 

63 

54 

77 
54 

70 
60 

75 
56 

61 
56 

75 
59 

83 
63 

82 
61 

85 
52 

84 
60 

68 
60 

91 

67 

90 
51 

90 
57 

86 
68 

88 
55 

90 
69 

91 
73 

91 
70 

91 
72 

93 
72 

94 
74 

93 

74 

92 
72 

91 

71 

84 
55 

82 
62 

65.6 
55.2 

OENISON  04M 

MJIX 

Mm 

79 
60 

77 

57 

74 

51 

77 

51 

60 

61 

78 
61 

75 

57 

69 

55 

72 

51 

76 
55 

73 

56 

76 

57 

75 

56 

81 

55 

76 

53 

86 
62 

88 

62 

68 

60 

87 
57 

84 

57 

67 

63 

67 
62 

89 

61 

89 

61 

67 

66 

91 

62 

90 

62 

93 

62 

90 

63 

81 

65 

76 

58 

61.7 

58.7 

DENTON  Z  SE 

MAX 

Mm 

79 
67 

77 
59 

79 
53 

82 
56 

84 
53 

80 
52 

72 
57 

76 
55 

78 
54 

78 
58 

79 
55 

76 
5B 

83 
58 

62 

57 

85 
51 

86 
60 

89 
58 

88 

59 

86 
63 

88 
50 

68 
51 

89 
59 

88 
66 

90 
53 

91 
55 

92 
56 

92 
69 

91 
65 

88 
67 

79 
62 

63 
58 

64.0 
60.9 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

81 
63 

76 
58 

74 
51 

79 
53 

62 
58 

75 
58 

78 
58 

62 

54 

74 
54 

78 
56 

58 
55 

73 
56 

79 
58 

78 
55 

78 
57 

82 
59 

62 
56 

65 
57 

85 

60 

82 
58 

64 
61 

85 
63 

85 
64 

88 
65 

90 
64 

90 
55 

86 
65 

88 
67 

86 
67 

91 
64 

61 
59 

61,0 
59,4 

E4STLAN0 

MAX 

Mm 

63 

64 

76 
58 

79 
45 

83 
45 

85 
53 

75 
58 

75 
54 

58 
53 

81 
54 

80 
51 

75 
59 

70 
59 

80 
54 

81 
55 

79 
54 

83 
55 

85 
54 

86 
55 

85 
59 

84 
59 

83 
57 

89 
98 

83 

67 

92 

61 

94 
53 

92 
63 

92 
64 

93 
65 

91 
64 

90 
54 

84 
58 

63.3 
57.8 

EV4NT 

MAX 

Mm 

86 
68 

82 
56 

63 
50 

83 
56 

82 
58 

77 
59 

75 
56 

77 
56 

79 
53 

78 
60 

70 
56 

82 
50 

82 
57 

82 
55 

84 
56 

83 
62 

83 
56 

85 
60 

85 
59 

84 
59 

85 

54 

86 
53 

66 
56 

93 
58 

90 
67 

67 

89 
57 

90 
68 

89 
63 

83 
65 

62 
60 

83.3 
60.4 

FERRIS 

MAX 

Mm 

85 

71 

78 
63 

81 
54 

64 
55 

81 
59 

75 
63 

72 
51 

75 
58 

60 
53 

78 
59 

82 
59 

81 
50 

85 
52 

82 
61 

87 
56 

68 
52 

90 
57 

86 
62 

86 
60 

90 
60 

91 
62 

91 
57 

92 
66 

93 

70 

94 
55 

95 
55 

95 
56 

94 
65 

91 
69 

83 
65 

84 
62 

85.5 

61.9 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MAX 

Mm 

61 
66 

79 
62 

62 
52 

84 
58 

81 
61 

77 
53 

70 
58 

75 
55 

76 
55 

73 
60 

80 
50 

79 
60 

82 
59 

81 
59 

86 
57 

89 
50 

86 
57 

88 

62 

83 
64 

86 
51 

69 
56 

69 
58 

89 
68 

89 
68 

90 
58 

91 
66 

92 
67 

90 
65 

68 
57 

82 
63 

82 
58 

83.6 
61.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

76 
59 

76 
57 

76 
49 

78 
49 

82 
52 

78 
61 

77 
55 

60 
53 

74 
50 

78 
51 

75 
54 

80 
54 

77 
55 

61 
55 

76 
52 

86 
53 

90 
57 

69 

57 

88 
59 

65 
57 

86 
99 

84 
60 

88 
58 

89 
51 

91 
61 

92 
62 

93 
64 

92 

65 

91 
59 

78 
53 

82 
50 

62.3 
55.5 

CATESVILLE 

MAX 

Mm 

84 
64 

88 
56 

80 
50 

62 

50 

63 
50 

75 
56 

78 
57 

67 
55 

75 
50 

81 
51 

67 
54 

73 
57 

80 
57 

83 
54 

81 
54 

65 
55 

81 
49 

8* 
49 

66 
56 

66 
54 

85 

94 

86 
60 

66 
60 

85 
53 

91 
61 

90 
61 

89 
59 

90 
59 

90 
62 

92 

62 

83 

59 

82.9 

55.1 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

89 
71 

89 
58 

81 
57 

85 
53 

84 
59 

80 
60 

77 
66 

77 
60 

61 
57 

81 
61 

72 
60 

79 
67 

64 
56 

83 
59 

85 
60 

65 
54 

63 
58 

87 
50 

86 

61 

67 
59 

86 
63 

87 
62 

65 
56 

92 
59 

90 
65 

90 
68 

91 
63 

90 
64 

91 
64 

9o 
66 

65 
54 

84.9 
61.7 

Glen  rose  2  w 

MAX 

Mm 

80 
70 

79 
59 

83 
47 

65 
50 

82 
57 

80 
62 

76 
50 

77 
53 

80 
50 

79 
53 

79 
54 

82 
50 

63 
58 

83 
55 

86 
54 

68 
57 

69 
53 

90 
55 

88 
58 

69 
54 

90 
61 

90 
64 

90 
65 

94 
52 

94 
62 

93 
62 

92 
60 

92 

51 

90 
52 

84 
63 

64 
58 

85.5 
56.0 

C0L0THW4ITE  2  N 

MAX 

Mm 

82 
67 

79 
57 

82 
56 

64 
59 

82 
59 

79 
55 

77 
58 

75 
54 

79 
56 

TB 
60 

70 
57 

82 
59 

61 
56 

79 
55 

83 
58 

61 
50 

83 
55 

84 
53 

82 

60 

64 
61 

85 
53 

89 
63 

66 
55 

91 
68 

69 
55 

86 
57 

89 
65 

89 

67 

88 
55 

80 
53 

80 
59 

62.5 
60.5 

GR4H4M 

MAX 

Mm 

82 
61 

76 
54 

78 
47 

63 
49 

85 
57 

75 
59 

78 
55 

59 
52 

76 
53 

80 
56 

75 
57 

77 
54 

76 
55 

62 
54 

60 
52 

85 

54 

89 
55 

67 
57 

87 
60 

83 
64 

66 
64 

68 
59 

87 
56 

90 
65 

91 

63 

92 
63 

92 

57 

92 

70 

91 
58 

78 
54 

83.0 
56.0 

Cranbury 

MAX 

Mm 

83 
69 

80 
60 

83 
51 

84 
60 

83 
61 

78 
51 

78 
61 

77 
54 

79 

54 

79 
53 

78 
58 

62 
60 

82 
59 

82 
58 

66 
56 

66 
62 

87 
55 

86 
60 

89 
62 

86 
99 

89 
66 

89 
57 

91 
67 

92 
69 

92 

66 

92 
58 

92 
59 

92 
58 

92 
59 

90 
64 

64 
50 

89.3 
61.7 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

61 
63 

81 
62 

78 
52 

80 
52 

83 
52 

80 
52 

75 
60 

62 
56 

73 
52 

78 
54 

73 
56 

80 
56 

76 
56 

83 
57 

80 
54 

65 
57 

89 
57 

87 
56 

88 
63 

84 
60 

85 
63 

68 
56 

69 
66 

69 
67 

89 
66 

91 
55 

91 
57 

92 
65 

90 
57 

85 
64 

87 
60 

83.1 
59,6 

GREENVILLE  T  NU 

MAX 

Mm 

80 
63 

80 
62 

77 
50 

78 
50 

79 
56 

78 
59 

73 
63 

56 

54 

74 
50 

78 
51 

72 
54 

79 
57 

77 
55 

83 
56 

61 
50 

85 

51 

90 
55 

69 
95 

87 
58 

84 
94 

87 
55 

89 
58 

90 
60 

88 
63 

90 
57 

92 

59 

91 
53 

93 
65 

93 
55 

88 
60 

82 
56 

83,0 
56,9 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

86 
69 

67 
64 

82 

57 

83 
59 

83 

58 

78 
58 

78 
63 

76 
60 

77 
56 

84 
59 

71 
58 

75 
63 

82 

64 

87 
52 

84 
63 

65 
54 

85 
57 

86 

60 

90 
52 

85 
52 

88 
63 

89 
65 

89 
54 

87 
65 

11 

94 
70 

94 
57 

94 
54 

92 
53 

93 

70 

89 
65 

85,4 
62,6 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

63 
65 

61 
59 

76 
52 

61 
53 

83 
58 

76 
59 

77 
59 

63 
56 

74 
55 

76 
56 

57 
58 

70 
58 

79 
56 

79 
55 

79 
56 

62 
59 

79 
55 

83 
96 

84 

61 

82 
59 

84 
62 

69 
52 

85 
65 

89 

65 

90 
64 

90 
55 

89 
63 

90 
64 

89 

66 

88 
56 

63 
51 

61.1 
59.9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

79 
60 

74 
51 

74 
49 

77 
51 

81 
57 

77 
60 

76 
53 

54 
50 

74 
51 

76 
54 

72 
55 

75 
56 

75 
55 

78 
55 

79 
56 

84 
60 

85 
60 

65 
50 

60 
59 

80 
59 

82 
52 

66 
54 

65 

57 

68 
52 

87 
62 

89 
63 

89 
56 

89 

64 

90 
56 

93 

63 

79 
52 

80.8 
58.1 
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ConOou^d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
HAY 

1972 

Slallon 

Day 

oi  Monlh 

g, 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Hica 

MAX 
MIN 

84 
65 

80 
57 

81 

48 

63 

51 

83 
58 

76 
56 

76 

54 

79 
52 

79 

60 

76 
55 

82 

57 

62 
58 

81 
56 

85 
56 

67 
57 

67 
59 

87 
61 

87 
62 

86 

65 

92 
63 

92 
63 

91 
64 

91 
60 

90 
64 

90 
65 

83 
64 

62 

60 

84.2 
58.6 

MULSBORO 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
62 

80 
50 

83 
53 

73 
60 

76 
62 

70 
56 

79 
58 

80 
56 

70 
57 

75 
60 

81 
61 

63 
58 

64 
58 

85 
5« 

89 

63 

89 
66 

87 
62 

67 
65 

86 

67 

92 
66 

92 
68 

92 

67 

92 

68 

91 
66 

91 
65 

86 
61 

83.6 

61.1 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

81 
62 

74 
53 

78 
51 

82 
58 

82 
62 

76 
54 

72 
50 

76 
53 

76 
58 

74 
56 

75 
57 

80 
55 

80 
53 

64 

57 

86 
61 

86 
64 

87 
64 

87 
64 

90 
66 

91 
62 

90 
69 

90 

67 

90 
67 

90 
68 

90 
65 

78 
60 

81 

56 

82.5 
59.8 

KAUFMIN  3  SE 

MAX 

MIN 

82 

66 

83 
66 

78 
52 

80 
53 

80 
58 

77 
63 

76 
56 

75 
51 

79 
56 

74 
59 

81 
60 

82 
60 

64 
59 

62 
55 

89 

61 

68 
61 

87 

60 

68 

66 

87 
63 

86 
66 

92 

63 

92 

65 

93 

63 

93 

67 

93 
69 

69 
63 

83 

60 

84.4 
60.2 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

88 
71 

88 
58 

89 
53 

83 

57 

83 

60 

76 
59 

76 
59 

61 
52 

60 
52 

60 
52 

81 
58 

83 
56 

61 
51 

65 

57 

87 
57 

87 
58 

87 
56 

86 
63 

85 

61 

89 
66 

89 
62 

69 
63 

90 
62 

90 
60 

92 
61 

91 
65 

65.2 
58.5 

LAVDN  DAM 

MAX 

MIN 

SI 
64 

80 
63 

78 
57 

60 
56 

61 
57 

76 
63 

66 
56 

74 
56 

79 
56 

73 
57 

79 
58 

79 
60 

82 
60 

80 
54 

87 
58 

86 
64 

86 
61 

87 
66 

88 
65 

89 
66 

90 
64 

92 
65 

92 
65 

92 

67 

92 

68 

66 
05 

80 
61 

83.0 
60.9 

HARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

85 

71 

80 
60 

83 
57 

81 
53 

81 
59 

76 
66 

77 
60 

82 

57 

81 
62 

76 
59 

82 
63 

86 
63 

83 
56 

87 
59 

89 
60 

69 
62 

87 
61 

87 
62 

84 
61 

91 
68 

92 

64 

93 

63 

93 
63 

91 
64 

91 
65 

89 
66 

64 
66 

85.0 
61.6 

MC  CRECOR 

MAX 
MIN 

86 

66 

8B 
60 

78 
58 

82 
59 

85 
59 

78 
61 

70 
58 

75 
54 

80 
60 

66 
58 

73 
60 

82 

60 

84 
58 

61 
60 

85 
59 

68 
60 

88 
60 

90 
65 

89 
64 

87 
65 

92 

67 

90 
67 

93 
65 

94 
69 

93 
66 

93 

68 

65 

64 

84.1 
61.7 

HCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

80 
66 

77 
63 

79 
51 

81 
50 

81 
59 

73 
58 

73 
55 

77 
51 

76 
55 

79 
55 

77 
57 

82 
55 

82 

56 

65 
52 

89 
60 

63 
57 

88 
56 

89 

65 

89 
66 

90 
66 

91 
61 

92 
62 

92 
61 

91 
63 

68 
67 

83 
50 

84 

50 

83.6 
56.6 

MEXIA 

MAX 

MIN 

B4 

65 

85 
64 

79 
56 

61 
59 

61 
56 

77 
58 

74 
57 

70 
50 

81 
55 

69 
58 

76 
60 

61 
61 

64 
59 

65 
60 

83 
61 

60 
62 

87 
65 

87 
66 

89 
68 

89 
68 

69 
66 

93 

66 

93 

66 

95 

67 

93 
69 

92 
69 

89 
63 

83.5 

61.7 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

79 
63 

80 
58 

B3 

49 

85 
57 

60 
61 

68 
58 

77 
52 

81 
56 

74 
59 

78 
57 

79 
56 

82 

57 

62 

57 

68 
57 

86 
62 

86 
66 

91 
65 

90 
65 

93 
65 

92 

65 

93 

67 

93 

67 

93 
69 

95 
69 

89 

66 

81 
64 

86 
58 

84.7 
60.9 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 
MIN 

84 
61 

86 
64 

79 
54 

61 
57 

62 
59 

60 
55 

76 
62 

72 
53 

72 
53 

80 
58 

71 
58 

76 
59 

81 
60 

64 
65 

82 
61 

85 
58 

85 
61 

86 
63 

68 
60 

68 
64 

88 
63 

89 
64 

87 
66 

92 
65 

92 
65 

92 
63 

94 
67 

93 
69 

90 
67 

85 
62 

64.2 
61. » 

dlnev 

MAX 

MIN 

PARIS 

MAX 

MIN 

83 
62 

77 
61 

78 
52 

77 
53 

82 
58 

63 
63 

73 
61 

65 
53 

74 
51 

79 
53 

74 
55 

78 
59 

76 
57 

83 
59 

79 
56 

92 
61 

91 

63 

87 
60 

90 
62 

91 
67 

90 
60 

89 
64 

93 

66 

92 

64 

93 
69 

93 
65 

84 
62 

79 
57 

83.5 

60.0 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

79 
60 

78 
57 

78 
52 

79 
54 

63 
55 

80 
61 

76 

57 

59 
55 

75 

51 

78 
53 

74 
55 

80 
57 

78 
57 

83 
55 

60 
56 

91 
60 

90 

60 

90 
60 

87 
60 

89 

66 

90 
65 

91 

64 

93 

65 

94 

67 

94 
65 

93 
66 

85 

59 

79 
57 

83.4 
59.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

83 
65 

78 
61 

76 
52 

80 
56 

63 
59 

76 
59 

79 
60 

64 
58 

75 
55 

79 
60 

70 
59 

71 
60 

60 
60 

79 
58 

79 
56 

80 
53 

85 
59 

85 

61 

66 
62 

87 
64 

89 
64 

92 
64 

91 
66 

92 

63 

91 
65 

90 
66 

89 
63 

81 
62 

82.1 
60.5 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

78 
61 

76 
57 

82 
47 

84 
60 

82 
59 

79 
56 

73 
54 

75 
53 

80 
55 

76 
60 

73 
56 

76 
60 

79 
53 

77 
53 

63 
55 

85 
55 

86 
60 

84 
59 

67 
64 

90 
61 

91 
63 

90 
62 

90 
66 

90 
65 

90 
65 

86 

67 

79 
62 

82 
55 

82.6 
59.2 

OUINLAN 

MAX 
MIN 

B4 
68 

77 
63 

79 
54 

61 
54 

79 
59 

76 
63 

75 
62 

74 
55 

78 

51 

77 
55 

81 
59 

79 
56 

80 
59 

81 
59 

88 
56 

69 

57 

90 
58 

88 
57 

91 
61 

89 
65 

89 
64 

97 

64 

92 

64 

93 
65 

92 
69 

69 
68 

88 
63 

83 
59 

84.6 
60.4 

RANOER  I  W 

MAX 

MIN 

78 
64 

76 
57 

82 

50 

62 
53 

60 
55 

77 
57 

74 
56 

76 
56 

78 
55 

76 
62 

78 
60 

79 
58 

76 
58 

82 
55 

83 
57 

63 
55 

85 

59 

83 
63 

83 
60 

85 

63 

90 
64 

91 
62 

89 

65 

89 
65 

88 
67 

66 
68 

89 
64 

63 
62 

82 
57 

82.4 
59,9 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

81 
64 

76 
58 

77 
45 

82 
49 

83 

57 

74 
57 

79 
57 

62 
54 

76 
54 

80 
55 

74 
58 

73 
58 

80 
56 

79 
54 

76 
54 

84 
57 

64 
56 

65 
55 

85 
63 

86 
63 

90 
62 

90 
63 

89 
64 

69 
63 

88 

64 

86 
63 

89 
62 

80 
58 

81.7 
58.0 

ROSEBUD  3  HSW 

MAX 

MIN 

85 
70 

86- 

60 

81 
56 

63 
58 

62 
58 

78 
61 

77 
65 

75 
59 

62 
56 

61 
60 

72 
58 

79 
64 

84 
60 

84 
59 

86 

61 

85 
55 

89 
61 

87 
61 

89 
63 

66 
64 

90 
68 

91 
65 

92 

66 

94 
64 

91 
67 

92 
65 

89 
68 

84 
63 

85.0 
62.0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

79 
60 

78 
57 

75 
49 

68 
50 

80 
57 

79 
64 

74 
57 

59 

54 

73 

51 

76 
55 

73 
56 

79 
57 

76 
55 

62 
57 

79 
51 

90 
59 

89 
61 

87 
60 

87 
58 

69 
67 

90 
64 

90 
60 

93 

63 

92 
65 

93 
65 

92 

64 

62 
59 

77 
55 

82.5 
56.4 

SPRINCTOWN 

MAX 

MIN 

81 
63 

77 
58 

79 
46 

80 
50 

65 
55 

61 
59 

77 
58 

62 

50 

76 
51 

79 
53 

73 
56 

78 
56 

79 
54 

62 
54 

80 
55 

89 
59 

89 
59 

90 
59 

87 
61 

90 
65 

93 

63 

91 
62 

94 
62 

95 

64 

95 
65 

93 
66 

87 
60 

82 

54 

84.0 
58.1 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 
58 

79 
52 

81 
56 

80 
58 

76 
59 

74 
57 

74 
54 

76 
54 

74 
61 

73 
53 

78 
56 

60 

56 

78 
53 

81 
57 

83 
56 

85 

60 

84 
63 

85 
64 

90 
63 

90 
63 

90 
65 

90 
66 

88 
66 

88 
66 

88 
65 

79 
64 

80 
61 

81.8 

60.0 

STULHOUSE  HOLLQH  DAH 

MAX 

Mm 

85 
65 

87 
59 

80 
57 

81 
56 

84 
57 

74 
60 

77 
59 

73 
59 

76 
56 

81 
61 

66 

57 

71 
60 

79 
56 

83 
58 

63 
58 

79 
57 

82 
62 

86 
62 

85 
64 

66 
65 

84 
69 

90 
65 

68 
68 

90 

60 

91 

66 

90 

70 

90 
66 

85 
62 

82.6 

61.4 

TAVLDR 

MAX 

Mm 

87 
67 

90 

60 

83 

57 

84 
56 

85 

57 

77 
60 

78 
60 

77 
60 

79 
57 

85 
58 

64 
59 

72 
62 

79 
59 

66 
60 

84 
61 

79 
56 

85 

59 

86 
62 

78 
64 

88 
63 

85 

70 

92 

68 

93 
68 

92 
64 

92 
65 

91 
66 

91 
66 

87 
65 

64.2 

61.6 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

87 
65 

88 

61 

81 
59 

68 
59 

85 
59 

77 
60 

79 
61 

74 
59 

68 
59 

81 
61 

68 
59 

71 
61 

60 
59 

85 
60 

83 
60 

80 
56 

85 

59 

86 
65 

67 
66 

86 

65 

85 

67 

91 
68 

92 
69 

92 

71 

94 
69 

91 
69 

88 
64 

66 

64 

84.0 
62,8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

62 
59 

75 
51 

76 
48 

81 
55 

65 
59 

77 
56 

77 
57 

65 
50 

75 
55 

79 
59 

75 
57 

75 
57 

76 
55 

76 
54 

76 
57 

87 
57 

85 
58 

65 
61 

64 
62 

85 
68 

87 
59 

89 

64 

89 
62 

89 
65 

69 

68 

86 
65 

80 
57 

77 
54 

81.3 
58,4 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

85 

67 

87 
62 

79 
57 

87 
56 

82 

61 

76 
62 

76 
62 

71 
58 

76 
55 

81 
59 

69 
56 

74 
61 

82 
62 

85 
59 

61 
63 

62 

57 

65 
62 

68 
63 

86 
66 

68 

70 

87 

71 

91 
69 

92 
69 

92 

68 

92 
69 

92 

70 

91 
66 

86 
64 

64.1 
63.5 

WACO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

86 
66 

79 
63 

82 
56 

82 
59 

78 
61 

77 
63 

69 
60 

76 
58 

61 
56 

67 
59 

74 
58 

81 
63 

84 
64 

81 
60 

85 
60 

85 

57 

88 
60 

86 
62 

89 
68 

86 
68 

92 
69 

91 
67 

91 
70 

92 
67 

90 
69 

91 
66 

66 
68 

85 

64 

83.9 
63.0 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

85 
60 

88 
62 

82 
52 

83 
56 

80 
59 

74 
61 

76 
59 

74 
57 

80 
64 

82 
58 

80 
56 

80 
60 

85 

61 

63 
60 

88 
58 

88 

57 

90 
62 

87 
63 

89 
64 

90 
64 

91 
68 

93 
66 

92 
66 

94 
66 

94 
68 

91 
68 

85 
65 

82 

61 

85.6 
61.6 

WEATHERPORO 

MAX 

MIN 

82 
65 

78 
59 

78 
48 

80 
46 

84 
56 

76 
58 

76 
62 

70 
49 

76 
51 

79 
53 

72 
54 

78 
57 

78 
53 

61 
54 

60 
55 

89 
55 

87 
58 

86 
59 

86 

61 

87 
66 

91 
62 

90 
62 

93 
62 

93 
65 

92 

65 

93 
67 

88 
60 

62 
56 

83.5 

58.1 

WHITNEY  DAM 

•     *     • 

MAX 

Mm 

84 
63 

85 
63 

79 
54 

82 
55 

63 
57 

83 
59 

78 
60 

67 
56 

75 
56 

60 
59 

69 
56 

75 
60 

80 
62 

83 
59 

82 

60 

87 
60 

84 
53 

86 
59 

94 
64 

84 
60 

66 

60 

89 

63 

86 
64 

86 
64 

93 
64 

92 
66 

92 

64 

93 

64 

92 
65 

91 
64 

65 

64 

64.1 
60.5 

EAST  TEXAS          0« 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

85 
63 

84 
62 

83 
60 

82 

57 

80 
55 

75 
59 

76 
60 

79 
59 

81 
58 

78 
60 

75 
60 

72 
63 

82 
61 

84 
62 

85 
63 

64 
69 

65 
59 

87 
62 

86 
62 

88 

60 

88 
62 

90 
63 

91 
66 

92 
66 

94 
64 

90 
64 

91 
66 

89 
64 

84,2 
61,8 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

88 
69 

78 
62 

81 
53 

84 

50 

81 
53 

80 
61 

77 
62 

75 
57 

76 
53 

81 
50 

79 
60 

61 
62 

65 
56 

67 
54 

67 
55 

87 
53 

87 
60 

84 
58 

68 
57 

89 
57 

69 
60 

90 
59 

92 
62 

92 

60 

92 
62 

93 
60 

93 
64 

91 
64 

89 

64 

83 
61 

85.4 
58.7 

CARTHACE 

MAX 

Mm 

82 
67 

79 
62 

80 
54 

81 
51 

79 
54 

78 

59 

74 
63 

60 
59 

79 
50 

78 
54 

82 

57 

60 
62 

84 

60 

84 
61 

86 
53 

88 
58 

88 
60 

86 
64 

65 
59 

69 
60 

88 
59 

89 
61 

87 
62 

67 
62 

91 
62 

94 
61 

92 
63 

90 
64 

90 

64 

89 
64 

85 
61 

64.6 
59.7 

CENTER 

MAX 

Mm 

82 
65 

83 
61 

78 
52 

81 
48 

79 
48 

79 
51 

74 
56 

71 
56 

81 
50 

80 
50 

69 
54 

81 
62 

72 
57 

85 
61 

84 
52 

86 
52 

88 
59 

86 
59 

87 
56 

85 

56 

89 
59 

91 

60 

88 
60 

86 
63 

89 
62 

90 
59 

91 
59 

91 
62 

92 

62 

91 
62 

88 
61 

83.8 
57.2 
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Continued 

Di 

ML 

Y 

It 

MJ 

-"hiJ 

ttA 

TU 

Kt 

;b 

TEXAS 

MAY 

1972 

SUIion 

Day 

of  Month 

o 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

< 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

88 
67 

85 
62 

83 

50 

82 

47 

63 
48 

82 
55 

78 
64 

73 
59 

77 
50 

83 
55 

70 
58 

76 
62 

78 
58 

66 
58 

64 
52 

87 
54 

86 
51 

66 
55 

90 
52 

86 

50 

86 
52 

90 
55 

90 
58 

88 
63 

92 

57 

93 
55 

94 
55 

95 
59 

94 
62 

92 
64 

88 
61 

65,5 
56.4 

CL4RKSVILLE  1    NE 

MAX 

MIN 

79 
67 

77 
61 

79 

60 

79 
48 

79 
55 

74 
59 

73 
61 

74 
53 

77 
61 

77 
51 

77 
57 

77 
61 

80 
60 

82 
54 

86 

48 

68 
56 

89 
61 

64 
61 

83 
57 

87 
S9 

68 
57 

88 
61 

87 
59 

87 
58 

91 
61 

90 
61 

99 
69 

92 

65 

91 
57 

86 
64 

60 
60 

83.1 
59,1 

COLOSPRINC  5  SSH 

MAX 

MIN 

84 
68 

83 
62 

79 
61 

80 
54 

SO 
52 

61 
53 

76 
62 

67 
62 

78 
58 

81 
58 

71 
58 

75 
62 

72 
61 

83 
62 

82 
59 

85 
59 

84 
60 

85 
60 

86 
58 

85 
57 

68 
57 

68 

60 

66 
62 

87 
64 

89 
63 

92 
63 

92 
62 

92 
63 

91 
53 

9l 
63 

87 
64 

63.4 
60.3 

CDLLECE  STATION  F4S  »P 

MAX 

MIN 

86 
65 

82 

64 

82 

60 

82 
58 

81 
58 

79 
64 

74 
65 

78 
62 

63 
59 

68 
61 

75 
62 

75 
65 

83 
62 

82 
63 

64 
63 

82 
63 

84 
61 

87 
6* 

69 
64 

86 
62 

66 
65 

86 
64 

84 
66 

88 
69 

90 
68 

91 
68 

91 
67 

91 
69 

87 
67 

87 
66 

84 
68 

83.6 
63.9 

CQNROE 

MAX 

MIN 

80 
68 

85 
62 

82 
63 

83 
5! 

82 
56 

82 
56 

79 
65 

69 
63 

78 
60 

83 
60 

72 
60 

75 
61 

71 
63 

85 

64 

85 
61 

88 
61 

84 
61 

87 
60 

88 
62 

68 
61 

88 
62 

89 

64 

89 
64 

89 
63 

89 
67 

92 
66 

92 
65 

93 
66 

91 
65 

90 
55 

88 
55 

64.4 
62.5 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

85 
66 

85 
62 

81 
55 

82 
56 

82 
54 

82 

54 

78 
56 

71 
58 

76 
55 

63 
55 

74 
56 

78 
59 

78 
60 

86 
60 

84 
56 

65 
57 

86 
56 

87 
56 

89 
59 

88 
58 

68 

56 

88 
58 

89 
60 

89 
62 

89 

64 

92 
62 

92 
62 

92 
61 

91 
56 

89 
66 

90 
54 

84.8 
59.1 

04INGERFIEL0  9  S 

MAX 
MIN 

88 
70 

73 
62 

78 
54 

81 
51 

59 

63 

65 

65 

53 

53 

64 

81 
62 

83 
59 

84 
61 

64 
53 

69 
63 

86 
63 

91 
69 

87 
64 

69 
60 

91 
62 

90 
63 

89 
67 

89 

64 

92 
63 

92 

63 

93 
62 

94 
59 

92 
55 

85 

65 

63 
61 

86.9 
51.8 

OULVULE  2  W 

MAX 

MIN 

86 
67 

78 
62 

79 
55 

83 
56 

82 
53 

78 
58 

76 
64 

78 
59 

60 
52 

78 
54 

81 
60 

81 
61 

86 
61 

83 
60 

87 
55 

91 
56 

89 
59 

87 
61 

86 
62 

90 
56 

92 
59 

92 
62 

91 
62 

90 
62 

92 
63 

91 
65 

96 
63 

93 

67 

92 
66 

68 
65 

83 
62 

85.8 
60.3 

ehorv 

MAX 

MIN 

83 

60 

83 
6! 

77 
50 

80 
49 

81 
50 

79 
55 

74 
60 

76 
56 

76 
48 

60 
49 

77 
53 

83 
58 

78 
56 

85 
56 

83 
52 

67 
53 

90 
57 

69 
58 

89 
59 

85 
55 

90 
56 

90 
58 

89 
61 

89 

60 

88 
60 

92 

61 

93 

60 

94 
50 

93 

56 

86 
62 

62 
59 

84.6 
56.6 

EVtOALE 

MAX 

MIN 

8S 
61 

84 
60 

80 
59 

82 
51 

82 
51 

79 
55 

60 
56 

69 
55 

78 
56 

84 
56 

76 
51 

73 
64 

79 
60 

85 
60 

85 
59 

67 
55 

66 
55 

67 
56 

88 
56 

87 
54 

89 
57 

91 
57 

90 
57 

69 
58 

90 
61 

91 
60 

92 

60 

93 
50 

91 
55 

90 
63 

87 
63 

64.8 
58.0 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 
MIN 

62 

78 
63 

80 
54 

81 
57 

80 
55 

78 
61 

75 
63 

73 
57 

61 
52 

80 
57 

79 
59 

81 
60 

83 
62 

61 
59 

86 
58 

85 
58 

87 
55 

88 

61 

63 

60 

86 
59 

89 

60 

68 

60 

67 
61 

90 
66 

91 
65 

91 
64 

93 
62 

93 
65 

92 

65 

85 
67 

84 
61 

84.3 

60.3 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

86 

71 

83 
62 

83 
54 

85 
54 

62 

55 

60 
60 

75 
66 

78 
60 

85 
54 

63 
60 

75 
58 

80 
58 

83 
62 

86 
59 

67 
58 

84 
62 

85 
55 

69 
59 

69 
59 

87 
57 

89 
59 

68 
62 

67 
62 

90 
67 

95 
63 

95 
62 

94 
62 

93 
65 

91 
54 

69 
65 

86 
63 

85.9 
60.5 

OILHER  2  W 

MAX 

MIN 

82 
63 

84 
61 

73 
49 

79 
47 

79 
50 

78 
58 

76 

57 

76 
46 

77 
51 

73 
52 

79 
54 

56 

82 
57 

61 
50 

65 
52 

86 

59 

86 
61 

84 
55 

62 

54 

67 
55 

87 
59 

87 
61 

89 

62 

87 
56 

90 
58 

90 
57 

91 

60 

91 
63 

69 
60 

64 
55 

83.1 

55.1 

OROVETDN 

MAX 

MIN 

83 
70 

80 
63 

80 
56 

62 
52 

82 
52 

81 
52 

76 
64 

78 
60 

81 
54 

r. 

77 
60 

77 
65 

84 
59 

63 
63 

67 
56 

86 
58 

86 
57 

87 
62 

64 
60 

88 
56 

89 
58 

87 
61 

66 
60 

88 
68 

90 
62 

90 

61 

92 
59 

90 
64 

69 
54 

68 
64 

84 
64 

84.4 
50.0 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

84 
67 

84 
60 

78 
55 

80 
48 

81 
50 

82 
55 

77 
62 

70 
57 

79 
51 

82 
56 

80 

51 

64 
60 

69 
60 

64 
62 

85 
58 

87 
54 

68 
60 

87 
60 

86 
56 

85 
55 

89 
57 

68 
56 

91 
59 

89 
67 

90 
60 

92 

56 

92 
60 

94 
60 

91 
63 

90 
63 

88 
62 

84.6 
58.1 

HEHCSTEAD 

MAX 

Mm 

87 
69 

85 
66 

85 
54 

83 
56 

83 
58 

81 
60 

77 
65 

71 
61 

79 
61 

84 
62 

71 

61 

76 
65 

70 
64 

65 
63 

64 
64 

86 
64 

81 
62 

87 
64 

66 
64 

87 
63 

88 
62 

68 
63 

68 
65 

88 

68 

90 
66 

92 

67 

92 
68 

93 

67 

90 
65 

90 
68 

87 
65 

84.4 
63.6 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

83 
58 

84 
61 

73 
50 

80 
51 

81 
53 

79 
56 

74 
57 

76 
58 

78 
48 

78 
47 

81 
51 

83 
60 

76 
57 

63 
59 

62 
53 

85 
55 

85 
59 

64 

60 

87 
57 

85 
56 

68 
57 

87 
61 

69 
64 

67 
62 

87 
60 

90 
60 

91 
59 

92 
63 

91 
54 

87 
61 

83.5 

57.2 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

87 
69 

85 
61 

83 

58 

82 
57 

64 
57 

84 
51 

85 
59 

63 
57 

78 
57 

84 
57 

71 
59 

78 
62 

70 
59 

64 
61 

83 
61 

87 
62 

85 
61 

87 
62 

89 
61 

86 
60 

90 
56 

90 
66 

90 
64 

66 
69 

90 
67 

93 

67 

93 
68 

95 

58 

93 
57 

91 
67 

87 
64 

85.7 
61.6 

JACKSON  HILL  GUARD  ST4 

MAX 

Mm 

84 
67 

83 
62 

77 
55 

80 
50 

81 
53 

78 
55 

74 
57 

69 

57 

79 
57 

61 
54 

71 
54 

82 
54 

66 
60 

84 
60 

63 
54 

85 

56 

66 
56 

65 

60 

88 
57 

88 
57 

88 
58 

66 
60 

67 
60 

86 
63 

89 
63 

91 
60 

91 
60 

91 
62 

92 

53 

82 
63 

85 
52 

83.1 
58.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

85 
69 

79 
63 

80 
57 

82 
54 

60 
54 

77 
61 

77 
64 

77 
59 

81 
51 

60 
55 

81 
62 

79 
62 

84 
60 

62 
60 

86 
55 

86 
58 

87 
58 

87 
64 

84 
62 

88 

57 

69 
60 

69 
64 

90 
63 

89 

64 

92 
63 

91 
63 

93 
63 

92 
67 

89 
55 

87 
63 

64 
63 

84.7 
60.6 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

84 
68 

84 
60 

79 
55 

80 
49 

62 
49 

60 
59 

76 
61 

75 
58 

76 
54 

62 
53 

76 
55 

79 
63 

66 

60 

83 
62 

85 
54 

86 
53 

85 
59 

88 
59 

89 
57 

67 
54 

89 
56 

69 

57 

69 
59 

79 
68 

90 
59 

90 
58 

92 

60 

92 

53 

90 
56 

89 
63 

85 

64 

83.8 
58.5 

KARNACK 

MAX 

Mm 

82 
65 

74 
61 

78 
52 

80 
48 

60 
54 

78 
60 

74 
64 

76 
62 

76 
51 

76 
54 

78 
64 

79 
64 

83 
57 

84 
52 

84 
62 

86 
59 

87 
62 

86 
62 

84 
58 

86 
56 

89 
58 

88 
59 

67 
64 

91 
63 

90 
57 

90 
56 

91 
52 

67 
54 

85 
62 

82 
59 

83.3 
59.1 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

84 
68 

81 
61 

83 
58 

85 
54 

63 
52 

79 
60 

76 
61 

73 
64 

85 

57 

64 
55 

77 
62 

75 
65 

87 
63 

69 
66 

89 
59 

90 
61 

90 
64 

90 
60 

86 
59 

92 
56 

93 
62 

93 
62 

91 
60 

91 
66 

94 
62 

95 
60 

94 
62 

92 
62 

91 
57 

90 
65 

91 
64 

86.9 
61.2 

LINDEN 

MAX 

Mm 

81 
63 

81 
60 

74 
50 

77 
47 

79 

51 

79 
57 

76 
62 

75 
59 

77 
50 

77 
49 

74 
50 

80 
59 

77 
55 

62 
57 

81 
49 

85 
53 

88 
59 

88 
64 

65 

59 

83 
55 

68 

57 

89 

60 

86 
62 

87 
61 

88 
59 

91 
61 

91 
60 

91 
53 

91 
55 

85 
63 

84 
58 

83,0 
57.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 
68 

84 
63 

81 
60 

62 
51 

84 
51 

61 
52 

78 
55 

66 
62 

82 
56 

64 
56 

73 
58 

76 
63 

70 
61 

85 
63 

65 
58 

87 
58 

84 
58 

88 
61 

90 
58 

67 
55 

88 
55 

90 
58 

68 
61 

68 

67 

90 
62 

92 

61 

92 

61 

92 

51 

92 
54 

90 
64 

87 
64 

84.5 
59.9 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

84 
62 

86 
63 

78 
50 

60 
49 

81 
49 

80 
57 

75 
58 

76 
58 

79 
50 

79 
52 

74 
52 

81 
60 

76 
59 

84 
54 

63 
52 

87 
52 

87 
53 

86 
60 

87 
60 

84 
57 

89 

56 

91 
61 

90 
61 

69 

64 

90 
60 

92 
62 

91 
61 

93 

61 

91 
61 

90 
63 

85 
64 

84.5 
57.8 

LDVELAOY 

MAX 

Mm 

85 

65 

82 

64 

81 
58 

81 
54 

82 

54 

81 
54 

60 
59 

70 
61 

78 
55 

83 
54 

68 
56 

78 
60 

75 
60 

85 
60 

64 
56 

88 
56 

68 
56 

86 
57 

90 
56 

67 
57 

90 
58 

91 
58 

90 
60 

90 
64 

91 
62 

94 
62 

94 
59 

99 

50 

94 
55 

92 
69 

86 
64 

85.3 
59.1 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

85 
66 

81 
64 

82 
60 

64 
56 

62 
56 

77 
61 

71 
64 

61 
63 

62 
58 

73 
57 

81 
62 

74 
65 

66 
61 

35 
64 

87 
59 

87 
60 

68 
62 

89 
64 

87 
64 

90 
60 

90 
61 

90 
65 

89 
65 

90 
70 

93 
66 

92 
65 

93 

63 

91 
57 

90 
57 

89 
68 

63 
65 

85.2 
62.8 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

86 
62 

84 
61 

83 

57 

84 
52 

64 
54 

61 
59 

80 
56 

79 
55 

84 
53 

84 
58 

75 
58 

75 
57 

85 
58 

65 
58 

87 
58 

86 
60 

86 
61 

90 
60 

89 
56 

89 

57 

90 
55 

90 
64 

88 
63 

91 
67 

94 

60 

94 
63 

96 
59 

94 
53 

91 
68 

90 
65 

85 
60 

66.5 
59.4 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

82 
63 

84 
61 

76 
51 

77 
48 

79 
50 

76 
54 

75 
62 

75 
59 

78 
50 

78 
53 

73 
53 

79 
60 

78 
56 

63 
62 

83 
51 

85 

56 

88 
61 

67 
63 

85 
59 

84 
57 

68 
58 

90 
60 

87 
62 

86 
58 

88 
60 

91 
60 

90 

60 

90 
52 

89 
66 

86 
65 

84 
62 

63.2 
58.1 

MINE0L4  a  ENE 

MAX 

Mm 

86 
69 

75 
63 

79 
48 

81 
46 

79 
54 

74 
58 

77 
63 

75 
57 

80 
49 

78 
53 

80 
58 

79 
60 

63 
55 

61 

57 

66 
50 

89 
53 

86 
54 

86 
62 

83 
55 

86 
53 

69 
55 

68 

60 

69 
62 

89 
62 

91 
60 

93 

60 

69 
55 

93 
53 

89 
55 

84 
60 

64 
56 

84.0 
57.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

84 
61 

82 
62 

76 
49 

78 
46 

82 
49 

79 
52 

81 
56 

76 
56 

75 
51 

76 
54 

78 
57 

81 
58 

61 
55 

62 
56 

80 
49 

86 

54 

69 
58 

68 
59 

84 
56 

86 
56 

88 
56 

90 
59 

90 
60 

89 
60 

68 
60 

90 
61 

90 
58 

94 

50 

91 
52 

87 
61 

82 
58 

84.0 
56.9 

MOUNT  VERNDN 

MAX 

Mm 

83 
60 

83 
62 

77 
49 

77 
50 

62 
52 

61 
56 

75 
61 

76 
54 

74 
49 

77 
51 

74 
52 

81 
60 

78 
55 

62 
59 

61 
53 

86 
56 

89 
60 

88 
60 

65 
61 

83 
56 

67 
58 

89 
61 

89 
63 

88 
99 

87 
61 

91 
61 

90 
59 

92 

65 

93 
65 

87 
61 

81 
56 

63.4 
57.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

MDi 

84 
66 

85 
62 

78 
55 

83 
52 

62 
53 

79 
58 

78 
64 

78 
56 

81 
55 

82 
55 

70 
55 

82 

63 

75 
60 

84 
63 

85 
55 

88 
57 

69 
59 

88 
62 

88 
59 

67 
57 

64 
55 

91 
59 

90 
64 

87 
68 

90 
63 

93 
62 

93 

63 

91 

64 

92 

63 

91 
66 

68 

64 

85.0 
50.0 

NEWTON 

MAX 

Mm 

85 
69 

86 
62 

60 
60 

80 
56 

64 
52 

61 
52 

79 
60 

76 
60 

76 
58 

60 
54 

75 
54 

76 
60 

80 
60 

80 
61 

60 
59 

85 
57 

87 
57 

86 
62 

68 
58 

65 
56 

86 
56 

90 
60 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

93 
62 

93 
62 

94 
67 

92 
66 

90 
65 

65.0 
60.0 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

84 
66 

85 
64 

79 
55 

81 
55 

64 
55 

80 
56 

79 
63 

79 
58 

76 
52 

64 
54 

71 
55 

81 
61 

80 
61 

65 
62 

84 
61 

86 
61 

89 
60 

88 
61 

90 
60 

87 
62 

90 
61 

92 
63 

92 
63 

90 
64 

93 
64 

93 

65 

92 
63 

94 

56 

94 
67 

90 

65 

68 
62 

85.9 

60.8 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

85 
69 

85 

64 

80 
58 

84 

57 

82 

56 

77 
60 

76 

64 

75 
56 

62 
53 

81 
56 

61 
64 

80 
60 

64 
61 

82 
59 

85 
58 

85 
60 

66 
56 

88 

63 

86 

61 

90 
58 

60 

64 

63 

90 
63 

94 
63 

93 

64 

95 
62 

93 

69 

69 

67 

88 
63 

83 
63 

85.0 
61,3 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

RUSK 

MAX 

Mm 

84 
66 

83 
62 

76 
54 

78 
56 

61 
55 

79 
56 

72 
62 

73 
58 

77 
53 

80 
54 

69 
54 

81 
61 

77 
61 

62 
61 

61 
58 

85 

60 

85 
59 

89 

61 

86 
54 

83 
63 

87 
66 

88 

64 

89 
62 

86 
64 

88 
63 

92 
69 

91 
67 

93 
57 

90 
55 

87 
66 

65 

61 

83,1 
61.1 
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CoDtlnu«d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
HAY 

1972 

Station 

Day 

o(  Month 

Oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SIM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

83 
67 

84 
62 

76 
61 

79 
52 

60 
55 

60 
56 

76 
62 

72 

60 

76 
57 

79 

54 

72 
54 

80 
63 

69 
62 

62 

64 

63 
55 

66 

56 

85 

61 

86 

64 

65 
55 

67 
57 

69 
59 

69 
62 

86 
65 

69 
61 

91 

59 

91 
62 

92 
62 

91 
61 

90 
63 

86 
68 

83.3 

60.1 

SIMMS  4  WNW 

MAX 
MIN 

B6 

be 

82 

60 

76 
49 

77 
45 

82 
53 

83 
58 

78 
61 

76 

57 

76 
48 

7n 
49 

74 
53 

80 
56 

78 
53 

63 
55 

60 
47 

86 

49 

76 
50 

90 
57 

84 
55 

69 
55 

92 
55 

93 

60 

91 
60 

90 
57 

92 

58 

93 
58 

94 
64 

96 
63 

65 
61 

83 
56 

84.0 
55.9 

SULPHUR  SPRINCS 

MAX 

MIN 

63 
60 

69 
65 

79 
52 

60 
50 

63 
52 

74 
63 

73 
63 

73 
55 

76 
50 

81 
50 

75 
55 

83 
62 

79 
56 

65 
55 

83 

54 

68 

54 

91 
60 

68 
58 

86 
56 

90 
58 

91 
59 

91 
63 

90 
61 

69 
61 

93 
63 

95 
61 

94 
61 

95 
69 

89 
63 

64 
54 

85.7 
58.3 

TEXARKANi 

MAX 

MIN 

60 
63 

79 
60 

76 
50 

78 
46 

60 
46 

79 
55 

61 
56 

75 
61 

78 
50 

77 
50 

74 
50 

80 
59 

76 
56 

83 

57 

80 
51 

66 
52 

90 
58 

65 

61 

66 
60 

90 
56 

91 

60 

90 
62 

69 
51 

68 
61 

91 
62 

90 
61 

91 
62 

91 
65 

85 
61 

64 
58 

63.7 
57.4 

TOWN  BlUFF  DAM 

MAX 

MIN 

63 
66 

64 
62 

81 
59 

79 
53 

61 
54 

80 
58 

75 
60 

67 
62 

75 
58 

79 
53 

75 
56 

77 
64 

77 
61 

83 
62 

84 
58 

85 
59 

85 
60 

87 
63 

69 
58 

87 
59 

89 
62 

69 
62 

68 
66 

69 
62 

91 
61 

93 
63 

92 
63 

90 
65 

90 
66 

86 
68 

63.6 

60.8 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

8S 
63 

87 
63 

73 
49 

80 
46 

82 
52 

81 
60 

73 
60 

76 
56 

77 
47 

80 
53 

73 
54 

82 
64 

78 
56 

84 
60 

63 
51 

66 
56 

68 
59 

85 
56 

83 
55 

89 
57 

90 
60 

90 
62 

89 
63 

68 
59 

92 
60 

91 
56 

94 

65 

93 
64 

88 
63 

84 
61 

84.2 
58.0 

WARREN 

MAX 

MIM 

84 
66 

78 
62 

60 
58 

61 
52 

82 

50 

81 
51 

75 
61 

77 
60 

82 

57 

81 
56 

74 
61 

73 
60 

84 
61 

65 
64 

66 
56 

85 
54 

67 

57 

86 
56 

88 
55 

69 
56 

88 

58 

88 
58 

69 
65 

91 
60 

9? 
58 

92 

59 

91 

60 

90 
62 

87 
61 

86 
65 

64.9 
58.7 

WILLS  POINT 

«     *     * 

MAX 

MIN 

63 
65 

65 
65 

76 
53 

60 
54 

82 
56 

79 
59 

74 
59 

76 
55 

79 
55 

79 
50 

74 
53 

82 
59 

80 
59 

84 
54 

63 
55 

67 
57 

90 

57 

6t 
59 

68 
59 

85 

60 

86 
61 

89 
62 

89 
62 

90 
62 

91 
62 

93 
64 

93 

64 

94 
66 

93 
67 

69 
62 

85 
59 

84.8 
59.2 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

63 
52 

75 

40 

76 
50 

82 

50 

79 
57 

62 
56 

78 
57 

68 
44 

79 
55 

64 
53 

62 
55 

84 
55 

65 

57 

92 

57 

99 

60 

92 

49 

89 
46 

89 
54 

90 
55 

65 
52 

65 
52 

SAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

90 
64 

63 
61 

66 
55 

63 

60 

83 
62 

78 
59 

60 
60 

76 
54 

86 
59 

85 
61 

76 
59 

71 
59 

65 
61 

67 
56 

66 
52 

60 
56 

66 

60 

66 
57 

64 
63 

63 
65 

65 
64 

91 
67 

97 
64 

92 
62 

94 
70 

96 
69 

90 
66 

68 
67 

86 
63 

67 
63 

65 
56 

84.1 
61.2 

BALMORHEA 

MAX 

I4IN 

91 
53 

60 
48 

65 
49 

68 
55 

92 
55 

87 
56 

85 
50 

87 
51 

92 
56 

81 
57 

83 
52 

87 
49 

62 
52 

97 
49 

93 
55 

90 
53 

95 
48 

95 
72 

96 
59 

66 
57 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

91 
52 

94 
53 

95 
55 

91 
66 

91 
56 

94 
49 

92 
62 

94 
53 

98 
62 

98 
61 

96 
60 

94 
51 

99 
50 

92 
62 

91 
51 

96 
59 

95 
60 

96 
54 

96 
68 

103 
65 

107 
71 

99 
55 

96 

48 

103 
46 

100 
60 

104 
64 

102 
61 

89 
66 

90 
57 

60 
59 

76 
59 

95.1 
57.9 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

68 
55 

79 
52 

78 
56 

66 
61 

76 
56 

76 
56 

74 
51 

77 
59 

61 
48 

82 
58 

76 
55 

83 
56 

83 
51 

65 
49 

76 
53 

81 
55 

87 
54 

60 
57 

84 
58 

86 
60 

91 
64 

90 
60 

66 
63 

68 
64 

93 
62 

65 
60 

86 
61 

85 
56 

85 
55 

74 
55 

60 
50 

62.1 
56.5 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

83 

41 

64 

48 

91 

45 

84 
50 

88 
46 

85 
50 

62 

51 

89 

42 

92 

41 

90 
43 

69 

43 

67 
45 

90 
40 

64 
56 

69 
40 

69 

43 

66 

54 

92 

46 

66 
56 

96 

56 

97 
59 

90 
49 

90 
40 

94 
42 

95 

49 

96 
52 

98 

47 

90 
60 

78 
59 

75 
57 

76 
52 

68.1 
48.6 

CRANE 

MAX 

Mm 

86 
65 

85 
56 

86 
55 

86 
53 

86 
63 

60 
60 

79 
50 

71 
51 

65 
51 

67 
63 

78 
60 

72 
57 

67 
56 

66 

57 

70 
50 

B5 

51 

91 

57 

69 
58 

67 
59 

66 
69 

68 
65 

93 
66 

95 

64 

95 

59 

97 
63 

92 
67 

94 
67 

92 
66 

91 
66 

86 
52 

66 
59 

85.6 
59.1 

DRYOEN 

MAX 

MIN 

91 
60 

65 
60 

87 
52 

84 
61 

85 
62 

62 

65 

67 
62 

78 
59 

64 
61 

69 

64 

63 
55 

70 
59 

90 
65 

66 
60 

75 
57 

63 
59 

91 
55 

62 
63 

85 
63 

87 
63 

91 
65 

90 
65 

98 

67 

93 
67 

95 

70 

92 

65 

90 
63 

90 
66 

90 
67 

90 
65 

67 
60 

66.0 
62.2 

EL  PASO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

83 

46 

67 
46 

89 
48 

87 
54 

87 
49 

83 
60 

62 
52 

67 
48 

91 
48 

67 
52 

61 
59 

60 
51 

83 

51 

72 
60 

78 
50 

64 
47 

66 
56 

91 
55 

68 
68 

68 
60 

93 
60 

69 
63 

66 
50 

91 
46 

92 
61 

92 
62 

92 

52 

69 
63 

81 
62 

72 
56 

75 
53 

65.1 
54.5 

FABENS 

MAX 

MIN 

86 

45 

80 
40 

86 
44 

69 
59 

84 
48 

66 
56 

62 

51 

62 

46 

67 
43 

90 
55 

86 
49 

84 
49 

64 
41 

67 
58 

76 
45 

83 
♦7 

69 

57 

90 
51 

91 
63 

84 
59 

91 
57 

90 
59 

92 

45 

66 
45 

90 
56 

91 
55 

93 

49 

93 
62 

65 
58 

76 
6o 

66 
56 

85.8 
51.9 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 
MIN 

93 
51 

79 
52 

87 
55 

66 
53 

88 
59 

62 

54 

79 
51 

76 
52 

86 
56 

87 
62 

75 
59 

80 
56 

83 

57 

87 
56 

66 

47 

82 

49 

83 
54 

85 
53 

84 
56 

86 
62 

69 
62 

96 
63 

97 
54 

96 
52 

93 

54 

91 
63 

86 
62 

91 
61 

69 
59 

62 
59 

62 
55 

84.8 
56.1 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

95 
52 

64 
50 

68 
52 

67 
53 

90 
59 

84 
49 

80 
56 

71 
50 

82 
50 

89 
62 

78 
60 

78 
57 

85 
57 

85 

57 

65 
52 

61 
55 

88 
56 

87 
55 

86 

57 

66 
64 

69 
62 

97 
59 

96 
52 

93 

50 

96 
50 

92 

65 

96 
63 

94 
63 

90 
63 

82 
61 

66 
59 

85.6 
56.6 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

64 
48 

68 
48 

90 
52 

85 

60 

66 
54 

84 
60 

83 
52 

88 
46 

90 
50 

69 
56 

87 
52 

66 
52 

90 
54 

87 
59 

86 
46 

92 

54 

92 
64 

91 

56 

88 

70 

90 
63 

94 

60 

91 
53 

68 
52 

91 
52 

92 
56 

94 
62 

97 
58 

99 
63 

83 

60 

78 
58 

60 
56 

86.9 
55.7 

MARATHON 

MAX 

MIN 

MARFA  NO.  2 

MAX 

MIN 

65 
44 

84 
44 

65 
44 

63 
47 

62 
53 

82 
48 

79 
57 

87 
52 

87 
47 

87 
50 

86 
43 

85 
48 

81 
53 

82 
44 

86 
51 

83 
50 

34 

45 

86 
53 

92 
52 

97 
56 

91 
53 

69 
45 

91 

44 

90 
56 

91 
56 

90 
52 

87 
97 

61 
54 

77 
55 

69 
51 

85.9 
50.2 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

95 

45 

83 
43 

67 
5! 

92 

60 

65 
58 

91 
56 

66 
56 

75 
52 

67 
54 

72 
59 

60 
53 

67 
53 

69 
59 

97 
62 

99 
62 

100 
63 

100 
68 

82 
62 

79 
62 

68 
58 

MONAHANS 

MAX 

MIN 

95 
56 

95 
52 

69 
57 

92 
56 

66 
56 

85 
57 

83 
36 

81 
56 

82 
55 

64 
53 

64 
54 

63 
57 

80 
57 

82 

57 

64 
56 

89 
53 

59 

90 
58 

90 
64 

92 
66 

96 

71 

95 
62 

96 
60 

96 
56 

97 
56 

96 
58 

99 
98 

86 
58 

67 
60 

77 
57 

88.5 
57.5 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

93 
57 

76 
53 

77 
49 

78 
51 

71 
47 

76 
54 

72 
46 

80 
45 

81 
53 

76 
50 

75 
54 

75 
50 

71 
40 

66 
42 

75 
51 

79 
53 

76 
52 

82 
56 

85 
55 

82 

56 

86 
59 

62 
56 

79 
55 

78 
56 

81 
57 

79 
52 

61 
49 

55 

45 

51 
44 

75.6 
51.2 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

91 
56 

88 
57 

90 
51 

66 
52 

85 
59 

84 
59 

S3 
59 

84 
57 

87 
59 

87 
56 

83 
55 

90 
55 

68 

58 

73 
53 

84 
52 

87 
55 

84 
56 

88 

64 

93 
62 

97 
63 

97 
62 

93 

59 

99 
59 

90 
68 

92 
60 

91 
63 

84 
58 

63 

60 

72 
55 

67.3 
58.0 

PECOS 

MAX 

Mm 

97 
49 

84 
48 

68 
49 

93 
56 

95 
60 

95 
56 

86 

57 

74 
54 

86 
54 

61 
60 

84 
56 

87 
60 

90 
59 

69 
50 

85 
50 

86 
54 

90 
54 

68 
64 

95 
62 

96 
59 

99 
52 

94 
50 

102 
50 

103 
64 

101 
64 

101 
67 

89 
63 

79 

60 

66 
57 

69.6 
56.8 

penwell 

MAX 

Mm 

93 
55 

61 
55 

64 
54 

64 
62 

86 
62 

81 
59 

76 
46 

81 
56 

77 
58 

72 
57 

64 
59 

74 
51 

79 
56 

66 
59 

85 
63 

82 
63 

93 
62 

94 
57 

91 
57 

94 
68 

90 
65 

94 
63 

69 

60 

70 
59 

64.4 
58.9 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

91 
59 

94 
56 

94 
52 

93 
63 

92 
61 

92 
64 

91 
61 

93 
54 

96 
68 

95 
65 

95 

57 

95 
53 

93 
64 

90 
46 

95 
62 

100 

95 
60 

96 
66 

104 
69 

105 
70 

103 
56 

100 
57 

101 
54 

100 
62 

100 
68 

102 
61 

88 
69 

92 
59 

78 
63 

75 
62 

94.7 
60.7 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

60 
44 

85 

46 

89 
55 

94 
56 

66 
60 

64 
58 

76 
58 

84 
47 

91 
59 

83 
60 

84 
57 

86 
58 

74 
56 

83 
49 

90 

54 

90 
54 

86 
65 

91 
56 

97 
60 

93 

56 

94 
50 

96 
52 

99 
63 

99 
59 

96 
63 

87 
67 

88 
62 

86 
59 

76 
56 

67.7 
56.9 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

66 
54 

75 
45 

82 
45 

66 
57 

87 
55 

90 
56 

81 

57 

75 
52 

64 

57 

88 
57 

60 
54 

64 
56 

65 
56 

69 
49 

61 
50 

86 
56 

90 
58 

77 
65 

86 
59 

93 
60 

66 

48 

68 
46 

92 

57 

93 

55 

93 
61 

93 
67 

79 
62 

74 
60 

64 
57 

64.1 
56.1 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

91 
56 

85 

56 

64 
49 

61 
51 

63 
60 

80 
60 

65 

62 

77 
57 

84 
58 

79 
58 

75 
58 

87 
62 

84 
59 

70 
55 

81 
56 

84 
53 

84 
59 

80 
62 

64 
62 

90 
62 

90 
64 

99 
60 

93 
65 

90 
54 

90 
64 

66 
65 

86 

63 

85 
63 

65 
56 

63.9 
58.9 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

67 
60 

84 
54 

64 
49 

84 
65 

62 
63 

79 
64 

74 
61 

82 
55 

82 
57 

87 
60 

87 
51 

67 
60 

80 
57 

81 
55 

87 
57 

64 
56 

83 
66 

94 
67 

97 
66 

91 
67 

95 
61 

94 
54 

92 
62 

90 
60 

99 
59 

89 
68 

88 
56 

87 
59 

71 
59 

86.1 
59.4 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

85 
41 

84 
48 

87 
43 

86 
50 

82 

51 

81 
54 

62 
55 

66 

40 

65 

44 

87 

46 

63 
51 

65 
42 

85 

56 

83 

41 

87 
46 

89 

48 

88 
60 

95 

60 

94 
52 

91 

67 

83 
44 

90 
40 

69 
50 

93 
55 

94 
50 

93 
53 

75 
57 

69 

56 

69 
53 

65.9 

50.1 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

84 
51 

82 

45 

98 
53 

87 
53 

65 
56 

63 

54 

60 
56 

67 

47 

65 
58 

90 

57 

68 
53 

87 
52 

69 
51 

87 
57 

64 
49 

69 
52 

67 
60 

90 
53 

86 
62 

97 

63 

96 
59 

95 
60 

89 
51 

93 

48 

93 
62 

95 
63 

97 
62 

94 
65 

75 
60 

74 
55 

68 
55 

87.9 
55.9 

S**  Il«lw«ac*  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY 


Day 

of  Month 

Station 

fl 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

BO 

84 

89 

90 

85 

81 

69 

82 

88 

78 

79 

62 

85 

72 

81 

87 

67 

87 

85 

90 

96 

95 

90 

97 

94 

98 

96 

69 

79 

70 

76 

85.3 

MIN 

51 

51 

53 

61 

62 

59 

54 

50 

61 

61 

60 

60 

59 

54 

50 

59 

60 

56 

65 

64 

60 

62 

49 

50 

68 

65 

66 

68 

62 

58 

56 

58.6 

VSLETA 

MAX 

87 

83 

89 

93 

85 

87 

83 

83 

86 

90 

86 

66 

76 

66 

91 

92 

93 

69 

90 

95 

91 

94 

94 

96 

88 

So 

71 

87.7 

•      *      « 

Mm 

',i 

42 

49 

54 

49 

55 

51 

50 

45 

47 

46 

61 

47 

49 

59 

5S 

64 

59 

56 

39 

46 

46 

56 

51 

63 

60 

62 

54 

52.1 

eDHARnS  PLATEAU      06 

AMISTAn  DAM 

MAX 

86 

81 

85 

83 

64 

76 

63 

82 

82 

83 

60 

69 

68 

83 

80 

82 

87 

87 

65 

86 

86 

91 

65 

89 

93 

91 

90 

90 

89 

91 

61 

84.9 

MIN 

68 

60 

59 

60 

64 

65 

61 

61 

63 

66 

60 

61 

64 

64 

62 

65 

58 

60 

64 

65 

65 

66 

69 

68 

68 

70 

67 

66 

67 

67 

66 

64.2 

BIC  LAKE  NO  2 

MAX 

85 

82 

82 

65 

62 

77 

81 

64 

65 

64 

78 

72 

84 

86 

72 

82 

83 

88 

86 

85 

85 

67 

95 

94 

94 

93 

92 

90 

92 

86 

77 

84.1 

MIN 

63 

53 

49 

53 

62 

57 

57 

51 

54 

50 

54 

57 

58 

55 

50 

53 

54 

54 

58 

61 

63 

64 

61 

61 

64 

63 

61 

62 

63 

58 

57 

57.4 

9LANC0 

MAX 

85 

88 

81 

63 

65 

6B 

79 

78 

80 

63 

67 

68 

78 

85 

82 

85 

73 

63 

85 

86 

89 

67 

86 

84 

93 

91 

89 

90 

88 

9o 

84 

83.0 

Mm 

6B 

56 

55 

53 

60 

61 

59 

60 

57 

59 

60 

60 

60 

57 

57 

58 

49 

51 

59 

59 

60 

58 

67 

69 

66 

66 

60 

60 

62 

64 

64 

59.8 

SOERNE 

MAX 

80 

86 

80 

83 

84 

72 

76 

80 

81 

63 

65 

67 

81 

84 

83 

84 

81 

84 

64 

85 

84 

64 

63 

83 

90 

88 

88 

87 

87 

67 

83 

82.2 

Mm 

69 

57 

54 

54 

60 

61 

58 

57 

57 

56 

59 

60 

61 

57 

57 

56 

50 

50 

56 

56 

56 

63 

66 

66 

66 

63 

57 

56 

56 

61 

63 

58.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

85 

66 

65 

86 

84 

62 

64 

85 

83 

79 

60 

82 

68 

86 

62 

66 

88 

86 

88 

69 

91 

64 

69 

94 

95 

93 

90 

91 

92 

65 

77 

86.4 

Mm 

59 

56 

59 

64 

65 

64 

63 

63 

62 

60 

60 

62 

61 

64 

64 

57 

56 

57 

63 

60 

62 

63 

64 

67 

67 

64 

65 

65 

69 

65 

56 

62.1 

BRADY 

MAX 

85 

81 

79 

65 

86 

73 

79 

64 

78 

83 

70 

70 

61 

61 

76 

84 

74 

83 

84 

63 

84 

86 

66 

90 

89 

68 

66 

89 

86 

66 

76 

81.6 

Mm 

61 

54 

50 

51 

53 

58 

58 

53 

52 

56 

59 

58 

57 

54 

56 

56 

50 

50 

57 

57 

59 

58 

61 

63 

62 

62 

59 

59 

60 

60 

61 

56.9 

BURNET 

MAX 

87 

87 

81 

82 

76 

78 

78 

78 

60 

76 

68 

80 

63 

60 

83 

82 

62 

84 

85 

65 

65 

84 

63 

69 

89 

88 

68 

86 

89 

87 

60 

82.6 

Mm 

69 

54 

55 

50 

59 

58 

62 

57 

56 

60 

58 

60 

56 

56 

55 

58 

48 

57 

60 

59 

63 

63 

67 

67 

67 

67 

60 

60 

62 

67 

62 

59.7 

CAMP  WOOD 

MAX 

88 

88 

83 

83 

77 

74 

76 

84 

81 

76 

73 

87 

85 

81 

60 

83 

86 

62 

82 

84 

65 

85 

86 

91 

88 

87 

87 

67 

89 

83 

77 

83.2 

Mm 

66 

55 

53 

61 

63 

59 

61 

58 

65 

60 

59 

68 

56 

59 

58 

63 

54 

61 

58 

59 

58 

66 

69 

66 

63 

63 

60 

60 

64 

63 

64 

61.1 

CARTA  VALLEY 

MAX 

79 

87 

80 

60 

75 

79 

80 

81 

79 

79 

77 

88 

62 

78 

78 

63 

85 

81 

82 

83 

85 

82 

86 

91 

88 

68 

66 

86 

88 

64 

73 

62.4 

Mm 

65 

50 

59 

63 

61 

62 

58 

59 

65 

61 

59 

66 

57 

57 

60 

63 

52 

55 

62 

64 

63 

67 

66 

66 

67 

66 

65 

62 

66 

67 

60 

61.7 

COPE  RANCH 

MAX 

82 

81 

83 

83 

83 

74 

81 

64 

83 

6! 

76 

66 

85 

80 

76 

60 

65 

87 

85 

66 

85 

86 

96 

93 

95 

91 

91 

90 

87 

66 

70 

83.2 

Mm 

64 

52 

50 

53 

62 

57 

56 

49 

49 

57 

58 

58 

58 

56 

51 

52 

51 

53 

55 

62 

62 

62 

62 

57 

58 

65 

63 

65 

65 

60 

56 

57.5 

DEL  RIO  klSO  AP 

MAX 

82 

86 

85 

84 

60 

64 

83 

84 

83 

60 

70 

89 

87 

76 

83 

86 

67 

85 

87 

68 

90 

87 

90 

93 

92 

90 

90 

90 

91 

84 

74 

85.3 

Mm 

69 

55 

57 

65 

62 

65 

63 

63 

68 

62 

60 

65 

65 

63 

63 

63 

58 

62 

65 

66 

66 

70 

69 

67 

69 

70 

68 

66 

67 

67 

63 

64.5 

EDEN  1 

MAX 

84 

83 

65 

90 

78 

79 

74 

81 

83 

63 

71 

83 

60 

76 

63 

81 

64 

84 

85 

66 

86 

88 

92 

94 

91 

69 

90 

90 

86 

71 

75 

83.4 

Mm 

66 

55 

48 

56 

60 

59 

59 

51 

56 

56 

59 

62 

55 

53 

55 

56 

50 

57 

58 

58 

63 

61 

64 

65 

64 

64 

51 

60 

64 

61 

59 

58.7 

Eldorado  u  nh 

MAX 

84 

82 

84 

83 

60 

74 

70 

80 

63 

79 

69 

78 

84 

75 

80 

83 

62 

84 

66 

86 

86 

86 

94 

92 

91 

90 

90 

92 

88 

79 

71 

62.7 

Mm 

61 

48 

58 

57 

58 

58 

58 

55 

55 

56 

58 

58 

52 

54 

57 

60 

50 

56 

54 

54 

62 

62 

64 

64 

62 

62 

58 

65 

60 

57 

49 

57.5 

FREDERICKSBURG 

MAX 

85 

79 

82 

82 

79 

76 

73 

79 

82 

78 

66 

76 

83 

78 

83 

79 

83 

83 

84 

84 

84 

85 

63 

90 

69 

86 

86 

87 

89 

85 

79 

82.1 

Mm 

68 

55 

55 

53 

56 

58 

63 

56 

57 

59 

57 

62 

60 

56 

57 

56 

51 

62 

59 

59 

60 

60 

67 

62 

64 

64 

59 

59 

63 

65 

61 

59.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

87 

84 

82 

81 

81 

83 

70 

78 

82 

62 

69 

80 

84 

80 

85 

62 

84 

84 

85 

85 

86 

86 

90 

92 

69 

88 

89 

90 

90 

85 

76 

63.6 

Mm 

57 

56 

54 

58 

61 

59 

61 

60 

55 

60 

65 

59 

50 

58 

56 

51 

56 

59 

59 

59 

64 

64 

64 

64 

62 

60 

62 

64 

66 

63 

55 

59.4 

JUNCTION 

MAX 

90 

83 

85 

83 

79 

76 

73 

82 

66 

80 

72 

66 

87 

79 

64 

61 

87 

85 

67 

87 

66 

85 

92 

92 

90 

90 

89 

90 

90 

80 

78 

64.3 

Mm 

67 

53 

46 

53 

59 

57 

60 

54 

59 

58 

60 

55 

56 

55 

57 

58 

46 

50 

54 

58 

62 

60 

62 

60 

64 

61 

58 

57 

64 

65 

59 

57,8 

JUNO 

MAX 

67 

81 

85 

82 

66 

85 

83 

84 

80 

83 

75 

79 

64 

83 

66 

62 

86 

63 

82 

85 

66 

82 

90 

93 

89 

89 

89 

90 

91 

88 

77 

84.7 

Mm 

53 

49 

56 

64 

64 

65 

58 

59 

64 

61 

63 

60 

59 

58 

61 

55 

56 

64 

66 

62 

62 

67 

69 

69 

65 

68 

66 

68 

65 

65 

51 

61.7 

KERRVILLE 

MAX 

84 

65 

60 

62 

83 

70 

75 

75 

82 

82 

66 

69 

81 

63 

76 

63 

80 

84 

63 

85 

84 

64 

84 

84 

92 

66 

86 

86 

86 

80 

81 

81.5 

Mm 

67 

54 

50 

53 

57 

57 

57 

56 

56 

59 

58 

60 

60 

56 

55 

57 

48 

50 

55 

56 

57 

62 

65 

67 

65 

62 

56 

62 

65 

61 

62 

58.2 

LAMPASAS 

MAX 

84 

88 

60 

82 

82 

72 

79 

72 

78 

80 

65 

69 

81 

63 

81 

84 

75 

83 

85 

85 

86 

85 

84 

85 

92 

89 

89 

89 

89 

89 

82 

82.2 

Mm 

63 

55 

50 

49 

49 

59 

58 

56 

52 

52 

56 

59 

55 

55 

55 

56 

49 

49 

56 

55 

55 

59 

62 

64 

60 

60 

59 

60 

60 

64 

60 

56.5 

LANSTRY 

MAX 

89 

86 

91 

84 

86 

81 

69 

82 

83 

85 

63 

71 

83 

86 

78 

84 

62 

89 

86 

66 

86 

91 

65 

94 

94 

93 

90 

92 

90 

92 

73 

86.0 

Mm 

70 

60 

55 

61 

66 

66 

62 

62 

65 

66 

62 

62 

66 

63 

62 

64 

61 

61 

66 

69 

67 

69 

70 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

68 

65 

65.! 

LLANO 

MAX 

8B 

81 

63 

85 

74 

78 

73 

60 

83 

79 

69 

69 

83 

80 

85 

79 

63 

85 

85 

64 

87 

87 

69 

93 

90 

90 

90 

90 

90 

82 

61 

83.1 

Mm 

58 

54 

54 

59 

61 

61 

58 

60 

60 

60 

61 

60 

57 

59 

60 

52 

54 

60 

60 

61 

65 

69 

68 

63 

68 

62 

62 

64 

66 

62 

51 

60.3 

MASON 

MAX 

87 

80 

81 

62 

70 

78 

69 

60 

82 

68 

68 

83 

82 

78 

83 

82 

83 

85 

85 

90 

86 

MIN 

65 

50 

46 

50 

56 

57 

56 

56 

54 

59 

58 

58 

55 

53 

55 

56 

46 

51 

57 

63 

56 

55 

55.3 

MC  CAMEY 

MAX 

91 

84 

87 

83 

64 

76 

78 

72 

65 

85 

76 

68 

86 

82 

71 

81 

88 

86 

84 

84 

65 

90 

97 

94 

95 

89 

90 

86 

83 

86 

64 

83. B 

Mm 

56 

57 

54 

55 

63 

61 

58 

53 

55 

54 

58 

58 

60 

56 

50 

52 

59 

58 

62 

65 

65 

66 

62 

62 

64 

67 

66 

67 

67 

61 

59 

59.7 

MEDINA 

MAX 

81 

82 

79 

62 

63 

66 

76 

60 

85 

83 

76 

74 

83 

84 

63 

82 

83 

65 

84 

83 

65 

83 

84 

64 

85 

86 

91 

87 

89 

64 

82.5 

Mm 

54 

52 

50 

52 

52 

56 

59 

58 

56 

59 

56 

60 

60 

57 

56 

55 

50 

53 

54 

55 

55 

65 

67 

69 

69 

69 

55 

61 

61 

51 

57.7 

MENARD 

MAX 

85 

81 

61 

83 

60 

75 

68 

78 

82 

77 

70 

86 

61 

76 

82 

79 

83 

83 

63 

85 

85 

65 

89 

89 

68 

87 

87 

66 

65 

75 

75 

61.6 

Mm 

62 

54 

46 

54 

57 

57 

58 

51 

55 

56 

58 

62 

55 

50 

52 

56 

47 

50 

54 

56 

59 

57 

60 

60 

56 

57 

58 

57 

63 

60 

58 

55.1 

MERTZON 

MAX 

Mm 

73 
43 

83 
50 

65 
61 

66 
56 

77 
57 

82 
51 

65 
56 

88 
52 

86 
60 

96 
61 

92 
66 

91 
64 

90 
60 

020NA 

MAX 

82 

87 

82 

61 

80 

71 

74 

63 

79 

78 

79 

70 

85 

82 

74 

80 

66 

63 

80 

82 

80 

83 

82 

92 

90 

66 

85 

85 

85 

64 

65 

80.6 

Mm 

60 

51 

46 

60 

62 

59 

56 

52 

57 

63 

56 

60 

57 

56 

54 

56 

52 

52 

60 

62 

65 

64 

62 

66 

65 

64 

61 

60 

66 

61 

57 

59.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

85 

83 

86 

87 

85 

79 

66 

80 

86 

84 

74 

83 

81 

77 

82 

61 

86 

87 

87 

85 

64 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

92 

90 

77 

79 

84.5 

Mm 

63 

56 

48 

57 

61 

56 

59 

54 

58 

59 

59 

62 

57 

55 

55 

60 

51 

54 

60 

61 

62 

64 

63 

62 

63 

65 

62 

63 

64 

63 

61 

59.3 

PANDALE 

MAX 

80 

69 

69 

84 

63 

77 

85 

75 

83 

83 

82 

70 

90 

65 

81 

62 

83 

88 

65 

65 

80 

69 

87 

89 

98 

99 

97 

90 

88 

90 

70 

85.0 

Mm 

70 

54 

50 

51 

64 

65 

61 

60 

59 

66 

60 

62 

63 

60 

60 

63 

57 

58 

64 

66 

64 

67 

66 

71 

71 

73 

68 

62 

70 

65 

62 

63.1 

PRADE  RANCH 

MAX 

84 

83 

81 

62 

77 

72 

74 

62 

80 

74 

68 

63 

62 

76 

80 

80 

84 

81 

62 

82 

82 

63 

85 

90 

65 

84 

84 

84 

86 

80 

77 

80.9 

Mm 

67 

54 

46 

48 

61 

57 

58 

57 

60 

58 

57 

65 

57 

60 

54 

58 

46 

60 

56 

55 

56 

57 

66 

69 

64 

62 

54 

55 

63 

62 

61 

58.3 

RANKIN 

MAX 

88 

64 

82 

82 

77 

80 

70 

85 

65 

83 

79 

65 

65 

81 

80 

65 

85 

84 

63 

85 

88 

92 

90 

92 

87 

83 

88 

67 

65 

77 

75 

63.6 

Mm 

5B 

55 

50 

62 

62 

60 

59 

49 

65 

57 

55 

58 

59 

54 

51 

59 

56 

58 

64 

64 

66 

65 

63 

60 

67 

66 

64 

63 

67 

60 

59 

59.9 

ROBERT  LEE 

MAX 

82 

82 

83 

82 

80 

78 

80 

81 

80 

85 

76 

68 

76 

80 

83 

64 

85 

89 

68 

87 

88 

88 

89 

96 

91 

93 

92 

90 

65 

80 

86 

84.2 

Mm 

65 

57 

46 

52 

58 

59 

58 

52 

52 

62 

60 

60 

52 

54 

54 

56 

55 

56 

60 

62 

63 

64 

65 

62 

62 

62 

64 

61 

62 

60 

61 

58.6 

ROCKSPRINGS 

MAX 

81 

83 

60 

60 

78 

72 

74 

61 

80 

7! 

70 

84 

80 

78 

60 

83 

85 

81 

81 

81 

62 

81 

85 

89 

86 

85 

64 

83 

66 

81 

79 

81.0 

Mm 

64 

55 

51 

51 

61 

55 

56 

55 

62 

56 

57 

58 

58 

55 

56 

58 

51 

59 

59 

60 

60 

64 

65 

64 

64 

65 

60 

58 

64 

63 

56 

58.8 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

81 

80 

83 

86 

85 

71 

76 

67 

81 

66 

76 

66 

85 

69 

75 

81 

60 

85 

84 

65 

66 

86 

89 

93 

92 

92 

91 

90 

89 

82 

70 

82.8 

Mm 

63 

54 

51 

55 

61 

55 

59 

53 

55 

58 

59 

60 

58 

55 

53 

57 

55 

59 

60 

60 

63 

64 

65 

65 

64 

67 

63 

65 

68 

62 

60 

59,3 

SAN  ANGELO  USD  AP 

MAX 

82 

83 

86 

87 

75 

81 

65 

81 

86 

77 

70 

85 

60 

77 

81 

82 

85 

83 

84 

63 

86 

88 

92 

91 

91 

91 

90 

68 

60 

69 

75 

62.4 

Mm 

62 

52 

50 

55 

62 

59 

59 

53 

56 

60 

60 

60 

57 

56 

56 

61 

53 

60 

59 

63 

64 

63 

63 

64 

62 

63 

60 

63 

63 

61 

56 

59.2 
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Conllnusd 

UI 

UL 

Y 

It 

MJ 

-'t.J 

ttA 

TU 

Kt 

:b 

TEXAS 
MAY 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SAN  SIBA 

MAX 

Mm 

85 
66 

85 
57 

86 
51 

83 
58 

84 
62 

73 
59 

78 
61 

65 
56 

78 
55 

81 
63 

67 
60 

70 
61 

82 
55 

60 
57 

84 
59 

82 
51 

83 
57 

84 
60 

84 
59 

65 
65 

87 
66 

87 
66 

91 

62 

69 
64 

86 
61 

89 
62 

86 
63 

88 

64 

79 
61 

82.3 
60.0 

SONORA 

MAX 
MIN 

68 

6'! 

89 
53 

84 
49 

83 
58 

80 
62 

75 
59 

71 
60 

83 

54 

82 

64 

79 
59 

79 
59 

86 

61 

86 
57 

80 
58 

85 
59 

83 

50 

87 
51 

65 

61 

69 
62 

87 
64 

91 
63 

94 

66 

90 
63 

91 
63 

90 
61 

90 
63 

68 
66 

90 

63 

76 
61 

64.4 
59.9 

STERLING  CITV 

MAX 
MIN 

82 
61 

64 
50 

79 
48 

84 

51 

65 

54 

61 
58 

79 
56 

70 
49 

80 
55 

89 
61 

77 
60 

78 
58 

76 
55 

80 
50 

81 

54 

84 
53 

86 
55 

85 
60 

64 
61 

66 
60 

90 
64 

97 
60 

99 

64 

92 
64 

91 
63 

92 

62 

89 
66 

80 
62 

61 
59 

83.9 

57.6 

UViUOE 

MAX 

MIN 

87 
69 

67 
58 

68 
54 

67 
61 

63 
62 

72 
62 

76 
63 

64 
59 

84 
65 

79 

60 

71 
59 

88 
67 

63 
60 

6? 
63 

67 
69 

89 
56 

85 
62 

85 
59 

89 
60 

90 
59 

89 
68 

93 

66 

92 

69 

91 
61 

91 
62 

91 
60 

93 
66 

89 

64 

77 
62 

65.4 
62.0 

HATER  VALLEY 

•     *     « 

MAX 

MIN 

63 

60 

82 

47 

63 

50 

87 
52 

85 
55 

80 
60 

74 
59 

64 
50 

76 
52 

87 
56 

80 
55 

68 
59 

60 

54 

79 
50 

84 
51 

80 
50 

87 
56 

84 
60 

84 
58 

68 
99 

94 
64 

99 
61 

94 
62 

94 
65 

93 
62 

92 
63 

90 
62 

89 
60 

84.3 
56.9 

SDUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

82 
67 

89 
66 

82 
69 

62 
56 

60 
72 

60 
58 

84 
66 

78 
65 

82 
65 

79 
63 

61 
62 

79 
64 

82 
69 

78 
55 

83 
67 

83 
63 

62 

67 

64 

71 

85 
66 

89 

68 

86 
62 

84 

71 

85 

74 

66 

70 

66 
67 

89 
69 

86 
66 

87 
68 

89 
66 

88 
66 

67 

71 

83.5 
69.9 

AUSTIN  HSO  4P 

MAX 
MIN 

88 
63 

80 

61 

82 
62 

89 

57 

74 
62 

78 
63 

77 
64 

78 
62 

82 
62 

70 
63 

71 
61 

76 
67 

83 

60 

81 

61 

83 

63 

72 
63 

82 
58 

89 
64 

66 
65 

86 
69 

67 
69 

84 
64 

83 
69 

90 

71 

90 
69 

90 
72 

90 
67 

89 
68 

89 
67 

89 

70 

64 
69 

82.6 
64.4 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

6; 

72 

86 
64 

87 
66 

67 
59 

84 
61 

82 

60 

78 
55 

63 
64 

61 
64 

64 
64 

75 
64 

82 

67 

76 
61 

83 

64 

72 
64 

85 
67 

84 
69 

66 
64 

66 
63 

86 
63 

66 
99 

86 

60 

85 
66 

86 
71 

90 
66 

90 
64 

68 
62 

87 
64 

68 
62 

87 
63 

86 
69 

64.3 
63.8 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

69 

70 

86 
63 

84 
63 

63 
58 

85 
58 

82 

99 

78 
63 

72 
61 

61 
60 

64 
60 

70 
60 

75 
64 

72 
65 

86 
63 

84 
62 

87 
63 

80 
60 

87 
60 

90 
62 

68 
63 

88 
63 

68 
63 

89 
63 

86 
69 

91 

69 

92 
66 

93 

66 

94 
67 

92 
68 

89 
68 

89 
68 

89.0 
63,4 

CANVON  DAM 

MAX 

MIN 

88 
68 

68 
59 

63 
61 

84 
59 

65 

61 

71 
62 

78 
62 

61 
61 

62 
60 

65 
64 

70 
60 

71 
61 

77 
61 

84 
59 

82 
61 

84 
64 

76 
55 

84 

57 

84 
60 

86 
61 

65 
62 

89 
64 

85 
65 

82 
69 

90 
67 

90 
68 

88 
69 

90 
67 

68 
67 

89 
69 

85 

67 

63.2 

62.8 

CHAPMAN  Ranch 

MAX 

Mm 

82 
75 

80 
66 

83 
71 

82 
64 

82 
63 

80 
71 

85 
75 

79 
70 

82 
69 

81 
64 

62 
67 

80 
66 

85 
66 

80 
70 

80 
70 

83 
69 

65 
70 

84 
69 

85 

67 

65 
66 

65 
66 

64 
67 

84 
70 

87 
70 

67 
69 

66 

67 

87 
67 

87 
66 

86 
66 

87 
66 

85 

70 

63,9 
68,2 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

87 
61 

87 
61 

85 
62 

89 

54 

81 
56 

81 
60 

74 
63 

72 
59 

82 
58 

89 
61 

70 
59 

77 
63 

72 
62 

87 
60 

84 
60 

87 
64 

83 

57 

86 

61 

89 
59 

90 
61 

89 
59 

69 
61 

87 
61 

89 
69 

92 
65 

91 
65 

90 
62 

92 

64 

91 
62 

91 
62 

89 
65 

84,9 
61,0 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

81 
76 

81 
71 

81 
72 

80 
69 

79 
71 

79 
79 

65 
75 

75 

71 

79 
72 

77 
65 

61 
69 

79 
69 

63 
69 

77 
72 

81 
71 

83 

74 

84 
72 

84 
75 

85 
73 

86 
72 

87 
72 

85 
72 

64 
74 

87 
74 

86 
76 

86 
76 

86 

76 

67 
74 

89 
72 

69 
73 

66 
72 

83.0 
72.3 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

MAX 

Mm 

87 
75 

83 
66 

84 
70 

89 
64 

83 
70 

83 

73 

86 
74 

78 
70 

63 
71 

60 
64 

65 
67 

83 
68 

86 
67 

78 
69 

84 
69 

85 

70 

85 

70 

85 
69 

86 
67 

87 
67 

88 
64 

66 
65 

67 
68 

90 
69 

88 
69 

88 
69 

87 
68 

69 
68 

89 
66 

90 
67 

66 

72 

89.3 
66.6 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

84 
64 

89 

67 

87 
55 

89 
62 

83 
64 

81 
63 

85 
63 

86 
60 

83 
66 

81 
63 

81 
63 

8* 
70 

85 

69 

89 
62 

88 
66 

89 
66 

87 
62 

92 
64 

88 
62 

89 
66 

67 
65 

86 

66 

93 
66 

89 
69 

92 

66 

90 
65 

91 
66 

68 
64 

89 
63 

69 
69 

87 
66 

87.1 
64.9 

ELGIN 

MAX 

Mm 

89 
71 

88 
60 

82 
59 

89 
56 

83 
61 

78 
62 

78 
67 

78 
61 

82 
59 

80 
62 

70 
59 

75 
67 

84 
56 

82 

60 

84 
62 

82 

63 

85 

57 

88 
62 

86 
62 

87 
69 

87 
63 

89 
62 

65 
66 

90 
69 

90 
68 

91 
67 

91 

66 

91 
66 

90 
67 

87 
66 

65 
67 

84.9 
63.3 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

Mm 

87 
66 

83 
62 

87 
55 

82 
60 

76 
64 

80 
66 

81 
60 

65 
60 

76 
60 

75 
65 

86 
65 

82 
61 

87 
61 

89 
67 

86 
60 

91 
63 

89 
61 

87 
62 

87 
62 

87 
66 

67 
67 

92 

70 

92 
66 

92 

66 

92 
63 

91 
64 

90 
63 

89 
63 

86 

66 

85.9 
63.4 

FlORESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
73 

92 
62 

93 

61 

92 

57 

92 
62 

79 
59 

84 
58 

85 
60 

77 
64 

67 
66 

74 
62 

78 
64 

79 
64 

85 
61 

9o 
64 

90 
65 

82 
60 

85 
62 

89 
61 

87 
69 

89 
60 

88 
69 

87 
66 

88 
69 

97 
68 

99 
64 

97 
60 

96 
62 

99 
65 

97 
61 

90 
61 

88,1 
62.9 

GDLIAO 

MAX 

Mm 

85 
72 

86 
63 

87 
66 

87 
59 

82 
64 

78 
65 

78 
66 

63 
63 

64 
65 

62 
63 

61 
63 

60 
63 

64 
62 

63 
63 

66 
63 

69 
66 

67 
63 

87 
64 

88 
63 

87 
69 

86 

60 

86 
64 

89 
67 

91 
70 

91 
66 

69 
65 

89 
64 

89 
64 

68 
65 

89 
04 

85 
68 

69.4 
64.9 

GONZALES 

MAX 

Mm 

90 
71 

87 
62 

83 
61 

86 
56 

88 
57 

76 
62 

72 
63 

81 
62 

81 
62 

84 
64 

70 
61 

78 
63 

76 
64 

84 
61 

81 
61 

86 
62 

60 
59 

86 
61 

87 
63 

88 
63 

88 
63 

86 
64 

86 
65 

67 
67 

91 
67 

90 
67 

90 
64 

91 
64 

90 
64 

90 
64 

89 

65 

84,7 
63.0 

HALLETTSVULE 

MAX 

Mm 

89 
70 

86 
61 

89 
61 

87 
56 

82 
61 

80 
60 

80 
62 

82 
61 

86 
62 

78 
60 

81 
60 

81 
60 

87 
61 

81 
60 

87 
63 

89 

65 

86 
58 

87 
64 

91 
62 

86 
69 

87 
58 

84 
62 

87 
62 

90 
64 

92 
63 

92 

64 

90 
63 

90 
63 

89 

64 

90 
64 

82 

67 

66.0 
62.1 

HONDO 

MAX 

Mm 

86 

71 

91 
59 

91 
58 

88 

60 

86 

65 

76 
62 

72 

64 

65 
60 

84 
62 

84 

65 

68 
60 

71 
63 

79 
65 

65 
60 

82 
62 

63 
64 

63 
56 

83 

60 

66 
60 

69 

61 

66 
60 

86 
69 

89 
68 

84 
68 

89 
66 

90 
64 

89 
61 

88 

61 

69 

65 

90 
63 

90 
65 

84.3 
62.7 

KENEDV 

MAX 

Mm 

89 
62 

87 
63 

88 
62 

89 
58 

87 
62 

67 
98 

79 
67 

83 
63 

65 
63 

85 
63 

80 
62 

79 
65 

61 
64 

84 
61 

86 
69 

85 

64 

67 
61 

67 
61 

68 
61 

69 
68 

67 
58 

88 
62 

87 
69 

91 
66 

90 
67 

89 
63 

90 
61 

89 
60 

90 
59 

89 
62 

86 
68 

86.4 
62.9 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

86 

71 

62 
63 

63 

65 

62 
59 

79 
67 

81 
71 

84 

74 

80 
68 

82 

67 

80 
62 

84 
64 

83 

68 

85 
63 

80 
67 

64 
67 

86 
64 

86 
67 

85 
66 

86 
62 

84 
61 

88 
59 

66 
59 

66 
69 

91 
66 

88 
65 

86 
64 

89 

64 

89 
63 

86 
65 

88 
63 

69 
63 

84.9 
64,9 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

87 
65 

82 
63 

83 
63 

64 
59 

61 
59 

75 
62 

76 
62 

79 
61 

82 

61 

80 
61 

74 
60 

73 
67 

85 
65 

83 
62 

84 
61 

62 

65 

84 
61 

87 
64 

87 
62 

66 
64 

86 
63 

85 
64 

84 
66 

86 
70 

90 
67 

89 

67 

90 
69 

89 
66 

69 
65 

66 
69 

63 
68 

83,6 
63,9 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

81 
69 

86 
61 

82 
59 

82 
56 

63 
60 

78 
62 

78 
62 

76 
60 

76 
58 

82 
62 

68 
59 

75 
60 

74 
60 

84 
60 

82 
62 

85 

64 

77 
56 

83 
61 

87 
62 

86 
62 

86 
63 

85 

63 

85 
66 

63 
69 

90 
68 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

69 
65 

86 
67 

66 
66 

62.6 
62.7 

LULING 

MAX 

Mm 

90 
69 

88 
60 

83 
60 

84 
54 

86 
55 

74 
62 

76 
62 

78 

61 

76 
61 

84 
62 

70 
60 

74 
62 

78 
64 

84 
60 

82 
61 

84 
62 

81 
58 

84 
61 

85 
62 

87 
63 

86 
61 

89 
62 

86 
64 

83 

67 

89 
67 

90 
67 

90 
61 

69 
62 

89 
63 

88 
69 

65 
66 

83.9 

62.1 

MATHIS 

MAX 

Mm 

87 
70 

88 
64 

87 
64 

85 
61 

84 
60 

82 

67 

82 
66 

83 
66 

80 
64 

84 
66 

77 
63 

83 
65 

80 
61 

87 
64 

79 
64 

85 

65 

87 
65 

86 
66 

87 
64 

88 
64 

87 
62 

89 

64 

87 
67 

69 
68 

92 
67 

90 
66 

90 
65 

92 

65 

91 
64 

91 
63 

84 
66 

89.8 

64.7 

NATALIA 

MAX 

Mm 

86 
69 

86 

57 

85 
56 

86 

60 

86 
61 

72 

59 

82 

61 

82 
59 

84 
60 

61 
59 

71 
58 

80 
63 

84 
62 

82 

57 

84 
60 

83 
62 

62 
55 

85 

57 

65 
56 

96 
59 

86 

56 

86 
62 

86 
63 

90 
63 

90 
63 

69 
59 

86 
60 

90 
59 

89 
59 

86 

59 

63 
63 

65.0 
59.9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

89 

69 

90 
61 

82 
62 

88 
59 

89 
59 

72 
64 

80 
67 

79 
63 

80 
63 

86 
64 

68 
62 

72 
63 

76 
64 

83 
61 

84 
60 

87 
63 

80 
58 

85 
59 

87 
64 

88 
63 

89 
64 

88 
64 

89 
66 

86 
69 

93 
69 

93 
66 

92 
65 

92 

65 

90 
66 

9o 
68 

86 

70 

84.9 
63.9 

NIXON 

MAX 

Mm 

89 
62 

32 
60 

86 
62 

66 

57 

80 
61 

79 
63 

80 
59 

SO 
62 

84 
62 

81 
61 

78 
61 

78 

67 

84 
63 

81 
61 

82 
62 

80 
60 

85 

58 

86 
63 

87 
63 

86 
62 

65 
61 

87 
63 

87 
66 

90 
69 

89 
66 

89 
65 

68 
63 

69 
64 

68 
64 

69 
63 

82 
67 

84.4 
62,6 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

87 
72 

89 
69 

82 
59 

83 
54 

85 
58 

75 
61 

77 
62 

77 
60 

77 
58 

82 
61 

69 

60 

72 
63 

76 
61 

84 
59 

82 
59 

84 
64 

79 
98 

64 
61 

65 
60 

67 
60 

66 
61 

86 
62 

84 
67 

82 
69 

90 
66 

69 
67 

90 
64 

89 
62 

69 
63 

89 
64 

86 
69 

83.1 
62.3 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

85 
74 

87 
65 

86 
69 

83 
58 

81 
64 

81 
68 

80 
70 

80 
65 

84 
65 

81 
64 

83 

64 

78 
62 

84 
63 

83 
65 

85 
66 

89 

67 

86 
64 

86 
66 

86 
65 

86 
69 

86 
60 

65 
69 

65 

70 

91 
69 

90 
64 

89 
65 

89 
65 

68 
66 

89 
65 

9o 
64 

83 
68 

85.1 
65.5 

RO8ST0WN 

MAX 

Mm 

86 
72 

89 
67 

82 
68 

83 

60 

83 
67 

82 

70 

82 
64 

69 
69 

79 
68 

82 

70 

78 
63 

83 
68 

82 
64 

85 

66 

74 
67 

83 
69 

84 
66 

87 
67 

85 
67 

87 

67 

87 
69 

88 
66 

66 
68 

86 
69 

90 
69 

88 
68 

88 
67 

68 
68 

89 
68 

68 

67 

90 
71 

84.8 
67,3 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

82 

75 

82 

67 

82 
69 

81 
62 

80 
72 

80 
71 

83 

71 

76 
68 

81 
69 

79 
62 

81 
64 

60 
69 

82 
66 

80 
66 

83 
69 

83 

72 

83 
69 

84 
73 

86 
67 

85 
68 

89 
65 

65 
74 

69 
79 

86 
73 

86 
62 

86 
69 

65 
69 

89 
66 

87 
69 

88 
66 

89 

73 

83.1 
68.7 

San  ANTONIO  wSO  AP 

MAX 

Mm 

88 

66 

83 

60 

84 
60 

87 
59 

70 
63 

77 
62 

81 
62 

82 
62 

83 
62 

72 
61 

74 
63 

79 
67 

83 
64 

81 
60 

83 
62 

82 

60 

83 
58 

85 

62 

86 

61 

86 
63 

86 

61 

87 
69 

62 
69 

66 
71 

66 
67 

86 
65 

86 
60 

69 
62 

86 
65 

85 
65 

77 
64 

82.6 
62.9 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

89 

70 

90 
58 

82 
58 

84 
53 

86 
55 

75 
56 

77 
60 

78 
62 

79 
61 

83 
62 

68 
61 

73 
61 

79 
62 

84 

58 

82 

58 

89 

61 

76 
52 

8* 

57 

86 
59 

87 
60 

87 
60 

87 
60 

86 
62 

83 
64 

91 
67 

90 
66 

89 
60 

90 
61 

90 
62 

90 
63 

86 
62 

83.7 
60.4 

S**  R«fM*nc«  Not*a  Following  S 
-  146   - 


Continued 

Dl 
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Y 

It 

MJ 

-"LJ 
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TU 

Kh 
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TEXAS 
MAY 

1972 

Station 

Day 

oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SEALV 

MAX 

MN 

89 
69 

82 
63 

82 
65 

85 

56 

82 

57 

79 
63 

74 
66 

78 
61 

62 

60 

61 
61 

75 
61 

76 
66 

64 
63 

62 
64 

65 
63 

84 
65 

85 

61 

BB 
62 

87 
63 

88 

63 

86 
62 

88 
62 

89 

64 

89 
66 

90 
66 

91 

67 

91 
66 

91 
65 

91 
65 

87 
66 

89 
68 

84.7 
63.5 

SINTON 

MAX 

Mm 

85 

75 

85 

70 

85 
68 

84 
68 

83 
66 

83 

67 

85 

66 

86 
71 

83 
66 

79 
64 

84 
64 

84 
65 

80 
64 

84 
65 

86 
64 

85 
69 

89 
66 

87 
62 

67 
66 

67 
67 

88 
63 

86 
65 

87 
69 

91 
65 

89 

67 

69 
67 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

69 
65 

83 

71 

85.9 
65.7 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

87 
62 

84 
63 

84 
57 

87 
60 

82 
62 

77 
68 

77 
62 

79 
61 

82 
64 

70 
58 

73 
61 

75 
63 

85 
62 

84 
62 

87 
64 

76 
59 

85 
62 

89 
62 

65 
61 

87 
62 

86 
62 

86 
67 

84 
72 

93 
67 

90 
67 

91 
65 

91 
65 

91 
65 

90 
66 

67 
68 

84.3 
53.4 

SOMERVILLE  DIM 

MAX 

MIN 

86 
69 

86 
63 

82 
61 

83 
55 

83 
55 

80 
56 

76 
65 

75 
61 

77 
56 

83 
59 

70 
61 

74 
62 

72 
63 

83 
64 

82 
62 

69 
63 

76 
61 

65 

61 

86 
62 

86 
62 

86 
67 

88 
69 

86 
63 

89 

57 

90 
59 

91 
69 

90 
66 

91 
72 

90 
70 

89 
67 

86 
67 

83.5 
63.5 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

81 
63 

83 
63 

82 
56 

64 
57 

62 
56 

79 
65 

71 
60 

79 
59 

84 
61 

82 

61 

76 
65 

77 
62 

85 
62 

83 
63 

87 
66 

62 
61 

66 
63 

69 
62 

86 
61 

87 
61 

89 
62 

89 
62 

91 
68 

90 
68 

91 
67 

92 
55 

92 
57 

91 
66 

89 
67 

85 
66 

64 
64 

64.8 
62.9 

YOAKUM 

*     *     * 

MAX 

MIN 

87 
71 

85 
62 

67 
64 

87 
56 

81 
59 

80 
60 

80 
62 

82 

61 

86 
62 

78 
60 

81 
60 

61 
60 

67 
61 

67 
60 

87 
63 

65 
65 

66 
56 

87 
6* 

91 
62 

88 
65 

66 
60 

86 
63 

87 
54 

92 
55 

92 
66 

91 
66 

90 
63 

69 
64 

69 

64 

90 
64 

83 
67 

86.1 
62.6 

UPPER  COAST        oe 

»LVIN 

MAX 

Mm 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

MIN 

89 
62 

88 
68 

65 
69 

66 
51 

64 
68 

65 

70 

64 
67 

71 
69 

87 
70 

83 

69 

64 
66 

84 
67 

82 
56 

64 
62 

65 
62 

85 
64 

87 
66 

88 
69 

69 
69 

69 
65 

66 
66 

89 
69 

86 
57 

87 
58 

86 
65 

67 
64 

69 
66 

66 
70 

69 
70 

87 
68 

88 
66 

66.0 
65.9 

ANOLETON  2  w 

MAX 

Mm 

85 

66 

8<. 
65 

64 
61 

84 
53 

62 
54 

82 

64 

79 
67 

74 
64 

82 
61 

63 

61 

76 
64 

79 
66 

60 
60 

64 
61 

65 
59 

8! 
60 

85 
59 

86 
64 

90 
56 

86 
61 

87 
59 

88 
60 

69 
63 

65 
64 

87 
63 

89 
64 

91 
53 

86 
62 

89 
64 

69 
67 

69 
66 

64.6 
62.0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

85 
71 

84 
73 

65 
66 

67 
60 

65 
63 

63 

65 

75 
66 

75 
66 

64 
65 

66 
65 

76 
65 

61 
69 

79 
62 

65 
64 

80 
64 

87 
67 

87 
62 

87 
65 

69 
66 

90 
65 

88 
64 

86 
66 

86 
58 

86 

70 

69 
58 

91 
66 

91 
66 

90 
67 

89 
69 

69 
59 

90 
70 

85.4 
56.3 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

83 
66 

64 
63 

80 
60 

w 

64 
52 

60 
54 

77 
65 

67 
62 

79 
59 

83 
59 

72 
59 

75 
63 

70 
62 

63 

64 

87 
58 

87 
96 

84 
59 

87 
60 

69 
59 

67 
57 

86 
59 

89 
61 

88 
61 

87 
63 

68 
54 

90 
54 

92 
61 

92 

63 

91 
64 

90 
54 

67 
64 

64.0 
60.7 

DANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

8* 

71 

83 

70 

86 
67 

83 
59 

82 
63 

76 
67 

73 
68 

80 
65 

65 
66 

79 
64 

61 
65 

79 
65 

84 
64 

78 
66 

65 
67 

64 
67 

65 
63 

86 
66 

88 
66 

67 
68 

88 
62 

86 
65 

89 
55 

86 
69 

89 

57 

90 
66 

90 
67 

90 
66 

91 
66 

89 
56 

86 

70 

64.5 
56.2 

EDNA  HWY  9''  BRIDGE 

MAX 

Mm 

87 
60 

86 
59 

87 
60 

89 
50 

86 
51 

82 
55 

76 
59 

74 
57 

81 
56 

85 
59 

76 
55 

60 
59 

80 
56 

85 

57 

79 
57 

67 
60 

64 
54 

86 
57 

86 
59 

90 
59 

90 
54 

87 
55 

85 
57 

86 
59 

90 
59 

90 
58 

90 
58 

90 
59 

90 
66 

90 
56 

90 
60 

65.4 
57.5 

EL  CAHPO 

MAX 

Mm 

88 
70 

95 
56 

86 
66 

89 
67 

86 
61 

80 
63 

72 
65 

82 
64 

88 
63 

77 
61 

63 
62 

78 
62 

68 
62 

65 
64 

86 
66 

87 
65 

69 
60 

91 
65 

90 
63 

90 
65 

90 
60 

68 
69 

69 
69 

69 

91 
65 

91 
54 

90 
64 

65 
68 

86.2 

54.3 

FREEPORT  2  Nw 

MAX 

Mm 

71 

83 

73 

81 
65 

85 
63 

83 
63 

81 
68 

78 
68 

75 
65 

83 
65 

83 

65 

77 
70 

79 
72 

63 
62 

62 

64 

81 
64 

83 
68 

84 
62 

63 
60 

90 
64 

86 

69 

BB 
65 

90 
67 

BB 

67 

89 
65 

86 
69 

69 
57 

90 
56 

91 
58 

92 
68 

91 
70 

92 

70 

64.9 
66.5 

GALVESTON  WSO  CI 

MAX 

Mm 

80 
73 

76 
65 

81 
69 

60 

71 

78 
72 

77 
70 

75 
66 

77 
66 

76 
69 

73 
66 

76 
70 

76 
66 

79 
66 

82 
69 

81 
73 

82 
70 

60 
70 

68 

71 

84 
72 

87 
73 

67 
72 

82 

73 

80 
75 

82 

76 

86 

74 

68 
75 

86 
75 

85 
76 

87 
74 

85 

71 

64 
73 

81,5 
71.1 

HOUSTON  WSO  aP 

MAX 

Mm 

85 

71 

81 
65 

82 
56 

62 
54 

62 
56 

76 
66 

71 
66 

79 
64 

83 

61 

72 
62 

77 
66 

73 
66 

84 
66 

83 
65 

65 
64 

62 
61 

66 
62 

86 
62 

86 
62 

67 
59 

86 
61 

86 
62 

87 
64 

88 
65 

91 
56 

92 
55 

91 
64 

90 
64 

69 
64 

68 
67 

84 
66 

83.9 
53.4 

HOUSTON  Faa  AP 

MAX 

Mm 

84 
71 

81 
67 

83 
67 

62 

60 

62 
60 

61 
67 

73 
66 

80 
66 

64 
65 

70 
66 

77 
66 

75 
67 

83 
66 

83 
66 

85 
69 

65 
66 

66 
64 

89 
66 

87 
66 

67 
65 

88 
64 

86 
67 

87 
68 

87 
68 

91 
69 

92 
68 

91 
69 

69 
69 

68 
69 

89 
70 

85 

71 

84.3 
56.8 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

81 
68 

82 

61 

83 
60 

85 
52 

63 
52 

61 
55 

60 
66 

70 
62 

81 
56 

66 
57 

76 
56 

75 
63 

71 
62 

84 
63 

66 
60 

88 
57 

86 
59 

86 
59 

68 
63 

91 
56 

90 
56 

90 
59 

90 
59 

67 
62 

66 
62 

89 
65 

92 
57 

94 
62 

90 
65 

92 

64 

90 
64 

85.1 
60.6 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

8<> 
73 

83 

74 

81 
66 

62 
59 

61 
69 

76 
67 

74 
66 

80 
66 

81 
67 

76 
65 

79 
66 

81 
63 

62 
63 

82 
66 

62 
66 

82 
67 

81 
63 

86 
67 

67 
65 

86 
66 

85 
63 

83 
69 

64 
73 

69 
70 

66 
66 

86 
67 

86 
68 

67 
68 

67 
69 

87 
70 

85 
69 

82.9 

67.0 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

86 
68 

85 
64 

83 
67 

86 
58 

66 
58 

82 
64 

80 
67 

73 
65 

80 
63 

66 
64 

75 
64 

80 
65 

74 
63 

66 
64 

61 
67 

87 
66 

66 
61 

87 
64 

91 
66 

89 
66 

69 
63 

89 
63 

66 
67 

66 
58 

90 
67 

91 
68 

92 
68 

92 
58 

92 
66 

91 
69 

90 
69 

85.5 
65.2 

ORANGE  <>  NW 

MAX 

Mm 

81 

70 

82 
62 

78 
62 

60 
56 

79 
59 

78 
59 

77 
64 

70 
63 

78 
58 

84 
56 

71 
56 

73 
65 

71 
62 

82 
61 

64 
66 

85 
62 

69 
62 

65 
65 

65 
65 

89 

61 

68 
62 

68 
61 

87 
61 

89 

69 

87 
68 

90 
57 

92 
66 

88 
68 

90 
66 

69 
70 

66 
66 

82.7 
63.4 

PALAClnS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

82 
73 

81 
66 

63 
66 

81 
60 

81 
65 

78 
68 

75 
65 

79 
65 

62 

66 

77 
63 

81 
63 

79 
64 

62 
63 

77 
65 

83 
67 

62 
65 

64 
63 

86 
66 

87 
66 

87 
68 

84 
63 

63 

70 

84 
72 

86 

73 

88 
66 

88 
67 

87 
66 

86 
68 

87 
68 

9o 
66 

65 
71 

83.1 
65.6 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

80 
67 

69 
64 

83 
64 

86 
54 

82 
59 

64 
61 

76 
66 

76 
63 

82 
62 

85 
61 

75 
62 

80 
62 

72 
61 

86 
63 

82 
61 

64 
68 

66 
62 

80 
59 

83 
59 

64 
99 

84 
59 

84 
59 

84 
60 

Bl 
67 

85 
54 

86 
55 

94 
66 

90 
68 

91 
70 

90 
71 

85 
55 

83.5 
63,0 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

84 

67 

85 
68 

6* 
58 

82 
54 

81 
64 

60 
60 

78 
52 

81 
57 

62 
60 

76 
56 

61 
55 

82 
59 

63 
56 

81 
57 

86 
59 

85 
64 

64 
56 

84 
61 

86 
56 

66 
64 

86 
65 

89 
61 

86 
67 

87 
68 

87 
52 

87 
62 

87 
60 

86 
62 

92 
56 

90 
52 

90 
55 

84.9 
60,9 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

Mm 

83 
69 

76 
62 

Bl 
60 

79 
55 

80 
56 

76 
67 

71 
64 

77 
62 

83 
62 

71 
56 

73 
65 

71 
62 

79 
61 

82 
64 

64 
65 

82 
60 

84 
65 

68 
65 

66 
64 

86 
60 

86 
69 

87 
63 

84 
65 

89 

67 

89 
67 

92 

67 

86 
66 

90 
66 

87 
70 

88 
68 

65 
67 

82,5 
64,0 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

ei 

7« 

87 
70 

85 

70 

84 
63 

62 
70 

60 
68 

80 
68 

81 
66 

82 

66 

78 
64 

81 

64 

80 
66 

85 
65 

80 

73 

64 
65 

84 

71 

84 
67 

87 
71 

90 
66 

66 
69 

88 

64 

87 
70 

87 
73 

88 

74 

86 

70 

88 
70 

66 
59 

90 
70 

91 
66 

91 

70 

69 
72 

65,1 
58.7 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

85 
69 

84 
72 

84 
69 

82 
58 

63 
54 

82 
63 

81 
74 

62 
68 

79 
68 

61 
69 

76 
64 

81 
73 

81 
71 

82 
69 

79 
69 

63 

72 

83 
69 

83 
65 

85 
66 

87 
72 

66 
62 

66 
69 

65 
66 

65 
66 

87 
70 

66 
70 

85 
70 

86 
72 

66 

71 

86 
70 

69 

72 

83.7 
56.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

86 
70 

86 
65 

83 
66 

83 
59 

64 
62 

82 
66 

81 
67 

72 

64 

60 
62 

64 
64 

71 
64 

76 
68 

76 
63 

84 
65 

64 
66 

66 
65 

85 
62 

86 
64 

69 
65 

87 
69 

88 
64 

88 
69 

86 
59 

86 
67 

89 
58 

91 
56 

92 
66 

93 
67 

91 
68 

90 
67 

66 
66 

65,0 
65.9 

THDHPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

85 
63 

86 
65 

82 

65 

64 
55 

83 
56 

82 
62 

79 
67 

74 
65 

60 
63 

84 
62 

71 
64 

76 
67 

78 
61 

63 
64 

62 
65 

85 
63 

64 
60 

65 
62 

86 
64 

87 
62 

68 
65 

69 
61 

87 
65 

87 
55 

69 
65 

90 
69 

91 
56 

92 
63 

93 
65 

69 
68 

87 
70 

84.6 
63.8 

VICTORIA  WSO  AP 

•     •     • 

MAX 

Mm 

87 
73 

87 
66 

86 
68 

66 
60 

62 
63 

80 
68 

75 
67 

82 

65 

85 

67 

79 
65 

82 
66 

79 
64 

64 
64 

78 
66 

64 
66 

8! 
67 

86 
64 

87 
67 

87 
67 

87 
69 

88 
65 

69 
57 

86 
69 

90 
71 

90 
69 

91 
66 

90 
67 

90 
59 

66 
68 

89 
68 

83 
70 

85.2 
66.9 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

Mm 

89 
69 

86 
67 

82 
62 

65 

61 

84 
65 

79 
69 

79 
71 

80 
68 

79 

67 

83 
69 

77 
62 

84 

70 

83 
63 

86 
66 

71 
65 

85 

67 

86 
66 

88 
65 

67 
63 

86 
64 

85 
63 

69 
65 

86 
66 

87 
67 

92 

67 

90 
55 

90 
66 

90 
55 

89 

65 

88 
65 

90 
70 

85.1 
66.0 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

89 
66 

84 
62 

85 
64 

85 
62 

61 
67 

84 
70 

89 
71 

86 
69 

64 
68 

60 
64 

87 
65 

89 
69 

86 
62 

66 
64 

65 
65 

86 
64 

87 
66 

87 
67 

87 
62 

87 
63 

86 
61 

69 
64 

90 
65 

90 
54 

69 
64 

90 
62 

89 
66 

90 
63 

68 
63 

69 
59 

86 
65 

B&.9 
64.9 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

84 
69 

90 
60 

83 
57 

67 
58 

85 
63 

76 
63 

61 
68 

88 
65 

79 
63 

61 
65 

72 
61 

83 
62 

81 
65 

66 
63 

70 
62 

85 
62 

86 
63 

87 
61 

87 
57 

87 
97 

69 
60 

86 
50 

86 
64 

86 
65 

91 
52 

89 
59 

90 
60 

90 
58 

90 
60 

90 
59 

88 
51 

65.2 
61.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

91 
69 

93 
62 

87 
59 

85 
64 

87 
64 

79 
68 

83 
69 

67 
62 

63 
66 

64 
67 

72 
61 

76 

71 

66 
64 

65 
65 

75 
65 

80 
67 

85 

62 

81 
6* 

65 
60 

87 
61 

67 
65 

90 
57 

87 
67 

84 
66 

69 
56 

90 
64 

88 
65 

69 
53 

69 
68 

89 
67 

88 
66 

85.3 
59.0 

3««  R«fM*DC*  Not«t  Following  Sutloo  Indnc 
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Conlinuad 

UJ 

UL 

Y 

It 

MJ 

-•hJ 

KA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 
HAY 

1972 

StiUon 

Day 

of  Month 

o 
5 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

C4TARIN4 

MAX 
MIN 

93 

6") 

92 
62 

86 

60 

86 
62 

62 
65 

8* 
68 

87 
62 

85 

64 

82 

66 

80 
64 

77 
61 

69 

72 

64 
64 

80 
64 

62 

65 

66 

67 

63 
52 

66 
6« 

67 
60 

68 
62 

90 
62 

87 
66 

69 
66 

90 

67 

90 
63 

91 

67 

99 

65 

90 
67 

90 
56 

86.7 
64.7 

CH4BLDTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

8<) 
72 

89 
61 

86 
61 

86 

64 

85 
64 

82 
65 

80 
65 

81 
64 

83 
65 

81 
65 

75 
62 

82 

67 

83 
65 

63 
53 

62 
65 

83 
57 

61 
61 

65 
62 

64 
62 

65 

63 

66 

61 

69 
67 

88 

67 

89 
68 

88 
53 

68 
62 

87 
63 

88 
54 

68 
62 

84.6 
64.3 

COTULl.4  F44  4P 

MAX 

Mm 

91 
65 

87 
62 

86 
65 

86 
63 

78 
64 

61 
68 

64 

70 

63 
64 

64 
69 

71 
62 

79 
62 

63 
64 

83 

64 

72 
53 

79 
54 

84 
65 

82 

64 

89 
64 

86 
53 

86 
64 

86 
63 

63 
68 

69 

67 

91 
67 

86 
62 

89 
57 

87 
54 

87 
66 

89 
56 

63.9 
64.9 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

93 
68 

88 
62 

88 
60 

89 

64 

65 
68 

67 

67 

66 
64 

65 
69 

79 
63 

75 
63 

69 
71 

67 
65 

79 
65 

81 
55 

67 
66 

80 
62 

65 
65 

86 
52 

89 
63 

91 
62 

69 
56 

93 

67 

92 
68 

92 

6! 

91 
67 

91 

64 

93 
69 

90 
69 

67.1 
55.9 

DILLEY 

MAX 

MIN 

91 
64 

91 
64 

88 
60 

86 
62 

86 
66 

79 
66 

76 
66 

64 
63 

63 
64 

63 
66 

70 
60 

77 
60 

87 
63 

84 
63 

73 
54 

60 
65 

64 
61 

62 
62 

84 
59 

82 
60 

86 

60 

66 
57 

63 
69 

91 
64 

69 
62 

89 
65 

86 
61 

86 

64 

90 
60 

84.1 
52.9 

EAGLE  PASS 

MAX 

MJN 

89 
71 

90 
62 

90 
58 

88 
59 

68 
66 

84 
66 

69 
66 

67 
66 

68 
66 

64 
69 

60 
62 

73 
62 

69 
65 

68 
65 

61 
64 

85 
64 

90 
62 

69 

63 

88 
54 

90 
65 

90 
54 

91 
69 

89 
67 

94 
67 

94 
68 

90 
66 

93 

67 

93 
67 

99 

To 

88.4 
65.2 

ENCIN4L  3  NW 

MAX 

MIN 

92 

68 

94 
63 

85 
58 

88 
65 

90 
58 

88 
62 

85 
62 

85 

64 

84 
64 

84 
65 

72 
62 

82 

62 

69 
50 

87 
62 

78 
62 

80 
65 

90 
58 

83 
58 

87 
65 

90 
S7 

92 
97 

90 
63 

68 
96 

92 
66 

92 
59 

93 
99 

90 
58 

90 
66 

91 
65 

67.6 
62.0 

FALCON  04M 

MAX 

MIN 

91 

71 

92 

67 

90 
65 

84 
66 

85 
66 

75 
66 

64 

73 

66 

73 

79 
71 

86 

70 

69 
66 

63 
67 

91 
55 

85 
66 

62 

66 

60 
66 

65 
69 

69 
69 

67 
66 

87 

65 

88 

67 

90 

68 

91 

71 

92 

70 

91 
69 

90 

70 

93 

67 

91 
69 

90 
68 

87,2 
68.2 

F4LrURIII4S 

MAX 
MIN 

88 
60 

BO 
60 

B8 
61 

96 
63 

65 
59 

60 
59 

75 
63 

74 
62 

80 
61 

60 
60 

75 
61 

85 
50 

88 
50 

65 
61 

77 
61 

90 
54 

91 
65 

90 
99 

91 
60 

93 

62 

92 

63 

90 
55 

90 
75 

90 
65 

93 

61 

92 

57 

94 

60 

95 

71 

91 
96 

87,1 
61.6 

FDHLERTON 

MAX 

Mm 

92 

70 

92 
61 

89 
67 

69 

61 

66 
62 

80 
65 

64 
67 

86 
64 

68 
65 

84 
65 

69 
61 

84 
61 

62 
53 

65 
54 

65 
63 

85 
52 

66 
63 

67 
62 

69 
59 

88 
62 

69 

60 

68 
69 

93 
65 

92 
65 

92 

61 

92 
52 

90 
62 

91 
62 

92 
61 

88.0 
63,8 

FREER 

MAX 

MIN 

90 
68 

90 
60 

88' 
55 

85 
58 

87 
62 

85 
65 

83 
65 

83 

60 

82 

60 

81 
65 

76 
59 

84 
61 

86 
56 

85 
62 

80 
56 

83 
58 

85 

64 

89 

62 

85 
50 

86 
56 

85 
59 

66 
62 

85 
55 

86 

65 

90 

65 

88 
98 

90 
60 

91 
63 

89 

64 

69 

60 

88 
60 

8S.7 
61.3 

HEBBRONVILIE 

MAX 

MIN 

92 
71 

90 
65 

85 
63 

87 
64 

85 
66 

80 
69 

83 
71 

80 
68 

60 
66 

81 
69 

76 
61 

85 
65 

89 
62 

83 
64 

75 
64 

83 

67 

88 
69 

87 
67 

85 
66 

87 
67 

89 
69 

89 
64 

66 
57 

69 
68 

92 

67 

91 
64 

90 
66 

91 
62 

90 
65 

86 
63 

90 
67 

86.1 
66,1 

L4  PRVDR 

MAX 

MIN 

L4RE0D  NO.  2 

MAX 

Mm 

90 
73 

B8 
66 

87 
63 

84 
66 

60 
66 

69 

70 

87 

74 

82 
66 

62 

69 

60 
66 

63 
65 

69 
65 

65 
65 

79 
64 

61 
68 

67 
68 

87 
66 

87 
66 

67 
65 

68 
64 

86 
66 

68 

68 

67 

70 

91 
71 

90 

69 

89 
69 

90 
69 

89 
66 

68 

70 

88 
68 

82 

86,1 
67,9 

PEARSALL 

MAX 

MW 

90 
70 

90 
60 

86 
59 

87 
63 

86 

65 

77 
63 

85 

64 

64 
62 

62 
65 

65 
65 

60 
60 

64 
62 

67 
63 

63 
62 

79 
63 

63 
65 

63 
59 

62 
62 

65 
60 

65 
62 

67 

61 

69 

64 

67 
65 

65 
65 

90 
65 

91 
62 

90 
62 

90 
63 

89 

64 

90 

64 

65,9 
63,0 

POTEET 

MAX 

Mm 

89 

67 

84 
63 

83 

60 

86 
63 

87 
64 

82 

64 

73 
64 

81 
64 

60 
64 

64 
65 

70 
62 

75 
63 

82 

64 

64 
62 

79 
65 

65 
56 

64 
50 

6* 
63 

65 
62 

66 
63 

66 
62 

67 
55 

66 
66 

84 

68 

89 
69 

90 
63 

90 
62 

69 
63 

89 

65 

89 
63 

64,2 
63.9 

RIO  CRANOE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

89 
72 

90 
70 

91 
63 

85 
65 

83 
67 

75 
69 

63 

73 

90 
74 

79 
71 

66 
71 

91 
69 

87 
70 

92 

65 

65 
66 

64 
69 

84 
66 

86 
69 

68 
69 

68 
55 

67 
65 

87 
66 

69 
69 

69 
59 

91 

71 

92 
70 

91 
58 

91 
68 

93 

65 

91 

58 

90 

67 

87,6 
68.4 

TILDEN 

MAX 

MIN 

91 
71 

92 
62 

90 
65 

88 
63 

66 
65 

61 
66 

82 
66 

81 
65 

65 
65 

65 
66 

73 
62 

81 
56 

79 
62 

85 
53 

73 
65 

85 
65 

85 
65 

86 
63 

67 
60 

86 
62 

86 
61 

88 
65 

68 
56 

67 
67 

93 

57 

90 
«3 

90 
63 

90 
63 

90 
64 

68 

61 

85,9 
64,4 

ZAPATA 

«     *     * 

MAX 

Mm 

91 
69 

93 
62 

90 
61 

88 
61 

61 
63 

68 
65 

93 
66 

67 
67 

64 
67 

65 
64 

85 
53 

94 
71 

87 
68 

86 
60 

85 
65 

88 
65 

93 
66 

90 
69 

90 
53 

90 
64 

91 
65 

91 
65 

92 
66 

93 

70 

92 
69 

92 
70 

90 
70 

92 
69 

9* 
67 

94 
69 

89.6 
65.8 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  HSD  4P 

MAX 

Mm 

85 

74 

85 
67 

81 
68 

82 
67 

79 

71 

82 
74 

85 
76 

81 

75 

84 
73 

85 
75 

68 

75 

67 
70 

67 
70 

65 

72 

64 
74 

65 
72 

85 
70 

69 
71 

64 
64 

66 
66 

66 

67 

86 
57 

85 

70 

87 
59 

86 

70 

87 
56 

66 

70 

87 
67 

86 
68 

66 
68 

87 
70 

89.0 
70.2 

H4RLINCEN 

MAX 

Mm 

89 
69 

87 
69 

88 
65 

83 

65 

64 
64 

80 
70 

83 
71 

87 

74 

83 

72 

85 
72 

87 
73 

90 
73 

91 
75 

90 
59 

89 
69 

65 

67 

87 
69 

87 
70 

66 
52 

87 

51 

89 
51 

90 
53 

86 
54 

89 
65 

91 
67 

90 
69 

91 
65 

90 
64 

91 
64 

90 
64 

89 
66 

87,7 
67,3 

MC  4LLEN 

MAX 

Mm 

89 
68 

88 
69 

90 
65 

84 
65 

85 
66 

79 
69 

82 

72 

89 

74 

79 
71 

86 
72 

89 
58 

90 
66 

90 
66 

89 
57 

85 
69 

86 
56 

86 
67 

90 
59 

66 
55 

88 
65 

86 
53 

86 
65 

68 
64 

68 

71 

91 

71 

90 
66 

91 
66 

91 

57 

91 

65 

87 
65 

87 

67 

87, S 
67,6 

MC  4LLEN  F4A  AP 

MAX 

Mm 

87 
75 

88 
65 

83 
67 

84 
67 

76 
70 

82 
72 

86 
75 

79 
73 

85 
73 

86 
69 

90 
69 

89 
66 

86 
66 

85 
73 

64 
70 

86 
70 

86 
70 

87 
69 

87 
67 

87 
66 

87 
67 

86 
58 

67 
71 

90 
72 

90 
71 

90 
68 

90 
66 

90 
67 

87 
66 

67 
67 

85 

70 

86,9 
69,4 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

88 
72 

88 
67 

90 
63 

83 
65 

83 
66 

77 
69 

79 
72 

87 
72 

76 
69 

84 
71 

S3 
56 

87 
57 

89 
64 

87 
56 

86 
66 

85 
66 

86 
66 

86 
51 

86 
53 

86 
52 

87 
53 

86 
64 

66 
66 

68 
67 

91 
66 

69 

64 

89 
65 

90 
62 

90 
63 

87 
64 

87 
65 

86,2 
66,2 

MISSION  «  W 

MAX 

Mm 

89 
74 

B9 
70 

90 
59 

66 
64 

85 
67 

79 
69 

83 
69 

90 
75 

76 
71 

86 
70 

87 
66 

87 
56 

87 
66 

86 
67 

85 
70 

83 
66 

64 
67 

89 
68 

89 
56 

89 
66 

89 
66 

69 
67 

68 
68 

90 
71 

92 

70 

90 
69 

91 
68 

94 
68 

93 
66 

88 
57 

65 
68 

87,4 
66.1 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

RAYMONnVlLLE 

MAX 

Mm 

89 

70 

87 

67 

84 
64 

62 

65 

82 
64 

61 
70 

82 
73 

87 
74 

77 
71 

63 
73 

65 
67 

62 
71 

<?1 
55 

86 
66 

85 
70 

84 
57 

66 
67 

66 

69 

64 
52 

65 

63 

66 
64 

,  88 

64 

87 
66 

89 
69 

86 
67 

87 
63 

69 

64 

87 
69 

89 

69 

87 
66 

88 
66 

89.6 

57.0 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

88 

85 

71 

86 
66 

62 
68 

87 
69 

86 

70 

85 
70 

85 
71 

83 

73 

86 

73 

66 
75 

90 
75 

90 
59 

90 
70 

68 

71 

87 
70 

69 
72 

90 
72 

90 
67 

69 
66 

90 
66 

91 

67 

90 

70 

90 
70 

92 

71 

90 
59 

90 
70 

89 

70 

90 

71 

90 
71 

89 
71 

88.2 
70.2 

WESL4C0  2  E 

MAX 

Mm 

87 
74 

88 
69 

83 
67 

83 
66 

60 
68 

62 
72 

66 

74 

65 
75 

64 
72 

69 
68 

69 
71 

69 
76 

90 
57 

66 
71 

66 
69 

67 
56 

69 

70 

67 
70 

67 
64 

89 
65 

66 
66 

87 

67 

86 
69 

91 

71 

91 
59 

92 

65 

91 
69 

92 
65 

66 
67 

86 
69 

89 
67 

87.9 
68.9 

S—  R*f«r«Bc«  NolM  FoUowtsg  SUQoa  Ind^x 
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ou 

rri 

.c/v\ 

CIN 

li 

^L 

u 

Al 

A 

MAY 

TEXAS 
1972 

Wind 

Reic 

ifive 

hum 

dity 

N 

umber 

of  day; 

>  w 

th 

tf) 

c 

3 

(Sp 

eed- 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

" 

F 

recipitation 

IE 
</> 

c 

^^  D 

Oi  — 

i_  in 
t)  0 
CO. 

1.2 

c 

"3  * 
0)  a 

Q£CO 

0) 

o> 

0 

I. 
> 

< 

5^ 

0) 
4)  » 

n.? 

Sta 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

0 

1— 

o 
q 

o. 
o 

6 
o 

> 

0 

§1 

C4  0 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WSD  AP 

15 

6.2 

11.6 

38 

SE 

)5 

73 

86 

52 

49 

5 

1 

4 

0 

1 

0 

11 

86 

5.2 

AMARILLO  WSO  AP 

16 

7.3 

15.1 

38 

SE 

15 

60 

72 

43 

40 

6 

4 

2 

3 

0 

0 

15 

74 

5.3 

AUSTIN  WSC  AP 

11 

2.6 

7.6 

49 

N 

n 

80 

90 

61 

59 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

13 

69 

5.7 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

11 

7.5 

10.1 

38 

SE 

L8 

86 

90 

63 

70 

3 

5 

2 

1 

1 

0 

12 

68 

7.4 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

11 

7.1 

10.4 

38 

W 

10 

92 

94 

68 

72 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

13 

64 

6.5 

DALLAS  WSC  AP 

12 

3.3 

9.8 

30 

S 

16 

64 

80 

49 

44 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

9 

67 

4.8 

DEL  RIO  WSO  AP 

12 

8.4 

10.3 

38-t-t- 

1 

32 

74 

87 

62 

53 

9 

3 

2 

3 

0 

0 

17 

- 

7.6 

EL  PASO  WSO  AP 

21 

2.4 

8.9 

30 

SW 

21  + 

26 

39 

22 

18 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

79 

5.0 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

13 

2.4 

8.3 

23++ 

20 

16 

73 

86 

53 

50 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

9 

- 

5.1 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

- 

37 

E 

10 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

0 

3 

I 

1 

10 

69 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

8 

2.2 

5.4 

22++ 

5 

10+ 

92 

95 

58 

63 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

13 

65 

5.2 

LUBBOCK  WSO  AP 

l<t 

6.8 

12.5 

38++ 

17 

20 

69 

85 

52 

44 

4 

2 

4 

2 

1 

0 

13 

- 

6.2 

MIDLAND  WSD  AP 

14 

8.5 

13.5 

35++ 

6 

13 

73 

92 

51 

45 

3 

2 

5 

0 

0 

0 

10 

- 

6.1 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

7 

1.7 

8.1 

52 

S 

12 

91 

93 

58 

66 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

11 

58 

4.7 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

15 

6.1 

10.3 

32++ 

29 

10 

71 

85 

52 

49 

3 

4 

5 

1 

2 

0 

15 

- 

6.4 

SAN  ANTDNIO  WSO  AP 

10 

3.9 

8.1 

32 

N 

16 

81 

90 

65 

61 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

15 

51 

6.7 

VICTORIA  WSD  AP 

11 

4.2 

8.7 

48  % 

NW 

07 

86 

90 

58 

63 

3 

2 

5 

0 

2 

1 

13 

6.4 

WACO  WSD  AP 

lA 

2.8 

8.9 

28++ 

18 

02 

75 

87 

56 

51 

4 

5 

3 

0 

1 

0 

13 

5.0 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

12 

3.7 

11.9 

39++ 

36 

12 

79 

90 

49 

44 

4 

1 

2 

2 

1 

0 

10 

4.7 

y.    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEX4S 
MAY 


D.7 

OI  Month 

18? 

SliHon 

1 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

a  < 

•   *   * 
LOW  ROLLINC  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  nAM 

EVAP 

.29 

.30 

.33 

.41 

.92 

.28 

, 

.12 

.21 

.40 

.24 

.08 

.34 

.11 

.24 

.28 

.11 

.33 

.36 

.32 

.36 

.42 

.33 

.32 

.40 

.45 

.53 

.52 

.32 

.22 

.26 

9.738 

WIND 

1*0 

76 

62 

65 

183 

143 

107 

65 

43 

US 

147 

100 

56 

74 

55 

54 

58 

40 

66 

68 

69 

96 

124 

44 

36 

106 

lU 

102 

73 

61 

63 

2646 

*    «    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.24 

.20 

.30 

.30 

.38 

.19 

.16 

.12 

.19 

.30 

.17 

.31 

.18 

.29 

.39 

.36 

.24 

.29 

.38 

.31 

.32 

.44 

.46 

.32 

.35 

.43 

.39 

.41 

.34 

.36 

.41 

9.53 

HIND 

125 

92 

87 

42 

100 

115 

60 

110 

46 

87 

79 

125 

45 

62 

61 

66 

82 

47 

49 

58 

46 

86 

119 

97 

60 

61 

60 

50 

65 

62 

105 

2355 

MAX 

82 

83 

63 

86 

84 

76 

76 

72 

80 

86 

71 

61 

68 

93 

86 

69 

86 

91 

95 

86 

91 

90 

86 

90 

97 

93 

92 

92 

92 

93 

66 

66.3 

HIN 

60 

62 

55 

55 

57 

57 

58 

55 

55 

96 

57 

57 

59 

60 

59 

57 

58 

58 

63 

61 

61 

62 

61 

63 

66 

65 

63 

65 

65 

60 

59.7 

BELTON  DAM 

EVAP 

.20 

.26 

.26 

.24 

.35 

.08 

.23 

.02 

.21 

.27 

.04 

.01 

.18 

.23 

.22 

.27 

.16 

.21 

.30 

.28 

.27 

.35 

.36 

.21 

.22 

.31 

.27 

.39 

.38 

.35 

.26 

7.39 

WIND 

93 

64 

45 

17 

64 

55 

52 

47 

29 

37 

43 

37 

32 

31 

14 

18 

22 

21 

26 

26 

30 

60 

89 

54 

22 

26 

33 

27 

37 

45 

57 

1255 

BENBRDOK  OAH 

EVAP 

.17 

.21 

.31 

.27 

.40 

.29 

.15 

.09 

.20 

.30 

.16 

.22 

.20 

.26 

.30 

.30 

.26 

.25 

.36 

.30 

.28 

.40 

.31 

.28 

.26 

.39 

.41 

.29 

.32 

.21 

.39 

6.98 

WIND 

109 

57 

49 

49 

104 

102 

98 

85 

40 

91 

90 

118 

28 

40 

45 

34 

47 

33 

50 

74 

41 

66 

93 

70 

65 

77 

82 

35 

92 

49 

56 

2033 

DENISON  DAH 

EVAP 

.26 

.21 

.?7 

.25 

.30 

.39 

.03 

.03 

.22 

.21 

.12 

.48 

.  14 

.28 

.26 

.37 

.30 

.29 

.24 

.29 

.25 

.30 

.49 

.36 

.22 

.30 

.33 

.31 

.36 
61 
98 

.23 

.27 

8.36 

WIND 

123 

77 

53 

35 

66 

106 

61 

64 

33 

47 

57 

75 

26 

38 

46 

82 

81 

23 

32 

27 

33 

58 

104 

86 

26 

31 

30 

3? 

75 

66 

1775 

MAX 

81 

61 

85 

86 

66 

83 

76 

62 

65 

87 

83 

83 

88 

93 

85 

89 

95 

94 

94 

89 

92 

90 

68 

68 

96 

95 

95 

96 

84 

84 

87.5 

HIN 

6? 

59 

58 

58 

59 

61 

60 

56 

55 

55 

55 

56 

56 

58 

62 

60 

63 

63 

64 

6^ 

64 

65 

65 

65 

66 

70 

67 

67 

66 

63 

62 

61.4 

CRAPEVtNE  OAN 

EVAP 

. 

.25 

.32 

.27 

.37 

.32 

.14 

.05 

.19 

.27 

.21 

.26 

.22 

.27 

.31 

.33 

.47 

.27 

.25 

.31 

.33 

.37 

.14 

.35 

.30 

.37 

.33 

.33 

.20 

.31 

.38 

8. 798 

WIND 

61) 

79 

65 

36 

99 

136 

73 

103 

37 

62 

76 

106 

36 

41 

53 

67 

57 

44 

35 

43 

43 

77 

111 

69 

46 

46 

56 

37 

55 

66 

79 

2023 

MAX 

82 

84 

83 

87 

65 

81 

80 

65 

80 

85 

75 

80 

90 

94 

65 

90 

95 

92 

94 

89 

94 

93 

90 

89 

95 

95 

92 

93 

87 

90 

67 

87.1 

MIN 

62 

62 

55 

59 

58 

60 

60 

56 

55 

60 

60 

60 

60 

62 

60 

60 

61 

62 

65 

64 

65 

65 

65 

- 

69 

66 

66 

65 

66 

65 

60 

61.8 

L4V0N  DAM 

EVAP 

.21 

.18 

.27 

.29 

.36 

.33 

.09 

.10 

.17 

.29 

.24 

.34 

.21 

.31 

.32 

.38 

.32 

.31 

.39 

.28 

.35 

.39 

.41 

.37 

.31 

.36 

.42 

.38 

.27 

.33 

.37 

9.40 

WIND 

Hi 

80 

42 

40 

94 

139 

81 

91 

43 

75 

98 

122 

29 

32 

52 

61 

71 

51 

54 

46 

43 

88 

132 

126 

4J 

46 

57 

44 

74 

59 

102 

2285 

NAVARRO  MILLS  0AM 

EVAP 

.20 

.21 

.28 

.37 

.28 

.25 

.16 

, 

.18 

.26 

.19 

.27 

.16 

, 

• 

« 

* 

* 

• 

1.72 

.29 

.39 

.44 

.26 

.27 

.32 

.49 

.40 

.36 

.22 

.41 

9.006 

WIND 

138 

96 

69 

34 

102 

113 

75 

80 

46 

60 

78 

96 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

35 

73 

122 

96 

42 

52 

53 

40 

62 

64 

98 

2246B 

MAX 

84 

89 

84 

89 

86 

80 

79 

74 

62 

87 

74 

79 

91 

95 

89 

92 

67 

94 

96 

88 

94 

90 

69 

86 

99 

95 

94 

96 

98 

93 

91 

88.6 

MIN 

67 

65 

60 

61 

61 

62 

62 

60 

59 

60 

59 

59 

65 

63 

63 

64 

61 

61 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

69 

70 

*' 

69 

70 

69 

62 

64.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.39 

.25 

.31 

.18 

.51 

.42 

.26 

.06 

.22 

.35 

.17 

.12 

.18 

.24 

.27 

.33 

.15 

.27 

.33 

.22 

.37 

.4<, 

.30 

.33 

.36 

.43 

.48 

.40 

.35 

.94 

.32 

9.57 

WIND 

127 

60 

50 

27 

110 

135 

87 

73 

25 

84 

104 

90 

40 

59 

26 

36 

44 

24 

43 

53 

50 

it, 

94 

53 

28 

63 

75 

54 

43 

47 

13 

1901 

MAX 

Bl 

83 

82 

87 

82 

75 

81 

62 

86 

85 

71 

71 

67 

63 

66 

89 

77 

69 

89 

86 

88 

89 

86 

92 

9! 

89 

67 

88 

89 

69 

63 

84.1 

MIN 

62 

62 

56 

56 

56 

57 

57 

96 

96 

59 

57 

57 

60 

57 

58 

59 

56 

56 

62 

59 

59 

62 

62 

64 

66 

65 

64 

64 

64 

64 

60 

59.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.23 

.39 

.30 

.27 

.36 

.13 

.24 

.07 

.24 

.31 

.04 

.02 

.32 

.26 

.23 

.29 

.19 

.25 

.25 

.31 

.27 

.39 

.39 

.20 

.35 

.33 

.32 

.32 

.36 

.32 

.14 

8.09 

WIND 

105 

78 

57 

29 

80 

70 

77 

48 

47 

70 

63 

70 

55 

46 

27 

32 

37 

30 

37 

44 

49 

77 

108 

72 

34 

43 

48 

40 

98 

43 

40 

1734 

WACO  DAM 

EVAP 

.29 

. 

.28 

.26 

.40 

.18 

.18 

.11 

.22 

.32 

.07 

.09 

.18 

.32 

.30 

.34 

.18 

.19 

.33 

.33 

.35 

.34 

.47 

.24 

.31 

.39 

. 

.40 

.35 

.35 

.37 

8.708 

WIND 

162 

112 

88 

9 

125 

119 

82 

70 

44 

79 

66 

62 

52 

61 

40 

51 

78 

41 

36 

42 

69 

128 

170 

117 

48 

52 

93 

49 

74 

68 

66 

2353 

MAX 

83 

89 

82 

82 

83 

77 

84 

71 

85 

87 

67 

73 

89 

92 

88 

91 

60 

90 

94 

88 

92 

91 

67 

86 

93 

93 

92 

95 

95 

92 

69 

86.5 

MIN 

65 

62 

58 

57 

60 

60 

61 

56 

57 

59 

58 

98 

63 

60 

60 

61 

59 

61 

64 

63 

63 

64 

65 

73 

71 

72 

73 

66 

62 

67 

61 

62.6 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.24 

.19 

.31 

.25 

.39 

.16 

.20 

. 

.25 

.27 

.06 

.23 

.19 

.27 

.27 

.31 

.20 

.25 

.40 

.28 

.33 

.40 

.38 

.25 

.31 

.38 

.38 

.35 

.25 

.34 

.28 

B.65B 

WIND 

108 

62 

59 

20 

75 

70 

48 

63 

27 

42 

39 

74 

29 

45 

30 

37 

57 

31 

26 

29 

42 

70 

99 

62 

28 

34 

44 

31 

96 

53 

76 

1566 

MAX 

82 

82 

85 

87 

83 

81 

79 

77 

76 

86 

74 

73 

82 

84 

90 

90 

79 

89 

94 

86 

88 

90 

86 

85 

94 

92 

94 

94 

93 

66 

68 

85.5 

HIN 

50 

63 

63 

56 

58 

50 

60 

96 

48 

58 

56 

57 

61 

60 

58 

62 

55 

55 

64 

61 

61 

62 

61 

62 

69 

66 

66 

63 

69 

62 

61 

59.5 

*    «    * 
EAST  TEXAS          O* 

DAINCERFIELO  9  S 

EVAP 

.23 

.13 

.21 

.19 

.47 

.27 

.04 

.16 

.33 

.29 

.40 

.29 

.19 

.33 

.29 

.35 

.31 

.35 

.26 

.27 

.30 

.35 

.31 

.40 

.42 

.27 

.25 

.41 

.24 

.29 

.33 

6.95 

WIND 

114 

93 

48 

57 

103 

105 

69 

79 

55 

125 

122 

98 

36 

63 

44 

55 

46 

74 

93 

44 

29 

54 

76 

71 

38 

60 

46 

49 

54 

65 

66 

2131 

HAX 

87 

82 

85 

87 

87 

84 

75 

75 

91 

90 

83 

63 

93 

93 

93 

96 

97 

92 

69 

95 

96 

96 

94 

96 

96 

96 

97 

98 

96 

92 

92 

90.5 

HIN 

71 

65 

60 

59 

61 

64 

66 

66 

58 

58 

61 

66 

66 

67 

62 

65 

67 

70 

64 

66 

70 

70 

70 

73 

71 

69 

70 

72 

69 

68 

64 

66.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

.16 

.19 

.30 

.26 

.25 

.39 

.07 

.23 

.04 

.38 

.14 

. 

.13 

.21 

.25 

.25 

.19 

.24 

.27 

.44 

.29 

.30 

.26 

.26 

.31 

.26 

.37 

.26 

.26 

.28 

.33 

7. 648 

WIND 

56 

57 

39 

26 

21 

48 

35 

18 

27 

31 

44 

36 

11 

12 

14 

13 

20 

20 

20 

21 

14 

15 

25 

36 

24 

13 

19 

24 

18 

28 

44 

831 

MAX 

85 

88 

85 

91 

92 

83 

76 

63 

89 

91 

90 

92 

66 

95 

97 

96 

92 

96 

96 

94 

96 

96 

95 

94 

96 

99 

- 

97 

99 

98 

96 

90.9 

HIN 

67 

55 

64 

61 

61 

58 

63 

54 

54 

51 

61 

64 

65 

65 

63 

62 

64 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

72 

65 

65 

70 

66 

69 

70 

65 

63.6 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.19 

.23 

.12 

.28 

.26 

.22 

.05 

, 

.10 

.24 

.14 

.13 

* 

.16 

.21 

.26 

.22 

.26 

.25 

.25 

.25 

.24 

.29 

.25 

.24 

.28 

.32 

.37 

.25 

.25 

.29 

6.64B 

WIND 

58 

60 

31 

34 

26 

51 

36 

29 

31 

33 

34 

44 

29 

31 

30 

23 

35 

34 

23 

22 

22 

27 

43 

60 

27 

21 

21 

36 

22 

39 

41 

1053 

MAX 

88 

SB 

87 

91 

93 

86 

77 

69 

63 

64 

85 

62 

73 

94 

94 

97 

92 

89 

90 

88 

90 

101 

97 

94 

99 

102 

99 

96 

99 

96 

97 

90.4 

HIN 

68 

64 

63 

61 

61 

60 

63 

63 

62 

61 

61 

64 

64 

64 

55 

64 

64 

65 

66 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

69 

66 

64.3 

«    *    « 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 

.25 

.24 

.44 

.31 

.39 

.27 

.19 

* 

* 

* 

« 

« 

• 

• 

L.84 

.18 

.38 

.18 

.26 

.32 

.43 

.29 

.45 

, 

.03 

.40 

* 

• 

• 

* 

.76 

7. 916 

WIND 

39 

37 

150 

56 

68 

62 

55 

« 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

539 

33 

48 

40 

40 

142 

58 

64 

33 

42 

114 

90 

* 

• 

• 

277 

16 

2003 

HAX 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

« 

81 

- 

* 

• 

57 

57 

- 

HIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

* 

58 

■ 

■ 

• 

53 

53 

- 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.31 

.23 

.32 

.29 

.17 

.25 

.26 

.15 

.26 

.14 

.26 

, 

.17 

.32 

.23 

, 

.30 

.13 

.29 

.30 

.19 

.56 

.25 

.20 

.33 

.26 

.35 

.12 

.33 

. 

. 

8.00B 

WIND 

72 

2e 

52 

78 

83 

70 

44 

26 

56 

49 

66 

74 

38 

58 

?7 

34 

45 

44 

64 

57 

76 

107 

92 

38 

58 

58 

63 

39 

46 

35 

1742 

HAX 

74 

79 

80 

72 

69 

74 

75 

83 

83 

70 

75 

75 

71 

71 

64 

80 

81 

75 

72 

80 

83 

80 

80 

79 

72 

72 

70 

62 

62 

60 

74.2 

HIN 

42 

49 

48 

49 

49 

48 

48 

51 

54 

52 

52 

45 

51 

46 

44 

50 

54 

51 

55 

54 

55 

49 

46 

46 

54 

53 

55 

90 

51 

47 

50.1 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.31 

.51 

.26 

.27 

.25 

.28 

.37 

_ 

.46 

.29 

.38 

.23 

.38 

.24 

.28 

.31 

.39 

.32 

.40 

.50 

.37 

.64 

.46 

.51 

.44 

.95 

.93 

.22 

.27 

.15 

.08 

ll.OlB 

WIND 

81 

96 

85 

83 

98 

93 

112 

81 

93 

HI 

134 

65 

57 

123 

44 

39 

59 

79 

163 

I7d 

44 

118 

74 

49 

IK 

75 

loa 

95 

65 

94 

39 

2783 

MAX 

76 

84 

87 

88 

83 

82 

77 

84 

87 

85 

84 

86 

88 

75 

87 

92 

88 

86 

79 

88 

92 

85 

67 

69 

91 

92 

85 

77 

73 

82 

84.9 

MIN 

50 

52 

55 

57 

60 

61 

58 

53 

60 

59 

60 

59 

60 

57 

54 

59 

59 

61 

63 

55 

62 

62 

52 

56 

59 

64 

64 

62 

63 

60 

58.7 

YSLETA 

EVAP 

.41 

.25 

.45 

.30 

.24 

.32 

.43 

.36 

.38 

« 

.62 

* 

.62 

.52 

.32 

.23 

.50 

.36 

.38 

.23 

.34 

.66 

.34 

* 

.9( 

.79 

.33 

.2Q 

.18 

.59 

. 

12.106 

WIND 

65 

30 

17 

36 

65 

32 

46 

40 

20 

• 

67 

• 

103 

142 

53 

13 

16 

24 

24 

38 

74 

84 

15 

* 

67 

24 

22 

40 

51 

102 

1375 

MAX 

83 

73 

81 

86 

73 

84 

81 

61 

66 

_ 

85 

- 

83 

86 

74 

85 

88 

87 

87 

86 

81 

90 

61 

• 

87 

87 

9C 

88 

76 

67 

82.9 

MIN 

47 

47 

51 

55 

49 

54 

51 

52 

53 

- 

53 

- 

48 

51 

48 

52 

57 

53 

58 

58 

56 

40 

47 

" 

51 

93 

57 

61 

59 

52 

52.0 

•   •    • 

EDWARDS  Plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.31 

.15 

.36 

.37 

.42 

.02 

.42 

.33 

.24 

.25 

.27 

.01 

.28 

.22 

.11 

.23 

67 

.33 

.29 

.40 

.37 

.47 

.40 

.20 

.2* 

.41 

.46 

.39 

.41 

.36 

.44 

.11 

9.40 

WIND 

143 

70 

79 

109 

190 

157 

131 

101 

71 

143 

140 

76 

76 

93 

65 

61 

92 

HI 

131 

137 

160 

113 

70 

99 

126 

114 
86 

126 

HI 

97 

71 

3356 

HAX 

82 

79 

86 

83 

79 

82 

80 

75 

85 

83 

80 

66 

97 

80 

74 

64 

88 

88 

84 

81 

89 

86 

79 

90 

92 

96 

66 

83 

88 

7J 

83.4 

MIN 

65 

59 

56 

56 

60 

50 

54 

» 

60 

64 

58 

58 

53 

60 

60 

61 

56 

58 

59 

62 

61 

61 

65 

66 

6! 

64 

63 

61 

50 

62 

62 

99.5 

SAN  ANCELO  DAM 

EVAP 

.31 

.38 

.40 

.48 

.54 

.12 

.15 

.15 

.30 

_ 

.28 

.06 

.24 

.19 

.17 

.31 

.32 

.38 

.43 

.40 

.36 

.43 

.43 

.90 

.50 

.54 

.56 

.43 

.13 

.02 

10.176 

WIND 

lie 

109 

96 

80 

167 

143 

134 

114 

65 

137 

136 

95 

67 

100 

71 

32 

53 

se 

85 

105 

99 

99 

129 

58 

73 

lot 

105 

94 

64 

9E 

29 

2863 

HAX 

82 

81 

87 

86 

65 

70 

78 

70 

90 

86 

84 

66 

90 

66 

82 

67 

85 

92 

68 

67 

89 

89 

91 

95 

9« 

92 

92 

90 

9C 

6( 

72 

85.2 

HIN 

65 

59 

55 

54 

58 

60 

61 

96 

56 

60 

60 

61 

63 

58 

ll..»4. 

59 

56 

ll»n  t 

62 

62 

62 

62 

63 

65 

6« 

67 

6< 

6S 

69 

6<i 

64 

65 

63 

61.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


CcnllBU»d 


TEXAS 
HAV 


StaUon 

Day 

Oi  Month 

3.g> 

.a"i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL        07 

AUSTIN  HSO  AP 

EVAP 
HIND 
MAX 

MIN 

.29 

0 

80 
92 

60 

.29 

114 
86 
60 

.32 
53 

89 
59 

.34 
76 
88 
60 

.06 
55 

70 
61 

.25 

86 
83 
62 

.27 

no 

79 
61 

.11 

73 
78 
60 

.32 

64 
88 
62 

.36 

106 
66 
60 

.05 
75 
69 
60 

.00 
57 
76 
69 

.42 

64 
92 

61 

.35 

48 
88 
61 

.24 
23 

91 
63 

.14 
36 
72 
59 

.20 
29 
92 

59 

.30 
36 
94 
66 

.25 

41 
93 
65 

.25 
35 

92 

65 

.35 

67 
89 
64 

.26 
87 
90 
65 

.13 
54 
65 
69 

.30 
38 
95 

71 

.31 
51 
96 
71 

.35 
48 
93 
68 

.31 
40 
95 
66 

.23 

51 
95 
67 

.43 
68 
91 
64 

.35 

115 
86 
61 

6. 098 
1684 
86.6 
63.5 

BEEVILLE  5    NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

123 

.27 
100 
90 
67 

.28 
60 
95 
67 

.28 
66 
92 
65 

.36 
82 
S8 
65 

.28 

133 

82 

65 

125 
76 
72 

.26 
91 
82 

64 

.06 
49 
89 
64 

.34 
90 
89 
70 

96 
73 
64 

93 
82 
65 

63 
75 
62 

.06 
78 
90 
63 

.06 
40 
72 
67 

.05 
43 
92 
67 

.25 
73 
90 
67 

.27 
46 
94 
66 

.29 
47 
92 
67 

.23 

29 
92 
68 

.30 
34 
92 
67 

.33 

63 
92 
66 

.30 
68 
90 
67 

.20 
58 
90 
69 

.26 

30 
98 
72 

.20 
54 
92 
69 

.29 
48 
94 
67 

.30 
43 
95 
66 

.31 
39 
95 
66 

.26 
34 
94 
69 

.25 
31 
94 
71 

7.578 
2029 
88.7 
67.0 

CANYON  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

126 

.*1 
67 
90 
62 

.23 
53 

88 
62 

.36 

42 
90 
63 

.40 
100 
87 
62 

.06 
85 

70 
61 

85 
84 
62 

.25 

76 
85 
62 

.21 

47 
87 
63 

.25 

73 
68 
64 

77 
67 
60 

68 
68 

60 

.07 
80 
77 
60 

.25 
25 

93 
62 

.19 
33 

88 
63 

.22 

36 
91 
66 

38 

76 
56 

.21 
27 
90 
66 

.16 
38 
92 
65 

.35 

26 

91 
65 

.32 

41 
92 
66 

.33 

71 
91 
64 

.23 
62 
86 
64 

.16 
44 
62 
69 

.25 
32 

95 
70 

.33 
57 
92 
69 

.43 
63 
91 

67 

.35 

56 
92 
67 

.33 

61 
93 
67 

.30 
55 

91 

67 

.30 
64 
86 
65 

6.348 
1830 
56.5 
64.2 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

137 

.28 
81 

.17 
29 

.30 
20 

.35 

77 

.26 

109 

.14 
59 

.06 
49 

.16 
26 

.29 

26 

.09 
44 

43 

.09 
24 

.24 
32 

.20 
13 

.31 
24 

.06 
19 

1^ 

.29 

28 

.28 

20 

.27 
35 

.35 

59 

.38 

HI 

.19 
60 

.26 
32 

.27 
29 

.35 
29 

.31 
39 

.34 
52 

.30 
41 

.34 
36 

7.758 
1406 

•    •    « 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.49 
139 

65 

.07 
59 
87 
63 

.21 
14 
85 
60 

.52 
72 
84 
54 

.29 

71 
80 
59 

.17 
59 
73 
60 

102 
72 

62 

.15 
86 
84 
58 

.18 
41 
85 
60 

.41 
91 
76 
55 

.20 
73 
83 
56 

.17 
90 
83 
61 

.11 
75 
86 
56 

.14 
65 
63 
61 

.35 

30 
84 
70 

.20 
25 
90 
64 

50 
67 
56 

.38 
50 
66 
60 

.23 
16 
89 
60 

.32 
34 
69 
64 

.35 

30 
66 
62 

.40 
35 
65 
60 

.40 
35 
86 
63 

.25 
50 

67 
65 

.33 
53 

86 
64 

.27 
67 
90 
62 

.31 
65 
90 
61 

.30 
45 
66 
63 

.34 
85 

66 
65 

.41 
55 

90 
65 

.09 
31 
69 
63 

6.598 
1793 
85.1 
61.3 

THOMPSONS  3  wSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

73 
89 
68 

.29 

64 
90 
70 

.21 
56 
88 
65 

.30 
41 
90 
64 

.24 
44 
90 
62 

.22 

77 
84 
62 

.06 
75 
79 
67 

.13 
72 

72 
67 

.17 
55 

88 
66 

.26 
56 

90 
67 

102 
72 
66 

.29 

102 
60 
66 

.07 
39 

74 
64 

.04 
46 
68 
64 

.30 
36 
86 
66 

.28 

34 
93 
68 

.12 
22 

66 
64 

.20 

17 
94 
65 

.27 

19 
96 
67 

.17 

zi 

91 
68 

.20 
12 
95 
66 

.35 

39 

96 
66 

.15 
31 
94 
66 

.30 
25 
93 
69 

.22 

23 
96 
70 

.26 

43 
97 
71 

.2«, 
12 

99 

71 

.26 

46 
100 
70 

.27 
26 

100 
70 

.25 

45 
95 
72 

.35 

73 
95 
70 

4.946 
1436 
69.2 
67.2 

•   »    • 
SOUTHERN           09 

OILLEV 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
S3 

92 

72 

46 
92 

70 

42 
96 

67 

.26 
25 

97 
67 

.31 
47 
94 
68 

.09 
43 
77 
68 

.07 
44 
72 
70 

.20 
51 
91 
68 

.19 
23 
93 
68 

.20 
36 
92 
72 

.57 
46 
73 
65 

27 
77 
65 

.15 

21 
89 

70 

.22 

30 
96 
69 

.06 
13 
77 
69 

.06 

9 

89 

69 

.30 
22 
96 
69 

.10 
14 
90 
69 

.22 

21 
97 
64 

.26 
16 
92 
69 

.23 
22 

97 
69 

.26 
29 
99 

66 

.25 

31 
96 
70 

.07 

7 

86 

72 

.21 
12 

100 
77 

.29 

21 
101 
76 

.27 
20 
99 

70 

.27 
17 
90 

71 

.24 

20 
98 

75 

.17 
21 
98 
69 

.22 

16 
95 
64 

6. 696 

847 
91.5 
69.3 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

49 

90 
72 

19 
92 
69 

17 
94 
67 

.29 

40 
90 
70 

.18 
48 
83 
68 

.14 
52 
89 
72 

.12 
39 
88 

75 

.11 
14 
89 
71 

.11 
20 
84 
71 

30 
83 
70 

.05 
13 
82 
67 

.09 
13 
94 

75 

.17 
U 
91 
72 

.05 

8 

82 

69 

.08 
20 
66 
69 

.14 

4 

98 

72 

.20 

6 

96 

73 

.23 

21 
95 
70 

.26 

33 
93 

70 

.26 
29 
95 
70 

.22 

36 
94 
69 

.24 
55 

94 
70 

.16 
23 
92 

71 

.17 
12 
97 
74 

.21 
11 
99 
72 

.32 

33 
97 
72 

.27 
31 
97 
73 

.29 

30 
96 
70 

.25 
32 
93 

71 

.21 
54 
91 
71 

.16 
56 
91 
73 

5.686 

661 
91.5 
70.9 

Rin  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.32 
56 

.15 
55 

.46 
46 

.21 
27 

.20 
48 

.09 
50 

.26 
63 

.20 
25 

.02 

47 

.18 
40 

.24 
51 

.11 
14 

.33 
33 

.16 
22 

.15 
44 

.10 
12 

.11 
8 

.24 

34 

.05 
19 

.40 
20 

.20 
15 

10 

.18 

14 

.30 

7 

.26 

1 

.29 

8 

.30 
2 

.33 

9 

.34 
6 

.27 

11 

.20 

1 

6.878 
600 

•    *    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
101 
93 
70 

.25 
107 
92 
70 

.48 
67 
96 
64 

.20 
56 
89 
64 

.32 
88 
91 
66 

.15 
88 
79 
68 

.18 
112 
61 
70 

.15 
46 
92 
72 

.09 
69 
79 
70 

.18 
89 
87 
70 

.18 
64 
85 
67 

.17 
70 
69 
67 

.33 

93 
96 
65 

.20 
59 
96 
65 

.15 
75 
85 
69 

.16 
44 
90 
69 

.15 
41 
92 
67 

.21 
64 
97 
68 

.25 
52 
91 
66 

.26 
54 
90 
65 

.33 
46 
94 
65 

.31 
65 
95 
66 

.25 

104 
88 
66 

.19 

64 
90 
67 

.25 

46 
95 
70 

.26 
49 
93 
67 

.29 

42 
95 
67 

.36 
44 
93 
66 

.32 

41 
94 
65 

.29 

41 
90 
67 

.21 
22 
89 
66 

7.44 
2023 
90.6 
67.2 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 
66 
92 
75 

.23 

61 
91 
73 

.35 
42 
85 

69 

.23 

50 
65 
70 

.23 

61 
81 
71 

.07 

108 

82 

72 

.12 
31 
90 
75 

.14 
37 
90 
75 

.12 
45 
90 

74 

.23 

73 
92 
73 

54 
94 
74 

.20 
62 
93 
72 

.26 

49 
100 
70 

.17 
31 
95 
75 

.17 
53 

91 
72 

.19 
34 
93 
73 

.23 

29 
98 

74 

.27 
54 
95 
72 

.22 
38 
91 

70 

.24 
29 

95 
70 

.30 
45 
96 
70 

.30 
55 

92 

71 

.24 
56 

91 
71 

.20 
41 
95 
75 

.28 

37 
94 
73 

.26 
35 

93 
73 

.27 

45 
93 
74 

.28 

37 
94 
72 

.27 
41 
94 
72 

.24  .21 
26   33 

92   95 

71   72 

7.076 
1456 
92.0 
72.4 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-lNCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN, 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

^ 

Day  of  month 

« 
0' 

Station 

> 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

< 

BUSHLAND  I  WSW 

2 

6PM 

57 

57 

55 

59 

63 

57 

55 

55 

60 

54 

54 

53 

54 

52 

54 

56 

58 

56 

60 

61 

62 

63 

62 

63 

63 

60 

60 

60 

59 

59 

57 

56.1 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

78 

80 

78 

77 

73 

70 

64 

72 

75 

67 

63 

69 

71 

72 

69 

63 

82 

82 

78 

80 

82 

86 

85 

65 

86 

86 

87 

83 

80 

75 

62 

77.4 

MIN 

65 

64 

63 

66 

61 

57 

56 

52 

50 

62 

59 

57 

56 

56 

55 

61 

65 

66 

66 

66 

67 

70 

66 

66 

70 

68 

71 

67 

66 

66 

65 

63.4 

6 

MAX 

73 

74 

73 

73 

72 

66 

63 

66 

70 

66 

63 

66 

66 

66 

77 

77 

77 

76 

75 

77 

78 

61 

60 

80 

79 

60 

60 

78 

76 

73 

77 

73.5 

MIN 

66 

66 

66 

68 

65 

61 

59 

57 

63 

63 

61 

59 

60 

59 

60 

64 

67 

66 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

n 

69 

66 

66.1 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

90 

93 

85 

90 

84 

63 

87 

85 

86 

68 

92 

93 

95 

90 

90 

92 

95 

92 

91 

100 

101 

97 

98 

100 

99 

99 

101 

101 

96 

99 

102 

93.4 

MIN 

76 

74 

72 

70 

73 

75 

75 

77 

^' 

73 

75 

77 

73 

76 

74 

73 

74 

73 

69 

70 

72 

74 

75 

77 

77 

76 

77 

75 

77 

76 

77 

74.4 

4 

MAX 

87 

90 

83 

B6 

63 

81 

84 

83 

85 

66 

88 

90 

91 

86 

86 

67 

90 

67 

87 

92 

95 

93 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

92 

93 

89.2 

MIN 

76 

77 

74 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

76 

76 

76 

75 

77 

76 

74 

74 

75 

78 

78 

79 

80 

79 

60 

79 

60 

60 

60 

77.0 

6 

MAX 

65 

67 

86 

84 

63 

60 

83 

63 

83 

84 

86 

68 

88 

67 

83 

85 

86 

86 

85 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

9? 

92 

92 

91 

91 

87.2 

MIN 

79 

76 

75 

74 

76 

76 

77 

79 

77 

77 

77 

79 

77 

79 

77 

76 

76 

77 

75 

75 

77 

79 

79 

60 

61 

80 

81 

80 

81 

61 

61 

76.0 

BUSHLAND  1  WSW 

LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
TYPE  SOIL.   OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  e2TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

e 

§ 

OBSERVAT 

ION 

d 

se 

W 

U 

TIME  AM 

[D 

z 

Q 

2 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

^ 

COUNTY 

< 

E 

5 

S 

^^IICPBirE>B 

.      QBSEnVER 

^ 

" 

1 

3 

2 

1 

|- 

I 

Is 

ABEKNATHY 

OOII 

01 

HALE 

11  90 

lOl  30 

33S9 

SA 

M.  0.  HOOD 

AtlLENC  MSO  AP        K 

0016 

02'  TAYLOR 

32  25 

99  *l 

1764 

HID 

HID 

C  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

kCMUll    I  NSM 

003* 

01  HABTIN 

32  31 

lOl  ** 

26T0 

7A 

WARREN  lANT 

ADAHSVILLI 

0050 

LAMPASAS 

31  IB 

98  10 

1072 

7A 

C      BEN  L.  LONG 

ALBANV 

0120 

0: 

SHACKELFORD 

32  ** 

99  16 

1438 

7A 

7A 

JOHN  0.  WILLETT,  JR. 

ALEOO  4  it 

0129 

03 

PARKER 

32  3« 

97  3* 

790 

7A 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

014A 

09 

JIM  MELLS 

27  ** 

98  0* 

201 

6A 

BA 

GILBERT  H.  GORDON 

ALPINE 

017* 

0) 

BREWSTER 

30  21 

103  *0 

4499 

7A 

C     CONARO  D.  MILLER 

ALPINE  to  SW 

01T9 

OS 

BREWSTER 

30  16 

103  47 

9030 

C      JAY  ATKINS 

ALTO  i  SM 

0190 

0* 

CHEROKEE 

31  36 

95  08 

260 

7A 

MRS.  HAYBEIL  KBLLUM 

ALVIN 

020* 

oe 

BRAIORIA 

29  25 

95  15 

BA 

6A 

CITY  OP  ALVIN 

ALVORO  *  WE 

0206 

03 

WISE 

33  23 

9T  39 

103! 

C      U  S  POREST  SERVICE 

AM»«IU0  WSO  aP        R 

0211 

POTTER 

>3  I* 

101  42 

3607 

MIO 

MID 

:  MJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

AHISTAO  OAK 

022S|  06 

VAL  VERDE 

29  28 

lOl  02 

1197 

8A 

6A 

INT  60UNDRY  *  WTR  COMM 

ANftHUAC  TICO 

02331  08 

CHAMBERS 

29  *7 

6A 

ANAHUAC  TBCO 

ANDERSON 

02'.*i  0* 

GRIMES 

30  2» 

93  39 

391 

9P 

WILLIAH  J.  BAROER 

AHOKE  1  VHU 

02*t-  0*  WILLIAMSON 

30  *7 

97  52 

1026 

LAWRENCE  I.  OUNLOP 

ANDBEMS 

02*a  01]  ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

6P 

:      ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLETQN  2  N 

0257^  oa  BRAIORIA 

29  09 

95  27 

27 

BA 

6A 

CITY  OF  ANGLETDN 

ANN* 

02621  03|  COLLIN 

33  21 

96  >1 

674 

71 

:      JESSE  T.  VANDACRtPr 

ANSON 

026el  02 

JONES 

32  *9 

99  3* 

1700 

9P 

9? 

C.  H.  RICE 

ANTELOPE 

027ll  1)3 

JACK 

33  26 

96  22 

1077 

MACK  W.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302 

07 

ARANSAS 

27  35 

97  06 

16 

6P 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  HL  REFUGE 

030S 

07 

ARANSAS 

Ze  16 

96  *e 

13 

3P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITY 

0313 

03 

ARCHER 

33  35 

96  37 

1060 

6P 

CORDON  Elmore 

ARLINGTON 

0337 

03 

TARRANT 

32  ** 

97  07 

630 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARNSTRONC 

03*2 

09 

KENEDY 

26  56 

97  *e 

23 

6P 

61 

HAZEL  W.  PELHAM 

ASPERMONT  i    SSH 

039* 

02 

STONEWALL 

33  06 

100  I* 

ITSO 

7A 

C.  G.  VIERTEL 

ATHENS  1  SSE 

0*0* 

0* 

HENDERSON 

32  10 

93  SO 

*93 

7P 

71 

H    DR.  DWIGHT  A.  JONES 

ATLANTA  <.  MSH 

0*08 

0* 

CASS 

33  06 

94  14 

306 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  WSO  AP          R 

0*28 

TRAVIS 

30  18 

97  42 

597 

MID 

MTD 

7A 

:  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

AVALQN 

03 

ELLIS 

32  12 

96  47 

533 

HERSCHEL  H.  SMITH 

SAIRO 

0*78 

03 

CALLAHAN 

32  2* 

99  25 

1760 

B.  C.  CHRISMAN          1 

BAKERSFtELO 

0*82 

05 

PECOS 

30  53 

102  IB 

2330 

9A 

»J 

CLVDP  GRAVES            1 

BALLINCER  1  SH 

0; 

RUNNELS 

31  ** 

99  36 

1579 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALHORHEA 

0'.9B 

REEVES 

30  59 

103  45 

3220 

9A 

8A 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

BANKERS^ltH 

0S09 

06 

KENDALL 

30  08 

^8  49 

1740 

C      ELROY  SCHNELLE 

BAROWELL  OAH 

0518 

03-  ELLIS 

32  16 

96  36 

461 

9A 

6A 

BA 

:     CORPS  OP  ENGINEERS 

BATENAN  RANCH 

0356 

0^  KING 

33  39 

100  09 

1610 

C      FRED  ALLBRIGHT.  JR. 

batesville 

0560 

26  37 

99  37 

6A 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  VATERMORKS 

0S69 

oa  MATAGORDA 

29  59 

95  36 

*fl 

8A 

6A 

C      CHARLES  SLATER 

BAYTQWN 

0586 

oa  HARRIS 
0^  JEFFERSON 

94  38 

5P 

9P 

INACTIVE  4/14/72 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

30  06 

9*  06 

2{ 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOUS 

0*t  &RIMES 

30  *7 

95  57 

333 

8A 

HOWELL  STUCKEY 

BEEVILLE  >  NE 

063^  or  BEE 

26  27 

253 

9A 

SA 

6A 

:      TEXAS  AGHl  EXP  STATION 

BELTON  OAH 

0665j  o; 

31  06 

97  29 

664 

9A 

6A 

BA 

:     U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 

DUVAL 

27  36 

98  25 

360 

C      RUBERTA  R.  BAIAN 

BENAVIOES  NO.  2 

0693  09 

DUVAL 

27  36 

98  2) 

373 

9A 

THiUNFO  P    TORRES 

BENBROOK  O&M 

0691  03 

TARRANT 

32  39 

97  27 

770 

BA 

BA 

BA 

C     U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN  A  SSE 

070*  02 

KNOX 

33  32 

99  46 

1*03 

7A 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  ENE 

0738  0« 

BURNET 

30  *9 

9a  01 

1139 

7A 

:     WILSON  KlOSE 

BIG  LAKE 

0776  06 

KEACAN 

31  12 

101  28 

2660 

C      CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  HO  2 

0779  06 

REAGAN 

31  12 

101  28 

2690 

8t 

6A 

OWAIN  CARR 

BIG  SPRtNfi  FIELD  STA 

07S<J  01 

HOWARD 

32  16 

lOl  29 

2480 

:      U  S  D  A  BIG  SPftC  F  STA 

BIG  SPRINC 

07661  01 

HOWARD 

32  15 

101  27 

2500 

8A 

6A 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  riELLS 

0787 

OIMHIT 

28  35 

99  34 

310 

9A 

HERBERT  T.  STANFIELO 

BLANCO 

0B3Z 

BLANCO 

30  06 

98  29 

1390 

7A 

7A 

BLEWETT  S  NU 

0852 

UVALDE 

29  I* 

100  06 

970 

BA 

MRS  LLOYD  KIRKPATRKK 

BLOVS  CANPCRDUNO 

0861 

JEFF  DAVIS 

30  32 

104  OS 

3760 

8* 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0B6ft 

OT 

LEE 

30  23 

97  09 

463 

'' 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

KENDALL 

29  *7 

96  4* 

1422 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWARI,  JR. 

BON  MtEB 

091T 

0* 

NEWTON 

30  ** 

93  39 

87 

7* 

:    orhal  k  franks 

BONHAM 

0923 

03 

FANNIN 

33  36 

96  11 

966 

6P 

7A 

R.  M.  CANTRELL 

B0NIT4 

0926 

03 

MONTAGUE 

33  *6 

97  36 

976 

:      fl.  0.  TOHPKINS 

B30KEa 

09** 

01 

ItPSCOMB 

36  28 

lOO  32 

2760 

7i 

EDGAR  U  COOK 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

0990 

BREWSTER 

29  U 

102  36 

1860 

8A 

6IC  BENO  NATL  PARK  SERV 

BORGER  i   w 

0958 

01 

HUTCHINSON 

35  39 

lOl  27 

3140 

ap 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BDHIE 

09B* 

03 

MONTAGUE 

33  34 

97  31 

HIS 

ftp 

TA 

ORAN  C.  STOVALL 

BOXELDER 

0991 

0* 

REO  RIVER 

33  29 

9*  S3 

390 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYO 

0996 

03 

WISE 

33  09 

97  34 

709 

7A 

7A 

JOE  BOB  UNGER 

BRACKETTVlLLE 

1007 

06 

KINNEY 

29  19 

100  24 

1120 

6A 

.. 

FRANK  0.  SANCHEZ 

enAOT 

lOlV 

Oft 

MCCULLOCH 

31  07 

99  21 

1768 

7A 

7* 

C      DON  FREEMAN 

BRAVO 

1033 

HARTLEY 

35  39 

103  00 

4160 

6P 

71 

JOSEPH  E.  HUGHS 

B«a:os 

i03) 

03 

PALO  PINTO 

32  *0 

99  07 

612 

7A 

MRS.  LORENE  9.  FORD 

BRECKENRIDOE 

10*2 

03 

STEPHENS 

32  *6 

98  5* 

1185 

MID 

MID 

ECTOR  R.  FIELDS 

BREMOND 

10*51  0* 

ROBERTSON 

31  10 

96  40 

470 

MISS  JEAN  M.  KOTCH 

BRENMAM 

07]  WASHINGTON 

30  09 

96  2* 

353 

7a 

7A 

W.  G.  STEIN 

BRICE 

1037 

021  HALL 

3*  *3 

100  9* 

2240 

C       CHARLES  V.  MURPF 

BRIDGEPORT 

1063 

03^  MISE 

33  13 

615 

7A 

MRS.  BETTY  HEMBREE 

SftlCGS 

lObB 

06J  BURNET 

30  53 

97  56 

109D 

C      CARL  A.  STEWART 

BRITTON 

1081 

03 

TARRANT 

32  33 

97  04 

560 

C     MILTON  R  CILREATH 

BRONSON 

109* 

0* 

SABINE 

31  21 

94  01 

323 

7A 

LESTER  £.  SISK 

BBOMNFIELO  NO  2 

1128 

TERRY 

33  U 

102  U 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMMONOS 

BROMNSVlLLE  HSO  AP    Hi 

1136 

10 

CAMERON 

25  S* 

97  26 

19 

MIO 

MID 

C  HJ   NATL  WEATHER  SERVICE 

BROHNWOOO 

1139 

03 

BROWN 

31  *3 

98  59 

1435 

H    RADIO  STATION  KBWD 

BUFFALO 

0* 

LEON 

31  26 

96  03 

360 

8A 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

BJLER  4  NNN 

1203 

01 

OCHILTREE 

36  il 

100  50 

2970 

7A 

H  9  URBAN 

BULVERDE 

COMAL 

29  *5 

98  27 

BA 

LAURA  0.  HOOD 

BUNKER  HILL  5  N 

122* 

DALLAM 

36  12 

102  32 

4370 

R09ERT  L.  LAM9ERCER 

BURKETT 

1239 

02 

COLEMAN 

32  00 

99  14 

1545 

7A 

MRS  NINA  WALKER 

BURLESON  Z    SSW 

12*S 

03t  JOHNSON 

32  31 

97  20 

762 

7A 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  WSW 

12*8 

031  MILAM 
061  BURNET 

31  00 

97  02 

408 

7A 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

1230 

30  *6 

96  1* 

1320 

4P 

CITY  OF  BURNET 

BUShlaNO  1  MSu 

1267 

01  POTTER 

39  U 

102  05 

3B19 

C     USOA,  AHS 

CAlOMELL 

131* 

07  BURLESCN 

30  32 

96  42 

407 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

03  MiLiM 

30  51 

96  59 

390 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1398 

06  REAL 

29  *0 

100  01 

1470 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  £NE 

1*12 

01  HEMPHILL 

39  S5 

100  22 

2335 

WILSON  CRAWFORD 

CanDElARIA 

1*16 

05  PRESIDIO 

30  09 

2879 

7P 

7P 

HISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

IA25 

0*1  VAN  ZANOT 

32  33 

99  32 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CAnyQn  dam 

1*2« 

OT  COMAL 

29  52 

96  12 

1000 

8A 

BA 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

I'.SO 

Oil  RANDALL 
OM   COMAL 

3*  59 

lOl  93 

3377 

4P 

JAMES  W,  ALEXANDER 

CANYON  0AM  NO  I 

1*31 

29  31 

98  17 

960 

C      ARTHUR  W.  NEY 

CANYON  DAM  ND  2 

1*321  07 

COMAL 

29  SO 

96  21 

1040 

C      RUDOLPH  POGGENPOHL 

CANYON  DAM  NO  i 

1*33!  07 

COMAL 

29  57 

98  24 

1260 

C      RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  OAM  no  * 

1*3*1  07 

COMAL 

29  59 

98  22 

1093 

C       MRS.  E.  A.  PALM 

CANYQN  OAM  NQ  3 

1*351  07 

COMAL 

29  39 

98  21 

1002 

C      HALDIE  K.  WUNDERLICH 

CANYON  DAM  NO  6 

1*36,  07 

COMAL 

*  29  S7 

96  IB 

1137 

t       HERMAN  LUEHLFINC 

CANYON  QAH  NO  '' 

1*38|  07 

COMAL 

99  13 

976 

:      NELDA  M.  HALM 

CARHIZQ  SPRINGS 

1*86  09 

DIMMIT 

99  92 

600 

7A 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARROLLTDN 

l*90i  03 

DALLAS 

96  54 

320 

7A 

DAN  HOSLEY 

CARTA  VALLEY 

1*92  06 

EDWARDS 

100  40 

1696 

5P 

9P 

C      AUDREY  W  VARCA 

CARTHAGE 

1500]  0* 

PANOLA 

9*  21 

317 

6P 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCM  3  S 

iSll.  06 

STERLING 

101  02 

2190 

7A 

CLINTON  HODGES 

CiSTELL 

1521  06  LLANO 

99  97 

1203 

7A 

WlLLARD  E.  DALCHAU 

CATARINA 

1528,  091  DIMMITT 

99  37 

3!* 

:      MARGUERITE  BURNS 

CELINA 

1573,  03|  COLLIN 

96  47 

666 

7A 

SAMUEL  W.  KERR 

CENTER 

1S7BI  0*i  SHELBY 

9*  10 

323 

7A 

7A 

JAMES  W,  FORBES 

CENTER  CITY 

1580  03  MILLS 

96  29 

1370 

TA 

DARREL  HEAD 

CENTERVILLE 

1596;  0*  LEON 

93  59 

330 

6A 

BA 

J.  E.  OICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1625  03  ERATH 

32  09 

97  99 

1199 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSQN 

CHANNINC 

16*6  01  HARTLEY 

35  *1 

102  20 

3B00 

E     G.  E.  CARCILL 

CHANNING  NO.  2 

16*9  01  HARTLEY 

102  20 

3790 

eA 

BA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

16S1  OT  NUECES 

5|  27  39 

97  27 

23 

9P 

SP 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNH 

1663'  09  ATASCOSA 

8;  28  56 

96  *9 

441 

ELMER  £  SOOTH 

CHEAPSIDE 

1671  OT  CONIALES 

M   29  16 

97  2* 

250 

C      EARL  L.  FREEMAN 

CHILDRESS  3  MSH 

1696.  02j  CHILDRESS 
169B'  02I  CHILDRESS 

101  3*  25 

100  IS 

1940 

C     MRS  lelano  M  ROTHWELL 

CHILDRESS  FAA  AP 

10  3*  26 

100  17 

1951 

MID 

HID 

H    U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CMILLIC^THE 

1701  02'  HARDEMAN 

10^  3*  19 

99  31 

1400 

6P 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISOS  lASlN 

17151  OS.  BRE-STER 

11  29  16 

103  18 

3300 

eA 

SA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE   ' 

CIBOLO  CREEK 

17*1  0^  KARNES 
1761'  02'  DONLEY 

13  29  01 

97  56 

302 

7A 

IGNITZ  t.  MUTI,  JR.     1 

CLARENDON 

10  3*  56 

100  35 

2700 

7A 

7A 

tommie  c.  saye 

CLARKSVlLLE  2  NE 

1772  0*.  REO  RIVER 

la  33  38 

95  02 

443 

6P 

TA 

BILLY  R.  NINES 

CLAHKSVILIE  1  « 

177J  0*  REO  RIVER 

10[  33  37 
13^  29  39 

93  0* 

426 

C       RAVHONO  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

177T  07  BEXAR 

98  22 

1000 

»P 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1778  or  ARMSTRONG 

l«  35  07 

lOl  22 

3390 

7A 

TA 

I.e.  TIMS 

CLEBURNE 

IBOO,  03.  JONNSDN 

1,  32  20 

97  2* 

783 

6P 

OLIN  r.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

IBIO  08,  LIBERTY 

30  22 

95  09 

196 

7A 

7A 

CHESTER  V.  ELLlSOR 

CLIFTON  10  E 

i82i  03,  BOSQUE 

31  *8 

97  26 

663 

7P 

E.F.  THIELE 

CLOOINE 

1838 

OB 

FORT  BEND 

29  *2 

95  41 

97 

71 

FRANK  M.  WATKINS 

:' 

e 

OBSERVAnON 

d 

2 

U 

1 

TIME  AND 

X 

0 

9 

c 

B 

TABLES 

STATION 

Q 

s 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

^ 

" 

1 

3 

1 

1 

1 

i 

i 

COLDSPHING  S  SSw 

1670 

0' 

SAN  JACINTO 

10  tl 

95  09 

334 

7A 

7A 

LEROV  I,  DABNGV 

COLOWATEH  3  W 

167* 

DALLAM 

3t  I> 

102  36 

4180 

9F 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1873 

02 

COLEMAN 

31  90 

99  26 

1711 

MRS  MEL8A  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1669 

0* 

BRAIOS 

30  19 

*6  21 

314 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

MITCHELL 

32  23 

100  32 

2060 

9P 

9P 

6UP0RD  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

1911 

COLORADO 

29  43 

96  >2 

199 

8A 

8A 

ERWIN  J.  KNIPPEl 

COMANCHE 

191* 

COMANCHE 

31  9» 

96  35 

1343 

7A 

ELTON  K.  MC  CULL0U6H 

COMMERCE 

1921 

HUNT 

33  16 

95  3* 

330 

mERRELL  f.  FOUIT 

CONCORD 

1937 

04 

RUSK 

31  99 

94  39 

939 

JAMES  C.  TAYLOR 

CONLEN 

19*6 

01 

DALLAM 

36  1» 

102  1* 

3820 

7A 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

1956 

04 

MONTGOMERY 

30  1» 

93  27 

249 

,j 

TA 

G.M.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

33  22 

99  42 

499 

7A 

ODIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

1974 

06 

STERLING 

31  36 

101  13 

2970 

TA 

7A 

LINOON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

1964 

0] 

CORYELL 

31  07 

97  34 

1070 

6A 

JOHN  H  Carlton 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

2012 

HUDSPETH 

31  *; 

IDS  26 

4480 

6P 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CMRISTl 

201* 

0' 

NUECES 

27  60 

97  24 

MIO 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRIST!  WSO  AP  R 

2015 

07 

NUECES 

27  66 

97  30 

»: 

MIO 

MIO 

:  MJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CORSKANA 

2019 

NAVARRO 

32  09 

96  28 

429 

'A 

7A 

RADIO  STATION  KANO 

CORYELL  CITY 

2024 

CORYELL 

31  33 

97  37 

973 

COTTONWOOD 

2040 

06 

GILLESPIE 

30  10 

99  06 

22S0 

7A 

EDGAR  k'.    AHHENS 

COTULLA 

2046 

09 

LA  SALLE 

21  26 

99  13 

433 

7A 

HAS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AP 

2050 

0' 

LA  SALLE 

26  27 

99  13 

439 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

2080 

03 

KAUFMAN 

32  31 

96  28 

418 

7A 

MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

6A 

6A 

J.C.  NEHLANO 

CRANFtLLS  GAP 

2086 

03 

BOSQUE 

31  66 

97  90 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03 

HOOO 

32  32 

97  37 

1047 

9A 

MRS.  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

REAL 

30  06 

99  4* 

2320 

9F 

MRS.  VELMA  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

HOUSTON 

31  11 

93  27 

347 

7A 

7A 

JAMES  H,  GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

0 

CROSBY 

33  60 

1021 

7A 

TA 

CITY  OP  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2126 

03 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1738 

7A 

F.  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131 

03 

CALLAHAN 

32  10 

99  08 

1805 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

2142 

FOARD 

33  9« 

99  43 

14S1 

7A 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

21  61 

99  50 

381 

7A 

JOHN  B.  HOLOSHORTH 

CUERO  3  E 

2173 

DEWITT 

29  09 

97  IS 

194 

9P 

TA 

RADIO  STATION  KCRH 

CYPRESS  I  SW 

2206 

01 

HARRIS 

29  91 

93  43 

190 

TA 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

OACUS 

2216 

MONTGOMERY 

30  26 

95  47 

226 

TA 

PAUL  WEST 

DAINGERFIELD  9  S 

2223 

0* 

MORRIS 

32  99 

300 

!P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AP 

2240 

0 

HARTLEY 

36  01 

102  33 

3969 

MID 

Mil 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO  AP          R 

DALLAS 

32  91 

96  51 

461 

Mil 

MIO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

OANEVANC  2  S£ 

2266 

08 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

t>9 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUIETT 

2262 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

2540 

TA 

M.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

2299 

MILAM 

30  67 

97  16 

520 

Tl 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSH 

2336 

03 

WISE 

33  12 

97  35 

921 

8A 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

OEKALS 

2352 

BOWIE 

33  30 

9*  36 

400 

TA 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  HSO  AP 

2360 

06 

VAL  VERDE 

29  22 

100  35 

1026 

MID 

MtO 

:  "'' 

NATL  HEATHER  SERVICE 

OENISON  DAM 

239* 

GRAYSON 

33  69 

96  3* 

613 

4P 

4P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2404 

DENTON 

33  12 

97  06 

630 

9P 

9P 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2413 

0; 

LAMAR 

33  31 

93  19 

421 

JACKSON  B>  NIXON 

OEHEYVILLE  9  S 

2436 

04 

ORANGE 

30  16 

93  4* 

7A 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

OIALVILLE  2  H 

04 

CHEROKEE 

31  92 

99  16 

611 

9P 

JOHN  H.  THOMASON 

DICKENS 

2448 

02 

DICKENS 

33  J7 

100  30 

2590 

3P 

9F 

SAN  L.  PORTER 

OILLEY 

2458 

09 

FRIO 

29  60 

99  10 

569 

7A 

7A 

TA 

KATHRYN  S.  OEWOODY 

DIME  BOX 

2462 

07 

LEE 

30  21 

96  49 

330 

7A 

J.  A.  POLANSKT 

DIMMITT  6  E 

2463 

CASTRO 

36  33 

102  13 

3810 

TA 

EDWIN  RAMEY 

DIMMITT 

2464 

0: 

CASTRO 

36  33 

102  19 

36S3 

7a 

7A 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

2327 

06 

MCCULLOCH 

31  29 

99  34 

1447 

7i 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

DRYDEN 

2390 

09 

TERRELL 

30  03 

102  07 

2200 

9A 

9A 

W.  E.  TEN  EYCK 

DRYER  1  Nft 

2593 

GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

7F 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2996 

0; 

ERATH 

32  06 

96  20 

1502 

8A 

6A 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

DUMAS 

2617 

01 

MOORE 

39  52 

lOl  36 

3655 

'» 

7A 

RADIO  STATION  KDDD 

DUMDNT 

2621 

02 

KING 

33  61 

100  31 

2010 

6A 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  HICSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER 

30  66 

100  10 

2120 

7A 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNw 

2633 

03 

ARCHER 

33  69 

98  56 

1091 

7i 

JANES  W.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2679 

07 

COLORADO 

29  33 

96  20 

17* 

C.  E.  DOWDY 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2678 

TARRANT 

32  53 

97  26 

675 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679 

0' 

MAVERICK 

26  62 

100  29 

619 

ta 

7A 

JUAN  R.  ESOUtVEL 

EASTLAND 

2719 

03 

EASTLAND 

32  26 

96  49 

1490 

7A 

F.  JAMES  DABNEY 

EDEN  1 

2741 

06 

CONCHO 

31  13 

99  31 

2060 

6P 

G.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

2744 

CONCHO 

31  13 

99  90 

2076 

GLENN  Y.  NC  CORD 

EDNA  HWY  99  eRiOGE 

2768 

06 

JACKSON 

21  51 

96  41 

94 

8A 

6A 

MRS  IDA  8ERRYHILL 

EDDM  3  NNW 

2772 

04 

VAN  ZANOT 

32  25 

99  37 

310 

TA 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

EL  CAMPO 

2766 

WHARTON 

29  12 

96  17 

106 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO  AP         R 

2797 

0! 

EL  PASO 

31  61 

106  24 

3916 

HID 

HID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

2611 

SCHLEICHER 

30  53 

100  36 

2420 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  11  NW 

2812 

06 

SCHLEICHER 

30  91 

100  42 

2490 

8A 

8A 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SW 

2814 

SCHLEICHER 

30  63 

100  52 

2360 

TP 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

2618 

0; 

WICHITA 

36  02 

96  59 

1216 

7A 

MRS  RUBY  E.  COATS 

ELGIN 

2620 

07 

BASTROP 

30  21 

97  22 

379 

9P 

EDWIN  0.  LUNOCREN,  JR. 

EMORY 

2902 

RAINS 

32  92 

95  45 

463 

TA 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

21  05 

99  22 

S62 

7A 

TA 

JOSEPH  BURKHOLDER 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26  20 

98  01 

70 

TA 

INACTIVE  4/6/70 

ENNIS 

2925 

ELLIS 

32  19 

96  37 

517 

TA 

S.  L.  6RUNI0N 

EVADALE 

3000 

04 

JASPER 

30  20 

9*  09 

33 

8A 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3005 

CDRYEll 

31  29 

96  09 

1245 

6P 

8A 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

0! 

EL  PASO 

31  30 

106  09 

3610 

6A 

■ 

E.  HACIA5 

FAIR  OAKS  RANCH 

3036 

COMAL 

29  69 

96  39 

1292 

61 

PAUL  H,  MCNINCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

3047 

04 

FREESTONE 

31  63 

96  07 

475 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  DAM 

3060 

STARR 

26  33 

99  08 

323 

TA 

TA 

INTNL  BNDRY  -WTH  COMM 

FAlFURRIAS 

3063 

0< 

BROOKS 

27  13 

98  09 

lao 

6A 

BA 

BRIAN  0.  MCNEAL 

FALLS  CITY  4  hSW 

3065 

07 

KARNES 

21  57 

98  04 

300 

7A 

BONNIE  SKLOSS 

farmehsville 

3080 

03 

COLLIN 

33  10 

96  22 

632 

TA 

CHARLES  J.  RIXE 

FEDOR 

3112 

LEE 

30  19 

463 

BA 

MRS  lORINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

ELLIS 

32  32 

96  40 

473 

TA 

HENRY  W,  HAMM 

FIFE 

3142 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

1363 

8A 

JAMES  FINLAY.  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 

COMAL 

29  59 

98  16 

1060 

TA 

EOOIE  FISCHER 

Plat 

3171 

0; 

CORYELL 

31  19 

97  38 

833 

BERNARD  8.  80TKIN 

FLATONIA  2  W 

3183 

07 

FAYETTE 

29  61 

97  08 

429 

7P 

TA 

F.  F.  PECHACEK*  JR. 

FLOHOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

36  16 

100  99 

2430 

6A 

MR  GEORGE  D  PQPE 

FLORENCE  3  SE 

WILLIAMSON 

30  61 

97  46 

971 

7A 

MRS  6ETTIE  LEFNER 

FLORESVILLE 

3201 

07 

WILSON 

29  01 

99  10 

400 

6A 

SA 

EVERETT  C  TAYLOR 

FLOVDADA 

321* 

01 

FLOYD 

1!  33  59 

lOi  20 

3180 

TA 

7A 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYDAOA  9  SE 

3219 

OJ 

FLOYD 

l|  33  S! 

101  19 

3123 

MlLTDN  HARRISON 

FOLLETT 

3225 

LIPSCOMB 

36  26 

100  06 

2780 

7A 

7A 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURG  4  s 

3247 

0; 

MONTAGUE 

l| 

33  29 

97  3* 

1000 

6P 

ELBERT  H.  FOSTER 

FORSAN 

3253 

01 

HOWARD 

32  06 

101  22 

2740 

7A 

ESTHER  E.  OILMORE 

FORT  OAVIS 

3262 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103  33 

kflOO 

9P 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK 

3266 

05 

HUDAPETH 

31  11 

109  51 

3910 

4P 

4P 

H,  0.  WEST 

FORT  MCKAVETT  7  h 

3270 

06 

MENARD 

30  56 

100  07 

2200 

JOHN  H,  TREADHELL 

FORT  STOCKTON  39  SSW 

3276 

PECOS 

JO  23 

103  02 

4390 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  kFST  RADIO 

3260 

09 

PECOS 

30  52 

102  54 

3000 

7A 

Tl 

» 

FT  STOCKTON  RlOIO  KFST 

IFT  WORTH  INTL  WSO  AP   R 

3263 

OJ 

TARRANT 

32  50 

97  03 

337 

MIO 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  WORTH-MEACH.  HSO  AP 

326* 

oi 

TARRANT 

32  69 

97  21 

6S0 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  WSO  CI 

3269 

03 

TARRANT 

32  63 

97  20 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOWLERTON 

3299 

LA  SALLE 

21  21 

96  49 

3JJ 

9P 

9P 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

ROBERTSON 

31  02 

96  29 

467 

9P 

9P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329;  06 

GILLESPIE 

30  16 

98  52 

174^ 

: 

NORMAN  J.  DIETEL 

fREEPORT  2  NW 

33*0 

08 

BRAZORIA 

28  59 

99  23 

8 

6A 

6A 

OOh  CHEMICAL  CO 

09 

DUVAL 

27  53 

98  37 

330 

7A 

L.  H.  WARBURTQN         ! 

FRIO  TOWN 

3366 

0» 

FRID 

29  01 

99  19 

9P 

CHRIS  F,  FELPS 

FRIONA 

3366 

01 

PARMER 

36  31 

102  43 

4010 

8A 

BA 

ARLEY  L  DUTlAND 

FRISCO 

3370 

03 

COLLIN 

33  09 

96  50 

673 

71 

c 

PASCHAL  9.  ROBERTS 

FROST 

3379 

03 

NAVARRO 

32  09 

96  48 

520 

TA 

MRS.  NARY  LINA  MC  CRAW 

FUNK  RANCH 

3401 

06 

IRION 

31  29 

100  4B 

2070 

6A 

MRS.  KATHERYN  F.  FIELDS 

GAGEBY  1  HNW 

3410 

01 

HEMPHILL 

39  37 

100  21 

2690 

c 

JACK  MEEK 

GAIL 

3411 

02 

BORDEN 

32  66 

101  27 

2330 

6P 

KIMBALL  T.  REODELL 

GAINESVILLE 

3413 

OJ 

CDOKE 

33  31 

97  08 

79fl 

TA 

TA 

C 

TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 

KGALVESTON  WSO  CI       R 

3430 

06 

GALVESTON 

29  11 

94  46 

7 

HID 

MIC 

C   J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GARDEN  CITY  I  E 

3445 

01 

GLASSCOCK 

31  52 

lOl  28 

2634 

TA 

Tl 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

3446 

06 

STERLING 

31  50 

101  12 

2460 

c 

LARRY  J.  MILLER 

GATESVILLE 

3*83 

03 

CORYELL 

31  26 

97  46 

690 

TA 

Tl 

FERMAN  F.  CURRY 

GEORGETOWN 

3906 

03 

WILLIAMSON 

30  31 

97  41 

730 

5P 

Tl 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3908 

09 

LIVE  OAK 

21  19 

98  08 

169 

Tl 

BROOKS  M.  SCHLEY 

GIDDINCS 

3329,  07'  LEE 

30  11 

96  56 

336 

71 

HERBERT  C.  KOEHLER 

GILMER  2  H 

33*6  0*  UPSHUR 

32  66 

94  99 

390 

7a 

71 

C 

CHARLES  F.  STILL 

CIRVIN 

3957 

05 

PECOS 

31  03 

102  24 

2302 

4P 

PAUL  J.  ZEITLER 

GLADEWATER 

3969 

GREGG 

32  32 

9*  97 

288 

7A 

BILLY  L  WINTER 

GLEN  ROSE  2  H 

3991 

03 

SOMERVELL 

32  16 

97  46 

639 

6P 

6P 

ROBERT  A.  MACK 

GOLD 

3605 

GILLESPIE 

30  21 

96  42 

1642 

EDMUND  KOENNECKE 

GDLOTHWAITE  2  N 

3614 

03 

MILLS 

30  29 

98  3* 

1570 

6P 

GLENN  OEwITT 

GOLIAD 

"" 

07 

SOLI AD 

28  60 

97  2* 

9P 

9P 

EHIL  H.  W£B£R 

STATION  INDEX 


GOLUO    1    SE 

CONtALES 

GOROONVILLE 

CORNAN 

CHiHAN 

CKANaURV 

C«ANDFALLS  3  SSE 

CRANCEA 

CAA»ELAND 

MAfEVINE  OAH 

CAEENVILLE  7  HH 

GKOESaECK 

CBOVETON 

CftUVEA 

CUNTER 

GUTHRIE 

HiCKBEBBf 

NACANSPDRT 

HALL  hancm 

HALLETTSVILLE 

HAMILTON  2SSE 
HAMLIN 

MiRLETON 
HARLlNCEN 
HARPER 


HASKELL 
HAHKINS  1  E 

HEBBRONVILLE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

NENOERSaN 

HENRIETTA 

HEAEFORO 

HEWITT  1  SE 

HlCO 

HICCINS 

HlLLSBOBO 

HINOES 

HITCHLAND  6  SSH 
HONDO 

HONEY  CRQVE 
HONEY  GROVE  2 
HDROS  CREEK  0AM 
HORCER 

HOUSTON  MSa  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
HOUSTON-ABOICkS 
HOUSTON-ALtEF 

HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

HOUSTON-HESTBURv 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 
HOUSTON-SATSUMA 

houston-sprinc  branch 


HUCK. 


HUHBLE    PUMP    STl 
HUNT 

huntsville 

HURST    SPfllNCS 


INDIAN  GAP 

IREDELL 

JACKSeORO 

JACKSON  HILL  GUARD  ST. 

JACKSONVILLE 
JAMES  RIVER  RANCH 


JEDDO  2  NNE 
JEFFERSON 
JEMETT 
JOHNSON  CITY 

JOUROANTON 
JUNCTION 
JUNO 

JUSTIN  A  S 
KAFFIE  RANCH 
KASNACK 
KARNES  CITY 
KATY  HOLF  HiLI 
KAUFMAN  3  SE 


KENEDY 

KENNEDALE  I 
KENT  5  E 


KOPPERL  5NNE 

KOUNTIE  3  SE 

KRESS 

LA  GRANGE 

LA  PftYOR 

LAKE  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT 

LAXE  COLORADO  CI 

LAMESA  1  SSE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

LAREDO  NO.  2 

LATIMER  RANCH 

LAVON  DAM 

LEAKEY 

LEAKEY  NO  2 

LENORAK 

LEVEULANO 

LEHISVILLE  DAM 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LINDEN 

LlPAN 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO. 

LIVINGSTON  2    NNE 

LLANO 

LOCKHART  2  NM 

LONDON 

LONG  LAKE  9  SH 

LONGVtEM 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 

LOVELADY 

LUBBOCK  9   N 

LUBBOCK  HSO  AP 

LUFKIN  FAA  AP 

LULING 

LVNXHAVEN  RANCH 

or  COLIAO 
OT]  GONZALES 
031  GRAYSON 
Oi   EASTLAND 
03«  YOUNG 
0*  MOOD 


I.  0* 


[ARD 

MlLLIAMSON 
HOUSTON 
TARRANT 


I.  0*.  TRINITY 
'  01  HANSFORD 
:  OJ  CRAVSON 
I.  02  KING 

OZl  CCTTlE 
RED  RIVER 

Ob  KERR 
I  07  lAVACA 


■    S?*.! 


HISON 


EflON 

*.  Oei  GILLESPIE 

2\    OU  CASTRO 

■     "■  HARTLEY 

Zl  OZJ  HASKELL 

020    0«  MOOD 

SS    09  JIM    HOGG 


4076 


A191 


OA  SABINE 

OA  MAILER 

OA  RUSK 

03  CLAY 

DEAF    SMITH 
MCLENNAN 
HAMILTON 
IPSCOMB 


HIL 
ATASCOSA 


A19a  01  HANSFORD 
A254  07  MEDINA 

*25T|  03,  FANNIN 
^25B;  03,  FANNIN 
^27fl,  02  COlEMAN 
■  »?eoi  0<f'  JASPER 
,  *300,  08  HARRIS 
I  OOTj  OB,  HARRIS 
I  *309'  OB'  HARRIS 


OlS    08 
*32l    08 

••323  oe 


5272!  06 
528«j  0' 
5312 
5327 


5060  09  WEBB 


515B 
51B3  01 
5192 

5193  07|  LEE 


HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 

HARRIS 


390  03  CORYELI 


SN  AUGUSTII 
CHEBOKEE 
MASON 
3|  WILLIAMSON 


605  06|  BLANCO 

ATASCOSA 

KIMBLE 

VAL  VERDE 

DENTON 

JIM  HOGG 

HARRISON 

KARNES 

HARRIS 

KAUFMAN 

LAMPASAS 


03  TARRANT 


KLE8URC 
NEWTON 
BORDEN 


FAYETTE 
ZAVALA 

EL  PASO 
TAYLOR 


OAHSON 
LAMPASAS 

VAL  VEROE 


LIBERTY 
CASS 

HOOD 
LIPSCOMB 


CPECC 
GAINES 

MITCHELL 

CROSBY 

HOUSTON 

LUBBOCK 

LUBBOCK 

ANGELINA 

CALOHELL 

KERR 


J  33  48  I  96  Si 
i  32  13    98  40 


1 
15 

36  i: 

151  33  27 

10  33  37 

irt  33  56 

33  23 

30  OB 

29  27 

31  41 
11  32  53 

lol  32  40 

n  26  12 

3f  30  IB 

101  34  23 

2|  35  53 

33  10 

.2^  32  35 

5  27  18 

izj  31  20 

30  06 
7^  32  11 

10  33  49 
10  34  4B 

31  2? 

31  59 
36  07 

32  01 
2B  43 

36  29 

29  21 

33  35 

33  35 

31  51 

31  00 

29  59 

29  39 

29  46 


29  53 

14J  29  55 

29  55 


30  00 
30  22 
30  0* 


29  54 

30  30 
30  09 
33  02 


34  22 

29  95 

28  9T 

31  58 

32  1* 

33  13 
32  20 
32  42 
31  03 

29  48 


27  31 
33  S3 

33  02 

32  09 
29  44 
29  42 


33  01 

32  31 

36  14 


101  24 
96  45 

100  19 

lOO  09 

95  14 
99  36 

96  56 

98  07 
lOO  08 

94  34 

97  40 

99  15 

102  07 
102  24 

99  44 

95  11 


96  OS 

94  48 
98  12 

102  2B 

97  11 

98  02 

100  01 

97  07 

98  4B 

101  21 

99  08 

95  54 
95  54 

99  34 

94  10 

95  22 
95  17 
95  39 
95  36 

95  44 

95  OB 

95  26 

95  25 

95  26 

95  31 

95  09 

95  37 

95  30 

9fl  IB 

95  15 

100  le 

99  20 

95  33 


99  17 

99  23 

97  36 

94  02 

100  34 

97  18 
9<.  20 
96  09 

98  24 

98  33 

99  47 

101  07 


101  49 

96  52 
99  50 

106  36 

99  94 

97  90 

100  55 

101  96 

98  11 
101  34 


96  03 
100  16 

102  20 


30  43  I   96  41 


79 

^* 

30 

40 

31 

3'' 

?B 

24 

40 

08 

41 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OLD   PEREI 

ARL    H.    FRIEOftlCH 

;1SS  EMMA  JEAN  CECIL 


AISY 


TON 


OAVIO  I 

JOHN  C.  LITTLE*  M.D. 

CHARLES  U.  POTTS 

RUDY  SHEREK 

P.  M.  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  W,  ENGLISH 

J.  D.  WILSON 

T.P.  WALTON,  JR. 

ARTHUR  W.  EVANS 

FRANK  BROOKS 

JOE  ROBERTSON 

KENNETH  TIPPEN 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

THOMAS  C.  HALL 

LEO  BRIER 

H.  CLYDE  RAIBOURN 
W.  G.  ROUNTHEE 
MRS.  MABlE  T.  NORMAN 
MRS  FAY  HUTCHISON 
DAYTON  0.  RAHE 
DARREL  1.    DAVIS 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 
DON  E,  MEYER 

CITY  OP  HEMPHKt 
J.  D.  SARTAIN 
WESLEY  R.  DEAN 
MRS  MILOREO  KIMBROUGH 
HOLLY  SUGAR  CORP 
DEWITT  C  CHAPMAN 
H.  R.  HAMPTON 
CARSON  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KHBR 
MAZIE  HINOES 

GENE  FLETCHER 

MRS.  IRENE  H,  KNORR 

RICHARD  «.  MCCLEAftY 

RICHARD  M  MCCLEARV 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  JEAN  DATES 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

FRED  L.  HALE 

LULIE  H.  FRY 
SHELL  OK  COMPANY 
WILLIE  HOFFMAN 
MRS  JOY  M.  LOWRY 
ELIZABETH  HEMMI 
ANDREW  F.  CRANDALL 
JAMES  0.  CRANBERRY 
JOHNNIE  M.  OOLEN 
ETHEL  C.  POWELL 
MRS.  RUTH  LAWSON 


BROWNING 


BIL_ 

CLAUDE  STARK 

AARON  M,  TATE 

LYMON  L  mDLLINCSWORTH 

LEVI  A.  DEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER  DIS' 

LOIS  W.  BYNUH 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

JOHN  W.  ASH 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 
JEWELL  H.  JAYROE 
CLARENCE  MC  DOUGALL 
JAMES  H  JONES 
LYLE  P.  SQUIRES 
TRAVIS  H  SMITH 
BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAZAR 
PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 
MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 
GEORGE  A.  CHERRY 
WILBJRN  G.  ROESLER 

INACTIVE  9/30/71 
THIOKOL  CHEM  CORP 
ALVIN  SALGE 

INACTIVE  12/31/71 
MRS.  FRANKIE  H.  FAIR 
J  MORGAN  PICKETT 


'  OF  KENEDY 


LLOYD  TOPLISS 
HOY  L.  SEYMOUR 
BELL  CNTY.  WTR.  CONTROL 
TEKAS  A  AND  I  UNIV 
JAMES  R.  HARPER/  Sfi. 
MRS.  DON  FRANKLIN 
MATTHEW  BROWN 
MRS.  RUTH  REA 

CARL  LOSSON 

CHARLES  W.  PRIEBE 

PAUL  P.  PITTS 

FED  CORRECTIONAL  INST 

CITY  OP  ABILENE 

W.  G.  MASSINGILL 

TEXAS    ELECTRIC    SERV   CO 

RADIO   STATION   KPET 

NOLAN    R.    WORD 

JACK   R,    SKILES 


JOHN  LEACH 
TIMER 


COFE-PROJECT  ENGINEER 
MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 
fi.  S.  COK 

INACTIVE  11/4/71 
GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  OUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  LEXINGTON 


'JER 


MRS.  VERA  E.  GAF 
PAUL  F.  GAMMILL 
BUTLER  B  IVES 
U.  W,  GUNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 
HAROLD  J.  HALEY 
ERWIN  w.  LIGHT 
EMIL  F.  WILLMS 
ACK  C. 


'JDYL 


iNQERS 


FED 


lM  0.  LISTDN 
,  JONES 

IEATH6R  SERVICE 
lEATHER  SERVICE 
VIATION  ACENC 
MERRITT 
ECOR 


ZT 

e 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

M 

§ 

TIME  AND 

b: 

g 

S3 

6 

P 

p 

TABLES 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

< 

Q 

4 

3 

z 
0 

k 
1 

OBSERVER 

T 

b 

1 

MABANK  4  SW 

9461 

03 

HENDERSON 

~19 

32  20 

96  09 

342 

' 

c 

CITY  OF  MABANK 

MADISONVILLE 

9A77 

0' 

MADISON 

19 

30  57 

95  55 

230 

5P 

BA 

ROSS  MADOLE 

MAGNOLIA 

5496 

MONTGOMERY 

14 

30  13 

95  45 

275 

GRADY  E.  ADAMS 

MARATHON 

5879 

05 

BREWSTER 

11 

30  12 

103  14 

4080 

8A 

8A 

MRS.  SHIRLEY  S.  RDONEY 

MARCO 

9583 

06{  CONCHO 

3 

31  07 

99  33 

1995 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5996 

PRESIDIO 

11 

30  IB 

104  01 

4710 

5P 

9P 

c 

HARRY  W  FIRST8R0DK 

MARFA  16  SSE 

5600 

05 

PRESIDO 

11 

30  06 

103  93 

4660 

c 

H40IO  ASTRONOMY  DBS 

MARL  IN  3  NE 

9611 

03 

FALLS 

1 

31  20 

96  51 

372 

LEON  0.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

9618 

04 

HARRISON 

U 

32  32 

94  21 

352 

TA 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

5646 

03 

TARRANT 

I) 

32  44 

97  30 

845 

8A 

R  H  GASTON 

MASON 

5650 

06 

MASON 

J 

30  44 

99  13 

1586 

SA 

BA 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

MOTLEY 

10 

34  01 

100  30 

2390 

c 

4LGIE  GROVES 

MATADOR 

5658 

MOTLEY 

10 

34  01 

100  50 

22S0 

eA 

BA 

W.  C.  P4LLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

OB 

MATAGORDA 

s 

28  42 

99  56 

6P 

6P 

R.  R.  TRAYLOH 

HATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

s 

28  06 

97  49 

8( 

7A 

ORVAL  W.  SCHUMACHER 

MALfO  1  S 

BOWIE 

33  19 

94  20 

305 

HAZEL  M,  RACHEL 

MAVPEARL 

5695 

0; 

ELLIS 

1» 

32  19 

97  01 

532 

c 

MADISON  C,  WILSON 

MC  ALLEN 

5701 

HIDALGO 

11 

26  12 

98  13 

122 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  aP 

5702 

HIDALGO 

11 

26  U 

98  14 

100 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707 

06 

UPTON 

1 

31  08 

102  12 

2454 

6A 

BA 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

MC  COOK 

5721 

10 

HIDALGO 

5 

26  30 

98  23 

223 

7A 

7A 

74 

T.  F.  M4CHAC 

MEDINA 

5742 

0&   BANDERA 

13 

29  48 

99  19 

1625 

8A 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  GREGOR 

9757 

OSl  MCLENNAN 

31  26 

97  29 

71B 

8A 

BA 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEY  3  S 

5766 

03,  COLLIN 

19 

33  10 

96  37 

595 

SP 

HEARD  NAT  SCIENCE  MtWLS 

MC  LEAN  3  E 

5770 

01  GRAY 

10 

35  14 

100  33 

2880 

94 

9i 

c 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

MEMPHIS 

5B21 

1( 

34  44 

100  33 

2100 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 

MENARO 

5622 

MENARD 

30  55 

99  47 

1951 

DENNIS  C.  DECKER 

HENTQNE  2  S 

5628 

LOVING 

31  41 

103  36 

2700 

9A 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

5636 

10 
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96  20 

764 

74 

CRADV  i,    VINCENT 

R08ST0HN 

7677 

07 

NUECES 

97  40 

69 

SA 

BA 

CARROLL  KEACH 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

HENDERSON 

19 

32  06 

96  06 

292 

84 

TEXAS  POWER  t    LIGHT  CO 

Roav 

7678 

02 

FISHER 

1 

100  23 

1980 

)P 

MRS.  RUTH  C.  DAVIS 

TROY 

9193 

03 

BELL 

I 

31  12 

97  18 

760 

JACK  E.  THOMPSON 

ROCKDALE 

768) 

0} 

MUAM 

1 

97  00 

»71 

7A 

MRS  MTNETTE  C  HARRS 

TRUBY  3  ES£ 

91)4 

02 

JONES 

32  39 

99  93 

1706 

DAN  E.  BR4IEE 

ROCKLAND  1  U 

7700 

TYLER 

94  24 

139 

9P 

7A 

c 

MRS.  LILV  S.  MAT 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNDX 

33  4) 

99  49 

1929 

7A 

74 

JOE  P.  BULLION 

ROCKPOBT 

7704 

07 

ARANSAS 

97  03 

9 

6P 

PAUL  C.  SQRENSON 

TULIA 

917) 

01 

SWISHER 

34  32 

lOl  46 

3900 

6A 

JOHN  H,  B4LLEN0ER 

ROCKSPRINCS 

7706 

06 

EDWARDS 

8 

100  13 

2400 

4^ 

6A 

MRS,  BESSIE  BECKER 

TURKEY  2  USM 

9191 

02 

H4LL 

10 

34  23 

100  96 

2390 

6P 

C.R.  HEDGE 

ROCkmall 

7707 

03 

ROCKMALL 

19 

96  26 

943 

71 

WOOOROM  W.  MARRELL 

TYLER  9  NE 

9214 

04 

SMITH 

iz 

32  2* 

99  16 

490 

84 

84 

D».  ELDDN  M.  (.YLE 

ROCKSPRINCS  tl    SM 

7712 

06 

EDWARDS 

8 

100  24 

1720 

7A 

MRS.  JAMES  4.  RUOASILL 

UMBARCER 

9224 

01 

RANDALL 

10 

34  97 

102  07 

3746 

7P 

L,  L.  R4EF 

ROCKSPRINCS  2 

TTIB 

EOMAROS 

8 

100  12 

2420 

c 

ALBERT  A.  FRITI 

UVALDE 

9269 

UVALDE 

29  11 

99  46 

910 

84 

JACK  CARPER 

ROSCOE 

7743 

NOLAN 

100  32 

23B0 

6P 

E.  M.  COOPER 

VALENTINE 

9270 

09 

JEFF  DAVIS 

30  14 

104  29 

4430 

ROv  KELLEV 

ROSEBUD  3  MSW 

FALLS 

I 

97  01 

A99 

9P 

ED  SCHILLER 

VALENTINE  10  wSW 

927) 

09 

PRESIDIO 

10  30 

104  36 

4420 

74 

CLAY  E.  MiLlERj  JR. 

ROSS 

7768 

03 

MCLENNAN 

I 

97  07 

970 

9P 

LOUIS  B.  JASKA 

VALLEY  JUNCTION 

9260 

04 

ROBERTSON 

30  90 

96  38 

272 

64 

CHARLES  D.  JONES 

ROSS  RANCH 

7769 

KING 

10 

100  01 

1660 

7A 

A  E  PROPPS 

VALLEY  VIEW 

9286 

03 

COOKE 

33  29 

720 

74 

CECIL  A.  HCFARLIN 

ROSSER  1  SE 

7773 

0; 

KAUFMAN 

19 

96  26 

392 

74 

GEORGE  W.  COCHRAN 

VAN  HORN 

929) 

09 

CULBERSON 

31  03 

104  50 

4060 

6P 

6P 

DOUGLAS  WOFFORD 

ROTAN 

7782 

FISHER 

1 

100  28 

1929 

6P 

MALCOLM  F.  BYERLY 

VEGA 

9330 

01 

OLDHAM 

39  IS 

102  29 

4010 

84 

LESLIE  4.  LINGER 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

7787 

BLANCO 

» 

98  29 

1369 

74 

VERNON 

02 

WILBARGER 

10 

34  10 

99  16 

1212 

74 

CITY  OF  VEPNON 

ROUND  ROCK  3  E 

7791 

03 

HILLIAMSON 

1 

97  36 

740 

74 

ERNEST  N.  JOHNSON 

VICTORIA  WSD  »P        R 

9364 

06 

VICTORIA 

28  91 

96  99 

104 

MID 

MlO 

:   HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

RUNCE 

7836 

07 

KARNES 

13 

97  43 

306 

6P 

MRS.  AODIE  L.  KOENIC 

VOSS  1  HSH 

9410 

02 

COLEMAN 

31  37 

99  39 

1653 

84 

V£»NON  M.  ITACY 

RUSK 

7841 

CHEROKEE 

99  09 

720 

J.  D.  NORTON 

WACO  0AM 

9417 

03 

MC  LENNAN 

31  36 

97  13 

493 

•Af 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5ABINAL  1  HSN 

7873 

06 

UVALDE 

« 

99  29 

951 

74 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

MACO  WSO  AP            R 

9419 

03 

MCLENNAN 

31  37 

97  13 

900 

MIE 

MI[ 

C  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

salt  flat  10  ENf 

7921 

CULBERSON 

11 

104  94 

3890 

64 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

WAELOER  7  SSW 

9424 

07 

GONZALES 

29  36 

97  19 

367 

71 

THOMAS  W.  STEINER 

SAH  HArSURN  DAH 

793eJ  04(  JASPER 

94  06 

1B9 

8i 

BA 

84 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WALCOTT 

9435 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  96 

102  99 

411U 

9* 

I.e.  RUSSELL 

SAN  ancelO  Dam 

7940  061  TOM  GREEN 

■ 

lOO  29 

1964 

6A 

81 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WALLER  3  SSW 

9448 

0« 

WALLER 

14 

30  01 

9)  96 

143 

7i 

ROSS  1.  DAVIS 

SAN  ANCElC  nSO  AP     R 

7943 

TOM  GREEN 

lOO  30 

1903 

MIO 

MIC 

C  HJ 

NATL  MEATHER  SERVICE 

WARREN 

9460 

TYLER 

30  37 

94  2) 

116 

9P 

9F 

THEODORE  BUSSELLE 

SAN  ANTONIO  «SQ  AO     R 

07 

BEXAR 

13 

98  28 

788 

MID 

MH 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491 

07 

WASHINGTON 

30  20 

96  09 

210 

84 

Bi 

GLENN  A.  JASPER 

SAN  AUGUSTINE 

7951 

SAN  AUGUSTIN 

94  07 

326 

c 

ALLEN  B  SCALE 

WATER  VALLEY 

9499 

06 

TOM  GREEN 

31  40 

100  43 

2120 

Bt, 

BAi 

C.  G.  PARSONS 

SAN  BENITO 

7952 

10 

CAMERON 

11 

97  38 

BA 

BA 

JESUS  VILLAFRANCO 

HATER  VALLEY  lO  NNE 

9901 

06 

COKE 

31  49 

lOo  39 

246{ 

74( 

FRED  H  MCCABE  JR 

SAN  MARCOS 

7963 

07 

HAVS 

97  97 

600 

7A 

74 

JAMES  C.  METCALF 

WATSON 

9504 

Ob 

BURNET 

30  96 

98  01 

1049 

7A 

CORBIT  C.  CASTLEBERRY 

SAN  SABA 

7992 

SAN  SABA 

; 

9B  43 

1194 

9a, 

94 

CITY  OF  SAN  SABA 

WAXAHACHIE 

9522 

0» 

ELLIS 

1! 

32  2* 

96  91 

628 

9> 

TA| 

WAXAHACHIE  FIRE  OEPT. 

SANDERSON 

6022 

OJ 

TERRELL 

u 

102  24 

2600 

BJ 

64 

W.  E.  CRIGSBV 

WAYSIDE 

9527 

01 

ARMSTRONG 

10 

34  46 

lOl  33 

3400 

DARRAL  G.  WATSON 

SANDERSON  S  NNH 

8023 

TERRELL 

11 

102  29 

3060 

c 

W.  H.  COLOWIRE 

WEATHERFORD 

9532 

PARKER 

19 

32  46  ,   97  49 

106! 

7A 

74 

FREDDIE  H.  POTTER 

SANGER 

8043 

03 

DENTON 

15 

97  10 

74 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

07 

SAN  PATRICIO 

28  06 

97  29 

94 

MELDER  WILDLIFE  FNDTN 

SANTft  ANNA 

8047 

02 

COLEMAN 

99  19 

1739 

c 

COLEMAN  COUNTY 

WELLINGTON  1  NNM 

956) 

02 

COLLINSMORTH 

10 

34  92 

100  13 

2030 

7A 

74 

DWANE  L  SCOTT 

SAHITA  T  t 

eoei 

KENEDY 

: 

97  41 

36 

6P 

c 

MRS.  J.  KENEDY,  JR. 

WELLINGTON  2 

02 

COLLINSWORTH 

10 

34  91 

100  13 

2030 

CUS  BARTON 

SCHULENBURG 

8126 

FAYETTE 

96  94 

374 

74 

ELMO  M.  SCHAEFER 

WESLACO  2  E 

9986 

10 

HIOALCO 

26  09 

97  98 

75 

9P 

!P|CC 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

SEALV 

6160 

AUSTIN 

1 

96  09 

201 

6(> 

OTTO  H.  8ECKMAN 

969) 

WHARTON 

29  19 

96  06 

111 

74 

GEORGE  L.  SCHEEL 

SECUIN 

6166 

07 

GUADALUPE 

97  97 

509 

bf 

6P 
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WHEELOCK  1  SE 

9669 

04 

ROBERTSON 

30  93 

96  23 

39^ 

= 

ERNEST  V.  GOODMAN 

SEMINOLE 

6201 

01 

GAINES 

3 

102  40 

3340 

e& 

84 

H 

JOHN  E.  MOFFATT 

WHITNEY  DAH 

9715 

03 

BOSQUE 

31  51 

97  22 

97+ 

84 

84 

4 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SEVMOUR 

B221 

BAYLOR 

1 

99  1) 

1294 

MRS.  ZONELLE  JACKSON 

HHITSETT  2  SH 

971T 

09 

LIVE  OAK 

28  37 

98  17 

221 

74 

Th. 

PRENTICE  TAYLOR 

SHAMROCK 

BZ3) 

•(HEELER 

10 

100  19 

2320 

84 

R.  C.  DAVIDSON 

WICHITA  FALLS  WSO  AP   R 

9729 

02 

HICHITA 

1( 

33  96 

98  29 

994 

MlO 

NI( 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

92361  02 

HHEELEH 

10 

100  19 

2349 

HAOIO  STATION  KBTP 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

02 

WICHITA 

33  56 

98  3) 

960 

HRS.  CAlL  V,  MITCHELL 

SHEFFIELD 

82521  05 

PECOS 

lOl  90 

2162 

)P 

c 

HERBERT  A  HOLMES 

WILLS  POINT 

9800 

VAN  ZANOT 

32  42 

96  01 

916 

7A 

74 

JACK  Gt88ARD 

SHERMAN  PUMP  STATION 

6274 

03 

GRAYSON 

96  37 

716 

6A 

74 

JOE  RHUDY 

09 

WINKLER 

31  46 

103  09 

2790 

HISS  KAREN  HOWARD 

SIERRA  BLANCA 

8305 

05 

HUDSPETH 

u 

105  21 

4590 

)p 

9P 

c 

DOYLE  L.  ZILER 

WINK  FAA  AIRPORT 

9830 

09 

WINKLER 

31  47 

103  12 

2807 

MtO 

HID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

SILVERTON 

B323 

01 

BRISCOE 

10 

lOi  19 

3280 

BA 

FRED  A.  STRANGE 

HINNSBORO  6  SM 

9836 

04 

WOOD 

IC 

32  53 

95  20 

429 

84 

CLAUDINE  WOOOARO 

SIMMS  k    MNh 

B335 

BOM  IE 

10 

94  34 

32( 

c 

HARRY  0  EAVES 

WINTERS  I  NNE 

9847 

02 

RUNNELS 

31  56 

99  57 

1B62 

6A 

BA 

ROY  0.  RICE 

SINTQN 

B3S4 

07!  SAN  PATRICIO 

5 

97  31 

6P 

6P 

DONALD  B  BRYANT 

MITT  RANCH 

9853 

02 

NOLAN 

32  29 

100  IB 

2090 

84 

MRS  PERCY  MITT 

SLATON  5  SE 

837^  Oi;  L-TNN 

1 

101  36 

3050 

7P 

EDWARD  L.  BKOSCH 

WOLF  CREEK  DAM 

9856 

01 

OCHILTREE 

36  14 

100  40 

2700 

SAM  J.  HANDLV 

SlIDEll 

8378  OSI  WISE 

19 

97  24 

981 

74 

ZYLPHU  C.  DURHAM 

WOLFE  CITY 

9859 

03 

HUNT 

10 

33  22 

96  04 

670 

7* 

MARION  M  MC  MMIRTEi 

SLOAN 

SAN  SABA 

3 

98  59 

6P 

THOS.  A.  SLOAN 

WOODSON  9  NNE 

9893 

03 

THROCKMORTON 

33  05 

99  02 

1300 

HlLMON  LATHAM 

SMITHVULE 

84  15!  07 

BASTROP 

3 

97  10 

319 

74 

MIKE  H  DAVIS 

YOAKUM 

9952 

07 

LAVACA 

29  IB 

97  09 

377 

6P 

&P 

PAUL  LEO  BRIER 

SNYDER 

84331  02 

SCURRY 

100  5! 

2329 

7/ 

74 

H 

CITY  OF  SNYOER 

YDRKTOHN 

9953 

DEWITT 

26  99 

97  30 

260 

BA 

MRS.  HANDA  A.  TURNER 

SOMERVILLE  DAM 

:::a;: 

BURLESON 

1 

96  32 

263 

84 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

YSLETA 

99661  05 

EL  P4S0 

11 

31  42 

106  19 

3670 

94 

94 

94 

U  S  BUR  OB  RECL4M4TI0N 

SONORa 

SUTTON 

100  39 

2140 

9P 

PAT  BROWN 

ZAP4T4 

9976 

09 

ZAPATA 

IL 

26  9* 

99  16 

30  L 

6P 

6P 

EILHUE  N.  ADAMS 

SOUTH  CAMP  16666) 

KING 

100  27 

1670 

74 

MRS  BOB  WALKER 

SPEAKS 

8519 

0' 

LAVACA 

96  42 

7A 

MRS.  FARRIE  M,  COOK 

SPEARMAN 

8523 

01 

HANSFORD 

101  11 

3090 

5P 

7A 

>^ 

B.  E.  HADEN 

SPICEM030  I  S 

6531 

06 

BURNET 

1 

98  10 

670 

84 

: 

MRS  E.N.  HOLLINCSWDRTH 

SPRING  BRANCH 

8544 

07 

COMAL 

96  24 

1030 

74 

F4LTIN  C.  BEIERLE 

SPRINGTOWN 

6561 

03 

PARKER 

1! 

97  40 

870 

7A 

74 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORD  1 

8583 

JONES 

99  48 

1634 

74 

MILBURN  D.  THOMPSON 

STAMFORD  NO  z 

8584 

0! 

JONES 

1 

99  48 

1604 

: 

CITY  OF  STAMFORD 

STEPHENVILLE  •  N 

8624 

03 

ERATH 

98  12 

74 

MRS.  CAROL  N.  HCENTIRE 

STEPHENVILLE  7  mSh 

ERATH 

98  19 

1447 

EDWIN  C.  BOUCHER 

STERLING  CITY 

8630 

06 

STERLING 

3 

lOO  99 

2290 

7A 

74 

JAMES  7.  HINSHAH 

STERLING  CITY  10  E 

8631 

06 

STERLING 

3 

100  49 

2620 

MRS.  J.  Q.  COUNTS 

STILLHOUSE  HOLLDM  DAM 

6646 

03 

BELL 

97  32 

706 

BA 

64 

B4 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

864t 

01 

HUTCHINSON 

lOl  27 

3140 

: 

E4RL  P.  SHIELDS 

STRATFORD 

6692 

SHERMAN 

102  05 

3693 

64 

H 

HORACE  D.  SNEEO 

STRAHN  B  NNE 

86961  03 

PALO  PINTO 

1 

98  28 

1177 

74 

MARGUERITE  RIEBE 

SUGAR  LAND 

8726!  OSl  FORT  BEND 

5 

95  38 

99 

84 

DONALD  BROOKS 

SULPHUR  SPRINGS 

8743  04 

HOPKINS 

10 

95  36 

495 

74 

C 

RALPH  HILL 

SUNRAV  A  Sh 

8761 

01 

MOORE 

2 

lOl  52 

3540 

)P 

3P 

; 

S  w  PUBLIC  SVC  CO 

SHAN  4  NH 

8778 

SMITH 

95  25 

450 

FRANK  D,  HOLEY 

TAHOKA 

BBia 

01 

LYNN 

101  49 

3120 

64 

PRANK  P.  HILL 

TAHPICO 

683> 

02 

MALL 

10 

100  49 

2293 

9P 

MRS  P  IZEUL  PROCTOR 

TAW  LEY 

8B4» 

06 

BANDERA 

B 

99  17 

1410 

MRS.  GEORGIA  N.  ERFURT 

_ 

i 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
MAY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  niimber  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

MATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAWT^s-   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEA  SON AL  T A  BL  E  S :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IK  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D .  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 


Uf'JjLz^i/.-fUf-^ 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  6/29/72-1800 


'     ji    a    *      _si  ■  iff 


iJlr 


-5' 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,N.C.  28801 


AN    EQUAL   OPPORTUNITY    EMPLOYER 


^3  /.  OS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


TEXAS 

JUNE  1972 

Volume  77  No.  S^c 
THE  LIBKARY  OF  THE 

AUG  28  1972 


TEONOIS 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^y^gg/JNA-cHAMPAiGii 


HIGH  PL4INS 


AMARILLO  hSD  4P 
ANDREWS 
BIO  SPRING 
BDRGER  3  W 
BRAVQ 

BHDWNFI6LD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

CRDSBVTON 
DALHART  FAA  AP 
OIMHITT 
DJMAS 
FUOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 
LUBBOCK  WSO  AP 

MC  LEAN  3  E 

MIAHI 

MIDLAND  WSO  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEH 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 
VESA 

HALCOTT 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  WSO  AP 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QJANAH  5  SE 

ROSCQE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 


Temperature 


86.6 
92.8 
91.6 
89,8 
89,1 

89.2 
89.5 
89.1 
88.4 
86. 'i 

89.6 
87.* 
89.7 
87,7 


87.3 
89.0 
91.3 
93.3 
88.0 

93.9 
89.7 
89.0 
89.3 
89.1 

89. IM 

88.1 

91.8 

93.2 

88,5 

88.6 
89.0 
85.6 
87.6 
87.8 

89.4 
90.0 
95.4 
86.9 
90.9 

87.0 
90.5 
89.7 


92.3 
95.5 
95.4 
91.6 
92.3 

88.4 
93.8 
95.4 
94. 4M 
93. 7M 

95,2 
94,3 
91.4 
94,9 
90.6 

89.9 
96.7 
92.6 
92.4 
94.1 

93.2 

96.1 
93.1 
91.0 
91,6 


60.6 
65.2 
66.3 
62.2 
57.6 

60.7 
62.4 
61.4 
59.9 
60.1 

63.2 
57.8 
58.4 
60.3 
62.6 

62.3 
59.6 
63.8 
59.9 
58.4 

63.9 
59.9 
59.1 
60.8 
64.6 

65. DM 

60.3 

66.0 

64.7 

59.2 

58.6 
59.7 
61.0 
60.0 
58.3 

60.3 
63.3 
61.7 
60.1 
59.9 

58.5 
61.3 
62.8 
61.0 
58,5 

55, 9M 


68,8 
69.1 
66.9 
67.2 
66.6 

61.2 

67.3 
66.4 
66. IM 
66. 9M 

64.6 
68.1 
67.0 
65.6 
65.2 

64.9 
66.1 
66.2 


73.6 
79,0 
79.0 
76.0 
73.5 

75.0 
76.0 
75.3 
74.2 
73.3 

76.4 
72.6 
74.1 
74.0 
75.7 

74.8 
74.3 
77.6 
76.6 
73.2 

78.9 
74.8 
74.1 
75.1 
76.9 

77. IM 

74.2 

78.9 

79.0 

73.9 

73.6 
74.4 
73.3 
73.8 
73.1 

74.9 
76.7 
78.6 
73.5 
75.4 

72.8 
75.9 
76.3 
75.2 
73.5 

72. OM 


80.6 
82.3 
81.2 
79.4 
79.5 

74.8 
80.6 
80.9 
80. 3M 
80. 3M 

79.9 
81.2 
79.2 
80.3 
77.9 

77.4 
81.4 
79.4 
79.2 
80.6 

79.7 
82.4 
80.3 
77.5 
78.8 


1.1 
2.3 


Precipitation 


3.87 
1.66 
4.33 
3.9o 
2.06 

5.35 
2.36 

3.16 
2.64 
4.62 

2.23 
2.95 

1.66 
6.10 
3.27 

3.38 
3.75 
3.46 
2.60 
2.75 


2.45 
7.99 
5.37 

2.06 
2.74 
1.70 
2.25 
2.95 

1.76 
2.09 
2.52 
5.57 
2.30 

2.11 
2.26 
1.24 
3.55 
2.12 

3.30 
2.24 
2.31 
1.83 
1.15 

1.68 


3.67 
1.35 
1.28 
3.98 
1,95 

4,16 
2,98 
2.38 
3.52 
2.14 

2.77 
1.78 
3.73 
1.95 
4.97 

1.65 
2.21 
2.65 
3.40 
2.49 

1.58 
2.67 
2.69 
2.90 
1.03 


.29 

.07 


.70 
.48 
.51 

.32 

1.12 


.96 
1.83 
1.15 


1.23 
.53 


.35 

.18 


1. 10 
1.17 
2.30 
1.41 
1.00 

2.72 
.65 

1.16 
.86 

1.45 

.79 
1.36 

.67 
2.90 
1.21 

.99 

1.35 

1.36 

1.02 

.83 

.46 
2.10 

.53 
3.60 
1.80 

.92 

1.05 
.78 
.88 

1.30 

1.38 
1.25 

.54 
2.31 

.67 

.58 
.92 
.35 
1.93 
.53 

.63 
.72 
1.13 
.62 
.49 

.55 


2.10 
1.15 

.98 
1.73 

.69 

1.13 
1.82 
.90 
1.68 
1.06 

1.20 
1.60 
2.68 
1.55 
2.02 

.65 

.97 

.84 

1.24 

1.15 

.60 
1.56 
1.32 
1.04 

.94 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

'J 

►1 

'J 

9 

I 
< 

•1 

S 

« 
a 

i 
2 

1 

1 
1 

No.  o(  Day 

. 

3 

i 

>■ 
Q 

1 

« 
1 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Daye 

SIaUod 

Max. 

Mln. 

ll 

it 

• 

s 

o 

1 
° 

1 

s  > 

;  1 

s5 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

9'. 5 
93.8 
95.6 
90.9 
96.5 

67,0 
66.2 
68,7 
63,9 
67.4 

80.8 
SO.O 
82.2 
77.4 
82.0 

.2 

no 
107 
109 
106 
HI 

28 

27  + 
28* 
26 
25 

55 

u 

52 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
23 

28 
18 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 

1.04 
2.10 
1.06 
1.75 

-  1.45 

1.25 
.31 
.92 

,67 
,71 

14 
22 

14 
13 
21 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
2 
3 

3 
0 
2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

92.1 

66.0 

79,1 

105 

28  + 

51 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

2.72 

,69 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

79,9 

-   .6 

2.52 

-   ,20 

.0 

•    *    t 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
bardwell  dam 
belton  dam 
benrrook  dam 

95.7 
9'., 9 
92.3 
91.1 
9^.3 

65.4 
67.2 
70.1 
69,8 
69,1 

80.6 
81.1 
81.2 
80.5 
61.7 

-   .4 

115 
HI 
101 
99 
108 

27 
25 
26 
27  + 
26 

53 
54 
59 
59 
54 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
26 
22 
20 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
3.14 
2.22 
3.13 
.38 

-  1.21 

,45 
1.21 

.49 
1.29 

.25 

15 
14 
14 
16 
14 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
6 
2 

0 
3 
0 
3 
0 

0 
2 
0 

1 

0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

93.0 
9'.. 9 
95.4 
95.2 
96.3 

67,6 
69,5 
68,0 
69.4 
66,4 

80.3 
82,2 
81,7 
82.3 
81,4 

100 
107 
109 

no 

no 

28  + 

26 

26 

25 

26 

50 
58 
56 
59 
51 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
29 
27 
25 

27 

0 
D 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 
2.39 

.77 
1.40 
2.88 

-  1.25 
.00 

.36 

l.SO 

.25 

.64 

1.30 

11 
22 
29 
15 
29 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
3 
3 
5 

0 

1 

0 

1 

3 

0 

1 

0 
0 

1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

96.1 
93.4 
96.0 
92.0 
91.8 

69,6 
69,6 

69,0 
70,2 
72,4 

82.9 
81.5 
82.5 
81.1 
82.1 

2.2 

-  .1 
1.2 

-  .5 
.8 

107 
lOO 
109 
100 
104 

24 
29  + 
25 
27  + 
25 

54 
61 
54 
57 
61 

2  + 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
23 
27 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.40 
2.16 
1.14 
3.10 
2.80 

-  1.60 

-  .72 

-  1.78 

-  .02 
•   .44 

.70 
.75 

.64 

.91 

1.50 

14 
15 
14 
16 
21 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
6 
3 

2 
2 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

91. 4 
93.4 
91,4 
95.1 

M 

67.0 
70,1 
68,0 
67,1 

M 

79.2 
81.8 
79.7 
81.1 
H 

1.2 
.0 

103 
105 
105 
109 
103 

26 
?5 
26 
26 
26 

52 
50 
57 
52 

0 

0 
0 
0 

19 
25 
16 
24 
22 

0 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 

2.03 

.73 

.92 

2.80 

-  1.13 

-  2.15 

.60 
.65 

.17 
.42 

13 
21 
19 
15 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 
4 

1 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

GEORGETOWN 

94.6 
92.6 
93.5 
91.9 
92.7 

70,1 
70,1 
66,3 
65,3 
69, 2M 

82.4 
81.4 
79.9 
78.6 
81. OM 

-  .1 

-  .8 

102 
105 
105 
100 
100 

28  + 
25 
27  + 
27  + 
30  + 

59 
55 
50 
56 
56 

t* 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
22 
24 
20 
22 

0 

s 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
1.50 
1.18 
2.27 
2.68 

-  1.48 

-  2.51 

1.97 
.51 
.47 
.97 

1.14 

16 
14 
14 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
5 
5 

1 
2 
0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

GLEN  ROSE  2  W 
COLOTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

94.8 
92.8 
93.8 
95.1 
92.6 

68,1 
68,9 
67,6 
70.9 
69.0 

81.5 
80.9 
80.7 
83.0 
80.8 

.0 

108 
105 
108 
108 
105 

25 
26  + 
26 
26 
26 

51 
58 
54 
54 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
17 
25 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
G 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.38 
.47 
3.86 
2.14 
2.33 

.53 

.78 

.25 

1.98 

1.31 

1.61 

16 
30 
14 
16 
22 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 
2 
2 

1 
0 
2 
2 
2 

0 
0 
2 

1 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

92.0 
93.4 
91.5 
91.7 
94.1 

65.8 
70.6 
68,2 
67,2 
67,9 

78.9 
82,0 
79,9 
79,5 
81,0 

-  1.0 

-  2.3 

lOl 
lOl 
103 
105 
106 

21 
27 
26 
26 
27 

49 
60 
57 
54 
55 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
24 
18 
18 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.14 
3.58 
3,33 
3.08 
.97 

-  3.06 

,50 
1,14 
1.35 
1.98 

.65 

15 
15 
30 
22 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
3 

2 

1 
3 
3 
2 

I 

0 

1 

2 

1 

0 

HILLS80R0 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

93.4 
93.8 
91.7 
92.5 
91,6 

69,1 
70,1 
69,4 
67,0 
69,4 

81,3 
82,0 
80.5 
79.8 
80.5 

.0 

103 
106 
100 
100 
100 

26 
26 

27  + 
27 
27  + 

54 
57 
55 
51 
55 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
21 
21 
20 

0 
0 
B 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
1.35 
1.87 
2.83 
1.80 

-  1.80 

.92 

.75 

1.00 

1.22 

.71 

30 
14 
22 
15 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 

5 
3 

1 
1 
1 
3 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

93.3 
93.0 
93.4 
91.9 
95.9 

69,2 
70.1 
68.2 
70.7 
69.6 

81.3 
81.6 
80,8 
81.3 
82.8 

1.1 

lOO 
102 
101 
100 
109 

25  + 
26 
27  + 
27 
25 

57 
56 
51 
61 
57 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
24 
25 

21 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.59 
3.47 
2.85 
2.56 
1.52 

.79 
.   .52 

.32 
2,31 
1.25 

1.42 
1.05 

10 
14 
22 
15 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
4 
4 
2 

0 
2 
2 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

92.5 

91.9 
93.8 
92.7 

70.3 

69.3 
69.0 
68. B 

81.4 

80.6 
81.4 
80.8 

1.2 

101 

100 
104 
106 

26 

21 
26 
26 

56 

54 
56 
56 

0 

0 
0 
0 

23 

23 
25 
19 

0 

e 

0 

e 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.62 

2.89 
2.39 

1.37 

-  1.37 

1.32 

1.09 

1.49 

.48 

16 

29 

14 
18 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

7 
2 
5 

2 

1 
2 
0 

1 

1 
1 

0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

94.4 
92. 9M 
93.0 
92.0 
93.7 

68.6 
69. 6M 
69.3 
66.6 
69.8 

61.5 
81. 3M 
81.2 
79.3 
81.8 

107 
100 
108 
105 
101 

25 
28  + 
25 
26 
25 

54 
54 
55 
54 
60 

2  + 

4  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 

17 
14 
25 

e 
s 

0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 
1.47 
2.60 
3.13 
2.30 

-   .39 

.70 

.87 

.76 

1.18 

1.68 

15 
14 
29 
30 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
4 
5 
3 

2 
2 

2 
2 
1 

0 
0 
0 
2 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

92.4 
95.9 
92.0 
90.5 
91.5 

67.9 
66,6 
68,8 
69,7 
69,2 

80.2 
81.3 
80.4 
80.1 
80.4 

-  .2 

-  1.2 

104 

no 

106 
98 

97 

?6 
26 
25 
26 
27  + 

51 
49 
56 
57 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
27 
17 
18 
23 

0 
0 

e 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 

1.32 

.98 

2.98 

5.07 

-  2.66 

1.55 

.27 
.74 
.53 

1.60 
3.90 

19 
29 

15 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
3 
3 

0 

1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

I 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

91.7 
93.3 
92.5 
93.2 
94.7 

70,6 
67,3 
71,6 
72,2 
69,3 

81.2 
80.3 
82.1 
82.7 
82.0 

-  .1 

-  1.0 

.7 

100 
113 
100 
103 
106 

25 
27 
26 
26 
26 

53 
54 
60 
57 
55 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

20 
23 
23 
25 

0 
D 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.74 
1.58 
2.91 
3.05 
2.12 

.64 
-  1.59 

.38 

1.70 
.67 
1.44 
1.22 
1.10 

15 
15 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
6 

4 

3 
2 
2 
2 

2 

1 

0 

1 
1 

1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

94.2 
93.7 

66.9 
68.9 

80.6 
SI. 3 

.8 

107 
104 

26 

26 

50 
55 

0 

0 

24 
22 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.01 
2.18 

-  1.99 

.52 
.96 

14 
30 

.0 
.0 

0 
0 

3 

4 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

81.1 

.3 

2.13 

-  1.10 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JUNE 


1972 


Temperature 


.a 

X 

Q 

96 

29  + 

99 

10  + 

97 

20 

96 

9 

lOO 

27 

97 

20 

97 

30 

96 

29  + 

96 

30  + 

97 

8 

100 

21  + 

100 

8  + 

98 

?1 

98 

26  + 

97 

26  + 

100 

26 

96 

21 

97 

26  + 

99 

9 

96 

30  + 

97 

8 

100 

30  + 

97 

27 

96 

26+ 

96 

28 

98 

27  + 

9<, 

9  + 

97 

30  + 

98 

21  + 

101 

30  + 

96 

26+ 

98 

25 

95 

27  + 

97 

20 

101 

26 

96 

21 

97 

?7  + 

97 

29  + 

96 

9 

97 

26  + 

97 

9 

97 

30  + 

99 

21 

98 

21 

96 

21 

97 

21 

97 

?l 

96 

30  + 

97 

28  + 

107 

26 

107 

24 

105 

29+ 

108 

28  + 

103 

28 

105 

29  + 

109 

29 

108 

21 

101 

29 

102 

30 

106 

30 

106 

30  + 

103 

28 

109 

29  + 

109 

28 

92 

28 

10* 

29  + 

Precipitation 


No.  ol  Days 


a 

6 

3.15 

1.45 

1.12 

1.70 

1.45 

1.12 

.70 

2.00 

2.80 

1.19 

1.23 

2.05 

2.28 

.32 

1.94 

1.38 

1.42 

.83 

1.76 

2.88 

2.92 

.72 

.73 

1.12 

1.55 

.53 

1.54 

1.58 

1.56 

.75 

1.33 

2.20 

1.60 

1.60 

2.16 

1.37 

2.19 

1.88 

1.50 

2.20 

1.62 

1.33 

.77 

1.10 

1.02 

.48 

1.41 

1.20 

1.74 

.08 

.99 

.37 

1.20 

.17 

.78 

1.74 

.75 

.46 

.48 

1.14 

.69 

1.70 

.52 

1.40 

.18 

.55 

.77 

No.  of  Days 


Q  o 
S  o 


EAST  TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  M 
EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GRDVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STa 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SH 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LDNGVIEW 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISDNVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  6  ENE 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACDGOOCHES 
NEWTQN 
PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  M 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  4  MNW 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  0AM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

WILLS  POINT 

DIVISION 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISDS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYOEN 

EL  PASO  WSO  4P 

FABENS 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MDNAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 


91.5 
93. 3M 
92.0 
90.2 
93.3 

91. 7M 

91.1 

90.5 

90.5 

91.8 

92.3 
93.5 
91.6 

91.2 
92.0 

93.3 
89. 2M 
91.1 
3 
9 


92, 


93.7 
91.9 
93.0 
89.6 

90.3 

91.0 
89.8 
91.9 
91.8 
91.3 

91.7 

89.8 
91.1 
91.6 

90.6 
90.5 
90.8 
90.4 
91.1 

91.4 


90. IM 
94.1 

M 
99. 2M 
88,4 

93.4 
95. IM 
94.9 
91.3 

91.5 

95. 5M 

90. 8M 
96.6 


90.9 
97.0 
98.1 
81.1 
92.1 


69.2 

67. OM 
67.3 
66.5 
65.4 


70.1 
66.0 
66.8 
65.6 
68.6 


68.6 
65. 9M 
66.1 
66.7 
70.7 

67.3 
69.6 
66.5 
68.9 
66.9 


68.4 
67.0 
68.0 
66.8 

67,6 
71.3 
67.9 
66,9 
66,7 

66,5 
66,9 
68,5 
67.9 
69.1 


69,5 

69.1 
68.3 
64,7 

67.6 
67.6 
69.0 
67.3 
66.2 

68.2 


60. 4M 
68.5 

63,5 
61.4 

60.3 
65. 3M 
67,9 
65.2 
62.8 

59. 7M 

63, 5M 
64,5 


57.7 
64,0 

64,4 
56.7 
65.8 


80.4 

80.2M 

79.7 

78.4 

79.4 

79. 9M 

79.4 

60.6 

60.3 

79,7 

61.2 
60.6 
79.2 
78.4 
60.4 

81.1 
77. 6M 
79.6 
79.5 
80.8 

79.0 
61.4 
78.6 
80.2 
78.7 


80.6 
77.5 
79.7 
78.9 

80.7 
61.6 
60.5 
78.3 
78.5 

76.8 
76,4 
80.2 
79.9 
80.2 


60.6 

79.5 
79.7 
78.2 

79.1 
79.1 
79.9 
78.9 
78.7 

79.8 


75. 3M 
81.3 

M 
81. 4M 
74.9 

76.9 

80. 2M 
81.4 
78.3 
77.2 

77. 6M 

77. 2M 
80.6 


74.3 
80.5 

81.3 
69.9 
79.0 


6.35 

5.40 
4.56 
4.17 
2.20 

2,64 
2,47 
3.61 
4.45 
4.29 

2.67 
4.10 
4.83 
1.27 
5.36 

2.40 
4.56 
1.85 
3.69 
4.84 


6.37 
1.70 
1.59 
3.85 
2.76 


1.56 
5.46 
3.21 
7.07 

1.68 
4.55 
4.64 
5.16 
4.52 


6.18 
5.36 
5.08 
2.67 
6.47 

4.80 

5.01 
1.95 
2.44 

3.57 
2.75 
1.41 
3.42 

2.44 

3.78 
3.91 


.15 
2.11 

.67 
3.82 

.75 

1.91 
3.80 

.75 
1.62 

.90 

2.77 
3.59 


1.51 

1.48 

.23 

1.76 
1.75 


4.96 
2.56 


3.71 


1.98 


1.77 
3.59 


2.15 
.50 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JUNE 


Temperature 

Precipitation 

'J 

u 

< 

|l 

1 

• 
& 

o 

i 

2 

1 

a 

No.  of  Daya 

3 

SB 

6 

c 

& 

Snow.  Sloel       N 

o.  ol  Days 

SUUon 

Mi 

X. 

Mln. 

1 

it 

s 

I 

•:l 

;1 

Si 

•:j 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  D4M 

S4LT  FLAT  10  ENE 

92. 5M 
99.2 

91. 2M 

66. 3M 
66.6 

63. 6M 

79. 4M 
62.9 

77. 4M 

-  4.0 

106 
109 

102 

29t 
29  + 

54 

57 

54 

1 
1 

2  + 

0 
0 

3 

18 
27 

19 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

3.99 
2.26 

3.17 

1.29 

1.S9 
.87 

2.16 

30 

7 

16 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

6 
5 

4 



2 
2 

1 

2 
0 

1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

91.7 

90.9 
94.6 

9<,.7 

64.9 

60.7 
63.4 
65.4 

78.3 

75.6 
79.0 
80.1 

106 

101 
107 
105 

22  + 

30 

28* 

28* 

53 

45 
50 
53 

1 

1 
1 
1 

4 

1 

1 
0 

14 

18 
22 
20 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.69 

3.01 
1.54 
3.90 

.81 

1.06 

.52 

2.39 

30 

6 
6 

12 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

8 
5 

3 

1 

2 

1 
2 

0 

1 

0 
2 

YSLETA 

93. 8M 

63. 2M 

76. 5M 

105 

30 

6 

22 

0 

0 

0 

2.51 

1.10 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

78.3 

-  1.5 

2.07 

.73 

.0 

«    «    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BDERNE 
BRACKETTVILLE 

92.5 
9*.  3 
90.4 
68.6 

68.8 
64.9 
67.0 
66.2 

80.7 
79.6 
78,7 
77,4 

:\:l 

102 
105 
97 
96 

22 

29  + 

30  + 
27 

57 
50 
55 
54 

18  + 
2  + 

0 
2 
0 
0 

22 
21 
16 
13 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.27 
2.23 
2.95 
4.10 

.01 
1.20 

1.50 

.85 

2.22 

1.64 

16 
11 
18 
18 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
5 

4 
4 

2 
2 
I 
2 

1 
0 

1 

2 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

92.8 
90.3 
91.5 

91.6 

65,0 
68.1 
67.8 

64.6 

78.9 
79.2 
79,7 

78,2 

104 
97 
100 

105 

26+ 
27  + 
26 

29  + 

51 
52 
55 

51 

0 
0 
0 

1 

16 

16 
15 

15 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.73 
3.55 
2.19 

2.56 

.36 
1.12 
1.40 

.88 

30 
14 
14 

12 

.0 
.0 

•  0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
5 

4 

5 

0 

4 
1 

3 

0 
1 

1 

0 

DEL  RIO  WSQ  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  a  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

93.5 
93.4 
92.8 
89,1 
91.5 

70.8 
67,0 
65,0 
66.2 
67.1 

82.2 
80.2 
76.9 
77.7 
79.3 

-    2.2 

103 
104 
107 
96 
100 

21 
25 
26 
27  + 
25 

58 
49 
54 
51 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

17 
18 
13 
17 

0 
0 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
3.14 
2.12 
4.09 
2.92 

-   .47 

.84 
2.94 
1.10 
1.51 

.80 

15 
15 
11 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
5 

7 

2 

1 
2 
3 
3 

0 

1 

1 

2 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

93.3 

88.5 

90.8 

64,8 

64,6 

65.0 

79.1 

76.7 
77.9 

-  1.6 

-  2.3 

102 

98 
99 

25 

27 

27  + 

47 

51 
48 

0 

0 
0 

22 

12 
17 

0 

B 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1.91 

1.29 

1.34 

-  1.70 

-  1.65 

1.35 

.43 
.32 

15 

15 
10 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

4 

S 

5 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARO 

92.1 
M 

89. 2M 
91.0 

66.3 

M 

63. 3M 
63.8 

80.2 

M 

76. 3M 
77.4 

-  2.3 

101 
102 

97 
102 

26+ 
27  + 

27  + 
25 

52 

48 

51 
44 

0 
0 

1 

21 
17 

U 
13 

0 
0 

e 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.74 
1.49 

2.21 
1.67 

.16 
-   .53 

1,56 
,91 

,74 
1.05 

17 
14 

11 
15 

.0 
.0 

.0 
,0 

0 
0 

0 
0 

4 
3 

5 
2 

1 
1 

2 
2 

1 

0 
0 

I 

MERTZON 
DZONA 
PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

91. 'iM 

94.2 

89.6 

65.  OM 

67.3 

65.9 

76. 2M 

60.6 

51.8 

103 
106 
99 

26  + 
28  + 

30 

52 

50 

0 
0 
0 

18 
19 
14 

0 

e 

e 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2.36 

3.09 

.68 

1.20 

1.93 

1.87 

.55 

11 
14 
15 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

2 
5 

1 

1 
2 

1 

I 

1 

0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

92.5 

89.8 
91.3 
92.5 

67.0 

66.1 
67.6 
69.6 

79.8 

78.0 
79.5 

61.1 

-  1.4 

105 

99 

104 
104 

28 

27  + 

29 

28 

55 

52 

54 
51 

0 

0 
0 
0 

14 

13 
13 
16 

0 
0 

e 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.09 

1.41 
4.38 
4.21 

2.39 

.42 

.91 
1.63 
2.31 

11 

17 
12 
11 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

2 
4 
4 

0 

2 
3 
2 

0 

0 

2 
2 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

91.7 
9<,.B 
92.2 
94.4 
92.1 

67.7 
66.4 
64,6 
67,6 
65,0 

79.7 
80.6 
78,5 
81.0 
78.6 

106 
103 
106 
106 
106 

26 
28  + 
26 
21 
28  + 

51 
48 
51 
55 

51 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
25 
13 
22 

14 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
1.06 
3.79 
1.61 
2.73 

1.76 

1.90 
1,03 
1.27 
.52 
1.10 

30 
15 
30 
18 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

6 
4 
5 

1 
1 
3 

1 

3 

1 
1 
1 
0 

1 

DIVISION 

78.3 

-  2.4 

2.37 

-   .30 

.0 

«    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

aransas  wl  refuge 

austin  wso  ap         r 

BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

88. 4M 

91.1 

88.7 

91.8 

90.6 

73. 3M 

72.2 

71.0 

70.5 

69.0 

80. 9M 

81.7 

79.9 

81.2 

79.8 

-  .2 

-  2.2 

-  .3 

93 
98 

98 
98 
97 

17 
26+ 
25 
26 

30  + 

66 

65 
63 
61 
61 

6+ 

4+ 

6 

4 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
20 
13 
22 
17 

0 
D 
0 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.09 
2.20 
3.56 
4.40 
3.75 

-  1.02 

.59 

1.11 

1.60 
1.64 
1.47 
2.23 
I.IO 

11 
16 
3 
11 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

^ 

4 

3 

1 
3 
4 

4 

1 
1 

1 

2 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

87.7 
92.1 
87.5 
89,9 

73.4 
68,2 

77,5 
74,1 

60.6 
60.2 
82.5 
82.0 

-   .3 

92 
98 

94 

97 

25+ 
26 

20 
30 

67 
58 
71 
68 

6  + 

7  + 
1 
6+ 

0 
0 
0 
0 

12 
25 

12 
13 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.40 
1.63 
5.49 
3.65 

-  1.71 
1.26 

1.76 

,70 

2.36 

1.75 

11 

11 

8 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 

4 

5 

2 

4 
2 

4 
0 
2 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

91.8 
92.4 
94.1 
91.0 
91.6 

69,7 
70,3 
69.6 
71.0 
69.8 

80.8 
61.4 
61.9 
81.0 
80.7 

-   .5 

99 
99 

100 

97 

100 

26+ 
25 
27  + 
25  + 
27  + 

62 
60 
59 
63 
62 

5 

6 
4 

6+ 
8+ 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
23 
26 
18 
16 

0 

0 
B 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.14 
4.76 
1.90 
5.43 
.82 

1.12 

2.14 
-  2.09 

1.92 

1.90 
.65 

2.15 
.33 

16 
16 

11 
10 
16 

.0 

•  0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
6 
3 

3 

4 
2 
2 
0 

2 
2 
0 
2 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

91.9 
92.4 

90.6 

69.0 
69.5 

70.4 

80.5 
Sl.O 

80.5 

-  1.0 

-  1.6 

97 
102 

99 

29+ 
27 

18 

60 
58 

57 

6 

1 

16 

0 
0 

0 

21 
22 

14 

D 

e 

D 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

3.60 
1.27 

8.54 

-  1.76 

1.50 
.51 

1.91 

16 
18 

13 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

5 

4 

8 

4 
1 

7 

1 
0 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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su 
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UJN 
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LJN 

D 

JJ 

IVIS 

lONi 

^L  D 

AT 

A 

TEXAS 
JUNE 

1972 

Temperature 

Preci 

pitation 

<2 

D1 
< 

J 

1 

s 

X 

Q 

1 

• 

& 

s 

1 

No.  of  Day 

s 

1 

■3 
1 
s 

u 

1 

Sno 

w.  Sleel 

No.  ol  Days 

SuUon 

Max. 

Min. 

H 

■S-a 

n 

2g 

s 

0 

S 

I 
S 

•=l 

s » 

S  i 

^  9 

0  0 

LI  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NAT4LU 

91.7 
89.9 
91.1 
92. 5M 
92.6 

70.5 

70.'! 

68.8 

70.5M 

66.0 

81.1 
80.2 
80.0 
81. 5M 
79.3 

-    2.7 

99 
95 
99 

100 
101 

29  + 

30  + 
27 
25 
27 

51 
61 
58 
65 
56 

6+ 

4 
4 

9  + 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
18 
20 
22 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 
4.71 
2.40 
4.10 
1.90 

.       .90 

1.15 
2.22 
1.56 
2.00 
.94 

16 
17 
16 
15 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
5 
5 

2 

2 
1 
3 

1 

1 
2 
1 
1 
0 

NEW  BR4UNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

92.5 
91.2 
90.7 
90.^1 
91.2 

71.1 
70.0 
69.3 
71.3 
72.2 

81.8 
80.6 
80.0 
80.9 
81.7 

-  1.0 

lOO 
99 
98 
95 

100 

27 
25 
30  + 

25  + 

26  + 

54 
51 
56 
56 
57 

5  + 
4 
4 
17 
7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

17 
17 
18 
19 

0 
D 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.78 
2.47 
2.75 
3.76 
3.37 

1.37 

2.04 
1.61 
1.40 
1.00 
1.36 

17 
16 
11 
16 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
7 
5 

3 
1 
3 
4 
3 

2 

1 
1 

1 
1 

ROCKPDRT 

S4N  ANTONIO  WSO  4P       R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SINTDN 

87.9 
89. 4 
90.8 
91.* 
91.3 

75.2 
71.1 
67.4 
69.4 
72.6 

81.6 
80.3 
79.1 
80.4 
82.0 

-  1.6 

-  2.4 

-  1.7 

92 
96 
98 
97 
100 

30 
26  + 
30  + 
29 
25 

58 
59 
57 
50 
54 

1 
1 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
15 
18 
21 
19 

D 
0 
0 
Q 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 
2.85 
2.61 
6.28 
3.13 

.   .09 
-   .92 

2.74 

2.13 
.91 
.72 

3.05 
.72 

16 
16  + 
17 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
3 
8 

3 
2 
3 
2 
3 

2 

0 
0 
2 
0 

SMITHVILLE 
SQMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

90.7 
91.9 
91.5 

70.0 
69.6 
69.9 

80.4 
80.6 
60.8 

97 
96 
97 

26 

30  + 
25  + 

61 
60 
61 

4 

4+ 

6 

0 
0 
0 

20 
24 
21 

0 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

3.33 
4.65 
3.57 

1.80 
3.00 
1.51 

17 
11 

13 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

4 
4 
4 

2 
3 
2 

2 
1 
2 

DIVISION 

80.8 

-  1.5 

3.70 

.57 

.0 

*    «    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

90.1 
92.7 
88.5 
89.5 
90.3 

71.2 
71.8 
69.3 
73.0 
68.4 

80.7 
82.3 
78.9 
81.3 
79.4 

-  1.6 

95 

97 
94 
94 
96 

20 
30  + 
30  + 
20  + 
30  + 

52 

54 
61 
65 
58 

3 

5  + 
7+ 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
25 
13 

le 

19 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
4.70 
4.00 
2.96 
2.23 

.49 

1.35 
2.95 
1.83 
.83 
1.00 

11 
16 
17 
10 
17 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
3 
6 
5 

1 
3 
3 
2 
2 

1 
1 
2 
0 

1 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPD 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI          R 

89.9 

91. OM 
92.7 
90.1 
85.5 

72.3 
65. 8M 
70.9 
73.2 
78.0 

81.1 
78. 4M 
81.8 
81.7 
81.8 

-   .3 

.1 

96 

96 
96 
97 
93 

29 

30 
30  + 
20 

19 

64 
58 
61 
66 
70 

6 

3  + 
6 

7+ 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
18 
24 
18 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.15 
2.07 
2.73 
1.93 
.50 

.74 

-  1.31 

-  2.15 

1.23 

.72 

1.60 

1.14 

.23 

10 
16 
10 
2 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
4 
2 

4 
2 
2 
1 
0 

2 

0 
1 
1 
0 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

91.3 
90.9 
91.* 
87. *M 
90.3 

70.2 
73.1 
66.5 
74. IM 
71.8 

80.8 
82.0 
79.0 
80. 8M 
81.1 

-  .2 

.4 

-  2.1 

-  1.1 

98 
95 
97 
92 
96 

29 

30  + 
27 
19  + 
20 

51 
67 
57 
54 

54 

4+ 
4+ 
3 
6 

7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 
21 
8 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.02 
5.92 
3.16 
1.25 
4.28 

-  .52 

2.23 

-  1.02 

-  1.45 

1.16 
3.62 
1.70 
.S3 
1.45 

15 
16 
16 
13 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
5 

7 

3 
2 
2 

1 
2 

2 
2 

1 
0 

2 

ORANGE  *  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

88.8 
87.9 
89.3 

90.1 
89.2 

71.0 
73.9 
70.1 
66.3 
71.1 

79.9 
80.9 
79.7 
78.2 
80.2 

-  1.4 

-  .4 

94 
91 
95 
98 
93 

21  + 
30  + 
25  + 
25 
30  + 

52 
54 
64 
57 
53 

4+ 
6 

3  + 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
9 
19 
13 
19 

0 
0 
0 

e 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
8 
0 
0 
0 

1.85 
3.09 
2.86 
4.52 
3.43 

-   .65 
.   .66 

.61 
1.62 

.92 
2.17 
2.92 

17 
15 
2 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
5 

4 

1 
2 
3 
2 

1 

0 
1 
0 
2 
1 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP           R 

88.1 
90.4 
89.5 
90.5 

78.3 
71.7 
70.0 
73.6 

83.2 

81.1 
79.8 
82.1 

-   .5 

.3 

94 
96 
96 
95 

20 
30  + 
30 
30  + 

69 
54 
62 
55 

6 

4  + 

7 

6 

0 
0 
0 
0 

12 
19 
15 
17 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.68 
5.60 

4.10 
3.17 

2.32 
.13 

.35 
3.74 
2.S5 

1.08 

10 
11 
11 
13 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
5 
5 
5 

0 
2 

1 
2 

0 
2 

1 
2 

DIVISION 

80.7 

-   .8 

3.12 

-   .49 

.0 

•    »    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CARRIZO  SPRINGS 
CAT4RINA 

91.3 
90. 7M 
92.0 
91.8 
93. IM 

70.9 
70. 2M 
67.1 
70.1 
70. 3M 

81.1 
80. 5M 
79.6 
81.0 
81. 7M 

-  3.7 

99 

98 

99 

102 

102 

30  + 
26 

29  + 

30  + 
29 

65 
64 
51 
59 
61 

5  + 
3 

3  + 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
16 
21 
19 
24 

0 
0 
0 
D 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 
6.18 
4.84 
3.01 
4.28 

.10 
.47 

1.26 
1.73 
2.00 
.93 
1.54 

9 

7 

9 

13 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
4 
5 
5 

2 

7 
2 
3 
4 

1 
2 
2 
0 
2 

CHARLOTTE  5  NNH 
CDTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

91.8 
93.0 
94.0 
91.6 

70.2 
71.1 
71.4 
69.3 

81.0 
82.1 
82.7 
80.5 

-  3.0 

100 
103 
102 
101 

26  + 
26  + 

29  + 

30  + 

62 
63 
50 
51 

4 

1 
1 
4 

0 
0 
0 
0 

16 
20 
24 
18 

0 
0 
D 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.22 

1.53 
2.10 
2.45 

-   .46 

1.25 
.68 
.66 
.60 

4 
11 

9 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
5 

3 
2 
1 
3 

2 

0 
0 
0 

ENCIN4L  3  NW 
FALCON  DAM 
F4LFURRIAS 
FOWLERTDN 
FREER 

93.2 
91.8 

94.9 
90.9 

68.9 
71.8 

69.9 

67.1 

81.1 
81.8 

82.4 
79.0 

-  3.5 

109 
100 

102 
99 

25 
30  + 

29  + 
28 

60 
67 

60 
60 

5 

8  + 

5 
5  + 

0 
0 

0 
0 

24 
20 

24 
16 

0 
0 

B 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.62 
6.12 

.77 
2.83 

2.24 

2.40 
2.50 

.35 

1.30 

13 
9 

3 
9 

.0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 
5 

3 

4 

3 

4 

0 
2 

1 

2 

0 
2 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NU.  2 
PE4RSALL 
POTEST 

91.8 

9*.4M 

93.9 

93.1 

91.8 

71.3 

64.8 

71.7M 

68.6 

70.0 

61.6 
79. 6M 
82. 8M 
80.9 
80.9 

99 

101 
105 
103 
100 

30  + 
30  + 
21 
30 
27  + 

66 
50 
55 
55 
52 

7  + 
6  + 
1 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
25 
22 
25 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.85 

.75 

3.26 

2.67 
3.37 

3.30 
.32 
1.47 
1.56 
1.04 

9 
13 
12 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

5 
4 
9 

3 
0 
3 
2 
2 

1 
0 
2 

1 

1 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 

92.2 

95. 2M 

70.6 
70. *M 

81.4 
82. 8M 

101 
102 

27 
29 

60 
51 

4 
9 

0 
0 

20 
22 

e 

6 

0 
0 

0 
0 

3.53 
4.41 

2.39 

18 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 

1 

DIVISION 

81.2 

-  3.3 

3.40 

.85 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

JUNE        1972 


Temperature 

Precipitation 
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Snow.  Sleet               1       No.  of  Day« 

SUUon 

Max. 

Min. 

3 

1- 

i  0 

a 

J 

s 

s 

o 
o 

q 

:  t 

Hi 

jl 

^1 

*          «          * 

LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSD    AP                  R 

B7.0 

74.2 

80.6 

-    2.1 

91 

30+ 

68 

J  + 

0 

U 

0 

0 

0 

8.52 

5.56 

3.73 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

90.1 

73.8 

82.0 

97 

2'- 

69 

5  + 

0 

16 

0 

0 

0 

6.92 

1.73 

8 

.0 

0 

9 

5 

3 

MC    COOK 

MISSION    <t    W 

PORT    MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

SAN    BENITO 

90.8 

74.3 

82.6 

96 

30  + 

70 

6  + 

0 

21 

0 

0 

0 

5.89 

2.33 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

WESLACO    2    E 

90.2 

73.1 

81.7 

96 

2'. 

67 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

10.75 

8.29 

2.60 

12 

.0 

0 

11 

6 

<> 

DIVISION 

81.7 

-    1.7 

6.02 

5.51 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ALBANY 


LOWEST  TEMPERATURE 
MENARD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
I^ESLACO  2  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
TOYAH 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RICHMOND 


115 

DATE 

27 

'I'. 

DATE 

01 

10.75 

.10 

6.06 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  162  - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JUNE       1972 

_ 

Day  of  Month 

station 

O 

H 

1  1  2   3 

4  {  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13   14  1  15 

16   17 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25   26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNaiHY 

4.23 

T     .91 

1.74   .11   ,31 

,31 

,02 

.39   .44 

ACKERLV  1  HSW 

2.96 

.20  1.47   .20 

.77   .15 

.05   .12 

AhARlLLO  HSO  AP        //" 

3.87 

T 

l.OS   ,23   .07 

.04   .20 

.23 

T 

.92 

.03 

T 

1.10 

ANOKEUS 

1.66 

.11   .05 

.10       1.17 

.16 

.07 

T 

BIG  SPRING 

4.33 

.49   .25   .25 

.64       2,30 

.01 

.30   .09 

BOOKER 

2.71 

.56 

,05   .22 

.45 

.55 

.13 

.61 

BQRCER  3  W 

3.9C 

.06   ,01   .02 

T     .18   .69 

T 

.51 

T 

.36 

.15 

.52 

1.41 

BRAVO 

2.oe 

,46 

.17   .11   ,12 

1.00 

.20 

T 

T 

BROWNFIELO  NQ  2 

5.3! 

.03   .39 

2,72   .02   ,4! 

.63 

.32 

.59 

.20 

BULER  *  NNH 

1.9? 

T 

,08   .26 

.50 

.39 

.17 

.33   .26 

BUNKER  HILL  5  N 

2.32 

.07 

.10 

.55   .22 

.10 

1.28 

CANADIAN  I  ENE 

2.36 

T 

.80 

.15 

.03 

.03 

.85 

.90 

CANTON 

3.16 

T 

.03   T 

.20        .95 

.73 

.07 

.01 

.01 

1.16 

CHANNINC  NO.  2 

2.64 

.07 

,88 

.32 

.55 

.25 

.22 

.39 

CLAUDE 

4.62 

.19   .15 

,80   .34   .30 

.05 

1.30 

.04 

1.49 

COLDWATER  3  K 

. 

. 

.   .   - 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

CONLEN 

4.40 

.55 

.4!   ,40 

* 

.65 

.80 

1.25 

.30 

CROSBVTON 

2.23 

.21   .48 

.79   .21   .45 

.09 

T 

DALHART  FAA  AP 

2.95 

.77        .02 

,10   .12 

.43  1.36 

T 

.15 

T 

DARROUZETT 

- 

-   -   - 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

DIMHITT  6  E 

1.79 

.17 

.46        ,26 

.80 

.10 

DIHMITT 

1.66 

,15 

,47        ,26 

.67 

T 

.12 

T 

DUNAS 

6.10 

,33 

T     .36   ,39 

.11 

1.07 

.24 

2.90 

.06 

.15 

.07   .42 

FLOYDAOA 

3.27 

,24 

1,14   .50  1,21 

.18 

FLDYDAOA  1    SE 

3.85 

,81  1.45 

,60        .71 

.25 

.03 

FOLLETT 

3.38 

.70 

,99   .73 

.53 

.15 

.14   .14 

FQRSAN 

2.94 

1.22   .39   .28 

.30   .06   .64 

T 

T     .09 

FRIONA 

3.75 

1,30 

.09       1.01 

1.35 

T 

GARDEN  CITY  1  E 

3.48 

.06   .33   .44 

.28       1.01 

1.36 

CRUVER 

2.60 

.14   ,17 

.15 

.64 

.08 

.04 

.22 

.14 

1.02 

HART 

4.13 

1.97        .70 

,26 

.11 

.90   .99 

HARTLEY 

3.60 

.03 

.13   .10   .05 

.36 

.80 

T 

.28 

1.69 

HEREFORD 

2.75 

.33 

.37   .03   .65 

.73 

.13 

.01 

HIGGINS 

2.41 

T 

.64   .52   T 

.09 

.39 

.32 

.45 

HITCHLAND  6  SSH 

2.10 

T     T 

.58 

T 

T     .02 

T 

.86 

T 

.25   .39 

LANESA  1  SSE 

.90 

.40 

.04 

.46 

LENORAH 

2.30 

.16 

T     .80   .38 

,96 

T 

T 

T 

LEVELLANO 

6. OB 

1,28 

1,26   .16   .23 

.64 

.40 

,01 

2.10 

LIPSCOHB 

2.45 

.27 

.19   .4! 

T 

.03 

.53 

.43 

.03 

.92 

LITTLEFIELO  NO.  2 

7.99 

2.00 

3.60   .08   ,12 

1.05 

.26 

T 

.68 

LOOP 

3.06 

1.35 

,18 

.20 

.78 

.10 

.49 

LORENZO 

- 

-   -   - 

.   -   - 

.     -     - 

... 

-     -     _ 

- 

- 

_     _     - 

- 

LUBBOCK  WSO  AP           R 

5.37 

.97   T    1.8C 

,35   .76   ,01 

.20 

T 

.02 

T 

1.13 

.13 

MC  LEAN  3  E 

2.06 

.12   .12 

,32   .92 

.13 

.25 

.01 

.14 

.09 

MIAMI 

2.74 

.05        .21 

.45 

.05 

.15 

1.05 

.30 

.48 

MIDLAND  HSO  AP         //R 

1.70 

.36   .78 

,46 

T 

.08 

T 

T 

.02 

MIDLAND  t  ENE 

2.2! 

.88   .33 

.73 

.15 

.16 

MORSE 

2.21 

.05        ,15 

.09 

.73 

.02 

.05 

.11 

.79   .22 

MORTON 

2.95 

.04 

1.30   .43   ,27 

.44 

.19 

.20 

.08 

MULESHOE  I 

1.78 

.13 

,20        ,01 

1.38 

.06 

NOTLA  3  SE 

1.89 

.06        .21 

,45        .10 

.07 

.08 

.95 

.08 

.05 

.24 

OLTON 

2.09 

.01 

1,25   .01   .30 

.43 

.09 

PAMPA  NO.  2 

2.52 

.03 

.19   .25   .31 

T 

.54 

.03 

.26 

,45 

.46 

PANHANDLE 

5.57 

.39  2,31 

.13   .47   ,80 

.12 

.48 

.01 

.01   .69 

PERRYTON  5    NNE 

2.30 

.01   ,19   T 

,04   .B7 

.19 

.63 

.10 

T     .27 

PERRYTON  11  MNH 

2.75 

,46 

.47 

.39 

.73 

.07 

.67 

PLAINS 

2.11 

,04   T 

.58        ,31 

.05 

.51 

.56 

.04 

.02 

PLAINVIEW 

2.26 

,26 

,92   .05   .37 

.06 

.60 

OUITAQUE  1  E 

. 

... 

... 

... 

.     .     - 

.     -     ■■ 

_ 

... 

. 

_ 

_ 

.     .     - 

. 

SEMINOLE 

1.24 

.30 

.27        .14 

T 

.16 

^39 

SILVERTON 

3.55 

,04   ,03 

1,93   ,07   ,86 

.38 

.03 

.21 

SLATON  5  SE 

2.60 

T 

2.11   ,14 

.35 

T 

SPEARMAN 

2.12 

.09 

,06   .53 

.26 

T     T 

.06 

.22 

.39   .49 

STRATFORD 

3.30 

.34   .02 

.63 

.47 

.38   ,24 

.55 

.03 

,23 

.11   .30 

SUNRAY  «  SW 

2.24 

.07 

.60 

.55 

.72 

.30 

TAHOKA 

2.31 

1.13   .16 

.19   T     ,63 

T 

.20 

TASCOSA 

4.20 

.69 

T         1,02 

T     .87 

1.40 

,19 

.11 

TULIA 

1.83 

.07   .10 

,42        ,62 

.08 

.09 

,09 

.40 

UMBARGER 

3.56 

.U 

,18       1,57 

.28 

.57 

.85 

VEGA 

1.15 

T 

T          ,18 

.41 

.03 

T 

,04 

.49 

HALCOTT 

1.68 

,23        ,!! 

.45 

.45 

■ 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  HSO  AP         //R 

3.67 

2,10   T 

T     ,63 

T 

T 

.80 

T     .14 

ANSON 

1.35 

,05 

1,15 

.19 

ASPERMONT  2  SSH 

1.2B 

,27 

.98 

.03 

BALLINGER  1  SH 

3.98 

T 

T         1,07 

1.18  1.73 

BATEMAN  RANCH 

3.68 

1.12 

,26       1,40 

.90 

BENJAMIN  «  SSE 

2.96 

T 

T 

,49  1.69 

.09 

T 

.69 

T 

BURKETT 

4.60 

.16 

1.24   T 

3.20 

CHILDRESS  FAA  AP 

1.95 

.2* 

.09   .89   .08 

.45 

.01 

.09 

,11 

T    .03 

CHILLICDTHE 

2.52 

T 

.95   .86 

.47 

.u 

CLARENDON 

4.16 

1.13 

.5!  1.03   .33 

.80 

.03 

.07 

.22 

COLEMAN 

2.98 

T 

.03  1. 10 

.03 

1.82 

COLORADO  CITY 

2.38 

.90   .04 

.01        ,81 

.62 

CROHELL 

3.93 

1.25 

1.27   ,22 

.91 

.28 

DICKENS 

3.52 

1.68 

.27       1,10 

.45 

.02 

OUMONT 

2.07 

.35 

.07       1,49 

.20 

ELECTRA 

3.01 

.9!   .57 

.46 

1.40 

.03 

FLOMOT  1  N 

2.02 

.57   .07   ,56 

.50 

.32 

GAIL 

2.14 

.89   .05 

,07       1,06 

.03 

.08 

GUTHRIE 

2.77 

.21 

,55   ,2!  1,20 

.56 

T 

T 

HACKBERRY 

3.54 

.67 

,18  1.1!   ,32 

1.22 

HAMLIN 

2.03 

.14   .17 

1.72 

T 

T     T 

HASKELL 

1.78 

.04 

.12  1.60 

.02 

HOROS  CREEK  DAM 

3.73 

.02 

.88 

,19  2,66 

JAYTON 

1.9! 

,29 

.15       1,55 

KNAPP  6  SW 

1.56 

,73 

,10        ,64 

T 

,02   ,07 

LAKE  ABILENE 

4.46 

2.94 

T     ,76 

.16 

,24   ,76 

LATIMER  RANCH 

2.50 

1.10 

T     .1!   ,75 

.90 

T 

LAWN 

3.65 

.40 

1,19 

.27 

.27  1.92 

MATADOR 

4.97 

1.27 

2,02   .03  1,30 

.33 

.02 

MEMPHIS 

1.65 

,40   .85   ,40 

MDBEETIE  2  S 

3.69 

.40 

1,90   ,52 

.92 

.61 

.24 

MUNDAY 

2.21 

,40   ,97 

.09 

.79 

NORTHFIELO 

3.42 

1,33  1,98   ,12 

.36 

.03 

NOVICE  1  E 

2.96 

.72 

.90 

.04 

1.90 

NUGENT  1  E5E 

.92 

.42 

,10 

T     T 

ving  Station    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JUNE 

1972 

1 

Day 

of  Month 

Station 

^ 

1  1  2  {  3 

4  I  5  I  6 

7  1  Sjs 

10 

u  1 

12 

13  { 

14  I  IS 

16  { 

17  1 

18 

19  I  20 

1  2> 

22  I 

23  I  24 

25  1  26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

PAOUCAH 

2.85 

.29 

.60 

.90   ,46 

.84 

PIOUCIH  IT  SSE 

3.22 

T 

1.33 

.47 

T 

.60 

.82 

PITCHFO«K  (1«NCH 

3.3t 

• 

• 

• 

•    1.60 

1.34 

.20 

PQLAK 

•. 

-   .   _ 

-      .      - 

.   -   - 

- 

- 

- 

- 

■ 

_ 

_ 

_ 

_ 

, 

. 

_ 

-   .   - 

POST 

3.«0 

1.24 

.03 

.99 

.06   .90 

.15 

.47 

OUANIH  9  SE 

2.«« 

.29 

.04 

.99   .39 

.01 

T 

1.15 

.10 

• 

ROSY 

3.6B 

.82 

1.72 

.86   .26 

KOSCOE 

1.56 

.42 

,80 

.30 

.06 

ROSS  DINCH 

2.B9 

.40 

1,64 

.65 

KOTtN 

2.67 

.41 

.02 

1,56 

.04 

.64 

SIVHOUII 

2.»9 

1.32   .60 

.12 

.65 

T 

T 

SHAHftOCK 

3.46 

.98 

1.50 

.06 

.16 

T     .92 

.62 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

2.90 

.01 

.0' 

1.04 

.46 

.02 

.34 

.02 

.99 

.17   .20 

SNVOER 

1.03 

T 

T 

T     .94 

.05 

T 

.04   T 

SOUTH  CAHP  (6t66l 

- 

- 

-      -      - 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STAMFORD  I 

1.06 

.06 

.95 

.05 

TAMPICO 

2.94 

.45 

.16 

1.65   ,30 

.36 

TRENT  2  ENE 

1.31 

.40 

.91 

T 

T 

TRUST  3  ESE 

2.76 

1.T2 

1,04 

T 

T 

T 

TRUSCOTT 

3.22 

.19 

1.2  5   ,96 

.10 

1,12 

TURRET  2  V5U 

1.04 

.11 

.03 

.29 

.03   ,27 

,31 

VERNON 

2.10 

.92   .25 

,76 

.15 

VOSS  1  HSU 

3.92 

.30 

T 

1.60 

2.02 

WELLINGTON  1  NNW 

1.06 

.67 

,19 

T 

.08 

.09 

.09 

.02   T 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

1.75 

T 

T 

.69   T 

.07 

.71 

.26 

T 

.02 

WICHITA  VALLET  FARM  21 

4.13 

T 

.72   ,36 

1.50 

1.46 

.09 

T 

WINTERS  I  NNE 

2.72 

.69 

T 

,76 

.07 

.10   T 

.18   .70 

WITT  RANCH 

1.69 

.29 

,99 

.41 

•    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

1.20 

.10 

.04   ,49 

.30 

.31 

ALEOO  A  SE 

.64 

.19   ,22 

.25 

.02 

ANDICE  1  WNU 

2.77 

.09 

T 

.03 

.03 

.90  1,10 

.06 

.96 

ANNA 

1.07 

.09 

.57 

T 

.07   ,36 

ANTELOPE 

3.02 

1.62   ,07 

.15 

.09 

.30 

.12 

.71 

ARCHER  CITY 

3.14 

T 

1.21   ,96 

T 

.12 

.09 

1.14 

ARLINGTON 

1.95 

.17 

l.io 

.21 

.02 

.45 

AVALDN 

3.19 

.31   .37 

.03 

2.46 

BAIRO 

1.22 

.23 

,74 

.11 

.14 

8ARDHELL  OAH 

2.22 

.26 

.49   .28 

.18 

.46 

.10 

.49 

BELTON  0AM 

3.13 

.09 

.23 

.11   ,61 

.10 

.69 

1.29 

.02 

.07 

BENBROOK  OAH 

.36 

.29 

.11 

, 

32 

SONHAH 

1.63 

.38 

.06 

.37   .16 

.15 

.12 

.26 

.06 

.01 

BOWIE 

2.39 

T 

.43 

.03 

1.50 

.43 

BOYO 

.77 

.22   .02 

35 

.23 

.25   T 

BRAZOS 

1.02 

.10 

.31   .26 

.15 

.20 

6RECKENRIDGE 

1.40 

.22 

.49   ,64 

.05 

BRIDGEPORT 

2.68 

.42   ,13 

, 

SI 

.52 

1.30 

BROWNWOOO 

1.40 

T 

.90 

.10 

.70 

T 

.10 

BURLESON  2  SSW 

2.49 

.19 

T 

.18   .40 

.07 

.43 

1.22 

BURLINGTON  3  WSW 

2.79 

T 

.03 

.03 

.17 

2.31 

.25 

CAMERON 

2.16 

.06 

.29 

.07   ,75 

.52 

.47 

CARRDLLTON 

2.46 

,93   ,30 

.36 

.U 

1.15 

CELINA 

2.06 

.94 

,60 

.74 

CENTER  CITY 

.31 

.16 

,15 

CHALK  MOUNTAIN 

1.66 

T 

.19   ,09 

.75 

.02 

,69 

CLEBURNE 

1.14 

.64 

.15 

.01 

,20   .14 

CLIFTON  10  E 

2.11 

T 

.30   .87 

.04 

.25 

.25   .40 

COMANCHE 

.56 

.0« 

.31 

.05 

.16 

COOPER 

4.01 

T 

.73 

T 

T 

.46   ,63 

.16 

.26 

1.16 

.99 

T 

COPPERAS  COVE 

4.05 

.04 

.34 

T 

1.30   ,02 

1.27 

.39 

.45 

.24 

CORSICANA 

3.10 

T 

.12 

.99   ,26 

.91 

.41 

T 

.61 

CRANDALL 

2.66 

.09 

.02 

T 

.41   ,49 

.56 

.07 

1.04 

T 

T 

CRESSON 

.97 

.19   ,47 

.35 

T 

CROSS  PLAINS 

3.03 

T 

.44 

.20 

1,94 

.69 

DALLAS  WSO  AP          //R 

2.80 

T 

.01 

.02 

.01 

.99   ,67 

T 

1.50 

T 

T 

T 

DAVILLA 

3.32 

.79 

.71 

1.86 

OECATUR  2  SSW 

1.33 

.93   ,14 

. 

35 

.44 

.17 

DENISON  DAM 

1.61 

T 

.03 

.60 

.27   ,11 

.08 

.21 

.05 

.02   .04 

.16   .04 

DENTON  2  SE 

2.03 

.09 

.29 

.64 

.19 

.66 

.16 

DUBLIN 

.73 

.03 

.03 

T 

.10 

.09   ,06 

.09 

.11 

.17 

.02 

.07 

DUNDEE  6  NNW 

3.17 

.57  1,28 

1.32 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.15 

.20 

.38 

.04 

.93 

EASTLAND 

.92 

T 

T 

.23   ,42 

T 

.15 

T     .12 

ENNIS 

7.74 

.15 

■45   ,06 

1.75 

.48 

.10 

4.65 

,10 

EVANT 

2. SO 

« 

• 

• 

«     * 

, 

, 

2.95 

,29 

FARMERSVILLE 

1.98 

T 

.72 

T 

.16   ,51 

.09 

.90 

T 

FERRIS 

3.35 

.03 

.32   ,38 

1.97 

.42 

.21 

FLORENCE  3  SE 

8.09 

T     ,22 

5.45 

1.71 

.67 

FORESTBURO  «  S 

2.69 

T 

,26 

.10 

.26 

33  1.36 

.43 

T 

.06 

.09 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

1.50 

T 

T 

.29 

.51   ,20 

.50 

T 

T 

FRISCO 

2.73 

T 

1.26 

.09   .61 

.04 

.71 

.02 

FROST 

2.73 

.21 

T 

.09 

T 

T 

.25   .16 

.31 

.11 

.08 

.02 

T 

1.54 

GAINESVILLE 

1.16 

.06 

.47   T 

.27 

.22 

.16 

GATESVILLE 

2.27 

.25   ,26 

.97 

.69 

.14 

GEORGETOWN 

2.66 

.01 

.03 

.02 

.13   .17 

1.14 

.86 

.30 

.02 

GLEN  ROSE  2  W 

1.38 

.35 

.78 

.20   .09 

GOLOTHWAITE  2  N 

.47 

T 

.10 

.07 

.02 

.03 

.29 

GRRHAH 

3.86 

1.98  1,47 

.06 

.14 

.19 

SRANeURV 

2.14 

T 

.70   .04 

1.31 

.03 

.02   .04 

GRANGER 

4.30 

.12 

.22 

.14   ,07 

1.99 

.43 

1.73 

GRAPEVINE  0AM 

2.33 

.06 

.94   ,02 

.08 

.02 

1.61 

GREENVILLE  T  NW 

1.14 

.10   ,90 

.10 

.44 

GROESBECK 

3.58 

.42  1.14 

.89 

.02 

.45 

.01 

.69 

GUNTER 

.67 

.06 

.40   .06 

.02 

.11 

HAMILTON  2SSE 

3.33 

T 

.06 

.06   ,11 

.66 

1.06 

1.16 

HENRIETTA 

3.06 

.91 

.17 

1.96 

.02 

HEWITT  1  SE 

1.89 

.04 

1.30 

.99 

HICO 

.97 

T 

T 

T 

.18   T 

.66 

T 

.08 

T 

.09 

HILLSBORO 

1.31 

T 

.29   .10 

T 

.u 

HONEY  GROVE 

2.43 

.39 

T 

.99   ,35 

T 

.80 

.40 

HUCKABAY 

1.14 

,98 

.16 

T 

HURST  SPRINGS 

2.53 

.08 

.07   .08 

.64 

T 

.44 

1.02 

INDIAN  CAP 

1.69 

.79 

.04 

.79 

.11 

JACKSBORO 

1.39 

T 

.75   .03 

.29 

.32 

JARRELL 

7.20 

2.90 

3.00 

1.70 

KAUFMAN  i    SE 

i.ti 

.21   .40 

.26 

1.00 

KCNNEDALE  6  SSW 

1.89 

.03 

T 

.30   ,14 

.04 

.39 

T 

.9J 

KILLEEN 

2.63 

.03 

.06 

.22  1,22 

.63 

.95 

.12 

lAVON  DAM 

1.60 

.37 

.06   ,66 

,71 

LEMISVILLE  DAM 

2.02 

7 

.33   T 

T 

.13 

1,96 

1 1  PAN 

2.90 

.04 

.99   ,26 

1.91 

.06 

noi**  (oUowing  Siation   ] 
164    - 
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Day  of  Month 


13      14      IS 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27      28 


30      31 


MARYS  CREEK 
HC  GRECOR 
HCKINNEV  3  S 
nERIOUN  STATE  RARK 

HEXIA 

MID  CITY 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

nORCAN  3  MNH 

MORGAN  HILL 

HUENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEWPORT 

OLNEY 

QLNEY  5  NHU 

PALO  PINTO 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QUINLAN 

RAINBOW 

RANGER  1  W 

RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSw 
ROSS 
ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINGTDWN 

STEPHENVILLE  *  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWN  a  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 

TRENTON 
TROY 

VALLEY  VIEW 
WACO  DAM 
WACO  WSO  AP 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 


EAST  TEXAS 


ALTO  9  SN 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  WSW 
BEDIAS 

BON  WIER 
BOXELDER 
BREHOND 
BRDNSON 
BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB 

DBHEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EDOH  3  NNW 

EMORY 
EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

CLADEWATER 

GRAPELANO 

GROVETON 

HACANSPDRT 

HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILIE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON   2    NNE 


3. 47 
2.B5 
1.56 


1.70 
1.52 
.97 


2.89 
2.39 
2.23 


2.06 
l.«7 
2.86 


6.3S 

5.40 
1. 53 
.12 

1.40 
2.3B 
1.39 

3.;s 

2.49 


1.85 
3.41 
6.10 

5.04 
3.69 

4.84 


1.59 
3.85 

2.78 
4.88 


.06 
1.50 
.65       ,04       .19 
.16 
.92 

.38       .20       .02 


.60 
.40       .45 

.02      T 

.27 


.03 

.10 


1.15 
.16 
1.D9       .06 


.78       .OB 
1.2B 


2 

62 

2 

.47 

1 

68 

.30 

1 

02 

3 

10 

.34 

1.60 

.02 

.39 

.82 

.85 

.72 

.01 

T 

3.90 

.79 

.0' 

1.70 

.20 

.05 

.82 

|53 

.17 

T 

1.39 

.28 

?.99 

•  04 

.13 

.67 

.10 

1.41 

.15 

T 

1.19 

.35 

1.17 

.21 

.53 

.12 

T 

1.44 

.25 

T 

1.22 

.05 

.07 


.40 
.30      .46 


.21      T 

,10       .SC 


.09       .30      T 

.58       .01 
.56 


.52       .23    1,12 


,70       .12       .35 

.17   2,00      T 


1.00 
.04 


.04       .24 
2.B( 


.08 

2.09 

,12 

1.29 

.59 

.37 

!.28 

.03 

.27 

.17 

.30 

1.94 

.92 

1,38 

.03 

.74 

.76 

.60 

.89 

•  38 

.21 

2.61 

.83 

,08 

1.09 

•  55 

.89 

•  40 

.54 

•  55 

.62 

•  40 

.30 

1.40 

.92 

.85 

•  38 

.02       .09       .02 


.86    1,42       .13 


.Oa  .46 

.91 


1.12 
1.55 
.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JUNE 

1972 

*<3 

Day 

of  Month 

Station 

J: 

e2 

1  1  2  1  3 

MM 

6 

7  1 

e 

9 

10  { 

u  I 

12 

13  1 

14  {  IS 

16  1 

17  1 

18 

19  I  20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25  I  26  I  27 

28  1  29  I 

30 

31 

LDNC  LAKE  9  SW 

«.8D 

T 

T 

T 

.70 

1.80   .20 

.15 

.99 

.90 

•  10 

LONCVIEW 

7.07 

1.20 

.83   .96 

.93 

1.96 

1.38 

T 

•  21 

LOVEliOV 

l.SB 

.18 

.60 

.75 

.39 

LUFKIN  FAA  AP 

A. 69 

T 

.31 

.73 

.87   .76 

1.33 

.69 

HAOISONVILLE 

♦•" 

.71 

.47  2,20 

.93 

.02 

.09 

.92 

.10 

HAONOLIA 

3.25 

1.04 

.60 

.29 

1.36 

MARSHALL 

5.16 

.92  1.60 

1.00 

.37 

.18 

1.02   .07 

HAUO  1  S 

2.94 

.41 

.30   .96 

.19 

.41 

.23 

.44 

MINEOLA  7  SSK 

2.76 

T 

1.43   ,24 

.47 

.03 

.35 

.24 

T 

nINEDLA  e  ENE 

*.J2 

.30 

.03 

.32 

1.60 

.09 

.75 

1.40 

.01 

•  02 

HONTCQHEftY 

3.29 

,60 

.10 

1.59 

.93 

.07 

MOUNT  PLEASANT 

s.ie 

.51 

.94 

1.66  2,16 

1.01 

.73 

.71 

.43 

.03 

MOUNT  VERNON 

5.36 

.22 

.04 

.89  1,37 

.01 

.38 

.46 

1.26   .02 

.59 

.20 

NACOCOQCHES 

5. OB 

.91   .39 

2.19 

.12 

1.91 

NAPLES  1  SH 

l.B« 

.15 

.19   ,94 

T 

T 

.96 

.07 

.31 

NEOLEr  4  SSK 

2.33 

.71 

T 

.32   T 

1.30 

NEUVILLE 

3.59 

1.20   ,02 

1.89 

.03 

•  21 

.24 

NEW  CAnEV  *  NW 

3.64 

T 

.14 

.55 

.26   .12 

2.12 

.49 

NEWTON 

2.67 

.41 

.20   .11 

l.SS 

.02 

.09 

OVERTON 

5.16 

.39 

.47  1,24 

1.64 

.17 

.29 

l.OO 

PALESTINE 

6. 47 

.31 

1.17 

1.21  1.05 

1.02 

1.90 

.03 

.18 

PITTSBURG  5  S 

7.74 

.37 

1.78  1.37 

1,47 

1.60 

1.19 

POYNOR  1  NE 

4. BO 

.06 

.02 

T 

.39 

T 

.09 

.49   ,16 

,64 

T 

2,20 

T 

.79 

PRICE  2  SW 

3.98 

.03 

.39 

.42   ,18 

1.76 

.12 

.40 

.42 

.26 

OUITNAN  2  5 

5.03 

.03 

.02 

1.50  1.55 

.16 

.92 

1.20 

.05 

REKLAW  3  NNE 

5.34 

.31 

.09  1,39 

2.59 

1.00 

mCHAROS 

3.  BO 

T 

.60 

1.20   .40 

1.60 

ROCKLAND  1  W 

- 

_     -     _ 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

• 

- 

- 

- 

-     -     . 

- 

- 

... 

- 

. 

RUSK 

5.01 

T 

.15 

.41  1,60 

1.62 

.45 

.78 

T 

SAM  RAYBURN  0AM 

1.99 

.13 

.02 

.34  1.33 

.02 

.11 

SIMMS  4  WNH 

2.44 

,77 

.63 

.15 

.36 

.35 

.18 

SULPHUR  SPRINGS 

3.57 

.90 

.40   .48 

.04 

1.10 

.40 

.03 

.22 

TEXARKANA 

2.75 

.60 

1.02   ,34 

.14 

T 

.13   .06 

.46 

TIXARKANA  DAM 

1.99 

.02 

.01 

.51   ,91 

T 

.09 

.12   .01 

T 

.04 

.72 

TOWN  BLUFF  DAM 

1.41 

.01 

.04 

.37   ,21 

.30 

.48 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

5.42 

.08 

.94   ,08 

1.87 

2.49 

TYLER  5  NE 

3.42 

1.41 

.93   ,06 

.31 

T 

.30 

.81 

VALLEY  JUNCTION 

4.92 

* 

• 

* 

• 

• 

*     • 

* 

• 

4.92 

WALLER  3  SSW 

4.29 

.90 

.75 

.56 

1.21 

1.27 

WARREN 

2.44 

.03 

.74 

.12 

.13  1,20 

.22 

T 

WILLS  POINT 

3.78 

T 

T 

.21  1,74 

.42 

1.27 

•  14 

T 

WINNSBORO  6  SW 

8.57 

.27 

1.79  2,24 

.18 

2.78 

1.31 

•    •    • 

TRANS  PECOS         0! 

ALPINE 

.15 

.04 

.03 

.08 

BAKERSFIELO 

2.11 

.04 

.99 

.04 

.04 

.57 

.32 

.11 

BALMORHEA 

.87 

.37 

.35 

.19 

BLOYS  CAMPGROUND 

1.91 

.22 

.08 

.32 

.42 

T 

T 

T 

.34 

T     ,33 

.19 

T 

.05 

BOaUILLAS  RANGER  STA 

.64 

T 

.03 

.02 

.97 

.02 

CANOELARIA 

3.82 

.32   .03 

1.20 

.90 

.02 

.26 

.38 

,52 

.08 

.11 

T 

CHISOS  BASIN 

.75 

.13 

.10 

.03 

.17 

.02   T 

.12 

T     .02 

.16 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

1.91 

.50 

.15 

.03 

.33 

.12 

.78 

CRANE 

3.80 

.08 

1.74 

1.21 

.42 

.39 

DRYDEN 

.75 

.79 

EL  PASO  WSO  AP           R 

1.62 

.44 

•  10 

.12 

.22 

.46 

.07 

T 

.19 

.02 

T 

T 

T 

T 

FABENS 

.90 

T 

.25 

.03 

.02 

.05 

T 

.48 

T 

T 

.07 

FORT  DAVIS 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

• 

- 

. 

- 

... 

- 

. 

... 

. 

. 

FORT  HANCOCK  4  S£ 

2.77 

.40 

1.14 

.70 

.30 

.23 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

GIRVIN 

.79 

T 

.29 

.20 

T 

.30 

T 

GRANOFALLS  3  SSE 

- 

T 

T 

.17 

.69 

• 

IMPERIAL 

- 

-     .     - 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

• 

- 

. 

- 

... 

- 

- 

... 

. 

. 

KENT  9  E 

1.53 

.30 

.36 

.06 

.20 

T 

.»l 

LA  TUNA  1  S 

3.59 

.52 

.79 

.01 

.59 

1.70 

.02 

MARATHON 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

.     .     - 

_ 

. 

... 

. 

_ 

MIRFA  NO.  2 

1.51 

.05 

.52 

.12 

.27 

.27 

.13 

.15 

HINTONE  2  S 

1.4B 

.08 

1.40 

HONAHANS 

.23 

.05 

.18 

MOUNT  LOCKE 

1.76 

.55 

.08 

.14 

.40 

.09 

.09 

.10 

,05 

.30 

ODESSA 

1.85 

.45 

.38 

,31 

.71 

PANTHER  JUNCTION 

1.75 

.01 

.02 

.03 

.01 

.72 

.77 

.19 

PICOS 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

... 

. 

- 

... 

- 

PENWELL 

3.99 

1.20 

.38 

,35 

.20 

.27 

K59 

PLATA 

1.42 

.66 

.04 

.64 

.03 

.05 

PRESIDIO 

2.26 

.11   .48 

.06 

.87 

.16 

.98 

RED  BLUFF  DAM 

- 

-    -    - 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

m 

- 

. 

- 

... 

- 

- 

... 

- 

. 

SALT  FLAT  ID  ENE 

3.17 

.45 

.40 

.16 

2.16 

SANDERSON 

1.69 

.05 

.28 

•  15 

.40 

.81 

SHEFFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

... 

- 

- 

SIEKRA  BLANCA 

3.01 

.25 

1.06 

.24 

.10 

.24 

.34 

,67 

.11 

TOYAH 

.10 

.10 

VALENTINE  ID  WSW 

3.40 

.41 

.65 

.51 

.44 

,90 

.46 

.03 

VAN  HORN 

1.54 

.02 

.06 

.52 

.20 

.10 

.31 

.25 

.06 

.02 

WINK  FAl  AIRPORT 

3.90 

T 

1.04 

2.39 

.47 

T 

YSLETA 

2.51 

.38 

.20 

1.10 

.06 

.30 

.03 

.37 

.07 

. 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

IDAHSVILLE 

1.48 

T 

.52 

.09 

.12 

T     T 

.14 

.32 

.29 

AHISTAD  DAM 

2.27 

T 

T 

.01 

.01 

.74 

.01 

1.90 

BERTRAM  >  ENE 

3. SB 

T 

.11 

.1* 

T 

T 

.01  2.66 

.96 

.04 

.03 

.01 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

2.23 

.14 

.89 

.49 

.15 

.55 

.02 

.03 

BLANCO 

2.95 

.12 

.33 

.04 

.16   .02 

T 

.06 

2.22 

BLEWETT  S  NW 

1.18 

.32 

.60 

.04 

.22 

aOERNE 

4.10 

.03 

.21 

.49 

.07 

1.57 

.04   ,09 

T 

.04 

1.64 

BRACKITTVILLE 

... 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

« 

... 

. 

- 

... 

. 

. 

BRAOV 

.73 

T 

III 

,14 

.10 

.38 

■URNET 

3.55 

.60 

.63 

.08 

1.12   ,68 

.44 

CUP  WOOD 

2.19 

.18 

.21 

1.40   .40 

C1*TA  VALLEY 

... 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

- 

« 

_ 

. 

_ 

... 

. 

_ 

... 

. 

. 

CASE  RANCH  3  S 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

* 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

- 

... 

. 

. 

... 

- 

. 

CASTELL 

. 

.     .     - 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

... 

- 

. 

COPI  RANCH 

2.96 

.14 

.88 

.41 

.53 

.60 

COTTONWOOD 

1.65 

.25 

.70 

,70 

CRIOER  RANCH 

2.65 

• 

* 

• 

• 

• 

•    2,65 

DEL  RIO  WSO  AP 

1.82 

T 

.02 

.02 

T 

.16 

.66 

.10 

,84 

.02 

DOOlE  6  NNE 

2.16 

T 

.04 

T 

.08  1,43 

.08 

T 

T 

.9] 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2.00 

• 

• 

• 

•     • 

2.00 

EOEN  1 

3.14 

T 

.03 

2.94 

T 

.17 

ELDORADO  U  NW 

2.12 

1.10 

.79 

.27 

ELDORADO  19  Sw 

2.09 

.48 

1,61 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JUNE      1972 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

■5 

f= 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7   8  1 

9 

10   u 

12 

13 

14   15 

16  1  17 

18 

19   20   21 

22   23   24 

25   26  1  27 

28   29  {  30 

31 

FIFE 

1.61 

.20 

1.16 

,17 

.06 

FREOE«!CKSBUKC 

4.09 

.48 

1.35 

.22 

1.51 

,53 

FUNK  RANCH 

3.71 

.62 

1.39 

.36 

1.12 

,06 

.16 

cai.i> 

5.37 

.05 

.50   .60 

1.30 

2.50 

.42 

HARPER 

.72 

.60 

.12 

HUHSLE  PUMP  STA  S  MNH 

. 

. 

... 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

- 

. 

-   -   . 

. 

... 

. 

HUNT 

1.76 

.22 

.47 

1.02 

.05 

HVE 

- 

_   -   - 

.   .   - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

.   _   - 

.     -     - 

... 

JAKES  RIVER  RANCH 

.57 

.11 

.46 

JOHNSON  CITV 

2.92 

.15 

.65 

.05   .62 

.26   .21 

.60   .18 

JUNCTION 

1.91 

.05 

.10   .22 

.03 

1.35 

.16 

JUNO 

- 

..     -     . 

... 

.   - 

- 

. 

- 

. 

• 

. 

. 

.   .   - 

... 

... 

... 

KEHPNER 

1.B6 

.10 

1.14 

.06 

.41 

.15 

KERRVILI-E 

1.29 

.02 

.25   .10 

.33 

T     ,43 

.16 

LABPASAS 

1.3A 

.32   .26 

.02 

.12   .04 

.03   .04 

.31 

.16 

LANCTRY 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

... 

... 

... 

LLANO 

2.7« 

.40 

.30 

.48  1.56 

LVNXHAVEN  RANCH 

1.7) 

.61 

.46 

.11   .57 

MARCO 

2.19 

.70 

1.21   .15 

.12 

MASON 

1.49 

.19 

.91   .39 

MC  CAMEY 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

... 

. 

. 

MEDINA 

2.21 

.30   .74 

.70 

.18   .04 

.25 

MENARD 

1.67 

.03 

.06 

.51 

1.05 

MERTZDN 

2.3a 

1.93 

.45 

NELSON  RANCH 

3.67 

T 

.16 

T     .50 

T 

T     .10 

2.70   .21 

T 

T          T 

T         T 

NIX  STORE  1  w 

2.16 

.35 

.06 

.22 

1.53 

OAK  CREEK  LAKE 

4.30 

T 

.70 

T 

1.77 

1.10   .73 

OtONA 

- 

_     -     . 

... 

- 

- 

. 

- 

- 

• 

- 

. 

... 

... 

.     .     - 

... 

PAINT  ROCK 

3.09 

.41 

.12 

1.67   ,19 

T     .50 

PANDALE 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

* 

" 

" 

- 

- 

... 

- 

-     -     ■ 

. 

PRAOE  RANCH 

.66 

T 

.06 

T 

.55 

.05 

RANKIN 

1.09 

.42 

.09 

.03 

.25 

.15 

.13 

REO  BLUFF  CROSSING 

3.46 

.02 

.68 

.53 

2.23 

RICHLAND  SPRINGS 

.70 

.50 

.20 

ROBERT  LEE 

- 

... 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

... 

... 

.     .     - 

. 

ROCKSPRINGS 

1.41 

.50 

.91 

ROCKSPRINGS  21  SW 

1.22 

.01 

.07 

.02   .03 

.65   .01 

.43 

ROUND  MOUNTAIN  <•  HNW 

2.56 

.99 

.46 

.14 

.97 

SA6INAL  1  HSU 

1.34 

.06 

.17 

.29   .37 

.10 

.02 

.06 

.27 

SAN  ANGELO  DAH 

4.3B 

.22 

1.63 

.02 

.94 

T 

1.57 

SAN  ANCELO  HSO  AP        R 

4.21 

2.31 

.03 

1.24 

T 

T 

.36   .2: 

SAN  SABA 

2.18 

.03 

.10 

.15 

1.90 

SLOAN 

1.6B 

T 

T 

T     T 

.10 

.12 

.09 

1.37 

SONORA 

1.06 

T 

T 

.03 

1.03 

T 

SPICEKOOO  1  S 

1.69 

T 

.52 

.08 

.01 

.11   .65 

.52 

T 

STERLING  CITY 

3.79 

.07   .42 

.35 

.32 

.65 

.71  1.27 

TAYLOR  RANCH 

.50 

.04 

.14   ,21 

T 

.11 

TEAGUE  RANCH 

2.94 

T 

.70 

.57 

.60 

.25 

.62 

TELEGRAPH 

2.18 

T 

.1) 

1,32 

.21 

.50 

UVALDE 

1.61 

.03 

T 

.05 

.20   ,15 

.44 

.09 

.03   .04 

T     .06 

.52 

MATER  VALLEY 

2.73 

.20 

1. 10 

.06 

.60 

T 

T 

.30   .27 

WATER  VALLEY  10  NNE 

4.54 

.17 

.73 

.82 

,05 

2.05   .72 

WATSON 

1.59 

.07 

I. 00   ,35 

.17 

T 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

3.09 

T 

.58 

.11 

T    1.60 

.80 

AUSTIN  HSO  AP            R 

2.20 

.01 

.15 

.10 

.04 

.02   ,22 

1.64   .02 

BEEVILLE  5  NE 

3.5s 

1.47 

.40 

.15 

.02   .71 

,14   ,02 

.16   .51 

BLUE 

4.96 

.05 

.03  2.15 

,36   ,60 

.75  I. 00 

BRENHAH 

4.40 

T    2.23 

,60 

.57  1.00 

SULVERDE 

1.B4 

.27 

.36   .66 

,06 

.29   .20 

CALDMELL 

1.50 

.02 

T 

.12   ,12 

.62   .56 

T 

.06 

CANYON  DAM 

3.75 

.76 

.25   .12 

.16 

.55   .81 

1.10 

CHAPMAN  RANCH 

6.40 

T     .02 

1.15 

1.00 

1.D9 

.12  1.76 

T     ,66 

.40 

CIBOLO  CREEK 

1.00 

.75 

.2! 

CLASSENS  RANCH 

_ 

.     -     - 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

. 

COLUMBUS 

1.63 

.70 

.59 

.24   .10 

CORPUS  CHRISTI 

5.49 

2.38 

.53 

1.40 

•  26 

.92 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

3.65 

.03   .09   .06 

T 

1.20 

.08 

1.75 

T 

.04   ,24 

.16 

CUERO  3  E 

- 

. 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   -   - 

... 

-     -     - 

. 

DIME  BOX 

5.67 

.26 

3.76  1.65 

DRYER  1  NW 

2.72 

T     T 

T 

.04 

.19   .53 

.35 

.03   ,26 

1.30   .02 

ELGIN 

4.14 

T 

T     .50 

.40 

T 

.10   T 

1.92  1.22 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

. 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

m 

. 

... 

... 

.     .     - 

... 

FALLS  CITY  A  USX 

2.89 

T 

T 

.16 

.92   .22 

T 

T 

1.09   .22 

.26 

FEDOR 

4.12 

2.90  1.22 

FISCHERS  STORE 

4.42 

T 

.67 

.48   T 

.15 

1.32 

.11   .12 

1.57 

FLATONIA  2  W 

4.76 

T     .73 

.11 

1.15 

1.90   .14 

.73 

FLORESVIILE 

1.90 

.24 

.61   .65 

.40 

GIDOINCS 

2.01 

.58   ,21 

.62   .33 

.07 

GOLIAD 

5.43 

.02   .12 

.05 

.24 

.05 

2.15  2.01 

T 

.34 

.36   T 

.09 

GOLIAD  1  SE 

4.90 

.35 

1.00  2.75 

.35 

.30   .15 

GONZALES 

.82 

T 

.08   .17 

T 

.04   .12 

.33   .08 

T 

HALLETTSVILIE 

3.80 

T          T 

T 

T 

.55   T 

.75 

.20 

1.50   .60 

HONDO 

1.27 

.07 

.20 

.33   T 

.01 

.15 

.51 

JEDDO  2  NNE 

1.61 

T 

.02 

.05 

.54 

T 

T 

T     .08 

.92 

KARNES  CITY 

3.11 

.16   .14 

1.06 

.10 

1.65 

KENEOV 

... 

... 

. 

- 

- 

. 

... 

... 

.     .     - 

... 

KINGSVUIE 

B.54 

T     .06 

.98   .64 

1.13 

.36 

T    1.77 

1.91 

.76   ,06 

.80   .05 

LA  GRANGE 

2.19 

.02   .07 

.56   ,02 

1.15   .35 

.02 

LEXINGTON 

4.71 

T 

T     T 

T 

.31 

1.75  2.22 

.43 

LOCKHART  2  NM 

2.54 

.06 

.86 

.48   .92 

.20 

LULING 

2.40 

T 

.05 

.12   .06 

T 

.01   T 

1.56   .32 

.28 

MATHIS 

4.10 

T 

T     .25   T 

T 

.59 

.01   .85 

T 

T 

2.00   T 

.40 

NATALIA 

1.90 

.04 

.94 

.03   .11 

.30 

.06 

.20   .20 

NEH  BRAUNFELS 

4.78 

.73 

.36   .13 

1.17 

.33  2.04 

NIXON 

2.47 

.26 

.21 

.09   .05 

.05 

.12 

1.61   .06 

POST  OAK  SCHOOL 

5.07 

.02 

.18 

2.60  2.07 

RED  ROCK 

2.75 

1.40 

.10 

.65 

.60 

REFUGIO 

3.76 

.71   T 

.74 

.13 

.10   .94 

T 

.02   ,12 

1.00 

RICARDO 

5.79 

.20 

.65 

.74 

.56   .63 

.33 

.56  2.12 

RIOMEDINA  2  N 

2.93 

.96 

.15 

,12 

1.70 

ROBSTOWN 

3.37 

.12 

.06 

T 

1.36 

.11   .76 

.66 

,06 

.02 

ROCKPORT 

5.66 

T 

T 

1.6B 

.16 

.32   .50 

T     ,48 

2.13   .37 

RUNGE 

3.45 

.61 

.06 

T     .25 

.11 

T 

2.40 

SAN  ANTCNIO  WSO  AP       R 

2.66 

.10 

.91 

T     .38 

T 

.12   ,16 

.91   .26 

SAN  MARCOS 

2.61 

.52 

.06   .05 

.69 

.04 

.04   .72 

.49 

5CHULENBURG 

4.89 

.03   .72 

.34   .11 

3.32   .37 

SEALY 

6.28 

2.64 

.46 

.04 

3.05 

.09 

SINTON 

3.13 

.50   .10 

.15   .02 

.70 

.30 

.03   .17 

.06   ,72 

.36 

SMITHVILLE 

_ 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

... 

... 

... 

... 

SOMERVILLE  DAH 

3.33 

.02   .21 

,05   ,15 

1.10  1.80 
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TEXAS 
JUNE 

1972 

"3 

Day 

of  Month 

Station 

T: 

(2 

>   1 

2  1 

3 

4  1  S  I  6 

7     'a 

9 

10  1  11  I 

12 

13 

U   IS 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  I  21 

22   23  1  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

SfElKS 

6.27 

T 

T 

, 

T 

T 

2.96 

~T 

1.10 

.78 

.96 

.47 

T 

, 

SPUING  tKANCH 

5.66 

•  29 

.79   .40 

.19   .98 

T 

1.90 

1.63 

HAELOEK  7  SSH 

3.10 

T     .99 

.19 

.93 

1.B3 

MASHINCTON  STATE  PARK 

4.65 

3.00 

,90 

T     ,99 

.20 

. 

HELOER  HUOllfE  FNOTN 

2.75 

.09 

1.18 

.19   .76 

,53 

■ 

YOAKUM 

3.67 

T 

T 

T 

T 

.45   .09 

1.91 

1.50 

.16 

. 

Y0RKT3WN 

3.0A 

.06 

.07   ,20 

,78 

.42 

1.91 

• 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

2.65 

.03 

.27 

.12  1.35 

.35 

.15 

.38 

ANAHUAC  TBCD 

».70 

.97 

.04   .11 

2.96 

.95 

.07 

ANCLETON  2  H 

4.00 

.96 

1.10 

.09 

.06 

1.83 

«AY  CITY  WATERWORKS 

2.«6 

.39 

.01 

.83   ,80 

T 

,30   .20 

.02 

.45 

BEAUHONT  FILTER  PLANT 

.92 

.02 

.16 

.18 

.03   .03 

.20 

.27 

.05 

CLEVELAND 

2.23 

T     .17 

.02 

T 

.26   .19 

.09 

1.00 

T 

.94 

CLOOINE 

9.20 

.03 

.67 

.12  2.31 

.72 

T     .19 

.40 

.70 

.10 

CYPRESS  I  SW 

2.43 

T 

1.24   .72 

.26 

.21 

T 

DANEVANC  2  SE 

4.15 

1.14 

.10 

T 

1.23 

.90 

.01   .04 

.66 

.07 

T 

EONA  HWY  59  BRIDGE 

2.07 

.19 

.03 

.02   .16 

.59 

.72 

.40 

EL  CAMPO 

2.73 

T 

1.60 

.90 

.05 

.18 

FREEPORT  2  Nw 

1.93 

1.14 

.32 

.02 

.02   .19 

.02 

.26 

GALVESTON  WSO  CI         R 

.50 

.02 

.17 

.01 

.23 

.01 

.02 

.04 

T 

HOUSTON  MSO  AP 

3.02 

.03 

1.09 

.59 

.11  1.16 

.04 

T 

HOUSTON  FAA  AP 

9.92 

T 

T 

2.19 

.07 

T     .08 

3.62 

T 

HOUSTON-BARKER 

2.64 

.04  1.11 

.66 

.09 

.78 

HOUSTON-DEER  PARK 

4.92 

1.97 

.41 

.17   .05 

.57 

1.79 

T 

HOUSTON-HEIGHTS 

4.30 

1.77 

.43 

.23   ,12 

1.55 

.20 

HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

3.4B 

1.58 

.70  1.00 

.20 

HOUSTON-MESTBURY 

6.27 

.30 

.48  9.03 

.02   T 

.44 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

2.09 

.20  1.08 

.21   .22 

.28 

.10 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 

4.07 

.87   .61 

.03 

1.50   .96 

.07 

.01 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

2.89 

1.37 

.06 

.05   .38 

.86 

.17 

HUMBLE 

2.90 

1.00 

.45   .26 

.99 

.20 

LIBERTY 

3.16 

.15   .38 

.84   .02 

1.70 

.04 

.03 

MATAGORDA  NO  2 

1.29 

.21 

.10 

.03 

T 

.20 

.53 

.18 

T 

T 

NEW  GULF 

4.28 

.16 

.18 

1.45  1.44 

T 

.33   .23 

.04 

.45 

ORANGE  A  NW 

1.89 

T 

.39 

.49 

.16   T 

.61 

.24 

PALACIOS  FAA  AP 

3.09 

.08 

.18 

T 

T 

.29   .02 

.06 

.01  1.62 

.83 

T 

PIERCE  1  E 

2.86 

.92 

.10 

.20 

.86 

.60 

.18 

POINT  COMFORT 

4.92 

.26 

.04 

1.35   .36 

T 

2.17 

.34 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

3.43 

.11   T 

.10 

.17 

.03  2.92 

.07 

.03 

PORT  LAVACA  NO  J 

« 

- 

- 

- 

-     .     - 

. 

- 

. 

. 

. 

■ 

. 

_ 

-     -     - 

... 

.     .     - 

PORT  0  CONNOR 

.68 

T 

.09 

T 

T 

.07 

.39   .08 

.08 

.05 

RICHMOND 

6.69 

.07 

6.06 

■  11 

.09 

.30 

.10 

SUGAR  LAND 

9.60 

T 

.02  3.74 

.10 

.36 

I.  OS 

.30 

THOMPSONS  3  WSW 

4.10 

.04 

.49 

2.96 

.03 

.20   .22 

.06 

.45 

.09 

TOMBALL 

3.49 

1.19 

.49 

l.BS 

VICTORIA  WSO  AP          R 

3.17 

.22 

.27 

.03 

.01 

1.07   .09 

1.08 

T     T 

.39 

.01 

WHARTON 

1.46 

.09 

.04 

.69   .34 

.20 

.10 

T 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 

3.08 

.29   T 

T 

1.26 

.32   .08 

.20 

.76   .03 

.13 

.09 

ARMSTRONG 

6.18 

.20 

.90 

1.73 

.98 

1.19   .12 

.56 

.80 

.50 

BATESVILLE 

.39 

.31 

.08 

BENAVIDES  NO.  2 

4. 84 

.09 

2.00 

.OS 

1.93 

.34 

.40 

BIG  WELLS 

2.49 

T 

.41 

.07   .13 

.33 

.19 

T     .44 

.48 

CARRIZO  SPRINGS 

3.01 

.27 

T 

.79 

.08   T 

.01 

.93 

.63 

.34 

CATARINA 

4.2B 

.61 

.10 

1.11 

1.94 

.92 

CHARLOTTE  5  NNW 

3.22 

.19 

1.29 

.02 

.70 

■  06 

1.00 

COTULLA 

1.59 

.60 

.SO 

.1! 

COTUILA  FAA  4P 

1.53 

.97 

.IB 

.68 

.10 

T 

CRYSTAL  CITY 

2.10 

.20 

T 

.66 

.10   .12 

.2« 

.32 

.33 

.04 

T 

.07 

OIILEY 

2.49 

.03 

.34 

T 

.96 

.11   .11 

.09 

.03 

.02 

.96 

.60 

EAGLE  PASS 

- 

- 

. 

m 

. 

... 

-     _     _ 

-   .   * 

.     .     - 

ENCINAL  3  NW 

4.62 

.10 

.70 

.36 

.76 

2,40 

.30 

FALCON  DAM 

6.12 

1.26 

2.90 

.86 

.06 

,90 

.03 

.42 

.07 

FALFURRIAS 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

.     .     - 

- 

... 

- 

FOWLERTON 

.77 

.33 

.22 

.20 

FREER 

2.83 

1.30 

.19 

1,11 

.27 

FRIO  TOWN 

1.03 

.63 

.03 

.37 

GEORGE  WEST 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HEBBRONVILLE 

4.89 

.02 

3.30 

.08   .07 

.67 

,9e 

.13 

T 

JOURDANTON 

1.81 

.10 

.81 

.11 

,19 

.60 

LA  PRYOR 

.79 

.29 

,32 

.07 

.07 

LAREDO  NO.  2 

3.26 

.09  1.01 

.12 

.90   .11 

1.47 

T 

PEARSALL 

2.67 

.03 

.70 

.29   .01 

.01 

T     .11 

T 

1.96 

POTEET 

3.37 

.19 

.20 

.35   .19 

.10 

,29 

.43 

.70 

1.0« 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

. 

... 

... 

.   .   - 

... 

SARITA  7  E 

4.99 

I.IB 

.60 

.85 

.80 

.09   ,70 

.09 

,05 

.11 

.20 

THREE  RIVERS 

1.89 

.20 

.75 

.12 

.38 

.39 

.09 

TILOEN 

3.63 

.73 

.42 

.09 

T 

2.39 

WHITSETT  2  SW 

2.69 

T 

1.20 

T 

T 

,22 

T     .20 

.32 

.75 

ZAPATA 

4.41 

T 

.42  1.20 

.72 

T     .08 

• 

• 

•     • 

• 

• 

• 

1.99 

•    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

B.92 

.28 

T 

.01 

.04 

.1*   .70 

3.73 

.47  2,68 

.03 

,11 

T     .30 

.03 

HARIINCEN 

- 

- 

- 

-     -     . 

. 

. 

- 

. 

. 

• 

. 

- 

.     -     - 

-     -     . 

-    .   - 

... 

MC  ALLEN 

. 

- 

- 

-     -     . 

. 

. 

- 

. 

. 

m 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     _     _ 

_   .   . 

... 

MC  ALLEN  FAA  AP 

6.92 

T 

.19 

.04 

.19  1.73 

.44 

.22  1.27 

1.69 

.91 

T     ,65 

.04 

MC  COOK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

MERCEDES  t    SSE 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

MISSION  «  W 

- 

. 

- 

-     -     - 

- 

. 

. 

. 

. 

• 

_ 

. 

- 

... 

-     _     - 

... 

... 

PORT  MANSFIELD 

- 

. 

- 

... 

- 

- 

. 

- 

. 

■ 

- 

. 

- 

... 

-     _     - 

.   -   - 

... 

RAYMONDVILLE 

- 

- 

. 

-     -     . 

. 

- 

- 

. 

. 

m 

- 

. 

- 

... 

-     _     _ 

... 

... 

SAN  BENITO 

9^89 

.06 

.29 

.20 

1.10 

.83   .49 

2.33 

.02 

.16 

.12 

.37 

WESLACO  2  E 

10.79 

.21 

.68   .09 

.43  l.lfl 

1.98 

.13  2.44 

2.60 

.03 

.96   .26 

.14 

.02 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


THXAS 

JUNE 


Slalion 

Day 

of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

*     *     • 
HIGH  PL'INS         01 

AHARILLO  WSO  4P 

MAX 

MIN 

86 
52 

90 
55 

89 
58 

87 
61 

85 
59 

86 
59 

87 
58 

87 
58 

68 
62 

65 
63 

83 
63 

80 
62 

81 
62 

66 
56 

82 
58 

61 

60 

82 

61 

90 
61 

91 
67 

61 
59 

87 
59 

84 
62 

84 
67 

94 
66 

96 
65 

92 
60 

93 
59 

91 
63 

84 
61 

87 
62 

66.6 
60.6 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

83 
55 

90 
60 

89 
63 

87 
62 

87 
57 

86 
59 

86 
60 

84 
63 

91 
61 

93 
65 

92 
63 

84 
65 

90 
64 

93 
67 

93 
61 

84 
66 

66 
63 

90 
63 

98 
69 

99 
63 

98 
67 

100 
68 

103 
70 

102 
74 

103 
76 

102 
73 

103 
73 

105 
70 

92 
72 

90 
65 

92.8 
65.2 

8IG  SPUING 

MAX 

MIN 

81 
58 

85 
59 

88 
63 

89 
66 

87 
65 

87 
66 

86 
66 

86 
59 

86 
63 

69 
66 

69 
64 

62 
66 

88 
67 

86 
60 

90 
62 

82 
63 

86 
65 

64 
67 

68 
68 

101 
70 

100 
70 

95 

70 

99 
73 

100 
74 

101 
75 

103 
75 

105 
65 

105 
66 

103 
69 

92 
68 

91.6 
66.3 

BDRGER  3  W 

MAX 

MIN 

88 
56 

95 
62 

93 

63 

91 
63 

89 
60 

90 
61 

91 

61 

90 
62 

90 
63 

84 
66 

86 
62 

86 
62 

66 
64 

89 
57 

86 
57 

83 
62 

84 
64 

91 

61 

94 
64 

90 
58 

69 

61 

88 
63 

86 
64 

95 
65 

98 
65 

95 

67 

95 
65 

94 
62 

89 
64 

88 
62 

89.8 
62.2 

BRAVO 

MAX 

MIN 

90 
52 

91 
58 

93 
61 

90 
56 

87 
58 

87 
55 

86 
58 

84 
54 

90 
57 

89 
57 

86 
56 

84 
57 

64 
61 

89 
50 

64 
54 

82 

57 

83 
58 

92 
56 

94 
59 

91 
60 

92 

60 

91 
58 

92 
64 

93 

62 

95 
57 

93 
59 

93 
61 

91 
59 

87 
63 

91 
56 

89.1 
57.8 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

79 
49 

84 
53 

89 
58 

88 
57 

86 
56 

85 
56 

85 
58 

85 
57 

85 

57 

89 
58 

90 
60 

84 
60 

79 
60 

86 
62 

67 
59 

81 
59 

82 
5* 

82 
59 

90 
61 

95 
60 

93 
60 

94 
64 

96 
69 

99 
70 

99 

70 

97 
72 

96 
67 

100 
64 

101 
65 

88 
64 

89.2 
60.7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

87 
55 

96 
56 

92 
61 

89 
61 

87 
61 

90 
62 

90 
63 

91 
59 

96 

61 

90 
62 

88 
65 

66 
63 

64 
62 

85 
64 

87 
66 

85 
63 

87 
64 

90 
62 

92 
67 

63 
69 

81 
58 

86 
63 

69 
67 

97 
63 

97 
65 

93 
57 

96 
64 

91 
65 

85 
61 

92 
62 

89.5 
62.4 

CANYON 

MAX 

MIN 

85 
53 

90 
58 

91 
60 

90 
59 

88 
60 

87 
60 

86 
59 

84 
71 

67 
59 

88 
63 

86 
62 

63 
61 

60 
61 

89 
57 

89 
57 

83 
61 

83 
60 

89 
61 

95 
67 

94 
61 

85 
60 

90 
62 

90 
67 

93 
67 

97 
66 

97 
60 

96 
63 

97 
65 

93 
59 

86 
63 

89.1 
61.4 

CHANNING  NO.  2 

MAX 
MIN 

82 
55 

90 
60 

94 
61 

93 
60 

90 
60 

88 
60 

88 
60 

90 
61 

89 
64 

91 
61 

86 
59 

68 
59 

85 
62 

67 
56 

91 
51 

81 
57 

84 
60 

83 

58 

93 

59 

93 
60 

78 
58 

90 
60 

66 
62 

87 
62 

93 
62 

96 
62 

91 
60 

94 

61 

91 

66 

79 

60 

86.4 
59.9 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

78 
49 

85 
54 

91 
60 

88 
61 

87 
52 

85 
60 

86 
59 

88 
60 

67 
60 

87 
61 

85 
63 

84 
61 

79 
61 

81 
55 

85 
56 

82 

60 

62 
61 

80 
61 

90 
61 

94 
65 

82 
59 

65 

59 

63 
61 

84 
63 

94 
66 

97 
60 

93 
61 

98 
64 

90 
67 

63 
61 

86.4 
60.1 

CROSBVTDN 

MAX 

MIN 

79 

51 

86 
56 

90 
60 

88 
60 

88 
57 

87 
60 

88 
61 

87 
60 

90 
61 

89 
63 

89 
62 

86 
63 

85 
65 

65 
64 

87 
60 

87 
60 

82 
64 

80 
64 

90 
66 

96 
63 

62 
64 

86 
65 

96 
66 

94 
71 

95 
71 

102 
67 

103 
68 

103 
70 

97 
67 

87 
64 

89.6 
63.2 

DALHART  fAA  AP 

MAX 

MIN 

90 
5<. 

90 
56 

90 
55 

88 
59 

88 
56 

87 
57 

86 
58 

86 

57 

91 
60 

82 

57 

86 
58 

65 
60 

65 
56 

86 
55 

82 
56 

83 
60 

84 
58 

92 
56 

92 

57 

79 
58 

93 
58 

84 
60 

87 
58 

92 

64 

95 
55 

89 
61 

90 
52 

90 
59 

81 
65 

69 
58 

87.4 
57.8 

OIHMITT 

MAX 

MIN 

80 
".9 

86 
56 

92 
59 

92 
58 

90 
55 

89 
55 

89 
57 

87 
54 

66 
58 

92 
59 

90 
59 

89 

60 

63 
60 

82 
57 

89 
54 

62 

60 

64 
58 

80 

56 

90 
60 

95 

60 

84 
58 

89 
56 

97 
64 

98 
65 

96 
62 

98 
59 

100 
55 

101 

61 

97 
67 

82 
56 

69.7 
58.4 

DUKAS 

MAX 

MIN 

81 
66 

92 
59 

98 
61 

93 
62 

90 
61 

87 

61 

88 
62 

89 
63 

90 
64 

91 
65 

85 
58 

86 
61 

66 
59 

64 
58 

85 
57 

82 

57 

82 
61 

82 
59 

93 
60 

92 

56 

77 
57 

66 
57 

82 

60 

34 
61 

94 
65 

97 
63 

89 
63 

96 
60 

90 
61 

80 
61 

87.7 
60.3 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

79 
51 

85 
54 

89 

54 

88 
67 

87 
58 

86 
59 

88 
61 

87 
61 

86 
60 

87 
61 

88 
60 

64 
64 

75 
64 

83 
63 

86 
59 

81 
59 

64 
62 

81 
64 

90 
68 

98 
68 

65 
63 

88 
65 

98 
68 

93 

71 

97 
71 

100 
64 

102 
64 

103 
65 

97 
66 

68 
62 

68,8 
62.6 

FQLLETT 

MAX 

MIN 

77 
54 

87 
59 

93 
60 

91 
62 

89 
63 

89 
62 

91 
64 

92 
64 

90 
64 

90 
65 

86 
62 

85 
62 

85 
63 

60 
60 

86 
63 

82 
63 

85 
64 

82 
66 

86 
62 

93 
59 

80 
56 

61 
59 

85 
60 

81 
65 

96 
67 

95 
62 

90 
65 

95 
62 

92 

67 

63 
66 

87.3 
62.3 

FRIQNA 

MAX 

MIN 

80 
51 

89 
56 

93 
57 

92 

58 

89 
59 

88 
59 

88 
58 

86 
58 

84 
59 

91 
60 

93 
58 

85 
61 

82 
61 

65 
58 

90 
54 

81 
58 

82 
58 

SO 
59 

91 
62 

95 

65 

84 
60 

88 
61 

95 
66 

96 

67 

95 
63 

95 
59 

97 
57 

97 
61 

95 
65 

64 
60 

89.0 
59.6 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 
MIN 

82 
53 

82 
54 

86 
59 

89 
62 

86 
60 

85 
60 

87 
61 

86 
62 

86 
61 

89 
61 

90 
62 

85 
63 

79 
66 

86 
68 

94 
62 

84 
62 

85 
63 

82 
64 

67 
66 

100 
66 

101 
68 

95 
69 

97 
70 

102 
69 

101 
69 

103 
73 

105 
63 

107 
63 

104 
71 

95 
65 

91.3 
63.6 

CRUVER 

MAX 

MIN 

90 
55 

98 
56 

97 
58 

94 
62 

92 
59 

93 

58 

93 
59 

91 
60 

94 
65 

90 
66 

91 
59 

90 
59 

88 
64 

92 

57 

93 
58 

90 
61 

86 
62 

9* 
60 

95 
59 

94 
56 

89 
57 

91 
58 

92 
60 

96 

65 

102 
58 

100 
61 

99 

64 

97 
60 

93 
61 

92 

61 

93.3 
59.9 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

79 

48 

87 
53 

92 
55 

90 
57 

86 

57 

86 
56 

86 
57 

88 
56 

84 
59 

89 
60 

90 
61 

84 
60 

83 

61 

62 
56 

89 
56 

82 
56 

80 
60 

60 
60 

90 
60 

95 
63 

81 
61 

87 
61 

93 
63 

95 

64 

94 
61 

95 

55 

96 

54 

99 

53 

95 
66 

82 
59 

86.0 
58.4 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

87 
57 

92 
59 

92 
58 

90 
57 

90 
60 

91 
60 

89 
62 

88 
60 

92 
60 

92 
60 

87 
63 

81 
59 

66 
57 

91 
64 

65 
66 

67 
66 

88 
68 

92 
63 

101 
65 

101 
62 

96 
66 

103 
72 

106 
72 

104 
70 

104 
71 

105 
72 

107 
68 

104 
69 

94 
68 

91 
62 

93.9 
63.9 

LEVELLAND 

MAX 

MIN 

80 
52 

86 
55 

91 
57 

90 
56 

88 
56 

87 
57 

87 
55 

85 

54 

95 
57 

69 
58 

94 
52 

82 

61 

75 
60 

64 
61 

85 
60 

81 
61 

82 
60 

80 
60 

89 
61 

96 
60 

91 
62 

90 
64 

95 
68 

99 

70 

99 

70 

100 
60 

100 
60 

101 
64 

102 
65 

67 
62 

89.7 
59.9 

LIPSCOMB 

MAX 

MIN 

80 
48 

88 
55 

95 
56 

96 
56 

91 
59 

90 
55 

93 

54 

93 
61 

92 
64 

92 
65 

68 
62 

85 
60 

86 
60 

85 
57 

66 
57 

85 
57 

86 
57 

91 

65 

69 
65 

92 

64 

60 
57 

84 
57 

88 
57 

83 
61 

95 
63 

97 
60 

90 
60 

95 
59 

91 
60 

82 
62 

89.0 
59.1 

littlefield  no.  2 

MAX 

MIN 

78 

50 

84 
51 

89 
60 

91 
58 

88 
57 

89 
59 

88 
59 

85 

61 

82 
57 

90 
60 

92 
59 

92 
59 

74 
59 

83 
62 

84 
59 

64 
58 

62 
59 

82 

59 

69 

64 

96 

64 

68 
61 

89 
64 

97 
67 

99 
71 

98 
70 

99 

64 

99 
64 

100 
65 

101 
65 

86 
60 

89. J 
60.8 

LUBBOCK  WSO  AP 

MAX 

Mm 

86 
56 

90 
60 

90 
61 

88 
61 

87 
i6 

88 
60 

87 
63 

86 
63 

90 
62 

90 
65 

80 
63 

76 
66 

82 
63 

86 
64 

80 
62 

82 
66 

80 
62 

89 
64 

97 
69 

89 
65 

67 
65 

97 
68 

97 

71 

96 
76 

100 
74 

101 
67 

102 
68 

100 
67 

82 

67 

87 
65 

89.1 
64.6 

MC  LtAN  3  E 

MAX 

MIN 

86 

60 

92 
64 

93 
66 

89 
62 

91 
63 

91 
64 

91 
64 

91 
65 

69 
65 

87 
63 

79 
64 

78 
65 

80 
64 

86 
63 

67 
66 

82 

65 

89 
64 

95 
68 

90 
61 

85 
64 

91 

70 

86 
64 

92 
69 

100 
70 

92 
65 

97 
64 

94 
69 

91 
66 

87 
67 

89.1 

65.0 

MIAMI 

MAX 

MIN 

77 
45 

87 

51 

92 

57 

90 
60 

88 
59 

88 
59 

90 
59 

90 

60 

92 
62 

90 
64 

85 
65 

67 
63 

82 
56 

87 
59 

86 
60 

64 
59 

8* 
60 

83 
62 

92 
67 

94 
68 

62 

60 

84 
58 

89 
62 

67 
62 

96 
65 

100 
60 

90 
65 

94 
60 

91 
60 

60 
60 

88.1 
60.3 

MIDLAND  WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
53 

88 
58 

88 
64 

87 
61 

86 
57 

88 
61 

84 
60 

84 
66 

90 
62 

92 
64 

84 
62 

64 
65 

88 
67 

92 
66 

82 

64 

64 
68 

8* 

65 

90 
66 

99 

68 

100 
67 

95 

71 

100 
7* 

102 
71 

99 

70 

102 
72 

103 
74 

103 
75 

104 
70 

95 

72 

92 
67 

91. « 
66.0 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

MIN 

83 
54 

89 
60 

89 
61 

88 
57 

86 
53 

68 
57 

86 
55 

84 
67 

90 
68 

91 
56 

89 
61 

62 
67 

66 
58 

93 
66 

90 
63 

6! 
62 

8» 
62 

91 
65 

101 
68 

102 
69 

100 
70 

101 
69 

104 
72 

103 
72 

104 
75 

105 
74 

105 
73 

106 
72 

96 
66 

»2 
68 

93.2 

64.7 

MORTON 

MAX 

MIN 

78 
51 

84 
52 

89 
57 

89 
56 

85 
56 

85 
56 

86 
58 

89 
58 

81 
57 

90 
59 

92 

59 

84 
61 

83 
60 

85 
54 

86 
58 

80 
58 

80 
59 

80 
6C 

90 
60 

94 
60 

69 
59 

68 
61 

94 
65 

97 
68 

96 
68 

98 
61 

98 
61 

96 

60 

101 
62 

86 
63 

88.5 
59.2 

MULESHOE  I 

MAX 

MIN 

80 
51 

86 
53 

90 
59 

89 
54 

86 
58 

85 
58 

84 
58 

84 
58 

81 
57 

91 
56 

90 
59 

85 
59 

62 
60 

67 
58 

87 
55 

82 
58 

63 
56 

80 
58 

93 
61 

96 
96 

87 
59 

88 
62 

97 
67 

97 
65 

96 
62 

97 
58 

98 
56 

99 
56 

96 
62 

83 
60 

68.6 
56.6 

olton 

MAX 

Mm 

79 
52 

85 
54 

87 
56 

89 

57 

90 
56 

86 
56 

88 
56 

86 
54 

67 
57 

89 
60 

87 
61 

92 

61 

83 

tl 

83 
60 

8J 
57 

80 
60 

82 
59 

87 
60 

89 
59 

95 
66 

88 
64 

99 
61 

95 
64 

96 
66 

93 
65 

98 
64 

99 
58 

99 

61 

95 
65 

84 
61 

89.0 
59.7 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

76 
50 

85 
52 

91 
61 

88 
59 

86 
58 

85 
60 

85 
61 

86 
60 

88 
63 

67 
62 

62 
63 

84 
61 

81 
63 

82 
57 

86 
57 

84 
59 

63 
59 

83 
65 

86 
69 

86 
66 

79 
60 

81 
61 

85 
62 

82 

61 

93 
64 

97 
67 

89 
64 

95 
62 

90 
65 

80 
62 

85.6 
61.0 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

86 
52 

92 
58 

89 
57 

87 
58 

S6 
57 

87 
57 

88 
55 

88 
59 

88 
61 

86 
65 

83 
60 

79 
62 

81 
62 

66 
55 

84 
56 

62 
60 

60 
63 

89 

60 

93 
65 

92 
60 

84 
59 

84 
61 

64 
61 

94 
65 

97 
67 

95 
59 

95 
62 

92 
62 

69 
62 

88 

61 

67.6 
60.0 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

72 
48 

87 
52 

94 
53 

92 

58 

91 
59 

90 
58 

90 
56 

90 
59 

90 
59 

90 
62 

89 
61 

68 
60 

68 
62 

85 
58 

83 
59 

67 
58 

86 

61 

82 
61 

91 
61 

91 
57 

79 
54 

63 
5J 

87 
60 

82 

61 

95 
63 

96 
58 

89 
60 

93 

57 

90 
59 

82 
60 

87.6 
58.3 

Plains 

MAX 

Mm 

78 

51 

84 
53 

88 
57 

89 
57 

84 
55 

85 
56 

85 
56 

84 
57 

82 
59 

91 
62 

90 
56 

83 
61 

81 
59 

85 
59 

69 
61 

82 
62 

84 
63 

63 
59 

69 
63 

97 
59 

94 
64 

92 

64 

96 
68 

98 
66 

98 
69 

100 
63 

100 
64 

101 
56 

102 
64 

88 
62 

89.4 
60.3 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

80 
56 

86 
59 

91 
62 

90 
61 

97 
59 

89 
62 

89 
61 

88 
60 

65 
62 

67 
64 

86 
62 

87 
62 

77 
61 

62 
63 

69 

60 

84 
64 

84 
62 

89 
64 

90 
63 

97 
64 

85 

63 

85 
67 

98 
68 

96 

70 

99 
71 

99 
64 

102 
64 

102 
68 

98 
72 

66 
62 

90.0 
63.3 
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Continued 

DAILY 

TEMPERATURES 

TEXAS 

JUNE 

197? 

Slatlon 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

U 

12 

13 

14 

IJ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

< 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

86 

51 

67 
53 

94 
57 

95 
59 

91 
55 

91 
56 

91 
98 

90 
59 

90 
60 

9! 

62 

97 
61 

90 
61 

87 
60 

91 
65 

96 

61 

88 
61 

91 
63 

94 

64 

101 
61 

101 
64 

100 
69 

104 
69 

106 
70 

102 
71 

102 
65 

102 

67 

103 
62 

109 

64 

95 
64 

95.4 
61.7 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

77 
47 

65 
52 

90 
57 

86 
56 

67 
56 

86 
57 

86 
59 

86 
56 

87 
57 

69 
62 

66 
62 

85 
61 

76 
61 

81 
60 

65 
59 

62 
99 

81 
61 

86 
64 

61 
61 

84 
62 

86 
64 

68 
67 

95 

67 

96 
56 

95 

59 

99 

63 

95 
65 

81 
61 

36,9 
60.1 

SPEARMJtN 

MAX 

MIN 

90 
54 

96 
58 

94 
56 

92 
59 

90 
60 

90 
59 

90 
56 

90 

57 

91 
60 

86 
65 

89 
62 

89 
60 

67 
64 

87 
57 

66 
58 

87 
59 

67 
63 

93 

64 

86 

56 

87 
98 

68 
60 

99 

64 

100 
59 

99 
60 

96 
63 

99 

60 

90 
63 

91 
61 

90.9 
59.9 

STB4TFOR0 

MAX 

MIN 

81 
55 

90 

57 

92 
57 

93 

57 

89 
58 

87 
59 

87 
56 

86 

57 

66 
61 

90 
63 

68 
56 

87 
59 

87 
61 

86 
56 

85 
56 

64 
56 

63 
59 

92 
58 

75 
56 

64 
96 

63 
59 

89 
62 

93 
99 

95 
60 

86 
61 

90 
60 

90 
60 

80 
60 

87.0 
98.9 

SUNR4Y  4  SW 

MAX 
MIN 

91 
55 

95 
63 

94 
61 

94 
61 

90 
62 

90 
59 

91 

60 

91 
64 

93 
63 

91 
67 

89 
61 

86 
59 

89 

67 

86 
59 

66 
59 

69 
68 

66 

61 

93 

62 

67 
57 

87 
61 

89 
61 

93 
62 

97 
62 

95 
62 

93 
63 

93 
60 

91 
61 

69 
64 

90. S 
61.3 

TAHQKA 

MAX 

MIN 

81 
53 

65 
55 

69 
59 

69 
59 

68 
56 

87 
59 

86 

60 

66 
59 

66 
59 

69 
60 

90 
61 

82 
62 

76 
63 

85 
65 

87 
60 

61 
62 

81 
63 

90 
63 

92 

64 

67 
69 

97 
70 

100 
70 

101 
72 

102 
69 

103 
69 

109 
68 

98 
67 

88 
66 

89.7 
62.6 

TULIA 

MAX 

MIN 

80 
49 

67 
55 

92 
60 

92 
60 

90 
55 

89 
56 

89 
59 

90 
58 

67 
58 

91 
62 

68 
63 

89 
63 

82 
62 

81 
60 

69 
59 

83 

59 

83 
62 

90 
60 

83 
61 

86 
61 

99 
65 

90 
67 

97 
66 

96 
65 

97 
62 

100 
61 

96 
69 

60 
61 

69.3 
61.0 

VE64 

MAX 

Mm 

60 
50 

86 
56 

94 
56 

90 
56 

68 
59 

65 

57 

86 
56 

86 
59 

86 
59 

89 
59 

91 
60 

86 
59 

85 
61 

64 
53 

91 
52 

61 
56 

83 
59 

95 
59 

60 
98 

86 
60 

94 
62 

93 
69 

96 
62 

98 
64 

92 
52 

96 
59 

93 
63 

78 
57 

86.9 
96.5 

H4LC0TT 

•     •     « 

MAX 

MIN 

80 
52 

68 
55 

91 
52 

69 
51 

87 
54 

88 
52 

66 
53 

67 
56 

64 
54 

66 
55 

68 
56 

90 
57 

84 
59 

84 
50 

92 
52 

80 
57 

86 
57 

93 
57 

94 
60 

85 
60 

91 

60 

66 
60 

96 
60 

95 

60 

93 

56 

68.1 
55.9 

LOH  ROLLING  PLAINS  02 

4BILENE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

85 
57 

90 
63 

69 
67 

68 
65 

69 
62 

91 
63 

90 
65 

91 
70 

63 
67 

90 
66 

68 
66 

69 
69 

85 
71 

91 
71 

84 
63 

89 
66 

85 
64 

88 
66 

95 
71 

100 
73 

96 
69 

97 
72 

93 
76 

100 
74 

105 
81 

106 
79 

106 
79 

102 
67 

95 
69 

89 
68 

92.3 

68.3 

4NS0N 

MAX 

MIN 

87 
57 

90 
64 

92 
62 

90 
65 

90 
61 

92 
63 

91 
65 

91 
71 

90 
66 

93 
66 

90 
69 

90 
69 

89 

71 

93 
72 

91 
65 

86 
67 

69 
65 

89 
66 

100 
69 

103 
70 

100 
70 

100 
73 

102 
77 

101 
60 

106 
81 

110 
80 

109 
74 

106 
70 

105 

70 

95 
72 

95,9 
69.1 

4SPERM0NT  2  SSW 

MAX 

MIN 

85 
54 

84 
58 

94 
62 

93 
65 

91 
58 

91 
58 

94 
61 

92 
65 

93 
67 

90 
66 

93 
66 

86 
68 

90 
68 

91 
67 

95 
67 

84 
69 

88 
6* 

88 
6* 

94 
66 

105 
70 

98 
68 

92 
68 

102 
68 

103 
70 

104 
76 

112 
61 

112 
82 

113 
73 

105 
70 

96 
70 

95.4 
66.9 

BALLINGER  I  SH 

MAX 

MIN 

84 
52 

87 
63 

87 
64 

89 
62 

67 
59 

89 
99 

90 
59 

66 
68 

85 
66 

90 

70 

68 
68 

68 
66 

87 
69 

90 
70 

83 
64 

83 
69 

84 
6» 

99 
66 

94 
66 

97 
67 

97 

74 

99 

76 

98 

71 

96 
69 

105 
69 

100 
77 

99 
73 

103 
75 

102 

74 

89 
66 

91.6 
67.2 

CHILDRESS  FA4  AP 

MAX 

MIN 

87 
55 

93 
61 

91 
65 

91 
65 

91 
62 

93 
63 

91 
65 

92 
67 

92 
69 

90 
67 

90 
69 

81 

67 

86 
62 

66 
61 

86 
66 

86 

64 

89 

67 

9* 
66 

101 
71 

68 
72 

67 
64 

90 
64 

94 

71 

97 
71 

109 
72 

102 
70 

104 
69 

100 
72 

92 

70 

96 
70 

92.3 
66.6 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

76 
46 

85 
52 

91 
60 

89 
61 

89 
58 

68 
58 

91 
57 

90 
57 

91 
60 

91 
61 

91 
62 

85 
62 

77 
63 

81 
56 

86 
59 

85 
60 

89 
61 

63 
69 

90 
69 

96 
69 

64 
62 

85 
62 

91 
64 

87 
67 

94 
66 

99 
67 

94 
63 

100 
61 

94 
62 

81 
63 

68.4 
61.2 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

61 
55 

88 
59 

68 
61 

88 
62 

69 
59 

92 
65 

91 
63 

91 
60 

83 
62 

91 
68 

68 

71 

90 
66 

88 
69 

94 
70 

89 
64 

69 
66 

86 
65 

91 

71 

96 
66 

102 
71 

101 
71 

100 
74 

100 
69 

103 
72 

106 
74 

106 
76 

104 
75 

103 
75 

101 
72 

92 

63 

93.8 
67.3 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

85 
52 

89 
56 

91 
64 

69 
65 

89 
58 

90 
63 

90 
58 

68 
67 

68 
61 

92 
66 

92 
66 

84 
67 

87 
68 

94 
71 

94 
63 

87 
66 

87 
65 

90 
66 

103 
67 

103 
65 

103 
70 

101 
73 

104 
74 

104 
72 

109 
72 

110 
77 

111 
76 

109 
72 

104 
65 

94 
64 

99.4 
66.4 

DICKENS 

MAX 

MIN 

92 
55 

90 
63 

91 
65 

92 
64 

90 
65 

90 
64 

86 
68 

92 

64 

92 

60 

65 
6* 

100 
69 

99 

70 

89 
66 

97 
65 

97 
69 

97 
71 

104 
70 

105 
72 

110 
71 

92 
69 

92 
69 

94,4 
66,1 

SAIL 

MAX 

MIN 

86 
56 

90 
60 

90 
69 

86 
68 

89 
63 

86 
66 

90 
60 

90 
64 

92 
65 

84 
63 

83 
63 

89 

67 

92 
68 

84 
60 

90 
69 

102 
68 

97 
71 

91 
66 

101 
69 

104 
70 

103 
77 

106 
75 

105 
76 

107 
76 

105 

69 

91 
65 

94 
57 

93.7 
66.9 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

80 
52 

89 
54 

95 

55 

91 
60 

96 
56 

92 
96 

96 
59 

95 

64 

93 
63 

95 

66 

96 

70 

92 

69 

86 
69 

90 
66 

99 
64 

86 
64 

91 
65 

93 

68 

96 

68 

96 
68 

92 

64 

96 

65 

96 

70 

102 
72 

111 
70 

108 
69 

112 
69 

105 
68 

93 

69 

99.2 

64.6 

HASKELL 

MAX 

MIN 

82 
57 

88 
61 

93 
65 

92 
66 

90 
62 

91 
62 

94 
65 

93 
69 

91 
66 

86 
65 

93 
67 

86 
69 

91 
70 

90 
65 

93 
64 

86 
67 

92 
69 

99 

70 

97 
70 

93 

67 

100 
69 

100 
79 

103 
75 

109 
79 

110 
79 

110 
75 

106 
72 

95 

74 

94.3 
66,1 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

81 
54 

82 
58 

67 
61 

67 
66 

86 
61 

86 
63 

88 
65 

69 
70 

68 
66 

88 
66 

89 
68 

85 
66 

68 
68 

64 
69 

92 
62 

85 
65 

89 
69 

95 
71 

100 
71 

99 
72 

98 
68 

96 
70 

100 
71 

104 
77 

103 
75 

102 
75 

102 
70 

95 
63 

91.4 
67,0 

J4YTDN 

MAX 

MIN 

85 

50 

69 
58 

94 
59 

94 
64 

92 

61 

93 
60 

93 

60 

92 
63 

93 
66 

92 
65 

94 
65 

90 
66 

86 
68 

90 
69 

99 
61 

87 
69 

93 
65 

103 
67 

97 
67 

90 
65 

102 
67 

101 
73 

104 
73 

106 
78 

108 
76 

110 
70 

105 
69 

95 
58 

94.9 
69.6 

M4T400R 

MAX 

MIN 

79 
51 

84 
59 

90 
66 

90 
65 

89 
62 

89 
66 

92 
65 

91 
67 

91 

67 

90 
65 

92 

66 

65 
65 

65 
66 

85 
63 

90 
60 

69 
65 

90 
67 

100 
69 

87 
66 

86 
67 

90 
67 

92 

70 

95 

71 

103 
71 

103 
66 

104 
68 

100 
64 

92 
64 

90.6 
69.2 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

60 
51 

67 
55 

92 

57 

92 
63 

91 
63 

91 
63 

92 
63 

92 
63 

93 
63 

92 

64 

90 
67 

90 
67 

82 
67 

85 
61 

87 
61 

69 

65 

62 

66 

99 

73 

65 
67 

89 

67 

88 
67 

82 

70 

97 
70 

105 
67 

99 

67 

109 
70 

97 
70 

84 

70 

89.9 
64.9 

MUND4Y 

MAX 

MIN 

69 
94 

93 
56 

94 
65 

92 
63 

93 

56 

94 
59 

95 
60 

94 
65 

94 
64 

94 
64 

92 
65 

94 
66 

93 
73 

93 
63 

93 
69 

86 
66 

100 
70 

100 
67 

95 

67 

92 
65 

96 

68 

103 
70 

109 
73 

110 
77 

HI 
72 

111 
73 

103 

71 

102 
70 

96,7 
66.1 

P4DUC4H 

MAX 

MIN 

SI 
56 

68 
58 

92 
59 

92 
64 

91 
60 

92 
64 

93 
65 

92 
65 

95 
66 

91 
65 

91 
66 

91 
67 

69 
65 

88 
62 

89 
64 

88 
66 

93 
67 

102 
70 

90 
68 

67 
64 

91 
67 

96 

72 

99 
72 

106 
77 

104 
72 

106 
73 

101 
70 

92 

71 

92.6 
66.2 

POST 

MAX 
MIN 

60 
57 

88 
60 

91 
63 

91 
63 

90 
60 

69 
61 

90 
64 

90 
62 

68 
66 

92 

66 

92 
62 

66 
66 

62 
64 

67 
67 

91 
61 

85 
65 

90 
69 

101 
65 

99 
67 

86 
67 

98 

72 

99 

77 

101 
76 

105 
75 

107 
76 

109 
67 

103 
67 

93 
65 

92.4 
65.9 

QU4N4H  5  SE 

MAX 

MIN 

64 
56 

69 
63 

95 
63 

94 
63 

93 

56 

93 

59 

94 
61 

95 
66 

95 
69 

91 
67 

94 
69 

92 

70 

91 
70 

90 
62 

69 
67 

89 

70 

94 

72 

104 
73 

90 
64 

89 
63 

90 
71 

94 
73 

99 

74 

108 
72 

107 
7n 

107 
73 

103 
70 

96 
'2 

94.1 
67.1 

Roscoe 

MAX 

MIN 

66 
54 

90 
61 

89 
61 

88 

58 

67 
57 

89 

60 

69 
61 

68 
68 

68 
62 

91 
64 

90 
64 

86 
66 

87 
68 

91 
65 

91 
60 

8* 
63 

100 
69 

99 
71 

98 
68 

100 
70 

100 
70 

102 
73 

104 
76 

106 
76 

107 
80 

104 
72 

94 
69 

93 
65 

93.2 
66.1 

R0T4N 

MAX 

Mm 

86 
56 

93 
62 

94 
67 

92 
67 

92 

60 

93 

60 

90 
66 

92 
69 

90 
66 

93 
66 

92 
66 

89 
69 

90 
70 

95 

72 

92 

62 

89 
64 

102 
72 

103 
72 

98 
70 

102 
70 

103 
74 

104 
77 

108 
76 

110 
81 

110 
62 

107 
73 

99 

68 

95 
71 

96,1 
68.6 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

83 
52 

87 
61 

92 
63 

92 
66 

90 
60 

91 
62 

94 
63 

93 

67 

92 

67 

86 
65 

91 
67 

90 
70 

92 

71 

90 
62 

91 
64 

89 
66 

91 
71 

99 
71 

96 

70 

87 
66 

91 
70 

94 
71 

102 
72 

108 
79 

106 
76 

110 
73 

101 
70 

95 
73 

93.1 
67,9 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

MDI 

86 
52 

91 

51 

90 
63 

89 

61 

89 

60 

90 
63 

91 
61 

91 
66 

90 
65 

86 
60 

95 
60 

87 
64 

81 
66 

86 
60 

89 
65 

84 
66 

95 
70 

93 
67 

93 
63 

86 
63 

86 
71 

92 

74 

99 
68 

100 
70 

100 
65 

96 
63 

93 
70 

99 
63 

91,0 
63,9 

SNYDER 

MAX 

Mm 

82 

54 

89 

98 

86 
58 

90 
63 

90 
60 

87 
62 

89 

61 

67 
64 

87 
62 

86 
62 

90 
66 

82 
66 

84 
68 

88 
69 

92 

63 

8* 
69 

65 
67 

102 
66 

97 
67 

91 
67 

99 

71 

101 

71 

102 

77 

105 
73 

109 
73 

106 
75 

102 
69 

94 
69 

91,6 
65.9 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

80 
55 

90 
61 

99 
62 

95 

66 

93 

59 

93 

56 

95 
63 

95 

65 

95 
65 

90 
66 

92 
67 

64 
69 

92 
68 

93 

62 

90 
64 

86 

67 

92 

69 

103 

71 

93 
69 

88 
66 

91 
69 

94 
72 

100 
73 

108 
75 

107 
75 

110 
79 

103 
72 

103 
73 

94.9 

67.0 

TURKEY  2  WSH 

MAX 

Mm 

87 
97 

92 
65 

91 
68 

90 
62 

90 
61 

91 
65 

92 
65 

93 

65 

92 

64 

92 
65 

69 
67 

66 

64 

65 
65 

90 
61 

88 
63 

87 
63 

66 
63 

104 
74 

100 
72 

90 
66 

90 
69 

93 
68 

101 
72 

107 
75 

105 
69 

107 
69 

106 

71 

98 

67 

98 
67 

93,8 
66,2 

VERNON 

MAX 

Mm 

88 
55 

93 
SB 

93 
66 

92 
67 

92 
60 

99 
63 

99 
61 

95 
69 

93 
69 

91 
66 

91 
70 

93 
72 

93 

75 

92 
63 

90 
67 

90 
65 

86 
68 

102 
67 

100 
74 

94 
64 

90 
67 

92 
74 

96 
72 

109 
79 

108 
77 

109 
77 

109 
73 

103 
73 

96 
75 

95,6 
68.7 
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Continued 

UI 

UL 

I 

It 

MJ 

■'tJ 

rtA 

lU 

tit 

.& 

TEXAS 
JUNE 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WELLINGTON  1  NNW 

MAX 

MIN 

81 
52 

89 
53 

92 
60 

93 
62 

92 
60 

90 
61 

92 
61 

92 
61 

93 
64 

92 
65 

90 
67 

90 
68 

83 
65 

86 
60 

85 
61 

85 
64 

67 
65 

66 
67 

92 
67 

96 

71 

65 
62 

64 
61 

92 
68 

69 
69 

97 
69 

106 
67 

96 
66 

102 
67 

99 
69 

86 
66 

90.9 
63.9 

HKHIT4  fiLLS  HSO  if 

MAX 

MIN 

90 
56 

95 

61 

95 
61 

94 
66 

93 

61 

95 

63 

97 
63 

94 
69 

93 
67 

94 
63 

92 
66 

96 
71 

94 
72 

93 
63 

91 
68 

95 
66 

91 
65 

96 

67 

100 

71 

99 

72 

69 
60 

92 

67 

93 

71 

101 
70 

111 
76 

110 
79 

110 
77 

105 
72 

98 
71 

98 
69 

96.5 
67,4 

WINTERS  1  NNE 

•     •     • 

MAX 

MIN 

81 
51 

83 
59 

86 
63 

66 
62 

66 
58 

67 
59 

69 
59 

69 
65 

88 
62 

83 
67 

89 
69 

85 
64 

88 
66 

68 
69 

94 
62 

86 
65 

65 
64 

85 
67 

69 
65 

97 
68 

100 
71 

99 
72 

99 
71 

101 
72 

101 
74 

105 
75 

105 
74 

105 
72 

103 
69 

96 
65 

92.1 
66.0 

NORTH  CENTRIL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

64 
53 

67 
55 

92 
56 

93 
61 

90 
56 

90 
56 

94 
60 

93 
64 

92 
65 

86 
63 

94 
64 

90 
66 

93 
66 

68 
63 

95 
63 

83 
64 

88 
62 

92 
63 

94 
64 

102 
65 

104 
66 

95 
69 

103 
70 

103 
72 

105 
73 

110 
82 

115 
60 

109 
76 

107 
69 

100 
'1 

95.7 
65.4 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

86 
54 

92 
57 

93 
62 

91 
64 

91 
60 

94 
61 

95 

64 

93 

67 

91 

66 

90 
66 

91 
66 

93 
68 

93 

71 

92 
63 

91 
67 

69 
67 

88 
67 

91 

67 

95 
70 

98 

72 

69 
64 

93 
64 

9! 

73 

102 
71 

111 
80 

110 
79 

109 
78 

103 
72 

100 
66 

95 
69 

94.9 
67.2 

BARDWELL  DAM 

MM 

Mm 

82 
59 

86 
63 

90 
65 

90 
66 

91 
63 

92 

66 

94 
70 

95 

71 

95 

73 

68 

71 

92 

70 

93 
70 

93 

70 

92 
70 

90 
67 

66 
61 

89 
68 

88 
69 

69 
71 

94 
74 

99 
75 

87 
68 

92 
72 

94 

75 

97 

78 

101 
77 

99 

76 

98 
76 

97 
76 

97 
68 

92.3 

70.1 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

84 
59 

85 
63 

88 
65 

68 
62 

68 
64 

90 
67 

92 
67 

93 

70 

90 
69 

84 

70 

85 

70 

90 
66 

91 

70 

91 

73 

93 
65 

69 
70 

83 
69 

84 
70 

90 
69 

92 

71 

97 
74 

94 

70 

98 

74 

93 

77 

93 
75 

99 

74 

99 

76 

97 
78 

95 
75 

98 

71 

91.1 
69.8 

BENBROOK  DAM 

MAX 

MIN 

63 
54 

86 
59 

91 
65 

91 
65 

90 
64 

92 
64 

94 
67 

94 
68 

93 

70 

92 
67 

91 
67 

92 

70 

92 
72 

94 
65 

93 
65 

87 
66 

90 
66 

89 
67 

92 
71 

97 
74 

101 
74 

93 

71 

97 

74 

99 
72 

103 
78 

108 
80 

104 

78 

102 
76 

102 
75 

98 
67 

94.3 
69.1 

BDNH4M 

MAX 

Mm 

87 
50 

90 
59 

91 
61 

92 
61 

94 
60 

96 
61 

97 
63 

97 
68 

92 

73 

90 
65 

90 
67 

94 
69 

91 
69 

89 
67 

87 
70 

90 
67 

90 
64 

90 
67 

95 

70 

100 

71 

69 
66 

90 
71 

86 
70 

95 
72 

100 
77 

99 
78 

100 
78 

100 
74 

94 
72 

96 
66 

93.0 
67.6 

BOWIE 

MAX 

MIN 

88 
58 

91 
63 

92 

61 

92 

66 

92 
67 

96 
68 

92 
69 

92 
69 

90 
72 

92 

67 

92 
66 

92 

70 

94 
72 

90 
65 

91 
71 

94 
67 

92 
6» 

92 
70 

96 
71 

102 
73 

96 
61 

92 
67 

91 
73 

99 
70 

106 
79 

107 
82 

103 
80 

103 
78 

99 
70 

96 
70 

94.9 
69.5 

BOYD 

MAX 

Mm 

90 
56 

92 
62 

93 
62 

94 
64 

93 
63 

94 
62 

93 
62 

92 
64 

93 
65 

94 
66 

95 

65 

93 
65 

94 
65 

94 
65 

88 
65 

89 
66 

90 
66 

90 
71 

95 

71 

97 

74 

103 
74 

89 
69 

94 
69 

100 
73 

103 
76 

109 
61 

107 
83 

105 
84 

103 
63 

95 
69 

95.4 
68.0 

BRECKENRIDOE 

MAX 

MIN 

87 
59 

92 
63 

93 
66 

91 
66 

92 
60 

95 
61 

95 
66 

92 
66 

66 

68 

91 
68 

90 

70 

92 
68 

90 

73 

94 
64 

81 
66 

89 
66 

89 

67 

93 
68 

99 

70 

102 
74 

95 

72 

98 
69 

101 
74 

104 
77 

110 
81 

109 
63 

107 
80 

107 
74 

99 

73 

92 

71 

95.2 

69.4 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

85 
51 

90 
55 

93 
59 

94 
65 

93 
59 

94 
60 

97 
61 

96 
63 

95 
62 

92 
65 

94 

70 

95 
70 

95 

70 

98 
64 

93 
64 

86 
66 

94 
65 

93 
65 

96 
68 

100 
70 

101 
72 

88 
66 

95 
69 

96 

73 

102 
74 

110 
78 

109 
78 

107 
78 

106 
64 

96 
68 

96.3 
66.4 

BROWNWODO 

MAX 

Mm 

84 
54 

89 
61 

93 
64 

91 
62 

93 
63 

94 
64 

92 
62 

93 
69 

93 

70 

92 

71 

89 
67 

91 
67 

90 

71 

96 
67 

88 
67 

86 
67 

87 
70 

94 
67 

100 
71 

106 
76 

103 
76 

103 
75 

106 
75 

107 
82 

106 
79 

106 
79 

106 
78 

105 
76 

101 
69 

96 

70 

96.1 
69.6 

CAMERON 

MAX 

MIN 

89 
6J 

89 
64 

90 
64 

89 
61 

93 
62 

94 
62 

95 
62 

93 
68 

87 
67 

87 
69 

94 
67 

93 
68 

91 

70 

95 
73 

92 

71 

85 
70 

84 

70 

92 

71 

95 
71 

97 

70 

97 
73 

99 
74 

95 
73 

95 
76 

99 
75 

100 
73 

98 
77 

97 
76 

100 
75 

97 
72 

93.4 
69.6 

CLEBURNE 

MAX 
MIN 

89 
54 

93 
63 

90 
65 

92 
63 

93 
60 

96 
62 

96 
64 

94 
65 

92 

71 

90 
68 

95 
66 

94 
70 

97 
71 

93 
66 

66 
71 

90 
66 

90 
68 

95 
70 

97 
68 

105 
73 

102 
75 

97 
72 

99 

72 

101 
75 

109 
78 

106 
78 

104 
77 

102 
76 

102 
70 

89 
69 

96.0 
69.0 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

81 
57 

86 

57 

89 
65 

90 
65 

91 
64 

92 

64 

93 
70 

95 
70 

96 

70 

89 
73 

93 

73 

94 

71 

93 
71 

90 
71 

68 
73 

66 
68 

87 
68 

87 
69 

90 
72 

94 
72 

98 
76 

67 
71 

91 

71 

92 

74 

96 

78 

100 
77 

100 
76 

96 
76 

96 

75 

97 
69 

92.0 
70.2 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

84 
61 

86 
67 

86 
66 

87 
69 

87 
69 

91 
69 

92 
71 

91 
73 

91 
75 

92 

74 

91 
71 

90 
72 

92 
72 

90 
66 

68 
70 

68 
68 

68 
70 

90 
72 

95 

74 

100 
79 

86 
65 

91 
74 

91 
75 

96 
77 

104 
82 

102 
81 

101 
80 

96 
82 

94 
75 

89 
71 

91.8 
72.4 

OENISON  DAM 

MAX 

MIN 

61 
52 

B6 

65 

89 

64 

90 
62 

90 
65 

90 
60 

92 

68 

94 

61 

93 

61 

91 
68 

90 
68 

89 
65 

66 
66 

93 
69 

88 
68 

67 
68 

90 
64 

89 
67 

69 
67 

94 
73 

97 
72 

88 
69 

90 
69 

66 

70 

96 

70 

103 
73 

102 
75 

100 
74 

96 
69 

92 

67 

91.4 
67.0 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

65 
50 

93 
66 

90 
66 

89 
65 

91 
63 

94 
64 

93 
66 

93 
69 

91 
73 

92 

67 

92 

71 

91 
72 

92 
71 

91 
66 

89 
72 

69 
67 

88 
67 

90 
71 

95 
71 

96 
76 

97 
65 

90 
69 

91 
74 

97 
76 

105 
80 

104 
82 

102 
82 

100 
80 

96 
71 

93 
68 

93.4 

70.1 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

80 
57 

83 

59 

87 
62 

67 
63 

87 
63 

86 
64 

90 
67 

90 
68 

69 

67 

83 
67 

87 
67 

85 
66 

69 
69 

90 
69 

94 
66 

63 
65 

66 
64 

83 
67 

90 
67 

93 
69 

101 
71 

92 

70 

99 
71 

96 
72 

100 
75 

105 
78 

104 
76 

102 
77 

101 
73 

97 
66 

91,4 
68.0 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

85 
52 

67 
53 

92 
59 

92 
61 

91 
59 

93 
60 

95 
60 

94 
61 

92 
66 

64 
67 

90 
70 

89 
69 

94 
69 

93 

71 

94 
65 

84 
64 

89 
66 

91 
69 

93 
69 

99 
70 

105 
72 

95 
71 

101 
70 

102 
72 

103 
76 

109 
78 

107 
78 

106 
77 

105 
70 

100 
69 

95.1 

67.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

94 

69 
66 

93 
67 

99 

71 

98 
72 

99 
72 

96 
72 

98 

75 

101 
75 

103 
75 

99 
75 

98 

75 

99 

75 

92 

68 

FERRIS 

MAX 

Mm 

69 
59 

91 
63 

93 

66 

92 
65 

93 
64 

95 
63 

97 
65 

97 
68 

93 

72 

94 
70 

96 
72 

94 
72 

92 

71 

94 
68 

86 
70 

89 
66 

90 
68 

93 
71 

96 

71 

101 
75 

96 
69 

92 

73 

93 

74 

99 

75 

102 
79 

101 
78 

100 
79 

102 
80 

97 
71 

90 
67 

94.6 
70.1 

fT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MAX 

Mm 

65 
55 

69 
63 

89 
65 

90 
65 

90 
63 

92 

63 

93 
66 

93 
69 

91 
72 

91 
69 

92 

71 

92 

71 

93 

71 

90 
66 

65 

70 

38 
66 

68 
68 

89 
70 

95 
70 

100 
77 

87 
67 

92 

7* 

93 

75 

99 
76 

105 
80 

103 
61 

102 
79 

98 
81 

95 
71 

90 
66 

92.6 
70,1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

62 
50 

67 
52 

90 
60 

91 
64 

91 
56 

93 

59 

96 
63 

95 

65 

92 
66 

90 
65 

94 
66 

92 

70 

91 

71 

92 
65 

89 
65 

86 
67 

87 
67 

90 
66 

92 
65 

95 
71 

99 

71 

88 
61 

90 
69 

98 
71 

104 
72 

105 
73 

105 
60 

102 
76 

102 
74 

97 
66 

93.5 
66,3 

CATESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
59 

85 
59 

87 
59 

67 
59 

88 
56 

90 
56 

95 
59 

92 
61 

69 
64 

86 
69 

90 
69 

91 
64 

90 
64 

92 

68 

93 
66 

90 
66 

86 
65 

86 
65 

69 
63 

91 
63 

97 
68 

97 
69 

97 
70 

94 

72 

95 

71 

100 
72 

100 
72 

98 

73 

97 
72 

99 
67 

91,9 
65,3 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

86 
56 

89 
63 

69 
66 

68 

60 

90 
62 

91 
63 

92 

63 

93 
67 

86 
66 

86 
67 

91 
67 

92 
70 

92 

71 

94 
73 

94 
72 

62 

70 

83 
69 

91 
65 

93 
67 

97 
70 

96 

74 

98 

76 

95 

74 

9! 

75 

100 
75 

100 
74 

98 
76 

96 
79 

100 
76 

100 

92.7 
69.? 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

87 
51 

90 
62 

90 
63 

90 
62 

91 
57 

94 
59 

93 
61 

91 
63 

89 
70 

90 
68 

91 
66 

92 

70 

95 
70 

95 
67 

92 

70 

69 
65 

90 
65 

92 

66 

95 
66 

103 
71 

98 
73 

99 
72 

99 
72 

101 
75 

108 
79 

104 
80 

102 
78 

102 
79 

100 
71 

93 
70 

94.8 
68.1 

COLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

84 
56 

86 
64 

68 
63 

87 
62 

88 
65 

69 
65 

91 
66 

69 
70 

85 
64 

69 
67 

84 
69 

89 
68 

90 
70 

93 
70 

92 
66 

65 
68 

84 
65 

91 
68 

94 
68 

101 
72 

102 
75 

101 
73 

98 
73 

99 
73 

105 
74 

105 
75 

102 
80 

101 
75 

97 
74 

93 
66 

92.8 
68,9 

GRAHAM 

MAX 

MIN 

64 
54 

88 
55 

93 

58 

93 
65 

92 
58 

92 

56 

95 

58 

94 
61 

92 
66 

88 
67 

90 
70 

92 

72 

92 

72 

92 
64 

92 
65 

83 

67 

90 
68 

69 
66 

91 
72 

94 
74 

98 

72 

90 
66 

93 

70 

96 

74 

101 
81 

108 
80 

107 
75 

105 

75 

103 
70 

96 

71 

93.8 

67.6 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

86 
54 

91 
69 

91 
66 

90 
67 

92 
61 

94 
61 

93 
65 

93 
67 

93 
73 

89 
72 

92 

70 

92 
74 

95 

73 

96 

66 

92 
70 

89 
66 

68 
69 

91 
72 

95 

70 

101 
75 

101 
75 

100 
73 

99 
74 

102 
77 

107 
79 

108 
81 

105 
80 

103 
80 

101 
77 

85 
71 

95.1 
70.9 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

83 
56 

85 
60 

91 
64 

89 
65 

90 
61 

91 
65 

93 
65 

94 
66 

92 

70 

91 

75 

92 
69 

92 

70 

92 
71 

92 
66 

90 
66 

67 
66 

90 
66 

89 

70 

91 
71 

96 

72 

100 
75 

83 
69 

92 
72 

92 

74 

96 
75 

105 
75 

102 
79 

101 
79 

99 

74 

95 
68 

92,6 
69,0 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

83 
49 

85 

50 

89 
57 

69 
58 

90 
58 

93 
59 

94 
60 

95 
64 

94 
65 

91 
63 

90 
64 

91 
68 

93 
69 

90 

71 

90 
65 

87 
67 

89 
65 

68 
66 

90 
66 

95 
70 

101 
73 

89 
67 

89 
69 

89 
74 

95 
74 

99 

77 

99 

76 

99 

73 

96 

74 

95 
62 

92.0 
65.6 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

85 

60 

88 
61 

69 
64 

90 
64 

92 

64 

93 
61 

94 
68 

95 
70 

94 
72 

94 
72 

90 
69 

95 

71 

93 

71 

92 

72 

92 

71 

88 
69 

6» 
71 

86 

70 

93 
71 

95 

74 

99 

75 

94 

72 

97 
74 

97 
76 

97 

77 

100 
76 

101 

76 

98 

80 

97 
76 

97 
70 

93.4 

70.6 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

80 
57 

85 
64 

88 
62 

67 
62 

86 
62 

89 
63 

91 
64 

91 
69 

90 
70 

63 
69 

88 
69 

90 
67 

90 
69 

93 

70 

96 
65 

88 
66 

64 
67 

60 
67 

86 
67 

92 

69 

98 
72 

96 

70 

96 
70 

96 
73 

96 
73 

103 
76 

100 
75 

100 
76 

98 
76 

98 
66 

91. J 
68.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

80 
54 

65 
58 

69 
63 

90 
64 

91 
63 

88 
59 

69 
62 

92 

65 

90 
68 

87 
65 

89 
67 

90 
68 

91 

73 

92 
65 

90 
65 

87 
67 

69 
66 

86 
66 

92 
68 

100 
71 

98 

71 

86 
62 

89 
68 

90 
71 

97 
72 

105 
76 

103 

80 

101 
74 

96 

73 

94 

71 

91.7 
67.2 

S««  Reterenc*  NoUi  FoUowlag  SUUon  Index 


CoDtlnuvd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JUNE 

1972 

SlatloD 

Day 

of  Monlh 

1 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

MICD 

MAX 

MIN 

55 

91 
61 

89 
63 

69 
61 

92 
63 

94 

60 

93 

63 

92 

65 

88 

70 

89 

66 

90 
66 

91 
66 

94 

70 

95 

67 

93 

67 

89 
66 

83 

65 

90 

67 

94 
66 

101 
73 

100 
71 

99 

70 

99 

71 

99 

71 

100 
72 

102 

74 

106 
76 

101 
77 

100 
78 

92 

70 

94.1 
67.9 

HILLS80«0 

MAX 

MIN 

54 

87 
55 

90 
62 

99 
65 

91 
62 

93 
65 

94 
68 

94 

70 

90 
69 

87 
68 

92 

67 

92 

71 

94 
70 

93 

71 

94 
67 

90 
68 

87 
72 

92 

67 

95 

73 

100 
75 

93 
73 

96 

73 

98 

74 

98 

76 

103 
76 

101 
75 

102 
75 

98 
76 

98 
69 

93.4 
69.1 

JACKSeOKO 

MAX 

MIN 

85 
57 

91 
63 

90 
67 

89 

68 

90 
63 

91 
66 

91 
69 

90 
72 

86 
66 

89 

67 

91 
72 

92 

73 

91 
63 

90 

67 

98 
66 

65 

68 

91 
69 

96 

73 

97 
73 

98 

70 

93 
68 

95 
76 

100 
79 

107 
78 

108 
81 

107 
81 

103 
79 

101 
70 

95 
76 

93.8 

70.1 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIN 

82 
55 

84 
63 

67 
65 

68 
64 

90 
62 

92 
62 

94 
68 

91 
69 

89 
69 

94 

70 

93 
69 

92 

VO 

93 
72 

90 
67 

99 
66 

68 
66 

86 

70 

92 

71 

94 

73 

100 

77 

84 
66 

90 

72 

90 

75 

94 
75 

99 

77 

100 
76 

99 

79 

97 
76 

93 
68 

91.7 
69.4 

KILL6EN 

MAX 
MIN 

86 
53 

87 
62 

68 

66 

68 
60 

89 
59 

91 
60 

90 
66 

86 

54 

85 
67 

86 

71 

90 
64 

91 

71 

94 
71 

94 
62 

94 
51 

83 
67 

91 
63 

93 
66 

97 
67 

97 
73 

97 
76 

96 
75 

96 

75 

98 
75 

99 
76 

100 
76 

99 
76 

97 
76 

99 
69 

92.5 

67,0 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

83 
55 

64 
58 

67 
64 

69 
64 

90 
64 

92 

64 

94 
68 

95 
70 

86 
69 

94 

70 

89 
69 

■■1 

70 

91 
72 

86 
66 

86 

70 

90 
67 

98 
71 

90 
70 

93 

72 

100 
76 

95 
67 

90 
71 

91 
74 

94 
77 

100 
79 

100 
78 

99 

76 

99 
77 

93 

66 

91.6 
69. <, 

HARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

87 
57 

89 
62 

69 
62 

90 
59 

93 
59 

94 
63 

92 
66 

88 
70 

87 
66 

92 

67 

91 
68 

90 
70 

93 
73 

90 
70 

84 
70 

87 
69 

93 

70 

96 
69 

99 

71 

97 
74 

100 
73 

98 
75 

96 
77 

100 
77 

100 
76 

99 

77 

97 
79 

96 

76 

96 
'1 

93.3 
69.2 

MC  CRECDII 

MAX 

MIN 

83 
56 

90 
60 

69 
64 

90 
69 

90 
64 

93 

67 

94 
69 

90 
70 

88 
70 

89 
70 

93 

70 

93 
70 

92 
68 

94 

71 

90 
69 

85 
69 

83 
69 

91 
71 

94 
72 

99 

74 

97 
73 

96 

74 

96 
76 

97 
76 

102 
75 

100 
75 

99 
79 

98 
75 

100 
70 

93.0 
70.1 

MCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

86 
51 

89 
59 

90 
65 

91 
61 

93 
59 

94 
61 

95 
65 

93 

71 

94 
65 

92 
69 

93 
66 

92 

72 

90 
66 

89 
70 

89 

67 

89 
65 

91 
69 

95 

70 

96 

75 

97 
65 

90 
69 

92 

73 

95 

74 

101 
77 

101 
80 

101 
79 

99 

80 

96 

73 

91 
65 

93.4 
66.2 

MEXIA 

MAX 

Mm 

84 
61 

87 
64 

90 
64 

90 
63 

92 

64 

93 
66 

96 

70 

95 
72 

69 

73 

89 

71 

93 
71 

92 
71 

91 
73 

88 
71 

64 
69 

6* 
69 

85 
70 

90 
72 

92 

73 

96 

75 

99 
72 

94 
73 

94 
74 

96 

77 

99 
76 

100 
76 

98 
77 

96 
76 

95 
69 

91.9 

70.7 

MINERAL  HELLS  FA4  4P 

MAX 

MIN 

88 
57 

94 
61 

93 
65 

92 
65 

92 
64 

96 
63 

96 
68 

93 
68 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

93 
73 

95 

73 

92 
64 

87 
66 

89 
67 

91 
69 

93 
69 

97 
69 

103 
73 

94 
73 

97 
73 

101 
73 

106 
74 

109 
75 

109 
77 

107 
80 

104 
78 

100 
73 

96 
70 

95.9 
69.6 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

82 
56 

86 
64 

69 
65 

90 
65 

90 
61 

92 
66 

94 
69 

95 

67 

94 
71 

90 
72 

90 
69 

93 
69 

93 
71 

92 
72 

90 
69 

88 
68 

67 
69 

67 
69 

91 
69 

95 

74 

99 
76 

99 
72 

93 

72 

95 
75 

97 
78 

101 
77 

100 
78 

100 
79 

97 
77 

97 
70 

92.5 
70.3 

olney 

MAX 

MK 

PARIS 

MAX 
MIN 

81 
54 

67 
63 

90 
66 

90 
67 

91 
65 

94 
66 

95 
69 

96 
70 

98 
72 

94 
66 

92 
67 

89 
69 

91 
71 

92 
71 

89 
70 

90 
68 

90 
65 

99 
68 

91 

72 

95 
74 

100 
72 

92 

70 

85 

66 

65 

71 

93 
73 

96 

78 

96 
79 

96 
72 

96 
71 

93 
'0 

91.9 
69.3 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

85 
56 

69 
61 

92 

67 

91 
65 

93 
65 

95 
66 

91 
67 

97 
66 

95 

70 

91 
68 

95 

70 

94 
70 

95 

70 

94 
65 

90 
60 

67 
66 

90 
65 

99 
69 

91 
70 

95 

73 

103 
71 

89 

65 

90 
70 

91 
74 

96 
75 

104 
79 

103 
80 

101 
80 

101 
74 

98 
66 

93.8 
69.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MB) 

80 
56 

84 
62 

86 
63 

86 
63 

88 
62 

90 
63 

91 
64 

92 
68 

91 
66 

83 

68 

89 
69 

69 
66 

91 
70 

90 
70 

93 
67 

63 
67 

67 
66 

86 

68 

90 
67 

95 

72 

103 
74 

94 

73 

101 
70 

99 
72 

101 
78 

106 
79 

105 
77 

103 
78 

102 
76 

98 
68 

92.7 
68,8 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

86 
54 

90 
63 

90 
66 

86 
64 

90 
63 

93 

65 

90 
68 

92 
66 

89 
66 

93 
67 

66 
67 

90 
67 

99 
68 

94 
68 

90 
63 

66 
64 

85 
63 

91 
65 

99 
69 

103 
76 

98 

70 

102 
74 

101 
74 

102 
74 

107 
79 

106 
79 

106 
79 

104 
79 

100 
64 

91 

/o 

94.4 
68.6 

auiNLAN 

MAX 

MIN 

86 
54 

66 
56 

89 
66 

90 

64 

91 
63 

93 
65 

96 
69 

96 

70 

93 
73 

92 
69 

93 
62 

89 
72 

69 
67 

88 
68 

90 
72 

95 
72 

99 

75 

96 

66 

89 
70 

90 

75 

93 
75 

99 

76 

100 
77 

99 

77 

100 
79 

96 

75 

90 
66 

92.9 
69.6 

RANGER  1  w 

MAX 

MIN 

83 
55 

89 
59 

86 

63 

87 
63 

86 
62 

92 
62 

90 
64 

86 
67 

86 
66 

90 
67 

86 
68 

89 
69 

98 
69 

69 
70 

69 
62 

66 
65 

90 
69 

90 
67 

93 
67 

100 
72 

97 
72 

94 
71 

99 
73 

103 
75 

106 
97 

105 
60 

104 
87 

103 
76 

99 

83 

96 
68 

93.0 
69.3 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

80 
54 

83 
54 

86 
62 

88 
64 

87 
62 

86 

60 

90 
62 

89 
63 

88 
67 

89 
66 

89 
66 

85 
67 

87 
68 

87 
70 

92 

64 

65 
65 

66 
64 

95 
66 

90 
66 

95 
69 

100 
71 

95 

71 

99 

71 

99 
72 

100 

71 

105 

75 

104 
76 

103 
76 

102 
70 

102 
67 

92.0 
66.6 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

86 
60 

90 
62 

90 
62 

91 
60 

92 
62 

93 
65 

94 
63 

93 
69 

99 
69 

86 
69 

93 
66 

93 
66 

92 
69 

95 

74 

93 
72 

66 
70 

64 
70 

92 

70 

94 
71 

97 
71 

97 
74 

100 
72 

97 

74 

96 

77 

101 
76 

100 
75 

100 
77 

98 

79 

99 

76 

99 

73 

93.7 
69.8 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

81 
51 

86 

61 

90 
65 

90 
63 

91 
61 

93 
61 

94 
63 

91 
67 

94 
69 

91 
66 

92 
68 

90 
69 

93 

70 

92 
67 

90 
66 

65 
66 

90 
65 

89 
68 

90 
68 

95 
75 

97 
67 

89 
69 

90 
71 

69 

72 

97 

75 

104 
80 

103 
79 

101 
75 

102 
73 

94 
66 

92.4 
67.9 

SPRINGTOHN 

MAX 

Mm 

85 
49 

89 
53 

94 
62 

94 
65 

92 
58 

93 
56 

95 
59 

96 
64 

93 
65 

92 
65 

93 
66 

95 
69 

95 

73 

96 

64 

93 

65 

86 
65 

92 

65 

90 
67 

95 
68 

99 

72 

100 
73 

90 
69 

99 

72 

101 
71 

104 
73 

110 
79 

108 
79 

106 
76 

105 
64 

96 
67 

95.9 
66.6 

STEPHENVULE  4  N 

MAX 

Mm 

82 
56 

86 
61 

87 
63 

66 
63 

87 
67 

90 
61 

90 
65 

89 
67 

88 
67 

85 
67 

87 
67 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

90 
66 

86 
65 

67 
66 

88 
67 

94 
67 

100 
72 

99 
72 

97 
71 

97 
71 

101 
74 

106 

78 

103 
79 

101 
78 

100 
77 

97 
78 

87 
69 

92.0 
68.8 

STILLHOUSE  HOLLOK  DAM 

MAX 

Mm 

82 

57 

85 
62 

88 
65 

87 
63 

88 
65 

89 
68 

91 
66 

91 

70 

90 
69 

65 
68 

95 

70 

90 
66 

91 

70 

92 
73 

93 
64 

68 
70 

82 
69 

82 
69 

89 
69 

91 
70 

96 
72 

94 
75 

97 
73 

94 

77 

93 
75 

98 

74 

97 
75 

96 

76 

94 

75 

97 
70 

90.5 
69.7 

TAVLOR 

MAX 

Mm 

84 
59 

87 
60 

91 
63 

99 
58 

90 
60 

91 
64 

94 
62 

94 
66 

91 
68 

83 
67 

82 
68 

91 
66 

92 
66 

92 

74 

94 
75 

94 
70 

85 
70 

87 
70 

90 
69 

92 

70 

95 
71 

95 

76 

95 
74 

93 

76 

94 

75 

97 
74 

97 
75 

96 
79 

95 

75 

96 
73 

91.5 
69.2 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

97 
63 

88 
65 

91 
65 

90 
64 

90 

64 

92 
66 

94 
69 

95 
72 

?. 

92 
69 

85 
70 

91 

70 

93 

69 

91 
73 

69 
66 

98 
72 

83 
70 

8* 
70 

91 
70 

93 

74 

97 

73 

98 

74 

95 
75 

94 
76 

100 
75 

95 
75 

97 
76 

90 
76 

99 

72 

96 
73 

91.7 
70.6 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

82 
54 

86 
56 

91 
63 

90 
61 

89 
57 

90 
62 

93 
63 

93 
66 

90 
63 

85 
65 

91 
68 

89 
68 

91 
71 

89 
63 

90 
65 

79 
64 

86 
67 

97 
67 

91 
68 

99 
68 

96 
69 

89 
67 

95 

70 

100 
74 

100 
90 

HI 
62 

113 
79 

111 
74 

105 
74 

96 
72 

93.3 
67.3 

HACO  DAM 

MAX 

Mm 

83 
60 

86 
64 

89 
68 

89 
66 

90 
65 

92 

68 

93 
70 

94 
69 

93 
70 

90 
71 

87 
69 

93 
71 

91 
73 

92 

71 

96 
72 

90 
70 

67 
70 

99 
70 

91 
71 

94 
74 

98 

76 

96 
76 

96 
75 

95 

76 

95 
79 

100 
77 

99 

78 

96 
90 

95 
77 

97 
71 

92.5 
71.6 

WACO  NSO  AP 

MAX 

Mm 

85 
57 

86 
67 

89 
68 

91 
67 

91 
62 

94 
66 

94 
66 

90 
69 

86 
72 

86 
75 

93 

71 

92 

72 

94 
75 

93 
73 

90 
72 

86 
71 

85 
72 

90 
72 

94 
72 

99 
76 

97 
77 

97 
76 

97 
76 

97 
79 

102 
79 

103 
78 

100 
60 

97 
82 

101 
72 

93 

'3 

93.2 
72.2 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

86 
55 

89 
64 

89 
65 

91 
65 

91 
64 

94 
64 

97 
67 

95 
67 

97 
71 

91 
70 

95 

71 

94 
69 

93 

71 

92 
67 

90 
70 

89 
66 

90 
66 

92 
69 

98 

70 

105 
75 

102 
62 

93 
71 

95 
74 

100 
77 

105 
79 

106 
78 

100 
77 

99 
79 

96 

67 

87 
67 

94.7 
69.3 

HEATHERFORO 

MAX 

Mm 

84 
50 

66 
54 

92 

60 

90 
65 

92 
58 

92 
58 

95 

60 

94 
60 

92 
65 

69 
65 

89 
67 

92 
68 

93 

71 

95 
64 

92 
65 

65 
65 

89 
66 

90 
69 

90 
70 

95 

71 

100 
73 

99 
72 

98 
72 

96 
72 

102 
76 

107 
77 

105 
79 

103 
78 

103 
70 

99 
67 

94.2 
66.9 

WHITNEY  DAM 

•     •     • 

MAX 

Mm 

85 
55 

87 
61 

69 
63 

89 
62 

91 
61 

92 
62 

94 
62 

94 
66 

93 
69 

69 
67 

90 
68 

94 
69 

93 

71 

95 

71 

94 
68 

89 
69 

88 
69 

94 
69 

91 
67 

95 

71 

100 
73 

95 

73 

96 
73 

98 
76 

99 
76 

104 
76 

101 
77 

102 
78 

99 

76 

100 
70 

93.7 
68.9 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

86 
64 

86 
63 

88 
62 

89 
61 

91 
62 

93 
62 

94 

64 

93 

68 

90 
70 

85 
72 

90 
65 

90 
66 

68 

70 

90 
71 

90 
72 

99 

70 

91 
69 

97 
70 

95 

71 

93 

70 

94 
71 

93 

72 

92 
72 

96 
74 

95 

74 

95 

77 

94 
75 

96 
74 

96 

74 

95 
72 

91.5 
69.2 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

92 
51 

93 

57 

96 

59 

96 

60 

99 
64 

69 

99 
65 

93 
67 

94 
68 

92 

66 

90 
73 

88 
70 

98 
66 

90 
68 

92 

70 

95 
69 

97 

73 

92 
62 

92 

67 

93 

72 

94 
72 

96 
71 

96 
72 

96 

71 

94 

77 

93 

74 

85 
65 

93.3 

67.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

85 
51 

87 
55 

89 
60 

92 
58 

93 
63 

96 
65 

96 
66 

92 
66 

93 

72 

92 
69 

90 
68 

69 

69 

90 
72 

92 
66 

86 

70 

67 
67 

91 
69 

95 

71 

97 

71 

96 

64 

87 
67 

90 
72 

94 

72 

94 
75 

96 

71 

95 

74 

95 

75 

94 
71 

96 

74 

92.0 
67.3 

CENTER 

MAX 

Mm 

82 

50 

83 
50 

85 

54 

89 
59 

91 
63 

94 
62 

95 
62 

96 
66 

89 
67 

93 
69 

99 
69 

69 
68 

67 
66 

86 
69 

91 
69 

81 
67 

89 
66 

92 
69 

94 
69 

95 

71 

86 
66 

87 
66 

93 

71 

92 

72 

94 
76 

95 

76 

94 
76 

94 
75 

93 

72 

90.2 
66.5 

S—  RafMvnc*  NoUt  FoUowing  SUUon  Icdsx 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JUNE 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

S, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CENTERVILlS 

MAX 

Mm 

9<> 
*9 

88 
55 

90 
54 

91 
50 

93 
52 

94 
55 

95 
54 

97 
60 

97 
65 

86 
64 

87 
64 

95 

64 

94 
66 

87 
71 

93 
67 

86 
70 

85 
69 

87 
69 

92 

67 

97 
69 

98 
71 

93 

67 

98 
69 

95 
74 

97 
75 

99 
75 

100 
77 

99 
76 

98 
73 

99 
69 

93.3 
65.4 

CLARKSVILlE  2  NE 

MAX 

t^lN 

82 
56 

92 
62 

89 

64 

92 
61 

92 
61 

96 
61 

94 
67 

91 
69 

93 
67 

93 
65 

92 

70 

89 
69 

90 
66 

91 
69 

92 

67 

91 
65 

93 

69 

97 
71 

94 
70 

90 
71 

65 
70 

91 
71 

92 

76 

94 

76 

94 

77 

95 

76 

92 

68 

91 
66 

91.7 
68.1 

CQLOSPRINC  5  SSH 

MAX 

van 

84 
58 

85 
60 

67 
58 

68 
60 

90 
61 

91 
62 

93 
62 

94 
63 

94 
68 

87 
71 

89 
66 

91 
62 

89 
63 

85 
71 

66 
72 

90 
71 

86 
69 

89 
69 

92 

70 

94 

70 

96 
69 

91 
67 

93 
69 

92 
72 

95 

96 
75 

96 

76 

96 

75 

96 

75 

97 
74 

91.1 
67.7 

COLLEGE  STATION  FAJ  4P 

MAX 

MIN 

83 
63 

87 
64 

86 
66 

89 
62 

91 
64 

91 
65 

93 
65 

91 
62 

66 

71 

62 

71 

90 
68 

69 
71 

87 
72 

91 
71 

90 
73 

65 
72 

67 
72 

69 
73 

93 
74 

93 
72 

93 

74 

93 

75 

92 

74 

93 

77 

96 

76 

95 

77 

94 
78 

94 
80 

96 
75 

93 

74 

90.5 
71.0 

CONROE 

MAX 

MIN 

83 
63 

84 
62 

85 
63 

87 
62 

89 
65 

90 
65 

92 
66 

93 
69 

92 
70 

86 
72 

61 
56 

91 
68 

90 
70 

86 
72 

83 

90 
71 

65 
69 

89 

70 

92 
71 

93 

71 

95 
71 

94 
68 

95 
72 

95 
74 

95 
76 

96 
76 

96 
78 

96 
76 

96 

75 

96 

75 

90.5 
70.0 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

90 
58 

90 
58 

90 
59 

89 
58 

90 
58 

93 
61 

93 
62 

97 
62 

96 
67 

88 
70 

68 
69 

88 
68 

91 
68 

89 
69 

90 
70 

88 

71 

62 

71 

88 
68 

91 
71 

94 
71 

96 
72 

96 

67 

93 

67 

92 
72 

96 
72 

95 
72 

96 
75 

96 
75 

95 

73 

95 
71 

91.8 
67,5 

OAINCERFIElD  9  S 

MAX 

Mm 

86 
5* 

88 
62 

89 
67 

91 
61 

92 
62 

94 
64 

98 
67 

97 
66 

97 
73 

89 

70 

88 
66 

94 

72 

93 
74 

67 
70 

91 

70 

90 
71 

69 

71 

91 
69 

93 

72 

100 
73 

100 
75 

87 
70 

67 
72 

93 

74 

94 
75 

96 

78 

95 

76 

96 

75 

93 

77 

92 
73 

92.3 

70.1 

DIALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

88 
54 

92 
59 

92 
61 

93 

58 

95 
59 

94 
65 

100 
66 

100 
68 

94 
70 

97 
68 

93 
66 

94 
66 

91 

70 

67 
69 

86 
68 

83 
68 

69 
66 

93 

70 

96 
69 

98 
71 

95 
67 

91 
67 

95 

71 

95 
74 

97 
75 

98 
76 

97 
75 

97 

76 

94 
73 

90 
69 

93.5 
68.0 

EHORY 

MAX 

Mm 

80 
51 

65 
53 

89 
59 

90 
59 

92 
56 

93 
58 

95 
61 

96 
64 

97 
65 

88 
65 

95 
66 

92 

66 

95 
67 

92 

71 

88 
68 

89 
67 

89 
6* 

86 
69 

92 

70 

95 

70 

98 
72 

85 

70 

89 
69 

90 
74 

92 

74 

95 
77 

96 

78 

95 

75 

95 

75 

93 
67 

91.6 
66.8 

EVADALE 

MAX 

Mm 

83 
58 

85 
57 

63 
55 

67 
57 

88 
60 

89 
60 

92 
59 

94 

61 

94 
63 

94 
66 

85 
68 

89 
67 

91 
70 

86 
70 

86 
70 

90 
70 

84 
67 

89 
66 

92 
65 

95 

70 

96 
68 

94 
67 

94 
69 

95 
68 

96 

67 

97 
79 

98 

71 

98 
69 

97 
66 

96 
65 

91.2 
65.6 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

86 
56 

88 
62 

69 
62 

91 
60 

92 
62 

93 
65 

95 
65 

96 

66 

91 

71 

90 
72 

92 

69 

93 
69 

88 

70 

88 
72 

66 
69 

65 
67 

67 
68 

91 

70 

94 

70 

96 

73 

96 
69 

92 

69 

92 

73 

94 
71 

97 
75 

97 
75 

96 

76 

95 

76 

96 

75 

93 

64 

92.0 

68.8 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

87 
57 

90 
62 

93 
61 

91 
57 

95 

60 

97 
62 

96 

62 

95 
66 

89 

70 

86 
70 

94 
65 

93 
67 

90 
69 

93 

74 

92 

70 

66 
70 

86 
70 

92 
»9 

94 

70 

95 
71 

93 
73 

95 
70 

94 
73 

95 
76 

99 
74 

100 
75 

99 

77 

96 
78 

96 
75 

97 
72 

93.3 
68.8 

GILMER  2  M 

MAX 

Mm 

80 
49 

84 
55 

85 
61 

88 
56 

90 
56 

91 
60 

92 
62 

95 

64 

95 

65 

84 
66 

68 
66 

90 
67 

88 
70 

63 
67 

90 
67 

88 
64 

87 
65 

90 
66 

93 
69 

96 

70 

64 
66 

87 
68 

86 
72 

91 
74 

92 

75 

93 
73 

93 
73 

91 
73 

91 
69 

69.2 
65.9 

GROVETON 

MAX 

Mm 

84 
54 

86 
57 

87 
58 

88 
55 

90 
59 

91 
63 

92 
61 

95 
60 

92 
69 

85 

71 

68 
69 

90 
67 

88 

70 

88 
72 

89 
71 

63 
71 

88 
70 

91 

70 

94 
69 

97 

73 

95 
68 

93 
67 

92 

73 

94 
74 

97 
75 

97 
76 

96 

76 

96 
78 

96 
73 

92 

71 

91.1 
68.1 

HEMPHILL 

MAX 

nan 

84 
50 

86 
53 

86 

54 

90 
54 

92 

59 

93 
61 

94 
60 

97 
65 

99 
65 

92 

70 

93 
68 

93 

68 

94 

70 

91 
72 

88 
69 

90 
69 

80 
67 

91 
66 

94 
66 

94 
70 

96 
72 

90 
62 

90 
71 

94 
70 

95 

74 

97 
74 

97 
76 

96 
76 

95 

74 

96 
73 

92.3 
66.7 

HEMPSTEAD 

MAX 

83 
56 

85 
65 

66 
64 

87 
63 

89 
66 

90 
64 

92 
65 

93 
69 

91 
72 

87 
72 

88 
66 

90 
70 

90 
72 

88 
73 

90 
73 

92 

71 

85 
70 

90 
72 

93 
73 

94 

71 

94 
73 

94 

74 

92 

74 

94 

74 

94 
76 

96 
77 

95 

77 

95 

77 

95 
75 

96 

74 

90.9 
70.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

82 
54 

85 

60 

86 
61 

90 
57 

92 
58 

92 

60 

94 
61 

97 
69 

96 

70 

66 

71 

95 
67 

91 
68 

90 
69 

90 

71 

87 
69 

88 
66 

90 
69 

86 

70 

90 
69 

93 

70 

95 
68 

82 

67 

87 
68 

91 
71 

90 
69 

93 
72 

95 

74 

94 
75 

93 
74 

91 
70 

90.6 
67.3 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

84 
61 

87 
62 

92 

64 

90 
63 

90 
65 

92 
65 

94 
67 

95 
66 

95 
72 

90 
71 

85 
68 

94 
69 

92 

70 

89 

71 

91 
73 

90 
71 

65 
66 

92 
69 

93 
71 

98 

72 

100 
72 

95 
67 

96 
70 

97 
72 

97 
73 

99 
75 

98 
76 

98 
76 

97 
74 

100 
73 

93.2 
69.6 

JACKSON  HILL  GUARD  ST4 

MAX 

Mm 

81 
52 

84 
52 

86 
56 

69 
55 

90 
57 

92 

57 

91 
61 

94 

61 

96 
66 

69 
68 

91 
66 

91 
69 

91 
69 

91 

70 

85 

70 

86 

70 

81 
69 

86 
69 

92 
68 

93 
69 

95 
70 

89 
65 

69 
67 

93 
70 

94 
72 

95 

73 

97 

75 

96 

76 

95 

75 

95 
75 

90.7 
66. J 

JACKSONVILLE 

MAX 

lam 

86 
54 

68 
60 

89 
63 

92 
60 

93 
61 

93 
64 

95 
66 

96 
67 

94 
72 

93 

70 

92 

70 

89 
69 

88 
70 

88 
71 

68 
69 

85 
69 

8* 
69 

90 
71 

93 

70 

96 
71 

94 
66 

88 
67 

92 

73 

93 

75 

96 
76 

96 

76 

95 

75 

94 
77 

93 

75 

90 

70 

91.5 
68,9 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

82 
52 

83 

54 

87 

57 

86 

57 

89 

58 

90 
59 

91 

59 

94 
66 

95 
66 

89 
69 

88 
69 

90 
69 

90 

70 

89 
72 

85 
69 

89 
69 

64 
68 

89 

67 

91 
69 

93 
68 

95 

70 

91 
64 

90 
72 

92 
69 

95 

95 

74 

95 
76 

96 
74 

94 

74 

95 
72 

90,5 
66,9 

KARNACK 

MAX 

Mm 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

86 
58 

86 
57 

66 
57 

92 
58 

93 
61 

94 

61 

98 
64 

97 
66 

90 
66 

90 
71 

93 
69 

92 
70 

89 

70 

85 
72 

88 

71 

60 
70 

90 
70 

94 
69 

96 
69 

97 

70 

96 
72 

93 
66 

95 
72 

95 

70 

98 
75 

97 
76 

98 
76 

96 
74 

97 
75 

97 
73 

92,7 
68,4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

80 

51 

80 
54 

85 
58 

86 
58 

90 

61 

92 

61 

83 
65 

94 
66 

94 
66 

89 
69 

90 
66 

86 
67 

90 
69 

81 
71 

62 
69 

90 
69 

86 
68 

87 
67 

90 
70 

93 

71 

91 
69 

86 
70 

82 
68 

84 
69 

90 
75 

91 
75 

92 

74 

92 
70 

92 
71 

89 
71 

88,0 
67,0 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

84 
57 

87 
57 

87 
58 

87 
56 

90 
58 

91 
59 

94 
60 

96 
60 

95 
66 

88 
69 

85 
69 

66 
69 

86 
69 

86 
72 

87 

74 

91 
72 

86 

70 

69 

70 

94 
70 

96 

70 

96 
72 

91 
67 

94 
70 

91 
74 

97 
76 

96 

77 

96 
76 

97 
76 

96 
76 

97 
72 

91,3 
68,0 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

82 
55 

85 
53 

61 
61 

90 
59 

94 
58 

92 
59 

95 

61 

97 
64 

98 
66 

88 

70 

90 
66 

69 
67 

92 
69 

90 
70 

86 
68 

91 
68 

68 
68 

88 
66 

92 
69 

93 

70 

98 
68 

86 
67 

89 
72 

90 
66 

92 

68 

94 
73 

96 

76 

96 
76 

93 

76 

92 

72 

90.9 
66.8 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

86 
55 

69 
56 

90 
59 

91 
56 

93 
57 

95 
61 

94 
60 

97 
64 

96 
66 

90 

70 

87 
66 

92 

68 

94 
69 

92 
70 

90 
71 

89 
70 

84 
70 

89 
70 

92 

70 

96 

73 

100 
72 

95 
66 

96 
68 

95 

70 

97 
75 

100 
75 

101 
77 

100 
76 

99 
73 

101 
70 

93.7 
67.6 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

87 
57 

89 
60 

90 
62 

91 
60 

92 
63 

93 

66 

95 

64 

96 
69 

69 
72 

89 

74 

90 
73 

91 
73 

91 
74 

69 
75 

92 

74 

83 
73 

89 
72 

92 

73 

94 
74 

95 
75 

91 
70 

93 

70 

93 

75 

94 
75 

95 

77 

96 

79 

95 
79 

94 

79 

95 

76 

93 

75 

91.9 
71.3 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

86 

61 

88 
60 

69 
61 

91 
58 

96 
60 

94 
61 

97 
62 

95 

67 

93 

70 

86 

70 

94 
63 

92 
66 

90 
69 

92 
73 

90 
64 

85 
69 

68 
69 

92 
70 

96 
67 

96 
72 

95 
65 

95 
68 

95 
71 

95 

73 

98 
74 

97 
73 

95 

77 

96 
77 

97 
73 

94 
72 

93.0 
67.9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

86 
52 

86 
51 

85 
51 

87 
57 

90 
58 

90 
62 

92 
63 

94 
65 

95 
66 

88 
66 

86 
69 

87 

70 

90 
70 

88 
70 

66 
68 

69 
66 

86 
66 

87 
68 

91 
70 

93 

71 

95 

74 

86 
68 

87 
69 

67 
69 

91 
73 

92 

75 

95 
74 

94 
75 

93 

75 

91 

73 

89.6 
66.9 

MINEULA  S  ENE 

MAX 

Mm 

85 
50 

86 

55 

86 
60 

89 
55 

91 
56 

93 

58 

94 
61 

94 
63 

91 
69 

68 
65 

89 
66 

90 
65 

89 

7  0 

67 
69 

90 
70 

67 
66 

85 
66 

90 
70 

93 

68 

97 
70 

89 
70 

87 
69 

88 
72 

93 
74 

94 
76 

95 

77 

95 

77 

94 
73 

92 
75 

86 
66 

90.3 
66.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

82 
50 

86 

52 

89 
58 

67 
59 

69 
59 

93 
59 

94 
63 

96 

64 

95 
66 

91 
66 

89 
66 

86 
67 

92 
70 

93 

69 

68 
68 

90 
66 

88 
6? 

68 
65 

91 
67 

94 
70 

98 

70 

87 

71 

85 
69 

66 
69 

93 
75 

101 
77 

95 

77 

95 
71 

94 
71 

90 
70 

91.0 
66,5 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

81 
53 

85 
57 

87 
65 

89 
59 

69 
61 

90 
62 

93 
64 

95 
67 

95 
69 

88 
66 

90 
66 

86 
67 

93 
69 

91 
69 

67 
66 

88 
67 

67 
67 

87 
66 

90 
66 

93 
71 

96 

70 

86 
70 

67 
66 

88 
66 

92 
75 

92 

71 

93 

77 

93 
69 

92 

70 

90 
69 

89.8 
66.9 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

89 
53 

86 
57 

88 
60 

66 
53 

91 
58 

93 
65 

94 
64 

97 
68 

97 
70 

97 
70 

96 
69 

97 
70 

92 

71 

90 

71 

88 
70 

92 
69 

79 
69 

60 
69 

92 

70 

95 
72 

97 
75 

68 
66 

89 

70 

93 

75 

92 

71 

96 
77 

97 
77 

96 

77 

96 
75 

95 
'3 

91.9 
68.5 

NEWTON 

MAX 

Mm 

90 
60 

85 
55 

84 
55 

87 
59 

69 
60 

90 
59 

93 
59 

95 
62 

95 
62 

94 
68 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

69 
74 

64 
70 

69 
69 

86 
69 

90 

70 

92 
70 

94 

70 

95 
70 

94 
70 

91 
70 

94 
73 

96 
73 

97 
74 

97 
77 

97 
77 

97 
78 

96 
76 

91.8 
67.9 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

84 
56 

87 
61 

89 
63 

90 
63 

93 
65 

95 
68 

96 
69 

97 
69 

98 

71 

67 
70 

91 
69 

92 
69 

90 
70 

65 
71 

69 

70 

86 
67 

85 
68 

88 

70 

91 
71 

94 
72 

95 
72 

86 
66 

91 
66 

91 
73 

94 
74 

95 

74 

96 
74 

96 
76 

94 
73 

93 

71 

91.3 
69.1 

POYNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

88 
55 

89 
62 

91 
63 

92 
59 

94 
61 

96 
66 

97 
68 

96 
68 

87 
78 

93 

70 

93 
69 

89 
70 

69 

70 

65 
72 

85 

70 

87 
67 

87 
69 

91 

71 

95 
70 

96 
74 

95 
66 

68 
69 

91 
74 

94 
74 

96 
77 

97 
78 

96 

76 

95 

78 

92 

75 

88 
67 

91,7 
69,5 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

RUSK 

MAX 

Mm 

81 
59 

85 
60 

86 
62 

88 
63 

90 
64 

92 
67 

94 
69 

95 
70 

97 
71 

85 
70 

94 
68 

91 
66 

90 

70 

68 
71 

87 
68 

87 
68 

82 
68 

65 
71 

89 
73 

93 

71 

94 
72 

65 
66 

87 
68 

91 
73 

92 

75 

93 

75 

94 
74 

94 
76 

93 
73 

92 
69 

89. B 
69,1 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
^UNE 

1972 

Slallon 

Day 

oi  Monlh 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SlH  RAYBURN  DtH 

MAX 

MIN 

82 
56 

85 
56 

89 
59 

90 
57 

92 

60 

92 
62 

92 
61 

91 
66 

95 
67 

89 

71 

87 
68 

89 
70 

92 

70 

91 
73 

86 
70 

89 

71 

83 
69 

88 
68 

92 
69 

93 
70 

96 

73 

92 

66 

91 

71 

93 

71 

96 

77 

97 
78 

96 
76 

95 

75 

97 
74 

91.1 
68.3 

SIMMS  «  WNH 

MAX 

MIN 

ei 

51 

86 
53 

89 
55 

90 
56 

91 
58 

93 
59 

97 
62 

98 

64 

96 

65 

95 
66 

92 

65 

87 
66 

95 
68 

93 
70 

86 
68 

93 
68 

89 
64 

89 
63 

94 
67 

98 
67 

99 
65 

89 

70 

84 
67 

84 
68 

89 
71 

95 

71 

96 
67 

95 

67 

92 
68 

91.6 
64.7 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

84 
54 

82 
54 

88 
61 

85 

61 

92 
61 

94 
61 

97 
64 

97 
67 

97 
67 

90 
67 

95 
65 

90 
68 

92 
69 

80 
70 

79 
70 

88 
65 

90 
65 

89 
68 

91 
69 

94 

71 

98 

73 

90 
73 

88 

74 

88 

74 

94 

77 

95 
78 

95 
70 

94 
70 

91 
68 

90.6 
67.6 

TEX4RK4N* 

MAX 

MIN 

81 
55 

85 
57 

90 
60 

38 

61 

90 
62 

93 

62 

95 

64 

97 
67 

96 
68 

94 
69 

94 
69 

84 
68 

92 
69 

90 
72 

83 

70 

89 

70 

92 

71 

87 
66 

91 
67 

94 
70 

96 

72 

91 

72 

63 
67 

83 

73 

90 
75 

94 
75 

96 
69 

93 
69 

89 
66 

90.5 
67.6 

TOWN  BLU'F  D»M 

MAX 

MIN 

82 

60 

83 
58 

86 

59 

87 
58 

90 
62 

92 
62 

92 

64 

95 
68 

95 
66 

90 
70 

85 
72 

92 

70 

91 

71 

86 
73 

65 
71 

88 

71 

85 
69 

87 
70 

92 

70 

94 

71 

97 

71 

92 

66 

92 

72 

93 

71 

95 

77 

96 

77 

96 

75 

95 
76 

96 
73 

90.8 
69.0 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

80 
50 

85 
56 

86 
62 

89 
55 

90 
56 

93 
60 

94 
63 

96 
66 

96 
70 

88 
65 

95 
67 

90 
67 

90 
70 

88 
73 

64 
69 

88 
66 

86 
65 

36 
69 

90 
68 

94 
71 

97 
73 

84 
68 

87 
67 

91 
73 

96 

77 

96 

75 

96 

75 

93 

75 

93 

67 

90.4 
67.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 
56 

88 
56 

89 

57 

91 
58 

92 
58 

94 
59 

94 
64 

91 
66 

8! 
69 

90 
69 

89 
67 

86 
69 

83 

72 

69 
69 

89 
70 

69 
6* 

92 

67 

94 
67 

95 
69 

94 
67 

92 

65 

93 
69 

93 

68 

96 

74 

95 

75 

95 

71 

94 
72 

96 
'0 

91.1 
66.2 

HILLS  POINT 

«     *     • 

MAX 

MIN 

82 
55 

85 
58 

88 
63 

89 
61 

90 
63 

92 
65 

94 
65 

95 
66 

96 
66 

86 
68 

94 
68 

92 
68 

93 
68 

91 
69 

68 
67 

89 

66 

68 
67 

87 
68 

92 
71 

94 
71 

97 
74 

88 
68 

68 
70 

90 
72 

73 

97 
77 

.97 

77 

97 
76 

95 

76 

93 
67 

91.4 
68.2 

TRANS  PECDS        05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

65 
48 

75 
57 

89 

56 

85 
55 

79 
58 

60 
59 

63 
60 

65 
59 

67 
60 

85 
59 

89 
59 

82 
62 

86 
59 

92 
64 

86 
62 

85 
59 

95 
60 

96 
63 

97 
62 

100 
63 

100 
63 

103 
69 

99 
62 

107 
63 

101 
65 

103 
65 

97 
65 

90 
60 

90.1 
60.4 

8AKERSFIEL0 

MAX 

MIN 

73 
52 

83 
64 

90 
65 

88 
67 

66 
66 

67 
66 

88 
64 

66 
69 

86 
65 

92 
69 

91 
65 

85 
68 

85 
67 

92 
69 

100 
64 

90 
67 

89 
67 

92 
64 

99 

70 

102 
72 

103 
74 

106 
76 

102 
75 

107 
74 

109 
69 

102 
77 

105 
72 

109 
76 

106 
75 

96 
66 

94.1 
68.5 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

83 

90 

86 

85 

84 

87 

63 

93 

99 

102 

103 

104 

104 

109 

105 

100 

CANOELARIA 

MAX 

MIN 

88 

55 

97 
58 

99 
60 

97 

60 

89 
62 

87 
63 

85 
62 

60 

61 

64 

66 

64 

94 
62 

100 
62 

97 
61 

93 
67 

94 

63 

99 
68 

102 
68 

103 
64 

106 
66 

105 
71 

108 
68 

100 
68 

105 
66 

107 
67 

108 
65 

108 
60 

106 
60 

102 
65 

99.2 
63.5 

CHISCIS  BASIN 

MAX 
MIN 

76 
54 

81 

56 

88 
56 

88 
56 

67 
59 

82 

60 

76 
56 

72 
56 

83 
58 

65 
58 

62 
59 

82 
56 

82 

57 

85 
63 

93 
62 

82 
60 

82 
60 

85 

64 

90 
66 

96 
66 

95 
68 

96 
69 

95 

67 

96 
66 

93 
66 

101 
67 

96 
69 

103 
69 

101 
59 

98 

60 

88.4 
61.4 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

88 
45 

95 
51 

94 
57 

86 
55 

85 
56 

77 
56 

66 
59 

84 
56 

89 

56 

94 
63 

91 
65 

85 
61 

90 
67 

98 
60 

94 
66 

88 
65 

91 
62 

93 
58 

97 
62 

100 
65 

103 
65 

101 
69 

102 

67 

98 

67 

100 
65 

101 
57 

102 

57 

105 
55 

105 
55 

97 
64 

93.4 
60.3 

CRANE 

MAX 

Mm 

79 
55 

87 
54 

90 
59 

93 
64 

69 
59 

69 
59 

88 
61 

65 
63 

87 
64 

97 
64 

95 
63 

86 
64 

88 
64 

93 

68 

99 

60 

90 
63 

89 
68 

93 
63 

93 
61 

102 
66 

104 
66 

105 
70 

104 
75 

108 
74 

105 
75 

106 
74 

106 
74 

109 
74 

97 
69 

95.1 
65.3 

ORYDEN 

MAX 
MIN 

74 
56 

84 
60 

95 
65 

88 
67 

87 
65 

68 
66 

69 
65 

65 
68 

87 
67 

90 
70 

91 

71 

92 
68 

68 
69 

91 
68 

100 
68 

92 
67 

94 
66 

92 

70 

95 
64 

104 
64 

108 

70 

106 
68 

102 
68 

109 
72 

105 

73 

104 
73 

105 

75 

104 
73 

105 

75 

96 
65 

94.9 
67.9 

EL  PASO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

85 
52 

93 
57 

95 
67 

90 
62 

61 
62 

73 
63 

71 
61 

63 
61 

86 
61 

92 
67 

90 
65 

77 
63 

90 
61 

94 
66 

93 
67 

89 
64 

91 
65 

95 
64 

99 
65 

96 
76 

100 
73 

97 
73 

96 

70 

95 
69 

96 
72 

96 

70 

99 
68 

100 
63 

101 
61 

95 
68 

91.3 
65.2 

FABENS 

MAX 

Mm 

78 
56 

81 
54 

93 

60 

93 
65 

63 
62 

63 
62 

62 
59 

73 
61 

66 
56 

87 
65 

93 
66 

66 
63 

60 
60 

92 
62 

96 
66 

95 
69 

90 
64 

92 
64 

96 
62 

99 
67 

100 
68 

101 
68 

99 
66 

97 
65 

96 
69 

96 
60 

97 
65 

99 
57 

100 
54 

102 
67 

91.5 
62.8 

FORT  HANCOCK  4  SE 

MAX 

Mm 

85 
52 

88 
55 

96 
55 

97 
56 

89 
56 

90 
64 

90 
55 

75 
55 

85 
55 

99 
55 

96 
66 

95 
60 

85 
61 

95 
62 

97 
61 

99 
62 

96 
61 

98 
62 

96 
62 

100 
62 

101 
62 

102 
62 

103 
62 

101 
62 

102 
62 

100 
60 

99 
62 

102 
65 

106 
55 

95.5 
59.7 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

ORANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

74 
54 

84 
54 

91 
60 

89 
64 

87 
61 

87 
62 

87 
62 

86 
65 

86 
63 

95 
63 

96 
65 

64 
65 

86 
67 

94 
67 

100 
65 

89 
65 

88 
68 

91 

68 

100 
67 

105 
65 

105 
64 

90.6 
63.5 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

Mm 

90 
54 

96 

60 

97 

69 

92 
61 

89 
65 

86 
56 

76 
60 

87 
63 

94 
60 

97 
66 

97 
72 

66 
62 

96 
60 

100 
66 

99 

66 

97 
59 

95 
65 

100 
65 

lOl 
67 

100 
68 

lOO 
65 

104 
71 

100 
69 

97 
66 

99 
67 

100 
65 

102 
65 

106 
66 

106 
67 

106 
69 

96.6 
64.5 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO.  2 

MAX 

Mm 

78 
46 

87 
50 

87 
52 

81 
52 

83 
56 

81 
58 

77 
56 

79 
55 

86 
56 

89 
56 

85 
59 

81 
58 

85 
56 

92 
55 

89 
62 

86 
59 

90 
58 

93 
62 

98 
59 

100 
58 

101 
59 

100 
61 

102 
60 

99 
65 

99 
67 

102 
61 

102 
60 

103 
60 

100 
61 

91 
54 

90.9 

57.7 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

76 
51 

81 
57 

95 
60 

95 
60 

95 
60 

90 
64 

92 
63 

89 

64 

91 
64 

96 
64 

92 
64 

91 
67 

65 
65 

95 
63 

100 
66 

100 
68 

93 
69 

92 
66 

100 
67 

104 
62 

102 
66 

104 
72 

106 
69 

106 
69 

108 
72 

106 
68 

109 
59 

107 
58 

109 
57 

102 
63 

97.0 
64.0 

MDNAHANS 

MAX 

Mm 

90 
57 

90 
63 

85 

65 

86 
63 

68 
62 

69 
62 

93 
63 

94 
64 

95 
59 

92 
64 

94 
65 

96 

67 

96 
66 

100 
67 

102 
66 

98 
66 

95 
65 

96 
66 

105 
66 

106 
65 

104 
64 

105 
64 

106 
68 

104 
66 

105 
64 

106 
63 

103 
66 

109 
66 

105 
65 

104 
64 

98.1 
64.4 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

77 
47 

77 
53 

76 
56 

74 
51 

70 
53 

69 
52 

65 
51 

69 
50 

76 
52 

78 
59 

76 
55 

79 
56 

76 
52 

84 
63 

84 
55 

75 
55 

76 
55 

83 
56 

85 
64 

63 
69 

69 
69 

91 
71 

91 
70 

91 
64 

88 
62 

89 
66 

91 
67 

92 

68 

89 
61 

05 
56 

81.1 
58.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

73 
54 

82 
55 

88 
61 

89 
63 

64 
62 

84 
62 

SO 
65 

76 
62 

82 
60 

88 
62 

91 
54 

69 
65 

68 
59 

68 
64 

95 
69 

92 
67 

91 
65 

89 

67 

93 
67 

98 
71 

103 
73 

101 
73 

103 
70 

102 
69 

103 
75 

101 
72 

101 
71 

104 
72 

104 
70 

100 
65 

92.1 
65.8 

PECOS 

MAX 

Mm 

PENWELL 

MAX 

Mm 

76 
54 

82 
59 

89 
64 

86 
62 

86 

64 

87 
64 

63 

67 

65 

64 

92 
66 

93 
63 

63 
66 

86 
68 

95 
62 

85 
67 

86 
60 

91 
64 

99 
66 

102 
70 

100 
74 

100 
73 

103 
71 

103 
72 

104 
71 

104 
72 

106 
72 

96 
69 

92.5 
66.3 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

93 
57 

94 
59 

97 
69 

95 

59 

89 
66 

86 

68 

90 
64 

87 
61 

94 
66 

97 
68 

95 
73 

94 
66 

94 
63 

100 
66 

98 
71 

99 
64 

97 
69 

99 
65 

104 
72 

107 
66 

108 
70 

107 
69 

108 
70 

107 
70 

105 
71 

108 
73 

108 
66 

109 
72 

109 
60 

98 
60 

99.2 
66.6 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

70 
54 

83 
54 

91 
62 

91 
62 

85 
65 

82 
65 

75 
62 

72 
59 

85 
61 

64 
61 

62 

60 

82 
63 

93 
61 

96 
69 

90 
69 

91 
62 

9« 
61 

97 
66 

99 
65 

99 

71 

101 
73 

100 
70 

101 
62 

99 
63 

100 
65 

100 
64 

102 
64 

102 
67 

100 
65 

91.2 
63.6 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

69 
53 

81 
55 

87 
59 

83 
65 

82 
64 

S3 

64 

84 
65 

81 
66 

83 
65 

87 
66 

68 
68 

88 
67 

82 
65 

90 
64 

100 
65 

89 
65 

89 
63 

88 
69 

91 
65 

102 
65 

106 
64 

106 
65 

100 
65 

103 
64 

104 
68 

103 
70 

103 
69 

103 
68 

104 
70 

93 
65 

91.7 
64.9 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

85 
45 

90 
55 

89 
58 

85 
54 

84 
61 

83 
58 

69 

58 

78 
55 

90 
58 

91 
64 

68 
65 

86 

60 

85 

60 

93 

58 

92 
61 

19 
65 

89 

60 

91 
58 

94 
65 

95 

64 

98 

66 

99 
68 

96 
60 

98 

61 

97 
64 

95 

64 

96 
65 

98 

61 

100 
63 

101 
66 

90,9 
60.7 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

87 
50 

91 

57 

93 

60 

89 
56 

66 
64 

65 
58 

68 
60 

84 
56 

90 
59 

94 
63 

94 
65 

85 
62 

91 
60 

98 
63 

94 
65 

65 
61 

92 
62 

98 
64 

101 
61 

101 
69 

107 
70 

104 
73 

103 
71 

102 
69 

103 
72 

103 
71 

105 
66 

107 
61 

105 
67 

94 
66 

94.6 
63.4 
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1972 

Station 

Day 

of  Month 

1   2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

TT 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WINK  FAA  ilRPORT 

MAX 

MIN 

84 
53 

92 

61 

92 

61 

69 
62 

89 
61 

90 
62 

85 
64 

87 
66 

94 
65 

93 
67 

66 
61 

34 
66 

94 
66 

97 
67 

89 
68 

89 
67 

87 
50 

95 
64 

lOl 
68 

100 
54 

98 
68 

103 
75 

103 
70 

104 
69 

105 
72 

105 
67 

105 
65 

105 
55 

97 
73 

93 

64 

94,7 
65,4 

VSLET4 

*      *      * 

MAX 

MIN 

89 
51 

96 
66 

97 
67 

92 
63 

34 
63 

72 
60 

72 

46 

65 
59 

90 
65 

94 
68 

91 
62 

80 
59 

94 
62 

99 
62 

98 
62 

89 
64 

93 
65 

98 
65 

101 
72 

103 
70 

102 
70 

101 

70 

99 
69 

96 
65 

99 
60 

101 
58 

104 
56 

105 
58 

93,8 
63.2 

EDWARDS  PLATEAU     06 

4MISTA0  DAM 

MAX 

MIN 

75 
58 

85 
59 

91 
65 

69 
66 

90 
66 

90 
66 

92 
66 

85 
68 

87 
66 

90 
68 

94 
58 

92 
72 

82 
69 

84 
71 

93 
72 

37 
55 

92 
57 

90 
57 

90 
70 

96 
71 

99 

72 

102 

71 

97 
72 

100 
73 

100 
76 

100 

77 

100 
77 

100 
77 

100 
76 

101 
75 

92.5 

68.8 

BIG  LAKE  ND  2 

MAX 

MIN 

76 
50 

81 
56 

91 
61 

69 
62 

92 
64 

94 
64 

96 
63 

91 
64 

87 

64 

93 
64 

98 
61 

92 
61 

82 
64 

87 
65 

96 
60 

35 
60 

85 
55 

87 
64 

90 
62 

102 
66 

105 

70 

104 
70 

101 
69 

105 
71 

104 
72 

104 
73 

105 
72 

105 
71 

105 
72 

96 
66 

94.3 
64.9 

BLANCO 

r4AX 

MIN 

82 
55 

88 
56 

88 
63 

69 
56 

87 
60 

88 
59 

90 
60 

91 

61 

87 
64 

78 
64 

88 
66 

85 
66 

86 
68 

91 

71 

92 
73 

92 
70 

86 
58 

64 
65 

89 
67 

92 
58 

97 
63 

96 
63 

95 
74 

93 

73 

95 
75 

97 
75 

97 
75 

95 
76 

95 

75 

97 
73 

90.4 
67.0 

BOERNE 

MAX 

MIN 

82 

5'. 

S5 
54 

85 
62 

87 
56 

86 
59 

86 
58 

88 

67 
56 

63 
64 

75 
64 

86 
69 

85 
67 

86 
68 

67 
71 

90 
72 

91 
63 

36 
69 

64 
64 

86 
54 

91 
67 

94 
70 

95 
72 

93 

71 

91 
71 

94 
75 

95 

74 

96 

74 

95 

75 

93 
72 

93 

70 

88,6 
65.2 

BRACKETTVULE 

MAX 

MIN 

BRADV 

MAX 

MIN 

82 
58 

84 

51 

89 
58 

67 
60 

36 
59 

87 
59 

92 

61 

68 
59 

88 
67 

78 
63 

90 
67 

86 

64 

89 

64 

90 
65 

95 
64 

83 
64 

83 
65 

65 
56 

93 
63 

99 
64 

103 
67 

104 
70 

100 
68 

101 
69 

104 
74 

104 
75 

103 
73 

102 
73 

102 
73 

101 
65 

92.8 
55.0 

BURNET 

MAX 
MIN 

34 
52 

86 
63 

67 
65 

87 
57 

87 
59 

89 
59 

89 
58 

88 
65 

66 

65 

87 
66 

86 
69 

88 
69 

91 

71 

90 

76 

90 
64 

90 
70 

80 
68 

68 
68 

90 
73 

95 
68 

95 

71 

94 
73 

94 
73 

93 

75 

97 
75 

95 
74 

97 
75 

95 

76 

94 
74 

95 
68 

90.3 
56.1 

CAMP  WOOD 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
59 

87 
66 

68 
61 

88 
61 

90 
61 

87 
56 

86 
68 

86 
67 

65 
70 

86 

70 

89 
69 

85 
68 

93 
70 

89 
64 

89 
66 

91 
70 

68 

67 

94 
53 

97 
65 

99 
55 

9! 
68 

97 
72 

98 
76 

96 

77 

100 
75 

99 
75 

98 
76 

96 
76 

95 
75 

91.5 
57.8 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

77 
51 

83 
58 

87 
60 

69 
61 

86 
60 

85 
59 

87 
57 

86 
59 

85 
60 

90 
64 

91 
63 

80 
65 

30 
67 

35 
69 

94 
62 

84 
63 

34 
55 

84 
66 

90 
65 

101 
62 

102 
63 

101 
71 

99 

71 

102 
59 

100 

70 

103 

74 

104 
74 

105 
74 

105 

73 

98 
64 

91.6 

64.8 

DEL  RID  WSD  AP 

MAX 
MIN 

84 
58 

92 
64 

69 
66 

90 
68 

90 
68 

91 
69 

66 
66 

85 
67 

90 
66 

93 

71 

90 
71 

62 

70 

35 

71 

94 
70 

88 
55 

92 
72 

91 
72 

91 
71 

97 
70 

101 
72 

103 
72 

93 
71 

100 
73 

101 
75 

101 
77 

101 
78 

101 
78 

100 
79 

101 
76 

97 
77 

93.5 

70.3 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

8* 

89 
61 

86 
63 

88 
61 

89 
58 

90 
58 

90 
58 

89 
67 

87 
63 

91 
68 

88 
68 

83 
66 

88 
67 

96 
69 

90 
62 

85 
66 

8* 
64 

89 
66 

97 
55 

101 
73 

102 
70 

99 

74 

100 
71 

102 
73 

104 
76 

102 
75 

103 

74 

102 
75 

100 
73 

94 
75 

93.4 
67.0 

ELDORADO  U  NW 

MAX 

MIN 

85 
5« 

89 
60 

89 
62 

90 
62 

90 
58 

90 
56 

88 
58 

88 
61 

90 
64 

92 
67 

6? 
62 

82 
67 

85 
68 

94 
62 

36 
62 

84 
62 

85 
64 

86 
6* 

96 
65 

101 
69 

102 
74 

101 
67 

101 
68 

101 
72 

101 
72 

107 
73 

102 
71 

103 
56 

98 
68 

96 
67 

92.8 
65,0 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

86 
51 

66 
58 

87 
63 

86 

61 

67 
60 

66 
59 

33 
53 

84 
65 

78 
63 

85 
65 

62 
67 

65 
64 

87 
67 

91 
70 

87 

65 

86 
69 

81 
57 

67 
65 

91 
65 

95 

67 

95 

70 

94 

67 

93 

71 

95 

55 

95 

75 

95 
74 

96 
75 

94 
76 

94 
72 

94 
71 

89.1 

56,2 

JOHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

SB 
56 

87 
63 

68 
59 

87 
62 

88 
61 

68 

61 

91 
61 

39 
63 

84 
65 

86 
70 

69 

70 

90 
69 

90 
68 

92 
65 

92 
59 

6! 
67 

84 
66 

89 
65 

90 
64 

92 

65 

98 
59 

96 
69 

96 

70 

95 
74 

100 
75 

96 

74 

99 
73 

96 
73 

99 

73 

»5 
73 

91. J 
67.1 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

89 

47 

69 
54 

91 
62 

90 
56 

91 
59 

90 
55 

90 
54 

87 
66 

81 
64 

92 
67 

85 
69 

90 
65 

87 
66 

96 
69 

89 
53 

86 
68 

90 
63 

90 
64 

98 
63 

101 
55 

101 
64 

99 

68 

96 
56 

100 
71 

102 
74 

101 
74 

100 
73 

100 
74 

99 

73 

98 

?2 

93.3 
64.8 

JUNO 

MAX 

MIN 

KERRVILLE 

MAX 

MIN 

79 
51 

84 
54 

66 
63 

86 
53 

85 
58 

85 
57 

87 
55 

66 
57 

83 
64 

74 
64 

87 
68 

79 
64 

85 
64 

85 
69 

90 
66 

86 
65 

87 
66 

32 
65 

87 
59 

92 
51 

97 
66 

97 

70 

95 

70 

93 
72 

96 

74 

97 
74 

98 
74 

96 

75 

95 
72 

94 
71 

88.5 
64.8 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

81 
48 

86 

49 

86 
59 

88 
58 

88 
57 

90 
57 

90 
58 

91 
58 

89 
64 

79 
65 

88 
69 

67 
64 

38 
64 

91 
69 

93 
67 

92 
70 

83 
67 

84 
57 

89 
62 

92 

62 

97 
68 

96 
69 

96 
57 

95 
72 

95 
75 

99 
75 

99 
75 

98 
75 

96 

74 

97 
56 

90.8 
65.0 

LANCTRY 

MAX 

Mm 

LLANO 

MAX 

MIN 

88 
52 

90 
64 

68 
64 

38 
60 

90 
60 

90 

60 

91 
66 

69 
67 

78 
65 

89 

70 

35 
65 

91 
69 

90 

70 

95 

65 

90 
69 

84 
68 

83 
69 

90 
64 

94 
68 

98 
71 

98 
74 

97 
73 

95 

74 

97 
74 

101 
75 

101 
74 

99 

76 

96 
74 

99 

74 

97 

74 

92.1 
68.3 

MASON 

MAX 

MIN 

78 
48 

69 
53 

90 
63 

83 
66 

93 
63 

102 
63 

97 
64 

102 
72 

102 
72 

100 
74 

99 

70 

100 
69 

MC  CAMEY 

MAX 

MIN 

MEDINA 

MAX 

MIN 

83 
51 

68 
59 

67 
57 

83 
56 

87 
59 

38 
58 

67 
59 

83 
53 

83 
62 

68 
68 

82 
65 

82 
66 

69 
68 

88 
67 

89 
66 

88 
69 

88 
60 

92 
63 

97 
55 

96 
66 

97 
56 

95 
69 

95 
59 

95 
69 

89.2 
63.3 

MENARD 

MAX 

Mm 

84 
44 

85 
54 

85 
59 

84 
56 

65 
55 

65 
53 

65 
53 

86 
63 

80 
63 

67 
65 

86 
66 

85 
65 

65 
65 

91 
68 

88 
62 

85 
68 

64 
63 

83 
63 

95 
62 

101 
63 

101 
63 

98 
71 

96 
63 

100 
72 

102 
70 

100 
73 

99 
73 

100 
73 

98 

73 

98 
70 

91.0 
63,8 

MERTZON 

MAX 

MIN 

89 
50 

89 
63 

85 
63 

87 
57 

91 
59 

85 
66 

91 
60 

84 
64 

84 
64 

65 
67 

93 
73 

91 
61 

85 

67 

65 
63 

84 
66 

95 
64 

100 
66 

100 
66 

100 
69 

99 

70 

103 
73 

103 
73 

93 
56 

91,4 
65,0 

OZONA 

MAX 

MIN 

PAINT  ROCK 

MAX 
MIN 

84 
52 

99 
60 

89 
65 

83 
62 

88 
60 

90 
60 

91 
59 

89 
68 

90 
65 

93 

68 

90 
69 

90 
65 

67 
69 

37 
64 

87 
66 

87 
63 

67 
65 

92 
66 

93 
56 

103 
70 

103 
71 

101 
71 

101 
66 

103 
75 

106 
75 

106 
75 

106 
76 

106 

77 

105 
76 

95 
65 

94,2 
67,3 

pandale 

MAX 

MIN 

PRADE  RANCH 

MAX 

MIN 

83 
50 

67 
55 

85 
60 

86 
64 

66 
59 

87 
57 

85 
54 

85 
66 

78 
65 

67 
66 

80 
67 

85 
67 

84 
56 

90 
66 

90 
63 

65 
66 

38 
57 

89 
65 

92 
59 

96 
55 

93 
65 

95 

70 

94 
72 

95 

74 

95 
75 

96 

75 

95 

75 

96 
75 

95 
73 

99 

71 

89,6 
65.9 

RANKIN 

MAX 
MIN 

81 
55 

87 
61 

67 
64 

36 
64 

87 
60 

87 
62 

85 
61 

82 
66 

89 
64 

91 
61 

86 
64 

83 
66 

66 
67 

93 
63 

88 
63 

64 
63 

67 
57 

89 
63 

99 
69 

103 
59 

99 
71 

99 
74 

103 
74 

100 
73 

101 
72 

104 
75 

104 
75 

105 
74 

98 
73 

94 
55 

92.5 

67,0 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

83 
52 

86 
64 

85 
63 

85 
62 

86 
60 

67 

60 

66 
61 

32 
65 

35 
64 

87 
65 

87 
68 

85 
66 

84 
67 

89 
70 

91 
62 

88 
68 

85 
63 

85 
65 

93 
64 

97 
66 

99 
70 

9! 
70 

95 
70 

94 
72 

94 
70 

97 
70 

99 
72 

94 
71 

98 
69 

93 
70 

39.8 
65.1 

San  ancelo  dam 

MAX 

Mm 

76 
54 

64 
60 

86 
65 

89 
65 

87 
60 

67 
62 

86 
62 

39 
65 

87 
63 

87 
67 

90 
68 

76 
65 

84 
66 

85 
69 

92 

63 

83 

64 

84 
65 

65 
66 

83 
67 

95 

71 

100 
74 

100 
75 

100 
69 

100 
75 

99 
77 

102 
76 

103 
77 

103 
75 

104 
73 

100 
66 

91.3 
67,6 

San  angelo  wso  ap 

MAX 

Mm 

80 
51 

69 
62 

90 
66 

67 
65 

86 
59 

66 
61 

90 
60 

68 
70 

87 
66 

92 

68 

61 
70 

65 
67 

67 
71 

93 

71 

85 
66 

87 
69 

67 
68 

89 
59 

95 

68 

101 
75 

101 
75 

99 

75 

100 
71 

100 
76 

102 
81 

103 
60 

103 
60 

104 
73 

101 
75 

95 
72 

92,5 
69.6 

S«9  Refsreoc*  Notes  Followiag  SUUon  Ind»x 


Conltnued 

UJ 

\IL 

I 

It 

mj 

•^U 

rtA 

lU 

tit 

-b 

TEXAS 

JUNE 

1972 

Station 

Day 

of  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAN  SA8A 

MAX 

MIN 

78 
51 

85 
62 

89 
62 

87 
61 

67 
61 

92 

60 

90 
66 

87 
69 

88 
64 

86 
70 

65 
65 

69 

70 

90 
71 

93 
68 

90 
69 

82 
69 

90 
63 

93 

70 

102 
72 

99 

74 

96 

72 

88 

74 

96 
74 

105 
77 

103 
74 

102 
79 

96 
72 

100 
65 

91.7 

67.7 

SONORA 

MAX 
MIN 

SB 

92 
55 

92 

67 

90 
65 

90 
56 

91 
55 

90 
67 

91 
66 

92 

67 

90 
71 

63 
67 

86 
68 

96 
70 

97 
63 

86 
68 

69 
67 

97 
63 

102 
67 

103 
63 

102 
70 

100 
70 

103 
73 

103 
74 

103 
75 

103 
73 

103 
74 

100 
72 

97 
70 

94.6 
56.4 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

85 
55 

SB 
51 

84 

54 

89 
58 

88 

60 

88 

58 

88 
62 

85 

61 

89 
65 

90 

64 

64 
65 

86 

67 

80 
64 

92 
63 

84 
65 

65 

64 

88 
65 

101 
69 

102 
72 

98 

74 

99 

57 

101 
72 

103 

74 

105 
74 

106 
74 

108 

75 

105 
62 

93 

64 

92.2 
64.6 

UVALDE 

MAX 

MIN 

88 
55 

90 
61 

90 
65 

90 
62 

90 
62 

89 
60 

87 
67 

64 

91 
67 

89 
69 

84 
68 

88 
68 

95 

70 

95 
67 

95 
69 

87 
69 

96 
65 

105 
72 

106 
67 

102 

57 

100 
71 

103 
72 

103 
73 

104 
71 

103 
73 

101 
75 

102 

75 

100 
73 

94,4 
57.5 

WATER  VALLEY 

•     *     * 

MAX 

MIN 

79 
51 

84 
55 

89 
63 

88 
62 

85 
57 

88 
60 

69 
62 

86 
62 

88 
63 

91 
65 

79 
65 

64 
66 

87 
62 

93 
62 

92 
66 

85 
64 

86 
64 

100 
69 

101 
72 

100 
72 

99 
68 

101 
68 

101 
75 

105 
76 

106 
75 

106 
75 

105 
65 

93 
66 

92.1 
55.0 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUSE 

MAX 

MIN 

85 
66 

90 
68 

87 

73 

86 
72 

86 
69 

87 
66 

86 

71 

66 
67 

63 

71 

87 

74 

85 

70 

86 
76 

87 

77 

87 

74 

88 

77 

86 

74 

93 

74 

91 

71 

90 

72 

90 

75 

89 

77 

89 
73 

92 

78 

92 

77 

90 
78 

90 
79 

76 

91 

75 

91 
73 

88.4 
73.3 

AUSTIN  WSO  AP 

MAX 

MIN 

66 
65 

88 
67 

89 
68 

87 
65 

89 
67 

91 
69 

93 
66 

67 
70 

61 
70 

66 
71 

90 
72 

91 
70 

91 
72 

93 

75 

91 
72 

61 

71 

62 

71 

90 
72 

93 
71 

95 
72 

96 

77 

95 
79 

94 

77 

93 
77 

98 

77 

98 

75 

95 

79 

97 
76 

96 

76 

91.1 
72.2 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

79 
65 

86 
66 

86 
64 

84 
64 

86 
67 

87 
63 

88 
67 

68 
69 

SO 
68 

65 
69 

62 
71 

86 
70 

82 
71 

83 
71 

90 
73 

84 
73 

6* 
71 

88 
72 

90 
71 

93 
71 

94 
74 

94 

74 

93 

71 

93 

75 

96 

74 

97 
77 

95 

60 

94 
77 

95 
73 

88.7 

71.0 

BRENHAH 

MAX 

MIN 

85 
68 

86 

64 

89 

64 

89 
61 

90 
63 

91 
63 

94 
64 

95 
66 

90 
69 

89 
72 

76 
67 

91 
69 

91 

70 

89 
72 

92 

75 

92 

71 

64 
71 

90 
71 

94 
73 

95 
72 

95 
71 

96 
74 

93 
74 

95 

74 

95 
75 

96 

77 

97 
77 

96 

75 

97 
75 

91.8 
70.3 

Canyon  dam 

MAX 

MIN 

83 
63 

87 
64 

88 
67 

8S 
61 

86 
63 

88 
66 

89 

64 

90 
65 

85 
64 

66 
62 

90 
65 

91 
65 

69 
71 

92 

72 

92 

72 

93 

69 

83 
69 

84 
68 

69 

66 

91 

71 

95 

73 

95 

74 

93 

73 

93 

74 

95 

73 

97 

73 

97 

75 

95 

74 

97 

73 

90.6 
69.0 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

85 
69 

85 

70 

66 
69 

65 
67 

65 
69 

86 
67 

86 
71 

84 
73 

80 

70 

86 

73 

84 
72 

86 

75 

87 
75 

68 
78 

65 

75 

67 
75 

87 
74 

89 
72 

90 
70 

92 

71 

90 

75 

90 

75 

90 
74 

92 

77 

92 

76 

91 

78 

90 
79 

91 
78 

91 
78 

87.7 

73.4 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

85 
63 

90 
62 

91 
62 

89 
59 

90 
60 

90 
58 

92 
58 

94 
63 

8S 
66 

91 

70 

81 
67 

92 

66 

91 
69 

69 
72 

92 
71 

94 
69 

90 
69 

90 

70 

94 
69 

96 
67 

95 

71 

94 
73 

93 

71 

94 
73 

96 
74 

98 
75 

96 

75 

96 
73 

97 

92.1 
66.2 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

86 

71 

84 
75 

63 

75 

64 
72 

64 
78 

65 
72 

86 
78 

79 
75 

83 

75 

87 

77 

81 
75 

84 
76 

67 
60 

67 
60 

68 
79 

67 
76 

87 
81 

88 
79 

91 
76 

94 
76 

90 
78 

90 
78 

90 
78 

92 
81 

92 

79 

92 
61 

91 
81 

91 
60 

91 
60 

67.5 
77. S 

CORPUS  CHRISTI  HSO  AP 

MAX 

MIN 

86 
68 

86 

70 

67 
71 

66 
69 

68 
70 

67 
68 

88 
72 

82 

73 

84 
70 

89 
72 

83 
74 

86 

77 

89 

75 

89 
78 

67 
76 

67 

76 

69 
75 

90 
73 

94 
70 

95 

71 

94 
75 

93 

75 

93 

72 

95 
78 

96 

77 

94 
79 

94 
60 

95 
80 

97 
78 

69.9 

74.1 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

EL6IN 

MAX 

MIN 

88 
63 

89 
65 

89 
67 

88 
64 

90 
62 

92 
63 

93 
63 

83 
67 

85 
63 

84 
68 

90 
67 

90 
67 

90 
70 

93 

74 

91 
74 

62 
69 

83 

70 

92 
71 

94 
69 

95 
70 

95 
74 

95 

75 

95 
74 

95 

75 

99 

74 

99 
73 

97 
77 

96 

77 

98 
74 

97 
73 

91.8 
59.7 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

MIN 

90 
64 

92 
65 

90 
63 

90 
62 

92 
63 

94 
60 

95 

61 

86 
66 

85 
69 

63 
70 

69 
70 

91 
69 

69 

70 

91 
75 

92 
75 

87 
70 

88 
69 

92 

71 

93 

70 

93 
72 

95 
75 

95 

73 

94 
74 

97 

76 

99 
75 

98 
75 

97 
77 

95 
78 

98 

75 

96 
75 

92.4 

70.3 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

85 
63 

89 
67 

90 
65 

90 
59 

92 
61 

93 
60 

91 
61 

92 
65 

69 
66 

93 
66 

92 

73 

89 

71 

92 
69 

92 

74 

94 
74 

100 
69 

94 
69 

93 
69 

93 
69 

94 
71 

97 
74 

98 
71 

97 
73 

95 

76 

100 

76 

100 
75 

100 
75 

98 

77 

99 
75 

99 

75 

94.1 
59.6 

GOLIAO 

MAX 

MIN 

87 
65 

87 
66 

67 
65 

87 
63 

69 
65 

90 
63 

91 
65 

69 
66 

65 
66 

65 

71 

68 
70 

SB 
70 

90 
72 

89 
75 

92 

74 

88 
74 

90 
72 

92 
72 

93 
70 

95 

70 

94 

75 

94 

74 

93 
72 

97 

73 

97 
75 

96 

77 

94 

79 

93 

77 

95 

75 

94 

74 

91.0 
71.0 

GONZALES 

MAX 

Mm 

81 
65 

88 
65 

89 
65 

87 
65 

86 
63 

90 
62 

91 
62 

91 
62 

84 
67 

84 
66 

65 
71 

88 
68 

90 
70 

66 

72 

93 

74 

90 
70 

65 
71 

89 

70 

93 
68 

93 
69 

97 
71 

97 
75 

96 
73 

95 

74 

99 

75 

100 
75 

100 

75 

98 
78 

98 

75 

99 
73 

91,6 
69.8 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

SB 
64 

88 
65 

89 
64 

90 
64 

91 
63 

91 
60 

92 
62 

89 
66 

86 
66 

84 
66 

89 
70 

91 
67 

92 

72 

92 

71 

94 
73 

86 

71 

69 
69 

93 
78 

94 
68 

93 
58 

95 
73 

93 
72 

97 
65 

97 
73 

96 
72 

95 
73 

95 

76 

93 
76 

97 
72 

95 
74 

91.9 
69.0 

HONDO 

MAX 

Mm 

76 
58 

88 
60 

90 
66 

90 
61 

89 
64 

90 
62 

92 
62 

90 
64 

64 
68 

73 
67 

91 
73 

90 
72 

69 
71 

69 
74 

95 
75 

95 
71 

95 
71 

84 
66 

90 
67 

95 
66 

100 
70 

101 
70 

96 
72 

95 

74 

101 
77 

101 
75 

102 
76 

100 
78 

99 
76 

101 
75 

92.4 
69,3 

KENEDY 

MAX 

Mm 

KINGSVILie 

MAX 

Mm 

86 
67 

86 
65 

85 
64 

85 
64 

85 
66 

85 
65 

87 
68 

63 

70 

63 

70 

68 
71 

85 

71 

SB 
70 

85 
71 

69 

75 

69 

73 

94 
57 

69 
66 

9? 

70 

93 

67 

95 
59 

95 

75 

93 

76 

95 
72 

96 

77 

96 
75 

96 
77 

95 
76 

97 
74 

95 

74 

94 
74 

90.6 
70.4 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

86 
65 

S7 
65 

SB 
64 

87 
61 

90 
63 

92 

61 

92 
62 

90 
66 

66 
70 

61 

71 

91 
66 

91 
68 

90 

70 

91 
74 

90 
74 

86 

71 

87 
72 

92 

73 

93 
72 

94 
70 

95 

74 

94 

76 

94 
74 

95 
76 

99 

75 

98 

76 

97 

77 

97 
76 

99 

75 

96 

73 

91.7 
70.5 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

83 
65 

B5 
65 

SB 
65 

87 
61 

67 
63 

69 
65 

91 
64 

92 
66 

89 
69 

84 
70 

80 
67 

90 
69 

90 

72 

86 
73 

91 
73 

91 
70 

85 
71 

86 
69 

91 

71 

93 

71 

94 
74 

93 

75 

92 

74 

92 
76 

93 
75 

95 
74 

95 
77 

94 
76 

93 

75 

93 
73 

89.9 
70.4 

LULING 

MAX 

Mm 

83 

60 

B6 
61 

68 
62 

88 
58 

88 
61 

90 
60 

90 

60 

90 
61 

85 

67 

84 
69 

88 
70 

90 
67 

91 
70 

93 
71 

93 

73 

93 

71 

86 

70 

64 
69 

91 
68 

93 
58 

95 

71 

95 

75 

93 

74 

93 

74 

97 

74 

97 
75 

99 

75 

97 
79 

96 
74 

96 
77 

91.1 
66.6 

MATHIS 

MAX 

Mm 

90 
66 

B9 
65 

90 
55 

89 
65 

91 
65 

90 
65 

81 
65 

83 
69 

88 
71 

87 
71 

90 
71 

94 

75 

92 

74 

90 

72 

90 
72 

91 
70 

92 

70 

95 

71 

96 
71 

98 

70 

98 

70 

97 

73 

100 
75 

97 

73 

95 

73 

98 
76 

97 
76 

99 
76 

92.5 

70.5 

NATALIA 

MAX 

Mm 

87 
59 

89 
61 

69 
61 

87 
56 

69 
60 

90 
59 

90 
59 

68 
65 

77 
61 

89 
65 

68 
69 

87 
68 

91 
66 

93 

70 

92 
69 

91 
67 

85 
69 

90 
65 

93 
64 

98 
56 

100 
57 

100 
66 

95 
68 

100 
73 

100 
72 

100 
70 

101 
70 

100 

74 

100 

72 

99 
70 

92.6 

56.0 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

85 
64 

90 
65 

93 
68 

90 
64 

68 
64 

90 
66 

92 
65 

92 
66 

89 
66 

81 
69 

86 
72 

86 
72 

92 

73 

95 
74 

93 

75 

94 
72 

86 
72 

63 
69 

91 
69 

94 
71 

97 
73 

99 
77 

95 

75 

93 
75 

99 
74 

99 
73 

100 
76 

98 
79 

98 

77 

99 

75 

92,5 
71,1 

NIXON 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
64 

87 
65 

83 
61 

88 
63 

69 
62 

91 
63 

86 
67 

80 
66 

86 
69 

89 

71 

89 
69 

92 

71 

92 

74 

92 

73 

87 
70 

88 
70 

91 
71 

93 
68 

96 
70 

95 

74 

94 
7* 

93 
74 

97 
74 

99 

74 

96 
75 

97 

77 

96 

77 

97 
73 

95 

75 

91,2 

70.0 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

82 

62 

87 
63 

86 
62 

87 
56 

87 
60 

89 
59 

90 
60 

92 
62 

66 
68 

S3 

70 

86 
68 

88 
66 

89 
70 

92 

75 

92 

74 

90 
72 

84 

71 

84 
69 

90 
68 

93 

71 

95 

75 

95 

77 

95 

74 

93 
74 

96 

74 

98 

74 

96 

76 

97 
78 

95 

75 

98 

73 

90.7 
69.3 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

89 
64 

87 
67 

87 
67 

66 
65 

69 
68 

90 
64 

91 
69 

85 
67 

65 
68 

66 
71 

86 
71 

86 
72 

91 
72 

91 
76 

69 

74 

89 

74 

90 
5» 

92 
72 

93 
69 

94 
70 

93 

74 

93 

76 

91 

71 

95 

75 

95 
75 

93 

76 

92 
SO 

92 

79 

93 

78 

93 
76 

90.4 

71.3 

ROBSTOMN 

MAX 

Mm 

83 
69 

86 
66 

85 
69 

87 
67 

66 
69 

89 
68 

90 
67 

90 
72 

79 
70 

63 
70 

90 
70 

81 
71 

87 
73 

90 
76 

90 
74 

90 
75 

90 
73 

89 
72 

93 

70 

95 

70 

96 

74 

97 
74 

95 
72 

97 

71 

100 
73 

100 
76 

99 
79 

96 
75 

96 
78 

99 

77 

91.2 
72.2 

RDCKPORT 

MAX 

Mm 

84 
68 

64 
71 

65 
75 

86 
70 

87 
75 

86 
75 

86 
75 

85 
72 

84 
72 

87 
74 

85 
72 

66 
77 

67 
77 

86 
79 

87 

77 

86 
71 

87 
74 

90 
7* 

91 
72 

90 
74 

90 
76 

89 
75 

90 

76 

90 
79 

91 
78 

90 
79 

90 
79 

91 
79 

90 
79 

92 
79 

87.9 
75.2 

SAN  ANTONIO  HSO  AP 

MAX 

Mm 

64 
59 

85 
67 

86 
66 

84 
60 

85 

62 

86 
61 

87 
61 

84 
68 

79 
66 

86 

70 

86 

73 

88 

73 

90 
74 

91 
75 

91 
73 

88 

71 

64 
73 

69 
69 

90 
69 

94 
69 

94 
75 

92 

73 

91 

75 

95 
79 

95 

78 

95 

76 

95 
79 

95 

80 

95 

78 

93 

77 

89.4 
71,1 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

83 

3S 

87 
58 

89 
59 

89 
57 

87 
59 

B9 
60 

90 
60 

91 
61 

85 
66 

81 

68 

90 
69 

68 
67 

69 
69 

93 

71 

92 

72 

?! 

8* 
70 

83 
67 

90 
62 

92 
65 

95 
69 

96 

72 

93 

74 

93 

7S 

96 
75 

97 
73 

98 

74 

97 
76 

96 
73 

98 

71 

90,8 
67,4 
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Continued 

UI 

\1L 

I 

It 

MJ 

-'tJ 

ttA 

lU 

lit 

.b 

TEXAS 
JUNE 

1972 

Slation 

Day 

of  Month 

g. 

1 

2 

3 

4 

5 

« 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SE4LY 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
63 

67 
63 

88 
60 

90 
64 

91 
62 

92 
63 

90 
65 

66 
71 

64 
70 

90 
66 

90 
66 

86 
71 

90 
73 

90 
72 

68 
70 

88 
71 

92 
71 

94 
72 

94 
70 

95 

70 

93 

71 

95 

71 

96 

73 

96 
74 

95 

75 

96 

75 

96 

75 

97 
74 

96 

72 

91.4 
69,4 

SINTUN 

MAX 

MIN 

87 
67 

85 
67 

87 
66 

87 
64 

88 
67 

90 
65 

91 
68 

64 
70 

66 
71 

91 

71 

65 
73 

88 

73 

90 
73 

90 
77 

90 
75 

68 
72 

68 
73 

93 
73 

95 
70 

97 

71 

95 
75 

94 
76 

96 

77 

96 

76 

100 
76 

97 
76 

95 
79 

95 
79 

95 
79 

94 
76 

91.3 
72.6 

Smithville 

MAX 

MIN 

SDMERVILLE  CI4M 

MAX 

MIN 

86 
65 

86 
65 

86 
64 

87 
61 

68 
62 

90 
62 

92 
62 

93 
62 

90 
64 

86 
65 

81 
67 

90 
69 

90 

70 

69 
72 

91 
74 

92 
71 

8* 

70 

87 
72 

91 
69 

93 

71 

94 
75 

94 

75 

93 
75 

91 
76 

94 
76 

97 
78 

95 
76 

95 
78 

95 
75 

96 
76 

90.7 
70.0 

WASHINGTON  ST4TE  PSRK 

MAX 

MIN 

87 
63 

88 
63 

89 
60 

90 
60 

90 
61 

94 
62 

96 
62 

93 
66 

93 

68 

81 
67 

91 

68 

92 

70 

90 
70 

91 

75 

90 
71 

63 

70 

89 

71 

92 
73 

94 
71 

94 
72 

94 

74 

94 
73 

94 
73 

94 
74 

96 
75 

96 

76 

95 

76 

96 

75 

96 
76 

96 
74 

91.9 
69.6 

YOAKUM 

•      *      * 

MAX 

Mm 

97 
65 

88 
65 

88 
65 

89 
63 

91 
63 

92 
61 

92 
62 

69 
66 

86 
68 

85 

70 

89 
70 

90 
69 

92 

72 

92 

71 

94 
73 

86 

71 

90 
70 

92 
72 

93 
69 

94 
70 

94 
74 

92 

74 

97 
66 

95 

75 

97 
74 

95 
75 

94 
78 

94 
78 

96 
73 

95 
76 

91.6 
69.9 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

89 
67 

81 
64 

88 
62 

85 
63 

66 
66 

86 
65 

89 
64 

93 
66 

90 
72 

86 

73 

86 

71 

88 
69 

88 

70 

66 

75 

88 
73 

89 

73 

84 
72 

90 
72 

94 
73 

95 

73 

94 
70 

94 
73 

94 
74 

92 

75 

94 
75 

94 
77 

94 
78 

94 
76 

94 

78 

93 

75 

90.1 
71.2 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

87 
64 

86 
64 

89 
66 

90 
68 

92 
64 

92 

67 

94 
70 

96 
69 

94 
72 

90 
72 

84 
72 

94 
73 

91 
74 

69 

73 

91 
74 

92 

71 

92 
70 

92 
71 

93 
72 

95 

73 

94 

74 

96 

74 

97 
75 

96 

76 

97 
77 

95 

75 

97 
76 

94 

75 

96 

76 

97 

77 

92.7 

71.9 

ANSLETON  2  W 

MAX 

Mm 

85 
65 

79 
63 

82 
62 

80 
64 

69 
63 

68 
61 

88 
61 

92 
62 

88 

73 

65 
72 

65 
69 

86 
66 

66 

73 

85 
74 

66 
71 

89 
73 

86 
69 

89 
71 

92 
71 

94 
70 

93 
68 

92 

71 

92 
69 

90 
73 

92 
77 

91 
77 

91 
77 

92 
74 

93 
70 

94 
71 

98.5 
69.3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

86 
70 

85 
67 

81 
66 

87 
66 

88 
68 

90 
65 

90 
66 

94 
69 

88 
73 

87 
72 

61 
72 

89 
71 

90 
74 

85 
75 

68 
74 

90 
75 

85 
71 

91 
7* 

93 
75 

94 
74 

93 
73 

91 

75 

93 
75 

91 
77 

93 

61 

93 
79 

92 
79 

92 
79 

93 
78 

93 
76 

99.5 
73.0 

CLEVELANO 

MAX 

Mm 

82 
60 

83 
60 

85 
60 

66 
58 

88 
60 

90 
62 

91 
62 

93 
64 

92 
66 

68 
70 

76 
65 

91 
65 

67 
68 

86 
72 

86 
72 

90 
72 

67 
71 

90 
69 

93 
70 

94 
71 

95 
70 

95 
66 

94 
69 

92 

73 

95 
75 

96 

77 

96 

76 

96 

75 

95 
75 

96 
79 

90.3 
66.4 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

86 
69 

85 

67 

86 
67 

67 
66 

88 
67 

89 
64 

91 
65 

86 
69 

65 

73 

65 

74 

86 
72 

68 

71 

64 
74 

89 
75 

89 
75 

87 
75 

69 
72 

92 

7* 

94 
74 

93 
71 

92 

70 

93 
74 

91 
72 

94 
75 

95 

77 

94 
79 

93 
79 

94 
78 

96 
76 

95 
75 

89.9 
72.3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

85 

60 

88 
56 

87 
58 

92 
59 

64 

71 

85 
64 

87 
63 

90 
61 

90 

72 

86 
65 

90 
65 

90 
66 

69 
64 

91 
64 

94 
67 

95 
70 

95 
72 

94 
65 

93 
65 

93 

75 

95 
67 

95 
68 

94 
69 

93 

70 

94 
68 

96 
66 

91.0 
65  .8 

EL  CAHPO 

MAX 

Mm 

89 
67 

89 
65 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

93 
61 

95 
65 

93 
65 

89 
72 

85 
72 

93 

70 

92 

69 

88 
72 

91 
74 

93 

74 

89 
75 

93 

71 

94 

73 

96 
72 

95 
70 

95 

71 

95 
73 

95 

71 

96 

74 

96 

74 

95 

77 

95 
78 

95 
78 

96 

75 

96 

74 

92.7 
70.9 

FREEPDRT  2  NW 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
67 

79 
67 

84 
66 

85 
67 

67 
66 

68 
66 

94 
68 

92 

67 

86 
72 

62 

71 

87 
72 

86 
72 

88 

76 

68 

77 

90 
76 

88 
73 

90 
73 

92 

74 

97 
77 

95 
75 

93 
75 

94 
76 

93 

76 

94 
76 

94 
79 

93 

60 

93 
79 

94 
79 

94 
77 

90.1 
73.2 

GALVESTON  WSO  CI 

MAX 

Mm 

79 
73 

77 
70 

81 
75 

62 

74 

64 
76 

85 
76 

90 

74 

86 
76 

64 
78 

82 
76 

85 

78 

86 
79 

65 

79 

85 
79 

66 
80 

85 
76 

67 
76 

92 

79 

93 
60 

67 
79 

87 
79 

87 
61 

67 
61 

66 
82 

86 
81 

86 
81 

67 
61 

66 
91 

66 
61 

87 
80 

85.9 

78.0 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

Mm 

83 
64 

83 
64 

86 

61 

66 
61 

91 
64 

93 

62 

95 
63 

93 
65 

67 

70 

77 
69 

92 
69 

69 

70 

86 
74 

87 
75 

90 
72 

84 
72 

91 
70 

93 

71 

95 

72 

95 

72 

94 
69 

99 
72 

94 
72 

97 

75 

97 
78 

97 

79 

96 

76 

97 
76 

98 

74 

95 
72 

91.3 

70.2 

HOUSTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

83 
69 

83 
69 

87 
67 

89 
67 

91 

70 

92 
68 

95 
68 

91 
70 

66 
74 

81 
71 

90 
73 

90 
74 

89 
76 

90 
77 

91 
76 

61 
74 

91 
72 

93 

7* 

95 
76 

94 
75 

94 
71 

93 

73 

93 

74 

94 
76 

95 

76 

95 

77 

95 
77 

94 
76 

95 

76 

95 

74 

90.9 
73.1 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

87 
60 

85 
59 

89 
57 

68 
58 

90 
61 

92 

60 

94 
60 

96 

60 

94 
66 

88 

67 

76 
65 

91 
60 

90 
69 

86 

70 

68 

70 

90 
68 

89 
67 

91 

67 

95 
68 

96 

70 

96 

68 

94 
65 

95 
68 

92 

72 

94 
74 

93 
75 

97 
75 

96 
75 

94 
70 

95 
72 

91.4 
66.5 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

83 
68 

84 
67 

83 

67 

64 
67 

86 
68 

86 
64 

88 
67 

64 
69 

64 
73 

84 
74 

86 

74 

84 
75 

88 
78 

68 
76 

85 
76 

86 
72 

92 

73 

92 
74 

89 
75 

69 

79 

69 
78 

89 
78 

90 
80 

89 
80 

90 
61 

90 
60 

90 
90 

91 
80 

91 
77 

67.4 
74.1 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

84 
69 

84 
65 

85 
66 

86 
65 

86 
66 

90 
64 

91 
64 

93 
66 

?J 

86 
67 

78 

71 

91 

71 

90 
72 

86 
75 

68 
74 

92 
75 

88 
72 

91 

74 

94 
75 

96 
73 

95 
73 

93 

74 

94 
73 

92 

75 

94 
77 

95 
78 

94 
79 

93 
78 

94 
77 

95 

79 

90.3 
71.6 

ORANGE  <•  NH 

MAX 

Mm 

82 
63 

83 
63 

80 
62 

64 
62 

87 
63 

89 

67 

90 
66 

94 
67 

93 
71 

86 
72 

65 
72 

68 
72 

86 
73 

85 
74 

66 

74 

65 
72 

82 

70 

88 
70 

92 

71 

94 
72 

94 
74 

93 

71 

91 
73 

91 
74 

92 
75 

93 
78 

93 

79 

93 
79 

92 
76 

92 
75 

68.8 
71.0 

PALACIOS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

86 
68 

84 
67 

84 
67 

66 
67 

87 
68 

88 
64 

91 
66 

63 
69 

85 
72 

86 
73 

67 
72 

89 
69 

86 

76 

68 

77 

68 
75 

86 
75 

86 
72 

91 
73 

91 
73 

86 
75 

68 
76 

89 
79 

88 
79 

90 
61 

89 
80 

90 
80 

90 
61 

90 
61 

90 
62 

■*1 
78 

67.9 
73.9 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

85 
66 

80 
64 

80 
64 

82 
70 

85 
71 

90 
71 

82 

70 

82 
69 

86 
71 

80 
70 

90 
70 

69 
69 

90 
70 

92 
71 

91 
69 

90 
69 

66 

70 

91 
69 

93 
68 

95 
72 

94 
70 

99 
70 

93 

72 

94 
73 

95 

71 

92 

74 

94 
72 

94 
72 

94 

74 

94 
72 

69.3 
70.1 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

85 
60 

86 
60 

84 
61 

65 
59 

86 
59 

87 
57 

88 

59 

87 
64 

83 
65 

85 

66 

85 
65 

86 
64 

87 
68 

67 
70 

88 
67 

86 
64 

87 
64 

92 
66 

94 
65 

95 

66 

95 
69 

91 

70 

94 

72 

97 
72 

98 
73 

97 

72 

97 

73 

96 
73 

96 
73 

96 
71 

90.1 
66.3 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

Mm 

82 
66 

80 
65 

86 

63 

87 
64 

88 
65 

90 
66 

93 

67 

92 

69 

86 

73 

63 

71 

91 

70 

90 
72 

67 
75 

69 
77 

85 
71 

82 
71 

90 
70 

92 

70 

93 

71 

93 

74 

91 

71 

90 
71 

90 
73 

92 

72 

93 

76 

93 

77 

92 

76 

92 

76 

91 
75 

93 

74 

69.2 
71.1 

Port  lavaca  no  2 

MAX 

Mm 

Port  0  connor 

MAX 

Mm 

86 
71 

87 
74 

85 

74 

83 
76 

64 
76 

86 
69 

87 
72 

88 
72 

63 
78 

65 
80 

86 
76 

66 
76 

65 
80 

86 
80 

87 
60 

88 
80 

86 
80 

88 
76 

92 
73 

94 
78 

90 
82 

90 
82 

92 

63 

90 
63 

92 
84 

90 
63 

91 
63 

91 
63 

92 
63 

90 
83 

88.1 
78.3 

SUGAR  land 

MAX 

Mm 

85 
68 

83 
65 

84 
64 

67 
64 

87 
66 

90 
65 

91 
65 

94 
68 

91 

73 

86 
72 

78 
71 

90 
71 

89 
73 

86 
76 

69 

74 

91 
73 

85 
72 

90 
72 

93 
73 

93 

73 

95 

73 

94 

73 

94 
74 

93 

75 

95 

75 

96 

77 

95 
77 

95 

77 

95 

77 

96 

74 

90.4 
71.7 

Thompsons  3  wsw 

MAX 

Mm 

85 
66 

82 
63 

85 
63 

86 
64 

66 
64 

69 
63 

90 
62 

93 
63 

89 
70 

6! 
72 

75 
69 

89 
69 

88 
72 

67 
74 

67 
74 

90 
73 

84 
72 

69 
72 

92 

74 

93 

71 

94 
69 

94 

70 

94 
71 

93 
72 

94 
75 

94 

75 

94 
76 

94 
76 

94 
75 

96 
72 

69.5 
70.0 

VICTORIA  WSO  AP 

*    *    • 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 
67 

87 
68 

87 
67 

89 
68 

90 
65 

92 
67 

83 
70 

86 

72 

65 
74 

89 
74 

88 
72 

88 

74 

89 

77 

91 
75 

86 
75 

91 
75 

92 

76 

93 
74 

93 
73 

93 
77 

93 

77 

93 

75 

95 
78 

95 

76 

95 

79 

94 
61 

94 
79 

95 

77 

95 
76 

90.5 
73.6 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

86 
67 

87 
67 

86 
66 

86 
65 

68 
66 

86 
65 

90 
69 

91 
71 

77 
70 

84 
69 

89 
67 

82 

72 

88 
70 

91 
75 

91 
73 

92 
73 

92 

73 

69 

93 
69 

95 
69 

97 
73 

98 
74 

95 
71 

96 
74 

99 
75 

99 
76 

99 
79 

97 
70 

97 
76 

99 
75 

91.3 
70.9 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

86 
65 

86 
65 

86 
64 

68 
65 

68 
65 

87 
65 

88 
68 

87 
72 

83 
71 

67 
71 

87 
73 

82 

69 

90 
76 

91 
69 

91 
74 

89 
73 

90 
72 

88 
68 

95 
70 

96 

71 

96 

72 

97 
76 

97 
74 

96 
76 

98 
72 

95 

70 

95 
70 

96 

71 

95 
70 

90.7 
70.2 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

84 
61 

86 
63 

89 
61 

90 
62 

69 
62 

69 
63 

90 
62 

89 
65 

90 
65 

90 
68 

89 
66 

86 
69 

65 
67 

91 
71 

92 
70 

90 
69 

90 
66 

90 
64 

94 
65 

93 
66 

96 
69 

97 
67 

96 
68 

96 
69 

99 
72 

99 
70 

96 
73 

97 
72 

99 
73 

98 
72 

92.0 
67.1 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

80 
59 

84 
64 

90 
64 

90 
66 

89 
65 

69 
64 

90 
63 

89 

70 

79 
68 

81 
69 

69 
73 

87 
72 

83 
71 

86 
73 

93 
73 

90 
72 

93 
71 

90 
69 

90 
69 

95 
68 

96 
70 

100 
69 

98 
74 

99 

76 

100 
76 

100 
74 

102 
77 

100 
77 

99 
75 

102 
72 

91.8 
70.1 

S«*  R*(«r«DC«  Nolci  Following  Stttlon  Index 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TEMPERATURES 

TEXAS 
JUNE 

1972 

Station 

D.y 

of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CATARINA 

MAX 

MIN 

86 
61 

90 
65 

91 
6'. 

90 
65 

91 
65 

91 
63 

90 
63 

67 
68 

62 

70 

90 
70 

86 
72 

11 

90 

72 

94 
75 

92 

75 

94 
74 

92 
67 

91 
69 

96 

70 

98 
70 

100 
71 

96 

73 

99 

75 

100 
76 

100 
75 

100 
77 

99 

77 

102 
76 

93.1 
70.3 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
65 

87 
65 

67 
62 

87 
66 

88 
64 

69 
64 

88 
69 

79 
67 

67 
67 

86 
72 

87 

71 

89 
70 

92 

74 

92 

74 

91 
71 

90 
72 

89 
69 

93 
69 

97 
70 

99 
71 

99 
69 

94 
71 

99 

76 

100 
75 

100 
73 

97 
7B 

97 
77 

98 

76 

99 
'5 

91.8 
70.2 

COTULLA  FAA  4P 

MAX 
MIN 

B6 
63 

89 

67 

87 
66 

86 
65 

90 
67 

90 
64 

90 
65 

80 
70 

83 
66 

90 
71 

65 
72 

65 
73 

86 
72 

93 
75 

92 
74 

92 
75 

39 

74 

91 
68 

95 
70 

100 
70 

102 
73 

99 

70 

98 
74 

101 
75 

103 
74 

103 
75 

100 
7! 

99 
77 

102 
76 

98 
74 

93.0 
71.1 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

B* 
60 

93 
65 

92 
66 

92 

67 

93 

67 

94 
65 

90 
64 

64 
68 

63 
69 

92 
71 

86 
73 

82 

72 

66 

72 

94 
74 

92 

74 

94 
75 

92 

74 

92 

71 

97 
59 

100 
70 

102 
70 

99 

70 

101 
74 

102 

77 

101 
79 

102 
75 

100 
76 

101 
30 

102 
76 

97 
75 

94.0 
71.4 

dilley 

MAX 

MIN 

73 
67 

82 
62 

89 
63 

87 
61 

88 
64 

88 
62 

90 
63 

69 
66 

82 
69 

82 

67 

90 
70 

86 
71 

68 

70 

90 

73 

94 
73 

92 

71 

92 

72 

87 
66 

91 
71 

94 
69 

98 
69 

100 
67 

97 

71 

97 
73 

101 
73 

101 
73 

101 
75 

99 

75 

99 

75 

101 
'4 

91.6 
69.3 

EAGLE  PASS 

MAX 

I^IN 

6NCINAL  3  NW 

MAX 
MIN 

72 
64 

90 
67 

93 

63 

92 
63 

90 
60 

92 

63 

93 
65 

93 
65 

80 
70 

85 
69 

90 
70 

85 
72 

82 
70 

92 
72 

95 
75 

93 
68 

92 
74 

88 
65 

92 
65 

96 
59 

100 
70 

100 

68 

100 
70 

98 
68 

109 
74 

100 
75 

102 

74 

99 

74 

100 
72 

102 
72 

93.2 
68.9 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

67 
67 

66 
67 

62 
69 

92 

67 

92 
68 

92 
69 

92 

70 

67 
67 

85 
73 

61 
72 

66 
72 

85 

71 

86 
71 

89 
74 

92 

74 

90 
73 

90 
73 

91 
71 

91 
70 

94 
71 

95 
70 

98 
71 

97 
72 

97 
76 

100 
75 

98 
77 

100 
77 

98 
75 

99 
75 

100 
76 

91. e 
71.8 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

FOMLERTON 

MAX 

MIN 

88 
65 

91 
69 

90 
63 

90 
61 

92 
65 

93 

60 

92 

64 

89 

70 

85 
67 

90 
69 

86 
72 

86 

71 

95 
74 

95 
72 

96 

75 

94 
72 

88 
73 

93 
63 

98 
65 

101 
69 

102 
71 

101 
70 

99 
72 

102 
73 

102 
73 

102 
72 

101 
76 

100 
78 

102 
73 

100 
76 

94.9 
59.9 

FREER 

MAX 

MIN 

8« 
62 

63 
62 

88 
60 

88 
60 

89 
60 

90 
60 

88 
62 

86 
65 

87 
66 

64 
62 

68 
58 

65 
58 

65 
68 

91 

70 

92 

71 

90 
70 

86 
69 

85 
63 

90 
64 

93 
69 

95 
59 

96 
70 

96 

71 

97 
72 

96 

71 

98 

73 

98 

72 

99 
73 

97 
72 

98 
72 

90.9 
57.1 

HEBBRDNVILLE 

MAX 

MIN 

87 
66 

66 
67 

68 
66 

69 
67 

91 
67 

90 
67 

91 
66 

89 
70 

76 
68 

62 
70 

69 
71 

66 
71 

63 

72 

91 
74 

93 

74 

93 
73 

92 
72 

92 

70 

93 
59 

94 
59 

97 
71 

96 

73 

98 

73 

95 

75 

99 
76 

98 
75 

96 
77 

97 
76 

97 
78 

99 
75 

91.8 
71.3 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

60 

62 

63 

66 

61 

60 

93 
69 

90 
65 

81 
62 

85 
63 

84 
64 

90 
64 

82 
65 

90 
66 

93 
56 

92 
65 

94 
67 

96 
64 

95 
65 

95 
62 

100 
63 

101 
63 

100 
64 

101 
65 

100 
66 

101 
67 

100 
69 

100 
70 

101 
69 

101 
69 

94.4 
64.8 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

85 
65 

90 
68 

91 
68 

92 
69 

91 
67 

92 
68 

68 
67 

77 
70 

65 
70 

68 
70 

67 
71 

66 
72 

68 
72 

95 

95 
75 

95 

74 

94 

70 

93 

73 

95 
72 

99 

71 

105 
72 

101 
72 

99 
74 

100 
76 

100 
75 

101 
75 

101 
77 

99 
76 

102 
75 

101 
7? 

93.9 
71.7 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

75 
60 

90 
65 

90 
65 

90 
62 

90 
64 

90 
62 

90 
63 

90 

60 

90 
55 

81 
65 

69 

72 

89 

70 

69 

70 

90 
73 

95 

73 

92 

69 

92 

71 

90 
69 

90 
59 

95 

70 

99 

71 

101 
59 

95 
72 

98 

74 

101 
75 

102 
73 

102 
75 

102 
75 

102 
76 

103 
'3 

93.1 
68.6 

POTBET 

MAX 

MIN 

90 
65 

89 
65 

86 
66 

89 
62 

88 
64 

90 
63 

90 
63 

92 
68 

85 
67 

79 
65 

88 
70 

86 
72 

89 
71 

90 
73 

93 
74 

97 
71 

92 

70 

90 
72 

86 
59 

91 
74 

92 

70 

97 
72 

95 
72 

93 
72 

99 

75 

100 
74 

100 
74 

98 

77 

98 
76 

99 
74 

91.8 
70.0 

RIO  ORANOE  CITY  3  w 

MAX 

MIN 

TILOEN 

MAX 

MIN 

77 
66 

86 
63 

89 
65 

89 
60 

90 
65 

92 
62 

92 

65 

90 
70 

62 

70 

64 
67 

88 
72 

88 
72 

89 

71 

94 
74 

94 
74 

93 
73 

92 
72 

85 
63 

91 
69 

94 
71 

98 
71 

100 
72 

96 
73 

95 

75 

100 
74 

100 
73 

101 
78 

98 
78 

99 
73 

100 
76 

92.2 
70.6 

ZAPATA 

*     •     * 

MAX 

MIN 

B8 
66 

89 
65 

91 
64 

94 
64 

95 
66 

95 
66 

91 
65 

89 
67 

85 
61 

88 
67 

90 
69 

96 
56 

99 
74 

100 
75 

100 
75 

100 
77 

100 
77 

101 
75 

101 
76 

100 
78 

102 
77 

99 
77 

95.2 

70.4 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

MAX 

Mm 

81 
71 

84 
71 

85 
69 

85 
68 

66 
68 

66 

70 

64 
71 

83 
74 

62 
73 

83 

74 

62 
72 

63 
76 

87 
76 

87 
77 

35 
76 

37 
74 

66 
73 

87 
73 

89 
69 

90 
73 

90 
75 

90 
76 

90 
76 

91 
79 

91 
79 

91 
79 

91 
80 

91 
77 

91 
76 

91 
79 

67.0 
74.2 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

86 
59 

88 
70 

87 
69 

89 
69 

87 
69 

68 
70 

64 
72 

62 
73 

64 
72 

66 
74 

65 
71 

64 
72 

69 
74 

91 
75 

90 
75 

38 
75 

91 
74 

92 

71 

92 
73 

94 
74 

94 
74 

95 
75 

94 
75 

97 
79 

95 
76 

95 
77 

93 

79 

94 
78 

94 
80 

93 
77 

90.1 
73.8 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

MISSION  *  u 

MAX 

Mm 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

90 
71 

88 
71 

90 
70 

86 
70 

69 
70 

91 
70 

91 
72 

65 

74 

63 

73 

65 
73 

64 
74 

63 

74 

67 

75 

91 
75 

92 

75 

92 

76 

92 

75 

92 

7* 

92 

73 

92 
72 

94 
73 

93 

74 

95 

75 

94 
75 

95 

79 

95 
80 

95 
79 

96 

60 

95 

76 

96 

78 

90.8 
74.3 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

86 
69 

90 
70 

90 
67 

88 
68 

67 
68 

68 
68 

86 

70 

63 
73 

65 
73 

66 
73 

64 
72 

64 

73 

69 
73 

91 

75 

69 

74 

38 
73 

90 
73 

93 

71 

93 
72 

94 
72 

93 

74 

93 
75 

94 
74 

96 
78 

95 

77 

95 

78 

94 
79 

93 

77 

95 

78 

94 

77 

90.2 
73.1 

S««  R«f«r*Dc«  Nol*a  FoUowtng  SuUon  Indax 
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sJ  \J 

1   1  L 

.  ^f  Tl 

l_  1  "t 

1  i 

^-v  ■- 

L^ 

r\  1 

r-i 

TEXAS 

JUNE 

1972 

Wind 

Relative  hum 

dity 

N 

umber 

of  days  w 

th 

d) 

(Sp 

eed  - 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

" 

P 

recipitation 

IE 

in 

c 

ajTtf 

o  in 
1-  v> 
<U  0 
a.  a. 

in 

c 

3 

1.0 

<B  . - 
en   Q 

c 

"5  "' 
a,  Q. 
a:  00 

0) 
0) 
0 

a 
> 
< 

J) 

Sta 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

4) 

s 

o 
5 

o 

o 

(> 

o 
o 

> 

0 
CS  0 

2 

0 

1— 

in 

1-  0 
0)  4)  *- 

00 

06   12 

18 

Averc 
sky  c( 
sunris 

ABILENE  WSO  At> 

17 

7.9 

11.5 

51 

NE 

28 

65 

78 

51 

44 

5 

0 

1 

2 

0 

1 

9 

90 

4.7 

AMARILLO  WSD  AP 

17 

7.8 

13.5 

64 

NE 

21 

62 

72 

^2 

35 

3 

3 

3 

1 

2 

0 

12 

83 

3.6 

AUSTIN  WSO  AP 

17 

5.7 

8.0 

21 

N 

29 

79 

88 

57 

53 

0 

4 

3 

0 

1 

0 

8 

75 

4.9 

BROWNSVILLE  WSD  AP 

13 

6.6 

10.0 

26 

SE 

10 

88 

91 

69 

72 

2 

4 

5 

1 

0 

2 

14 

76 

5.1 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

13 

8.1 

10.9 

26 

SE 

28 

91 

94 

69 

71 

2 

5 

2 

0 

2 

0 

11 

85 

4.8 

DALLAS  WSD  AP 

15 

7.5 

10.3 

47 

NW 

21 

67 

82 

55 

51 

5 

3 

0 

2 

1 

0 

11 

69 

4.6 

DEL  RIO  WSO  AP 

13 

9.9 

10.6 

23++ 

6 

15 

68 

87 

56 

44 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

- 

5.1 

EL  PASO  WSO  AP 

24 

0.9 

8.6 

44 

W 

38 

42 

55 

33 

25 

5 

2 

6 

0 

0 

0 

13 

88 

3.8 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

16 

6.3 

9.0 

28  +  + 

2 

21 

70 

84 

53 

51 

4 

0 

2 

2 

0 

0 

8 

- 

4.5 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

- 

28 

S 

25 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

75 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

16 

2.7 

6.8 

29  +  + 

2 

21 

93 

96 

59 

62 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

7 

65 

5.4 

LUBBOCK  WSO  AP 

17 

5.2 

10.5 

40  +  + 

14 

28 

65 

80 

48 

39 

3 

2 

3 

2 

2 

0 

12 

- 

3.9 

MIDLAND  WSD  AP 

15 

5.8 

11.1 

35  +  + 

36 

15  + 

65 

86 

43 

34 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

- 

4.3 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

17 

3.5 

9.3 

31 

N 

21 

93 

93 

58 

69 

1 

3 

3 

0 

0 

1 

8 

68 

4.7 

SAN  ANGELD  WSO  AP 

18 

6.1 

9.5 

29  +  + 

32 

15 

64 

77 

49 

40 

3 

1 

2 

0 

1 

1 

8 

- 

4.1 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

14 

5.3 

8.1 

26 

NW 

16 

86 

94 

65 

59 

2 

0 

5 

2 

0 

0 

9 

63 

5.3 

VICTORIA  WSO  AP 

15 

4.9 

8.7 

30  % 

SW 

26 

87 

90 

59 

66 

2 

4 

3 

0 

2 

0 

11 

- 

5.3 

WACO  WSO  AP 

17 

8.6 

10.5 

25++ 

36 

29  + 

71 

85 

55 

48 

4 

0 

4 

1 

1 

0 

10 

- 

4.9 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

16 

7.6 

12.1 

31++ 

28 

22 

69 

83 

45 

38 

4 

2 

1 

2 

0 

0 

9 

- 

5.0 

%    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

TEXAS 

JUNE       1972 

Station 

Day 

01  Month 

l^t 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&''i. 

•   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 

Jl 

.38 

51 

.36 
55 

.38 

61 

.36 
66 

.40 
60 

.41 
50 

.43 

76 

.41 
84 

.24 

116 

.33 

68 

.26 

69 

.46 
135 

.31 
122 

.63 
113 

.30 
61 

.24 
59 

.31 
76 

.36 

100 

.46 
112 

.44 

50 

.45 
75 

.49 
106 

.49 

111 

.54 
HI 

.57 
110 

.61 
132 

,66 
152 

.60 
102 

67 

12.53B 
2621 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

SARDMELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

57 
87 
59 

.36 
57 
91 
56 

.39 
92 

90 
63 

.37 
74 
90 
64 

.41 
54 
91 
63 

.40 
47 
92 
63 

.41 
53 

95 

64 

.40 
42 

.42 

76 
90 
67 

.32 

72 
61 
67 

.33 

73 
90 
66 

.29 

82 
92 
67 

.43 

84 
90 
68 

.48 
126 
91 
69 

.27 
74 
95 
70 

.19 
72 
67 
61 

.38 

94 
90 
66 

.26 

49 
89 
66 

.25 

49 
90 
70 

.41 
75 
96 

70 

.46 
67 
99 

71 

.24 

66 
84 
70 

.31 

105 
96 
59 

.44 
119 
92 
74 

.47 
134 
95 

74 

.53 

172 

101 

74 

.59 

198 
95 
73 

,96 
215 

93 
74 

.44 
117 
95 
73 

.35 

90 
96 
65 

11.53 
2727 
91.9 
67.5 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.31 
31 

.30 
40 

.28 
59 

.33 

36 

.35 

37 

.34 
29 

.33 
26 

■\\ 

.31 
49 

.15 
34 

.16 
46 

.29 
36 

.34 
63 

.20 
71 

68 

.23 

47 

40 

24 

.26 
24 

.36 

49 

.39 

57 

.32 

61 

.35 

55 

.38 

77 

.35 

76 

.36 

77 

.41 
92 

,41 
102 

.32 

67 

.35 

51 

9.536 
1572 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 

35 

.33 

45 

.32 

64 

.34 
61 

.41 
62 

.39 

39 

.36 

50 

•11 

.30 
54 

.26 

56 

.27 
73 

.30 
97 

,38 
63 

.35 

112 

.26 
56 

.17 
59 

.40 
64 

.28 
69 

.36 

70 

.42 

80 

.42 
54 

.31 
105 

.46 
115 

.48 
99 

.41 
90 

.52 
79 

.62 

113 

,61 

115 

91 

.31 

74 

11.096 
2214 

DENISON  Dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

23 
92 

61 

.39 
77 
92 
62 

.39 

85 

90 
66 

.36 
59 
93 

67 

.38 
33 
95 
66 

.26 
32 
95 

65 

.42 
22 
97 
69 

*w 

.23 

24 
90 

71 

.46 
62 
86 

67 

.30 
56 

86 
67 

.22 

60 
86 
66 

.17 
41 
92 
66 

.44 
161 
94 
70 

.28 

36 
85 
70 

.13 

36 
90 
69 

.35 
42 
96 

70 

.22 

42 
92 

70 

.21 
47 
90 
71 

.42 
77 
95 
62 

.48 
75 

103 
59 

.40 
47 
94 
57 

.31 
74 
96 

74 

.15 
67 
95 

70 

.32 
96 
94 
72 

.52 

138 
101 
76 

.53 

194 
99 
76 

.60 
158 
98 
72 

.45 

67 
100 
72 

.39 

58 
97 

70 

10.50 
2042 
93.6 
66.4 

GRAPEVINE  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
3'* 

.39 
62 

.40 
81 

.36 

64 

.40 
53 

.34 
31 

.38 
34 

'?S 

.26 

37 

.39 

74 

.35 
65 

.32 

66 

.32 
79 

.42 
127 

.26 
58 

.17 
46 

.37 
58 

.30 
61 

.37 
63 

84 

68 

66 

.47 
91 

.31 

89 
96 
73 

.45 
101 
97 
73 

.48 

• 
100 

76 

.44 

260 

100 

78 

.47 
146 
99 
77 

.45 

»0 
100 
74 

56 
97 
69 

U.028 
2181 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.31 
29 

.45 

* 

.36 

115 

.39 

76 

.36 
59 

.35 

27 

.38 
33 

■4I 

.35 

61 

.36 
81 

.30 
76 

.26 

66 

,40 
102 

.32 

156 

.31 
61 

.20 
49 

.31 
61 

.28 

57 

.24 
69 

.46 
97 

.40 
66 

.29 

91 

.25 
62 

.34 

127 

.39 

160 

.35 

160 

.43 
111 

.99 
106 

.50 
118 

.21 
59 

10.60 
2409 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.41 
58 
89 
61 

.40 
56 
91 
64 

.39 
69 
91 
66 

.40 
59 
91 
69 

.32 
59 
93 
66 

.40 
43 
95 
69 

.34 
42 
95 
69 

'17 

.40 
76 
91 
70 

.35 

69 
66 
70 

.29 
76 
66 
69 

.26 
77 
93 
70 

.32 

86 

91 
72 

.27 
121 
95 
72 

.26 
80 
96 
72 

.27 
75 
69 
69 

.33 

64 
90 
68 

.23 
55 

91 
72 

.28 

47 
96 
71 

.41 
67 

100 
74 

.45 
98 

101 
74 

.31 
95 
66 
72 

.26 

82 
94 
73 

.42 
112 
97 
76 

.46 
157 
98 
75 

.53 

192 
99 

76 

.55 

237 
96 

76 

.57 

234 

96 

75 

.49 
1J6 
98 

76 

.32 
90 
99 

70 

11.01 
2791 
93.8 
71.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
63 
90 
60 

.34 
26 
89 
60 

.37 
57 
88 
61 

.36 
48 
91 
63 

.39 

50 
86 
64 

.40 
40 
89 
64 

.32 

26 
90 
64 

'41 

.36 

76 
64 
65 

.30 
96 
62 
65 

.30 
64 
66 
65 

.22 

43 
87 
68 

.36 
73 
89 

67 

.26 
79 
67 
66 

.39 
70 
93 
67 

.16 
61 
86 
66 

.27 
48 
66 
68 

.31 
61 
66 
66 

.33 
49 
91 
68 

.39 

87 
94 
66 

.41 
45 

100 
69 

.35 
82 
96 
71 

.41 
69 
94 
59 

.52 

98 
93 
59 

.49 
95 
96 
71 

.56 
119 
96 
72 

.63 
141 
96 
71 

.59 
139 
94 
72 

.50 
91 

100 
71 

.44 
80 
9S 
57 

11.56 
2141 
90.9 
66.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 
35 

.26 
52 

.30 
67 

.32 
51 

.36 
55 

.35 

47 

.36 
52 

■45 

.39 
79 

.20 
55 

.21 
68 

.30 
55 

.43 
80 

.24 
88 

83 

.30 
65 

.13 

60 

38 

.26 
33 

56 

.37 

70 

.27 
78 

.47 
93 

.45 

108 

94 

.36 

101 

.47 
124 

.68 

138 

.35 

92 

.40 
72 

10.308 
2134 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.*0 
49 
85 
59 

.36 
93 

90 
60 

.40 
119 
90 
66 

.40 
95 
92 
65 

.43 
59 
91 
65 

.40 
46 
93 
64 

.36 
55 

92 

65 

•'2 

.34 
95 
67 
68 

.31 
88 
86 
67 

.25 

66 
65 
68 

.47 
75 
93 
68 

.50 

90 
61 

.35 

139 
91 
70 

.37 
76 
93 
65 

.16 
64 
90 
69 

.20 
70 
88 
68 

.34 
36 

86 
70 

.30 
50 
90 
73 

.34 
100 
95 
89 

.43 

113 
96 
87 

.31 

113 

97 

87 

.34 
116 
95 
73 

.43 
147 
95 
72 

.40 
146 
97 
75 

.56 
175 
97 
74 

.58 

227 
96 
74 

.51 

221 

95 

75 

.43 
143 
95 
74 

.41 
94 
96 
69 

11.62 
3060 
92.1 
70.1 

HHITNEV  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
37 
68 
56 

.36 
44 
89 
62 

96 

66 

.36 
53 
90 
66 

.41 
37 
91 
64 

.38 
35 

92 

64 

.45 

37 
93 

64 

*49 

.35 

55 
85 
65 

.26 

79 
92 
56 

.00 
52 
95 
56 

.53 
46 
90 
65 

.41 
77 
91 
67 

.40 
104 
90 
67 

.26 
54 
93 
69 

.26 

54 
67 
66 

.24 

50 
68 
68 

.17 
42 
68 
69 

.30 
47 
91 
67 

.43 
75 
94 
68 

.45 

76 
97 
66 

.42 
63 
92 
71 

.35 
75 
92 
69 

.47 
96 
99 
71 

.47 
104 
100 
72 

.55 

135 
95 
59 

.50 
157 
93 
72 

.57 
163 
93 
73 

.47 
99 
95 

71 

.30 
76 
95 
57 

11.37 
2167 
92.2 
66.3 

*    «    • 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  '  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 

38 
95 
62 

.34 
57 
94 
65 

.36 
66 

.39 
49 
96 
68 

.30 
39 
96 
69 

.30 
33 
99 
71 

.23 
36 

100 
75 

.36 
41 
99 

75 

.34 
62 

103 
75 

.29 

45 
66 
74 

.06 
96 
92 
70 

.36 
95 
99 

73 

.45 
101 
96 

74 

101 
93 
75 

61 
96 
63 

.38 

64 
93 
75 

.37 

107 
91 
73 

.33 
53 

92 
72 

.16 
30 
97 
77 

.24 
32 

104 
79 

.37 
49 

103 
79 

.31 
57 
93 
73 

.23 
96 

91 
74 

.32 
82 

96 
77 

.25 

79 
96 
79 

.24 

100 
99 
79 

.46 
92 

100 
77 

.38 
69 
99 
75 

.20 
44 
99 
80 

.34 
53 

97 

79 

9.30B 
1958 
96.7 
73.5 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.24 
24 
91 
62 

.32 

19 
94 
61 

.38 
32 
95 
64 

.24 
25 
93 
65 

.41 
23 
95 
65 

.25 

18 
98 
67 

.26 
18 
96 
67 

.26 

U 
98 
66 

.24 
21 
98 
70 

.24 
14 
93 
72 

.16 
27 
91 
66 

.18 
21 
92 
67 

.27 
43 
97 
72 

.19 
40 
91 
72 

.34 
33 
89 
72 

.16 
13 
97 
73 

.10 
16 
86 
74 

.22 

14 
93 
73 

.27 
14 
96 
75 

.33 

17 
97 
74 

.29 

27 
103 
74 

.16 
44 
94 
66 

.16 
21 
96 
69 

.25 

44 
99 
74 

.40 
71 
97 
75 

.38 
91 

100 
71 

.35 

108 
100 
75 

.40 
103 
99 
75 

.35 
65 
98 
75 

.32 

60 
96 
75 

8.16 
1079 
95.6 
70.4 

TOWN  BLUfF  DAN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.20 
25 
92 
66 

.26 
25 
95 

64 

.27 
42 
95 
65 

.19 
32 
96 

64 

.28 

31 
97 
63 

.28 
33 

99 
66 

.27 

27 
101 
66 

.27 
23 

102 
69 

.25 
26 

101 
72 

.20 
24 
92 

73 

.14 
29 
68 
74 

.19 

30 
95 
73 

.27 
45 
97 
73 

.14 

37 

.08 
31 
92 

74 

.13 
23 
96 

74 

.18 
26 
96 

73 

.18 

19 
96 
73 

.28 

20 
95 

74 

.30 
22 

105 
76 

.35 

51 
102 
74 

.20 

48 
95 
59 

.17 
29 
97 
70 

.26 

54 
101 
74 

.29 

113 
96 
74 

.36 

75 
101 
75 

.37 
117 
102 
76 

.40 
105 

100 
75 

.35 

67 
99 

75 

.34 
80 
99 
75 

7.45 
1332 
97.1 
71.5 

*    *    * 
TRANS  PECUS         05 

ALPINE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
27 
64 
51 

.17 
28 
66 
53 

.26 

46 
66 
54 

.36 
56 
66 
57 

.35 

72 
71 
56 

.27 
76 
72 
56 

.23 
55 

75 
60 

.22 

49 
79 
59 

.16 
60 
64 
59 

.24 
29 

65 
61 

.32 
73 
87 
63 

86 
63 
62 

.14 
45 
89 
60 

.21 

16 
93 
65 

.26 
39 
90 

65 

.25 
41 
91 
63 

• 
« 

« 
* 

.75 
151 
93 
62 

.30 
38 
92 
62 

.40 
23 
94 
63 

.37 
31 
95 
65 

21 
89 

54 

.25 

« 

89 

55 

.25 
67 
89 
76 

.50 
32 
68 
62 

« 

30 
90 
70 

.75 
33 

n 

82 

.30 

97 

.05 
28 
68 

8.21B 
1309 
83.6 
53.3 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

33 

70 
46 

.50 
37 
83 
53 

.32 

35 
83 

56 

.23 
29 
80 
55 

.08 
47 
74 
55 

.29 
33 
67 
53 

.09 
26 
64 
53 

31 
72 
52 

.26 
66 
85 
55 

.22 
33 
76 
56 

.17 
26 
81 
60 

.16 
44 
79 
59 

.22 
63 

82 
55 

.28 

59 

80 
56 

.24 
38 

60 
56 

.10 
31 
63 
57 

.08 
30 
8J 
58 

.30 
45 
82 
60 

.26 

67 
81 
61 

.45 
64 
82 
56 

.33 

24 
81 
63 

.02 
35 
61 
64 

.01 
42 
85 
58 

77 
91 
57 

''4 
62 

53 

.40 
55 
66 
60 

.34 
52 
68 
59 

,48 
54 

»i 

58 

.23 

61 

.03 
40 
67 
54 

7.031 
1314 
80.8 
57.5 

ysleta 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
* 

.45 
36 
91 
55 

.49 
21 
92 
60 

.52 
85 
91 
61 

* 
100 
65 
60 

• 

16 

65 

61 

.62 
51 
70 
59 

.22 

28 
70 
50 

.29 

30 
91 
61 

.26 
31 
90 
64 

.46 
94 
95 
65 

.30 
32 
69 
62 

.09 
23 
63 

61 

.46 
41 
93 

62 

.52 

40 
96 
66 

.49 
104 
93 
64 

.46 
96 
87 
63 

.51 
76 
92 
62 

.35 

37 
95 
64 

.62 
55 
94 
56 

.33 

48 
94 
67 

.50 
52 
96 
65 

.52 
61 
95 
64 

.34 
38 
95 
65 

.67 
65 
92 
65 

« 
« 

.97 
61 
93 

50 

,38 
3Z 
92 

61 

.50 
31 
93 
59 

.60 

94 
94 
50 

12.16 
1511 
90.2 
51.9 

*   *   * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

37 
71 
59 

.31 
63 
68 
59 

.45 
105 
90 
62 

.40 
116 
67 
64 

.39 

99 
87 
69 

.40 
69 
66 
64 

.50 
86 
87 
61 

.27 
66 
82 
61 

.30 
98 
79 
65 

.35 

H5 

89 
65 

.31 
119 
95 
62 

.43 
126 
89 
66 

.16 
113 
79 
66 

.16 
116 
82 
68 

.37 
81 
92 
68 

116 
66 
65 

.27 

71 
100 
60 

.34 

80 
97 
59 

91 
64 

.51 
100 
93 
66 

.53 

104 
95 
67 

.58 

117 
93 
55 

.55 

121 
91 
65 

.54 
131 
100 
61 

.50 
114 
94 
71 

.49 
71 

.50 

111 
95 

70 

.55 

136 
93 

70 

.94 
126 
94 
72 

.47 
93 
91 

71 

12.138 
3061 
89.6 
55.4 

SAN  ANGELQ  DAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

III 
85 

6C 

.34 
51 
92 
61 

.43 
71 
94 
66 

.46 
73 
95 
66 

.50 
71 
92 
63 

.47 
71 
91 
64 

.46 
63 
92 
65 

.50 
67 
91 
65 

.46 
72 
88 
65 

.35 

86 
89 
65 

•II 

94 
69 

41 
77 
67 

.19 
66 
84 

63 

.26 
103 
86 

70 

.62 
60 
98 

67 

.27 

64 
94 
67 

.31 
73 
92 
68 

.30 
63 
94 
68 

.35 
72 
94 
70 

.45 
96 
97 
70 

.45 
49 

103 
72 

.52 

68 
104 
71 

.54 
65 
98 
70 

.54 
93 
95 
71 

.55 

106 
100 
73 

.63 
102 
100 
73 

.61 
113 
100 
72 

.66 
121 

100 
73 

.66 
97 

102 
69 

83 

IOC 
59 

13.416 
2412 
94.1 
67.7 

•    •    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

72 
89 

61 

.41 
86 
92 
60 

.23 

12 
95 

67 

.29 

40 
96 
65 

.30 
42 
92 
65 

.29 

45 
92 
67 

.35 

36 
94 
67 

.23 
35 

96 

67 

.16 

47 
84 
66 

.05 
32 
83 

66 

.20 

64 
92 
70 

.11 

47 
94 
70 

.46 
53 

95 

70 

.36 

76 
92 
72 

.12 

73 
98 

73 

.20 
61 

97I 
70 

.13 
62 
61 
71 

.20 

40 
87 
70 

.22 
35 

100 
72 

.32 

87 

.29 

loa 
94 

.45 
97 
95 

7S 

.39 

126 
95 
74 

.28 
123 
95 

74 

.41 
133 

98 

74I 

.54 
152 
96 
73 

.37 
161 
96 
74, 

.33 

98 
96 
74 

.32 

97 
96 

76 

8.73 
2214 
93.7 
59.9 

See  Relereoce  Note*  Following  SUlion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Continued 

»» 

IXIJ 

L^ 

TEXAS 
JUNE 

1972 

StaHon 

Day 

Of  Month 

Sm* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ts^-i 

*   •   « 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
43 
79 
67 

.32 
29 

92 
67 

.35 
53 
69 
66 

.41 
97 
90 
64 

.36 
39 
92 
67 

.31 
56 
92 
68 

.10 
50 
95 
69 

.48 
44 
94 
71 

.03 
30 
80 
71 

.13 
55 

86 
71 

.10 
64 
85 
62 

.20 
57 
92 
73 

.18 
59 
81 
77 

.27 
70 
85 
73 

.23 
35 

92 

75 

.06 
41 
91 
74 

.24 

43 
92 

74 

.33 

38 
95 

74 

.28 

6 

102 

76 

.31 
30 

100 
73 

.34 
70 

102 
74 

.34 
80 

102 
75 

.36 
65 

100 
74 

.22 

90 
101 
73 

.42 
103 
100 
76 

.71 

211 

102 

76 

.15 
16 

101 
77 

.25 

124 
99 
76 

.37 
65 
99 

77 

.38 
64 

101 
77 

8.32 
1649 
93.6 
72.3 

C4NY0N  DIM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
40 
83 
6') 

.26 
43 
92 
64 

.26 

59 
89 
66 

.34 
56 
94 
64 

.30 
51 
92 
66 

.32 
47 
92 
67 

.37 
SO 
91 
67 

.38 
45 
92 
68 

.17 
36 
82 
68 

.09 
21 
82 
66 

.12 
43 
91 
68 

.32 

47 
69 
71 

.31 
59 
92 
72 

.23 

71 
97 
73 

.25 

56 
97 
75 

.34 
41 
97 
73 

.14 
25 
85 
71 

11 
84 
70 

.27 

30 
97 
72 

.27 
51 
98 

72 

.34 

71 
98 
74 

.26 
68 

101 
74 

.34 
57 

101 
74 

.31 
69 

102 
74 

.24 
62 
98 
75 

.34 
72 

102 
70 

.38 
76 

100 
75 

.39 
85 
96 
76 

.22 

82 
96 
74 

.46 
66 

101 
73 

8.606 
1594 
93.8 
70.6 

SQMERVILLE  0»M 

EVAP 
WIND 

.25 
24 

.36 

70 

.26 

54 

.33 
35 

.34 
39 

.33 
32 

.37 
35 

.31 

29 

.29 
56 

.25 

48 

.09 

43 

.32 

43 

.34 
60 

.15 

107 

.35 

92 

.23 

30 

.15 
32 

.19 
16 

.26 
15 

.30 
36 

.36 
71 

.30 
63 

.36 
72 

.41 
100 

.36 
87 

.35 
95 

.38 

102 

.31 
112 

.40 
92 

.34 
65 

9.06 
1755 

«    •    • 
UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

82 
60 

.26 

45 
B7 
57 

.33 
45 
86 
62 

.19 
33 
83 
58 

.13 
42 
67 
62 

.25 

70 
87 
58 

.40 
35 
89 
60 

.25 
45 
86 
62 

.11 
48 
80 
66 

.13 
17 
82 
67 

.15 
35 
64 
66 

.26 
50 
67 
65 

.22 

86 
67 
66 

.31 

74 
65 
66 

.25 

65 
90 
66 

.32 

50 
68 
66 

.29 

10 
67 
67 

.30 
15 
68 
68 

.30 
25 
92 
65 

.50 
10 
93 
70 

.35 
90 
92 
70 

.31 
74 
91 
70 

.49 
86 
93 
70 

.29 

110 
96 
72 

.43 
13 
95 
72 

.52 

94 
72 

.58 

94 
73 

.28 

92 
72 

.58 

95 

72 

.45 

92 

70 

9.48 
1418B 
88.8 
66.6 

THOMPSONS  3  wSw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
53 

88 
69 

.15 
69 

.33 
26 
86 
67 

.05 
31 
85 
63 

.21 
39 
90 
68 

.31 
52 
92 
69 

.31 
40 
94 
68 

.30 
33 
98 
69 

.15 
18 
98 
68 

.16 
33 
66 
76 

37 

76 
72 

42 
94 
72 

.27 
49 
95 
75 

.12 

48 
89 
75 

.14 
42 
91 
75 

.26 

47 
97 
76 

54 
62 
72 

.28 
39 
98 
74 

.21 
36 
99 
75 

.30 
32 

103 
75 

.26 
34 

104 
73 

.21 

37 
102 
75 

.36 
33 

103 
76 

.23 
35 

102 
76 

.28 
49 

102 
76 

.33 
63 

101 
78 

.32 

66 
102 
77 

.32 
59 

102 
79 

.30 
40 

101 
76 

.35 
40 

101 
77 

7.54B 
1259 
94.9 
73.1 

•   •    • 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.21 
10 
95 
61 

.22 

9 
99 
68 

.26 

22 
99 
72 

.18 
IB 
94 
69 

.28 
17 

101 
68 

.25 

17 
100 
70 

.28 
15 

103 
75 

.25 
20 
96 
71 

.09 
12 
85 
74 

.14 
25 
86 
74 

.14 
22 

103 
75 

.22 

22 
93 
77 

.17 
19 
95 
77 

.16 
12 

100 
77 

.28 
17 

103 
79 

.26 

28 
100 
79 

.35 
36 

101 
77 

.17 

9 

93 

76 

.26 

7 
105 
76 

.31 

8 

109 

77 

.34 
13 

110 
73 

.45 
14 

110 
76 

.29 
26 

104 
76 

.33 
32 

106 
77 

.34 
14 

106 
80 

.45 
20 

109 
78 

.26 

27 
107 
77 

.39 

31 
104 
78 

.41 
32 

107 
60 

.39 
26 

109 
79 

8.17 

580 

101.2 

74.9 

LAREDO  *2 

EVAP 
WIND 

.  17 

1 

.24 
6 

.16 
5 

.20 
5 

.29 

11 

.25 

6 

.17 
11 

.03 

e 

.09 

11 

.07 
13 

.17 

3 

8 

.10 
3 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

•   *    • 
LOWER  VALLEY       10 

WESLACD  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
28 
92 

74 

.16 
28 
98 
73 

.16 
33 
90 
71 

.15 
32 
89 
71 

.16 
32 
92 
72 

.21 
32 
98 
72 

.20 
32 
97 
74 

.11 
21 
91 
76 

33 
92 

75 

.26 

42 
93 
74 

31 
93 
71 

21 
65 
73 

.13 
27 
93 
75 

.14 
20 
98 
72 

.23 

24 
96 
73 

.17 
27 
98 

77 

.28 
28 
98 

77 

.39 

18 
99 

74 

.23 
24 

103 
76 

.24 

35 

104 
76 

.35 
58 

102 
76 

.32 

64 
103 
75 

.33 

65 
103 
76 

.40 
89 

103 
75 

.35 

82 
103 
75 

.40 
94 

103 
75 

.40 
143 
103 
75 

.40 
47 

103 
75 

it 

''I 

.45 
69 

103 
75 

8.006 
1388 
97.6 
74.3 

BEEVILLE  5  NE   ,  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  2/,-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT   :  ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

0) 

Day  of  month 

s 

Station 

> 

Q 

E-i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(IN) 

-i; 

6USHLAND  1  WSW 

2 

84M 

60 

62 

64 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

70 

66 

67 

68 

65 

60 

65 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

71 

72 

71 

69 

70 

72 

74 

66 

66.7 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

62 

66 

67 

86 

67 

88 

86 

82 

87 

86 

84 

72 

77 

83 

81 

81 

76 

84 

88 

90 

90 

94 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

80 

89 

86.9 

MIN 

66 

71 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

75 

69 

72 

68 

69 

66 

69 

69 

68 

71 

71 

73 

75 

79 

81 

81 

77 

81 

80 

/i 

71 

73.2 

6 

MAX 

78 

60 

62 

8? 

8? 

84 

8? 

80 

82 

62 

60 

74 

74 

78 

77 

78 

75 

79 

84 

64 

65 

88 

89 

92 

92 

91 

91 

90 

82 

84 

82.7 

MU 

70 

72 

75 

76 

75 

76 

77 

77 

75 

77 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

73 

74 

75 

77 

80 

82 

83 

62 

82 

62 

7/ 

74 

75.2 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

95 

101 

98 

94 

91 

99 

96 

85 

90 

93 

90 

86 

92 

96 

92 

94 

96 

102 

109 

109 

111 

113 

HI 

HI 

110 

HI 

113 

113 

115 

113 

101.1 

MIN 

78 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

77 

75 

76 

75 

74 

73 

77 

77 

77 

75 

73 

74 

77 

78 

79 

80 

83 

63 

83 

85 

64 

80 

85 

77.4 

4 

MAX 

91 

94 

91 

89 

87 

92 

92 

84 

66 

88 

83 

83 

87 

91 

69 

91 

91 

95 

101 

101 

103 

104 

104 

105 

104 

104 

104 

105 

106 

105 

95.0 

MIN 

81 

77 

76 

76 

74 

75 

77 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

78 

78 

78 

77 

78 

79 

81 

82 

63 

85 

86 

66 

67 

67 

68 

88 

79.8 

8 

MAX 

91 

69 

89 

86 

64 

68 

88 

83 

83 

85 

82 

80 

65 

68 

36 

87 

68 

91 

95 

96 

98 

99 

100 

100 

101 

101 

101 

101 

102 

102 

91.7 

MIN 

8^ 

79 

76 

77 

76 

76 

78 

79 

77 

77 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

81 

82 

84 

85 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

90 

81.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
'■"ESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  5ILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  INCH  READING   FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER  .  LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 

MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL.  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 


Temperature 

Precipitation 

ll 

'4 

<2 

S 

s 

> 

< 

■a 
It 

1 

« 

1 
a 

& 

No.  ol  Days 

1 

|1 

ll 

£ 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

StaUon 

Max. 

Min. 

H 

--1 

0 
% 
Q 

1 

o 

£ 
1 

s 

s 

1 

s 

■;l 

^1 

*          *          * 

0CTD8ER             1971 

L4    PRYOR 

86.8 

M 

M 

95 

I 

8 

0 

0 

0 

2.37 

1.97 

20 

.0 

0 

1 

1 

PEARSALL 

82.7 

62.9 

72.8 

92 

4 

51 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

6.51 

3.45 

4 

.0 

0 

8 

3 

1 

«          *          * 

NOVEMBER         1971 

LA    PRVaR 

81.2 

50.8 

66.0 

95 

1 

34 

20 

44 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

69.7 

37.6 

53.7 

81 

2 

27 

21* 

334 

0 

0 

8 

0 

.13 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

•          *          # 

DECEMBER          1971 

LA    PRYOR 

73.9 

<i0.8 

57.4 

87 

26 

27 

3 

241 

0 

0 

3 

0 

.75 

.55 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARATHON 

63.5 

33.5 

48.5 

78 

25 

18 

6 

501 

0 

0 

9 

0 

.26 

.18 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

*          *          « 

JANUARY             1972 

LA    PRYOR 

76. 7M 

37.  4M 

57. IM 

68 

27  + 

14 

5 

0 

0 

8 

0 

.0 

0 

0 

MARATHON 

64.2 

28.9 

46.6 

78 

24 

■       1 

5 

565 

0 

1 

17 

1 

0 

0 

0 

»          *         « 

MARCH                  1972 

GARDEN    CITY    1    E 

77.<.M 

39. AM 

58. 4M 

22 

31 

202 

0 

0 

3 

0 

.00 

-       .56 

.00 

.0 

0 

0      0 

0 

OLTON 

73.8 

36.5 

55.2 

86 

11 

18 

2 

300 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

° 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Station 

S 

e2 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  1  8  1  9 

10 

U 

12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22  1  23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.   .   . 

OCTOBER      1971 

11  >«V0« 
HARYS  CREEK 
PE«RS«LL 

2.37 

S,61 
6.51 

.2« 

• 

T 

• 

.91 

1.38 
3.45 

T 
.98 

T 
.44 

T 

.90 

• 

• 

T 

T 

.12   .01 

• 

T 
.10 

.41 
.02 

.40  1.97 
.91  3.05 
.06   .19 

1.95 

T 

•    .    . 

NQVCHeER     1971 

LA  PRYOR 

LOOP 

MARATHON 

HARTS  CREEK 

POSSU"  KINGDOM  0AM 

.00 
.00 
.13 
.43 
.73 

.13 

T 

.13 

.02 

T 
.01 

.40 

.05 

T 

.25 

.30 

>    •    . 

DECEMBER     1971 

LA  RRYOR 
LOOP 

MARATHON 
HOBEETIE  2  S 
PLATA 

.75 
.00 
.26 
.82 
.24 

.08 

• 
.24 

. 

. 

. 

.55 

* 

.18 

.82 

.20 

.    .    . 

JANUARY      1972 

LA  PRYOR 
MARATHON 
POSSUM  KINGDOM  DAM 

.84 

.05 

- 

.19 

.11 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.10 

.30 

T 

.09 

.50  . 

.09 ; 

•    •    • 

FEBRUARY     1972 

GLADEWATER 
MARYS  CREEK 
MULLIN 
TRUBY  3    ESE 
UMBARGER 

.56 
.22 
.26 

.24 
.05 

.08 
.0* 

T 

.IT 

.05 

T 

.26 
.04 
.05 

.48 
•  16 

.    .    . 

MARCH        1972 

DAVILLA 

FAIR  OAKS  RANCH 

GARDEN  CITY  1  E 

HACKBERRY 

OLTON 

1.60 
.85 
.00 
.26 

T 

T 

T 

.50 

.35 

.60 

.85 

T 

.26 

.15 

PLATA 

.18 

T 

.18   T 

T 

CORRECTIONS 


DATE 
JANUARY    1972 


TABLE 

EVAPORATION    &    WIND 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  03 


STATION 
BENBROOK  DAM 


CORRECTION 


APRIL  1972 


APRIL  1972 


TRANS  PECOS  05 


TRANS  PECOS  05 


TOTAL  PRECIPITATION  .79.  GREATEST  DAY  ,75  ON 
26TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  1,  .50 
OR  MORE  1 


APRIL  1972 


DAILY  PRECIPITATION 


TRANS  PECOS  05 


SUPPLEMENTAL     PRECIPITATION     DATA 

STORU  OF  MARCH  20-21,  1972 

Houston,  Texas 


TOTAL  .79,  AMOUNT  ON  26TH  .75 


LOCATION 

Lat. 

Long. 

Total 

Cole  Creek  at  Delhi  Road 

29"51'04" 

95°29'16" 

8.00 

(2-hr.  IntehSity) 

5.80 

General  Storm  Period 
Began  Ended 

4:30  p.        9:00  p. 
5:45  p.        7:45  p. 


Type  of  Gage 
USGS  Recorde 


S*«  f*lai«nc«  noi**  (oUowing  Sution    lodsx. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Sladnn 

Day  ol  Monlh 

1 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        * 

OCTOBE« 

• 
1971 

ii    PRVOIt 

MAX 
MIN 

95 

90 

89 

92 

81 

90 

83 

83 

84 
56 

77 
49 

90 
50 

88 

89 

90 

51 

90 
52 

91 

87 

86 

87 

80 
56 

78 
48 

80 

88 
48 

89 
50 

88 
49 

86 

88 

89 

88 

67 

86 

86,8 

PEARS4LL 

•      * 

* 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
68 

91 

70 

92 
63 

71 
63 

71 
66 

82 

61 

84 
65 

70 
65 

80 
57 

80 
55 

83 

60 

82 

58 

75 
58 

84 
60 

86 
69 

83 
69 

85 
71 

86 

73 

85 
60 

79 
53 

81 
55 

83 
57 

80 
51 

81 
60 

85 
65 

85 
67 

85 
66 

86 
66 

86 
07 

86 

64 

82.7 
62.9 

NDVEMBFR 

1971 

LA  PRVriR 

MAX 
MIN 

95 

82 

49 

83 
51 

85 
53 

83 
54 

81 
51 

85 
53 

74 

54 

76 
56 

83 
58 

82 
59 

83 
58 

83 
59 

82 
58 

83 

57 

83 

60 

62 

61 

83 

60 

82 
35 

82 

34 

80 
38 

81 

43 

79 

45 

70 
44 

75 
4! 

80 
48 

81 
49 

79 
48 

80 
50 

78 

45 

61.2 

50.8 

MARATHON 

•     • 

* 

MAX 

MIN 

76 
52 

81 
43 

69 

41 

63 
35 

71 
45 

80 
41 

54 
39 

53 
39 

72 
35 

72 
39 

78 
37 

76 

40 

78 
40 

78 
50 

70 
50 

70 
50 

74 
39 

65 

26 

63 

32 

57 
27 

73 
27 

71 
36 

65 

28 

66 
31 

70 
34 

72 
32 

76 
28 

65 
35 

62 

40 

72 
34 

69.7 
37.6 

OECEMeCR 

1971 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

69 

70 
38 

51 
27 

58 
28 

55 

38 

62 
34 

68 
34 

74 
50 

80 
48 

64 
29 

70 
33 

71 
35 

72 

46 

75 
46 

74 
39 

80 
40 

81 
40 

83 
41 

73 
48 

79 

45 

78 
46 

79 
35 

78 
37 

79 
38 

80 
39 

87 
51 

80 
42 

■  1 
61 

80 
50 

81 
42 

79 

41 

73.9 

40.8 

MARATHON 

*     * 

• 

MAX 

MIN 

65 
3« 

55 

27 

41 
21 

54 
24 

54 
35 

44 
18 

54 
27 

68 
31 

62 
33 

52 

34 

66 
25 

68 
31 

50 
31 

65 
36 

65 
38 

69 

37 

69 
36 

55 

37 

52 

40 

60 
40 

65 

40 

67 
39 

75 
38 

76 
38 

78 
33 

76 
33 

76 
37 

76 
36 

74 
41 

75 
33 

64 
33 

63.5 
33.5 

JANUARY 

1972 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

81 
40 

80 
41 

78 
45 

25 

14 

21 

19 

68 

44 

85 
45 

84 
48 

85 
50 

83 
49 

83 
46 

64 
29 

63 
20 

65 
18 

61 
25 

62 

75 

74 

35 

60 
49 

85 

42 

88 

44 

88 
48 

76 
42 

78 
40 

65 

•>5 

69 
48 

76.7 
37.4 

MARATHON 

*     * 

* 

MAX 

MIN 

61 
37 

66 
24 

67 
37 

59 
15 

23 

-  1 

52 

10 

61 
16 

63 
25 

70 
33 

70 
39 

70 
25 

66 
26 

72 
42 

72 
23 

58 

14 

49 
16 

55 

20 

66 
31 

70 
35 

69 
36 

70 
39 

72 
36 

75 
35 

78 
34 

70 
30 

60 
32 

75 
34 

74 
45 

71 
45 

63 
31 

45 
28 

64.2 
28.9 

MARCH 

1972 

GARDEN  CITY  1 

E 

MAX 

MIN 

85 
46 

68 
23 

68 
23 

85 
40 

69 
33 

69 
33 

80 
43 

82 
39 

68 
39 

78 
39 

80 
44 

83 
50 

83 
53 

73 
36 

82 
37 

88 

45 

77 
51 

62 
47 

75 
46 

78 
44 

82 

47 

86 

46 

68 
35 

61 
34 

85 
37 

85 

44 

77 
34 

57 
34 

51 
22 

77.4 
39.4 

OLTON 

MAX 

MDJ 

82 
46 

53 
IB 

65 
21 

82 

31 

63 
24 

69 

30 

84 

44 

73 
30 

76 
34 

78 
34 

86 
36 

85 
39 

80 
37 

82 
39 

64 
40 

65 
35 

75 
33 

76 
45 

76 
47 

82 

49 

76 
51 

78 
40 

80 
48 

72 
42 

72 
38 

77 
37 

76 
36 

78 
J4 

60 
33 

54 
29 

48 
31 

73.8 
36.9 
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STATION  INDEX 


S    SS     COUNTY 


ABEHNATHY 
ABILENE  N5Q  AP 
ACKEftLT  1  NSM 
AOAHSVILli 


ALPINE 

ALPINE  10  SM 
ALTQ  !  SH 


AHARILLO  WSO  I 
A"lST»0  0«« 
ANAMJAC  TBCO 
ANDERSON 
ANOICE  t  BNM 
ANOREMS 
ANCLETON  2  N 


ANTELOPE 
ARANSAS  PASS  Z 
ARANSAS  Ml    REPUi 
A«CM£R  Cl'V 
AKLt-lCTaN 
ASnSTRONC 
ASPERHO^T  2  SSX 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSN 

AUSTI**  WSD  AP 

AVALDN 

QAIRO 

BAKERSFIELO 
BALLlNGER  1  SW 
aALMQRHEA 
BANXERSHITM 
BIROMELL  CAM 
BATENAN  RANCH 
BATESVILLE 


BEAUMONT  FILTER  PLANT 
SEDIAS 

BEEVILLE  3  NE 
BElTOn  OAH 
BENiVIDES 
8ENAVIDES  NO.  Z 
iNBRaOK  DAI 


BEN 


HJN 


SSE 


alC  LAKE  HD  2 

BIS  SPRINC  FIELD  STA 

BIG  SPRINC 


BON  rilER 


aoNHi 

B3NIT4 

BOOKER 
BOQUlLLAS 
BORGER  3  1 
BOH  IE 
BOXELDER 
BOYD 


BRAZJS 
BRECKENRIOGE 

BREHQMD 

BRtNMAM 

I  SRICE 

I  BRIQCEPORT 

I  SRIGCS 

BRITTDN 

BRONSON 

BROWNFIELD  NO  i 

BROWNSVILLE  MSO  i 

BROMNWODD 

BUFFALO 

BULEA  h   NNM 

BJLVERDE 

BUNKER  mICl  5  N 

BURKETT 

BURLESON  2  SSU 
BURLlNCTON  3  uSh 
BURNET 


BUSHi 


>ND  1 


CALDMELI 
CAMERON 
CAMP  WOOD 
CANADIAN  1  ENE 

CANDELARIA 
CANTON 


CANVON  DAM  NO  I 

CANTON  DAM  NO  2 

CANVQN  OAH  NO  3 

CANVQN  DAH  no  * 

CANYON  OAH  NO  5 

CANVON  OAH  HQ    <> 

CANYON  OAH  NO  7 

CARRIZO  SPRINGS 

CARROLLTOM 

CARTA  VALCEY 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

CENTER  CITY 

CENTERVlLLE 

CHALK  MOUNTAIN 

CHANNINC 

CHANNINC  NO,  2 

CHAPMAN  RANCH 

CrtflRLOTTE  5  NNX 

CHE4PSI0E 

CHILDRESS  3  «S- 

CHKORESS  PAA  AP 

CHILLICOTHE 

CHISOS  BASIN 

CIBOLO  CREEK 

CLARENDON 

CLARKSVlLtE  a  N£ 

clarksvilU  I  n 

CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

CLIFTON  10  E 

CLOOINE 

20  03  SHACKELFORD 


BREHSTER 

BRENSTER 

9QJ  0«  CHEROKEE 

ai  BRAZORIA 
Obj  03  MISE 
U  01  POTTER 
ZS  06i  VAL  VERDE 
3S|  oai   CHAHBERS 
M*\  OM   CRIHES 
••6^  031  MlLLtAHSON 
<>a  01!  ANDREWS 
5-r   OBJ  BRAZORIA 
62^  031  COLLIN 

I 
tet   021  JONES 


KENEDY 

STONEWALL 

HENDERSON 


I  ELLIS 
CALLAH, 

PECOS 


Oftlli  08  JEFFERSON 
063^  OV  CftlHES 
0639  or  BEE 


I  070*1 

loTi^ 


Oti   BURNET 

Ob  REAGAN 

i6|  REAGAN 

HOWARD 

HOMARO 

09|  OIMMIT 

BLANCO 


.LDE 


09Z3  03  FANNIN 

09261  U3|  MONTAGUE 
LIPSCOMB 
05.  BRE-STER 
Oil  HUTCHINSON 
03  HONTACtE 
I    04  RED  RIVER 
0996|  03|  HISE 

KINNEY 

MCCULLOCH 

HARTLEY 

PALO  PINTO 

STEPHENS 

ROBERTSON 

WASHINGTON 


SABINE 

TERRY 

CAMERON 

BROWN 

LEON 

OCHILTREE 

COMAL 


OALI 
COLEMAN 

JOHNSON 
MKAM 

BURNET 
POTTER 
BURLESON 


HEMPHILL 
PRESIDIO 
VAN  ZANDT 


i   COM- 


73  03 
78  0* 
SO  03 


DALLAS 
EOHAROS 

PANOLA 


lARTLEY 
lUECES 
iTASCOSA 


CHILDRESS 

OZl  HARDEMAN 

BREWSTER 


02  OONLEY 
0<>  RED  RIVER 
0<J  RED  RIVER 
07*  8EXAR 

ARMSTRONG 
JOHNSON 
LIBERTY 
'23|  03|  BOSQUE 
OB  FORT  BEND 


3  90   101  90 


32  19   102  32 


2  16   101  29 

3|  32  15   lOi  27 


I  30  23    97  0' 


30  33   10^  IB 


100  5*. 
97  fc5 
97  it 

15|  32  33  97  O* 
7  31  Zl  9*,  01 
3  33  11   102  16 


15  32  31    97  20 

I  31  00    97  02 


1  30  09   104  41 


I  29  «e   lOo  40 


102  OJ    3819 

96  42 

96  59 

100  01 

100  22 


0? 

20 

98 

*7 

00 

00 

on 

0? 

98 

27 

01 

22 

95 

05 

V7 

26 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


339g 

1784  Ml 
2670 
10721 
l*3a  TA 

7901 

201   SA 


103  18    5300   8A 


30   SA   SA 


H.  Q,  HOOD 

NATL  HEATHER  SERVICE 

WARREN  ZANT 

SEN  L.  LONG 

JOHN  0,  wlLLETT,  JR. 

CHESTER  wKEY 

GILBERT  H.  GORDON 

CONARD  D.  MILLER 

JAY  ATKINS 


CIT 


OREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INT  BOUNDRY  •  WTR  COMI 
ANAHUAC  TBCO 
WILLIAM  J,  8ARCER 
LAWRENCE  I.  OUNLOP 
lOREWS  COUNTY  AIRI 


CIT 
JESSE 


ORT  I 


.NDACRIF 


MACK  W.  ROBERTS 

INACTIVE  T/31/71 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
GORDON  ELMORE 


C.  G.  VIERTEL 
OR.  DWIGHT  A. 
LAWRENCE  H.  C. 


HERSCMEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
SOIL  CONSERVATION  SERV, 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  ALLBRIGHTf  JR. 
EARL  P.  KING 

CHARLES  SLATER 

INACTIVE  <./14/72 
BEAUMJNT  FILTER  PLANT 
HOWELL  STUCKEY 
TEXAS  AGRJ  EXP  STATION 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
RU8ERTA  R.  BAZAN 
TRIUNFO  P  TORRES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LEAGUE  RANCH 


WILSON  I 
CITY  OF 
DHAIN 


LOSE 


,  etc  SPHC  F  STA 
CITY  OF  BIG  SPRING 
HERBERT  T.  STANFIELD 
ROY  H  BYfiRS 
MRS  LLOYD  KIHKPATRICK 
GEORGE  P.  KNIGHT 
CLYDE  L.  RUTHVEN 


ORAN  C.  STOVALL 
OTIS  L.  DANIEL 
JQE  BOB  UNGER 

FRANK  D.  SANCHEZ 
DON  FREEMAN 
JOSEPH  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  a.  FOl 
eCTQR  e,  FIELDS 
MRS  MARIE  E  KQTCH 
w,  C.  STEIN 


■  LES  ■ 
RS.  BETT' 


HEMBREE 


ILTON  R  CILREATH 

ESTER  E.  SISK 

EWIS  SIHMONDS 

ATL  WEATHER  SERVICE 

AOlO  STATION  K6W0 

HARLIE  A.  SQUYRES 

AURA  D.  WOOD 

OBERT  L.  LAMBERCER 

RS  NINA  WALKER 

,  RUSSELL  LACE 

RS.  ANNIE  G.  «LEIN 

ITY  OF  BURNET 

SDA.  ARS 

LVIN  HEFFT 

ALTER  C.  ANDERSON 

ILSHN  CRAWFORD 

ISS  FRANCES  E  HOWARD 

HARRISON  TAYLOR 

ruddlph  POCGENPOHL 
RALPH  SCHAEFERKOETER 
"RS,  £.  A.  PALH 
WALOtE  K.  WUNDERLICH 


STELLA  6.    KELLOGG 

DAN  MDSLEY 
AUDREY  W  VARCA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HODCES 
WILLARD  E.  OALCHAI 
MARGUERITE  BURNS 
KERR 


DARREL 


F0R8ES 
AD 
OiCKEY 

>4RS  BESSIE  C.  OL 
:;.  E.  CARCILL 

fLOYO  I 


EAR 


RANCH 
E  SOOTH 
.  FREEMAN 
RS  leland  M  HOTHWELL 

s  fed  aviation  acenc 
rthur  e.  herchman 
i  s  natl  park  service 


IGNATZ  I 


TOMMIE  C.  SAYE 


L.C,  TIMS 
OLIN  T.  SM' 
CHESTER  V. 


ITZ/  JR. 


OlOSPRlNC  S  SSh 

OLOHATER  3  W 

OLEMAN 

OllECE  STATION  FAA 

OLORAOO  CITY 

OLUMBUS 

OMANCHE 

OMMERCE 

ONCDRO 

ONLEN 

ONfloe 

ODPEH 

OPE  RANCH 

OPPERAS  COVE 

ORNUOAS  SERVICE  ST 

ORPUS  CHRISTI 

DRPUS  CHRISTI  WSO 

ORSICANA 

ORYELL  CITY 

OTTONWOOO 

OTULLA 

CRESSON 
CBIOER  RANCH 
CROCKETT 
CR0S8VT0N 
CROSS  PLAINS 

CROSS  P 

CROWELL 

CRYSTAL 

CUERO  3 
CYPRESS 

AINS  3 
CITY 
1  SW 

DACUS 
DAINCEfl 

lELO  9 

DALLAS 
DANEVAN 

SO  AP 
2  SE 

DARRDUZETT 
DECATUR  2  SSW 

DENTON  2    SE 


OUMONT 
DUNCAN  I 
DUNDEE  < 


DORADO  1  ! 
DORADO  U 
OORAOO  19 


AIR  OAKS  RANCH 
AIRFIELD  3  ESE 

ALCDN  DAM 
ALFURR1AS 
ALLS  CITY  4  WSW 

ARMERSVULE 

EDDR 

ERRIS 

IFE 

ISCHERS  STORE 

LATONIA  2  W 
LOHGT  I  N 
LQRENCF  3  SE 
LORESVlLlE 

LOYDADA 
LOYOADA  9  SE 
OLLETT 
ORESTBURG  4  S 


H  INTL  WSO  AP 
H-HEACH.  WSO  Al 
IPTH  WSO  CI 


lEOERICKSBURC 


GAINESVILLE 
iGALVESTON  USO  CI 
GARDEN  CITY  I  E 


GEORGETOWN 
GEORGE  WEST 
GIODINGS 
ClLMER  2  W 
GIRVIN 

glaoewater 
glen  rose  2  i 

GOLD 

COLOTHWAITE  , 
GOLIAD 


04  SAN  JACINTO 


COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 

7j  COLORADO 
COMANCHE 


DALLi 


RUSK 


04  MONTGOMERY 
03  DELTA 
STERLING 
CORYELL 
05|  HUDSPETH 
lECES 
■A   NUECES 


SALLE 
SALLE 
03]  KAUFMAN 

CRANE 
03|  BOSQUE 

3  HOOD 
06|  REAL 

HOUSTON 

CROSBY 

3|  CALLAHAN 


ALA 
7|  OEWITT 
Oej  HARRIS 

HONTGOMERY 

HORR  I  S 

HARTLEY 

3l  DALLAS 

6  WHARTON 

01  LIPSCOMB 


04  BOWIE 

06  VAL  VERDE 

03  CRAYSON 

03  DENTON 


2  OICKENS 

09  FRIO 
07|  LEE 
CASTRO 
CASTRO 
06j  MCCULLOCI 
05  TERRELL 
07  GONZALES 
OSJ  ERATH 
MOORE 


06  SCHLEICHER 
"3  ARCHER 

07  COLORADO 
03  TARRANT 

9  MAVERICK 

3|  EASTLAND 

CONCHO 

CONCHO 

JACKSON 


RTON 
PASO 


LEICHER 
Od  SCHLEICHER 

06  SCHLEICHER 

02  WICHITA 

07  BASTROP 
4  RAINS 

09  LA  SALLE 

ID  HIDALGO 

03  ELLIS 
JASPER 

03j  CORYELL 


FREESTONE 

STARR 

BROOKS 


06  HCCULLOCH 
OT  COMAL 
03|  CORYELL 

FAYETTE 

MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 

FLOYD 

FLOYD 

LIPSCOMB 

MONTAGUE 


HOWi 


DAVIS 
UOAPETH 

ENARO 
0S{  PECOS 
5    PECOS 

3   TARRANT 


ROBERTSON 
GILLESPIE 
BRAZORIA 


3  COLLIN 
03  NAVARRO 
"   IRION 


HEMI 


02  BORDEN 

03  COOKE 

08J  GALVESTON 
GLASSCOCK 

6{  STERLING 
CORYELL 

WILLIAMSON 


PECOS 
GREGG 

33{  SOMERVELL 
36  GILLESPIE 


15  32  32 

e  3D  04 
31  18 


3  32  10 

IC  33  59 

b|  28  41 

29  05 

29  58 

30  26 
32  55 

2|  36  01 


36  26 
1  30  47 
15  33  12 
lO|  33  30 

29  22 
lOl  33  49 

33  12 
id   33  31 

30  14 

31  S2 

33  37 
B|  28  40 

30  21 

34  33 
lOJ  34  33 

31  29 
30  03 

4{  29  23 

32  0* 
2|  35  52 


10  33  49 
3  29  35 

ISJ  32  53 

2B  42 

32  24 

3j  31  13 

3  31  13 
6|  28  59 

32  29 

29  12 
31  48 

30  53 


32  19 

30  20 

31  29 

31  30 


26  33 

27  13 

28  S7 

33  10 

30  19 
32  32 

31  23 


33  52 
36  26 
33  29 

32  06 


3  30  56 

q  30  2  3 

30  52 


32  49 

32  »5 

28  28 

31  02 

30  16 
28  59 

27  53 
Sj  29  01 

34  38 

15(  33  09 

32  OS 
3^  31  29 

16  35  37 
3  32  46 

15  33  38 
5  29  18 

31  52 
3  31  50 

31  26 

30  3B 

28  r 

30  1 
10|  32  4' 

31  0 

32  3 
32  1 

3^  30  2 

3J  30  2 

2B  40 


95  09 
102  9B 

99  26 

96  21 
100  52 

96  32 

98  35 


95  27 

95  42 

lOl  15 

97  54 

105  28 

97  24 

97  30 


99  15 

99  13 

96  28 
102  20 

97  50 
97  37 
99  44 
95  27 

lOl  14 

99  10 


102  19 
99  34 

102  07 


100  31 

100  10 

98  54 

96  20 


95  37 

96  17 
106  24 


98  09 
106  09 
98  38 


100  07 
103  02 
102  54 


96   29 
96   32 

95   23 

98    37 


100  48 

100  21 

101  27 
97  08 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ei 

s* 

{t', 

r. 

u. 

7a 

7A 
5P 

11 

MIC 

SA 

5P 

7A 

7A 

7i 

TA 
7A 

BA 

6P 

It 

MH 

IC 

Mil 

7A 

7fl 

ID 

HIE 
7A 

7A 

BA 

It 

7i 

7( 

7i 

5P 

7A 
71 

5( 

tt 

9t 

If 

Mil 

If 

Mil 

7J 
Bjl 

7a 

ID 
5P 

5P 

MIQ 
8A 

71 

5P 

SA 

7/ 

7i 

7t 

7i 

7t 

7A 

7* 

9A 

9A{ 

7p' 

BA 

et 

7A 

7A 

BA 
7A 
7A 

7* 
6P 

7* 

TA 
6P 

BA 
10 

BA 
TA 

MID 
SA 

7A 

1( 

81 

7A 
6P 

7A 
7A 

7A 
BA 
BA 

6P 

AP 

7A 
SA 

6P 

7A 
BA 
7A 

7A 
BA 

BA 

TA 

7A 
ftA 
TA 

BA{ 

7A 

BA 

7A 

6P 

7A 

7A 

6P 
5P 

9A 

9A 

7A 

ID 

5P 

5P 

MID 

5P 

9P 
6P 

7i 

5P 

BA 

7A 
7A 
6A 

74 

7A 

IC 

HI[ 

7A 
7A 

7A 
7A 

6P 

7A 

7A 
7A 
7A 

7A 
6P 
7A 

AP 

6P 

3P 

LEROY  S.  OABNEV 
FRANKLIN  CHAPMAN 
MRS  MEL8A  R.  STEVENS 
U  S  FED  AVIATION  ACENC 
BUFQRD  M  RICH  JR 
ERWIN  J.  KNIPPEL 
ELTON  K.  MC  CULLDUCH 
MERRELL  F.  FOUST 
JAMES  6.  TAYLOR 
JESSE  C.  DAVIS 

G.M.  FULLEN 
ODIE  L.  BRIDGES 
LlNDON  L.  CLICK 

JOHN  H  CARLTON 
LEE  R.  TINNIN 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  KAND 


LY  S.  JENNINGS 
AVIATION  AGENCY 
IE  SUE  SORRELLS 


MRS  ELSIE  LEE  I 
MRS.  ORA  YORK 


JAMES  H 
CITY  OF 
F.  C.  N 

GIBBS 

CROSSYTON 
HTON 

CHESTER 
ROY  LEE 
JOHN  B. 
RADIO  S 
JOHNNIE 

GLOVER 
BLACK 

hdloswort 
ation  kcf 

W.  OOLEN 

ETOl 

E  H,  HOORE 

MARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL 

WEATHER  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY 

OF  DENTON 

JACK 

ON  6.  NUON 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

JOHN 

W.  THOMASON 

SAH 

.  PORTER 

KATHRYN  s.  dehdooy 

POLANSKY 

EDWIN  RAHEY 

HOWARD  V.  COOK 

MRS. 

LELA  F.  BROWN 

W.  E 

TEN  EVCK 

JOHN 

F.  HENKHAUS 

MRS. 

ARRA  L.  NELSON 

RADIO  STATION  KDDO 

MRS 

ERRILLA  R  BREWSTE 

OUNC 

N  WILSON 

JANES  W.  CLUBB 

C.  E 

OOwDY 

TARR 

NT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN 

R.  ESQUIVEL 

ME5  DASNEY 

C.  H 

SPISER 

GLENN  Y.  MC  CORD 

MRS 

DA  BERRYHILL 

MRS 

HRISTtNE  T  HUFF 

OREL 

A  C.  SPARKMAN 

NATL 

HEATHER  SERVICE 

GAIL 

MITTEL 

JACK 

WADE 

INACTIVE  4/8/TO 

S.  I.    BRUNSON 

MRS.  ARRtS  0.  ROBERT 


CLOIS  MULLEN 
INTNL  BNDRY  -WTR  COHM 
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95  34 
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BA 

BA 

H 
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PAT  MAVSE  DAM 
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33  92 

95  31 
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2S  93 

99  09 
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CITY  OF  PEARSALL 
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REEVES 

31  29 

103  30 
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SA 
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31  44 

102  35 

2940 

9A 

9A 

SHIRLEY  BEEN 

6935 

HOCKLEY 

33  49 

102  34 

3660 

L.  V.  HOGUE 

PERRVTQN  5  NNE 
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OCHILTREE 

36  2fl 

100  47 

2930 

7A 

T* 

J.  H.  KERSHAW 

PERRYTDN  11  MNW 

6953 

OCHILTREE 

36  27 
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7* 

GRADY  VEARV 

PIERCE  1  E 

7020 

WHARTON 

* 

29  14 

96  11 
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PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

7028 

DENTON 

15 

33  2* 

96  37 
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ALVIN  N.  BPANUM 

PITCHFORK  RANCH 

DICKENS 

10 

33  36 

100  32 
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7A 

LE  ANN  HUMPHREYS 

PITTSBURG  5  S 

7066 

CAMP 

10 

32  96 

94  98 
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MRS.  MINA  RUTH  HART 

PLAINS 

YOAKUM 
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33  11 
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84 
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7079 
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3370 
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34 

PLAINVIEM  HERALD 

PLATA 
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11 

29  91 
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3790 

6P 

E.  D.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7140 

CALHOUN 

26  40 

96  33 

23 

9P 

5P 

C 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

7146 

GARZA 

33  01 
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2330 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  WSO  AP     f 
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94  01 
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97  12 

IT 

BA 

INACTIVE  2/9/TO 

PORT  LAVACA  NO  2 

7182 
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J 

26  36 

96  38 

20 

9P 

L.  DEAN  HOLFORO 

PORT  MANSFIELD 

7184 

KILLACY 

26  33 

97  26 

BA 

WILLACY  CO  NAVIG  OIST 

PORT  0  CONNOR 

7186 

CALHOUN 

2S  26 

96  26 

14 

SA 

BILL  H,  YOUNG 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7209 

PALO  PINTO 

32  92 

96  26 
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HID 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7206 

GARZA 

33  12 
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2620 

GLEN  6ARLEY 

POST  OAK  SCHOOL 

7213 
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30  16 

96  43 
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74 

c 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

7215 

ATASCOSA 

29  02 

98  39 
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8A 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNOR  I  NE 

7230 

HENDERSON 

32  09 

95  39 
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6P 

HUNT  OIL  CD 

PRADE  RANCH 

7232 

HEAL 

29  99 
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9P 

9P 

RICHARD  K.  DEWEY 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243 
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30  39 
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c 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 
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29  33 
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6P 

AP 

TEO  MILLINCTON 

PRICE  2  SM 

7271 

RUSK 

32  07 

94  96 

37D 

9P 

MRS.  BESS  BRANHAM 
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7300 
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BA 

BA 
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U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

7327 
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AP 

J.  D.  ISENHOHfR 

QUANAH  9  SE 

7336 

harqeman 

10 

34  13 
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8A 
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ARTHUR  t.  HERCHMAN 

QUINLAN 

7398 

HUNT 

32  34 

96  08 

993 

9P 

9P 

CHARLEY  EARL  DUNCAN 

OUITAOUe  I  E 

7361 

BRISCOE 

10 

34  22 

lOl  03 

2930 

84 

CAROL  EDMONDS 

QUITMAN  2  S 

7363 

MOOD 

12 

32  46 

95  28 

371 

7A 

AROIS  0.  SANDERS 

RAINBOM 

7366 

03 

SOMERVELL 

32  16 

97  42 
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64 

JAMES  M.  COSDIN 

RANDOLPH  FIELD 

7*22 

07 
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29  32 

9B  IT 
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: 

U  S  AIR  CORPS 

STATION  INDEX 


^ 

U 

§ 

OBSERVATION 

6    as 

U 

bd 

riME  AND 

2  0 

0 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

S   a 

COUNTY 

^ 

p 

i 

< 

OBSERVER 

g 

g 

3 

& 
^ 

i 

1 

h 

RANGER  1  M 
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EASTLAND 
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6P 

HOMER  S.  PERRY 

HAHKlH 

7*31 

Qt 

UPTON 

31  I* 

lOl  57 

2609 

6P 

I 

FRED  H.  WELLING 

ftUVHONOVICLE 

7*58 

HULACT 

Z6  2' 

2« 

7A 

7A 

EUGENE  L.  PETRU 

«E0  BLUPF  C«OSSINC 

SAN  SABA 

31  13 

98  35 

1235 

7A 

MRS.  ONETA  J.  SOWERS 

RED  BLUfF  D*M 

ftEEVES 

31  5* 

103  59 

2800 

6P 

6P 

R  D  PROCTOR 

RED  OAK 

T«9' 

0 

ELLIS 

3Z  31 

96  *8 

600 

7i 

WILLIAM  H.  BROWN 

RED  KQCK 

T*9T 

BASTROP 

29  56 

97  27 

901 

hDhARO  0.  GOULD 

RED  ROCK  3  SM 

7»98i  01 

BASTROP 

29  57 

97  29 
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z 

CORNELIUS  C.  HOKE 

RED  SPRINGS  2  ESE 

7*99 

02 

BAYLOR 

33  36 

99  23 

1367 

: 

CHESTER  B,  COX 

REFyCIO 

7SZ9 

01 

REFUGIO 

28  18 

97  17 

*5 

6P 

6P 

T.  G.  JETER 

REKLAM  3  UNE 

0* 

RUSK 

31  5* 

9*  59 

330 

JEWELL  Plunk  lowe 

RENO 

7556 

a: 

PARKER 

32  5T 

97  3* 
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c 

JOHN  L.  KlRCHNER 

HICAROa 

7S80 

KLEBERG 

27  25 

59 

7A 

OQYLE  H  ORYER 
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7!8i. 

0* 

CRIMES 

30  32 

95  SI 

331 

7A 

C.  IRVIN  WOOD 

RICHARDSgN 

T58a 

03 

&ALLAS 

32  57 

96  *6 

623 

BA 

CITY  DP  RICHARDSON 

RtCHLAND  SPRINGS 

759S 

06 

SAN  SABA 

31  16 

98  57 

1375 

TA 

CALVIN  BUSH 

RICHMOND 
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fORT  BEND 
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7A 
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MONTAGUE 

33  *9 

97  57 

8SS 
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7A 

7A 
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RISINe  STAR 
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ROANOKE 
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03 
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7A 
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CARROLL  K6ACH 
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7700 
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ROCKPORT 
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6P 
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Z400 

BA 

MRS.  BESSIE  BECKER 

ROCKMALL 
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03 

ROCKWALL 

32  56 
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06 
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MRS.  JAMES  A.  RUDASILL 
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01 
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30  01 
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ALBERT  A.  FRITI 

ROSCOE 
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32  2T 
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2380 

6P 

E.  M.  COOPER 

ROSEBUD  3  WSM 
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03 

FALLS 

31  03 

97  01 

49S 

9P 

5P 

ED  SCHILLER 

ROSS 
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03 
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97  07 
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33  35 

100  01 
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32  27 

96  26 
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7A 
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100  28 

1925 

6(1 

MALCOLM  F,  BVERLY 
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0( 

BLANCO 

30  ZB 

98  25 
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07 
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6P 
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RUSK 
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31  *8 
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8A 

BA 

J,  0.  NORTON 
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Z9  19 

99  29 
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7A 

MRS,  SUSIE  H.  RANGE 

SALT  PLAT  10  ENE 
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o; 
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31  *7 
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3890 

BA 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

SAM  RAVaURN  0AM 
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BA 

: 
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06 
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SAN  4NCEL0  WSO  AP      R 

Oft 

TOM  GREEN 

31  2Z 

100  30 
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MlC 

:  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  ANTONIO  MSO  AP     B 

79*5 

BEXAR 

29  3Z 
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788 

MID 

MlO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  AUGUSTINE 
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7 
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ALLEN  B  SEALE 

SAN  BENITO 

795Z 
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07 
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06 
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9A 
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8022 

TERRELL 
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BA 
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BOZJ 

OS 
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W,  H.  COLOWIRE 

SANGER 
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33  2Z 

97  iO 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANNA 
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02 

COLEMAN 

31  4* 

99  i9 

1735 

c 

COLEMAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

8081 

KENEDY 

Z7  13 

97  *l 

38 

6P 

t 

MRS.  J.  KENEOy,  JR. 

SCHULENBURG 

eize 

FAYETTE 

29  *1 

96  9* 
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7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALY 

AUSTIN 

29  *7 

96  09 
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6P 

OTTQ  H,  BECKHAN 

SECUIN 
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07 
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Z9  39 
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SEMINOLE 
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01 

GAINES 

32  *3 

IDZ  *0 

33*0 

BA 

H 

JOHN  E.  MOFFATT 

SEYMOUR 

B221 

02 

BAYLOR 

33  36 

99  19 

1294 

7a 

MRS.  ZONELLE  JACKSON 

SHAMROCK 

8235 

Oi 

WHEELER 

35  12 

100  15 

2320 

BA 

P.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

8236 

WHEELER 

35  I* 

100  15 

23*5 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KBYP 

SHEFFIELD 

8Z5Z 

05 

PECOS 

30  *l 

101  50 

Z162 

5P 

c 

HERBERT  A  HOLMES 

SHERMAN  PUMP  STATION 

8Z7* 

03j  CB4VS0N 

33  39 

96  37 

716 

JDE  RHUDy 

SIERRA  BLANCA 

B30S 

OSi  HUDSPETH 

31  U 

105  21 

4590 

5f 

9P 

OOYLE  L.  2ILER 

SlLVERTdN 

6323 

BRISCOE 

10 

3*  29 

lOl  19 

3280 

3A 

FRED  A.  STRANGE 

SIMMS  <•  MNH 

a335 

BOWIE 

33  ZZ 

9*  3* 

320 

e 

HARRY  0  EAVES 

SINTON 

835* 

07 

SAN  PATRICIO 

23  02 

97  31 

59 

6F 

6P 

DONALD  B  BRYANT 

SLATON  5  SE 

8373 

01 

LYNN 

33  ZZ 

101  36 

3050 

7P 

EDWARD  L.  BROSCH 

SLIOELL 

8378 

WISE 

33  2Z 

97  2* 

980 

7A 

2YLPHIA  C.  DURHAM 

SLOAN 

83BZ 

SAN  SABA 

31  09 

98  55 

1303 

TWOS.  A.  SLOAN 

SMITMVILLE 

8*15 

07 

BASTROP 

30  01 

97  10 
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7A 

7* 

MJKE  N  DAVIS 

SNVOER 

B*33 

02 

SCURRY 

32  *3 

100  55 

2325 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  SNYDER 

SOMERVILLE  DAM 
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BURLESON 

30  20 

96  3Z 
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BA 
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BA 
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SUTTON 

a 
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21*0 

5P 

PAT  BROWN 

SOUTH  CAMP  (6666) 
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KING 

10 

33  30 

100  27 
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7i 

MRS  BOB  WALKER 

SBEAKS 

6519 

01 

LAVACA 

e 

29  16 

96  42 

1*1 

7A 

MRS.  FARRIE  M.  COOK 

SPEARMAN 

8923 

01 

HANSFORD 

2 

36  U 

loi  n 

3090 

5P 

7i 

" 

8.  £.  HADEN 

SPICEWOOD  I  S 

8S31 

06 

BURNET 

1 

30  27 

98  10 
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BA 

C 

MRS  E.N.  HOlLINGSWDRTH 

SPRING  9RANCH 

COMAL 

29  52 

98  2* 
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FALTIN  C.  BEIERLE 

SPRINCTOWN 

PARKER 

32  58 

870 

TA 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORD  1 

B583 

02 

JONES 

I 

32  56 
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1 

32  57 

99  68 
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03 
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1*15 
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S6Z5 

03 
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STERLING 
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STILLHDUSE  HQLlOH  0AM 

03 
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C 
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01 
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2 
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8692 

01 
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2 
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6A 
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H 
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I 
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SUGAR  LANO 
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08 

FORT  BEND 
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8A 

DONALD  BROOKS 

SULPHUR  SPRINGS 
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TEXAS 
JUNE  1972 

Additional  Information  roKardlng  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  lo  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmaiolo- 
fflHt  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Buildin^,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  lo  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  UATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  auras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  e'xcept  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  driftlDg  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

-f+  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year,   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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Director,    National  Climatic   Center 
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-i-i—t 


1%  i  i4l  'i  6Sl3fe^1^>H£iMJi 


i      -     I   1  »  .4     1 


3  M>-' 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILIE.N.C.  28801 


AN    EQUAL   OPPORTUNITY    EMPLOYER 


551,  o5 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


TEXAS 

JULY  1972 

Volume  77   No.  7 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Temperature 

Precipitation 

^1 
•I 

{J 

: 

e 

> 
< 

1 

1 

1 
a 

>■ 

Q 

£ 

1 

No.o 

Days 

1 

|1 

>• 

s. 

•i 
J 

S 
3 

Sno 

IV.  Sleel 

N 

o.  ot  Days 

SUIlOB 

Mix. 

Min. 

H 

!1 

Z    0 

1 

I 

I 

1 
S 

S  k 

si 

S  > 

•=£ 

•           *            * 

MICH    PLAINS                     01 

AMABILLO    WSa    AP                     //R 

ANDREWS 

BIG    SPRING 

BQRCER    3    W 

BRAVO 

86.1 
91.5 
90.8 
89.6 

Be.o 

62.8 
66.5 
68.5 
64.7 
61,2 

74.5 
79.0 
79.7 
77.3 
74.6 

-    6.1 

95 

103 
101 
98 
96 

3U 
30 
31 
l* 

2 

54 
59 
60 
54 
52 

5+ 

13 

0 
0 

7 
9 

10 
23 
24 
21 
17 

0 

e 
e 

B 

B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 

1.57 
1.72 
1.50 
4.05 

.25 

1.50 
.65 
.93 
.93 

1.59 

17 

4 

5 

18 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
4 

4 

10 

1 
2 
1 
1 
3 

1 
0 
0 
0 

1 

BROMNFIELO    NO    2 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 

CHANNING    NO.    2 
CLAUDE 

87. S 
92.1 
87.6 
86,1 
85. 7M 

62,5 

66,0 
63.7 
62.1 
62. 9M 

75.0 
79.1 
75.7 
74.1 
74. 3M 

99 

100 
95 
98 
93 

31 

27* 

31 

15 
3U 

58 

57 
55 
53 
55 

5  + 

2 
2 

4 
14 
8 

14 
24 
16 
13 

e 
e 

0 
D 
D 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.62 
2.43 
2.52 

7.82 
3.82 

2.51 

1.33 
.65 
1.50 
2.03 
1.45 

4 
3 

18 
22 

18 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
3 

7 
7 

4 
1 
2 
4 
2 

2 
0 

1 
4 
2 

CROSBYTON 
DALHART    FAA    AP 
DIMMITT 
OUHAS 
FLDYDADA 

88.8 
85.  B 
87.8 
87.1 
87,6 

64,6 
61,6 
60,4 
53,3 
63,9 

75.7 
73.7 
74.1 
75.2 
75.8 

-    3,6 

97 
97 
100 
100 
95 

3U 

1« 

31 

15 

3U 

59 
52 
55 

54 
58 

7* 

6  + 

5  + 

6  + 

4 
14 
12 
9 
5 

19 

14 
17 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,79 
7.52 
3.25 
3.72 

3,11 

1,27 
4,99 

1.15 
3.55 
1.21 
1.52 
1.25 

18 
16 
18 
20 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 

5 
4 

3 
5 

3 
3 
2 

2 
2 

1 
1 
2 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN    CITY    1    E 

GRUVER 

HEREFORD 

88.5 
87,0 
90,5 
92,9 
86,7 

64,8 
61.9 
65.6 
63,7 
61,0 

76.7 
74.5 
76. 1 
76. 3 
73.9 

99 
99 
103 
104 
97 

15 
31 
31 
l« 
8 

54 
55 
61 
53 
55 

5+ 
6+ 

6 

11 
0 
5 

11 

17 
17 
22 
23 
15 

0 

c 
e 
s 

B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.51 
2.14 
1.29 
1.41 
2.50 

-       .85 

2.25 
.52 
.66 
.35 

1.15 

7 

3 
16 
17  + 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
2 
6 

7 

4 
1 
2 
0 

1 

1 
0 
0 
0 

1 

LAMESA    1    SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD    NO.    2 

LUBBOCK    WSO    AP                           R 

91,0 
86,9 
91.3 

86.7 

66.9 
62.2 
63.2 

66.3 

79.0 
74.6 
77.3 

76.5 

-  1.5 

-  3.0 

105 
98 
101 

98 

31 
31 
28  + 

31 

51 
55 
55 

60 

6  + 
6* 

0 
5 

0 

2 

24 
12 
21 

10 

0 
0 

s 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.95 
3.42 
3.25 

4,47 

2.61 
2.45 

2.00 

.93 

1.00 

1.27 

9 
2 

7  + 

20 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 

7 
5 

7 

3 
4 
3 

4 

3 

0 
2 

2 

HC    LEAN    3    E 

MIAMI 

MIDLAND    WSO    AP                      //R 

MIDLAND    <.    ENE 

MORTON 

90.2 
89.2 
90.7 
92.3 

66.3 

63.8 
67.6 
67.7 

78.3 
76.6 
79.2 
80.0 

-  3.5 

-  3,7 

98 
lOO 
101 
102 

3U 
28 
31 
31 

56 
55 

60 
61 

5  + 
5  + 
5  + 

0 
7 
0 
0 

20 
17 
24 
26 

0 
6 
0 
B 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.22 

2.55 

,58 

1,08 

.17 
-    1.30 

.64 
.99 
.52 
.60 

22 

18 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 

1 
4 

3 
2 

I 
1 

0 
0 
0 
0 

HULESHOE    1 
OLTON 

PAMPA    NO.    2 
PANHANDLE 
PERRYTON    S    NNE 

87,0 
88,3 
87,0 
87,9 
89.5 

61.6 
61.2 
63.6 
63.0 
61.7 

74.3 
74.8 
75.3 
75.5 
75.6 

-    3,8 

100 
96 
97 
97 

101 

31 
15 
15 
1* 
15 

57 
57 
54 
53 
53 

7+ 
6+ 

5 

5 
9 
6 
8 

14 

12 

15 
13 
12 
20 

B 
B 
6 
B 
B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,40 
4.91 
2.56 
3.29 
2.93 

.03 

.08 

•       ,28 

.70 
2.20 
1.43 
1.62 

.98 

16 
21 
18 
18 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
6 

7 
4 
5 

3 
4 
1 
2 
2 

0 
2 

I 
1 
0 

PLAINS 

PLAINVIEM 

SEMINOLE 

SILVERTDN 

SPEARMAN 

88.3 
87,4 
92.8 
86.5 
91,2 

62.8 
64,4 
64.0 
61.9 
63.2 

75.6 
75.9 
76.4 
74.2 
77.2 

-  3,5 

-  2.4 

100 
97 

101 

31 
31 
31 

15 
I* 

58 
58 
60 
57 
54 

6+ 
6+ 

2 
5 
0 
9 
5 

14 
12 
25 
12 
23 

0 
0 
6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.70 
3.29 
1.48 
3.35 
3.05 

.82 
,33 

.76 
1.29 

.72 
I.IO 
1.39 

16 
18 

4 
18 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

5 
5 
9 
4 

2 

3 

\ 
2 

0 
1 
0 

1 

2 

STRATFORD 
SUNRAY    <<    SW 
TAHOKA 
TULIA 
VEGA 

87, B 
90,6 
B7,2 
87,* 
86,4 

61.7 
63,8 
64,9 
63,2 
61,3 

74.8 
77.2 
76.1 
75.3 
73.9 

-    4,3 

100 
103 
97 
96 
96 

15 
l« 
31 
15 
31  + 

52 
53 

60 
57 
53 

7+ 

8 
8 
2 
8 
13 

17 
23 
13 
15 
15 

0 

I 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 
5,49 
4,43 
3.03 
2.90 

.34 

1.10 
3.37 
1.43 
1.55 
1.65 

21 
18 
4 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
6 
5 
5 

2 
3 

4 

1 
1 

1 

2 
1 
1 

1 

WALCOTT 

DIVISION 

76.2 

-    3,5 

3.20 

.79 

.0 

•         «         « 
LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    HSO    AP                      //R 
ANSON 

ASPERMDNT    2    SSH 
BALLINGER    1    SW 
CHILDRESS    FAA    AP 

91.8 
94,9 
94,2 
91,0 
92,2 

69.7 
71.0 
68.0 
68.1 
59.0 

60.8 
83.0 
81.1 
79.5 
80.5 

-  2.4 

-  4.3 

99 
lOl 
102 
100 
101 

31 
31 
29 
30 

2 

52 
63 
62 
52 
62 

6+ 
5 

5  + 

5  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
25 
25 
26 

0 
S 
0 
B 

B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,22 
.34 

1,47 
.50 

2.72 

-  1.05 

-  .55 
.       .89 

.82 

.97 
.17 
.82 
.35 

1.27 

18  + 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

4 
2 
3 

1 
0 

1 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
2 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO    CITY 
DICKENS 
GAIL 

89.9 
93,1 
93.6 

90. 5M 
92. 3M 

64,5 
67. B 
69,2 

66. OM 
66, 7M 

77.2 
80,5 
81,4 
78, 3H 
79. 5M 

-    3.0 

100 
101 
103 

103 

3 

31 

31 

31 

56 

50 
63 
60 
50 

6+ 
6  + 

4 
0 
0 
0 
0 

19 
25 
27 
22 
24 

B 
B 
0 
fi 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.79 
1.50 
1.18 
5.16 
1.91 

.       ,78 

1.04 
.72 
.75 

2.21 
.76 

.0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

2 
3 

4 

2 
1 
1 
3 

2 

1 
0 
0 
3 

0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS    CREEK    DAM 

JAYTON 

MATADOR 

94,7 
93,1 
90, IM 
92.5 
90.6 

67,5 
70.2 
67. 5M 
67.8 
57,4 

81.1 
81.7 
78. 8M 
80.2 
79.0 

103 
100 

97 
100 

99 

l* 
29 
30 
31  + 
31 

52 
63 
60 
51 
61 

30 

6+ 
30+ 

0 
0 
0 
0 

2 

27 
25 
23 
25 
22 

0 

a 

0 

a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
2.09 
.78 
2.90 
2.22 

-       .29 

.59 
.78 
.28 
1.40 
.97 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 
4 

2 
2 
0 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
OUANAH    5    SE 

90,  9M 

96,3 

93.4 

89.8 

95,1 

67. 6M 

67.9 

67.7 

66.0 

70.4 

79. 3M 

82.1 

80.6 

77.9 

82.8 

-  4.2 

-  2,0 

101 
102 
101 
100 
103 

3 
29+ 

28+ 

31 

I* 

60 
50 
62 
50 
52 

7+ 

6+ 
31  + 

I 
0 
0 

1 

0 

22 

28 
27 
21 
27 

D 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.20 
1.66 
1.17 
4.38 
.73 

.       .57 

2.15 

•    1.11 

1.40 
.71 
.54 

1.07 
.59 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
6 
1 

2 

2 
1 
4 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SNYDER 

91,3 
93,9 
93,4 
93,2 
90,2 

56.0 

70.0 
70.1 
65.7 
57.4 

79,7 
82.0 
81.8 
80.0 
78.6 

-  3,1 

-  3,9 

99 

102 
100 
101 
98 

31  + 
31 
29+ 
27  + 
27 

60 
52 
63 
57 
62 

6+ 
6+ 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
26 
25 
22 

B 
0 
B 

e 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
.51 
1.72 
1,93 
1,07 

-    1.51 
.       .51 

.    1.39 

.52 
.20 
.49 
.85 
.52 

12 
9 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
4 
3 

2 

0 
0 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Y  bL 
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lEl 

J  :: 
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^il 

UN 

fi 

lM 

u 

u 

IVlb 

lUW/ 

^L  D 

Ai 

A 

TEXAS 
JULY 

1972 

Temperature 

Precipitation 

<S 

'4 
II 

1 

si 

s  a 

1 

•a 
1 

No.  of  Day 

1 

Iz 

a 
s 

l 

S. 

& 

Snow,  Sloet 

N 

o.  of  Days 

Sudan 

Max. 

Mln. 

•3 

0 

11 

s 

8 

11 

0  ft 

Si 

•'1 

TRUSCnTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSD  AP     R 

9'.. 2 
93.1 
96.5 

91. 2M 
96.5 

69.7 
66.9 

71.6 
67, 2M 
70.0 

82.0 
81.0 
84.1 
79. 2M 
83.3 

•  2.3 

100 
102 
102 

105 

28  + 
2 

27  + 

27 

63 
60 
64 
59 
59 

6  + 

5  + 

6  + 
6  + 
7+ 

0 
0 
0 

1 

0 

25 
28 
28 
23 
28 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.01 
3.53 
.80 
1.96 
1.09 

.       .86 

1.37 

1.46 

.36 

1.44 
1.06 

19 
9 

19 
9 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 

1 

2 
3 

0 

1 
1 

1 
2 

0 
1 

1 

WINTERS  1  NNE 

90.9 

67.5 

79.2 

99 

31 

61 

6 

0 

24 

e 

0 

0 

2.24 

.94 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

80.5 

-  3.3 

1.86 

•   .26 

.0 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTQN  DAM 
BENBROOK  DAM 

94.7 
95.0 
92.2 

91.0 
94.1 

66.9 

70.1 
70.6 
70.9 
69.8 

80.8 
82.6 
81.4 
81.0 
82.0 

-  3.6 

102 

102 

99 

96 

100 

29  + 
28 
30 
31  + 
30+ 

61 
61 
58 
64 
59 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

27 
26 
23 

27 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
1.20 
1.30 
4.71 
1.01 

-   .15 

I.IO 
.91 
.44 

1.53 
.72 

14 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
6 

1 

2 

1 
0 

1 

0 
0 
3 

0 

BDNHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDCE 

BRIDGEPORT 

93.7 
95.7 

M 
94.8 

97.5 

69.5 

71.4 

M 
70.6 
68.5 

81.6 
83.6 

M 
82.7 
83.0 

100 
102 
102 
100 
107 

26 
26 
28 
31  + 
29 

52 

59 

62 
55 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
20 
27 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.05 
.77 

1.00 
.52 

-  1.21 

-  1.52 

2.67 
.51 

.50 
.50 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSD  AP           //R 

96.4 
93.2 
94.3 
91.7 
92.5 

70.7 
70.6 
70.0 
71.2 
73.2 

83.6 
81.9 
82.2 
81.5 
82.9 

-  .6 

-  2.8 

-  2.6 

-  3.8 

-  2.0 

102 
98 

102 
99 

100 

30  + 

31  + 
29 
30 
29  + 

61 
62 
59 
61 
62 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
27 
26 
25 

e 

6 
0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.58 
3.41 
1.67 
2.33 
1.95 

■   .24 

1.79 

.   .30 

.43 

.01 

1.18 
1.75 
1.77 
1.21 
1.70 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

1 

4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

93.1 
93.9 
91.4 
93.4 

92. 4M 

69.1 

72.3 
68.8 
68.6 
69. DM 

81.1 
83.1 
80.1 
81.0 
80. 7M 

-  1.2 

-  3.4 

101 
99 

101 
101 
102 

27 
29  + 
30 
29 
29 

57 
58 
58 

60 
57 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
24 
26 
27 

0 
Q 
0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
.46 
1.76 
1.76 
1.77 

-  1.59 
.   .33 

.90 
.26 

1.66 
.93 

1.70 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 

4 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSD  AP     R 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

GEORGETOWN 

95.6 
94.0 
94.6 
91.6 
93.1 

71.5 
72.2 
68.8 
66.0 
70.4 

83.6 
83.1 
81.7 
78.8 
81.8 

-  2.3 

-  3.1 

101 
102 
101 
101 
98 

29 
29 
29 

30 
31 

59 
59 
53 
57 
61 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
27 

27 
24 
26 

0 
0 

e 

0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 

.59 

.10 

3.26 

2.46 

•  1.16 
-  2.26 

.46 

.27 

.07 

2.84 

1.06 

23 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
0 
3 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
CRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

95.2 
93.1 
94.0 
95.8 
93.5 

69.1 
69.5 

70.4 
72.1 
70.2 

82.2 
81.3 
82.2 
84.0 
81.9 

-  2.3 

101 
99 
101 
104 
100 

28 
29 
26  + 
29 
29 

56 
58 
61 
62 
56 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
26 
28 
27 

e 

0 
0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 

.51 

1.56 

1.08 

.18 

-   .31 

1.22 

.30 
.96 
.70 
.06 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
4 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

92.9 
91.6 
90. 9M 
92.5 
93.5 

67.6 
71.3 
68. 7M 
69.5 
68.1 

80.3 
81.5 
79. 8M 
81.0 
SO. 8 

-  3.0 

-  5.4 

100 

96 

99 

100 

101 

29 

29  + 
31 
26  + 
29 

55 

63 
61 
58 
58 

7+ 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
24 
25 
25 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
6.71 
1.12 

.79 
3.64 

-  2.36 

.36 
3.00 
1.12 

.56 
3.18 

.0 
.0 
.0 
■.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
1 
2 
3 

0 
2 

1 

0 

I 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KlLLEEN 
LAVDN  DAM 

91.6 
93.4 
92.6 
92.2 
92.9 

70.1 
70.7 
70.9 
70.2 
70.9 

80.9 
82.1 

81.8 
81.2 
81.9 

-  2.7 

100 
99 
99 
98 
99 

30 
28  + 

30 
31  + 
26 

61 
60 
56 
60 
61 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
25 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
1.95 
1.85 
2.19 
.09 

-   .44 

2.03 
.96 

1.77 

1.97 

.07 

13 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
1 
2 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

92.8 
92.5 
94.8 
89.5 
95.1 

70.8 
71.0 
70.4 
70.5 
70.7 

81.8 
81.8 
82.6 
80.0 
82.9 

-  3.9 

98 
99 

101 

95 

102 

3 
30 
26 
29+ 
28 

61 

61 
57 
62 
60 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
25 
28 

17 
27 

B 
D 

e 
e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
3.22 

.16 
5.00 
1.26 

1.03 
2.87 

2.94 
2.66 

.11 
2.46 
1.04 

19 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
1 
3 
2 

1 
1 

0 
2 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

91.9 
93. 7M 
93.0 
95. 5M 
91.7 

70.7 
69. 4M 
71.0 
70. 4M 
69.5 

81.3 
81. 6M 
82.0 
83. OM 
80.6 

-  1.1 

100 
101 
100 
101 
99 

30 
29 
29+ 
29  + 

30 

61 
63 
58 
57 
62 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
26 
27 
27 

0 
0 

c 

0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
.79 

2.39 
.40 

1.56 

-  1.26 

.83 
.35 

1.33 

.20 

1.12 

29 
29 

.0 
.0 

.0 

0 

I 

0 
0 

5 

4 
4 
2 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

92.9 
93.8 
92.6 
91.1 
92.5 

68.8 

71.1 
69.6 
67.5 
70.1 

80.9 
82.5 
81.1 
79.3 
81.3 

101 

100 

102 

98 

98 

31 
25 
29 

31  + 

1 

59 
56 

61 
60 
61 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
26 
25 
26 

e 

6 

e 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
.48 

1.12 
3.36 
4.75 

.21 

1.25 
.33 

.92 
2.33 

1.68 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
4 
6 

2 

4 

1 

0 
0 

1 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTDWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

93.9 

94.4 
91.9 
91.0 
91,0 

70.4 
68.1 
69.0 
70.4 
70.0 

82.2 

81.3 
80.5 
80.7 
80.5 

-  2.0 

-  4.0 

100 

103 

100 

96 

97 

29  + 
29 

30 

31 

9 

54 
54 
59 
63 
61 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
26 
26 
23 
22 

0 
0 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 

1.42 
2.72 
2.41 
4.03 

.  1.96 
2.20 

.35 

.83 
2.62 

1.51 
1.61 

19 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
4 
9 

0 
2 

1 
1 
2 

0 
0 

1 
1 
I 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  OAH 

WACO  WSO  AP              R 

WAXAHACHIE 

92.3 
93.8 
91.2 
91.8 
94.4 

71.3 
69.3 
72.2 
72.6 
71.2 

81.6 
81.6 
81.7 
62.2 
82.8 

-  2.8 

-  3.3 

-  3.1 

99 

100 
100 
100 
100 

31 
29  + 

30 
29 

30+ 

64 
59 

63 
62 

60 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
25 
26 
28 

0 
0 

e 

0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.49 

1.64 

5.85 

4.14 

.44 

.55 

•   .35 

2.15 

1.37 

.46 

3.25 

2.56 

.18 

13 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 
3 

1 
0 
3 
2 
0 

1 

0 

2 
2 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

94.0 
92.8 

69.0 
69.7 

81.5 
81.3 

-  2.3 

101 
101 

29 

30 

54 
61 

0 
0 

27 
26 

e 
e 

0 
0 

0 
0 

.45 
2.75 

-  1.44 

.18 
2.24 

•  0 
.0 

0 
0 

3 
2 

0 

2 

0 

1 

DIVISION 

81.7 

-  2.8 

1.95 

•   .27 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  192   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


1972 


Temperature 

Preci 

pitation 

II 

if 

•1 

>  a 

s> 

i 
< 

■a 

|z 
1  a 

1 

X 

Q 

■5 
i 

S 

a 

I 
& 

No.  0 

Day 

s 

H 

J 

1; 

Qu: 

a 

£ 

« 

Sno 

«r,  SUel 

N 

o.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

H 

Q  0 

i  % 

Q 

1 

1  I 

1    1 

kl 

°  1 

hi 

S  3 

*    *    t 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

91. 7M 

93.7 

91.3 

89.6 

91.9 

69. OM 

69.1 

68.5 

67.4 

68.3 

80. 4M 

61.4 

79.9 

78.5 

80.1 

101 
99 
96 
95 
98 

30 
28* 
27  + 
29 
4  + 

61 
56 
57 
55 

56 

5 

7 
7 

8  + 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
27 
22 
18 
23 

0 
0 
0 

c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
1.11 
5.33 
5.40 
4.18 

-   ,51 

.72 

.59 

3.38 

1.95 

1.35 

13 

22 

29 

4 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
6 

7 
6 

2 
1 
3 
4 
3 

0 
0 
2 
3 
2 

CLARKSVILLE  2  NE 
CDlDSRRINC  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

91.3 
89,7 
91.2 
91.1 
90.6 

68.2 
66.4 
72.5 
70.9 
68.4 

79.6 
79.1 
81.9 
81.0 
79.5 

97 
97 
99 
96 
96 

28  + 
4 

30 
2  + 

29  + 

56 
59 
65 
64 
59 

7+ 
7 
7 

7+ 
8  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
20 
21 
23 
23 

e 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.10 
6.82 
1.50 
3.93 
3.52 

1.53 
2.53 

.64 
1.54 
1.78 

29 

5 
22 
14 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
4 
9 
5 

2 
3 

1 
3 
2 

2 
2 

0 
1 

1 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

92.8 
93.1 
91.9 
89.6 
90.0 

71.8 
69.5 
68.6 
67.3 
70.6 

82.3 
81.3 
80.3 
78. 5 
80.3 

99 
98 
98 
96 
95 

26 
28  + 
30 

4+ 
28  + 

61 
56 
57 
61 
50 

7 
7 
7+ 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
27 
26 
16 
20 

0 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
2.34 
2.25 
6.77 
1.66 

.62 
1.28 

.72 
1.37 

.75 

4 
29 

5 

13 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

11 

3 

1 
2 
2 
5 
2 

0 

1 

0 
2 

0 

FRANKLIN 
GILHER  2  W 
GROVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

93.7 
90. OM 
91.1 
90.6 
92.2 

70.0 
67.4 
69.2 
66.6 
71.5 

81.9 
78. 7M 
60.2 
78.7 
81.9 

99 
96 
97 
96 
97 

31  + 
27 

1 

2 
31 

59 
55 
56 
55 

65 

7 
6 
7 
7 
7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
21 
22 
23 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.51 
1.44 
5.41 
8.09 
1.39 

1.62 

.45 

1.48 

4.82 

.40 

4 
4 

10 
4 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
6 
5 

1 
0 
5 

3 
0 

1 

0 
3 
2 

0 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STa 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SH 

89.2 

93.1 
89.6 
91.8 
89.7 

67.8 
66.9 
68.4 
70.0 
67.9 

78.5 

81.0 
79.0 
80.9 
78.8 

-   2.5 

95 
99 
96 
96 
96 

29+ 
29 
2 
27  + 
28 

57 
60 
58 
59 
59 

6  + 

7 
7 
7 

7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
25 
18 
24 
19 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.51 
2.60 
4.75 
2.28 
3.03 

•   .49 
-   .67 

1.40 
1.50 
1.35 
.68 
1.02 

4 
30 
30 
30 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
8 
7 
4 

1 
2 
4 
1 
3 

1 
1 
2 
0 

I 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

89,6 
90.3 
89.2 
90.3 
90.2 

67. 3M 

70.1 

68.5 

68.9 

69.4 

78. 5M 

60.2 

78.9 

79.6 

79.8 

-  1.4 

-  4.4 

94 
97 
94 
96 
95 

27  + 

1 
27  + 

4  + 
29  + 

56 
52 
57 
56 
59 

7 

7  + 
7 

8  + 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
19 
15 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.23 
7.89 
5.85 
3.39 
2.02 

2.02 
-  1.50 

1.67 
2.36 
1.87 
1.75 
.68 

30 
5 

5 

5 
4 

.0 
.0 

:l 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
11 
6 
7 
6 

4 
6 

5 

1 
1 

2 

2 
3 
1 
0 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISONVILLE 
MARSHALL 
MINEDLA  B  ENE 

92.4 
90.7 
92.8 
90.1 
91.9 

68.9 
72.1 
68.1 
67.9 
68.3 

80.7 
81.4 
60.5 
79.0 
80.1 

-  2.0 

-  4.8 

100 
95 
97 
96 
98 

29 

27  + 
30 
27  + 
27  + 

58 
62 
51 
56 
'5 

7 
7 

7+ 
7 
7  + 

0 
0 
0 

0 
0 

24 
22 
25 
18 
24 

0 
0 
0 

e 
e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.05 
3.67 
4.42 
5.54 
.39 

2.25 

1.20 
1.62 
1.61 
2.65 

.17 

5 

12 
22 
29 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
4 
1 

3 
2 
2 
3 
0 

1 
1 
1 
3 
0 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

91.3 
90.9 
90.5 

90.4 

67.7 
68.9 
69.7 

69.0 

79.5 
79.9 
80.1 

79.7 

-  3.4 

-  2.2 

-  3.4 

97 
97 
97 

94 

29+ 
26  + 
29  + 

29  + 

56 
57 
56 

59 

7 
6 

7 

7 

0 
0 
0 

0 

23 
21 
22 

21 

0 
D 

e 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1.96 
1.87 
7.55 

6.96 

4.06 
4.32 

.71 

.73 

3.23 

2.70 

29 

5 
4 

10 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 
5 
8 

9 

2 
2 

4 

4 

0 
0 
3 

3 

POYNQR  1  NE 

ROCKLAND  1  M 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  4  WNW 

90.7 
92. OM 
89.1 
90.3 
93.3 

71.5 
66. 9M 
69.3 
69.6 
66.6 

81.1 

79. 5M 
79.2 
80.0 
60.1 

96 

98 
94 
95 
99 

29  + 

28  + 

29  + 
28  + 
28  + 

62 

54 
51 
52 
55 

7 

7 
6 
7+ 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
23 

16 
21 
24 

0 

0 

s 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.78 
3.72 
3.59 
4.61 
7.59 

.   .38 

.71 
1.31 
2.10 
1.85 
4.68 

17 

10 

4 

5 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

12 
4 
6 
4 

1 
1 
2 
4 
3 

0 
1 
2 
1 
2 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

92.5 
92.2 
89.5 

90.0 
89.2 

69.5 
69.3 
69.8 
68.6 
66.8 

81.0 
60.8 
79.7 
79.3 
78.0 

102 

100 

95 

96 

96 

27 
26 

2 
28 

1 

55 

57 
52 
55 
58 

7+ 
6 

7 
8  + 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
16 
20 
16 

D 
0 
0 

e 
e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.98 
3.86 
3.34 
2.72 
7.78 

.40 

2.00 

.94 

.64 

2.08 

22 

29 

5 

11 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

6 

7 
11 

0 
3 

2 
2 
6 

0 
1 
0 
0 
2 

WILLS  POINT 

93.6 

69.3 

81.6 

100 

30  + 

59 

8  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.00 

.65 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

80.0 

-  3.0 

3.79 

.37 

.0 

*    *    • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMQRHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

88.7 
93.0 

M 
99.7 
86.1 

63.3 

70.5 

67.2 

61.7 

76.0 
81.8 

M 
83.5 
73.9 

-  1.4 

98 
102 
101 
no 

96 

2  + 

31 
3 
2 
2 

58 

63 

62 

56 

9 
6 

20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
27 

30 
9 

e 

D 

e 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.56 
.59 
.92 

1.51 
.78 

-  .22 

-  .63 

.92 
.39 
.59 
.82 
.42 

21 
14 
20 
20 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
2 

3 
4 

2 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSQ  AP           R 

FABENS 

94.7 
95. OM 
92.7 
94.5 
94.6 

63.2 

68.7m 

70.2 

69.9 

66.3 

79.0 
81. 9M 
81.5 
82.2 
80.5 

.3 

107 
104 
102 
104 
103 

31 
31 
31 
31 
3 

50 
50 
65 
64 
61 

14  + 

5 

6+ 
13 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
27 
27 
27 

0 
0 

e 

0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.20 
.51 
.31 
.71 

1.86 

-   .56 

.65 
.51 
.31 
.33 
.93 

20 
5 

19 
19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
1 
3 
4 

2 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANQFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

99.3 
93.2 

95. BM 

99.3 

87.5 

66.6 
66, 9M 
69.9 
60.8 

M 
80.0 
82. 4M 
84.6 
74.2 

107 
100 
103 
108 
96 

29 
31  + 
31 
31  + 
2 

50 

53 
56 

6 

20 
17  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

26 
28 
31 
11 

0 
D 

e 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.66 
.24 
.24 
.22 

.75 

.40 
.17 
.14 
.14 
.40 

13 
14 
20 
11 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

S8.9 
97.6 
98.8 

81.3 
90.4 

59.4 
68.3 
65.7 
56,6 
66.8 

74.2 
83.0 
82.3 
69.0 
78.6 

98 

107 

105 

90 

100 

2 
3 

4  + 
31 
3 

55 
60 
57 
40 
62 

25  + 

14 

6 
16 

7 

0 
0 
0 
9 
0 

13 
26 

31 

1 

19 

D 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
.72 
.88 

4.14 
1.05 

.62 

.48 

.88 

1.04 

.83 

16 
19 
20 
19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
1 
9 
2 

1 

0 

1 

4 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  193    - 
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Y  bU 

MM 

AKli 

:n 

J  b 

)1/ 

ai 

ON 

f 

iN 

D 

D 

IVIS 
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LLD. 

AT 

A 

TEXAS 
JULY 

1972 

Temperature 

Precipitation 

< 

J 

• 
a 

• 
& 

1 

Q 

No.  of  Day 

3 

■a 

si 

|z 
ia 

a 
■a 

o 

• 

Sno 

».  Sleel 

No.  ol  Day* 

Sutton 

Mi 

X. 

Mil,. 

0 
H 

Ij 

11 

• 
a 

0 

• 
o 

o 

s 

8 
1 

^1 

s  t 

PECOS 

PENWELL 

PRESIBIQ 

RED  BLUFF  D4M 

S4LT  FLAT  10  ENE 

98.1 
91. 2M 
97.3 

91.7 

67,8 
68. IM 
70.8 

67.6 

83.0 
79. 7M 
84.1 

79.7 

-  2.4 

107 
101 
105 

102 

31 

31 

1 

3 

63 
61 
66 

62 

1 

5 

31  + 

20  + 

0 
0 
0 

0 

30 
23 

30 

24 

0 
0 

a 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.26 

.24 

1.32 

2.65 

.04 

.26 
.21 
.48 

1.22 

20 
20 
21 

20 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 
1 

4 
5 

0 

0 
0 

2 

0 
0 
0 

1 

S4NDEPS0N 

SHEFFIELD 

SIEPRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

88.6 
92.7 

92. 3M 
9i,.<(M 
95.2 

67.6 
70.6 
62. 7M 
65. 2M 
68.8 

78.1 
81.7 
77. 5M 
79. 8M 
82.0 

98 
104 
101 

108 

31 

31 
31 

31 

60 
62 
58 

59 
62 

6 
6 
14 
6 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

15 
26 
24 
24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 

.91 

2.39 

2.72 

1.34 

.77 

.44 

1.26 

1.85 

1.32 

14 
18 
20 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

5 
3 

I 

1 
0 

1 
1 

1 

0 
0 

1 

1 

1 

YSLETA 

97. 8M 

66. 8M 

82. 3M 

60 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

1.00 

.55 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

79.9 

-   .4 

1.21 

-   .59 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

93.7 
92.4 
92.3 
89.9 
9'.. 2 

71.9 
65,8 
70,1 
68.7 
70.8 

82.8 
79.1 
81.2 
79.3 
82.5 

-  1.9 

-1.8 

103 

100 

98 

99 

103 

31 
31 
30 
31 
31 

68 
56 
60 
58 
68 

8  + 
5 

7 
7 
7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
25 
25 
22 
29 

6 
0 
0 

e 

D 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
1.35 
2.48 
2.18 

.82 

.   .26 
•   .32 

.74 
.50 
1.25 
.58 
.56 

19 

5 

23 

23 

17 

.0 

:l 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 
6 
2 

1 

1 

2 

2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

9<,.6 
90. ii 
93.4 
93.0 
91.6 

66.7 
69.4 
69.5 
69.8 
67.1 

80.7 
79.9 
81.5 
81.4 
79.4 

99 

97 
100 
104 
102 

3U 
29* 
31  + 
30 
31 

58 
59 
64 
62 
62 

6 

6 
7 
30 
6+ 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
25 
26 
27 
25 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
4.74 
2.52 

.79 
1.15 

.21 
2.88 
1.20 

.35 

.46 

24 

4 
17 
19 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
3 
4 

0 
2 
2 

0 
0 

0 
2 

1 
0 
0 

DEL  RIO  WSD  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

93.6 
93.8 
91.8 
90.5 
92.3 

72.4 
67.7 
66.4 
67.5 
68.9 

83.0 
80.8 
79.1 
79.0 
80.6 

-  3.2 

103 
104 
100 
96 
100 

31 
31 
31 
31  + 
30 

69 
59 
62 

60 
60 

18  + 

6 
29+ 

7 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
28 
23 
23 
24 

0 
0 

• 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 

1.33 

.16 

2.15 
1.01 

1.29 

1.86 
.84 
.16 
.93 
.80 

18 
23 
18 
IB 
4 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
4 
2 

2 

1 
0 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

94.5 
96. 8M 
90.1 
92.4 

66.5 
70. 8M 
67.0 
67.4 

80.5 
83. 8M 
78.6 
79.9 

-  2.2 

-  3.5 

103 

105 

96 

101 

31  + 

30  + 

31 

30 

59 
62 
58 
58 

6 
28 
7  + 
7  + 

0 
0 
0 
0 

28 
30 
21 
26 

0 
0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.46 

.14 

2.99 

1.44 

.67 
.   .46 

.22 

.06 

.96 

1.23 

30 
19 
19 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
5 

2 

0 
0 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

94,1 
94. SM 
92.5 
90.5 
93.0 

70.2 
65. 2M 
70.1 
65.3 
65.7 

82.2 

80. OM 
81.3 
77.9 
79.4 

-  3.1 

101 
104 
103 
98 
102 

30 
30 
31 
1 
31 

57 
57 
63 
57 
58 

5 

7  + 

6  + 

7  + 
7  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
28 
26 
20 
26 

e 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.96 

1.00 

.17 

5.05 

1.51 

-  1.06 

-  .71 

.48 
.55 

.08 

2.83 

.63 

29 
19 
5 

19 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
8 
3 

0 

1 

0 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

MERTZON 
DZDNA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 

93. 9M 

90.2 

95.9 

93.2 

90.7 

66. 6M 

66.4 

69,2 

71.8 

68.3 

80. 3M 

79.3 

82.6 

82,5 

79.5 

105 
101 
105 
102 
100 

31 
31 

31 
31 
30 

60 
62 
59 
62 
59 

6 

30+ 

6 

5 

6 

6 
0 
0 
0 
0 

26 

20 
30 
27 
24 

0 
0 

0 
B 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.33 

.51 

.70 

1.86 

.84 

.  1.19 

.22 
.22 

.55 

1.65 

.40 

14 
18 
18 
19 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
2 

2 

0 
0 
1 

I 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELQ  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

92.1 
94.2 
90.5 
92.7 
95.6 

68,4 
70.5 
67.3 
69.0 
71.0 

80.3 
82.4 
78.9 
80.9 
83.3 

-  1.5 

104 
101 
100 
101 
105 

31 
31 
31 
31 
31 

59 
65 
63 
63 
65 

5 

30 
10 

6  + 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
30 
21 
26 
29 

e 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 

1.09 

1.22 

.39 

.17 

.1.24 

.15 

1.09 

.53 

.23 

.14 

5 

18 

5 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
1 
4 
2 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

SAN  SABA 

SONDRA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

91.4 
94.2 
93.4 
95.8 
93.8 

70.4 
67.5 
67.8 
69.4 
68.7 

80.9 
80.9 
80.6 
82.6 
81.3 

99 

104 
103 
103 
106 

31  + 
31 
30 
31  + 
31 

60 
62 
62 
63 
63 

6 
30 
10 

7 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
26 
28 
28 
27 

e 

0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.90 

.70 

.78 

1.18 

T 

.  1.48 

.90 
.25 

.31 
.37 

T 

5 
18 

19 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
4 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

80.8 

-  2.3 

1,27 

•   .99 

.0 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

89, 6M 

91,7 

90.6 

92.6 

92.6 

74. 6M 

72,9 

71.4 

71.2 

71.2 

82. IM 

82.3 

81.0 

81.9 

81.9 

-  2.2 

-  3.3 

-  2.2 

94 

100 

97 

100 

101 

30 

30 
31 
31 
31 

70 
66 
65 

64 
63 

21  + 
7  + 

7 
7+ 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
23 
22 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,10 
2.55 
4.21 
2.72 
1.93 

.37 

1.34 

.   .16 

1.18 
.89 

1.82 
.63 
.65 

16 
19 
17 
13 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 
10 
6 

4 
2 

2 
1 

1 

2 
0 

1 

0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

90.0 
92.5 
89.1 
92.5 
92.3 

74.3 
68.8 
79.5 
75.3 
69.8 

82.2 
80.7 
84.3 
83.9 
81.1 

-   .2 

95 
98 
97 
98 
99 

30 
31  + 
30 
30 
30 

68 
61 
74 
73 
65 

7 
7 
5 

31  + 
20  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
28 
13 
27 
24 

0 
B 
B 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.73 
4.93 
2.25 
2.82 
.87 

2.00 
.50 

.72 
1.16 
.66 
.75 
.25 

17 
13 
21 
17 
12  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

6 

7 
4 

3 
5 
3 

3 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLQRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

92.1 
92.7 
94,4 
91,4 
92,6 

70.8 
71.3 
71.4 
72.3 
70.4 

81.5 
82.0 
82.9 
81.9 
81.5 

-  2.3 

97 
99 

102 
97 

101 

29  + 

30 
31 
30 
31 

63 
62 
65 
66 

64 

7 
7+ 

7 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
25 
28 
25 
24 

B 
6 

6 

e 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.26 
2.73 
1.25 
5.51 
1.33 

-  .11 

2.54 

-  1.46 

2.0! 
.90 
.45 

1.24 
.32 

i 

22 

17 
22 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
i 
11 
5 

3 

1 
0 
5 
0 

2 
0 
0 

1 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 

91.9 
94.9 

91.3 

69.9 
71.3 

70.9 

80.9 
83.1 

81.1 

-  3.4 

-  1.8 

98 
105 

96 

30 
31 

4 

64 
64 

64 

7  + 

7 

7 

0 
0 

0 

24 
27 

24 

6 
6 

6 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

5.22 
1.82 

5.57 

-   .54 

.77 
.80 

1.98 

21 
5 

21 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

10 
3 

9 

5 
2 

3 

0 
0 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  194   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


1972 


Temperature 

Precipitation 

4 

'J 

1 

< 

'^3 

1 
1 

• 

■5 

i 

Q 

1 
& 

No.  0 

Day 

1 

i 

Q 

6 

Sno 

w.  Sleet        No.  of  Days 

SUHoB 

Max. 

Min. 

1 

If 

i  § 

o 

0 

S 

1 

5 ; 

=1 

0  » 

o  > 

.°l 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULIN6 

MATHIS 

NATALIA 

92.6 
90.'. 
92.4 
93.5 
94.4 

71.6 
71. 4M 
70.3 
71.4 
67.3 

82.1 

S0.9M 

81.4 

82.5 

80.9 

-  3.6 

101 
97 
102 
100 
103 

30 

31 
31 
31 
30 

63 
63 
64 
67 
59 

7 

7  + 
6  + 
6  + 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
24 
28 
27 

0 
0 
0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.40 
1.85 
1.79 
4.14 
1.36 

-    1.04 

.69 
.94 

.40 

2.00 

.45 

11 

5 
13 

6 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
7 
6 
5 

1 
1 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIxON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

94.0 
93.4 
92.4 
91.4 
93.0 

72.0 
71.0 
70.5 
72.8 
74.0 

83.0 
82.2 
81.5 
62.1 

63.5 

-  2.1 

101 
103 
100 
97 
101 

31 
30 
31 
30 
31 

65 
63 
61 
67 
69 

30 

7 
7 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
24 
24 
26 

e 

0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,14 
1.07 
2.15 
4.09 
2.75 

.91 

1.23 
.39 

,70 

1.60 

.77 

10 
31 
17* 
16 
23  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
6 

7 

2 
0 
2 
2 
2 

1 

0 
0 
2 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SINTON 

89.5 
91.3 
92.5 
91.9 
91.6 

76.7 
73.1 
69.4 
69.5 
73.9 

83.1 
62.2 
81.0 
80.7 
82.8 

-  1,6 

-  2.6 

-  3.5 

93 

98 

102 

97 

99 

30 
30 
31 
30 
30 

71 
65 
62 
62 
68 

6  + 
22  + 

7 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
22 
24 
24 
25 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,41 
3,13 
2.11 
2.97 
6.41 

1.04 
-   ,42 
.   ,80 

1.16 
1.71 
1.33 
.60 
2.14 

16 
22 
5 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
3 
7 
9 

4 
2 
1 
2 
4 

2 
1 
1 
0 
2 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

90.4 
92.3 
91.4 

71.3 
70.5 
70.6 

80.9 
61.4 
81.0 

96 

100 

97 

31  + 

30 

3U 

63 
62 
65 

8  + 

5 
7 

0 
0 
0 

21 
24 
23 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

5,72 
1.37 
5. 84 

1.51 

.39 

1.13 

13 

17 
16 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

7 
8 

4 
0 
5 

3 

0 
1 

DIVISION 

81.9 

-  2.7 

3.18 

,50 

.0 

•   «   « 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

89.8 
90.2 
89.3 
91.2 
89.8 

72.1 
69.2 
70.2 
73,9 
69,1 

61.0 
79.7 
79.8 
62.6 
79.5 

-  2,5 

98 
96 
95 
96 
96 

1 
2 

1 
31 

1 

67 
65 
65 
68 

60 

7  + 

7 

7 

7  + 

8  + 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
15 
IS 
24 
21 

0 
0 

e 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.88 
5,63 
3,01 
1.87 
7.37 

-  2,52 

2.70 
1.57 
1.07 
.88 
2.25 

5 

23 

5 

5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

7 

5 

14 

4 
5 
2 

1 
5 

1 
2 
1 
0 
2 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI          R 

90.7 
91.3 
92. 9M 
90.4 
86.3 

72.5 
62.8 
71. 4M 
74.2 
76.1 

81.6 
77.1 
82. 2M 
82.3 
82.2 

-  1,7 

-  .9 

97 
97 
97 
96 
89 

30 

1 
30  + 

1 
30+ 

67 
57 
66 
67 
72 

7 

7 

7 

13 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
25 
27 
21 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.40 
5.98 
5.89 
6.47 
3.44 

1,56 
2.53 

•  1.35 

1.37 
1.77 
1.32 
2.50 
1.10 

4 
17 

4 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
12 
11 
10 

7 

5 
3 

5 
3 
3 

1 

1 
2 
1 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

90.2 
90.2 
90.5 
90. IM 
91.7 

70.3 
74.2 
66.6 
75, 6M 
72,5 

80.3 
82.2 
78.7 
62. 9M 
82.1 

-  2.1 

-  .6 

-  4.5 

-  .8 

97 
95 
98 
93 
96 

3 

30  + 

2 
27 

30 

62 

70 
59 
68 
66 

7 
7 
7 
7+ 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 
21 
22 
24 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
5.55 
8.50 
1.26 
2.06 

.  1.27 
1,26 
3.55 

-  2.27 

.94 

1.03 

1.70 

.53 

.75 

30 

21 

5 

21 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

10 

12 

5 

8 

2 
3 

7 
1 
1 

0 
2 
2 

0 
0 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSD  AP       R 

87.9 
89.2 
92.5 
90.5 
87.2 

72.0 
75.1 
71.2 
71.8 
71.4 

60.0 
82.2 
61.9 
81.2 
79.3 

-  1.1 

-  2.6 

94 
92 
97 
98 
91 

1 
30  + 
31 
31 
26 

65 
68 
66 
50 
66 

6  + 

7 
31  + 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1^ 

28 

13 

6 

0 

D 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.20 
3.17 
6,81 
5,40 
4.86 

3.01 
-  1.14 

1.93 
1.20 
3.50 
1.45 
1.09 

10 

21 

5 

10 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 
6 
9 
9 

5 
1 
3 
3 
5 

2 

1 
3 
2 
1 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP           R 

91.6 
B9.7 
91.2 
91.6 
91.3 

76.3 
76.0 
72.4 
71.0 
74.4 

64.0 
82.9 
81.8 
81.3 
82.9 

-  1.7 

-  .3 

97 
93 
96 
97 
95 

30 
31 
31  + 

2 
30 

71 
56 
56 
56 
68 

17 

7 
7  + 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

n 

22 
22 

0 

e 
e 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.21 
3.55 
3.33 
3.28 
7.30 

-   ,90 
3.69 

1.93 

1.05 

.60 

.95 

1.70 

17 
17 
11 
5 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 

10 
6 

11 

3 
3 
2 
3 

6 

2 
1 
0 
0 
3 

DIVISION 

81.3 

-  2.0 

4.89 

.19 

.0 

*    •    • 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO,  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNH 

92. OM 
92.7 
95.0 
96. 7M 
94.2 

71. 6M 
71.2 
66.1 
70. 9M 
71.4 

81. 8M 
82.0 
60.6 
83. 6M 
62.6 

100 
105 
99 
106 
103 

31 
27 
31  + 
30 
31 

57 
68 
59 
63 
54 

7 
30  + 

7 
21 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
29 
30 
29 

e 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.81 
3.57 

.00 
1.05 

.75 

1.95 

1.24 

I.IO 

.00 

.43 

.58 

17 
17 

4 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

I 

4 

1 

3 
2 

0 
0 
1 

2 

1 
0 
0 
0 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

93.9 
95.5 
94.6 
96.3 

95.8 

72.3 
72.5 
70.2 
71. B 
68.5 

83.1 
84.0 
82.4 
84.1 
82.2 

-  3.2 

-  3.5 

-  4.3 

103 

103 
107 
106 
105 

31  + 
31  + 
31 
31 

31 

65 
67 
63 
56 
65 

5 

7 

8 
24  + 
24+ 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
27 
27 
30 
29 

B 
0 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
3.39 
1.74 
1.17 
.54 

-  ,39 

-  ,87 

-  1.03 

1.05 

2.36 

.52 

.70 

.28 

9 

5 

19 

5 

4 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
3 
2 

3 

I 

1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 

94.7 

95,9 

94. IM 
93.8 

72.3 

71.2 
67. 4M 
71.5 

83.5 

63.6 

80. 8M 
62.7 

100 
105 
100 

13 
30 
31 

70 

66 

60 
67 

25  + 

7 

7 

15  + 

0 

0 
0 
0 

26 

30 
29 
26 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.55 

1.59 
1.06 
1.27 

.47 

.90 
.65 
.36 

24 

23 

16 
21 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
4 
7 

0 

2 

1 
0 

0 

0 
0 
0 

LA  PRVDR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

PDTEET 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

96.0 
93.8 
94.8 

70.6 
70.7 
72.0 

83.3 
62.3 

63.4 

105 
103 
100 

31 
31 
13  + 

65 

65 

70 

7 

7 

26+ 

0 
0 
0 

29 

25 
28 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.76 

1.01 
3.39 

.46 
.36 

1.12 

24 
19 
22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
5 
5 

0 
0 
3 

0 
0 

1 

TILDEN 
ZAPATA 

93.6 
95. 8M 

71.5 
73. 7M 

82.6 

84,6M 

103 

31 

66 
71 

5 

22  + 

0 
0 

26 
28 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.13 

1.87 

5 

.0 
•  0 

0 
0 

7 
6 

2 
2 

1 

0 

DIVISION 

82.6 

-  3,7 

1.89 

.10 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  195    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


1972 


Temperature 

Precipitation 

■a 

M 
1 

Q 

1 
J 

& 

1 

No.  ol  D«yt 

3 

•s 

d 

|z 
la 

is. 

Q 

2 
o 

a 

Snow.  Sleet 

N 

0.  ol  Day* 

SUUOD 

Mix. 

Mln. 

1 

2g 

1 

s 

° 

1 

2 

a 

Si 

Si 

*          *         • 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO   AP               R 

88.6 

74.0 

81.3 

-    2.7 

91 

3U 

71 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

5.16 

3.48 

1.34 

17 

•  0 

0 

12 

2 

2 

H4RLINGEN 

92.1 

71. S 

81.8 

-    3.4 

95 

3U 

68 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

2.85 

.96 

.91 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

91.8 

73.5 

82.7 

95 

3U 

71 

25* 

0 

25 

e 

0 

0 

1.79 

.74 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

MC    COOK 

92.3 

71.4 

81.9 

96 

5 

69 

26  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.88 

.92 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

MISSION    4    W 

92. BM 

72. 9M 

82. 9M 

-    2.6 

96 

20  + 

71 

27  + 

0 

25 

0 

0 

0 

4.04 

2.46 

1.40 

22 

.0 

0 

4 

4 

PORT    MANSFIELD 

89.0 

75.9 

82.5 

93 

25 

71 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

3.66 

1.44 

17 

.0 

0 

6 

2 

RAYMONDVILLE 

90.6 

71.1 

80.9 

-    4.0 

95 

31 

68 

8  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.63 

1.69 

1.21 

25 

.0 

0 

6 

3 

SAN    BENITO 

93.3 

73.9 

83.6 

96 

11 

71 

17 

0 

30 

e 

0 

0 

3.38 

2.01 

25 

.0 

0 

5 

2 

WESLACO    2    E 

92.1 

73.2 

82.7 

96 

13  + 

70 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

3.65 

1.94 

1.04 

20 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

82.3 

-   2.5 

3.45 

1.80 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CANDELARIA 


LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  LOCKE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LIBERTY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
6    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SIMMS  4  WNW 


110 

DATE 

02 

40 

DATE 

16 

8.60 

.00 

4.88 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  196  - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JULY 

1972 

-J 

Day  of  Month 

station 

1 

!^ 

1 

2 

3 

4  I 

5  1  6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  {  14   IS 

16  1  17 

18 

19  I 

20 

21 

22  I  23  1  24 

25   26  1  27 

28  I  29   30 

31 

•   *   • 

HIGH  PHINS         01 

4BEKN1TMT 

<..04 

.56 

.70 

.55 

T 

.78 

.52 

.02 

.91 

ACKERLY  1  HSH 

2.11 

.05 

1.04 

1.02 

AM4RILLC  W50  4P         //R 

2.59 

.28 

T 

.06 

.02 

.11 

.07 

T     .02   .44 

1.50 

.05 

T 

.02 

.02 

T 

T 

ANDREWS 

1.57 

T 

.86 

.11 

.02 

T 

.53 

.05 

BIG  SPRING 

1.72 

T 

.17 

T 

.93   T 

.03 

.25 

.05 

.25 

.04 

BOOKER 

2.63 

1.44 

.30 

T 

.46 

.10 

.33 

BORGER  3  w 

1.50 

T 

.21 

.03 

.21 

T 

T 

.93 

.11 

T 

.01 

BRAVO 

♦  .05 

.04 

.14 

.11 

T 

.13 

.10 

.57 

.17 

.64 

.36 

.10 

1.69 

brdwnfield  no  2 

♦  .62 

.73 

.17 

1.33 

.11   .02 

.03 

.35 

.58 

.01 

1.29 

BULER  *  NNW 

2. SI 

1.32 

.05 

1.08 

.08        .07 

.21 

BUNKER  HILL  5  N 

5.52 

.65 

.10 

.17 

.50 

2,20 

1.00 

.40 

.26 

.24 

CANADIAN  1  ENE 

2.43 

.85 

.40 

.47 

.40 

.31 

CANYON 

2.52 

.02 

.16 

.01 

.02 

T 

1.50 

.02 

.77 

.02 

CHANNING  NO.  2 

7.82 

.20 

.05 

.04 

1.68 

.44 

,30 

1.32 

1.72 

2.03        .04 

CLAUDE 

3.82 

.03 

.15 

.08 

1.24 

.11 

1.45 

.40 

.16 

.20 

CDLOKATER  3  H 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

_ 

. 

_ 

- 

. 

- 

. 

CONLEN 

3.03 

.05 

.20 

.23 

1,25 

.55 

.65 

.10 

CROSBYTON 

3.79 

.13 

.28 

.47 

.05 

.68 

1.15 

1.03 

DALHANT  FAA  AP 

7.52 

.60 

.08 

.09 

.05 

.70   .03 

3.65   .45 

.04 

1.02 

.80 

.01 

T 

T    ', 

DARR0U2ETT 

2.54 

.05 

.69 

.30 

.15 

.05 

T 

T     .02 

.26 

.19 

.03 

.40   .40 

DINHITT  6  E 

3.31 

.10 

.11 

.70 

.16 

1.26 

.14 

.84 

DIMMITT 

3.26 

.08 

.10 

.75 

.15 

.02   T 

1.21 

.10 

.85 

OUHAS 

3.72 

.06 

T 

.13 

.02 

.82 

T 

.05 

.79 

.05 

1.32 

.28 

T 

FLOYOADA 

3.11 

.25 

.32 

.01 

.01 

1.23 

1.25 

.04 

FLOYOAOA  1    SE 

2.71 

.63 

.83 

.08 

.47 

.34 

.36 

• 

FOILETT 

*.61 

.43 

.15 

2.25 

.62 

T 

.50 

.07 

.59   T 

FORSAN 

.52 

.52 

T 

FRIONA 

2.1» 

.41 

.09 

.62 

.13 

T 

T 

.07   .02 

T 

.39 

.05 

.03 

.30 

.03 

GARDEN  CITY  1  E 

1.2' 

.61 

.68 

GRUVER 

1. 41 

.10 

.35 

.12 

.35 

.30 

.19 

T 

HART 

4.22 

.97 

.17 

1.29 

.01 

1.78 

HARTLEY 

3.80 

.25 

.05 

.05 

.17 

.73 

.37 

1.90 

.28 

HEREFORD 

2.50 

.33 

.14 

.33 

.18 

.04 

,06 

1.16 

.13 

.13 

HIGGINS 

3.19 

.55 

.15 

2.05 

.04 

T 

.40 

HITCHLAND  6  SSM 

1.94 

.74 

.06 

.48 

T 

.52 

.09 

.05 

LAHESA  1  SSE 

4.96 

1.30 

2.00 

.48 

1.05 

.03 

.10 

LENORAH 

2.16 

T 

.76 

T 

.80 

.60 

T 

LEVELLANO 

3.42 

.64 

.93 

.24 

.04   T 

.11 

.60 

.02 

.10 

.74 

LIPSCONB 

3.26 

.08 

1.00 

.22 

1.00 

T 

.77 

.02   .17 

LITTLEFIELO  NO.  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

LOOP 

2.96 

.14 

.47 

.10 

.94 

1.11 

.20 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK  USD  AP           R 

4.47 

.50 

1.17 

.35 

T     T 

.75   .01 

.27 

.02 

1.27 

.13 

HC  LEAN  3  E 

2.22 

.05 

.52 

.21 

.58 

.64 

.15 

.07 

HIANI 

2.55 

.23 

.12 

.14 

.80 

.99 

.26 

,01 

niOLANO  USD  tP         //R 

.58 

.52 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

MIDLAND  A  ENE 

1. 08 

.60 

.20 

.18 

.10 

HORSE 

1.38 

1.10 

.05 

.23 

HORTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

«     -     ■ 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_     _     - 

-     -     - 

. 

nULESHOE  1 

2.40 

.64 

.13 

.66 

.13   .01 

.70 

.02 

.11 

NOTLA  3  SE 

3.52 

T 

.66 

.05 

.02 

.45 

.92 

.01 

1.24        -03 

.14 

OLTON 

4.91 

.55 

.25 

.62 

.02 

.15   .02 

.07 

T 

1.01 

T 

2.20 

.02 

PAHPA  NO.  2 

2.56 

.15 

.02 

.02 

T 

.12 

.14 

T 

,05 

1.43 

.15 

.36 

T     .12 

PANHANDLE 

3.29 

.03 

.07 

.05 

.07 

.25 

.07 

,08 

1.62 

.05 

.30 

.63 

.07 

PERRYTQN  3    NNE 

2.93 

T 

.98 

.37 

,06 

.23 

.44 

.60        .02 

.23   T 

PERRYTON  11  WNM 

2.37 

.73 

.33 

.43 

.17 

.47 

.02 

.22 

PLAINS 

2.70 

.07 

.06 

.35 

.04   T 

.27 

.48 

.76 

T 

.62 

.05 

PLAINUIEW 

3.29 

.21 

.21 

.65 

.01 

1.29 

.92 

OUITAOUE 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    .    - 

-    •    ■ 

- 

- 

- 

- 

- 

-     _     _ 

_     _     - 

-     -     . 

. 

SEHINOLE 

1.48 

.02 

.01 

.72 

.16   .03 

.06 

.18 

.14 

.10 

.06 

T 

SILVERTON 

3.36 

.10 

.32 

.25 

.04 

.33 

1.10 

.18 

.16 

.75 

.13 

SLATON  5  JE 

5.93 

.52 

1.56 

1.06 

.03 

.04 

1.35 

1.05 

.32 

SPEARMAN 

3.05 

.28 

1.39 

.08 

.04 

1.15 

.11 

STRATFORD 

3.12 

.06 

.07 

.13 

.14 

.ee 

.05 

1.10 

.44        .12 

.13 

SUNRAY  *  SM 

5.49 

.04 

.22 

.26 

3.37 

1.05 

.55 

TAHOKA 

4.43 

.74 

.34 

.20 

1.43 

.10 

.71 

.75 

.16 

T 

TASCOSA 

6.44 

.10 

.20 

.03 

T 

.42 

.44 

.26 

.64 

.02 

.87 

3.10 

.36 

T 

TULIA 

3.03 

.17 

.07 

,42 

.03 

T     T 

.07 

,11 

1.65 

.43 

.05 

.03 

UHBARGER 

- 

- 

• 

- 

- 

• 

_     -     - 

- 

- 

- 

- 

. 

_     _     _ 

.     _     - 

. 

VEGA 

2.90 

.10 

.03 

.08 

.08 

.03   T 

.03 

.39 

1.65 

.06 

.02 

.28 

.15 

T 

T 

WALCDTT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     - 

.     - 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

-     - 

-     - 

.     . 

-    • 

•    •    • 

LOtt  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  kSO  AP         //R 

1.22 

.04 

.01 

.97 

T 

T 

.07 

.11 

.02 

ANSON 

.34 

.17 

.17 

ASPERHONT  2  SSH 

1.47 

.82 

.15 

.05 

.15 

.28 

.02 

SALLINGER  1  SU 

.60 

.35 

T 

.25 

BATEHAN  RANCH 

2.26 

1.50 

.20 

.15 

.41 

BENJAHIN  4  SSE 

2.39 

.40 

.06 

1.85 

.08 

T 

BURKETT 

2.77 

.55 

1.70 

.52 

CHILDRESS  FAA  AP 

2.72 

.01 

1.27 

.17 

1.19 

.02 

T 

T 

.06 

CHILLICOTHE 

1.40 

.68 

.27 

.21 

.02 

.22 

CLARENDON 

2.79 

.90 

.05 

.19 

.15 

1.04 

.13 

.33 

COLEHAN 

1.60 

.10 

.12 

.72 

.02 

.23 

T 

.41 

COLORADO  CITY 

1.18 

.75 

T 

.42 

T 

.01 

CROWELL 

1.78 

.38 

.85 

.06 

.49 

OICKENS 

5.16 

1.70 

1.25 

2.21 

DUMONT 

1.88 

.09 

.84 

.43 

T 

.34 

.18 

ELECTRA 

.83 

.07 

.17 

.26 

.30 

.03 

FLOMOT  1  N 

3.76 

.96 

1.35 

.53 

.92 

GAIL 

1.91 

.45 

.01 

.52 

.12 

.76 

.05  '. 

GUTHRIE 

1.61 

.06 

.59 

.16 

.08 

.16 

.55 

T 

.01 

T 

HACKBERRY 

1.71 

.65 

1.00 

.06 

HAMLIN 

2.83 

2.18 

.03 

.03 

T 

.59 

T 

HASKELL 

2.09 

.78 

.16 

.07 

.37 

.71 

HOROS  CREEK  OAH 

.78 

.08 

.04 

.18 

.10 

•  02 

.28 

.08 

JAYTON 

2.90 

.75 

.20 

.40        .15 

1.40 

KNAPP  6  SH 

2.27 

.14 

1.30 

.24 

.15 

.44 

LAKE  ABILENE 

2.51 

1.44 

T 

T 

.06 

.72 

,08 

.21 

LATIMER  RANCH 

1.41 

.86 

.35 

.10 

.10 

LAWN 

1.37 

.27 

.02 

.59 

.35 

.14 

MATADOR 

2.22 

.76 

.29 

.05 

.97 

.15 

MEHPHIS 

2.20 

1.40 

.55 

.25 

nOBEETIE  2  S 

2.76 

.61 

1.64 

.51 

HUNOAY 

1.66 

.12 

.71 

.63 

.20 

NORTHFIELO 

6.19 

1.92 

.25 

2.41 

1.50 

.01 

T 

.10 

NOVICE  1  E 

1.22 

.04 

.84 

.28 

.06 

NUGENT  1  ESE 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 



JULY 

1972 

"fS 

Day 

ol  Month 

Station 

5 

^ 

I  1 

H 

3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1  IS 

16  1  17  1  18 

19 

lo~\ 

21 

22  1 

23  1  24  1  25  1  26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

P&OUCAH 

i.n 

.54 

.08   .30   T' 

.25 

T 

T 

T     T 

PtOUClH  IT  SSE 

LSI 

.75 

T     .96   .06 

.22 

PITCHFORK  R&NCH 

1.16 

.86 

.30 

POLIP 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

-     .     • 

- 

- 

- 

- 

■ 

-         «         - 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     • 

-     -     . 

>   . 

POST 

A.3B 

.42 

1.07 

.99   .36 

.89 

.99 

.06 

QUANAH  9  $F 

.73 

.05 

.99 

.09 

KOOY 

.S2 

.08 

.40 

T 

.04 

POSCOE 

1.72 

.50 

.30 

.40 

.52 

ROSS  PANCH 

3.39 

.70 

.72 

.90   T 

1.43 

PnTAN 

.31 

.12 

.20 

.02 

.13 

.04  . 

iiinUM 

1.72 

.06 

.10 

.10 

.21 

.30 

.49 

.44 

.02 

S-AMRX« 

1.67 

.07 

.41 

.05 

.15 

.02 

.27 

SMAna?CK  RAOIO  KBVP 

1.93 

.04 

.71 

.10 

.85 

.03 

.20 

SNYOtR 

1.07 

T 

.20   .39 

T 

T 

.52 

SnUTM  CAMP  (6666) 

2.41 

I  .06 

.80 

.55 

STAMFORD  1 

2.91 

.28 

..8 

.04 

.21 

.90 

.60 

TAKPICO 

3.09 

.^5 

1.40 

T 

.40 

.90 

TRENT  2  ENE 

.73 

.10 

.10 

•  38 

.15 

T«U»T  3  ESE 

1.16 

1.00 

T 

.09 

.07 

TRJSC3TT 

3.01 

.33 

.47 

.84 

1.37 

TURKEY  2  USX 

3.53 

1.37 

.05 

1.46 

.61 

.04 

VERNON 

.BO 

.30 

.13 

.36 

.01 

VQSS  1  WSU 

.72 

T 

T 

.22 

T     T     .33 

T 

.17 

T     T 

HELLINCTOM  I  NNW 

1.96 

T 

.40 

1.44 

.12 

HKHITA  FALLS  WSO  AP     R 

1.09 

T 

T 

.03 

1.06 

T 

WICHITA  VALLEY  FARM  J9 

.68 

T 

T 

.03 

.64 

.01 

T 

T 

WINTERS  1  NNE 

2.2A 

.11 

.98 

.94   .49 

T 

T     T 

T 

T 

T 

.12 

WITT  RANCH 

.58 

.20 

.18 

.20 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

2.49 

.70 

.35 

I.IO 

T 

.30 

ALEDO  k    SE 

.93 

.10   .27 

.04 

.18 

.01 

.33 

ANDICE  1  WNW 

1.3« 

.92 

T 

T 

.07 

.11 

T 

T 

.24 

ANNA 

.20 

.12 

.08 

ANTELOPE 

1.05 

.29 

.03 

.73 

ARCHER  CITY 

1.20 

.17 

.04 

.91   T 

.07 

.01 

T 

ARLINSTCN 

1.17 

.14 

1.00 

.03 

AVALON 

.55 

.34 

.09 

.02 

.05 

.05 

BAIRO 

3.85 

3.70 

.10 

.03 

BAROWELL  OAH 

1.30 

.44   ,40 

.13 

.33 

belton  cam 

4.71 

1.28 

1.08 

1.53 

.04 

.18 

T 

.08 

.24 

.21 

BENBRDOK  DAM 

1.01 

.05   .05 

.07 

.06 

.06 

.72 

BONHA>« 

3. 05 

.08 

2.67 

.02 

.05 

.23 

BOWIE 

.77 

.51 

.26 

BOYD 

- 

- 

.97 

.02 

BRAIDS 

1.04 

.33 

.33 

.32 

.06 

BRECKENRIDCE 

1.00 

.35 

.04 

.50 

.09 

.06 

BRIDGEPORT 

.52 

.02   .50 

T 

BROWNUOOD 

1.58 

1.18 

T 

T 

.40 

BURLESON  2  SSW 

1.80 

T    1.76 

.04 

T 

T 

BURLINGTON  3  WSH 

8.09 

3.94 

1.76 

.06 

.51 

.80 

T 

.91 

.02 

.43 

CAMERON 

3.41 

1.75 

.16 

.07 

.?2 

.95 

.15 

.01 

.10 

carrollton 

.00 

C6LINA 

3.03 

.12 

2.84 

.07 

CENTER  CITY 

.31 

.31 

CHALK  MOUNTAIN 

2.82 

1.17  1.30 

.32 

T 

T 

.03 

CLEBURNE 

1.87 

.05 

1.77 

.01 

.02 

.02 

CLIFTON  10  E 

3.98 

T 

3.98 

T 

COMANCHE 

1.67 

.57  1.10 

COOPER 

1.33 

.60 

.56 

.17 

T 

COPPERAS  COVE 

3.37 

3.04 

.11   T     T 

.05 

.17 

CORSICANA 

2.33 

1.21 

.18 

T 

.19 

.79 

CRANOALL 

.29 

.08   .06 

T 

.15 

CRESSON 

.57 

.02   .35 

.12 

T 

T 

T 

.08 

CROSS  PLAINS 

3.15 

.10 

.78 

T 

1.23 

.51 

.53 

DALLAS  WSO  AP          //R 

1.95 

T 

.23 

.01 

1.70 

T 

T 

.01 

T 

DAVILLA 

2.30 

1.23 

1.07 

DECATUR  2  SSW 

1.06 

T     .38 

.54 

.14 

OENISON  DAM 

1.43 

.16 

.04 

.05 

.28 

.90 

DENTON  2  SE 

.46 

.26 

.06 

.14 

DUBLIN 

1.76 

.02 

.08  1.66 

DUNDEE  6  NNW 

1.44 

.68   .36 

.40 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

.21 

.11   .10 

EASTLAND 

1.78 

.14 

.15 

.93 

T 

.56 

ENNIS 

1.20 

.05  1.15 

T 

T 

T 

EVANT 

1.77 

1.70 

.07 

FARMERSVILLE 

2.B4 

T     T 

1.22 

1.46 

.16 

T 

T 

FERRIS 

.70 

.11 

.07 

.06 

.46 

Florence  s  se 

2.10 

1.62 

.48  '. 

FORESTBURG  <.  S 

.57 

.06 

.28 

.2! 

T 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

.59 

.16 

.01 

T 

.19 

T 

.27 

T 

T 

FRISCO 

2.19 

T     .10 

2,09 

FROST 

2.44 

.30 

.54   .95 

T 

.26 

.27 

T 

.12 

T 

GAINESVILLE 

.10 

.07 

.02   .01 

T 

CATESVILLE 

3.26 

2.84 

.11 

.26 

.05 

GEORGETOWN 

2.46 

1.06 

.05 

.21 

.54 

.07   .02 

T 

.24 

.01 

.26  . 

GLEN  ROSE  2  U 

1.24 

.02 

1.22 

T 

T 

GOlDTHWAITE  2  N 

.51 

.30 

.08 

.13 

GRAHAM 

1.56 

.12 

.05 

.03 

.96   .28 

.12 

CRANBJRY 

1.08 

.06 

.70 

.32 

T 

GRANGER 

4.34 

2.05 

T 

T 

.57   T 

.40 

.46 

.48 

.38 

GRAPEVINE  DAM 

.18 

.03   .02 

.08 

.05 

T 

GREENVILLE  7  NW 

.82 

.36 

.05 

T 

.10 

.18 

.03 

.02 

T 

.08 

GROESBECK 

6.71 

2.31 

.35  3.00   T 

.18 

.15   T 

.41 

.08 

.07 

.05 

.U 

CUNTER 

2.20 

T 

.07 

.03 

1.70 

.40 

T 

HAMILTON  2SSE 

1.12 

T 

T    1.12 

T 

T 

HENRIETTA 

.79 

.56   .01 

.22 

HEWITT  I  SE 

2.73 

T 

2.65 

.08 

T    ! 

HICO 

3.64 

.02 

.12 

3.18 

T 

T 

T 

.32 

HILLSBORO 

2.15 

2.03 

.12 

HONEY  GROVE 

1.48 

.05 

.10 

.18 

.55 

.20 

T 

.40 

HUCKASAY 

3.50 

3.50 

HURST  SPRINGS 

4.32 

4.20 

.12 

INDIAN  CAP 

2.25 

2.00 

.25 

T 

JACKSBORO 

1.99 

T 

T 

.68 

.13 

.96 

.04 

.14 

JARRELL 

1.20 

.70 

T 

.50 

T     T 

T 

T 

KAUPHAN  3  se 

1.89 

1.77 

.04 

.04 

KENNEOALE  6  SSW 

.47 

.07   .15 

.02 

.03 

.20 

KIILEEN 

2.19 

1.97 

.10 

.03 

.09 

LAVON  OAH 

.09 

.02 

.07 

lEWISVIlll  OAH 

.61 

T 

.14 

.05 

.42 

LI  PAN 

.74 

.04 

.91 

.02 

.19 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      IS       16      17      18 


25      26      27 


26      29      30 


H««LIN  3  NE 
MARYS  CREEK 
HC  CKECOft 
HCKINNEY  i    S 
MERIDIAN  STATE  PA»K 

HEXIA 

HID  CITY 

MINERAL  NELLS  FAA  AR 

MORGAN  3  WNH 

MORGAN  MILL 

HUENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  HILLS  DAM 

NEVRORT 

OLNEY 

OLNEY  S  NNK 
PALO  RINTO 
PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

guINLAN 

RAINBOW 

RANGER  1  W 

MO  OAK 

RICMAROSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

ROCKDALE 
ROCKMALL 
ROSEeuO  3  MSW 
ROSS 
ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINGTDHN 

STEPHENVILLE  «  N 

STILLHOUSE  HOLLOM  DAM 

STRAMN  8  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 

TRENTON 
TROY 

VALLEY  VIEW 
WACO  DAM 
WACO  WSO  AP 

WAXAHACMIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 


ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  WSW 
BEDIAS 

BON  WIE> 
BOXELOEP 
BREMQNO 
BRQNSDN 
BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

coldspring  ;  ssw 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONKOE 

CROCKETT 

OtCUS 

DAINCERPIELD  9  S 
DEKALB 

DENEVVILLE  S  S 
DItLVILLE  2  W 
EDOn  1  NNU 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 

CLADEWATER 

CRAPELAND 

GROVETDN 

HACiNSPORT 

HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEHPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVULE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 


.70 
3.22 


S.DO 
1.83 
1.26 


2.9» 
T 

2.66 

1.5* 

.06    2.A& 


.67 
1.90 
2.39 


3.93 
3.52 

3.73 


.77 


.37 

1.12 

1.25 

T 

?.7» 

.92 

T 

.11 

.07 

T 

.20 

2.33 

.02 

.11 

1.23 

.03 
.03 


1.9* 
5.97 
1.6« 
2.59 

.00 

2.38 

.88 

5.B5 


1. 

3.59 

5.62 

5.«1 
2.70 
2.38 

1.93 

a. 09 

1.39 
2.51 

«.33 

2.80 


1.67 

2.*7 
5.23 
7.89 
5.86 
3.39 


1.11 

1.54 

.11 

I.IV 

.14 

.60 

2.15 

.13 

1.59 

.27 

T 

3.52 

1.76 

1.B8 

T 

3.91 

.57 

2.09 

1.35 

T 

1.95 

1.35 

1.30 

.11 

2.53 

.07 

T 

.16 

1.78 

.23 

.B2 

.07 

1.25 

.21 

.1' 

1.53 

.11 

.92 

.11 

.23 

.72 

.99 

.75 

T 

1.62 

.01 

.Mi 

.24 

1.0« 

1.36 

.55 

1.01 

.95 

.60 

1.09 

.47 

.43 

4.12 

.04 

1.40 

.19 


.73 


1.43 
.82    1.10 

2.36 
.62    1.87 

1.76 


T  .03       .03 


T  .33      T 

.35 


1.37 
T 
.02 


.30 

.20 

1.52 

T 

T 

.21 

.06 

.12 

.19 

.12 

.3U 

.16 

.15 
.28       .02 


.13       .01       .01 


.30 

.45 
.35 


.13 

.39      .01 


3.36       .01 


1.63 
.40 
1.28 


.50 

.3! 

25 

.et 

09 

.31 

.04 

9? 

.61 

05 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

JULY 

1972 

- 

Day 

of  Month 

Stalion 

i2 

1    2  1  3 

4  1 

s 

6 

7|-8| 

9 

10  1 

u  1 

12 

13 

m| 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  I  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1 

30 

31 

LONf.  LAKE  i    in 

».5A 

2.37 

T 

.72 

T 

T 

.40 

T 

.15 

.10 

.60 

LONGVIEu 

2.02 

.6B 

.17 

.04 

.18 

.37 

.13 

.49 

loveladv 

3.05 

1.20 

.65 

.10 

.15 

T 

.  15 

.15 

.69 

LUFKIN  FA4  AP 

3.87 

.37 

T 

.58 

1.62 

,06 

.10 

.16 

.14 

.32 

.01 

.44 

.07  '. 

MlOISanvULE 

A.»2 

.99 

.16 

,06 

.23 

.04 

.OB 

.09 

.32 

.35 

1.61 

.40 

.09 

H4GNC111A 

3.65 

1.27 

,21 

.29 

•  32 

.50 

.06 

.05 

.06 

.37 

.03 

.53 

NlRSHSLl 

5.5A 

1.00 

1.22 

.01 

.01 

.49 

•  02 

.05 

.04 

.04 

2.65 

.09 

nJUO  I  S 

«.91 

.80 

.08 

.18 

3.90 

.35 

HINEOLA  7  SSW 

1.00 

T 

.60 

T 

.28 

.12 

nINEOlA  1  EHE 

.39 

.06 

.17 

.OB 

T 

T 

T 

.08 

T 

T 

MONICnnFRV 

3.9A 

.99 

.05 

,60 

.22 

.35 

.01 

.92 

.01 

.48 

.01 

.30 

MOUNT  PLEASANT 

1.96 

T 

.31 

.26 

.11 

.57 

.71 

MOUNT  VERNON 

1.(7 

.17 

.73 

.16 

.22 

.06 

.93 

NACOCOOCHES 

7.65 

3.23 

1.65 

.89 

.12 

.06 

T 

.41 

.12 

.04 

.13 

T 

1.04 

NAPLES  1  SW 

3.57 

.35 

.80 

.18 

.74 

.10 

.65 

.75 

NEOLEY  A  SSU 

3.13 

1.14 

.04 

.19 

1.80 

neuville 

t.eo 

1.53 

.01 

.21 

,22 

.02 

.19 

.22 

2.40 

NEH  CANfT  4  NH 

6.56 

.12   .23 

1.23 

.23 

.21 

.95 

,18 

.28 

.72 

1.32 

.26 

T 

.03 

.05 

.79  '. 

NEWTON 

- 

_     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

.   -   - 

- 

- 

- 

OVERTON 

2.a» 

.29 

.15 

.05 

.24 

.29 

.05 

.61 

.19 

.26 

.71 

. 

PALESTINE 

6.96 

.05 

.05 

.05 

.03 

2.70 

1.02 

,02 

.57 

.34 

.22 

.11 

1.22 

.22 

.36 

PITTS9UP0  5  S 

1.00 

.37 

.36 

.08 

T 

T 

.05 

.12 

POYNOR  1  NE 

1.7B 

T 

T 

.14 

,20 

.05 

.71 

.20 

.03 

.40 

.09 

PRICE  J  SN 

1.85 

.47 

.03 

.07 

T 

.04 

.07 

.08 

1.09 

QUITMAN  2  S 

.A2 

.15 

.10 

.12 

.05 

REKLA*!  3  NNE 

2.64 

.90 

.29 

,08 

.32 

.30 

.65 

.10  . 

RKHAROS 

4.32 

T 

.20 

.85 

1.80 

T 

.60 

.15 

.12 

.05 

.05 

.10 

.40 

T 

ROCKLANn  1  M 

3.72 

.03 

.11 

.19 

.36 

1.31 

.39 

.10 

.11 

•  10 

.03 

.41 

.16 

.26 

.01 

.15 

RUSK 

3.69 

2.10 

.02 

.03 

T 

.05 

.13 

T 

T 

T 

T 

.36 

1.00 

SAM  RAYBURN  DAM 

4.81 

.38 

1.85 

T 

.02 

.02 

.93 

.05 

.03 

.04 

.50 

T 

.26 

.11   T 

.92 

.10  . 

SIMMS  A  WNW 

7.59 

.16 

1.60 

.95 

4.66 

SULPHiPR  SPRINGS 

.9B 

.30 

.10 

.06 

.40 

.12 

TEXARKANA 

3. 86 

.52 

.09 

.11 

.24 

T 

.10 

2.00 

.60 

TEXARKANA  0AM 

4.66 

.42 

.48 

.23 

.01 

T 

.04 

.02 

T 

.05 

3.41 

T 

TOWN  BLUER  DAM 

3.34 

.01 

.04 

.94 

.09 

.32 

.07 

.10 

.46 

■  01 

.04 

.76 

.08 

.06 

.06 

.23 

.02 

.03  '. 

TBINIOAO  POWER  PLANT 

.82 

.30 

.35 

.09 

T 

T 

.05 

.03 

TYLER  5  NE 

2.72 

.34 

.56 

T 

.18 

.64 

T 

.04 

.31 

.37 

.27 

.01 

VALLEY  JUNCTION 

2.52 

2.52 

T 

T 

T 

WALLER  3  SSW 

.77 

.46 

.12 

.17 

WARREN 

7.78 

T          .10 

1.62 

.22 

.76 

2,08 

.53 

•  22 

.50 

.08 

.81 

.25 

.05 

.09 

.47 

WILLS  POINT 

1.00 

.15 

T 

.20 

.65 

T 

UINNSRORa  6  Sw 

1.65 

1.47 

.18 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

2.56 

.10 

.02 

.66 

.0* 

.20 

.03 

,08 

.10 

.09 

.32 

.92 

BAKERSf lELO 

.59 

.39 

.20 

BALMDRHEA 

.92 

.05 

.04 

.04 

.59 

.20 

BLOYS  CAMPGROUND 

6.39 

.18   .07 

T 

.14   .05 

.61 

.07 

T 

UOB 

.37 

.27 

.14 

1.70 

1.34 

.30 

BOauILLAS  RANGER  STA 

1.60 

.25 

.94 

•  05 

.02 

.28 

.02 

.01   .01 

.02 

CANOELARIA 

1.51 

T 

.03 

.05 

.23 

,32 

.02 

.82 

.04 

CHISOS  PASIN 

.78 

T 

T 

.11 

.12 

T 

.13 

.42 

T    ! 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

2.20 

.20 

.12 

.27 

T 

.76 

T 

.85 

CRANE 

.51 

.51 

DRYOEN 

.31 

.31 

EL  PASO  HSO  AP           R 

.71 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.23 

.15 

T 

.33 

T     T 

T 

PARENS 

1.86 

T 

.24 

.42 

.09 

.18 

.93 

FORT  DAVIS 

2.13 

.11   T 

.13 

.32 

.27 

.95 

.25 

.10 

FORT  HANCOCK  4  SE 

.66 

.40 

.10 

T 

.16 

T 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.24 

.02 

.01 

.17 

.04 

GIRVIN 

.95 

.40 

.12 

.29 

T 

.14 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.24 

.10 

.14 

IMPERIAL 

.00 

KENT  5  E 

2.64 

.13 

.06 

.13   .44 

.01 

.24 

1.05 

.35 

.23 

LA  TUNA  1  S 

.22 

.14 

.02 

.06 

MARATHON 

.76 

.24 

.12 

.40 

MARPA  NO.  2 

1.87 

.17 

.19   .03 

•  34 

.62 

.04 

.48 

MENTONE  2  S 

.72 

.48 

.24 

MDNAHANS 

.88 

.88 

MOUNT  LOCKE 

4.14 

.38 

.74 

.31 

.53 

.10 

.67 

1.04 

.12 

.24 

.02 

ODESSA 

.47 

.17 

.25 

.05 

PANTHER  JUNCTION 

1.05 

,01 

.08 

.10 

.01 

.83 

.01 

.01 

PECOS 

.26 

.26 

PENWELl 

.24 

.02 

.01 

.21 

PLATA 

.92 

.32 

.03 

.97 

PRESIDIO 

1.32 

.07 

.07 

.10 

.25 

.05 

.30 

.48 

RED  BLUFF  OAM 

. 

.     .     - 

- 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

-     .     - 

. 

. 

. 

SALT  FLAT  10  ENE 

2.65 

.20 

,33 

.60 

1.22 

.30 

SANDERSON 

.87 

.77 

.05 

.05 

SHEFFIELD 

.91 

.10 

.44 

.37 

SIERRA  BLANCA 

2.39 

.29 

.31 

.11 

•  33 

1.26 

.03 

.06 

TOYAH 

1.07 

.10 

T 

.90 

.07 

VALENTINE  10  WSW 

2.49 

.05 

.15 

.08 

.99 

.54 

.69 

.03 

VAN  HORN 

2.72 

.40 

.09 

.03 

1.S6 

.34 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.34 

T 

1.32 

.02 

YSLETA 

1.00 

.02 

.08 

.12 

,17 

.02 

.04 

.55 

• 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAHSVILLE 

1.89 

,80 

1,04 

,09 

AMISTAO  OAM 

.99 

T 

.24 

.74 

.01 

BERTRAM  3  ENE 

3.00 

T 

1.99 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.14 

.12 

T 

,63 

BIG  LAKE  NO  2 

1.36 

.50 

.49 

.37 

BLANCO 

2.48 

.08 

,09 

.02 

.14 

.28 

1.25 

,66 

8LEWETT  5  NW 

.10 

.10 

BOERNE 

2.18 

.01 

.03 

.16 

,26 

.91 

.48 

T 

.15 

.58   T 

T 

T    ! 

BRACKETTVILLE 

.82 

T 

,96 

T 

.26 

BRADY 

.54 

T 

,02 

.13 

.16   .21 

BURNET 

4.74 

2.68 

1.00 

,02 

.03 

.04 

.28 

.01 

.46 

CAMP  WOOD 

2.52 

1,20 

.75 

.19 

.36 

CARTA  VALLEY 

.79 

.24 

,20 

T 

.35 

T 

T 

T 

CASE  RANCH  3  S 

- 

.    -    - 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

* 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

-     -     • 

.  ■   . 

- 

. 

CASTELL 

.35 

.02 

,03 

,30 

COPE  RANCH 

1.15 

.20 

.32 

T 

.46 

.17 

COTTONWOOD 

4.20 

1.60 

.70 

1.60 

.10  . 

CRIOER  RANCH 

.00 

DEL  RIO  WSO  AP 

2.60 

T 

.56 

T 

T 

T 

T 

,02 

1.86 

.01 

.01 

.02 

.12 

DOOLE  6  NNE 

.14 

T 

.05 

T 

T 

.09 

T 

T     T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     ■ 

- 

- 

" 

EDEN  1 

1.33 

.23 

,26 

T 

T 

.64 

ELDORADO  11  NW 

.16 

.16 

ELDORADO  19  SW 

.95 

.«2 

,23 

.30 

S«*  ralaraoce  noi«»  following  Station   ] 
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o 

Day 

of  Month 

Station 

I 

i^ 

1  I  2   3 

4  1 

5    6 

7    8    9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

FIFE 

1.75 

.23 

T 

1.52 

FREOEOtCKSBURG 

2.15 

.54 

.93 

.01 

.08 

.24   .35 

FUNK  RANCH 

.B6 

.53 

.08 

.18 

.02 

.05 

caio 

2.13 

.92 

.24 

1.37 

HARPER 

1.63 

.49 

.05 

.69 

.24 

.16  . 

HUMBLE  PUMP  STl  5  UNII 

.60 

.60 

HUNT 

3.01 

.45 

.IB 

.78 

.10 

.38 

.61 

.31   .20 

HYE 

1.21 

.49 

.50 

.22  . 

JAMES  RtVER  RANCH 

.93 

.30 

.09 

.29 

.15 

.10 

JOHNSON  CITY 

1.01 

.60 

.05 

.04 

.12 

JUNCTION 

.«6 

T 

T 

.01 

.14 

.09 

.22 

JUNO 

.1* 

.05 

.06 

.03 

KEMPNEft 

2.61 

2.45 

.16 

KERRVILLE 

2.99 

.69 

.29 

.05 

.96 

.16 

.14 

.80 

LAMPASAS 

1.44 

1.23 

T 

.15 

.02 

.04 

LANCTRY 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   -    - 

- 

- 

LLANO 

.96 

.07 

.04 

.36 

.01 

.4B 

LYNXHAVEN  RANCH 

2.17 

.12 

.10 

.73 

.10 

.47 

.65 

MAKCO 

1.04 

.80 

.14 

.10 

MASON 

1.00 

.34 

.07 

.03 

.01 

.55 

MC  CAMEV 

.17 

,08 

.05 

.04 

MEDINA 

5.05 

.15 

.38 

.50 

.04 

2.83 

.05 

.35 

.12 

.35 

.05 

.23  . 

MENARO 

1.51 

T 

.61 

.19 

T 

.08 

.63 

MERT20M 

.33 

.11 

.22 

NELSON  RANCH 

1.26 

.02 

T 

.02 

.05 

.02 

.05 

.26 

.08 

T 

.04 

T 

.61 

.11  . 

NIX  STORE  1  W 

6.14 

4.29 

1.53 

.22 

.10 

OAR  CREEK  LAKE 

2.6B 

.30        .30 

.35 

1.38 

.35 

T 

OZONA 

.51 

.12 

.22 

.17 

PAINT  RCCK 

.70 

T 

T 

.55 

.15 

PANDALE 

l.BB 

T 

1.65 

.23 

PRAOE  RANCH 

.B4 

T 

T 

.03 

.05 

.08 

.03 

T 

.07 

.08 

.40 

.10  . 

RANKIN 

.26 

.15 

.05 

T 

T 

.06 

REO  BLUFF  CROSSING 

.46 

.41 

.05 

RICHLANO  SPRINGS 

1.25 

1.05 

.20 

ROBERT  LEE 

1.09 

1.09 

ROCKSPRINGS 

1.22 

.23 

.20 

.53 

.26 

ROCKSPRINCS  21  SK 

.90 

.04 

.22 

.21 

.36 

.03 

.04 

ROUND  MOUNTAIN  4  «NW 

1.46 

.62 

.54 

.32 

SABINAL  1  »SW 

.87 

.38 

.25 

.09 

.15 

SAN  ANGELO  DAM 

.39 

T 

T 

.23 

T 

.05 

.11 

SAN  ANGELO  WSD  AP        R 

.17 

.03 

T 

T 

T 

.14 

T 

SAN  SABA 

.90 

.90 

SLOAN 

2.26 

1.39 

T 

T 

.45 

.22 

.05 

.15 

SONORA 

.70 

T 

.20 

T 

.25 

T 

.22 

.03 

T 

SPICEWODD  1  S 

2.96 

1.40 

.34 

T 

T 

T 

.'::l 

.01 

.05 

1.14 

STERLING  CITY 

.7S 

.27 

.20 

.31 

TAYLOR  RANCH 

.12 

.12 

TEAGUE  RANCH 

3.44 

1.34 

T 

.02 

.60 

.06 

.03 

.02 

.05 

T 

1.32 

TELEGRAPH 

.62 

T 

T 

.62 

T 

UVALDE 

1. 18 

.06 

.37 

.32 

.04 

.20 

.02 

.17 

HATER  VALLEY 

T 

T 

MATER  VALLEY  ID  NNE 

.62 

.62 

T 

T 

HATSON 

4.00 

1,38 

.95 

.25 

.42 

1.00 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

5.10 

.06 

T     .09 

.42 

.30 

T 

1.18 

1.08 

T 

T 

.90 

.50 

.30 

.27 

AUSTIN  USO  AP            R 

2.55 

.57 

.13 

.04 

T 

T 

T 

T 

.22 

.08 

.89 

.41 

.07 

.14 

BEEVILLE  !  NE 

4.21 

.15   .02 

.37 

.19 

.20 

1,82 

.03 

.90 

.40 

.10 

.03 

BLUE 

3.56 

1,10 

,65 

.39 

.19 

T 

.15 

.12 

.48 

.15 

.30 

.03 

BRENHAM 

2.72 

.41 

.13 

.63 

.13 

.05 

,04 

.34 

.01 

.03 

.20 

.10 

.16 

.33        .16 

BULVERDE 

3.11 

T 

,67 

.36 

.40 

.46 

.25 

.25 

.\9 

.42 

T 

.11 

T 

CALDWELL 

2.05 

.25 

,15 

.01 

.13 

.02 

.02 

.29 

T 

.52 

.12 

.05 

.03 

.44 

T 

.02 

CANYON  CAM 

1.93 

.65 

.02 

.16 

.01 

.01 

.42 

.20 

.24 

.20 

.02 

CHAPMAN  RANCH 

2.73 

.10 

,06 

.37 

T 

.68 

.72 

T 

.14 

.60 

.06 

CISOLD  CREEK 

4.B9 

.75 

.7! 

.74 

2.30 

.35  . 

COLUMBUS 

4.93 

.91 

.10 

1.16 

.03 

.28 

.16 

.02 

.07 

.55 

1.00 

.65 

CORPUS  CHRISTI 

2.25 

.61 

.14 

.63 

.10 

.66 

.11 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

2.B2 

.52 

T 

,01 

T 

.09 

.53 

.75 

T 

.11 

.15 

.36 

.08 

.22 

CUERO  3  E 

.87 

.25 

.2! 

.10 

.15 

.05 

.07 

DIME  BOX 

2.10 

.26 

.21 

1.45 

.03 

.10 

.05 

T 

DRYER  1  NU 

3.46 

.95 

.11   .28 

.72 

,10 

.01 

T 

.05 

.20 

.50 

T 

.12 

T 

T 

.42 

T 

T 

ELGIN 

5.26 

2.05 

.06 

1.72 

.30 

T 

.07 

.21 

T 

.55 

.30 

T 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

1.76 

.22 

.30 

T 

.50 

.50 

.-/.•* 

T 

T 

T     T 

T 

FALLS  CITY  *  MSM 

6.25 

1.07 

.50 

T 

1.31 

.12 

T 

T 

.33 

.74 

1.21 

.97  . 

FEDOR 

1.16 

.78 

.38 

FISCHERS  STORE 

2.05 

1,60 

.20 

.25 

FLATONIA  2  W 

2.73 

.20 

.35 

.24 

.05 

.18 

.36 

.45 

.90 

FLORESVILLE 

1.25 

.10 

.03 

.13 

.45 

.08 

.24 

.22 

CIDOINGS 

1.37 

,04 

.17 

T 

.02 

.65 

.06 

T 

T 

.05 

.18 

.20 

T 

GOLIAD 

5.51 

,83 

.25 

,67 

.05 

,16 

.84 

.29 

.01 

.09 

.63 

.15 

1.24 

.03 

.12 

.15  ! 

GOLIAD  I  SE 

3.70 

1,00 

.30 

.35 

.30 

.30 

.60 

.20 

.20 

.20 

.25 

GONZALES 

1.33 

.06 

.32 

.16 

.01 

.31 

.03 

.09 

.21 

.03 

.11  '. 

HALLETTSVILLE 

5.22 

.60 

T 

.46 

,20 

T 

.70 

.40 

.42 

.77 

.71 

.75 

T 

.21 

HONDO 

1.B2 

,B0 

.17 

.05 

.08 

T 

.72 

JEDDO  2  NNE 

1.46 

.13 

T 

.05 

T 

.16 

.08 

.31 

.06 

.24 

.32 

.03 

.08 

KARNES  CITY 

3.00 

,09 

1.14 

.10 

.33 

.44 

.90 

KENEDY 

- 

-     .     - 

- 

. 

... 

.. 

. 

- 

- 

- 

• 

- 

. 

- 

_ 

. 

- 

- 

. 

_     _     - 

-     -     - 

- 

KINGSVILLE 

5.57 

.07 

.20 

.15 

.34 

1.03 

.01 

1.98 

.98 

.26 

.26 

.29 

LA  GRANGE 

1.40 

,0B 

,69 

.23 

.11 

.08 

.07 

.06 

.05 

.03 

LEXINGTON 

1.85 

.94 

.06 

T 

.11 

.33 

.32 

.09 

LOCKHART  2  Nw 

1.94 

.67 

.59 

.02 

.14 

.03 

.05 

.44 

LULING 

1.79 

.36 

.19 

.28 

.40 

.32 

T 

.12 

.10 

.02 

MATHIS 

4.14 

.04  2.00 

.11 

1.07 

.30 

.05 

.08 

.01 

.13 

.31 

.04 

NATALIA 

1.36 

T 

.14 

T 

.09 

.25 

.24 

T 

.18 

.46 

NEW  BRAUNFELS 

3.14 

.58 

.36 

1.23 

.03 

.48 

.07 

.06 

.05 

.20 

.08 

NIXON 

1.07 

.04 

.05 

,20 

.02 

.23 

.06 

.07 

.01 

.39  . 

POST  OAK  SCHOOL 

3.54 

.29   .35 

1.23 

.95 

.62 

.10  , 

RED  ROCK 

2.15 

.70 

.10 

.40 

.70 

.25 

REFUGIO 

4.09 

.08 

.12 

T 

T 

.30 

.20 

.03 

1.60 

.45 

T 

.09 

T 

1.13 

T 

.06 

.03 

RICAROO 

- 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     " 

- 

- 

RIOMEOINA  2  N 

.58 

.35 

.23 

R06ST0WN 

2.75 

T     .16 

T 

.05 

.08 

.12 

.20 

.34 

.07 

.12 

.77 

.77 

.02 

.05 

ROCKPORT 

4.41 

.23 

.07   .87 

.10 

T 

1.18 

1.03 

.02 

.15 

.76 

RUNGE 

2.35 

.45 

.62 

.30 

T 

.34 

.33 

.31 

SAN  ANTDNIO  WSO  AP       » 

3.13 

.14 

.03 

.02 

.23 

.54 

.37 

.01 

.03 

1.71 

.04 

.01 

T 

SAN  MARCOS 

2.11 

1.33 

.32 

.26 

.08 

.04 

T 

.06 

SCMULENBURG 

5.2B 

,4B 

2.82 

.12 

.23 

.32 

.12 

.51 

.08 

.52 

.08 

SEALY 

2.97 

.28 

.12 

,45 

.BO 

.05 

.12 

.75 

.31 

.06 

.01 

SINTON 

6.41 

1,30 

T 

,45 

.42 

T 

.82 

.70 

.08 

.26 

2.14 

.12 

.12 

SMITHVILLB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOMERVILLE  0AM 

5.72 

T 

1.02 

.45 

1.51 

.28 

.29 

.59 

.38 

T 

.09 

1.07 

.04 

SPEAKS 

5.16 

.56 

T     T 

,15 

T 

.61 

1.29 

.04 

.22 

T 

.03 

1.72 

T 

.11 

.11 

T     .32 

T 

lUowing  Slalion   Indut. 
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TEXAS 

Continued 

JULY 

1972 

"fl 

Day 

of  Month 

Station 

^ 

.2 

I  {  2  I  3 

*1 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

u  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23  I 

24 

25  1  26  1  27 

28  I  29 

30 

31 

SPRING  eRANCH 

2.B6 

.95 

.42 

.18 

.08 

.18 

.20 

.08 

.12 

.68 

MAELUER  7  SSm 

3. SO 

,n 

1.02 

.52 

.39 

.48 

.39 

.40 

.15 

WASHINGTON  STATF  PARK 

1.37 

.20 

.10 

.10 

.23 

.39 

.18 

.17 

T 

WELDER  HUOllFE  ENDTN 

».09 

.62 

.85 

.53 

.02 

.02 

1.06 

.93 

.06 

VOAKU"* 

5.BA 

.91 

.04 

.04 

T 

T 

1.13 

.81 

.60 

.04 

.69 

.84 

.05 

T 

.44 

.21 

T 

.04  . 

YDRKTOWN 

3. S3 

.10 

.32 

.41 

.22 

1.08 

.22 

.06 

.62 

.33 

.17  . 

JPP6B  COAST         08 

AIVIN 

S.Bt 

2.70 

.02 

.14 

.22 

.45 

.02 

.m 

.58 

.83 

.69 

.22 

.03  . 

ASAHUAC  TRCD 

5.63 

.70 

.06 

.54 

.50 

.09 

.06 

1.04 

.17 

.16 

.07 

.09 

1.57 

.24 

.16 

.18  . 

anOlEton  i  w 

3.01 

1,07 

.07 

.05 

.20 

.12 

•  0} 

.06 

.07 

.91 

.13 

.22 

.11 

BAY  CtTV  WATERWORKS 

1.87 

.88 

.12 

.23 

.ul 

T 

.33 

.22 

.08 

. 

BEAUMONT  PRTER  PLANT 

5.33 

.49 

1.31 

.89 

.22 

.02 

.52 

T 

.01 

.09 

T 

.07 

.30 

.58 

.59 

.23 

.03  . 

CLEVELAND 

7.37 

.19 

2.26 

.12 

T 

1.29 

.01 

.86 

.52 

.18 

.10 

.11 

.44 

.08 

.16 

.20 

.01 

.72 

.12  . 

ClODINE 

3.81 

1.33 

.04 

.13 

.01 

.04 

.04 

.14 

.22 

!72 

.23 

.11 

.26 

.04 

.03 

.47 

T 

CVPRE'iS  1  SW 

3.99 

T 

.50 

T 

T 

.92 

1.89 

T 

T 

.72  . 

OANEVANC  2  SE 

5.A0 

1.37 

.91   .01 

.66 

.99 

T 

.05 

.52 

7 

.27 

.02 

.03 

.09 

.48  . 

EONA  ^wv  59  BRIDGE 

5.98 

.45 

.14 

.40 

.03 

.28 

.32 

.03 

1.77 

.51 

.08 

.26 

.19 

.23 

.27 

.04 

.90 

.08  . 

EL  CAHPn 

5.89 

1.32 

.71 

.28 

.41 

.85 

.80 

.18 

.65 

.10 

.30 

.29  . 

FREEPORT  I    Nw 

6.»7 

.20 

.13 

.02 

.79 

.09 

2.50 

.28 

.11 

.23 

T 

1.47 

.47 

.18 

T 

GALVESTON  WSO  C I         R 

3.** 

.27 

.10 

.02 

T 

.25 

.03 

.02 

.02 

T 

T 

.64 

l.IO 

T     .01 

.49 

.53  . 

HOUSTON  WSU  AP 

2.76 

.27 

T 

.06   T     .01 

.03 

.30 

.60 

.01 

.04 

.02 

.11 

.16 

.16 

.03 

T     T 

.94 

T 

HOUSTON  FAA  AP 

5.55 

.39 

.31   .38 

.20 

T 

.09 

.02 

.27 

1.00 

.45 

1.03 

.41 

.04   .06 

.91 

• 

HOUSTON-BARKER 

2.95 

.02 

.02 

.63 

.03 

■  42 

.10 

.11 

.05 

.28 

.31 

.13 

.85  . 

HOUSTON-DEER  PARK 

3. ".8 

.55 

.33 

.01 

.02   .12 

.76 

.17 

.21 

.41 

.05 

.06 

.02 

.16 

.21 

.40 

T 

HOUSTON-HEIGHTS 

4.06 

.22 

.82 

.20 

.44 

.98 

.12 

.13 

.16 

.71 

.28  . 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

7.43 

.35 

.80 

.06 

.43 

.22 

.50 

.30 

.61 

.20 

.64 

T    2.90 

.05 

.37  . 

HOUSTON-WFSTBURY 

1.39 

T 

.23 

T 

T 

.01 

.05 

.39 

T 

.12 

.15 

.05 

.39  . 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

5.2* 

.37 

.08 

. 

, 

3.20 

.37 

.33 

.06 

.16 

.04 

.63  . 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 

A. 26 

.03 

.05 

T 

.99 

.16 

.05 

.02 

1.80 

•  20 

.01 

.14 

T 

T 

.32 

T 

.05 

T     .17 

.27  . 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

3.73 

.27 

.35 

.35 

.16 

.17 

.31 

.21 

.13 

.23 

.39 

.12 

T 

.18   .32 

.49  . 

HUHBLE 

2.70 

.12 

• 

• 

• 

• 

1.28 

.29 

.15 

.24 

.09 

.24 

.29  . 

LIBERTY 

8.60 

1.38 

.07 

1.70 

.90 

.98 

.28 

.02 

.25 

.03 

.25 

.70 

.68 

.86 

.10 

.40  . 

MATACORPA  NO  2 

l.Z« 

.26 

T 

T 

.11 

.10 

.06 

.53 

.18 

.03  . 

NEW  GULF 

2.06 

.75 

.11 

.03 

.15 

.14 

T 

.03 

.04 

.29 

T 

.17 

.01 

.11 

.07 

.04 

.12  . 

ORANGE  4  NW 

7.20 

.73 

T 

.12 

1.93 

.21 

.10 

.02 

.08 

.16 

T 

1.59 

.73 

.01 

T 

.19 

.53 

.48 

.22 

.10  . 

PALACIOS  FAA  AP 

3.17 

.06 

.03 

.03 

.26 

.29 

.17 

.14 

.12 

T 

.46 

.03 

.01 

1.20 

.35 

.02 

T 

. 

PIERCE  1  F 

6.81 

3,50 

1.02 

.10 

' 

.20 

.30 

.15 

.24 

1.30  . 

POINT  COHPORT 

5. 40 

.58 

.46 

1.45 

.13 

T 

.13 

1.37 

.45 

.08 

.26 

.38 

.02 

.09 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

4.86 

.79 

.01   .14 

T 

.05 

.32 

.12 

.81 

.70 

T 

.73 

.10  1.09 

T 

T 

PORT  LAVACA  NO  2 

6.21 

.14 

.54 

1.59 

.25 

.3! 

.03 

1.93 

.14 

.17 

.40 

.48 

.05 

.14 

. 

PORT  0  CONNOR 

3.56 

T 

.35 

T 

.13 

.22 

1.06 

.09 

.05 

.11 

.04 

.75 

.60 

.16 

T 

RICHHONO 

2.71 

1.34 

.04 

T 

.11 

.32 

.02 

T 

.07 

T 

.25 

T 

T 

.36 

.20  . 

SUGAR  LANO 

3.33 

.06 

.29 

.02 

.60 

.14 

.10 

.01 

.23 

.58 

.34 

.28 

.22 

.46  . 

THOMPSONS  3  WSW 

3.28 

.95 

,01 

.01 

.42 

.05 

.05 

.05 

.04 

.60 

.36 

.19 

.55  . 

TOMBALL 

3.72 

.28 

.16 

.31 

.11 

.46 

.10 

.50 

T 

.50 

.12 

1.18 

VICTORIA  WSO  AP          R 

7.30 

.34 

T 

.22   .26 

.67 

,28 

.67 

.07 

.04 

l.U 

1.02 

.75 

T 

1.70 

T 

.13 

7 

T 

T 

.04 

WHARTON 

4.33 

2.29 

T 

.13 

.06 

.18 

.05 

.04 

.04 

.06 

.01 

.43 

1.04  '. 

SOUTHERN            09 

ALICE 

3.81 

T 

.12 

.03 

.02 

.09 

1.24 

.03 

T 

.24 

.08 

1.09 

.51 

.21 

.19 

ARMSTRONG 

3.67 

.10 

.40 

.33 

1.10 

.18 

.32 

.72 

.28 

.05 

.07 

.12 

6ATESVILLE 

1.25 

.37 

.57 

.31 

BENAVIOES  NO,  2 

.00 

BIG  WELLS 

1.94 

.53 

.34 

T 

^ 

.38 

.33 

.13 

.09 

.07 

T 

.07  ! 

CATARINA 

1.05 

.16 

.43 

.07 

.15 

.19 

.05 

CHARLOTTE  5  NNW 

.75 

.58 

.05 

.09 

.01 

.02 

COTULLA 

3.40 

.30 

.30 

.28 

.65 

.10 

.25 

.75 

.15 

.50 

.15 

CDTULLA  FAA  AP 

3.07 

T 

.61 

1.06 

.37 

T 

T 

.54 

.48 

.01 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 

3.39 

2.36 

.15 

T 

T 

.08 

.25 

.12 

.43 

DILLEY 

1.74 

.51 

T 

.04 

.42 

.52 

.11 

.06 

.02 

.06 

EAGLE  PASS 

1.17 

.70 

.01 

.03 

.20 

.11 

.09 

.03 

ENCINAL  3  NW 

.54 

.28 

.26 

FALCON  DAM 

1.55 

.10 

.04 

.18 

.06 

.26 

.44 

.47 

falfurrias 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

• 

FOWLERTON 

1.69 

.65 

.14 

.90 

FREER 

1.06 

.16 

.65 

.10 

.15 

FRIO  TOWN 

1.39 

.25 

.21 

.17 

.18 

.58  ! 

GEORGE  WEST 

. 

-     .     . 

- 

- 

- 

.     .     - 

- 

. 

- 

. 

- 

m 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.     .     - 

- 

. 

. 

HEBBRONVILLE 

1.27 

.10 

.19 

.11 

.03 

.01 

,36 

.21 

.03 

.13 

.10 

JOURDANTON 

1.62 

.61 

.24 

.19 

.03 

.75 

LA  PRYOR 

- 

-     -     - 

- 

- 

.     _     . 

- 

- 

- 

. 

- 

■ 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

. 

LAREDO  NO.  2 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

_     -     - 

. 

. 

. 

- 

■ 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     _     . 

- 

- 

. 

PEARSALL 

.76 

.20 

.10 

.46 

POTEET 

1.01 

.29 

.36 

.10 

.10 

.16 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

3.39 

T 

.93 

.15 

.06 

T 

1.12 

.27 

.85 

.01 

SARITA  7  E 

3.06 

T 

.05 

.40 

1.00 

T 

.10 

.83 

.35 

.25 

.08 

THREE  RIVERS 

- 

... 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

. 

- 

- 

. 

■ 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

... 

. 

. 

- 

TILDEN 

4,13 

1.87 

.15 

T 

.49 

.75 

.09 

.11 

.02 

.47 

.06 

.12  . 

WHITSETT  2  Sw 

1.S7 

^ 

1.21 

.30 

.06 

T 

T 

ZAPATA 

- 

.10 

.59 

.21 

.03 

.04 

.20 

.25 

.94 

- 

- 

- 

• 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

5.16 

.19 

T 

T     .07   .01 

.35 

.06 

.31 

.33 

1.34 

.28 

.20 

.16 

1.03 

.35 

.29 

.11 

.07 

.01 

HARLINCEN 

2.85 

T 

.91 

.02   T 

.02 

■  06 

.04 

.46 

.03 

T 

.36 

.19 

.23 

.05 

.04 

.23 

.22 

HC  ALLEN 

- 

-     .     - 

. 

. 

... 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

. 

. 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.79 

T 

.30 

.03 

.10 

.74 

.16 

.12 

.34 

MC  COOK 

2.88 

T 

.04 

.08 

.92 

.73 

.45 

.12 

.54 

, 

MERCEDES  6  SSE 

2.38 

T 

.41 

.38 

.05 

.51 

.41 

.06 

.56 

MISSION  A  w 

4.04 

1.07 

.03 

1.40 

.80 

.03 

.71 

PORT  MANSFIElO 

3.66 

,06 

.07 

1.44 

.44 

.75 

.10 

.48 

.32 

RAYHONDVILLE 

3.63 

.56 

.05 

.21 

.46 

.74 

1.21   .05 

.39 

SAN  BENITO 

3.38 

.72 

.12 

.10 

.40 

.03 

2.01 

WESLACO  2  E 

3.65 

.09 

.45 

1.04 

.29 

.16 

.47 

.87 

.02 

.26 

. 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

DF  1971  -  1972 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    ♦    * 

HIGH  PLAINS         01 

AB6RNATHY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 

7 

1.5 

.2 

10.2 

ACKERLY  I    WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

AMARILLO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.9 
8 

1.6 
3 

2.0 

1 

.6 

12.1 
12 

ANDREWS 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

- 

3.0 

.8 

T 

. 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

- 

.2 

1 

T 

. 

BDQKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.5 

- 

BORGER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

10.7 

7 

3.2 

1 

2.2 

T 

16.1 

a 

BRAVO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

6.0 

1 

T 

1.0 

1 

7.0 

2 

BROWNFIELD  NG  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
3 

3.0 
2 

.9 

7.0 

1 

15.4 
6 

BULER  4  NNM 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

8.6 
6 

1.5 
3 

2.0 
2 

T 

12.1 
U 

BUNKER  HILL  5  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8,0 

8.0 

CANADIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

8.0 

8.0 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 
8 

1.0 
2 

1.0 

1 

10.0 
11 

CHANNING  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.0 

1 

1.5 

1 

1.2 

8.7 
2 

CLAUDE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

- 

.8 

1 

- 

COLDMATER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

CONLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

CROSBYTON 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

9.0 
4 

2.0 

1 

1.3 
2 

12.3 

7 

DALHART  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 
5 

T 

1.0 

1 

T 

6.0 
6 

DARRQUZETT 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

.3 

7.0 
3 

1.5 

1.5 
2 

T 

10.3 

DIMMITT  6  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

10.0 
2 

T 

3.0 

13.0 

DIMMITT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

10.8 
3 

1.2 

1 

1.5 
1 

.3 

13.8 
5 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

5.0 
8 

.5 
2 

1.0 

1 

6.5 
11 

FLOYDAOA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

T 

1.0 

5.0 
i 

FOLLETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.0 
6 

4.0 
2 

3.0 
2 

T 

16.0 
10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  203    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF     1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAH         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAND  6>  SSW 

LAMESA  1  SSE 

LENQRAH 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  WSO  AP 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  AP 

MIDLAND  *>  ENE 

MORSE 

MORTON 

MULESHDE  1 

NOTlA  3  SE 

DLTON 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  CD 


T 
10.0 


7.5 
5 


13.0 
7 


8.5 
4 


6.5 

5 


6.5 

7 


6.0 
2 


5.0 
10.5 


6.7 
3 


9.3 
8 


11.1 
8 


3.0 
1 


6.0 
3 


2.6 
2 


1.0 
1 


2.2 

1 


1.8 
2.4 
2.5 


1 
1.0 


2.2 
2 


3.0 
3 


1.0 


1.0 


1.5 
1 


2.5 
2 


1.0 
1 


1.0 
2 

2.5 


1.0 
1 


1 
1.0 


2.5 


2.0 
1 


2.5 

1 


1.0 
1 


1.3 
1 


2.0 


1.0 


3.0 
1 


16.0 
U 


9.0 
6 


1.0 


5 
9.5 


2 

15.3 

14.0 


1.5 
1 


9.7 
8 

9.0 
8.8 


2.4 

1 


3.5 


5.8 

15.0 


2.0 
1 


11.2 
4 


12.5 

11 


15.7 
12 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 

-    204    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1971  -  1972 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PERRYTON  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

10.0 
9 

3.5 

1.5 
2 

.1 

15.6 

PERRYTQN  11  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

9.0 
2 

T 

1.0 

10.0 
2 

PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.4 
4 

.5 
2 

T 

4.0 

13.9 

PLAINVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

' 

10.0 
9 

.5 

1 

10.5 
10 

OUITAQUE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

- 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 
3 

1.5 
2 

T 

.5 

4.5 
5 

SILVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.6 
3 

- 

2.0 

1 

- 

SLATDN  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.0 

1 

3.0 
2 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
5 

3.0 
2 

1.5 
1 

T 

13.5 

a 

STRATFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
3 

T 

.5 

1 

2.0 

9.0 

4 

SUNRAY  4  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

TAHDKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
5 

.5 
2 

1.0 

1 

5.5 

1 

11.0 
9 

TASCDSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 
6 

T 

7.0 
6 

TULIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.0 
5 

2.0 
2 

2.0 
1 

9.0 
8 

UMBARGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 

1 

T 

_ 

T 

- 

VEGA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

T 

6.0 
5 

2.0 
2 

2.0 

1 

10.0 

e 

WALCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

T 

2.0 

- 

*     *     * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

T 

1.0 

ANSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

ASPERMONT  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

T 

1 

BALLINGER  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.0 

6.0 

BATEMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 
1 

3.0 

1 

6.0 
2 

BENJAMIN  4  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
3 

' 

1.5 

5.0 
3 

BURKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.5 

1 

T 

2.5 

1 

CHILDRESS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.2 

7 

4.0 
2 

1.0 

1 

20.2 
10 

CHILLICOTHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.5 
3 

T 

1.0 

1 

7.5 
4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   205    - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  DF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


AUG        SEPT        OCT        NOV 


FEB         MAH        APR         MAY        JUNE 


CLARENDON 

COLEMAN 

COLQRAOQ  CITY 

CRDWELL 

DICKENS 

DUMONT 

ELECTRA 

FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

HACKBERRY 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

KNAPP  b    SW 

LAKE  ABILENE 

LATIMER  RANCH 

LAWN 

MATADOR 

MEMPHIS 

MOBEETIE  2  S 

MUNDAY 

NDRTHFIELD 

NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

PADUCAH  17  SSE 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NDWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CO 

NDWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  GO 

NDWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  ON  CD 

NDWFALL 
IN  DN  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  CO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


9.5 

7 


9.9 
2 


*.2 


3 
.5 

3.0 


8.5 


4.0 
1 

9.3 


6.0 
1 


10.5 
5 


S.'t 
1 


1.0 
2 


1.3 
1 


2.0 
2 


1.0 
2 


1.2 
2 

3 


2.0 

1 

3.5 


1.6 
2 

2.0 


4.3 
3 


1.5 

1 

.3 


2.0 
2 


2.0 
1 


1.2 
1 


1.0 
1 


1.0 
2 


2.2 

1 


12.0 
9 


3.5 


12.5 
6 


2.0 


9.0 
7 


1.6 

1 


3.0 


12.5 

7 


4.0 

1 


9.3 


8.2 

4 


1 

.0 

I 

12 

.7 
9 

U 

.8 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SEASON 

OF  1971  -  1972 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PITCHFORK  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 

1 

3.0 

1 

PDLAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

POST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.3 
3 

1.0 
1 

5.5 

7.3 

QUANAH  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

6.0 
3 

T 

2.0 

1 

8.0 

4 

RDBY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

.3 

.3 

ROSCOE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

1.5 
1 

T 

2.0 
1 

3.5 
2 

RDSS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

1.0 

1 

1.0 

1 

RQTAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

SEYMOUR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

1 

2.0 

1 

6.5 
2 

SHAMROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 
2 

.1 

2.3 

1 

10.4 
3 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

8.0 
4 

.6 

8.6 

4 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

1 

T 

T 

T 

1 

SOUTH  CAMP  (66661 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

2 

2 

STAMFORD  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

TAMPICD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.0 

2.0 

1.0 

8.0 

TESCO 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

TRENT  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

.5 

.8 

T 

1.3 

TRUBY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 

2.0 

1 

TRUSCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

TURKEY  Z    WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

4.0 
3 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

VOSS  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

T 

4.0 

4.0 

WELLINGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

9.0 

5 

- 

- 

- 

WICHITA  FALLS  WSD  AP 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GO 

T 

4.2 

1 

.4 

1.9 

6.5 

1 

WICHITA  VALLFY  FARM  29 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

.3 

2.0 

6.3 

WINTERS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 
1 

2.0 

1 

WITT  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF     1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN 


FEB         MAR        APR 


MAY         niNE 


•     *     « 
NORTH  CENTRAL 

ALBANY 

ALEDD  4  SE 

ANDICE  1  WNW 

ANNA 

ANTELDPE 

ARCHER  CITY 

ARLINGTON 

AVALON 

BAIRD 

BARDWELL  DAM 

BELTDN  DAM 

BENBROOK  DAM 

BONHAM 

BO^IE 

BOVD 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BRDWNWOOD 

BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  DN  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  DN  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 


2.0 
1 


4.0 
1 


1.5 
1 


.5 


.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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4.0 
1 


1.5 
1 


.5 
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Continued 

SEASON 

OF  1971  -  1972 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CLEBURNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CLIFTON  10  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

COMANCHE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

COOPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.1 

COPPERAS  COVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CORSICANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRANDALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CRESSDN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

.4 

CROSS  PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

I 

2.5 

1 

DALLAS  WSO  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

T 

.5 

DAVILLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

DECATUR  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

.8 

.8 

DENISDN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

DENTON  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

DUBLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

.3 

1.5 
1 

1.8 

1 

DUNDEE  6  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

EASTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1 

4.0 

1 

8.0 
2 

ENNIS 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

.5 

1.0 

1.5 

EVANT 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

FARMERSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

FERRIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLORENCE  3  SE 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

T 

T 

FQRESTBURG  *  S 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

3.0 

1 

.5 

1 

.2 

3.7 
2 

FT  WORTH  INTL  WSD  AP 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

T 

FRISCO 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

FROST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB  MAR         APR 


MAY         JUNE 


GATESVILLE 
GEDRGETDrtN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICQ 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAM 
LEWISVILLE  DAM 
LIPAN 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  OD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CO 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CO 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  CO 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CO 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NQWFALL 
IN  ON  CD 


1.0 
I 


1.5 
1 


2.5 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-    210    - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


MARlIN  3  NE 

MARYS  CREEK 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEXIA 

MID  CITY 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MORGAN  3  WNw 

MORGAN  MILL 

MUENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEWPORT 

OLNEY 

OLNEY  5  NNW 

PALO  PINTO 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RAINBOW 

RANGER  I  W 

RED  OAK 

RICHARDSON 

RINGGOLD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV 


SEASON  OF  1971  -  1972 


3.5 

1 


4.0 
2 


1.0 


1.0 


3.8 
2 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


1.0 


TEXAS 


.2 


T 
1.0 


1.0 
.5 


4.0 
2 


1 
.4 

1.0 


4.8 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF     1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV 


FEB    MAR   APR 


^4AY    JUNE 


RISING  STAR 

ROANOKE 

ROCKDALE 

ROCKWALL 

ROSEBUD  3  WSW 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIDELL 

SPRINGTOWN 

STEPHENVILLE  <»  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWN  6  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNDALE 

THORNTON 

THROCKMORTON 

THURBER  5  NE 

TRENTON 

TRDY 

VALLEY  VIEW 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP 

WAXAHACHIE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


2.7 
2 


2.0 

1 


2.5 

1 


2.0 
2 


4.0 
1 


1.0 

1 


1.0 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3 


2.5 

1 


1.3 

1 


3.7 
3 


2.1 
1 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 

WOLFE  CITY 

*  *  * 

EAST  TEXAS 

ALTO  5  SW 

ANDERSON 

ATHENS  3  SSE 

ATLANTA  A  WSW 

BEDIAS 

BON  WIER 

BOXELDER 

BREMONO 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  NE 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 

DEKALB 

DEWEYVILLE  5  S 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SEASON  OF  1971  -  1972 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAH         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


TEXAS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY     ■  AUG        SEPT        OCT        NOV        DEC         JAN  FEB         MAS        APR         MAY        JUNE 


DIALVILLE  2  W 

EDDM  3  NNW 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 

GILMER  2  W 

gladewater 

grapeland 

grqveton 

haganspdrt 

harletdn 

HAdlKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE  S  SW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
i  IN  nN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


LQNGVIEW 

LOVELADY 

LUPKIN  FAA  AP 

MADISDNVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUO  1  S 

MINEOLA  7  SSW 

MINEOLA  e  ENE 

MONTGOMERY 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOCOOCHES 
NAPLES  1  SW 
NEGLEY  t,    SSW 
NEUVILLE 
NEW  CANEY  4  NW 
NEWTON 
OVERTON 
PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
POVNDR  1  NE 
PRICE  2  SW 
QUITMAN  2  S 
REKLAW  3  NNE 
RICHARDS 
ROCKLANU  1  W 
RUSK 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I     IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

SNOWFALL 
I     IN  ON  CD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


SEASON  OF  1971  -  1972 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


.3 


TEXAS 


.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    DF    1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULY      ■  AUG        SEPT        OCT        NOV 


FEB         MAR        APR 


MAY         JUNE 


SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  4  WNW 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 

TEXARKANA  DAM 

TOWN  BLUFF  DAM 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

TYLER  5  NE 

VALLEY  JUNCTION 

WALLER  3  SSW 

WARREN 

WILLS  POINT 

WINNSBQRO  6  ^W 

*     *     * 
TRANS  PECOS         C 

ALPINE 

BAKERSFIELO 

BALMORHEA 

BLDYS  CAMPGROUND 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

CANDELARIA 

CHISOS  8ASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO  AP 

FABENS 

FORT  DAVIS 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 

NQWFALL 
IN  ON  GD 


1.0 


1.0 


.5 


2.5 
.3 


.3 

1 


3.5 
1.1 


1.3 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  DF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


APR    MAY    JUNE 


FORT  HANCOCK  *  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT  5  E 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 

MENTDNE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  CD 

NOWFALL 
IN  ON  CD 


6.5 


10.0 

I 


.5 


6.7 
2 


1.0 

1 

1.5 

1 

.5 

1 

T 

1.0 

. 

.3 

2.5 


1.0 
1 

.3 


.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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9.0 


10.0 

1 


7.7 
3 


3.0 

T 


2.5 
2 


1.0 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB         MAH        APR 


MAY        JUNE 


*     *     « 
EDWARDS  PLATEAU 

ADAMSVILLE 

AMISTAD  DAM 

BERTRAM  3  FNF 

BIG  LAKE  NO  2 

BLANCO 

BLEWETT  5  NW 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

CAKp  WOOD 

CARTA  VALLEY 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

COPE  RANCH 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 

DOOlE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

EOEN  1 

ELDORADO  11  NW 

ELDORADO  19  SW 

FIFE 

FREDERICKSBURG 

FUNK  RANCH 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

SNOWFALL 
1  IN  ON  00 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.1 
2 


3.5 


6.0 
1 


3.5 


6.0 
1 


1.1 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF     1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB  MAR         APR 


MAY         JUNE 


COLD 

HARPER 

HUMBLE    PUMP    STA    5    WNW 

HUNT 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

MARCO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

MENARD 

MERTZON 

NELSON  RANCH 

NIX  STORE  1  W 

OAK  CREEK  LAKE 

OZQNA 

PAINT  ROCK 

PANDALE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
i  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 


1.0 


6.0 
2 


1.0 
1 


2.0 


6.0 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


PRADF  RANCH 
RANKIN 

reo  bluff  crdssing 
richland  springs 
robert  lee 
rocksprings 
rocksprings  21  sw 
round  mountain  ^i  wnw 
sabinal  1  wsw 

SAN  ANGELD  Df^M 

SAN  ANGELQ  WSD  AP 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONQRA 

SPICEWDOD  1  S 

STERLING  CITY 

TAYLOR  RANCH 

TEAGUE  RANCH 

TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

*     *     * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP 

BEEVILLE  5  NE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


3.3 

T 
T 


2.3 


1.3 
1 


2.3 


3.3 

1 


1.3 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAH         APR  MAY         JUNE 


BLUE 

BRENHAM 

BULVERDE 

CALDWELL 

CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 

CIBQLD  CREEK 

CLASSENS  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  -V  WSW 

FEDOR 

FISCHERS  STORE 

FLATONIA  2  W 

FLDRESVILLE 

GIODINGS 

GOLIAD 

GOLIAD  1  SE 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

JEODO  2  NNE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  DF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC 


FEB    MAR    APR 


MAY    JUNE 


KARNES  CITY 

KENEDY 

KISGSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LOCKHART  2  NW 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXDN 

POST  DAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICARDD 

RIOMEDINA  2  N 

ROBSTOWN 

RDCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SECUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

SPEAKS 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NUWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  CO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  CO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


NOWFALL 
IN  ON  CO 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  CO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  CD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  CO 


1.7 


1.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    DF    1971    -    197a 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAB         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


SPRING  BRANCH 

WAELDER  7  SSW 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

YOAKUM 

YDRKTOWN 

•     *     * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI 

HOUSTON  WSO  AP 

HOUSTON  FAA  AP 

HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTDN-INOEP  HEIGHTS 


SNOWFALL 
IN  DN  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  DN  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  DN  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULT         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


HOUSTON-WtSTBURY 

HOUSTQN-NDRTH  HOUSTON 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  'i  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

RICHMOND 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

TOMBALL 

VICTORIA  WSO  AP 

WHARTON 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  NO.  2 


09 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF     1971    -    1972 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


BIG    WELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AP 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTDN 

FREER 

FRIO  TOWN 

GEORGE  WEST 

HEBBRONVILLE 

JOURDANTON 

KAFFIE  RANCH 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

TILDEN 

WHITSETT  2  SW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1971  -  1972 


TEXAS 


Station 


AUG        SEPT        OCT        NOV 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


ZAPATA 

*  * 

lower  valley 
brownsville  wso 
harlingen 

MC  ALLEN 
MC  ALLEN  FAA  AP 
MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESlACD  2  E 


10 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JULY       1972 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   13   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HIGH  PLAINS 
AHARILLO  WSO  AI> 
iNDREMS 
BIG  SPRING 
BORGER  3  M 
BRAVO 

BRONNFIELO  ND  2 
CINADUN  1  ENe 
CANVUN 

CHANNING  NO.  2 
CLAUJE 
CROSBVTON 
DALHART  FaA  AP 
OIMMITT 
DUHAS 
FLOYOADA 
FDLLETT 
FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 
GRUVER 
HEREFORD 
LAHESA  1  SSE 
lEVELLANO 
LIPSCOMB 

LITTLEFIElO  no.  2 
LUBBOCK  USD  AP 
NC  LEAN  3  E 
HUNt 

MIDLAND  WSO  AP 
MIDLAND  «  ENE 
MORTON 
NULESHOE  1 
OLTDN 

PAHPA  no,  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 
PLAINS 
fLAINVIEW 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


89   91 
63   59 


93   98 
6A   67 


92   91 
66   68 


92   92 
63   61 


93   96 
63   60 


90   87 
58   59 


90   96 
68   62 


88   91 
62   61 


88   95 
61   59 


89   88 
63   60 


91   91 
63   64 


92   92 

60   59 


93   90 
60   58 


87   93 
61   62 


91   90 
6'.   64 


91   94 
65   64 


92   90 

61   60 


91   90 
65   67 


94   94 
64   61 


92   93 
59   59 


92   98 
70   62 


87   86 
55   57 


95   96 
62   62 


86   92   79 
64   66   64 


97   91 
60   56 


92   89 
59   61 


92   96   95 

61   60   58 


88   90 
64   61 


94   87 
61   59 


91   95   93 
60   60   58 


91   92   96 
62   63   66 


90   89   94 
63   65   61 


64   79 
54   57 


74  74 

60  62 

71  84 
57  58 

68  85 

54  55 

70  67 

59  59 

75  87 
59  60 

64  80 

57  57 

61  65 

53  56 

63  68 

55  57 

64  69 

59  59 

67  83 

56  57 

61  64 
55  55 

63  68 

54  56 

62  76 

58  58 

69  73 

54  58 

60  65 

55  57 

78  78 

61  62 

72  85 

58  57 

61  64 

56  56 

74  75 
61  61 

67  65 

59  59 

75  75 
55  55 


66   80 
60   61 


74 
60 


61   61   64 


69   67 
67   57 


63   65 
57   57 


63   71 

54   58 


69   80 
53   58 


66   66 
54   55 


72   68 
58   58 


66   66 
58   59 


91   92 
65   65 


85   87 
66   69 


88   94 
63   65 


89   94 

57   61 


83   87 
61   64 


88   92 
62   65 


87   90 
62   64 


86   87 
58   63 


81   66 
58   63 


83   86 
59   63 


86   92 
60   63 


63   88 
58   60 


63   66 
59   63 


80   85 
59   64 


82   85 
61   62 


83   86 
58   60 


84   87 
65   67 


90   97 
61   64 


83   97 
57   60 


90   93 
68   63 


63   67 
61   63 


63   88 
59   62 


82   87 
57   59 


80   87 
Se   62 


87   92 
62   63 


80   86 
62   65 


65   89   86 
64   65   66 


89   95 

57   57 


64   66   91 
61   64   62 


88   92 
65   63 


90   92 
66   68 


92   92 

70   70 


88   91 
59   63 


90   85 
64   65 


90   95 
69   68 


87   90 
66   65 


90   88 
62   63 


87   86 
66   64 


90   90 
66   65 


88   92 
64   64 


89   90 
63   61 


92   90 
62   64 


88   86 
66   62 


90   90 
69   67 


90   89 
65   62 


91   91 
68   69 


93  100 
65   67 


89   88 
64   61 


91   93 
69   68 


69   88 
63   64 


93   92 
69   65 


86   87   89 
66   69   66 


91   89   92 
70   68   66 


91   91 
69   6' 


89   89   88 
62   67   61 


88   89   90 


67   93 
65   63 


64   66 


90   91 
65   62 


93   97 
62   64 


95  100 
63   66 


94   93 
64   64 


94   95 
66   68 


101  104 
62   67 


100 
70 


93   95 
59   63 


99  101 
62   67 


92   93   90 
67   65   68 


97   98 
69   71 


91   93   95 
61   63   63 


93   98 
60   65 


94   96 
64   67 


97  101 
58   62 


89   93 
65   61 


69   88 
68   61 


91   69 
67   69 


91   92 
70   70 


93   91 

70   70 


93   90 
64   60 


93   88 
64   64 


93   92 
64   73 


90   88 
68   67 


86   92 
69   61 


93   92 
68   68 


91   88 
59   59 


95   91 
64   64 


91   83 
65   67 


92   89 

67   67 


85   90 
63   65 


92   90 
66   66 


91   86 
62   64 


96   91 
63   67 


92   90 
64   65 


93   90 
69   71 


92   90 
64   64 


81   93 
63   66 


89   88 
68   66 


97 
65 


89   88 
66   68 


89   89   68   92   94   94   91   88 

65   62   67   67   65   67   66   67 
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90   90   90 


88   90 
67   66 


84   83 
66   64 


82   86 
69   67 


81 
66 


82   64 
66   66 


83   64 
66   65 


67  65 

91  91 

71  70 

83  82 

67  63 

83  75 

63  60 

83  84 

68  64 

89  68 

68  67 


60   81 
66   65 


90   91 
70   69 


91   90 

70   67 


90   88   87 
65   69   67 


91 
69 


91 
67 


68 
63 


96   95 
69   69 


66   88 
64   65 


85   86 
63   67 


67 
65 


66 
62 


86   86 
63   62 


92   92 

67   67 


63   63   64 


86   87 
66   69 


83   92   93 

66   67   68 


87 
61 


88   91   93 


87   90 
65   65 


68  68  91 

65  65  65 

90  92  94 

66  66  68 

68  92  91 

63  64  66 

88  68  92 

60  60  62 


90  90  92 

67  66  66 

93  95  98 

70  67  68 

68  90  93 

62  63  64 

92  92  94 

66  66  66 

95  100  98 

65  66  67 

67  87  90 

63  61  64 

91  95  95 

70  69  67 


69   90 
60   60 


68   91   92 
66   70   72 


94   96   97 


87   89 
60   62 


88   89   91 
62   60   61 


69   90 
67   66 


93 

68 

89 
62 


91   94 
58   61 


97  103  102 
68   66   73 


98   95  101 
72   67   69 


97   96 
61   66 


90   «5   94 
64   60   61 


94   92 
64   62 


90   96   98 
64   60   64 


91   93   95 
60   62   65 


91   84   9o   95 
64   63   62   61 


84   »0 
60   61 


92  92  97 

65  63  66 

91  95  93 
59  60  64 

90  94  100 

58  61  61 

86  93  96 

62  62  64 

92  92  95 

62  62  63 

65  65  91 

63  61  67 

88  91  99 
62  61  62 

96  9o  103 
67  65  67 

97  IJl  102 
61  60  66 

89  92  96 

61  60  60 

97  95  105 

67  69  68 

92  9l  98 

64  64  63 

85  87  96 

62  S7  60 


94   89 
67   59 


93   89 
63   62 


94   85 
70   63 


92   91 

64   61 


97   83 
63   59 


94   95 
65   65 


94   90 
69   64 


89  100 
SB   60 


»3   95 
61   59 


89   91 
61   61 


93   94 
61   64 


93  100 
62   62 


»2   97 
65   67 


86.1 
62.8 


91.5 
66,5 


90.8 
68,5 


69,8 
64.7 


88.0 
61,2 


87,5 
62.5 


92.1 

66,0 


67.6 
63,7 


86.1 
62,1 


85,7 
62,9 


68.8 
64.6 


85.8 
61.6 


87.8 
60,4 


87.1 
63.3 


87,6 
63.9 


88,5 
64.8 


87.0 
61.9 


90.5 
65.6 


92.9 

63.7 


66.7 
61.0 


91.0 
66.9 


66.9 
62.2 


91.3 
63.2 


92 

73 

91 

64 

97 
62 

98 
68 

86 
66 

86 
64 

89 

64 

95 
68 

98 
71 

90 
66 

00 
71 

86 
61 

89 
62 

95 
63 

89 
63 

96 
65 

96 
69 

99 
69 

101 
71 

90 
67 

97 
66 

99 
68 

101 
66 

102 
70 

92 

67 

3 

7 

87.0 
61,6 


88,3 
61,2 


87.9 
63,0 


89.5 
61.7 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX45 
JULY 


Day  ol  Month 


10   II   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21 


22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STR4TPURU 

SUNRAV  I,    SM 

TAH0K4 

TULIA 

VEGA 

WALCOTT 

•     • 
Lnw  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  WSO  4P 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ANSON 

ASPERHONT  2  SSW 

BALLINGER  1  SW 

CHILDRESS  F4A  AP 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITV 

DICKENS 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAVTON 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNOAY 

P4DUCAH 

POST 

0U4N4H  5  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

SNYOER 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  mSW 

VERNON 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MLN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


93   98 
6«   65 


89   90 
6?   60 


93   91 
62   60 


87   93 
61   5B 


96   92 

65   61 


90   86 
60   61 


90   89 
63   61 


90   93 
62   60 


91   93 
70   73 


95   96   95 
68   73   69 


98   92   97 
o8   68   66 


93   95 

70   70 


96  101   84 
71   68   64 


92   9<.  100 
66   64   64 


93   95   93 

71   72   69 


95   95 
71   69 


98   87 
68   63 


97   87 
68   65 


97  96  101 
68  69  64 

98  92  95 

67  68  67 

90  91  92 

65  71  67 

95  95  100 

66  66  66 

94  93  98 

68  64  63 

97  95  101 

67  67  67 

94  100  96 

66  72  63 

97  95  101 

69  70  64 

68  90  97 
63  66  63 

98  96  102 
71  73  66 

92  95  93 
63  70  66 

93  97  95 

69  74  66 

96  92  97 
71  66  67 

94  99  97 

65  64  60 

90  96  96 

6!  65  65 

100  100  98 

70  74  66 

98  102  98 

70  68  60 

96  100  100 

71  75  68 


54   58   57 


60   60   60 


79   82 
62   62 


82   85 
63   6! 


69   79 
62   62 


80   83 
65   62 


76   85 
62   64 


66   72 
56   58 


81   84 
64   60 


74   82 
60   60 


61   60   62 


73   79 
63   63 


71  79 

63  64 

73  78 
63  60 

68  76 

61  61 

65  73 

61  61 

68  76 
60  60 

80  87 

60  63 

69  76 

62  62 

67  71 

60  60 

71  79 
62  64 

77  83 
60  60 

78  85 

62  65 

72  80 

63  64 

74  82 
57  62 

69  74 

62  62 

70  80 

63  63 

70  84 

60  6t 

82  86 

64  64 


93   96 
65   63 


86   90 
63   60 


88  97 

62  61 

95  94 

64  68 

65  89 
65  64 

68  91 

63  62 

88  93 

60  61 


85  90 

67  67 

90  95 

67  69 

66  90 
65  65 

84  90 

64  64 

90  92 

65  66 

61  68 

62  64 

89  92 

62  64 

67  91 
67  68 

67  69 

64  64 

87  92 

65  65 

80  90 

64  65 

85  69 

66  67 

63  87 

63  63 

66  90 

64  66 

82  87 
62  67 

83  69 

60  67 

90  95 
64  64 


64   85 
62   66 


86   92 
65   67 


86   91 
64   66 


89   94 

66   66 


85   89 

63   68 


89   92 
64   65 


84   66 
63   66 


89   89 
65   67 


90   93 
65   67 


91   95 
65   66 


65  67  69 

64  66  66 

89  89  90 

63  65  65 

93  90  87 

62  60  62 


92  93 

71  71 

94  96 

72  73 

96  96 


92  90  94 

69  70  71 

68  91  86 

66  67  65 


68   69   70 


93   94 
68   69 


96   96 

68   70 


96  100 

70  71 

92  93 

69  69 

90  90 
67  69 

95  96 

74  74 

91  91 

70  71 

95  97 

72  63 

93  94 


69   69 
97  100 


103  102 
69   70 


93   96 

64   65 


99  100 
66   66 


72   66   69 


96   96 

64   73 


98   95   93 
69   66   66 

98       96 


97  103 
67   68 


97   99 
71   70 


95   98 

70   67 


lOl  101 
67   66 


96  100 
66   69 


95   94 
67   69 


100  103  101 
67   71   7J 


95   96 
70   69 


92   93   94 


97  100  100 
71   72   7J 


98   98   98 
69   72   73 


90   90 
74   74 


70   69   64 


95   94   94 


99  96  93 

72  72  69 

96  94  91 

72  71  73 

92  91  69 
68  68  69 

97  94  91 
72  70  70 

93  92  90 

70  70  65 


96   95   92 


99   98 
73   73 


94   92 
72   71 


96   95 

72   71 


96  101  101  101 

74   72   76   74 
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85  90 

68  68 

65  86 
67  61 

89  66 

66  66 

84  75 

66  62 

85  81 
65  62 

84  86 

70  66 

83  65 

67  64 

81  77 

61  62 


92  93  96 
67  67  69 

93  93  95 

71  73  70 


90   92   94 
70   72   72 


91   92 
69   68 


94 

72 


93   93 

70   70 


95   95 

73   73 


94   93 

64   64 


85   86 
65   64 


88 
64 

93   93 
66   67 

88   69 
64   64 


92  91  90 

68  64  65 

64  87  86 

64  65  66 

63  88  89 

65  64  65 

81 
63 


66   66 
63   62 


92   92 

69   69 


96   96 

73   71 


93   95 
68   68 


91   90 
67   66 


90   96 
70   71 


88   91 
67   65 


92   98 
68   61 


93   92 
68   68 


98   91 
68   66 


92   92 
66   63 


96   95 
67   68 


92   96 

69   71 


88   90 
66   66 


91   93 
69   68 


91   88 
68   68 


94   95 
68   68 


91   92 
67   67 


95   97 
70   73 


90   90 
68   66 


94   93 

70   70 


97   96   99 
65   66   68 


93   97 
68   69 


89   91 
67   66 


93   9* 
69   69 


92   93 

72   72 


97   98 

72   73 


97  100 
62   65 


67   90 
63   63 


96   97 
67   68 


90   92 
63   66 


94   94 
65   66 


90   92 
63   65 


90   92 
65   65 


87   90 
64   66 


96   97 

73   74 


99  100 
72   75 


98  101 
69   69 


94   94 
68   74 


99   99 
74   72 


94   97 
65   69 


96   97 

69   71 


96   99 
68   73 


95   95 
67   69 


97   98 
70   73 


100  102 

70   70 


97   98 
73   75 


93   95 

70   71 


97   97 

69   72 


95   97 

72   74 


98   98 
68   67 


101  101 
71   73 


98  100 
70   71 


94   96 
65   73 


101  102 
75   75 


96   96 

70   72 


97   98 
72   74 


98  100 
72   75 


92   99  106 
65   65   68 


62   90   94 
58   S9   61 


90   97   98 
60   60   61 


e:   90   95 

60   00   61 


69   97   96 
63   61   63 


92   92   97 

67   67   67 


87   92   95 
62   61   64 


64   9l   96 
59   61   63 


100  101 
73   72 


93   98 

69   70 


99  100 
71   75 


96   99 

72   74 


102  102 
76   78 


98   98 

74   73 


98   99 

76   73 


101  102 
75   74 


96   95 
75   69 


87   96 
73   67 


98   85 
73   61 


97   99 
71   73 


99  100 
73   73 


98   97 
72   70 


101   99 
70   69 


98  100 
76   73 


94   96 

71   71 


98   99 

7*   70 


97   97 
75   65 


99   86 
67   68 


102  102 
75   72 


101   97 
75   68 


97   97 
73   69 


102   93 

76   66 


97   95 

72   71 


100   98 
74   74 


100  100 
76   74 


96   93 
65   64 


95   96 
72   72 


100   98 
76   72 


99   98 

76   76 


101   »' 
79   69 


100  101 
66   73 


99  100 
64   64 


100  98 

63  72 

97  99 

65  69 


98  101 
66   68 


102  103 
65   74 


101  103 
67   68 


99  101 
62   65 


98   99 
66   70 


99  100 
66   66 


94   96 
66   66 


97   99 
66   66 


96  100 
62   60 


99  102 
65   72 


96  100 
61   65 


97   96 
66   66 


98   98 
66   68 


97  100 
66   68 


Continued 

Dl 

\1L 

Y 

It 

MJ 

■>a 

rtA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 
JULV 

1972 

Station 

Day 

oi  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

.0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

WELLINGTON  1  NNW 

MAX 

MIN 

97 
69 

95 

67 

100 
66 

80 
62 

69 
59 

77 
59 

84 
64 

89 
66 

95 

64 

88 
64 

91 

71 

93 

70 

91 
67 

96 
68 

96 
70 

94 

71 

93 

72 

90 
70 

89 

70 

90 

70 

92 

70 

93 

67 

93 

69 

96 

69 

95 
65 

97 
65 

98 

70 

99 

70 

85 

64 

91.2 
67.2 

WICHITA  F4LLS  WSO  4P 

MAX 

96 

74 

100 
72 

93 

70 

76 
66 

82 
63 

85 
59 

90 
59 

94 
66 

99 
70 

97 
72 

95 

71 

94 
72 

100 
69 

102 
71 

101 
77 

99 

72 

97 
72 

96 

7* 

97 

71 

98 

71 

95 

70 

98 
68 

98 
69 

100 
72 

102 

70 

104 
74 

105 
77 

100 
78 

99 

70 

98 
63 

100 
67 

96.5 

70.0 

WINTERS  1  NNE 

•     *     * 

MAX 

MIN 

90 
67 

90 
71 

93 
63 

88 
64 

78 
64 

79 
61 

82 
63 

87 
65 

91 

71 

90 
69 

90 
69 

90 
68 

93 

72 

94 
65 

92 
64 

92 

6B 

91 
69 

89 
71 

89 
68 

91 
69 

92 
69 

90 
66 

91 
67 

92 
66 

92 

66 

95 
66 

97 

70 

96 

71 

98 
71 

98 
72 

99 
65 

90.9 
67. S 

NORTH  C6NTR4L       03 

1LB4NV 

MAX 

MIN 

93 

65 

95 

67 

98 
64 

90 
65 

71 
62 

81 
61 

86 
62 

90 
63 

94 
65 

93 

67 

95 
68 

95 
69 

97 
67 

95 
64 

98 
66 

96 
69 

96 
67 

93 
69 

94 

68 

96 
69 

97 

68 

96 

70 

96 
68 

97 

67 

98 
67 

100 
69 

100 

71 

102 

74 

102 
73 

lUO 
62 

99 
67 

94.7 
66.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

91 
67 

96 
72 

95 
69 

87 
65 

79 
64 

83 
61 

88 
62 

93 
65 

94 
72 

95 

71 

94 
72 

92 

71 

98 
68 

100 
69 

98 

77 

97 
75 

95 

73 

93 
76 

96 
71 

96 
72 

95 

71 

96 
70 

97 

70 

98 
71 

100 
68 

101 
73 

101 
73 

102 
73 

99 

77 

97 
64 

99 
70 

95.0 
70.1 

bardwell  oah 

MAX 

MIN 

87 
72 

95 
75 

95 
75 

90 
72 

79 
66 

82 
58 

85 

61 

85 
64 

91 
70 

92 

69 

91 
68 

90 
69 

92 

71 

93 

73 

94 

73 

94 
73 

94 

70 

92 
73 

95 

70 

95 

71 

97 
70 

92 

72 

91 

71 

93 
72 

95 

71 

96 
73 

96 

74 

96 
75 

96 
78 

99 

n 

95 

70 

92.2 
70.6 

belton  oah 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 
75 

96 

75 

95 
76 

85 
68 

80 
65 

85 

64 

86 
67 

91 
72 

91 

73 

90 
68 

90 
70 

92 

70 

92 
70 

92 

72 

91 
70 

91 
70 

88 
72 

89 

73 

92 

72 

92 
69 

86 
71 

88 
72 

91 
71 

91 
70 

93 
72 

95 

71 

94 
73 

95 

76 

93 

73 

96 
67 

91.0 
70.9 

BENBRQOK  OAH 

MAX 

Mm 

92 

73 

97 
75 

98 

76 

93 
71 

78 
64 

85 
59 

88 

61 

89 
64 

93 
67 

96 
72 

94 
70 

93 

70 

94 

70 

95 

71 

95 

71 

92 

71 

95 

70 

92 
72 

95 
72 

95 
70 

97 
68 

97 
69 

92 
68 

94 
72 

96 

67 

98 
68 

99 

74 

98 

7! 

100 
75 

100 
69 

96 
70 

94.1 
69.8 

BONHAH 

MAX 

MIN 

95 

73 

96 
76 

92 

74 

85 
69 

84 
62 

87 
52 

86 
58 

94 
62 

98 
68 

91 
68 

91 
69 

93 
69 

93 

72 

95 

72 

96 
72 

96 

72 

93 
74 

94 

71 

95 

70 

94 
71 

89 

70 

92 

68 

96 
69 

99 
71 

99 

70 

99 
72 

99 

75 

100 
76 

95 
71 

94 
68 

95 
69 

93.7 
69.5 

BOWIE 

MAX 

MIN 

93 
75 

98 
76 

94 
70 

83 
67 

84 
64 

85 
59 

89 
63 

94 
66 

95 

68 

95 

72 

94 
71 

95 
73 

99 

70 

99 
72 

97 
76 

97 
72 

93 
73 

96 
76 

96 

73 

99 
72 

93 
73 

95 
70 

99 
73 

100 
72 

100 
74 

101 
69 

101 
75 

102 

77 

101 
76 

100 
74 

100 
71 

95.7 
71.4 

BQYO 

MAX 

Mm 

92 
67 

94 
68 

95 
69 

94 
69 

96 
69 

94 

71 

92 

71 

93 

71 

95 
72 

97 
72 

97 

73 

96 

73 

97 
73 

98 
73 

98 
74 

101 
74 

102 
75 

100 
74 

96 
73 

97 
72 

BRECKENRIOCE 

MAX 
MIN 

95 
66 

98 
75 

92 
69 

81 
67 

82 
62 

87 
63 

89 
67 

95 
68 

96 

74 

95 
73 

9! 
72 

93 

73 

96 
72 

98 
69 

96 

74 

96 
72 

94 
71 

90 
71 

96 

70 

95 

73 

93 

70 

96 

70 

96 
71 

98 

70 

98 

71 

100 
74 

100 
76 

100 
76 

100 
76 

100 

64 

100 
69 

94.8 
70.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

97 
70 

96 
75 

99 
72 

92 

71 

78 
64 

82 
55 

67 
56 

90 
61 

96 
65 

98 

70 

97 

70 

98 
70 

97 
6B 

101 
69 

100 
72 

100 
70 

100 
71 

96 
71 

99 

71 

99 

70 

100 
70 

93 

67 

99 
69 

100 
68 

102 
68 

105 
68 

105 
70 

105 
75 

107 
75 

100 
66 

101 
67 

97.5 
68.5 

BRDWNWOOO 

MAX 

Mm 

9S 

75 

101 
75 

98 
67 

89 
66 

82 
61 

88 
63 

91 
65 

95 
67 

95 

71 

96 
72 

97 
72 

97 
73 

98 
70 

99 
70 

98 
72 

97 
73 

97 
71 

94 
72 

93 
70 

96 

73 

94 
70 

96 
72 

96 

70 

101 
70 

101 
71 

100 
75 

100 
75 

101 
76 

102 
70 

102 
71 

100 
73 

96.4 

70.7 

CAMERON 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 
75 

98 
76 

98 
67 

82 
67 

86 
63 

88 
62 

89 
68 

90 
71 

91 
70 

92 
67 

92 

70 

92 

71 

95 
73 

96 
73 

92 

72 

90 
70 

92 

74 

95 
72 

95 
72 

90 
69 

88 
71 

93 

72 

94 

70 

97 

70 

97 
71 

97 

71 

98 
73 

95 
75 

97 
72 

98 
68 

93.2 
70.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

96 
73 

97 

74 

91 
76 

86 
68 

83 
64 

85 
59 

86 
61 

92 
65 

94 
71 

93 

71 

90 
69 

95 
61 

96 
73 

96 
71 

96 
72 

96 
71 

92 

70 

94 
74 

95 
72 

97 
71 

91 
69 

93 

72 

97 

71 

97 
70 

100 
67 

99 
70 

99 

74 

100 
75 

102 
77 

97 
70 

96 

70 

94.3 
70.0 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

86 
68 

93 

75 

93 

75 

92 

75 

78 
68 

82 
61 

84 
62 

91 
63 

92 
72 

91 

71 

89 
69 

90 
69 

92 

70 

92 
73 

93 

74 

94 
74 

93 

72 

92 
72 

95 

73 

94 
73 

95 

72 

92 

72 

91 

71 

94 
71 

93 

72 

95 

72 

95 

74 

95 

74 

95 
76 

99 
73 

94 
72 

91.7 
71.2 

DALLAS  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

96 
79 

96 

77 

91 
76 

85 
70 

84 
68 

86 
62 

86 
68 

91 
68 

93 

74 

93 

73 

92 

73 

93 
70 

92 

74 

95 
75 

95 

76 

95 

75 

92 

74 

92 

76 

91 

72 

92 

73 

86 
72 

89 
71 

91 

71 

93 

74 

95 
72 

96 
76 

100 
76 

99 
79 

100 
78 

94 
73 

94 
74 

92.5 

73.2 

DENISON  DAM 

MJIX 

Mm 

95 

7* 

95 

78 

96 

77 

86 

70 

80 
63 

79 
57 

83 
58 

87 
58 

92 
65 

96 

72 

93 
68 

93 
68 

94 
68 

91 
68 

97 
68 

97 
68 

96 
69 

94 
71 

94 

70 

94 

70 

97 
69 

92 
68 

92 
68 

95 
69 

97 
68 

100 
77 

101 
77 

100 
77 

96 
72 

94 
68 

91 
68 

93.1 
69.1 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

96 

77 

96 

76 

94 
75 

88 

71 

82 
65 

86 
58 

86 
63 

92 
65 

94 
73 

94 
72 

92 

72 

95 

73 

93 
72 

96 

74 

95 

76 

96 
75 

95 
72 

93 
76 

94 
73 

94 
73 

94 
72 

91 
71 

95 
72 

96 

71 

98 
75 

99 
76 

99 

77 

98 
79 

99 

75 

96 
70 

95 

72 

93.9 
72.3 

t)UBLIN 

MAX 

Mm 

91 
68 

94 
73 

95 

74 

94 
70 

72 
63 

79 
58 

82 
61 

84 
64 

90 
68 

91 
69 

90 
69 

89 
70 

91 

71 

94 
71 

94 
70 

93 
68 

93 
68 

89 
69 

93 

71 

93 
71 

92 

66 

88 
67 

92 

69 

90 
70 

94 
71 

96 

71 

97 
72 

97 
73 

98 
74 

101 
66 

96 

67 

91.4 
66.6 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
73 

98 
66 

93 

68 

72 
63 

82 
60 

87 
62 

87 
67 

94 
70 

94 
71 

94 

70 

95 
70 

95 

70 

91 
68 

97 
69 

95 
69 

95 
69 

95 

70 

86 
70 

94 
71 

94 
68 

92 
69 

93 
69 

95 

67 

96 

66 

98 
68 

99 
71 

100 
74 

101 
75 

100 
64 

99 

68 

93.4 

68.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

96 

68 

80 
65 

84 

57 

85 
65 

90 
66 

92 

72 

90 
70 

90 
69 

91 
70 

91 

70 

93 
70 

93 

70 

90 
67 

88 

70 

93 
71 

93 

72 

92 

70 

90 
68 

90 

70 

93 

70 

94 

70 

95 
66 

96 
72 

97 
72 

99 

72 

102 
76 

101 
68 

99 
65 

92.4 
69. n 

FERRIS 

MAX 

Mm 

96 

74 

98 
77 

94 
78 

88 
74 

85 
68 

87 
59 

88 
61 

95 
63 

97 
73 

95 
71 

94 
69 

96 

71 

96 

74 

97 

74 

97 
75 

99 

73 

96 
72 

98 
75 

97 
72 

97 
71 

94 
70 

93 
71 

95 
69 

99 
70 

99 
70 

100 
72 

99 
75 

100 
75 

101 
76 

97 
72 

97 
72 

95.6 
71.5 

FT  WORTH  INTL  WSO  4P 

MAX 

Mm 

96 
75 

96 
77 

91 

72 

81 

70 

85 
66 

88 

59 

87 
64 

93 

65 

95 
73 

93 

73 

92 
71 

94 
71 

92 
73 

96 
73 

96 
75 

96 
74 

93 
71 

94 
76 

94 
74 

95 
73 

91 
72 

92 
72 

94 
71 

97 
74 

99 

73 

100 
73 

99 

77 

101 
77 

102 
78 

95 
72 

96 

74 

94.0 
72.2 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
68 

98 
70 

89 
69 

81 
62 

85 
53 

89 
54 

95 
63 

95 
64 

96 
71 

94 
71 

93 

72 

93 

71 

93 

71 

94 

71 

96 
71 

97 
71 

93 

73 

96 
73 

95 
72 

97 

73 

90 

69 

92 

70 

95 

69 

99 

69 

100 
70 

100 
73 

100 
76 

101 
72 

98 

67 

95 
67 

94,6 
68.8 

CATESVILLE 

MAX 

Mm 

94 
68 

96 
69 

95 

72 

95 
71 

85 
64 

81 
58 

84 
57 

86 
61 

90 
63 

91 
67 

90 
66 

89 
65 

90 
67 

92 
67 

92 
67 

91 
67 

90 
67 

88 
67 

91 

70 

90 
67 

92 

64 

89 
64 

90 
68 

91 

67 

93 
65 

95 

65 

97 
68 

97 
68 

97 
70 

101 
64 

98 
62 

91.6 
66.0 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 
75 

96 
75 

96 
67 

78 
67 

84 
61 

87 
62 

95 
66 

94 
73 

93 
72 

88 
68 

93 
70 

94 
72 

95 

71 

95 

72 

92 

71 

90 
70 

92 

73 

92 

72 

94 
71 

94 
69 

89 

70 

94 
71 

94 
71 

95 
70 

96 
72 

96 

71 

97 
73 

96 
75 

97 
69 

98 
69 

93.1 

70.4 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

97 
7! 

96 

75 

95 

74 

98 
69 

85 
65 

86 
56 

89 
59 

94 
62 

94 
73 

93 

71 

92 
67 

95 

68 

95 
73 

97 
69 

96 
73 

95 

69 

93 

70 

95 
75 

95 

71 

93 

70 

95 
66 

92 

67 

95 
68 

96 
67 

100 
68 

100 
73 

100 

75 

101 
74 

100 
74 

99 
62 

97 
63 

95.2 

69.1 

CQLOTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

95 

72 

95 

73 

94 
74 

92 

67 

78 
64 

84 
58 

86 
65 

93 
66 

93 
72 

93 

70 

93 
69 

94 
68 

94 

70 

94 
70 

93 

70 

93 

70 

90 
68 

93 
72 

93 
69 

93 
70 

92 

67 

92 
68 

95 
70 

94 

70 

96 
71 

98 
72 

96 

72 

96 
73 

99 
73 

96 
69 

97 
73 

93.1 
69.5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
69 

97 
70 

89 
68 

73 
65 

81 
65 

85 

61 

88 
67 

94 

71 

95 
72 

95 
73 

95 
74 

92 

70 

98 

70 

98 
72 

97 
73 

96 
72 

93 
72 

90 
71 

95 
72 

97 

71 

92 

71 

95 
72 

97 
71 

97 
66 

100 
71 

101 
75 

101 
77 

100 
76 

98 
65 

97 
70 

94.0 
70.4 

GRAN8URY 

MAX 

Mm 

98 

76 

97 

77 

97 

71 

94 
71 

86 
65 

86 
62 

87 
65 

94 
68 

94 
73 

94 
72 

93 
71 

93 
72 

95 
73 

96 
72 

96 
74 

96 
72 

96 

72 

96 
75 

95 

73 

96 
73 

96 

70 

93 

72 

96 
72 

97 
72 

99 
72 

100 
76 

101 

77 

102 

77 

104 
79 

103 
69 

100 
73 

95.8 
72.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
72 

95 
72 

95 
76 

90 
71 

80 
65 

84 
56 

86 
58 

87 
63 

92 
64 

95 
63 

93 
70 

93 
70 

94 

70 

94 

71 

96 

74 

95 

74 

95 

71 

92 

71 

95 
72 

95 

72 

96 

70 

90 

70 

93 

70 

95 
72 

97 
74 

99 

74 

99 

75 

99 

76 

100 
77 

99 
72 

95 

72 

93.5 

70.2 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

90 
63 

95 
68 

95 

76 

90 
64 

83 
64 

84 
55 

66 
56 

85 
57 

90 
63 

95 
68 

91 
68 

91 
67 

94 
68 

93 
71 

95 
72 

96 
72 

96 
72 

89 
71 

92 
70 

94 
70 

95 
70 

90 
68 

92 
67 

95 
68 

97 
68 

98 
69 

99 

70 

98 
75 

100 
70 

98 
69 

95 
68 

92.9 

67.6 

GR0ES8ECK 

MAX 

Mm 

94 
68 

96 

74 

95 

76 

95 
76 

80 
67 

84 
63 

85 
63 

85 
67 

92 

69 

93 

71 

90 
69 

90 

70 

92 

72 

92 

73 

93 

74 

95 

73 

92 

73 

87 
74 

92 

73 

92 

73 

93 

70 

86 

72 

88 

70 

93 

71 

94 

71 

95 
72 

95 

73 

96 
74 

96 
76 

94 
72 

95 
70 

91.6 
71.3 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

90 
71 

92 

73 

93 

73 

92 
71 

80 
64 

79 
61 

81 
63 

90 
65 

89 
65 

90 
69 

90 
68 

88 
68 

91 

70 

90 

71 

92 
69 

92 

66 

93 
69 

69 

71 

93 

70 

93 

70 

93 

66 

90 
69 

90 
70 

94 
68 

94 
69 

96 

70 

97 
71 

96 

72 

99 
67 

90.9 
66.7 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

95 
70 

92 

72 

97 
68 

87 
70 

76 
64 

79 
58 

81 
61 

86 
63 

90 
67 

92 

74 

93 
72 

90 

74 

91 
70 

96 
68 

98 

71 

96 
72 

95 
73 

92 

73 

89 
71 

94 
72 

94 
71 

92 
70 

93 

70 

95 
71 

96 
71 

96 
72 

100 
73 

100 
74 

98 
71 

96 

64 

95 
66 

92.5 
69.5 

S««  BelsrsDcs  Notes  Followliig  SUUon  Inclvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEX/IS 
JULY 


Slatlon 


Day  o{  Month 


10      11       12      13      14      15      IS       17      IS 


21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


MICO 

HiLLsaoRr; 

JACKSSORO 
KAUFMAN    3    SE 
KILLEEN 
LAVDN    0AM 
MARLIN    3    NE 
MC    CREGOR 
HCKINNEY    3    S 
MEXU 

mineral  wells  faa  ap 
navarro  mills  dam 
□  lnev 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QUINLAN 

RANGER  I  M 

RISING  STAR 

ROSEBUO  3  mSw 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STEPHENVlLLE  4  N 

STILLHDU5E  HOLLOW  DAM 

TAVLDR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

haco  wso  ap 

haxahachie 

weatherford 

WHITNEv  0AM 

•     •     • 
EAST  TEXAS  0« 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


9«   96 

73   73 


91   95 
71   75 


93   97 
73   77 


85   95 

7!   75 


9«   94 
72   75 


89   94 
67   76 


97   97 

74   76 


93   97 
72   75 


95   95 
73   76 


88   93 
69   72 


99  101 
76   76 


90   96 
70   75 


90   94 
68   76 


93   95 
73   76 


96   97 
71   75 


92   94 

68   74 


96   96 
76   75 


93   95 
72   74 


90   92 
67   72 


98   97 
74   76 


95   95 

71   75 


95   97 
70   74 


95   95 
72   72 


95   95 

73   75 


95   95 

73   75 


97   96 
73   74 


97   94 
70   66 


90   93 
70   76 


96   95 
75   78 


96   97 

73   75 


97   96 

70   75 


70   73   65 


9S   91   84 
73   69   65 


92   94   93 
73   72   73 


88  92 

62  61 

84  84 

71  68 

84  84 

68  67 

94  76 

67  67 


94  88  85 
64  67  60 

91  84  83 

72  67  64 

95  81  85 

68  68  64 

96  83  80 
75  66  61 

90  84  87 

69  65  57 

88  73  81 

66  67  62 

81  65  87 

70  65  60 

94  76  82 

73  67  61 

87  62  83 

66  64  63 


91   91 
63   64 


87   88 
63   63 


86   9o 
55   61 


87   89   93 
64   66   67 


63  65   71 

64  66   91 
63   66   70 


89 
69 


93   91 

71   73 


93   93 

69   70 


96   94 

70   70 


88 
69 


91   91 
70   68 


90   90 
68   70 


93   90 
69   70 


95   95 
69   70 


91   90 
68   68 


»4   93 

70   69 


89   93 

70   73 


94   92 
71   72 


84   93 
69   70 


92   92 

70   71 


90   92 

69   71 


94   94 
67   71 


68 


90  93 
69  72 

93  91 

73  74 

93  91 

71  73 

95  ee 

72  74 

89  90 

73  75 

95  91 

73  73 

91  93 

71  7S 

94  87 
71  72 

94  94 

71  74 

91  86 

72  7* 

94  95 

71  73 

93  92 

71  68 


97   92 
73   71 


97   95 

72   74 


93   90 

68   70 


90  92 

69  72 

96  88 

68  76 

90  92 

71  72 

96  95 

72  72 

95  92 

70  70 

93  93 

69  72 

91  88 


90   86 

70   70 


94   90 
72   72 


95   93 

70   74 


93   89 
73   73 


88   90 

74   74 


95   95 

71   7S 


96   93 
71   71 


94   99 
69   72 


67 


90   86   89   90   88   89   92 
66   64   64   64   67   70   68   69 
S««  R*lw«DC*  Notvi  Following  SUUon  Indox 
-  230  - 


93   94 

71   74 


98   98 

70   70 


69   93 

71   71 


94   95   97 
72   73   73 


94   94 

70   70 


98   94 
69   69 


93 

71 


94   95 

68   67 


93   95 
69   71 


91   91 
66   66 


92   96 
69   69 


95   97 
69   70 


90   93 
69   69 


94   96 
70   73 


94   94   95 
66   69   68 


92  93 

71  70 

93  95 

70  70 

94  97 

68  69 

93  94 

69  69 

67  91 

71  73 

66  92 

70  70 


95   95 
69   69 


90   91 
73   75 


95   96 

70   72 


95   95 
69   68 


94 
67 


69 
67 


97  97 

67  68 

94  95 

71  72 

97  98 

73  75 

97  97 

70  72 

94  95 

69  71 

96  97 

71  71 

94  95 

66  71 

95  95 
71  73 

99  100 

70  74 

92  94 

70  72 

99  101 

70  71 

94  95 

71  72 

98  100 
69  72 

98  100 
76  75 

100  100 

71  74 

93  96 

69  69 

96  98 

70  72 

100  99 

72  75 

97  97 

68  70 

92  95 

67  69 

94  95 

70  72 

99  100 

71  75 

99  102 

71  71 

96  97 

69  70 

92  94 

69  73 

93  95 

71  72 

97  93 

72  73 

97  99 

70  73 

92  94 

74  76 

95  95 
72  74 

98  100 
72  74 

97  99 

70  70 

95  97 
67  70 


96  95 

70  71 

99  99 

70  71 

95  96 

72  71 


99   99 
65   66 


98  100 
69   7o 


98   98 
73   64 


96   96 
76   7l 


100  100   96 
74   7o   69 


100   96 
76   66 


96  100   95 
77   72   70 


101  100 
70   65 


100   95 
69   69 


99 
66 


98   99   97 
76   67   68 


98  101 
68   67 


99   98 
66   74 


98   98 
70   62 


96   96 
76   7o 


100 
70 


97   93 

68   70 


103  101 
75   62 


97  100 
75   68 


100 
74 


9o   96 
66   66 


97  lOO 
77   74 


97   96 

70   71 


100  100 
75   71 


101  100   96 
75   66   66 


100  101 
77   71 


101   95 

73   66 


93   97 
69   68 


83   68 

67   64 


Contioued 

Di 

\1L 

Y 

It 

.MJ 

-"tJ 

tiA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 
JJLV 

1972 

StaUon 

Dav 

of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

97 
73 

98 
71 

96 

75 

98 
76 

82 
65 

83 

56 

86 
60 

87 
65 

92 

70 

92 
66 

87 
65 

92 
65 

91 
67 

90 

70 

94 
68 

94 
68 

94 
66 

85 
72 

92 
69 

93 
69 

91 
63 

89 

70 

89 
67 

93 
68 

93 

68 

94 
70 

95 
69 

95 

71 

95 

71 

97 
72 

95 
66 

91.9 
68.3 

CLARKSVILLS  2  NE 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 

74 

90 
69 

84 
68 

81 
62 

82 
56 

83 
56 

89 
62 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

91 
66 

89 

71 

91 

70 

93 

70 

92 
69 

94 
69 

93 
70 

95 
70 

94 

70 

94 
69 

92 

66 

94 
67 

96 
69 

97 

70 

97 
71 

97 
73 

97 
76 

94 
68 

89 
68 

89 
69 

91.3 
68.2 

COLOSPRINC  i    SSW 

MAX 

MIN 

9! 
72 

95 

72 

92 

73 

97 
73 

87 
68 

61 
61 

63 
59 

65 
61 

91 
69 

90 
69 

67 
65 

90 
65 

90 
65 

86 
67 

90 
70 

92 

71 

91 

71 

84 
71 

66 

71 

88 
69 

90 
69 

66 

70 

66 
68 

92 

68 

90 
67 

91 
69 

93 
69 

95 
72 

95 
72 

90 
69 

92 
66 

89.7 
68.4 

COLLEOE  STATION  FAS  AP 

MAX 

Mm 

94 
75 

93 

75 

94 
78 

82 

70 

82 
69 

65 
66 

88 
65 

93 

71 

92 
73 

68 
73 

91 
69 

88 
71 

84 
72 

93 
73 

94 

74 

93 
74 

86 
74 

94 
75 

93 

74 

96 
71 

69 
71 

67 
74 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

94 
73 

94 

74 

95 
75 

94 
76 

99 

74 

96 

70 

91.2 
72.5 

CONROE 

MAX 

Mm 

96 

73 

96 
73 

93 

75 

95 
76 

90 
69 

63 
64 

85 

6* 

69 
67 

92 

72 

92 

71 

88 
68 

91 
68 

92 

69 

83 
71 

91 
71 

92 

73 

91 

73 

81 

73 

91 
73 

91 
72 

91 
70 

68 
71 

87 

70 

92 

70 

93 

70 

93 
72 

94 
71 

95 
73 

95 

74 

93 
74 

95 
69 

91.1 
70.9 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

91 

71 

95 

71 

95 

71 

90 
72 

79 
70 

82 
61 

83 
59 

85 
59 

90 
62 

92 
69 

86 
66 

88 
66 

91 
66 

91 
66 

91 

70 

92 

71 

92 

72 

88 
71 

90 
71 

92 

71 

92 

66 

92 
69 

92 
69 

92 

66 

94 
66 

95 

71 

95 
69 

96 

70 

96 
69 

69 

74 

92 
69 

90.6 
66.4 

DAINCERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

93 
73 

95 
75 

94 
76 

85 
69 

83 
66 

82 
64 

84 

61 

89 
69 

88 

74 

91 

71 

92 

71 

92 

71 

92 

71 

94 

74 

95 
74 

95 

73 

95 
72 

93 
73 

96 

74 

98 

74 

96 
73 

93 

70 

96 

70 

97 

71 

98 

76 

99 

77 

97 
75 

96 
76 

95 
71 

91 
71 

92 
72 

92.8 
71.8 

OIALVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

95 
73 

97 
72 

95 
74 

80 
70 

80 
64 

85 
59 

67 
58 

95 

67 

93 

75 

91 
68 

92 
67 

94 
66 

93 
67 

95 
71 

96 
71 

96 
70 

91 
71 

94 
71 

94 
71 

95 

70 

92 

69 

93 

70 

98 
70 

97 
73 

98 
73 

98 
72 

97 
73 

98 

73 

95 
70 

90 
70 

93 
67 

93.1 
69.5 

ENORV 

MAX 

Mm 

87 
66 

92 

75 

93 

76 

90 
69 

84 
66 

82 
57 

85 
57 

65 
58 

90 
63 

91 
68 

91 
68 

92 

67 

93 

68 

90 
72 

92 

72 

95 
72 

95 
72 

90 
70 

95 

70 

94 
69 

96 
69 

91 
69 

90 
69 

93 
69 

95 

69 

96 
70 

97 

70 

97 
73 

97 
73 

96 
70 

94 
68 

91.9 
68.6 

EVtOALE 

MAX 

Mm 

9S 
62 

96 

75 

96 

70 

96 

73 

81 
66 

61 
62 

85 
61 

87 
66 

88 
67 

90 
66 

87 
64 

90 
65 

89 
65 

84 
68 

87 
68 

90 
66 

87 
67 

87 
69 

90 

70 

90 
70 

90 
66 

86 
69 

89 
69 

91 
68 

93 
66 

94 
68 

91 
66 

92 

68 

92 
69 

92 

67 

91 
67 

89.6 

67.3 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

9<> 
73 

93 
74 

93 

75 

83 
71 

81 
66 

64 
61 

84 
60 

90 
67 

90 
72 

87 
69 

88 
68 

69 
67 

69 
69 

82 
72 

93 
74 

92 

71 

86 
71 

90 
73 

92 

71 

92 

71 

89 
69 

91 

71 

91 
69 

92 

71 

92 
72 

94 
71 

95 

72 

95 
74 

94 
77 

94 
72 

92 

76 

90.0 
70.6 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

98 

74 

96 

74 

98 
77 

90 
68 

62 
68 

85 
60 

87 
59 

93 
66 

92 

71 

88 
70 

90 
67 

91 
68 

90 
71 

95 

73 

96 

74 

95 
72 

89 
71 

95 

73 

95 
72 

96 

70 

94 
66 

89 
70 

97 
69 

97 
68 

98 
69 

98 
71 

98 

74 

99 
72 

96 

74 

98 
73 

99 
65 

93.7 
70,0 

CILMER  2  w 

MAX 

Mm 

86 

70 

73 

92 

73 

91 
68 

83 
64 

80 
55 

81 
56 

82 
57 

89 
69 

90 
66 

90 
65 

88 
64 

69 
66 

92 
69 

92 

70 

92 
69 

93 

70 

90 
68 

88 

70 

92 
68 

93 
67 

86 
67 

90 
65 

93 

67 

95 
67 

95 
72 

96 

73 

95 

73 

94 
72 

91 
70 

90 
65 

90.0 
67.4 

CROVETDN 

MAX 

Mm 

97 
74 

96 
72 

93 

73 

95 

71 

82 
69 

64 
60 

66 
56 

92 

67 

95 
67 

96 
67 

69 
65 

91 
65 

89 
67 

89 
70 

91 

71 

92 

72 

86 
72 

91 

71 

92 
69 

91 
69 

68 
69 

68 

71 

92 
68 

93 

70 

93 

70 

92 
71 

94 
72 

93 

73 

94 

74 

90 
72 

91 
68 

91.1 
69.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

94 
73 

96 

70 

95 

71 

93 
66 

79 
65 

82 
58 

83 
55 

68 
65 

92 

66 

91 
66 

69 
62 

90 
64 

91 
64 

90 
68 

91 
68 

94 
68 

90 
69 

86 
68 

92 

68 

94 
67 

93 

69 

92 

67 

91 
66 

94 

70 

95 
69 

94 
70 

94 
69 

94 
70 

95 

72 

92 
64 

86 
64 

90.6 
66.8 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

9* 

74 

95 
74 

95 
76 

96 

75 

90 
69 

65 
65 

88 
65 

89 
67 

95 
72 

91 
71 

91 
69 

92 

70 

86 
71 

90 
72 

92 
72 

94 
74 

92 

74 

68 
7* 

93 

74 

91 
73 

93 

70 

89 
72 

86 
71 

93 

70 

94 
70 

94 
71 

95 
72 

95 
73 

96 

73 

95 

75 

97 
70 

92.2 
71.5 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

87 

70 

93 
73 

92 

74 

91 
67 

78 
64 

82 
59 

83 
57 

89 
57 

88 
70 

87 
68 

66 
65 

88 
64 

90 
64 

86 
68 

90 

71 

93 

72 

95 

71 

87 
68 

86 
70 

92 
66 

91 
66 

86 
68 

90 
68 

91 
69 

95 
71 

95 

72 

94 
71 

95 
70 

95 

71 

81 
71 

86 
65 

69.2 
67.8 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

98 
72 

98 
73 

96 

74 

98 
71 

89 
68 

64 
61 

87 
60 

89 

61 

94 
70 

94 
70 

90 
67 

92 

67 

92 

67 

90 
69 

94 
71 

95 

71 

95 
71 

87 

70 

92 

71 

94 
69 

95 

67 

90 
69 

68 
69 

94 
70 

95 
70 

97 
71 

98 

71 

98 

71 

99 
72 

90 
67 

94 
67 

93.1 
68.9 

JACKSON  HILL  CUARD  STA 

MAX 

Mm 

95 

75 

96 
73 

94 
73 

95 
70 

77 
68 

80 
S9 

82 
58 

86 
61 

86 
66 

91 
67 

86 
64 

90 

64 

91 
64 

89 
65 

89 

71 

92 
69 

86 
70 

88 
69 

92 

69 

91 
69 

92 
69 

67 
69 

91 
68 

90 

70 

94 
72 

93 

72 

94 
72 

93 
72 

94 
74 

83 

70 

86 
67 

69.6 
68.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

94 
74 

95 
73 

94 
76 

91 

71 

81 
66 

83 
60 

64 
59 

90 

67 

90 
72 

87 
68 

69 
67 

91 
66 

89 
68 

93 
72 

95 
73 

95 
72 

89 
72 

91 
7t 

93 

71 

94 

70 

92 

70 

90 
70 

94 
69 

96 

70 

97 
70 

98 
72 

98 
73 

97 
74 

95 
74 

91 
71 

91 
68 

91.8 
70.0 

JASPER  3  SH 

MAX 

Mm 

95 

73 

95 

70 

95 
69 

90 
69 

77 
66 

81 
59 

82 
59 

66 
70 

89 
67 

90 
66 

69 
65 

89 
65 

90 
66 

66 
69 

90 
71 

93 

70 

69 

70 

84 
69 

91 

70 

93 
69 

93 

70 

88 

70 

91 
68 

85 
66 

93 
68 

94 
69 

93 
69 

96 
69 

92 

72 

90 
65 

93 
66 

69.7 
67.9 

KARNACK 

MAX 

Mm 

91 
70 

92 
72 

91 
74 

87 
66 

80 
62 

60 
59 

60 
56 

87 
62 

88 
66 

6! 
65 

89 

65 

90 
63 

90 
67 

91 
72 

92 
69 

93 
66 

90 
66 

90 
70 

91 
69 

91 
68 

90 
69 

89 
66 

93 

66 

94 
67 

94 
70 

94 

72 

94 

73 

93 

92 

74 

92 
68 

86 
66 

69.6 
67,3 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

97 
64 

95 
70 

95 

70 

85 
68 

62 
68 

85 
62 

85 
62 

85 
69 

88 
68 

68 
69 

91 
68 

91 
66 

91 
69 

88 

73 

92 

71 

90 
73 

90 
72 

92 

71 

94 

70 

95 

73 

86 

73 

93 

74 

9S 
72 

94 
72 

95 

75 

94 

74 

93 
70 

90 
72 

87 

74 

84 
66 

88 
70 

90.3 
70.1 

LINDEN 

MAX 

Mm 

89 
71 

91 

74 

92 

73 

89 
68 

86 
64 

61 
59 

62 

57 

81 
58 

86 
67 

87 
68 

68 
67 

86 
66 

90 
67 

69 
69 

91 
71 

92 

68 

94 
70 

90 
70 

66 

71 

91 
71 

92 

71 

86 

68 

89 

69 

92 

70 

93 

71 

94 
71 

94 
73 

93 

75 

93 
69 

86 
66 

89 
68 

89.2 

68.5 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

96 
75 

95 
72 

92 
72 

96 
75 

63 
68 

62 
62 

85 
56 

86 
58 

91 
65 

92 
69 

68 
65 

91 
65 

92 
65 

87 
67 

69 
70 

91 

70 

90 
73 

87 
72 

90 
72 

91 
70 

91 
70 

87 
71 

88 

70 

92 

70 

93 
69 

94 
69 

93 
70 

94 

70 

95 
72 

89 

74 

90 
68 

90.3 
68,9 

LONCVIEH 

MAX 

Mm 

88 
73 

93 

74 

90 
75 

94 
70 

83 
66 

82 

63 

63 
61 

83 
59 

88 

67 

83 
67 

90 
69 

90 
66 

90 
66 

91 
65 

93 

7* 

94 

70 

93 

71 

90 
71 

91 
71 

93 
71 

93 
72 

68 
69 

91 
69 

93 

70 

95 

71 

95 
71 

95 

74 

95 

75 

95 

75 

84 
66 

89 
68 

90,2 
69.4 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

96 
71 

99 

72 

96 

72 

98 

74 

79 

70 

82 

61 

84 
58 

87 
59 

92 
66 

93 

68 

68 
66 

91 
66 

93 
66 

90 
68 

94 

71 

94 
72 

95 
72 

88 

72 

93 

70 

95 

70 

94 
70 

66 

70 

90 
69 

9! 
69 

95 

68 

98 
68 

98 
71 

98 

71 

100 
73 

90 
72 

92 
69 

92.4 
68.9 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

95 
76 

94 
73 

93 

76 

81 
73 

84 
69 

84 
64 

66 
62 

92 
72 

92 
72 

69 
71 

91 
70 

92 

68 

90 
69 

88 
73 

92 

74 

90 
73 

88 

73 

92 

73 

92 

74 

93 

74 

69 
74 

91 
73 

93 

71 

94 
74 

94 
74 

94 
74 

95 

74 

94 
75 

87 
73 

92 
74 

91 
70 

90.7 
72.1 

HAOISQNVILLE 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 

70 

96 
75 

95 
62 

63 
65 

86 
61 

66 
61 

94 
67 

93 
69 

89 
69 

93 
66 

91 
66 

89 
68 

95 
68 

95 
65 

9S 
70 

94 
68 

94 

71 

84 
70 

94 
70 

95 
67 

90 
68 

93 
67 

93 

68 

94 
68 

95 
71 

96 
70 

96 

70 

94 
71 

97 
71 

95 
66 

92.8 
66.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

89 
73 

93 
73 

92 

75 

93 
69 

62 
65 

80 
61 

84 
56 

83 
57 

88 
68 

88 
67 

66 
67 

89 
66 

90 
66 

92 
66 

91 
66 

92 
68 

92 
69 

89 

70 

92 
71 

93 
69 

93 
70 

87 
68 

92 
68 

94 
68 

94 
70 

96 

73 

96 

71 

94 
71 

94 
66 

84 
68 

88 
68 

90.1 
67.9 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

93 

72 

94 

75 

92 

73 

84 
70 

82 
65 

82 
55 

82 
55 

91 
61 

68 
70 

86 
67 

88 
67 

91 
67 

94 
68 

96 

72 

94 
70 

92 

69 

91 
70 

93 
66 

94 
66 

90 
69 

90 
67 

94 
66 

96 
66 

98 
68 

99 
68 

98 
72 

98 

74 

96 
75 

93 

68 

93 

70 

96 
71 

91.9 
68.3 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

89 

70 

92 

75 

93 

73 

89 
68 

86 
65 

81 
59 

82 
56 

69 
60 

91 
67 

88 
67 

91 

67 

91 
66 

91 
65 

91 

70 

93 

72 

94 
68 

95 

70 

93 
70 

92 

70 

94 
68 

94 
69 

67 
69 

92 

66 

94 
67 

97 
69 

95 
69 

95 

66 

94 
69 

97 
68 

90 
69 

91 
69 

91.3 
67.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

ee 

71 

91 

74 

92 
74 

89 
69 

86 
64 

80 
57 

82 
56 

83 
61 

90 
66 

68 
67 

69 
68 

89 
67 

90 
68 

69 
71 

92 

75 

92 

72 

94 
70 

92 

70 

90 

70 

93 
69 

93 
69 

90 
68 

97 
69 

94 
69 

96 

71 

97 
72 

96 

74 

96 

74 

95 
69 

94 
69 

91 
68 

90.9 
66.9 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

94 
75 

96 
74 

93 

75 

93 
69 

80 
68 

62 
61 

84 
58 

82 
61 

85 

64 

91 
68 

68 

67 

90 
67 

92 
69 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

91 
71 

88 
71 

93 
71 

92 

71 

92 
70 

90 
70 

91 
69 

93 

74 

97 
73 

97 
73 

96 

73 

95 
74 

97 
75 

84 
63 

89 

69 

90.5 
69.7 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

87 
72 

94 
71 

94 
72 

94 
72 

79 
6! 

65 

60 

84 
59 

66 
62 

92 

67 

94 
67 

66 
68 

89 
66 

94 
68 

90 
70 

92 

73 

93 

71 

92 

72 

87 
73 

89 
71 

91 
70 

91 
68 

87 
70 

90 
69 

92 

70 

93 

70 

93 
71 

94 
72 

V. 

94 
71 

9o 
70 

93 

66 

90.4 
69.0 

POYNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

93 

73 

92 

74 

92 

75 

82 

73 

84 
69 

84 
63 

84 
62 

90 
68 

93 
72 

67 
69 

90 
69 

91 
67 

89 
68 

92 
72 

92 

74 

93 
71 

87 
72 

89 

73 

92 
71 

93 
72 

69 
72 

90 

71 

91 

71 

91 
74 

95 
73 

95 
75 

94 
75 

96 
75 

96 
78 

94 
73 

93 

71 

90.7 
71.5 

ROCKLAND  I  W 

MAX 

Mm 

98 
72 

96 
69 

96 

71 

89 

70 

81 
68 

89 
58 

88 
54 

91 
64 

94 
66 

89 
65 

89 
65 

92 
62 

90 
64 

92 

69 

94 
67 

68 
68 

92 
69 

92 
69 

93 

67 

69 
68 

92 

68 

93 
69 

95 
68 

96 
67 

96 
68 

96 
66 

98 

69 

91 
72 

90 
68 

91 
65 

92.0 
66.9 

RUSK 

MAX 

Mm 

88 
73 

94 
72 

93 
74 

92 
68 

76 
65 

60 
61 

81 
62 

82 
64 

90 
71 

87 
68 

67 
67 

89 

67 

90 
67 

69 

70 

91 
70 

92 

71 

91 

7! 

87 
70 

89 

71 

92 
69 

93 
69 

68 

70 

88 

70 

92 
71 

94 
70 

93 

72 

94 
71 

94 
72 

94 
73 

84 
69 

88 
69 

89.1 
69.3 
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TEXAS 
JULY 

1972 

Station 

Day 

ol  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAM  RAV8URN  DAM 

MAX 

MIN 

94 
75 

95 
72 

94 
73 

93 

72 

79 
69 

Bt> 
62 

63 

62 

86 
66 

90 
70 

91 
68 

67 
65 

91 
65 

90 
65 

68 
69 

66 
71 

92 
71 

90 
71 

Bt 
70 

93 
71 

92 

70 

93 

70 

65 
70 

92 

73 

93 

71 

94 
70 

94 

71 

94 
70 

95 

71 

94 
73 

94 
74 

66 
66 

90.3 
69.6 

SIMMS  *.  WNW 

MAX 
MIN 

9'< 
6B 

95 
73 

96 
72 

93 
69 

67 
63 

87 
56 

63 
55 

65 
56 

91 
66 

89 
65 

93 
66 

92 
64 

94 
67 

90 
71 

95 
71 

97 
66 

96 
69 

96 
68 

95 
69 

98 
68 

98 
69 

89 

67 

93 
66 

95 
67 

97 
68 

98 
68 

99 

70 

99 

74 

97 
66 

90 
66 

66 

67 

93.3 
66.8 

SULPHUR  SPDINSS 

MAX 
MIN 

89 
69 

94 
75 

93 

77 

93 
72 

63 
67 

83 
5! 

65 
55 

64 
66 

90 
65 

93 
69 

92 
69 

91 
69 

93 
69 

92 

72 

95 
72 

97 
72 

98 
72 

93 
72 

94 
72 

66 

70 

96 

70 

96 
69 

91 
68 

96 
71 

101 
71 

100 
73 

102 
73 

100 
74 

94 
72 

78 
73 

94 
70 

92.5 
69.5 

TEXIRKANA 

MAX 

MIN 

9? 
69 

94 

71 

95 
75 

90 

70 

85 
65 

82 
57 

62 
56 

63 

60 

69 
69 

91 
69 

91 
68 

92 
68 

92 

69 

91 
70 

95 

72 

96 
71 

97 
71 

92 

71 

91 
72 

95 
73 

95 

72 

B9 
69 

93 
69 

97 

70 

98 
71 

100 
73 

99 

73 

96 

77 

96 

66 

90 
68 

86 
69 

92.2 

69.3 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

9<. 
75 

95 
72 

94 
73 

93 
72 

80 
67 

80 
64 

64 
62 

86 
67 

90 
71 

91 
69 

88 
66 

89 
66 

66 
66 

65 

70 

68 
71 

90 
72 

90 
71 

67 
72 

92 

71 

91 

71 

90 

70 

66 

71 

90 

70 

92 

69 

94 

72 

94 
72 

93 

69 

94 

72 

91 

74 

89 
70 

86 
67 

89.5 
69.8 

TYLER  5  Hi 

MAX 

MIN 

B3 

70 

94 
75 

95 
76 

92 
70 

79 
66 

80 
56 

62 
55 

82 
55 

91 
69 

89 
67 

86 
66 

87 
65 

90 

70 

91 
72 

94 

73 

95 
69 

95 

71 

91 

69 

88 
69 

90 
68 

91 
66 

87 
68 

68 
67 

93 
69 

94 
71 

94 
74 

95 
74 

96 

75 

95 
76 

93 

69 

91 
66 

90.0 
68.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

96 
72 

93 
66 

92 

70 

89 
67 

79 
66 

83 
61 

66 
56 

90 
66 

92 
66 

67 
67 

90 
63 

89 
63 

67 
63 

64 
66 

69 
66 

86 

67 

86 
70 

91 

70 

91 
69 

91 

70 

67 
66 

68 
68 

91 
68 

92 

65 

91 
67 

92 

68 

92 

66 

92 

67 

90 
70 

87 
68 

68 
65 

89.2 
66.6 

WILLS  POINT 

*     •     • 

MAX 

MIN 

as 

70 

95 
75 

95 

75 

94 
70 

66 
66 

83 

59 

85 
59 

85 
59 

93 

64 

95 
69 

92 
67 

93 
67 

94 
66 

95 
69 

96 
72 

97 
72 

97 

71 

93 

71 

95 

71 

95 

71 

96 
70 

92 

69 

93 

69 

94 
70 

96 
71 

98 

72 

99 
72 

100 
7* 

99 

76 

100 
70 

95 
69 

93.6 
69.3 

Trans  pecos       05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

9S 
60 

98 
63 

90 
70 

69 

60 

86 
60 

92 

60 

92 
67 

90 
66 

66 

68 

90 
64 

87 
65 

86 
64 

84 
60 

87 
60 

86 
61 

66 

60 

86 

65 

82 
61 

80 
66 

84 
62 

62 
63 

83 

60 

86 

60 

86 

60 

88 

60 

91 

60 

90 
66 

95 

67 

92 
63 

95 

61 

96 

90 

68.7 
63.3 

B4K6RSFIELD 

MAX 

MIN 

94 
72 

95 

72 

97 
75 

94 
73 

94 
64 

80 
63 

69 

69 

93 

71 

95 

73 

93 

72 

92 

70 

92 

72 

93 

72 

95 
66 

93 
69 

91 
71 

92 

70 

90 
71 

86 

67 

87 
66 

91 
71 

92 

70 

91 
70 

91 
69 

92 

70 

94 
72 

97 
72 

97 
72 

98 

73 

101 
72 

102 
75 

93.0 
70.5 

BALMURHEA 

MAX 

MIN 

101 

92 

78 

93 

97 

98 

97 

95 

90 

96 

92 

92 

85 

86 

92 

92 

95 

98 

99 

100 

CANOELARU 

MAX 

MIN 

107 

6e 

no 

76 

105 
76 

101 
73 

96 

67 

100 
68 

103 

75 

103 
70 

100 
66 

101 
66 

102 
66 

97 
65 

97 
65 

97 
65 

96 
65 

69 
65 

90 
67 

99 
66 

93 
69 

92 
62 

94 
65 

96 
64 

96 
67 

98 
67 

99 
66 

102 
67 

102 
66 

104 
65 

104 
68 

106 
63 

1U6 
63 

99,7 

67.2 

CHISUS  BASIN 

MAX 

MIN 

90 
65 

96 
66 

92 
63 

92 
56 

86 
57 

83 
57 

63 
61 

65 
60 

86 
62 

66 
63 

85 
62 

92 
62 

87 
62 

80 
63 

83 
61 

82 
62 

89 
63 

82 
62 

73 
62 

79 
56 

80 
57 

81 
61 

82 

60 

82 
61 

90 
61 

86 
62 

95 
64 

68 
62 

95 
62 

89 
65 

90 
70 

66.1 
61.7 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

105 
67 

102 
64 

95 
62 

90 

67 

86 
65 

97 
61 

96 
60 

94 

71 

98 
61 

95 
64 

93 
67 

94 

60 

91 
64 

97 
60 

97 
62 

95 
63 

95 
64 

92 

62 

86 
65 

85 

62 

86 
61 

89 
62 

90 
61 

90 
63 

92 
63 

96 
62 

100 
63 

100 
63 

96 
65 

101 
62 

107 
62 

9*. 7 
63.2 

CRANE 

MAX 

MIN 

92 
69 

96 

71 

100 
73 

96 

70 

95 
60 

79 
62 

91 
62 

95 
66 

96 

71 

96 

71 

95 
62 

95 

70 

96 
72 

94 
66 

97 
66 

94 
70 

91 
71 

94 
68 

89 
69 

95 
69 

94 
69 

94 

70 

92 
69 

96 
66 

99 
68 

99 
72 

101 
71 

97 
71 

104 
73 

95,0 
66.7 

ORVDEN 

MAX 

MIN 

96 
65 

95 

74 

96 

74 

92 
72 

95 
66 

80 
65 

86 
70 

92 

71 

95 
72 

92 

71 

93 
70 

93 
71 

95 

70 

93 
71 

95 
70 

92 

72 

90 
70 

90 
72 

87 
68 

85 
70 

92 

71 

92 

70 

90 
70 

91 
68 

92 

70 

93 
69 

97 

72 

97 
70 

97 
73 

97 
70 

102 
66 

92.7 

70.2 

EL  PASO  wsn  AP 

MAX 
MIN 

100 
71 

102 
72 

100 
75 

95 

70 

87 
68 

93 
67 

95 
69 

97 
71 

95 
71 

94 
69 

97 
71 

94 
66 

87 
64 

94 
69 

96 
71 

93 
72 

91 
70 

91 
71 

67 
66 

68 
67 

91 
68 

91 

70 

92 
69 

92 

71 

94 
69 

96 

70 

99 
73 

100 
70 

97 
72 

96 
69 

104 
73 

9*. 5 
69.9 

FABENS 

MAX 

MIN 

97 
67 

101 
72 

103 
64 

101 
72 

91 
64 

88 
65 

95 
63 

96 

66 

95 
66 

96 
67 

97 
68 

96 
67 

94 
64 

86 
63 

93 
66 

97 
66 

94 
65 

90 
65 

92 
67 

66 
64 

87 
65 

90 
66 

92 
65 

91 
66 

92 

61 

94 
65 

97 
68 

100 
69 

100 
72 

97 
67 

100 
69 

9*. 6 
66.3 

FORT  HANCOCK  4  SE 

MAX 

MIN 

102 

106 

106 

106 

99 

63 

99 

98 

100 

99 

100 

99 

100 

96 

98 

100 

100 

9* 

96 

92 

69 

96 

97 

98 

99 

101 

103 

104 

107 

104 

105 

99.3 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 
MIN 

92 
65 

96 
65 

98 

70 

91 
69 

93 
61 

78 
60 

69 
61 

96 
67 

95 
68 

92 
67 

93 
69 

92 

70 

94 
66 

95 
62 

93 
62 

92 
66 

91 
67 

90 
69 

89 

70 

89 

70 

91 
67 

88 
68 

91 
65 

92 
65 

94 
67 

96 
67 

99 

70 

100 
69 

96 
67 

99 

70 

100 
71 

93.2 
66.8 

GRANOFaLLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

92 

64 

98 
69 

96 

71 

96 

70 

96 

71 

95 
71 

96 
71 

97 
65 

96 
65 

94 
70 

93 
70 

92 

72 

89 
69 

92 

70 

92 
68 

92 

68 

93 
66 

94 
67 

95 

67 

96 

67 

102 
69 

100 
69 

102 
70 

101 
70 

103 
71 

95.8 
68.9 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

107 
72 

lOB 
73 

104 
76 

105 
69 

95 
66 

96 
70 

102 
67 

100 
68 

101 
68 

100 
67 

102 

70 

96 

70 

95 

6* 

98 
67 

100 
73 

99 

70 

95 
66 

94 
72 

90 
70 

94 
63 

94 
66 

93 
68 

94 

70 

92 

71 

100 
72 

100 
72 

103 
76 

104 
72 

104 
73 

104 
68 

106 

70 

99.3 
69.9 

MARATHON 

MAX 
MIN 

95 
59 

96 
61 

92 
65 

86 
62 

66 
62 

76 
56 

90 
60 

64 
60 

85 
59 

90 

60 

69 
61 

67 
62 

90 
61 

63 

59 

65 

57 

85 
56 

63 
56 

87 
61 

67 
6! 

80 
64 

82 

64 

65 
64 

67 
61 

88 

60 

68 
61 

90 
61 

91 
61 

89 

60 

91 
64 

91 
61 

92 
61 

67. J 
60.6 

MARFA  NO,  2 

MAX 
MIN 

97 
58 

98 

72 

96 
61 

90 
61 

84 
62 

86 
63 

93 
59 

89 
60 

90 

57 

69 
57 

69 
57 

67 
60 

66 
59 

67 
57 

90 
55 

63 
56 

63 
61 

84 
60 

80 
63 

85 

60 

83 
61 

85 

57 

85 
57 

86 
58 

67 

55 

91 
57 

92 
62 

95 

56 

93 
62 

95 
58 

97 
58 

66.9 
59.* 

MENTONE  2  S 

MAX 

MIN 

93 
68 

103 

71 

107 
76 

96 
70 

80 
63 

S2 
65 

96 
70 

102 
72 

102 
69 

102 

71 

99 
72 

99 

73 

96 

66 

99 
60 

100 
61 

102 
67 

99 

70 

106 
69 

87 

71 

69 
65 

69 
65 

93 
69 

96 
66 

94 
69 

97 
67 

99 

67 

102 

71 

102 
70 

105 

71 

101 
65 

106 
65 

97.6 
68.3 

MONAHANS 

MAX 

MIN 

106 
68 

104 
66 

102 
64 

106 
65 

97 
67 

92 

57 

91 
63 

95 
62 

98 
64 

98 

64 

97 
63 

96 
64 

97 
64 

96 
63 

100 
65 

99 
65 

97 
63 

99 

64 

94 
63 

90 
62 

91 
65 

96 
69 

96 
70 

102 
72 

10* 
69 

104 
70 

104 
69 

101 
69 

101 
69 

10* 
70 

105 
70 

98.6 
65.7 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

B7 

57 

B7 
58 

89 

61 

84 
55 

84 
56 

86 
58 

89 
60 

64 

58 

85 
53 

78 
58 

65 
59 

76 
53 

75 
52 

77 
54 

61 
54 

75 
40 

75 
57 

77 
57 

74 
56 

7* 
55 

74 
54 

76 
55 

76 
55 

78 
55 

60 
57 

82 
59 

85 

61 

65 

61 

83 

62 

66 

61 

90 
65 

ai.3 

S6.6 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 
MIN 

93 
66 

98 
69 

100 
73 

94 
69 

90 
65 

84 
63 

90 
62 

94 
63 

95 
70 

95 

70 

94 
68 

92 

68 

92 
68 

82 
63 

66 
67 

68 

67 

64 
68 

64 
66 

79 
67 

77 
65 

67 
67 

67 
65 

67 
66 

88 
67 

95 
65 

90 
65 

92 
69 

93 

66 

95 

67 

95 

67 

99 

69 

90.4 
66.8 

PECOS 

MAX 

MIN 

90 
63 

102 
65 

106 
75 

95 

70 

93 
64 

82 
64 

96 
65 

103 
69 

103 
70 

95 
70 

99 

70 

100 
72 

97 
69 

99 

64 

101 
64 

101 
70 

96 
70 

100 
70 

95 
71 

94 

64 

94 
64 

92 

68 

94 
68 

96 
68 

97 
67 

99 

68 

104 
66 

104 
69 

104 
69 

101 
66 

107 
67 

98.1 
67,6 

PENWELL 

MAX 

Mm 

90 
68 

95 
69 

92 

61 

74 
62 

66 
67 

91 
69 

93 
69 

91 
69 

90 
71 

91 
69 

92 
64 

92 

70 

92 

66 

99 
71 

88 
66 

85 

67 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

92 
66 

93 
69 

98 

70 

97 
69 

99 

71 

101 
69 

91.2 
68.1 

PRESIDIO 

MAX 

MIN 

105 
71 

104 
69 

100 
79 

98 
74 

92 
72 

97 
71 

101 
75 

100 
72 

96 
67 

100 
67 

100 
68 

98 
67 

92 
67 

97 
72 

96 

73 

66 
69 

92 

71 

93 
70 

90 
69 

92 
69 

92 
66 

94 

71 

93 
71 

96 
69 

96 
73 

100 
72 

100 
76 

100 
74 

103 
77 

103 
69 

10* 
66 

97.3 
70.6 

RED  BLUFF  OAM 

MAX 
MIN 

SALT  Flat  k  ene 

MAX 

Mm 

92 
72 

99 
69 

102 
73 

92 

67 

90 
63 

78 
63 

87 
63 

93 
67 

91 
66 

91 
70 

92 

71 

92 

70 

93 

64 

90 
62 

93 

71 

93 

69 

94 
69 

94 
67 

90 
64 

79 
62 

65 
65 

65 
67 

69 
67 

69 
68 

90 
66 

93 
67 

95 
69 

98 

70 

96 
74 

95 
67 

100 
72 

91.7 
67.6 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

89 
65 

91 
70 

92 
71 

88 
70 

90 
65 

77 
60 

66 
64 

90 
6B 

90 
66 

90 
69 

90 
66 

90 
66 

91 
70 

90 
65 

87 
66 

88 
66 

86 
66 

86 
69 

84 
67 

76 
67 

86 
69 

67 
68 

66 
68 

87 
67 

87 
68 

89 
68 

94 
70 

92 

70 

94 
70 

94 
65 

96 
66 

ee.6 

67.6 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

94 
75 

96 
74 

96 
75 

93 

67 

84 
67 

88 
62 

90 
70 

93 

73 

93 
74 

92 

73 

92 

72 

94 
64 

93 

73 

92 
69 

91 
72 

91 
63 

89 
71 

B5 
71 

64 
70 

90 
68 

90 
72 

90 
71 

98 
71 

91 
71 

93 

70 

95 

73 

95 
74 

96 

74 

99 

75 

102 
67 

10* 
69 

92,7 
70,6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

100 
66 

100 
65 

99 
66 

97 
63 

90 
61 

95 
63 

92 
63 

92 
63 

92 
62 

91 
64 

90 
64 

90 
60 

92 
58 

92 

60 

93 
63 

90 
64 

89 
6t 

64 
65 

83 
60 

84 
60 

65 
61 

66 

61 

89 
62 

92 

61 

93 

60 

94 
65 

97 
62 

99 
62 

99 
61 

101 
68 

92.3 
62.7 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

103 
67 

98 

74 

107 
68 

84 

64 

92 

59 

97 
63 

96 

60 

94 
68 

97 
67 

96 

65 

91 
65 

96 
64 

65 

63 

79 
62 

8S 

60 

88 
62 

89 
64 

90 
65 

93 
64 

97 
67 

97 
68 

99 

69 

96 
66 

100 
66 

107 
67 

94.* 

65.2 
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Continued 

Ul 

\IL 

Y 

It 

MJ 

■'tJ 

ttA 

lU 

at 

.b 

TFXAb 
JULY 

1972 

Slation 

Day 

of  Month 

cn 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

UINK  fit    AIRPORT 

MAX 

MIN 

97 
71 

101 
74 

95 

72 

87 
66 

77 
62 

91 
65 

100 
68 

100 

71 

96 

70 

97 

70 

95 

70 

94 
69 

95 

70 

98 
63 

96 
71 

97 
71 

94 
67 

94 
70 

65 
68 

64 
66 

92 
69 

94 
69 

95 

67 

95 

69 

94 
65 

100 
66 

98 

71 

98 
71 

99 
69 

104 
69 

108 
72 

95.2 

68.3 

VSLET4 

*     •     • 

MAX 
MIN 

100 
67 

105 
74 

106 
67 

99 
66 

91 
6U 

97 
65 

100 
68 

100 
69 

101 
66 

98 
67 

98 

70 

98 
64 

91 
64 

95 
66 

98 
67 

97 
66 

93 
6* 

96 
67 

91 
61 

92 
69 

93 
67 

95 

67 

94 
68 

96 
66 

101 
68 

103 
66 

104 
72 

lUl 
66 

102 
69 

97.8 
66.9 

EDMARDS  PLATEAU     06 

AHISTAO  OAH 

MAX 

MIN 

97 

76 

96 
74 

98 
75 

96 

75 

97 

74 

85 

70 

68 
68 

91 
66 

93 

72 

93 

73 

95 

73 

94 
73 

94 
73 

95 

73 

92 

72 

92 

72 

91 

71 

91 

71 

69 
69 

91 
72 

93 
71 

93 

70 

91 
70 

93 
69 

93 
69 

97 

72 

96 
74 

98 
73 

96 

73 

103 

73 

93.7 
71.9 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

9B 
66 

93 

70 

97 
72 

95 
69 

77 
56 

78 
59 

88 
61 

90 
64 

94 
68 

95 

70 

94 
69 

93 
67 

96 
67 

95 
63 

93 
60 

90 
66 

92 
66 

86 
66 

69 
66 

68 
67 

91 
64 

91 
65 

90 
64 

95 
65 

95 
66 

95 
67 

95 
70 

98 
68 

98 
65 

100 
66 

92,4 

65.8 

BLANCO 

MAX 
MIN 

95 
73 

95 

74 

93 
76 

94 
75 

93 
68 

83 
61 

88 
60 

89 
61 

94 
72 

91 
72 

93 
70 

92 

71 

94 
72 

93 

71 

94 
69 

93 
72 

88 
69 

67 
69 

93 
72 

94 
72 

90 
69 

69 

70 

90 
71 

92 

71 

93 
71 

93 
72 

94 
72 

94 
72 

98 
66 

97 
69 

92.3 

70.1 

BOERNE 

MAX 

MIN 

92 

70 

91 
70 

91 

74 

92 

74 

91 
67 

32 
59 

85 
58 

68 
59 

92 

71 

90 
70 

91 
69 

90 
71 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

90 
70 

85 
67 

84 
67 

86 

71 

89 

71 

68 
69 

66 
69 

90 
68 

90 
68 

91 
69 

91 
71 

91 
72 

92 

71 

95 
67 

99 
67 

69.9 
68.7 

9RACKBTTVILLE 

MAX 
MIN 

9<, 

7'. 

98 

74 

99 
73 

97 
70 

96 

71 

83 
68 

89 
68 

90 
69 

93 

70 

96 

70 

90 
73 

95 

74 

93 

70 

94 
71 

99 

71 

91 
71 

92 

71 

91 
70 

96 
72 

93 

70 

93 

70 

91 

69 

94 
69 

94 
71 

95 

70 

97 
71 

96 

71 

95 
72 

102 
71 

103 

71 

94.2 
70.8 

BRADY 

MAX 

MIN 

95 
66 

96 
71 

98 
71 

96 
72 

83 
65 

82 
58 

88 
59 

93 
63 

97 
68 

96 

67 

97 
66 

97 
67 

96 
69 

96 
66 

95 
66 

94 
67 

96 
66 

93 
70 

69 

68 

95 
66 

95 
66 

90 
65 

95 
69 

94 
65 

93 

65 

96 

67 

99 
68 

98 

70 

99 

71 

99 
66 

99 
66 

94.6 
66.7 

BURNET 

MAX 

MIN 

93 

73 

92 
74 

92 
74 

97 
65 

78 
65 

83 
59 

86 
62 

90 
69 

91 

71 

90 
71 

90 
69 

91 
70 

91 

70 

90 
68 

90 
70 

68 
73 

85 
70 

90 
73 

91 
73 

91 
73 

90 
69 

87 
69 

90 
66 

91 
69 

92 

67 

92 

71 

92 
70 

93 

71 

97 
71 

9! 
67 

94 
66 

90.4 
69.4 

CAMP  MDOD 

MAX 

MIN 

98 

71 

98 
70 

96 
69 

96 
75 

81 
68 

89 
65 

90 
64 

94 
68 

96 
69 

95 
72 

95 
70 

96 
70 

96 

73 

95 
68 

93 

70 

92 

70 

86 
69 

68 
68 

92 
66 

93 

72 

90 
69 

90 
70 

89 
67 

91 
70 

91 
69 

93 

73 

95 

74 

97 
74 

98 

70 

lUO 
66 

100 
65 

93.4 
69.5 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

95 

73 

87 
72 

89 
74 

86 
70 

88 
75 

96 
64 

90 
67 

93 
69 

93 
70 

94 
68 

93 
70 

93 
71 

94 
70 

92 
70 

92 

72 

91 
70 

90 
69 

92 

72 

92 
69 

91 
71 

92 

70 

90 
69 

92 
67 

92 
69 

93 
68 

95 

71 

95 
72 

96 

71 

100 
68 

104 
62 

103 

70 

93.0 
69.8 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

93 
68 

93 
69 

96 

72 

93 

70 

79 
62 

79 
62 

87 
64 

67 
65 

92 
67 

93 

69 

93 
70 

92 

69 

95 
69 

90 
64 

92 
65 

90 
69 

91 
69 

87 
69 

89 
69 

90 

70 

92 
66 

90 
69 

91 
65 

92 

65 

93 
66 

94 
66 

95 
69 

99 
70 

96 
70 

100 
63 

102 
64 

91.6 
67.1 

DEL  RIO  KSD  AP 

MAX 
MIN 

96 
74 

98 
75 

96 
78 

97 
72 

84 
69 

69 
69 

90 
69 

93 
72 

94 
74 

95 
73 

94 
73 

95 
75 

95 

73 

93 

74 

92 
72 

90 
73 

90 
71 

90 
69 

91 
73 

91 
73 

93 
71 

91 

71 

90 
71 

93 
70 

92 

70 

97 
73 

95 
74 

96 
75 

97 
73 

102 

73 

103 
72 

93.6 
72.4 

EDEN  I 

MAX 

MIN 

94 
71 

97 
71 

95 

72 

92 

66 

83 
65 

88 
59 

90 
63 

96 
66 

95 
72 

95 
69 

94 
69 

96 
69 

92 

71 

92 
65 

91 
67 

90 
66 

90 
66 

S» 
72 

93 
68 

95 
69 

92 
67 

92 
66 

91 
66 

93 

65 

95 

68 

96 
69 

96 
72 

96 

70 

100 
69 

102 
64 

104 
68 

93.8 
67.7 

ELODRADD  U  NW 

MAX 

MIN 

92 
70 

91 

74 

94 
68 

92 
64 

88 
62 

86 
62 

88 
66 

92 

66 

91 
67 

92 

70 

94 
68 

92 
62 

94 
64 

92 
67 

94 
69 

89 
67 

66 
67 

87 

67 

90 
66 

92 
64 

91 
62 

87 
62 

69 
63 

90 
63 

93 

63 

94 
71 

94 
70 

99 

71 

99 
62 

99 
67 

100 
67 

91.8 
66.4 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

91 
70 

90 
72 

91 
72 

90 
68 

80 
66 

89 
69 

87 
60 

91 
65 

91 
69 

90 
67 

91 
69 

93 
68 

93 
69 

93 
68 

92 
67 

68 
68 

66 
64 

62 
67 

69 
65 

91 
66 

69 

67 

90 
67 

91 
67 

92 

67 

92 
67 

93 

70 

93 
67 

94 

70 

96 
68 

96 
66 

96 
65 

90.5 
67.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

94 
74 

94 
74 

94 
75 

89 

70 

SI 
60 

87 

61 

SB 
63 

69 
65 

92 

71 

92 

71 

92 

70 

92 

70 

93 

70 

94 
70 

93 
69 

67 

70 

68 
72 

90 
72 

94 
72 

95 
70 

92 
66 

92 
68 

93 
68 

93 
66 

94 
68 

95 
69 

95 
72 

97 
72 

99 

69 

100 
62 

96 
63 

92.3 
63.9 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

93 
71 

96 

74 

95 

74 

91 
70 

86 
67 

90 
59 

89 
60 

95 
63 

94 
70 

94 
66 

95 

65 

96 

65 

95 
63 

95 
64 

93 
65 

91 
63 

90 
65 

86 
72 

95 
68 

95 
66 

95 
65 

96 
63 

93 
66 

95 
63 

96 
64 

97 
70 

97 
69 

97 
72 

101 
70 

103 
62 

103 
64 

94.5 
66.5 

JUNO 

MAX 

MIN 

99 

74 

100 
75 

98 
72 

96 
70 

91 
67 

90 
65 

92 
68 

97 
73 

98 
73 

96 
73 

96 
73 

96 
72 

96 
70 

97 
73 

98 
70 

98 
69 

92 
71 

94 
69 

93 

73 

97 
71 

98 
72 

97 
73 

97 
66 

96 
66 

96 
74 

98 

74 

98 
79 

96 
62 

105 
68 

105 
69 

96.9 
70.8 

KERRVILLE 

MAX 

MIN 

93 

71 

91 
72 

91 
72 

91 
72 

92 
65 

82 
58 

85 
SB 

85 
59 

91 
69 

91 
67 

91 
67 

92 
68 

93 
69 

93 
66 

92 
68 

91 

66 

86 
64 

85 
66 

63 
67 

89 
66 

91 
69 

68 
68 

69 
69 

89 
67 

91 
66 

91 
66 

92 

70 

93 

71 

92 
68 

95 
64 

96 
63 

90.1 
67.0 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

93 

70 

94 
72 

94 
72 

93 

73 

88 
66 

81 
58 

85 
56 

67 
62 

92 
62 

92 

67 

92 
68 

90 
69 

92 
69 

93 
68 

93 
67 

92 

67 

91 
69 

68 
7t 

92 
69 

94 

70 

93 

67 

92 
69 

90 
66 

94 
67 

94 
66 

95 
66 

96 
69 

95 
69 

97 
72 

101 
67 

100 
62 

92.4 
67.4 

LANGTRY 

MAX 
MIN 

LLANO 

MAX 
MIN 

96 

74 

95 

74 

95 

75 

90 
69 

84 
57 

87 
61 

90 
67 

94 

71 

94 
70 

94 

70 

92 
69 

96 

71 

94 
72 

97 
72 

94 

71 

92 

73 

9(1 
73 

91 
71 

95 
72 

94 
71 

91 
69 

90 
71 

95 

70 

96 
68 

97 
71 

99 
73 

99 
72 

98 

74 

100 
67 

101 
68 

98 
71 

94.1 
70.2 

MASON 

MAX 

MIN 

96 
70 

96 

70 

88 
66 

84 
57 

89 

57 

90 
60 

97 
63 

98 
67 

96 
65 

95 
66 

67 
66 

94 
68 

95 
67 

91 
66 

95 

69 

95 

63 

96 
69 

99 
68 

100 
68 

96 
71 

104 
64 

101 
63 

94.8 
65.2 

MC  CAMEY 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
73 

97 
74 

94 
68 

88 
63 

80 
63 

68 
65 

92 

70 

94 
73 

93 

71 

92 

70 

92 

72 

94 
72 

93 
66 

94 
69 

90 
71 

91 

71 

90 
71 

66 
67 

86 
69 

91 
71 

91 
69 

91 
70 

91 
70 

92 
70 

93 
71 

97 
72 

97 
73 

98 

74 

99 
72 

103 
73 

92.5 
70.1 

MEDINA 

MAX 
MIN 

98 
69 

96 
69 

94 
68 

95 
62 

83 
59 

S3 

S7 

86 
57 

87 
61 

91 
67 

93 

66 

94 
65 

94 
68 

93 
69 

94 
66 

93 
65 

92 
66 

92 
62 

89 
64 

62 
66 

90 
69 

90 
68 

90 
68 

89 
67 

88 
66 

68 
65 

90 
66 

90 
67 

91 
66 

69 
64 

69 
65 

92 

67 

90.5 
65.3 

MENARO 

MAX 

MIN 

95 
69 

95 

73 

94 
71 

92 
68 

85 
65 

87 
SB 

89 
56 

93 
62 

94 
69 

98 
66 

95 
66 

95 
67 

95 
67 

91 
65 

90 
64 

90 
63 

68 
64 

86 

70 

92 
66 

93 
67 

91 
66 

90 
63 

90 
65 

91 
63 

93 
64 

95 

70 

95 
65 

98 
69 

101 
69 

101 
62 

102 
62 

93.0 
65.7 

MERT20N 

MAX 

MIN 

94 
69 

93 

70 

85 
63 

82 

61 

89 

60 

S9 
65 

94 
62 

95 

70 

99 

70 

94 
68 

97 
69 

95 

70 

95 
64 

91 
68 

93 
68 

69 
67 

91 
62 

90 
67 

92 

69 

92 

64 

91 
64 

93 

63 

96 
66 

97 
69 

98 

70 

98 
73 

102 
71 

102 
64 

105 
65 

93.9 
66,6 

OZDNA 

MAX 

MIN 

92 
72 

91 
72 

93 
73 

91 
73 

85 
64 

81 
65 

87 
66 

86 
66 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

90 
71 

92 

70 

67 
67 

92 
62 

90 
70 

68 
67 

85 
66 

67 
67 

88 
70 

90 
68 

90 
68 

87 
64 

89 
68 

90 
66 

92 
69 

93 

72 

93 
73 

95 
71 

99 
62 

101 
66 

90.2 
68,4 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 
74 

98 
72 

95 
76 

83 

66 

90 
59 

93 
62 

97 
64 

96 

72 

96 
70 

97 
70 

96 
70 

97 
70 

96 
65 

95 
66 

95 
69 

92 

68 

92 

71 

94 
68 

96 
70 

96 
66 

94 

67 

94 
67 

96 
66 

98 
68 

99 
70 

99 

73 

100 
72 

100 
74 

102 
72 

109 
72 

95,9 
69,2 

PANDALE 

MAX 

Mm 

95 

74 

96 
75 

97 

76 

95 

75 

95 
62 

84 
64 

69 

70 

90 
73 

94 
73 

93 

74 

93 

73 

93 
73 

95 
73 

95 
73 

93 
73 

92 

73 

92 
72 

90 
71 

69 
67 

SB 
73 

92 

73 

93 

72 

92 
71 

92 

71 

93 
72 

93 
71 

94 
71 

99 

74 

95 

74 

100 
68 

102 
73 

93,2 

71,8 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

92 

71 

93 

73 

91 
73 

91 
72 

82 
65 

86 
59 

66 
61 

90 
67 

92 
67 

91 
67 

91 
69 

92 
69 

92 
71 

92 
68 

90 
69 

86 
69 

63 
68 

62 

70 

90 
70 

91 
69 

90 
66 

91 
69 

88 
66 

91 
66 

92 

68 

94 
72 

94 
72 

93 
72 

99 

70 

100 
64 

98 
62 

90.7 
66.3 

RANKIN 

MAX 

Mm 

93 
69 

97 
73 

94 

72 

90 
69 

79 
59 

89 

60 

90 
68 

95 
69 

91 
72 

92 
68 

92 
69 

94 
70 

90 
70 

90 
67 

69 
69 

89 
68 

90 
70 

69 
70 

90 
67 

92 
68 

91 
66 

89 
67 

91 
68 

92 

67 

94 
67 

94 
68 

95 

69 

94 
69 

98 
68 

99 
70 

104 
71 

92.1 
68.4 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 

72 

98 
75 

98 

68 

81 
69 

90 
70 

94 
66 

94 
66 

95 
69 

94 

72 

91 
71 

94 
72 

95 

72 

96 

73 

99 

74 

96 

71 

94 
69 

90 

70 

90 

70 

94 

71 

92 

71 

93 
69 

93 

69 

90 
69 

94 
69 

95 
71 

98 
72 

97 
74 

99 

75 

100 
69 

101 
69 

94.2 
70.5 

RDCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

92 

70 

92 

70 

92 

71 

94 

71 

85 
65 

84 
64 

64 
64 

65 
65 

91 
68 

92 
63 

92 

64 

92 

66 

92 
67 

92 

67 

90 
68 

87 
66 

66 
68 

62 
66 

90 
67 

91 
67 

91 
68 

89 
66 

87 
66 

69 
66 

91 

67 

92 

70 

92 

71 

99 

68 

96 
69 

98 
68 

100 
67 

90.5 
67.3 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

92 
63 

91 
73 

95 
72 

91 
69 

88 
63 

80 
63 

66 
65 

68 
65 

94 
69 

95 

71 

94 
69 

94 
71 

96 
73 

93 
67 

94 

71 

92 

70 

92 

66 

90 

70 

91 
67 

93 

70 

93 
69 

91 
68 

91 
67 

69 
66 

93 
69 

96 
71 

97 
73 

97 
74 

96 

74 

100 
68 

101 
71 

92.7 
69.0 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

95 

75 

98 

77 

95 

77 

83 
69 

81 
66 

90 
65 

91 
66 

96 
68 

98 
73 

98 
74 

96 
72 

98 
72 

96 
68 

98 
66 

95 

72 

95 

70 

93 
69 

93 

74 

96 

72 

97 
71 

94 
70 

94 
69 

93 
67 

96 
67 

99 
70 

99 
74 

99 
79 

100 
76 

102 
76 

102 
68 

105 
70 

95.6 

71.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1972 

Slatlon 

Day 

olM 

onfh 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SiN  SMi 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
75 

94 
74 

93 
73 

80 
69 

8t 
60 

82 

70 

87 
65 

92 

72 

91 

70 

86 

74 

93 
68 

94 
69 

92 

72 

93 
71 

93 

70 

90 
72 

68 
73 

91 
72 

90 
71 

92 

67 

92 

93 
68 

95 
68 

93 

72 

92 

72 

95 

76 

99 

73 

99 

67 

91.4 

70.4 

SONORA 

MAX 

MIN 

96 

72 

96 

70 

95 
73 

95 

68 

64 
65 

88 
66 

89 
63 

95 
66 

95 

66 

95 
67 

97 
69 

95 

68 

94 
65 

92 

66 

91 
68 

86 
67 

69 
68 

93 

66 

99 

66 

95 
65 

93 
64 

96 

70 

97 
73 

101 
70 

103 
62 

104 
69 

94,2 

67.9 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

9* 
66 

95 
69 

90 
70 

94 
67 

87 
64 

86 
65 

89 
64 

92 
65 

93 
62 

94 
63 

92 

65 

93 

70 

93 
65 

9S 
70 

93 
69 

92 

70 

90 
70 

90 
70 

91 

72 

93 
68 

93 
69 

97 
70 

99 

71 

96 
72 

103 
70 

101 
69 

93.4 

67.8 

UVILDE 

MAX 
MIN 

9a 

71 

98 
72 

98 

74 

98 

72 

92 
66 

87 
69 

92 

63 

98 
70 

96 

70 

97 

71 

96 

72 

97 

70 

96 
69 

94 
68 

92 

66 

39 
67 

33 
71 

96 

71 

99 

70 

92 
69 

99 

67 

97 
69 

97 

71 

100 
69 

103 
69 

103 
66 

95.8 
69.4 

WITER  VlLLEr 

•     »     • 

MAX 
MIN 

93 

66 

92 

70 

98 
72 

95 

73 

79 
70 

81 
66 

90 
65 

91 
66 

96 
66 

98 
6a 

96 
72 

96 

72 

98 
72 

96 

74 

98 
68 

92 

67 

92 

68 

39 
71 

94 
69 

89 

70 

93 
68 

93 

66 

96 

70 

99 

71 

97 
72 

97 
71 

99 

63 

106 
67 

93.8 

66.7 

StlUTH  CENTR4L       07 

ARiNStS  hL  REFU&E 

MAX 

MIN 

91 
79 

90 
79 

91 
79 

92 

77 

89 

71 

89 

70 

89 

73 

90 
72 

91 

71 

88 

73 

69 

77 

89 
72 

90 
76 

90 
76 

68 

70 

8B 
71 

89 

79 

91 
76 

86 

70 

89 

76 

89 

74 

89 

74 

88 

73 

69 

76 

90 
76 

91 

74 

94 

77 

91 
73 

89.6 
74.6 

AUSTIN  WSQ  4P 

MAX 
MIN 

9J 
75 

95 

77 

94 

77 

92 

70 

60 
70 

85 
66 

89 
66 

94 

71 

92 

75 

90 
73 

90 
71 

92 

73 

9i 
75 

94 
73 

92 

74 

68 
73 

67 
73 

68 
75 

91 

74 

93 

74 

88 
72 

86 
73 

92 

74 

93 
73 

94 
73 

94 

74 

95 
73 

96 

75 

95 

76 

100 
73 

98 

70 

91.7 
72.9 

6EEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

9<, 
74 

93 

74 

92 
77 

93 

77 

96 

70 

86 
68 

87 
65 

91 

71 

93 

73 

92 

70 

90 

70 

91 
69 

88 

71 

91 
70 

94 
70 

92 

71 

82 

69 

86 

72 

91 
73 

89 

73 

68 
72 

84 

71 

86 

72 

91 

71 

90 

70 

91 

71 

90 

70 

91 
72 

93 

72 

94 
73 

97 

73 

90.6 

71.4 

BRENriAH 

MAX 

MIN 

97 
74 

95 
74 

95 
77 

97 
76 

89 
69 

84 
64 

89 
64 

91 
65 

97 
71 

90 
71 

67 
66 

94 

69 

89 
71 

90 
72 

92 

73 

94 
73 

92 

73 

90 
73 

93 

73 

92 

73 

94 
70 

92 

70 

85 

71 

94 
70 

93 

70 

99 

71 

99 
72 

96 

72 

99 

74 

»6 

79 

100 
66 

92.6 

71.2 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

94 
74 

94 
75 

93 
76 

94 
75 

95 
67 

63 
64 

87 
63 

92 
67 

94 
73 

94 
72 

92 
69 

87 

71 

92 

73 

93 

71 

95 

71 

93 

71 

87 
69 

87 
70 

93 

74 

96 

74 

92 
72 

90 
69 

89 

70 

93 

71 

93 

71 

94 
72 

99 

73 

99 

7* 

96 

74 

98 

74 

101 
69 

92.6 

71.2 

CHAPMAN  Ranch 

MAX 
MIN 

90 
78 

91 
78 

91 
78 

91 
77 

90 
72 

69 
71 

69 
68 

90 

74 

90 
74 

90 
75 

90 
74 

90 
75 

90 
76 

91 
76 

90 
74 

67 
72 

66 

73 

89 

77 

90 
76 

90 
74 

85 

74 

89 
75 

89 

74 

89 
73 

90 
73 

90 
73 

91 

74 

91 
74 

93 

74 

99 

74 

93 

73 

90.0 
74.3 

COlUHBUS 

MAX 

MIN 

9B 
73 

92 

71 

93 
74 

95 
74 

93 
65 

86 
62 

68 
61 

92 
65 

94 
70 

94 
69 

90 
66 

95 
66 

91 
67 

90 
71 

91 
70 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

94 
70 

90 
68 

91 
69 

86 
69 

94 
67 

94 
68 

94 
69 

94 
69 

96 

70 

99 

71 

96 

73 

98 
66 

92.9 
68.8 

corpus  christi 

MAX 

MIN 

90 
30 

88 
80 

88 

81 

90 

81 

63 

74 

87 
75 

87 
77 

89 
SI 

86 
78 

89 
81 

90 
79 

69 
81 

69 

81 

90 
60 

69 

77 

87 
77 

87 
76 

89 
31 

89 
61 

88 
32 

86 
60 

90 
80 

90 
81 

69 
81 

90 
79 

90 
81 

91 
81 

91 
81 

92 
31 

97 
78 

90 
78 

69.1 
79.9 

CORPUS  christi  wsd  ap 

MAX 
MIN 

94 
79 

94 
79 

94 
79 

97 

77 

85 
73 

89 
73 

90 

73 

94 

75 

94 
74 

92 

76 

93 
76 

95 
74 

94 
73 

96 

74 

94 

74 

36 

75 

90 
73 

93 
78 

91 

75 

91 

76 

37 
75 

90 
77 

90 
76 

90 
79 

93 

74 

93 

75 

93 

74 

94 
76 

96 
76 

98 

76 

97 
73 

92.9 
79.3 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 

74 

93 

85 

85 
65 

92 
66 

93 

67 

92 
66 

89 
66 

87 
66 

67 
65 

93 

67 

93 
65 

92 
69 

89 
65 

89 
66 

89 
69 

91 
70 

91 
71 

93 

70 

94 
69 

94 
78 

94 
72 

93 
70 

94 
71 

94 
70 

93 
69 

94 

70 

94 

74 

95 
79 

99 

71 

96 

72 

92.3 
69.3 

ELGIN 

MAX 

MIN 

95 

75 

95 
74 

97 
75 

94 
67 

SO 
67 

87 
64 

87 
63 

93 
69 

92 

71 

90 

71 

90 
66 

89 
73 

92 

72 

94 
72 

94 
72 

90 

72 

86 

70 

86 

7* 

91 
72 

92 
72 

92 
69 

68 

70 

93 

71 

93 

71 

95 

70 

97 
72 

97 
72 

97 
73 

97 

75 

96 
73 

96 
67 

92.1 
70.3 

FLATHNIA  2  h 

MAX 

MIN 

96 

74 

95 

75 

97 
75 

93 
69 

85 
68 

90 
62 

96 
62 

95 

70 

93 

73 

89 
73 

92 
68 

89 

70 

90 
72 

93 

73 

93 

74 

91 
73 

66 

70 

69 

75 

93 
73 

92 
72 

66 

70 

90 
70 

94 

72 

93 

70 

99 

70 

94 
72 

96 

73 

99 

73 

98 

74 

99 

74 

96 

70 

92.7 

71.3 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

96 
71 

97 
75 

95 
76 

97 
76 

97 

71 

87 
67 

90 
65 

92 

70 

96 
69 

98 
71 

97 

71 

96 

70 

93 

71 

97 
71 

95 

72 

90 

71 

86 
70 

90 

71 

95 

73 

93 

74 

95 
73 

88 
71 

92 
72 

94 
72 

94 
69 

94 
71 

96 

72 

96 

73 

97 
73 

100 
72 

102 
71 

94.4 
71.* 

ODLIAO 

MAX 

MIN 

92 

75 

91 
76 

93 

77 

96 
75 

94 
70 

89 

70 

92 
66 

91 
72 

92 
72 

91 
72 

90 
71 

87 
72 

91 
72 

92 

73 

91 

73 

86 

70 

86 
70 

92 

74 

91 
74 

90 
73 

87 
72 

90 
71 

92 

72 

92 

72 

89 

70 

92 

72 

92 

72 

93 

74 

94 

73 

97 

79 

95 
72 

91.4 
72.3 

GONZALES 

MAX 
MIN 

97 
73 

95 
74 

94 
75 

97 
75 

95 
69 

84 
65 

90 
64 

91 
65 

96 
70 

93 
71 

91 
69 

90 
69 

67 

70 

69 
71 

95 

71 

90 
71 

87 
69 

66 
70 

91 
72 

92 

72 

93 

71 

87 
70 

86 

71 

92 

70 

94 

70 

94 

70 

96 
71 

97 

71 

97 
72 

99 
73 

101 
68 

92.6 

70.4 

H4LLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

93 

72 

94 
72 

96 

75 

95 
68 

66 
68 

86 
64 

92 
64 

92 
69 

92 
71 

86 

70 

92 
69 

90 
69 

90 
69 

92 

70 

94 
71 

90 
68 

88 

68 

88 
73 

91 
72 

92 

72 

89 
70 

86 
69 

94 
70 

94 
70 

94 
70 

93 

70 

94 
70 

94 
72 

94 
70 

98 
72 

97 
70 

91.9 
69.9 

HONDO 

MAX 

MIN 

96 

73 

97 
74 

97 
76 

96 
76 

98 
68 

65 
67 

69 
64 

92 
66 

95 
74 

94 
72 

95 
73 

96 
73 

96 

74 

96 
70 

96 
70 

95 
72 

87 
70 

86 

70 

99 

73 

94 
73 

95 

71 

96 

71 

99 

71 

94 
70 

93 

70 

94 
71 

96 
72 

93 
79 

97 
72 

101 
70 

105 
69 

94.9 
71.3 

KENEOY 

MAX 

MIN 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

94 

75 

92 

67 

92 

68 

88 

72 

90 
69 

91 
64 

93 
69 

92 
72 

93 
69 

92 

70 

94 
73 

90 

93 
71 

92 

70 

67 
72 

69 

7» 

92 

71 

85 
72 

90 
72 

68 
72 

91 

71 

91 
72 

92 

71 

92 
69 

92 

72 

95 

73 

95 
71 

91. ^ 
70.9 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

96 

74 

94 

74 

97 

76 

63 
68 

39 

65 

91 
63 

95 

70 

94 
73 

85 

71 

92 
69 

87 
71 

93 

74 

99 

74 

89 

73 

92 

74 

92 

73 

88 
71 

93 

69 

95 
70 

96 
72 

97 
72 

96 

73 

100 
79 

lOl 
73 

100 
70 

«2.» 

71.6 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

94 

74 

93 

74 

92 

76 

87 
67 

60 
63 

65 
63 

88 
68 

92 

72 

91 
72 

85 

66 

90 
71 

86 

73 

91 
74 

93 

73 

86 
7S 

91 
73 

93 
69 

92 
69 

92 
70 

93 

72 

93 

72 

93 

73 

94 

79 

93 

73 

97 

90.4 
71.4 

LULINO 

MAX 

MIN 

97 
74 

95 

75 

94 

75 

94 
68 

82 

64 

88 
64 

91 
64 

94 
70 

93 

71 

86 
68 

89 

66 

90 
70 

93 

72 

90 
72 

83 

72 

91 
74 

94 

71 

94 
69 

94 
68 

99 
66 

99 

70 

96 

70 

96 

73 

98 

73 

102 
66 

92.4 

70.3 

MATHIS 

MAX 

Mm 

97 

75 

95 

75 

93 

75 

99 

70 

67 
66 

95 
67 

95 
67 

95 
71 

93 

71 

94 

72 

93 

72 

94 
71 

94 
70 

94 

71 

90 

71 

92 

72 

92 

72 

93 

71 

91 

71 

94 
72 

94 

71 

99 

72 

97 
72 

97 
72 

100 
71 

93.9 

71.4 

NATALIA 

MAX 

Mm 

98 
69 

96 
69 

97 
72 

92 
66 

89 
62 

92 
59 

96 
66 

94 

70 

94 
65 

95 
66 

96 
67 

97 
65 

99 

66 

93 

67 

66 
70 

92 

70 

90 
70 

92 
66 

93 

65 

96 

67 

96 
68 

98 

69 

100 
66 

103 
67 

102 
65 

94.4 
67. » 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

96 

75 

96 
76 

94 
77 

78 

95 
69 

85 
67 

89 
66 

91 
68 

96 
72 

96 
73 

91 
71 

90 
71 

96 
72 

99 

73 

92 

72 

92 

72 

94 
73 

94 
71 

93 

73 

96 
72 

96 
73 

96 
74 

96 

79 

97 
76 

100 
69 

101 
71 

94.0 
72.0 

NIXON 

MAX 

Mm 

94 
75 

92 

75 

96 
74 

86 
68 

88 
66 

91 
63 

94 
70 

95 
72 

90 
70 

90 
69 

91 
70 

96 
71 

92 

71 

67 
70 

93 

7* 

93 
73 

87 
72 

93 

70 

95 

71 

94 
71 

96 

70 

98 
72 

99 

74 

103 
72 

101 
69 

93.4 

71.0 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

96 
76 

95 
75 

95 
77 

93 
66 

80 
62 

87 
61 

90 
68 

94 
70 

94 
72 

68 
66 

91 
70 

93 

72 

94 
71 

91 
72 

65 

69 

88 
73 

95 

71 

91 
72 

94 
69 

99 

66 

96 

70 

97 
70 

97 
73 

97 
74 

100 
68 

92.4 

70.9 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

90 
76 

90 

77 

92 

77 

90 
70 

89 

70 

94 
67 

93 

71 

91 
74 

89 

73 

93 

73 

68 
72 

91 
74 

90 
73 

67 
70 

90 
75 

91 
75 

89 
72 

92 

74 

93 
72 

92 
72 

93 

73 

93 
72 

99 
72 

97 
73 

95 
72 

91.4 
72.8 

R08STa.<N 

MAX 

Mm 

98 
76 

95 

77 

93 

78 

97 
72 

86 

70 

90 
69 

92 

72 

96 

74 

94 
73 

92 

75 

92 

75 

93 

73 

96 
73 

99 

72 

89 
7* 

91 
79 

91 
79 

91 
74 

38 

74 

99 
74 

94 
74 

94 
79 

95 

76 

93 
74 

101 
73 

93.0 
74.0 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

91 
79 

90 
79 

91 

60 

79 

67 
71 

38 

71 

69 
73 

90 
75 

88 
73 

69 
78 

88 
79 

89 
76 

90 
79 

89 

76 

37 

72 

89 

30 

90 
79 

86 

79 

89 

78 

90 
76 

90 
78 

90 

79 

92 

80 

92 
76 

93 
76 

92 
75 

89.9 
76.7 

StN  ANTONIO  MSO  AP 

MAX 

Mm 

94 
76 

93 

77 

94 
78 

84 
69 

87 
69 

69 
65 

93 
73 

92 

76 

92 

75 

90 
72 

93 
73 

94 
74 

92 

73 

37 
72 

38 

7* 

88 

79 

39 
73 

91 

73 

91 
72 

92 
79 

93 

79 

93 

78 

94 
79 

98 
75 

95 

70 

91,3 
73.1 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

95 
73 

95 

74 

94 

75 

92 
69 

81 
63 

37 
62 

90 
63 

95 

68 

94 

70 

92 
68 

89 
69 

94 
69 

93 
69 

91 

70 

37 
69 

92 

70 

93 

70 

89 

70 

93 
69 

99 

67 

99 

67 

99 

69 

93 

71 

96 

73 

98 

71 

102 

67 

92.9 
69.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 


Station 

Das 

ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SE4LV 

MAX 

MIN 

95 
71 

94 

74 

96 

74 

92 
72 

85 
67 

86 
63 

90 
62 

96 
68 

91 
69 

89 
69 

92 
66 

87 
68 

91 

70 

92 

71 

93 

70 

91 

71 

69 
72 

92 
71 

91 
71 

91 
69 

88 

71 

67 
70 

92 

68 

92 

68 

94 
68 

96 
69 

95 
69 

96 

70 

95 

71 

97 
76 

95 

67 

91.9 
69.5 

SINTON 

MAX 

Mm 

92 

76 

91 
78 

92 

78 

98 

77 

88 
72 

86 
69 

92 
68 

91 
74 

92 
74 

92 

74 

90 
73 

91 
74 

91 
74 

93 

73 

92 

74 

67 
72 

68 
72 

92 

76 

92 
75 

90 

75 

66 
74 

67 
73 

93 
73 

91 
73 

92 

73 

93 

74 

93 

73 

93 

76 

96 
75 

99 
75 

96 
73 

91.6 
73.9 

SHITHVILLE 

MAX 

MIN 

SDMERVILLE  04M 

MAX 

MIN 

96 

77 

94 
74 

93 
78 

94 
76 

ee 

68 

84 
63 

86 
63 

89 
63 

92 
71 

90 
71 

87 
68 

91 
66 

87 
69 

65 

71 

91 
74 

93 
73 

90 
74 

85 
74 

90 
73 

91 
73 

92 

70 

86 

70 

86 
71 

90 
70 

91 
70 

91 
70 

92 
72 

92 

74 

93 
76 

93 
76 

96 
67 

90.4 
71.3 

KiSHINCTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

95 

74 

95 
74 

86 
77 

88 
67 

84 
62 

87 
64 

90 
64 

97 
69 

91 

71 

90 
67 

92 
68 

89 
69 

65 
71 

92 

71 

95 
72 

94 
73 

68 
74 

94 
73 

92 

72 

92 

70 

92 

70 

92 
70 

93 
69 

93 
69 

95 

71 

96 

71 

96 
72 

96 

74 

95 

74 

100 
74 

98 
69 

92.3 
70.5 

YOAKUM 

«      •      * 

MAX 

MIN 

92 
73 

92 

74 

95 

76 

94 
68 

87 
68 

69 
66 

92 
65 

92 
70 

91 
72 

67 
71 

93 

70 

90 
69 

90 
66 

91 
71 

91 
72 

69 
69 

87 
69 

68 
74 

90 
73 

91 
73 

68 

71 

68 
70 

94 
71 

93 
71 

93 
69 

92 

71 

93 

70 

93 

71 

94 
70 

97 
73 

97 
70 

91.4 
70.6 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

98 

75 

93 
75 

92 

76 

92 

77 

93 
69 

66 
67 

65 
67 

87 
69 

90 
72 

87 
72 

86 
69 

89 

70 

88 
71 

90 
72 

89 

73 

91 
72 

91 
73 

62 
73 

90 
74 

90 
75 

90 
72 

85 
72 

83 

71 

90 
69 

91 
70 

91 
72 

91 

73 

93 

73 

93 
74 

94 
74 

94 
73 

89.8 
72.1 

ANAHUAC  TeCD 

MAX 

Mm 

95 

77 

96 

7B 

95 

77 

95 
76 

92 
71 

66 
66 

67 
65 

88 
66 

68 
68 

67 
67 

88 
66 

89 
67 

90 
66 

69 
69 

90 
68 

89 
69 

89 
67 

69 
66 

90 
66 

89 
66 

69 

67 

90 
66 

91 
67 

90 
67 

89 
69 

91 
69 

92 

70 

91 

70 

92 

70 

69 
70 

89 
69 

90.2 
69.2 

AN6LET0N  2  H 

MAX 

MIN 

95 
71 

91 
71 

91 
72 

91 

74 

93 
69 

86 
67 

85 
65 

86 
68 

69 
69 

68 
69 

65 

67 

90 
67 

86 
69 

68 
70 

90 

70 

90 
72 

90 
71 

87 
70 

90 
73 

90 
73 

91 
69 

64 
71 

66 
69 

69 
69 

90 
70 

69 
68 

91 

70 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

92 

77 

89.3 
70.2 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

94 
76 

92 
76 

90 
78 

92 
78 

94 

71 

67 
66 

88 
68 

90 
71 

92 

73 

90 
73 

88 

71 

91 
73 

67 
73 

89 
72 

91 

74 

91 
74 

90 
76 

90 
75 

92 

75 

93 
75 

93 

74 

68 
73 

67 
72 

93 
73 

91 
72 

93 
74 

94 
75 

94 

77 

94 
77 

93 
76 

96 

75 

91.2 
73.9 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

96 

74 

95 

71 

91 
71 

94 
72 

92 
69 

79 
63 

84 
60 

65 
60 

91 
65 

90 
70 

85 
67 

90 
67 

69 
68 

65 
70 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

64 
72 

91 
71 

67 
70 

90 
70 

89 
71 

85 

70 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

93 

70 

95 
71 

92 

72 

92 
67 

89.8 
69.1 

DANEVANC  2  SE 

MAX 

MIN 

93 

74 

92 

75 

94 
77 

95 

71 

86 
71 

85 

69 

89 
67 

90 
71 

69 

71 

67 

73 

89 
71 

66 
72 

68 
71 

90 
73 

91 
73 

87 
72 

86 
72 

91 

75 

91 

74 

92 

74 

86 
74 

87 
74 

92 

72 

92 

71 

92 

71 

94 
71 

95 
73 

95 
74 

96 
72 

97 
76 

94 
73 

90.7 
72.5 

EONA  HWY  S9  BRIDGE 

MAX 

MIN 

97 
67 

93 
67 

92 
68 

93 
68 

95 
61 

87 
61 

69 
57 

92 
58 

91 
62 

93 

63 

90 
61 

90 
62 

90 
63 

90 
64 

91 
63 

92 
62 

88 
60 

65 
60 

91 
65 

90 
64 

92 
63 

87 
63 

89 
62 

93 
62 

90 
62 

92 
62 

92 
62 

92 
63 

93 

64 

94 
65 

96 
64 

91.3 
62.6 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

95 

72 

95 

70 

97 
76 

95 

70 

88 

70 

89 
67 

92 
66 

93 
70 

93 
70 

88 
69 

94 

69 

67 
72 

91 
72 

93 

72 

95 
73 

93 

73 

92 

71 

94 

74 

94 

74 

94 
74 

90 
73 

90 
73 

95 

71 

94 
71 

94 

70 

95 

72 

97 
74 

94 
72 

92.9 

71.4 

FRIEPQBT  2  NW 

MAX 

MIN 

96 

77 

93 

78 

91 
78 

92 

79 

95 
71 

86 

70 

86 

69 

89 
69 

92 
76 

69 

76 

85 

75 

90 
75 

88 
67 

68 
70 

92 

76 

90 
74 

91 

74 

68 

75 

90 
77 

91 
77 

92 
76 

63 

71 

85 
72 

90 
72 

90 
72 

91 
73 

92 
75 

92 

77 

94 
77 

95 
74 

95 

77 

90.4 
74.2 

GALVESTON  HSO  CI 

MAX 

Mm 

86 
81 

87 
81 

87 
82 

85 
73 

83 
75 

63 

73 

85 
73 

87 
80 

86 
76 

83 

76 

87 
81 

63 
75 

65 
76 

86 
80 

87 
62 

67 
76 

86 
79 

88 

80 

89 
81 

86 
61 

64 
74 

64 
76 

68 
81 

86 
60 

69 
80 

86 

61 

89 
62 

67 
61 

68 

77 

89 
72 

83 
73 

66.3 
76.1 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

MIN 

96 

74 

95 
74 

97 
77 

93 
71 

62 
69 

65 
65 

86 
62 

89 

70 

91 
71 

89 

69 

91 
67 

89 
68 

90 
66 

90 
71 

91 
73 

88 
73 

83 
72 

92 

72 

69 

74 

92 
72 

67 
70 

61 
73 

91 
69 

91 
68 

92 
66 

93 
68 

93 

70 

93 

71 

94 
73 

93 
70 

90 
70 

90.2 
70.3 

HOUSTON  PAA  AP 

MAX 

Mm 

95 

75 

92 

75 

94 
79 

93 

73 

87 
72 

66 
71 

66 
70 

90 
74 

87 
74 

86 
73 

90 
72 

89 
74 

91 
73 

91 
74 

92 

74 

91 
75 

66 
75 

91 
76 

91 
77 

90 
75 

64 
74 

83 
75 

90 
74 

91 
73 

91 
73 

93 
74 

92 

76 

94 
76 

94 
75 

95 
74 

90 

74 

90.2 
74.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

96 
72 

98 
66 

91 

73 

90 
73 

91 
67 

85 
62 

67 
59 

67 
60 

89 
65 

91 
66 

67 
64 

90 
65 

92 

65 

86 
67 

66 

66 

91 

65 

91 
66 

91 

69 

90 
69 

68 
66 

91 
67 

68 

68 

84 
67 

93 
66 

93 

65 

94 
66 

93 

67 

93 

67 

90 
71 

94 
72 

92 

65 

90.5 
66,6 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
77 

91 
80 

91 
80 

90 
80 

86 
72 

87 
68 

89 
68 

91 
72 

92 
75 

88 
74 

91 
73 

68 
77 

68 
72 

90 
76 

92 
78 

69 
75 

91 
7* 

92 

76 

92 

78 

91 
80 

87 
73 

86 
73 

90 
72 

91 

73 

92 

76 

93 
78 

91 
79 

91 
79 

92 
BO 

92 
75 

90.1 
75.6 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

95 

71 

93 

75 

92 

76 

93 

77 

95 

71 

68 
68 

87 
66 

90 
69 

92 

73 

90 
72 

88 

70 

92 

72 

66 

72 

90 
73 

92 

73 

92 

73 

91 

76 

89 

7» 

92 

74 

93 
74 

93 
72 

89 
72 

85 
72 

93 
72 

94 
71 

94 
72 

94 
73 

94 
74 

93 

74 

98 
77 

96 

71 

91.7 
72.5 

□RANGE  4  NW 

MAX 

MIN 

94 
75 

91 
75 

90 
77 

91 
77 

91 
68 

81 
67 

64 
65 

66 
65 

86 
72 

86 
71 

66 

71 

87 
71 

87 
71 

85 

72 

66 

71 

88 

75 

S3 

74 

83 

70 

88 

73 

87 
72 

86 
73 

84 
71 

88 
73 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

90 
74 

89 

74 

90 
74 

91 
72 

93 
72 

67.9 
72.0 

PALACIOS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

90 
80 

90 
80 

92 

80 

91 
70 

86 

71 

87 
69 

90 
66 

91 
73 

90 
74 

65 

74 

89 
71 

88 
76 

89 
73 

91 
79 

90 
76 

67 
75 

86 
73 

69 
78 

91 
75 

92 
74 

84 

74 

83 

72 

90 
72 

86 
73 

89 
73 

90 
78 

91 
78 

91 
80 

91 
80 

92 

80 

91 
60 

89.2 

75.1 

PIERCE  I  E 

MAX 

Mm 

96 

72 

93 

74 

91 
71 

95 
75 

95 
70 

66 
67 

87 
66 

90 

71 

91 
72 

92 

71 

94 
70 

95 
69 

90 
71 

91 
72 

95 
70 

90 
70 

94 

72 

91 

72 

94 
73 

94 

73 

92 
73 

90 
72 

87 

71 

94 
74 

94 
70 

94 
75 

94 
70 

90 
72 

95 

70 

95 
73 

97 
66 

92.5 

71.2 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

92 

72 

90 
72 

91 
72 

97 
72 

93 
76 

68 
75 

90 
60 

69 
69 

89 
65 

90 
72 

88 
63 

68 
68 

69 
67 

90 
71 

89 

70 

68 
66 

86 
63 

97 
73 

68 
75 

89 

75 

89 
73 

88 
70 

88 
73 

68 
72 

66 
73 

89 
79 

69 
79 

93 
80 

96 
76 

97 
75 

96 
76 

90.5 
71.8 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

Mm 

90 
72 

89 

75 

90 
77 

80 
69 

83 
67 

89 
67 

86 
66 

85 

71 

68 
71 

86 

70 

87 
69 

89 
71 

65 

70 

88 
73 

69 

75 

84 
72 

84 
72 

68 

74 

67 
74 

88 
73 

84 
70 

87 
73 

89 
72 

90 
72 

90 
71 

91 
72 

90 
73 

89 
75 

89 
69 

85 
69 

64 

70 

87.2 
71.4 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

93 

79 

93 

79 

94 
80 

94 
79 

90 
73 

91 
73 

90 
74 

91 

74 

91 
73 

86 

74 

89 
74 

91 

77 

92 

75 

93 

76 

92 

78 

91 
75 

88 

71 

91 

78 

91 

76 

92 

78 

66 
76 

90 
76 

90 
77 

91 
76 

91 

74 

94 
77 

94 
78 

94 
79 

94 
78 

97 
78 

94 
75 

91.6 
76.3 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

92 
62 

92 
83 

90 
83 

91 
82 

92 
76 

92 

76 

62 
66 

88 
69 

91 
76 

89 

60 

90 
72 

90 
70 

90 
78 

90 
60 

91 
72 

91 
76 

86 
74 

86 
74 

90 
61 

86 
80 

90 
80 

85 

75 

87 

75 

86 

78 

69 
70 

90 
72 

90 
73 

92 

74 

92 

74 

92 

82 

93 

73 

89.7 
76.0 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

94 
75 

95 
75 

93 

77 

95 

76 

92 
69 

84 
66 

66 
66 

68 
68 

92 

72 

88 
74 

87 
70 

91 
70 

69 
71 

92 

73 

90 
74 

92 

7* 

92 

74 

90 
75 

90 

74 

89 
73 

91 
72 

68 
73 

83 

71 

92 

70 

93 

71 

94 
72 

95 

75 

94 
75 

95 

73 

96 
75 

96 
71 

91.2 

72.4 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

96 
72 

97 
73 

95 
72 

94 
74 

94 
70 

85 
68 

66 
66 

88 

70 

93 

71 

89 

71 

88 
69 

92 

69 

69 
69 

91 
72 

91 

71 

92 

70 

92 
73 

89 
73 

91 
73 

94 
73 

93 
72 

88 

72 

83 

72 

90 
70 

92 

69 

93 
69 

95 

71 

95 
72 

93 

71 

95 
73 

96 

71 

91.6 
71,0 

VICTORIA  WSO  AP 

•     •     • 

MAX 

Mm 

94 
75 

94 
77 

94 
79 

95 
73 

88 
72 

88 
71 

92 
68 

90 
73 

94 
75 

68 
73 

91 
71 

89 
75 

91 
74 

93 
75 

93 

75 

88 
72 

87 
72 

86 
76 

91 
75 

90 
75 

87 
74 

90 
75 

92 

74 

89 
74 

91 
74 

93 
76 

94 
75 

94 
77 

94 
77 

96 
78 

94 
76 

91.3 
74.4 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

75 

75 

77 

97 
72 

89 
69 

93 
67 

94 
71 

93 
72 

93 
70 

93 

70 

97 

72 

95 

71 

95 

70 

94 

70 

93 
71 

65 
69 

87 
69 

88 

73 

93 

74 

91 
73 

62 

71 

86 
73 

90 
72 

90 
71 

91 

72 

92 
72 

93 

72 

93 

72 

94 
73 

100 
71 

92.0 

71.6 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

99 
70 

98 
72 

99 
72 

95 

75 

66 

71 

69 

70 

68 
68 

93 

72 

94 
69 

92 

71 

91 
70 

94 

71 

90 
70 

93 
71 

91 

71 

93 

71 

90 
70 

90 
73 

92 
72 

92 

73 

92 

72 

66 
72 

89 
74 

90 
72 

92 

68 

93 

70 

105 
74 

86 
70 

95 
72 

97 
68 

97 
72 

92.7 
71.2 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

98 
72 

97 
73 

98 
74 

97 
72 

97 
64 

98 
64 

92 

59 

96 
65 

97 
64 

97 
64 

96 
65 

99 

70 

96 
66 

96 
65 

98 

60 

93 
66 

94 
65 

94 
65 

90 
69 

94 
69 

93 
66 

89 
65 

89 
65 

90 
65 

93 
54 

94 
65 

94 
66 

95 
65 

95 
66 

96 

05 

99 
65 

95.0 
66.1 

CATARINA 

MAX 

Mm 

99 
72 

100 
73 

96 

75 

97 
71 

86 
69 

90 
69 

93 

67 

98 

71 

98 
72 

96 

70 

96 
69 

99 
71 

98 
71 

97 
72 

96 
70 

91 
71 

92 

72 

98 

72 

96 

74 

92 

63 

95 

71 

93 

71 

96 

69 

96 

70 

100 
71 

100 
73 

100 
74 

101 
72 

1U6 
72 

105 
71 

96.7 
70.9 
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TEXAS 
JULY 

1972 

Stilion 

Day 

olM 

onth 

« 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CHARLOTTE  f    NNH 

MAX 

MIN 

95 
74 

95 
74 

95 

77 

97 

76 

97 
72 

90 
66 

91 

64 

93 

69 

95 
73 

94 

69 

93 

71 

95 

71 

96 

71 

95 

71 

95 

71 

94 

70 

86 

70 

88 

75 

92 

75 

93 

73 

94 

73 

92 

72 

93 

72 

93 

69 

93 
69 

95 

70 

95 

71 

96 
73 

99 

70 

102 
70 

103 
69 

94.2 

71.4 

COTULLi  F4A  4P 

MAX 

MIN 

9e 

7* 

98 
74 

95 

76 

99 
72 

84 
65 

B8 
72 

91 
68 

97 
71 

96 
72 

95 
72 

93 
72 

95 
73 

95 
72 

96 
72 

93 

71 

88 
71 

90 
71 

99 

76 

94 
75 

91 
75 

89 

74 

89 
74 

99 

73 

93 

70 

94 
71 

95 
73 

96 

73 

97 

74 

99 
71 

103 
73 

103 
71 

93.9 
72.3 

CRVSTiL  CITY 

MAX 
MIN 

99 

74 

100 
75 

97 
77 

99 

74 

84 
68 

88 
72 

93 

67 

96 
71 

96 
73 

96 

72 

96 

73 

97 

74 

97 
73 

9J 

71 

95 

71 

89 

72 

93 
72 

89 

74 

97 
75 

93 

75 

93 

74 

93 

73 

90 
72 

96 

70 

96 
70 

99 
72 

100 
72 

100 
74 

100 
73 

103 
74 

103 
71 

95.9 

72.5 

OILLEV 

MAX 

MIN 

97 
72 

97 
73 

97 
75 

99 

72 

98 
69 

66 
70 

69 
65 

92 
63 

95 
71 

9! 
69 

96 
71 

94 
72 

95 

70 

98 
69 

96 
69 

94 
69 

90 
70 

89 

70 

90 
73 

9* 
73 

92 

72 

90 
72 

89 

71 

92 

69 

95 
69 

95 
69 

97 
70 

98 

71 

99 

70 

99 

70 

107 
6B 

94.6 
70.2 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

100 
74 

100 
74 

99 

75 

98 

74 

98 

68 

85 

70 

90 
69 

94 
69 

96 
71 

97 
72 

97 
72 

98 
73 

98 
72 

98 
72 

96 

72 

93 

72 

90 
71 

92 

71 

93 

74 

98 
73 

95 

73 

95 
72 

94 
72 

93 

68 

97 
69 

96 

71 

99 

72 

99 

73 

100 
73 

101 
73 

106 
73 

96.3 
71. B 

BNCIN4L  3  NW 

MAX 
MIN 

97 

70 

98 
72 

96 
72 

96 

70 

100 
68 

68 
65 

92 
65 

96 
65 

99 

66 

96 
75 

96 

70 

96 
70 

99 

68 

98 
70 

96 
65 

92 

65 

65 
65 

92 
65 

95 
65 

98 

72 

96 

72 

92 

70 

94 
65 

92 
65 

96 
66 

96 
68 

96 
68 

96 

69 

99 

70 

102 
75 

105 
70 

95.8 
69.5 

FALCON  DAM 

MAX 
MIN 

97 

71 

97 
72 

99 

76 

96 
75 

99 

73 

90 
73 

93 

71 

95 

71 

97 
73 

97 
73 

97 
72 

98 
74 

100 
74 

99 
73 

94 
70 

95 
72 

63 
72 

95 

72 

94 
73 

98 

74 

97 
73 

91 

70 

63 

71 

67 
70 

91 
70 

93 
71 

94 
73 

95 

73 

96 
72 

97 
72 

99 

71 

94.7 
72.3 

falfjrrias 

MAX 

MIN 

fohlertdn 

MAX 

MIN 

99 
73 

98 
75 

100 
75 

99 

74 

92 
68 

90 
70 

92 
66 

96 
69 

96 
72 

93 
69 

96 
70 

97 
72 

98 

70 

98 
71 

96 
70 

92 
71 

89 
70 

90 
75 

97 
72 

96 
72 

92 

73 

91 
72 

93 
72 

95 
72 

96 
69 

97 
70 

99 

70 

98 
72 

101 
70 

105 
72 

102 
70 

95.9 
71.2 

FREER 

MAX 

MIN 

97 
69 

95 
72 

96 
73 

96 

70 

98 
66 

96 

64 

92 

60 

94 
63 

96 
65 

96 

66 

95 
65 

96 
69 

97 
68 

90 
69 

95 

65 

94 
66 

68 
66 

93 
67 

91 

70 

95 
68 

92 

69 

90 
69 

90 
69 

92 

65 

93 
65 

94 

67 

95 

70 

95 

70 

96 
69 

97 
69 

94.1 
67.4 

hebsronville 

MAX 

MIN 

97 
73 

96 
75 

95 
75 

97 
78 

98 
71 

68 
69 

92 
67 

95 
70 

96 
71 

96 
69 

95 
70 

97 
72 

96 
72 

95 

71 

94 
67 

93 

71 

68 

75 

68 
71 

93 
74 

95 

73 

92 

72 

86 
72 

85 

73 

91 
70 

93 

70 

94 
72 

95 

72 

96 

74 

94 
69 

97 
70 

100 
70 

93.8 

71.9 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREOO  NO,  2 

MAX 

MIN 

P6ARS4LL 

MAX 

MIN 

99 
73 

99 
72 

98 
75 

99 

74 

100 
68 

64 
69 

90 
65 

94 
69 

98 
72 

97 
68 

97 
72 

95 
70 

98 
70 

98 

70 

97 
69 

96 
69 

91 

70 

88 
70 

91 
73 

97 
72 

95 

73 

93 
72 

94 
72 

95 

70 

94 
69 

96 
70 

96 

70 

99 

72 

99 

70 

102 
71 

105 
70 

96.0 
70.6 

PQTEET 

MAX 

MIN 

96 
74 

96 
71 

94 
73 

96 
76 

97 
72 

86 
66 

91 
65 

92 

68 

96 
67 

96 

70 

95 
69 

94 

70 

96 

71 

97 
70 

96 
72 

94 
72 

67 
68 

89 
73 

90 
73 

94 
73 

89 

71 

89 
73 

91 
70 

92 

69 

94 
71 

96 

72 

97 

71 

97 
71 

100 
71 

103 
69 

93.9 

70.7 

mo  CRANDE  CITY  3  U 

MAX 

MIN 

9B 
73 

98 
73 

99 
76 

99 
76 

100 
73 

93 
71 

95 
70 

97 

71 

98 
73 

97 
73 

97 
72 

96 
72 

100 
73 

98 
71 

95 
70 

96 

71 

61 
72 

93 

73 

97 
74 

96 
74 

69 
70 

85 
70 

91 
70 

90 
70 

92 

70 

93 

71 

94 
73 

95 

72 

96 
73 

98 
71 

94.8 
72.0 

TILOEN 

MAX 

MIN 

97 
75 

97 
75 

96 

75 

97 
75 

99 
66 

64 

68 

69 
67 

91 
69 

94 
72 

94 
70 

94 
72 

94 

71 

96 
72 

95 

72 

96 

71 

94 
72 

68 

70 

91 

86 

74 

92 

73 

93 

70 

90 
73 

69 
73 

92 

70 

94 

70 

93 

71 

94 

71 

95 

73 

95 

71 

99 
72 

103 
72 

93.6 
71.5 

ZAPATA 

MAX 
MIN 

99 
75 

100 
77 

99 
76 

99 
76 

97 
73 

93 
71 

95 
71 

96 
73 

98 
74 

98 
75 

99 

74 

99 

74 

98 

74 

97 
74 

95 
73 

90 
72 

93 
73 

93 
74 

99 
75 

96 
74 

91 
73 

63 
71 

95.9 
73.7 

LOWcR  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

89 
77 

89 
79 

91 
79 

90 
76 

88 
72 

86 

71 

88 
72 

90 
73 

90 
73 

91 
73 

91 
74 

90 
74 

88 
75 

89 

74 

90 
73 

63 
73 

65 
72 

68 
74 

89 
73 

88 

74 

83 

75 

86 
74 

86 
74 

66 
73 

69 
72 

89 
73 

89 
73 

90 
76 

91 

74 

91 
74 

91 
75 

99.6 

74.0 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

95 
75 

93 
74 

93 
75 

95 

74 

95 
71 

91 
69 

90 
70 

94 
69 

92 

71 

94 

70 

93 

70 

91 
69 

94 
73 

92 

72 

95 
69 

93 
70 

87 
70 

88 
71 

91 
72 

94 

70 

90 
72 

85 
74 

89 

74 

92 
72 

90 
69 

91 
68 

92 

72 

94 

72 

92 
73 

94 
72 

95 

74 

92.1 
71.5 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

93 
75 

93 

77 

93 

76 

94 
76 

91 

73 

93 
73 

95 
73 

94 

74 

94 
73 

94 

72 

93 

72 

93 

74 

93 

74 

91 
74 

92 

72 

65 

71 

69 

73 

90 

74 

93 

74 

91 

74 

85 
75 

98 

71 

89 

73 

98 

73 

91 

71 

92 

73 

92 

74 

92 

74 

94 
72 

95 

74 

95 

74 

91.8 

73.5 

HC  COOK 

MAX 

MIN 

94 

7* 

92 

74 

93 
76 

94 
76 

96 
71 

92 

70 

91 
69 

95 
69 

94 
70 

95 
70 

95 
69 

94 
69 

94 
72 

94 
70 

93 
69 

93 
70 

67 
73 

90 
72 

92 

73 

95 
73 

95 

73 

86 

71 

65 

71 

89 

71 

89 
69 

92 
69 

91 
72 

92 
72 

91 
72 

93 
72 

95 

72 

92.3 

71.4 

MISSION  «  w 

MAX 

MIN 

95 

74 

94 

74 

95 

76 

96 
72 

95 

72 

93 
72 

95 
72 

95 

74 

9! 
72 

93 
73 

94 
73 

96 

73 

96 

74 

92 

71 

94 

73 

86 

71 

88 

73 

92 

75 

96 
75 

92 

75 

87 
71 

89 
71 

89 
72 

89 
72 

92 
73 

93 
71 

94 
74 

92 
73 

94 

73 

94 
73 

92.9 

72.9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

90 
78 

88 
78 

90 
78 

90 
78 

90 
76 

69 
73 

86 
72 

91 
72 

69 
78 

90 
78 

86 
76 

88 
78 

89 
78 

86 
78 

92 
75 

69 
74 

69 
71 

86 
72 

67 
77 

67 
79 

88 
75 

68 

76 

88 
75 

92 

76 

93 

73 

88 
75 

88 
76 

89 
79 

99 

76 

91 
76 

92 

76 

99.0 

75.9 

RAYMDNDVlLLE 

MAX 

MIN 

94 

75 

94 
76 

94 

76 

93 
73 

94 
69 

90 
69 

90 
68 

91 
68 

89 

70 

90 
69 

91 
69 

89 

70 

92 

69 

89 

69 

92 

70 

90 
69 

86 

71 

86 
73 

69 

71 

91 
71 

93 

73 

85 

74 

86 
72 

90 
72 

89 

70 

90 
70 

91 
72 

92 

72 

91 
72 

94 
71 

95 

71 

90.6 
71.1 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

94 
73 

94 
74 

93 

73 

94 
74 

95 

74 

92 

73 

93 
72 

95 
72 

95 
75 

95 
75 

96 

75 

89 
75 

94 
75 

92 

74 

93 
74 

94 
73 

93 

71 

95 

74 

95 
75 

93 

75 

92 

75 

92 

74 

90 
72 

92 

73 

90 
73 

93 

74 

95 

75 

93 

76 

94 
75 

94 
73 

93 

74 

93.3 
73.9 

WESLACO  J  E 

MAX 

MIN 

93 
75 

94 
76 

94 

78 

95 

76 

93 

71 

92 
71 

96 

71 

95 

74 

95 

73 

95 
72 

92 

70 

94 
73 

96 

74 

94 
73 

94 
72 

90 
74 

86 
72 

92 

75 

95 
73 

89 
73 

83 
74 

87 
72 

89 
73 

88 
72 

91 
71 

90 
72 

92 
72 

91 
75 

93 
73 

94 
75 

94 
74 

92.1 
73.2 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF     1971    -    1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WSQ  AP 
ANDREWS 
BIG  SPRING 
BORGER  3  M 
BRAVO 

1 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

120 

50 

60 

102 

12* 

245 

83 

75 

155 

224 

575 
364 
328 
517 
527 

843 
544 
555 
771 
794 

900 
617 
638 
843 
819 

692 
443 
489 
574 
621 

409 
160 
197 
306 
356 

203 
46 
83 

122 

169 

106 

1 

4 

58 

82 

0 

0 
0 
0 
0 

4094 
2308 
2431 
3448 
3716 

3985 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

2 

0 
0 

7 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

92 

68 
90 

122 

152 
134 
162 
219 
192 

413 
509 
441 
534 
556 

668 
761 
727 
814 
797 

734 
834 
725 
867 
915 

576 
590 
548 
686 
699 

275 
273 
279 
388 
408 

113 
128 
131 
207 
204 

55 
37 
63 
99 
88 

1 

0 
0 
0 

1 

3081 
3334 
3166 

3982 

CROSBYTON 
DALHART  FAA  AP 
DIMMITT 
UUMAS 
FLDYDADA 

0 
5 
6 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

95 
UO 
123 

135 
101 

124 
275 
230 
224 
155 

430 
597 
537 
553 
467 

685 
881 
7S9 
827 

743 

781 
923 
862 
897 
812 

583 
701 
688 
711 
633 

298 
450 
400 
426 
328 

126 
227 
190 
216 
154 

66 
112 
89 
88 
73 

0 
0 
0 
0 
0 

3138 
43U 
3914 
4079 
3467 

3539 

FDLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

2 

4 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

106 

126 

6* 

89 

127 

150 
235 
127 
163 
239 

521 
519 
386 
540 
543 

823 
803 
563 
812 
822 

962 

B31 
678 
874 
852 

693 
663 
537 
623 
698 

408 
383 
202 
326 

414 

179 
185 
92 
147 
229 

70 
86 
28 
50 
90 

0 
0 
0 
0 

1 

3914 
3835 
2677 
3624 
4021 

LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 
LUBBOCK  WSO  AP 

0 
2 

2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

72 
102 
107 
109 

83 

95 
174 
223 
161 
124 

368 
456 
542 
437 
421 

617 
717 
845 
714 
656 

683 
773 
982 
769 
728 

535 
618 
745 
604 
549 

274 
318 
425 
317 
27! 

95 
123 
235 
137 

94 

21 
53 
85 
62 
40 

0 
0 

1 
1 

0 

2780 
3336 
4192 
3312 
2970 

3136 
3578 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  AP 

MIDLAND  <>  ENE 

MORTON 

0 
3 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

92 

113 
51 
44 

109 

123 

200 

71 

47 

187 

556 
350 
359 

464 

743 
799 
528 
505 
718 

867 
959 
639 
599 
740 

677 
737 
446 
430 
627 

334 
418 
176 
141 
325 

113 

192 

37 

34 

169 

43 
81 
12 
3 
64 

0 
4 
0 
0 
0 

4062 
2310 
2162 
3405 

4264 
2591 

MULESHOE  1 
OLTDN 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

3 
9 
2 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

119 
113 
121 
102 
129 

245 
196 
190 
182 
222 

514 
455 
541 
497 
587 

781 
746 
812 
770 
879 

837 
750 
904 
827 
988 

686 
604 
700 
614 
779 

362 
300 
395 
334 

470 

170 
132 
210 
148 
216 

78 
74 
94 
71 
109 

0 
0 
2 
0 
5 

3795 
3379 
3971 
3545 
4388 

4138 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

2 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

93 

100 

76 

117 

92 

163 
140 
114 
197 
176 

435 
430 
368 
525 
532 

697 
724 
624 
788 
807 

730 
786 
692 
880 
877 

598 
594 
540 
688 
610 

303 
303 
229 
399 
326 

132 
145 
89 
177 
144 

56 
51 
19 
93 
56 

0 
0 
0 
3 
0 

3209 
3274 
2751 
3868 
3620 

3564 
4498 

STRATFORD 
SUNRAY  <t  SW 
TAHOKA 
TULIA 
VEGA 

3 

0 

1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

141 
104 
95 
108 
149 

284 
158 
117 
173 
271 

596 

478 
415 
495 
562 

877 
757 
647 
757 
839 

926 
810 
735 
823 
904 

704 
574 
574 
643 
704 

453 
281 
279 
358 
419 

264 

127 
102 
171 
230 

114 
58 
52 

80 
116 

0 
0 
0 
0 
0 

4362 

3347 
3017 
3609 
4197 

4301 

WALCOTT 

*     *     * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

1 

0 

129 

268 

584 

699 

411 

199 

HI 

0 

ABILENE  WSO  AP 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

44 
35 

70 
34 
75 

44 
27 
58 
59 
90 

312 

273 
366 
317 
408 

492 
470 
597 
480 
701 

651 
586 
728 
573 
829 

464 
396 
551 
417 
556 

207 
133 
257 
123 
294 

49 
30 
77 
28 
82 

12 
4 

17 
0 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

2275 
1954 
2721 
2031 
3061 

2624 

2491 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

103 
29 
38 
52 
53 

163 
27 

58 

60 

473 
265 
295 
302 
302 

754 
440 
494 
627 
513 

874 
579 
613 
670 
608 

640 
410 
405 
434 
409 

345 
138 
165 

157 

161 
26 
20 
45 
42 

59 
0 
4 
9 

13 

2 

0 
0 
0 
0 

3574 
1914 

2157 

2199 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

68 
55 
40 
84 
85 

68 
46 
51 
74 
83 

384 
334 
309 
368 
386 

636 
569 
514 
621 
641 

774 
737 
672 
731 
759 

554 
525 
499 
560 
560 

281 
216 
165 
25! 

269 

83 
60 
55 

98 
95 

17 
9 
12 
22 
32 

0 
0 
0 
0 
0 

2865 
2551 
2318 
2813 
2910 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

88 
43 
79 
86 

116 
37 
82 
80 

416 
310 
377 
361 

715 
526 
668 
597 

808 
661 
787 
690 

582 
434 
577 
528 

287 
154 
268 
218 

102 
41 
87 
77 

28 

1 
20 
3! 

0 
0 
0 
0 

3142 
2207 
2945 
2672 

3508 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1971  -  1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

^4AY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

CIUAN4H  5  SE 

0 

0 

67 

96 

411 

712 

863 

632 

283 

98 

28 

0 

3190 

3214 

ROSCOE 

0 

0 

'.S 

56 

312 

496 

618 

424 

169 

41 

14 

0 

2175 

ftOTAN 

0 

0 

35 

54 

317 

515 

635 

415 

164 

32 

3 

0 

2170 

SEYMOUR 

0 

0 

61 

56 

374 

605 

784 

569 

259 

69 

17 

0 

2794 

3071 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

0 

0 

68 

111 

389 

743 

716 

529 

231 

88 

46 

0 

2921 

SNYDER 

0 

0 

74 

75 

375 

604 

707 

517 

199 

89 

0 

2977 

TRUSCDTT 

0 

0 

60 

49 

381 

650 

776 

566 

265 

77 

12 

0 

2856 

TURKEY  2  WSW 

0 

0 

65 

75 

326 

601 

642 

447 

192 

49 

23 

0 

2420 

VERNON 

0 

0 

38 

36 

310 

566 

6R8 

474 

175 

50 

S 

0 

2342 

WELLINGTON  1  NNW 

0 

0 

57 

73 

413 

652 

179 

92 

44 

0 

WICHITA  FALLS  WSD  AP 

0 

0 

37 

25 

364 

578 

787 

574 

273 

77 

12 

0 

2727 

2632 

WINTERS  1  NNF 

♦     ♦     * 
NORTH  CENTRAL       03 

0 

0 

'.Z 

52 

340 

533 

661 

483 

179 

55 

11 

0 

2356 

ALBANY 

0 

0 

49 

64 

347 

540 

696 

535 

219 

59 

16 

0 

2525 

2611 

ARCHER  CITY 

0 

0 

36 

35 

264 

503 

706 

480 

167 

52 

7 

0 

2290 

6ARDWELL  DAM 

0 

0 

11 

22 

278 

425 

651 

443 

150 

46 

2 

0 

2028 

8ELTDN  DAM 

0 

0 

7 

7 

229 

352 

544 

378 

98 

23 

2 

0 

1640 

BENBRODK  DAM 

0 

0 

22 

13 

296 

475 

686 

467 

155 

46 

10 

0 

2170 

BONHAM 

0 

0 

22 

31 

338 

472 

680 

477 

180 

60 

8 

0 

2268 

BOWIE 

0 

0 

28 

19 

302 

487 

692 

448 

162 

46 

2 

0 

2166 

BOYD 

0 

0 

36 

23 

348 

506 

680 

516 

188 

44 

16 

0 

2359 

BRECKENRIDGE 

0 

0 

40 

46 

381 

523 

651 

483 

163 

36 

S 

0 

2351 

BRIDGEPORT 

0 

0 

36 

40 

348 

531 

732 

509 

192 

62 

11 

0 

2461 

BRDWNWOOD 

0 

0 

26 

25 

268 

460 

631 

473 

145 

28 

5 

0 

2061 

2387 

CAMERON 

0 

0 

0 

2 

177 

261 

429 

303 

80 

9 

0 

0 

1261 

17*6 

CLEBURNE 

0 

0 

12 

17 

274 

408 

601 

387 

132 

25 

1 

0 

1657 

2181 

CORSICANA 

0 

0 

10 

13 

263 

377 

587 

420 

153 

49 

0 

0 

1872 

2216 

DALLAS  WSD  AP 

0 

0 

8 

5 

265 

384 

577 

412 

142 

33 

0 

0 

1626 

2363 

DENISON  DAM 

0 

0 

14 

12 

303 

465 

647 

441 

168 

59 

9 

0 

2118 

DENTON  2  SE 

0 

0 

15 

12 

279 

417 

618 

401 

129 

33 

0 

0 

1904 

2452 

DUBLIN 

0 

0 

33 

28 

301 

479 

654 

466 

167 

53 

13 

0 

2194 

2516 

EASTLAND 

0 

0 

44 

65 

324 

556 

736 

542 

196 

53 

8 

0 

2524 

EVANT 

0 

0 

16 

17 

230 

366 

522 

365 

HI 

23 

2 

0 

1652 

FERRIS 

0 

0 

9 

15 

259 

374 

577 

385 

119 

25 

0 

0 

1762 

FT  WORTH  INTL  WSD  AP 

0 

0 

12 

7 

270 

389 

615 

398 

143 

26 

1 

0 

1661 

2405 

GAINESVILLE 

0 

0 

37 

47 

380 

559 

780 

570 

249 

87 

14 

0 

2723 

2612 

GATESVILLE 

0 

0 

19 

35 

306 

447 

637 

471 

172 

46 

10 

0 

2143 

GEORGETOWN 

0 

0 

2 

7 

192 

305 

428 

300 

60 

5 

0 

0 

1299 

GLEN  ROSE  2  W 

0 

0 

16 

16 

280 

386 

594 

395 

125 

30 

0 

0 

1842 

GOLDTHWAITE  2  N 

0 

0 

18 

17 

234 

382 

523 

355 

96 

20 

1 

0 

1646 

GRAHAM 

0 

0 

43 

45 

331 

522 

720 

526 

217 

63 

6 

0 

2473 

2717 

GRANBURY 

0 

0 

14 

8 

238 

378 

566 

362 

123 

20 

0 

0 

1709 

GRAPEVINE  DAM 

0 

0 

21 

18 

305 

472 

697 

485 

171 

60 

6 

0 

2237 

GREENVILLE  7  NW 

0 

0 

16 

37 

369 

494 

730 

531 

226 

94 

12 

0 

2509 

2678 

GROESBECK 

0 

0 

6 

8 

220 

332 

516 

109 

26 

0 

0 

HAMILTON  2SSE 

0 

0 

26 

32 

268 

429 

611 

455 

148 

43 

9 

0 

2041 

HENRIETTA 

0 

0 

68 

51 

366 

572 

785 

557 

231 

63 

17 

0 

2710 

2856 

HICO 

0 

0 

19 

26 

289 

411 

589 

398 

129 

29 

0 

0 

1890 

HILLSBORO 

0 

0 

13 

20 

285 

404 

613 

425 

151 

50 

3 

0 

1964 

JACKSBORO 

0 

0 

27 

22 

272 

628 

403 

157 

46 

5 

0 

KAUFMAN  3  SE 

0 

0 

10 

21 

291 

416 

633 

451 

172 

56 

2 

0 

2052 

2517 

KILLEEN 

0 

0 

7 

10 

196 

319 

507 

332 

69 

24 

0 

0 

1484 

LAVDN  DAM 

0 

0 

14 

17 

303 

449 

680 

464 

185 

58 

4 

0 

2174 

MARLIN  3  NE 

0 

0 

I 

6 

221 

321 

502 

350 

94 

17 

0 

0 

1512 

MC  GREGDR 

0 

0 

12 

15 

253 

406 

570 

411 

122 

28 

3 

0 

1620 

MCKINNEY  3  S 

0 

0 

13 

12 

309 

432 

645 

427 

162 

43 

2 

0 

2045 

MEXIA 

0 

0 

6 

11 

265 

362 

560 

404 

146 

44 

6 

0 

1604 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

0 

0 

23 

14 

306 

447 

664 

434 

159 

30 

2 

0 

2079 

NAVARRO  MILLS  DAM 

0 

0 

9 

14 

252 

381 

S98 

409 

136 

49 

4 

0 

1852 

OLNEY 

0 

0 

39 

33 

321 

486 

680 

452 

170 

40 

PARIS 

0 

0 

13 

22 

333 

466 

725 

490 

184 

79 

8 

0 

2320 

2828 

PILOT  POINT 

0 

0 

26 

31 

363 

530 

750 

513 

207 

64 

10 

0 

2496 

PROCTOR  RESERVOIR 

0 

0 

32 

33 

265 

460 

621 

454 

145 

41 

5 

0 

2076 

PUTNAM 

0 

0 

31 

29 

264 

456 

614 

423 

149 

37 

2 

0 

2025 

QUINLAN 

0 

0 

9 

20 

304 

396 

591 

427 

109 

33 

0 

0 

1689 

RANGER  1  W 

0 

0 

26 

24 

266 

447 

634 

423 

152 

38 

0 

0 

2030 

RISING  STAR 

0 

0 

39 

43 

305 

512 

676 

493 

163 

52 

11 

0 

2294 

ROSEBUD  3  WSW 

0 

0 

3 

5 

201 

294 

461 

321 

71 

12 

0 

0 

1368 

SHERMAN  PUMP  STATION 

0 

0 

37 

351 

535 

749 

502 

214 

70 

1* 

0 

2826 

SPRINGTOWN 

0 

0 

43 

56 

362 

505 

711 

501 

200 

65 

12 

0 

2455 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1971    -    1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

STEPHENVILLE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
10 
6 
13 
55 

28 
9 
3 

65 

287 
227 
212 
211 
349 

440 
384 
322 
362 
571 

637 
552 

501 
516 
747 

415 
381 
367 
377 
537 

142 

103 

77 

95 

216 

36 
24 
17 
26 
59 

3 
3 
3 
2 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2009 
1693 
1508 
1606 
2611 

1879 
2030 
2603 

WACO  DAM 
WACO  WSD  AP 
WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

•     *     * 

EAST  TEXAS          O*. 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 
34 
13 

9 

5 

12 

40 

13 

243 
230 
268 
330 
264 

394 

360 
368 
509 
408 

581 
543 
578 
705 
616 

409 
368 
360 
481 
434 

114 
109 
106 
184 
129 

31 
19 
27 
65 
33 

1 
2 
0 

11 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1793 
1642 
1727 
2359 
1915 

2030 
2763 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

7 

1« 

5 

7 
18 

10 
17 
40 

137 
256 
238 
288 
272 

204 
309 
260 
312 
279 

403 
528 
453 
495 
517 

281 
387 
336 
432 
407 

46 

146 
124 
203 
147 

9 
39 

40 
87 
51 

0 
0 
0 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1087 
1683 
1468 
1855 
1720 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

I 

3 
2 

18 

16 

6 

9 

19 

303 
233 
187 
209 
249 

355 
261 
260 
217 
293 

625 
368 
422 
353 

484 

443 
369 
312 
336 
399 

182 

133 

86 

84 

146 

85 
39 
15 
24 
62 

3 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2019 
1428 
1289 
1235 
1654 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

I 

11 

1 

7 
16 
32 
41 
IB 

255 
225 

334 
298 
227 

291 
279 
427 
264 
292 

495 
473 
652 
356 
490 

325 
328 
494 
386 
340 

117 
137 
223 
147 
113 

39 
33 

89 
39 
33 

0 
0 
4 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1530 
1492 
2266 
1539 
1514 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GRDVETQN 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

15 

Z 

u 

3 

6 
43 
16 
16 

5 

207 
331 
221 
277 
183 

260 
392 
246 
280 
230 

433 
609 
392 
453 
382 

308 
482 
323 
391 
322 

89 
230 

131 

179 

91 

19 
98 
35 
57 
27 

0 
13 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1322 
2213 
1366 
1666 
1243 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
0 
6 

22 

11 
21 
16 
14 

300 
196 
289 
229 
251 

352 
269 
309 
283 
261 

561 
439 

451 
475 
386 

449 
339 

431 
331 
371 

191 
95 
184 
125 
150 

102 
28 
85 
34 
51 

7 
0 
5 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1990 
1383 
1787 
1493 
1491 

1747 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
1 

15 

e 

7 

11 
11 
26 
17 
21 

261 
221 
340 
265 
315 

287 
200 
401 
275 
346 

452 
344 
620 
380 
551 

339 
307 
486 
397 
446 

150 
109 
245 
148 
192 

51 
28 
108 
46 
78 

1 
0 
12 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1559 
1221 
2253 
1536 
1959 

1699 
2174 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISONVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  8  ENE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
I 

0 

15 

4 

18 
10 

e 

24 
29 

255 
233 
200 
333 
310 

302 
239 
249 
379 
309 

461 
395 
391 
585 
531 

397 
328 
287 
480 

414 

142 
106 
97 
228 
157 

41 
24 
25 
99 
78 

2 

0 
0 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1622 
1336 
1257 
2149 
1834 

1892 
2218 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

16 

t> 

0 

e 

39 

29 

8 

14 
13 

362 

341 
264 
269 

250 

427 
416 
291 
231 
328 

650 
671 
470 
365 
523 

498 
485 
408 

383 

241 
225 
150 
147 
132 

101 
94 
56 

50 

7 
9 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2338 

2286 
1655 

1690 

2620 
2103 
2029 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  *  WNW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

7 

27 

3 
18 

17 
14 
57 

231 
273 
246 
242 
402 

265 

241 
339 

240 
494 

460 
372 
512 
379 
652 

341 
312 
391 
384 
473 

111 
123 
157 
157 
263 

33 

37 
67 
57 
86 

0 

3 
2 

13 

0 

0 
0 
0 

1444 

1739 
1479 
2467 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1* 
16 

7 
7 
5 

24 
18 
21 

21 

327 
341 
235 
307 
251 

433 
406 
257 
376 
228 

653 
592 
384 
598 
337 

491 
497 
362 
443 
317 

218 

234 
142 
180 
124 

94 
98 
49 
78 
28 

3 

10 
0 
9 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2259 
2212 

1457 

1311 

WILLS  POINT 

*     *     * 
TRANS  PECOS         05 

0 

° 

13 

15 

283 

389 

633 

461 

183 

67 

1 

0 

2045 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

62 

39 

57 

9 

147 
41 
81 
29 

313 
268 
253 
188 

499 
434 
438 

417 

453 
486 

403 

439 
381 
421 
283 

210 

109 

170 

48 

83 
23 
23 

15 

9 
0 

9 
2 

0 

1759 
1392 

2311 
2154 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1971  -  1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

^4AY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

CHISQS  BASIN 

1 

6 

'.'> 

132 

258 

443 

509 

369 

115 

21 

12 

1 

1911 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

0 

0 

37 

152 

400 

638 

635 

468 

211 

94 

6 

1 

2642 

CRANE 

0 

0 

51 

59 

273 

456 

531 

449 

127 

45 

U 

0 

2002 

URVDEN 

0 

0 

25 

23 

225 

442 

407 

354 

75 

IB 

1 

0 

1570 

EL  PASO  WSO  AP 

0 

0 

31 

112 

381 

624 

607 

364 

126 

56 

3 

0 

2304 

2700 

FABENS 

0 

0 

29 

131 

382 

656 

623 

490 

141 

94 

1! 

0 

2561 

FORT  HANCOCK  4  SE 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

0 

0 

'.e 

74 

223 

464 

484 

422 

162 

47 

14 

GRANDFALLS  3  SSE 

0 

0 

43 

69 

307 

509 

586 

487 

143 

23 

12 

1 

2180 

LA  TUNA  1  S 

0 

0 

4 

79 

296 

568 

534 

405 

79 

47 

0 

0 

2012 

MARATHON 

0 

2 

47 

131 

334 

501 

565 

482 

MARFA  NO.  2 

0 

0 

34 

155 

365 

558 

569 

446 

206 

70 

B 

3 

2414 

MENTONE  2  S 

0 

57 

104 

480 

148 

52 

1 

MONAHANS 

0 

0 

23 

20 

264 

430 

539 

357 

72 

31 

0 

0 

1736 

MOUNT  LOCKE 

1 

69 

82 

283 

384 

556 

592 

482 

250 

138 

91 

25 

2953 

PANTHER  JUNCTION 

0 

0 

28 

55 

204 

406 

441 

327 

85 

19 

3 

1 

1569 

PECOS 

0 

0 

42 

61 

264 

521 

554 

429 

123 

50 

9 

PENWELL 

0 

551 

620 

499 

150 

44 

J 

0 

PRESIDIO 

0 

0 

6 

13 

184 

334 

261 

33 

7 

0 

0 

1626 

RED  RLUFF  DAM 

0 

0 

25 

60 

284 

541 

568 

422 

138 

41 

3 

SALT  FLAT  10  ENE 

0 

0 

53 

130 

380 

610 

589 

511 

178 

78 

17 

3 

2549 

SANDERSON 

0 

0 

38 

58 

278 

477 

552 

438 

117 

40 

6 

4 

2008 

SHEFFIELD 

0 

0 

20 

36 

209 

490 

462 

357 

81 

16 

0 

SIERRA  BLANCA 

0 

0 

16 

128 

370 

566 

583 

504 

193 

70 

16 

1 

2447 

VAN  HORN 

0 

0 

19 

72 

310 

527 

547 

405 

110 

37 

4 

1 

2032 

WINK  FAA  AIRPORT 

0 

0 

42 

72 

327 

546 

624 

454 

162 

43 

6 

0 

2276 

YSLETA 

*     »     * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

0 

0 

30 

131 

361 

637 

476 

112 

94 

8 

6 

AMISTAD  DAM 

0 

0 

10 

4 

155 

307 

382 

320 

42 

14 

0 

0 

1234 

BIG  LAKE  NO  2 

0 

2 

65 

102 

346 

529 

567 

456 

166 

38 

11 

2 

2284 

BLANCO 

0 

0 

15 

24 

240 

358 

510 

386 

100 

23 

6 

0 

1662 

2010 

BOERNE 

0 

0 

12 

21 

219 

351 

481 

376 

93 

28 

4 

0 

1585 

1875 

BRACKETTVILLE 

0 

0 

4 

137 

326 

413 

307 

33 

0 

0 

BRADY 

0 

0 

40 

56 

300 

449 

560 

446 

143 

43 

10 

0 

2047 

BURNET 

0 

0 

14 

24 

220 

351 

476 

338 

94 

21 

2 

0 

1540 

CAMP  WOOD 

0 

0 

7 

14 

161 

302 

379 

271 

48 

10 

0 

0 

1192 

CARTA  VALLEY 

0 

0 

11 

22 

180 

342 

417 

309 

62 

0 

COPE  RANCH 

0 

3 

51 

78 

356 

530 

627 

491 

172 

48 

12 

1 

2369 

DEL  RIO  WSa  AP 

0 

0 

9 

6 

135 

263 

350 

228 

34 

2 

0 

0 

1027 

1504 

EDEN  1 

0 

1 

25 

26 

247 

409 

508 

349 

92 

21 

0 

0 

1678 

ELDORADO  11  NH 

0 

1 

47 

76 

308 

496 

636 

482 

148 

38 

7 

0 

2239 

FREDERICKSBURG 

0 

0 

13 

18 

213 

356 

415 

310 

84 

16 

2 

0 

1427 

JOHNSON  CITY 

0 

0 

17 

14 

238 

3B4 

487 

375 

102 

20 

0 

0 

1637 

JUNCTION 

0 

0 

19 

35 

254 

385 

481 

335 

87 

22 

0 

0 

1618 

JUNO 

0 

0 

25 

25 

245 

434 

541 

355 

83 

12 

1 

KERRVILLE 

0 

0 

17 

38 

259 

425 

526 

404 

125 

28 

4 

0 

1826 

2341 

LAMPASAS 

0 

0 

23 

45 

273 

440 

592 

448 

145 

38 

8 

0 

2012 

2210 

LANGTRY 

0 

0 

18 

16 

206 

446 

461 

347 

46 

12 

0 

LLANO 

0 

0 

23 

34 

255 

406 

547 

394 

107 

20 

0 

0 

1786 

2164 

MASON 

0 

0 

35 

35 

588 

448 

164 

38 

MC  CAMEY 

0 

0 

38 

49 

293 

490 

543 

440 

110 

26 

11 

MEDINA 

0 

0 

17 

25 

229 

335 

483 

369 

100 

30 

2 

0 

1590 

MENARD 

0 

0 

30 

41 

285 

447 

552 

392 

131 

34 

6 

1 

1919 

MERTZON 

0 

0 

33 

47 

283 

489 

550 

358 

117 

0 

DZONA 

0 

2 

46 

74 

269 

476 

562 

440 

127 

43 

11 

PAINT  ROCK 

0 

0 

18 

31 

256 

436 

542 

374 

108 

22 

2 

0 

1789 

PANDALE 

0 

0 

26 

34 

237 

450 

484 

382 

70 

16 

0 

PRADE  RANCH 

248 

397 

461 

363 

111 

17 

2 

0 

RANKIN 

0 

0 

22 

40 

266 

420 

508 

376 

105 

21 

0 

0 

1758 

ROBERT  LEE 

0 

0 

37 

48 

319 

521 

624 

476 

162 

42 

1 

ROCKSPRINGS 

0 

0 

20 

33 

197 

363 

390 

304 

75 

10 

2 

0 

1394 

SAN  ANGELO  DAM 

0 

1 

36 

57 

310 

501 

594 

468 

146 

36 

9 

0 

2158 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

0 

0 

23 

33 

269 

450 

539 

382 

138 

26 

3 

0 

1883 

2255 

SAN  SABA 

0 

0 

19 

27 

223 

399 

541 

413 

115 

40 

5 

0 

1783 

SONQRA 

0 

1 

27 

38 

253 

419 

486 

354 

83 

18 

0 

0 

1679 

STERLING  CITY 

0 

1 

65 

67 

339 

507 

601 

452 

173 

35 

6 

0 

2246 

UVALDE 

0 

0 

0 

6 

137 

257 

326 

250 

35 

5 

0 

0 

1016 

WATER  VALLEY 

0 

2 

38 

51 

350 

518 

635 

471 

146 

37 

9 

0 

2257 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF     1971    -    1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY.JUNE 

*     •     * 
SOUTH  CENTR4L       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO  AP 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

1 
I 

5 

1 

0 
0 
2 

2 

55 
184 
104 
169 
158 

141 
271 
195 
246 
262 

220 
434 
290 
392 
428 

222 

298 
273 
323 
320 

15 
66 
46 
73 
77 

8 

6 

8 

16 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

662 

1262 

917 

1222 

1264 

17U 
1104 
1677 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSD  AP 
CUERO  3  E 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
0 

1 

50 

168 

17 

51 

119 

106 
238 
103 
112 
150 

174 
377 
204 
188 
250 

149 
304 
169 
166 
204 

17 
71 
21 
22 
27 

4 
19 
5 
2 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

500 
1185 
519 
541 
759 

914 

ELGIN 

FLATONIA  2  M 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

3 

0 

1 

0 
0 
2 

156 

118 

120 

83 

174 

240 
201 
224 
150 
230 

377 
325 
347 
246 
389 

265 

240 
311 
193 
293 

47 
43 
37 
19 
56 

4 
5 
1 
3 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1091 
933 

1042 
695 

1160 

1399 

HALLETTSVlLLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 

1 

115 

135 

83 

50 

149 

178 
264 
190 
125 
217 

294 

368 
302 
178 
332 

225 
283 
222 

151 
243 

46 
46 
39 
22 

47 

6 

10 
I 
4 
8 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

866 

1115 
837 
530 
997 

1345 
1486 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

0 
0 
7 

10 
5 

1 

2 
6 

197 
194 
123 
130 
199 

295 
259 
166 
260 
308 

472 
428 
243 
331 
409 

349 
322 
238 
245 
301 

86 
78 
30 
43 
58 

18 

16 

6 

6 

10 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1431 
1307 
807 
1017 
1298 

1621 
1376 

NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOWN 
RDCKPDRT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
k 
0 
3 
0 

0 

li. 

0 
0 
0 

112 

191 

64 

56 

47 

191 
274 
140 
128 
100 

326 

459 
182 
219 
200 

238 
336 
167 
215 
185 

46 
84 
32 
27 
24 

6 

12 
4 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

919 
1374 
589 
650 
559 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTDN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

5 
2 

0 
0 

0 
5 

0 
0 

129 
201 
169 
120 
60 

266 
296 
155 
250 
122 

382 
466 
288 
345 
203 

263 
342 

233 
244 
162 

61 
74 
54 
42 
24 

7 

15 

6 

6 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1109 

1405 

911 

572 

1546 
1740 
1320 
1475 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

«     *     * 
UPPER  COAST         08 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1^ 
3 
0 

12 
9 

10 
0 

211 
217 
189 
104 

267 
293 
286 

178 

392 
452 
427 
295 

324 
389 
228 
224 

79 
82 
81 
44 

17 

23 

8 

6 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1307 

1468 

1229 

865 

1551 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETQN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
3 
0 

6 

14 

2 

3 

168 
140 
174 
101 
116 

184 
176 
181 
151 
137 

272 
288 
279 
255 

270 
253 
299 
246 

75 
67 
61 
53 

16 
19 
16 

7 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

992 

957 

818 

1261 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

1 
a 

0 
0 

19 
1 

12 
0 
0 

251 
95 
191 
101 
109 

260 
133 
230 
168 
145 

354 
243 
355 
257 
241 

353 

211 
316 
180 
258 

108 
44 
88 
49 
53 

28 
3 

17 

4 

10 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1382 
731 

1217 
759 
816 

1173 

GALVESTON  WSD  CI 
HOUSTON  WSD  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 

0 

0 
6 

1 
18 

1 

91 
195 
127 
218 

90 

131 
194 
150 
212 

151 

210 
315 
248 
321 
244 

211 
295 
226 
323 
214 

53 

85 

62 

106 

45 

2 
17 

8 
28 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

698 
1109 

823 
1230 

751 

1235 
1676 

1405 
1097 

NEW  GULF 
ORANGE  1^    NW 
PALACIOS  FAA  AP 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
3 

1 

4 
13 
1 
6 
2 

124 
220 
105 

58 

165 
201 
150 

138 

278 
327 
264 
297 
279 

255 
322 
236 
300 
228 

57 

114 
65 
65 
49 

9 

31 
5 

15 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

896 

1228 

826 

761 

1429 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 

6 

0 

1 
4 

7 

208 

55 

59 

170 

169 

199 
130 
109 
195 
186 

317 
217 
229 
297 
295 

291 
170 
233 
286 
293 

109 
29 
34 
60 
71 

20 
2 

3 

12 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1150 

603 

668 

1029 

1044 

1447 
1410 

VICTORIA  WSO  AP 

0 

0 

2 

0 

96 

152 

270 

229 

50 

2 

0 

0 

801 

1173 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  DF  l"?!  -  1972  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORr4ALS 
JULYJUNE 

*    •     * 

SOUTHERN            09 

ALICE 

0 

0 

4 

1 

56 

154 

201 

216 

29 

3 

0 

0 

664 

ARMSTRONG 

0 

0 

0 

0 

itb 

111 

196 

142 

13 

4 

0 

0 

512 

BENAVIDES  NO.  2 

0 

0 

I 

7 

95 

165 

234 

247 

35 

0 

0 

0 

784 

CARRIZO  SPRINGS 

0 

0 

0 

2 

81 

190 

276 

239 

27 

3 

0 

0 

818 

U59 

CATARINA 

0 

0 

2 

0 

88 

191 

246 

191 

19 

2 

0 

0 

739 

CHARLOTTE  5  NNW 

0 

0 

0 

0 

84 

197 

282 

208 

30 

5 

0 

0 

606 

CDTULLA  FAA  AP 

0 

0 

2 

2 

106 

202 

291 

214 

37 

2 

0 

0 

856 

CRYSTAL  CITY 

0 

0 

0 

0 

96 

213 

289 

203 

18 

1 

0 

0 

820 

DILLEY 

0 

0 

<t 

3 

140 

256 

345 

273 

53 

9 

0 

0 

1083 

1285 

EAGLE  PASS 

0 

0 

10 

7 

123 

284 

323 

251 

30 

7 

0 

0 

1035 

1354 

ENCINAL  3  NW 

0 

0 

5 

3 

151 

244 

308 

272 

46 

14 

0 

0 

1043 

1123 

FALCON  DAM 

0 

0 

« 

0 

46 

119 

170 

179 

19 

4 

0 

0 

541 

FALFURRIAS 

0 

0 

0 

6 

81 

175 

208 

242 

25 

3 

0 

0 

740 

802 

FOWLERTDN 

0 

0 

0 

96 

191 

183 

26 

3 

0 

0 

FREER 

0 

0 

I 

1 

86 

179 

247 

247 

32 

5 

0 

0 

798 

HEBBRONVILLE 

0 

0 

4 

0 

61 

137 

187 

199 

29 

6 

0 

0 

623 

LA  PRYDR 

0 

0 

44 

241 

0 

LAREDO  NO.  2 

0 

0 

I 

0 

55 

140 

208 

166 

14 

I 

0 

0 

585 

PEARSALL 

0 

0 

0 

0 

87 

233 

305 

218 

36 

5 

0 

0 

884 

POTEET 

0 

0 

3 

0 

123 

231 

328 

265 

47 

11 

0 

0 

1008 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

0 

0 

2 

0 

42 

122 

160 

175 

14 

4 

0 

0 

519 

TILDEN 

0 

0 

1 

0 

118 

296 

248 

42 

7 

0 

0 

ZAPATA 

*     *     * 
LOWER  VALLEY        10 

0 

0 

0 

0 

37 

126 

169 

154 

8 

2 

0 

0 

496 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

16 

67 

112 

93 

11 

2 

0 

0 

301 

600 

harlingen 

0 

0 

0 

15 

4 

0 

586 

MC  ALLEN 

0 

0 

I 

0 

28 

100 

138 

145 

8 

3 

0 

0 

423 

MC  ALLEN  FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

25 

103 

141 

114 

8 

0 

0 

0 

391 

MC  COOK 

0 

0 

2 

0 

47 

125 

156 

166 

20 

5 

0 

0 

521 

MISSION  *  W 

0 

0 

I 

0 

37 

116 

146 

149 

12 

5 

0 

0 

466 

649 

PORT  MANSFIELD 

0 

0 

0 

0 

38 

99 

224 

RAYMONDVILLE 

0 

0 

1 

1 

36 

99 

145 

157 

13 

7 

0 

0 

459 

661 

SAN  BENITO 

0 

0 

0 

0 

9 

79 

116 

129 

9 

1 

0 

0 

343 

WESLACO  2  E 

0 

0 

0 

0 

17 

78 

100 

88 

2 

0 

0 

0 

285 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


I    1   h 

i  M 

^^ 

#  »  ■ 

#  m 

TEXAS 

JULY 

1972 

Wind 

Reic 

itive 

hum 

dify 

N 

umber 

of  days  w 

th 

0) 

v> 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

■ 

F 

rec 

ipitation 

IE 

U) 

c 

,_^  D 

^j  »/> 
1-  (/> 

0)  0 

0.0. 

II 

c 

"5  "' 
a  0. 

0) 
O) 
0 

0) 

> 
< 

'o  j; 
I! 

0)  Z 

o^ 

<1)  o> 

Sfa 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

o 

o 

o 
o 

CD 

ci 
q 

0) 

> 

0 

§^ 

CM  O 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

IB 

ABILENE  WSO  AP 

16 

9.6 

12.7 

41 
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.29 
37 
97 
72 

.33 
45 
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EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


4) 

a 

Day  of  month 

0) 

Station 

M 

Q 

E-1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

(IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

8AI> 

66 

66 

68 

62 

62 

60 

64 

65 

66 

69 

70 

69 

69 

72 

72 

74 

74 

68 

69 

69 

66 

67 

67 

66 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

72 

68,3 

LURBCCK  9  N 

4 

MAX 

86 

94 

82 

73 

66 

75 

80 

85 

81 

81 

84 

86 
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62 

87 

79 

77 

68 

73 

76 

60 

76 

78 

80 

83 

36 

86 

87 

86 

64 

82 

81 

62 

82 

82 

83 

63 

84 

85 

86 

86 

86 

88 

86 

82.3 

MI^ 

75 

76 

77 

68 

66 

66 

66 

71 

72 

72 

73 

74 

77 

78 

60 

80 

60 

76 

77 

77 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

79 

80 

eu 

61 

82 

75.7 

WESLACO  2  6 

2 

MAX 

112 

110 

112 

114 

113 

112 

118 

119 

119 

iii 

110 

116 

116 

HI 

115 

95 

92 

101 

112 

94 

92 

100 

96 

96 

100 

99 

101 

97 

106 

109 

110 

106.9 

Mlh 

64 

84 

64 

84 

64 

ei 

62 

84 

64 

ii 

82 

62 

63 

83 

62 

83 

77 

76 

76 

79 

78 

77 

76 

76 

75 

76 

76 

78 

76 

78 

79 

80.2 

4 

MAX 

104 

103 

103 

105 

102 

103 

105 

106 

10^ 

104 

104 

104 

104 

102 

103 

91 

B9 

95 

102 

92 

89 

93 

91 

90 

94 

93 

96 

92 

99 

102 

102 

98.9 

MU 

87 

87 

87 

68 

85 

85 

66 

68 

68 

6^ 

87 

87 

67 

87 

87 

89 

81 

60 

80 

81 

60 

80 

80 

78 

77 

79 

79 

60 

79 

81 

62 

83.5 

6 

MAX 

102 

98 

100 

101 

99 

98 

100 

101 

102 

100 

97 

100 

101 

98 

100 

91 

88 

91 

96 

39 

67 

90 

86 

87 

90 

90 

9? 

90 

93 

96 

92 

95.1 

MU 

69 

88 

89 

89 

87 

86 

67 

69 

90 

89 

69 

68 

B9 

89 

88 

87 

83 

62 

82 

33 

82 

81 

81 

81 

30 

81 

60 

62 

81 

82 

63 

85.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL.  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELL2EICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AMAHUAC  T»CO 
ANDERSON* 
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BAIRO 
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BALLlNCEk  I  SW 
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BANKERSMITH 
BAROHELL  DAH 
BATEMAN  HaNCH 


iTESV 


LE 


BAVTOWN 
BEAUMONT 
BEOIAS 
BEEVlLLf 


IITER   PLANT 


BENAVTUES 
BENAVtOES   HC. 
BENBROOX    F>A>< 


HALE 

TAYLOR 

HARTIN 

LAMPASAS 

SHACKELPQRD 


KER 


«FLLS 


BRIhSTIR 
BREHSTER 
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BRAZORIA 

HUE 
POTTER 
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OS 
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02 
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0>0" 
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03 

ENEOT 
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i 

BIG  SPRING 
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BLANCO 
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BLOYS  CAMPGROUND 
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BOERNE 
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BOWIE 
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LE 
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CANYON  DAH  NO  4 
CANYON  DAH  NO  i 
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CARROLLTON 

CARTA    VALLEY 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

CATARINA 
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CENTER  CITY 

CENTERVILLE 
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PALD  PINTO 
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R,  M,  CANTRELL 
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EDGAR  W  COOK 
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ARTHUR  M.  HUR6AN 
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OTIS  L.  DANIEL 

JOE  BOB  UNCER 
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TIVE  I 


DAN  HOSLEY 
AUDREY  W  VAHGA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HOO&ES 
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CHAPMAN  RANCH 
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U  S  FED  AVIATION  ACENi 
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CLOSED  6/19/72 
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E.F.  TMIELE 
FRANK  M,  HATKINS 
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3 

i 

i 
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COLDSPRINB  9  SSM 

1670^  o4  SAN  JACINTO 

30  32 

«9  09 
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7A 

7A 

LERDY  I,  OABNEV 

CQLDHATEK  3  M 

1B74 

01 

OALLAM 

36  2a 

102  38 

4180 

9P 

FRANKLIN  Chapman 
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IBT5 

02 

COLEMAN 

31  90 

99  26 
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6P 

7A 
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IBB9 

04 

KRAZDS 

30  39 

96  21 
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MID 
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U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITV 

19031  02 

MITCHELL 

32  23 

100  92 

2O60 

9P 

BUFDRD  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

1911 

0T|  COLORADO 

29  43 

96  32 

199 

BA 

91 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

1914 

03 

COMANCHE 

31  54 

98  39 

1343 

7A 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

1921 

03 

HUNT 

33  16 

99  9* 

590 

MERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

1937 

04 

RUSK 

31  55 

94  35 

539 

JAMES  G.  TAYLOR 

CONLEN 
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01 

OALLAM 

36  14 

102  1* 

3810 

7A 

JESSE  c.  oAvrs 

CONROE 

1496 

04 

MONTGOMERY 

30  19 

95  27 

2*3 

7A 

7A 

G.W.  FULLEN 

COOPER 

1970J  03|  DELTA 

33  22 

99  *2 

49S 

7A 

DDIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

1974 

Ob|  STERLING 

31  34 

IDI  19 

2570 

7A 

7* 

LlNDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

19B4 

03 

CORYELL 

31  07 

97  94 

1070 

JOHN  W  CARLTON 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2012 

09 

HUDSPETH 

31  47 

10»  26 

448C 

6P 

6P 

CORPUS  CHPISTI 

2014 

07 

NUECES 

27  48 

97  24 

MIO 

HIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHPISTI  WSO  AP  R 

2019 

07 

NUECES 

27  46 

97  30 

41 

MIO 

MIO 

;  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORSICANA 

2019 

031  NAVARRO 

32  09 

9«  28 

4i9 

7A 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

2024 

0»i  CORYELL 

31  33 

97  37 

971 

EftVlN  C,  MUELLER 

COTTONWOOD 

20'>0 

GILLESPIE 

30  10 

99  08 

2290 

71 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2048 

09 

LA  SALLE 

28  26 

99  IS 

433 

7* 

- 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  F»A  AP 

2050 

09 

LA  SALLE 

26  27 

99  13 

499 

HII 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

crandall 

20BO 

0J\   KAUFMAN 

32  38 

9*  29 

411 

71 

MRS  VALLIE  SUE  SDRRELLS 

CRANE 

2082 

CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

BA 

6« 

J.C.  NEHLAND 

CRANFILLS  G1P 

2086 

Oi 

BOSQUE 

31  46 

97  90 

9BQ 

; 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

Oj 

HOOD 

32  32 

S7  37 

1047 

6A 

; 

MRS.  QRA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

06 

REAL 

30  04 

99  4* 

2320 

9P 

MRS.  VELMA  CRIDER 

2114 

HOUSTON 

31  18 

99  27 

341 

7A 

71 

JAMES  H.  CIBBS 

CAOSBYTiiN 

2121 

CROSBY 

33  40 

lOl  14 

3021 

7A 

7* 

CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1736 

7A 

r,   c.  nehton 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131 

03 

CALLAHAN 

32  10 

99  09 

1609 

. 

CHESTER  CLOVER 

2142 

FOARO 

33  59 

99  43 

1491 

7j 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

21601  091  ZAVALA 

26  41 

99  90 

581 

JOHN  B.  HOLOSHORTH 

CUERU  3  E 

2173 

07 

DEWITT 

29  09 

194 

9P 

7| 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  I  SW 

2206 

OB 

HARRIS 

29  56 

99  43 

150 

JOHNNIE  W.  OOlEN 

DACUS 

2218 

04 

MONTGOMERY 

30  26 

95  47 

226 

7* 

PAUL  WEST 

DAlNGERFlfLD  9  S 

2225 

MORRIS 

32  99 

9«  43 

3O0 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

OALHART  FAA  AP 

22'.0 

01 

HARTLEY 

36  01 

102  33 
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MIO 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO  AP         R 

22'.  <. 

031  DALLAS 

32  51 

96  91 

*81 

MIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEVANC  2  SE 

2266 

OB!  WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

OARROUiETT 

22821  01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

2540 

7A 

M.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

22S9;  03 

97  16 

920 

71 

ETOILE  H.  MOORE 

OECATUft  2  SSW 

2338 

03 

WISE 

33  12 

97  36 

921 

9A 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2352 

BOWIE 

33  30 

94  36 

4O0 

7A 

ROSCOE  MALL 

,  OEL  RIO  WSO  AP 

2360 

06 

VAL  VERDE 

29  22 

100  95 

1026 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  OENISON  DAM 

2394 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writinK  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Clinatolo- 
cist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATIO.N  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  limes  in  local  standard  time.   Durini-  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  tine.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followinf?  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during;  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

it     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY. 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801.  ,     , 

Director,  National  climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  9/1/72  -I860 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C.  28801 


AN    EQUAL   OPPORTUNITY    EMPLOYER 


€- 


IME  LIBRARY  OF  THE 

OCT    4  19/2 

UNIVERSIlY  Ov   icLi'sOtS 
AT  URBANA-CHAMPAIGN 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


TEXAS 

AUGUST  1972 

Volume  77    No.  8 


THE  LIBRARY  OF  THg 


OCT  26  197Z  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
AT  URBANA-CHAMPAIQM 


Temperatur* 


ki 


Precipitation 


HIGH  PLAINS 


AMaRILLO  wSO  AP        / 

ANDPEWS 

BIG  SPRING 

BOPGEP  3  W 

BRAVO 

BRQUNPIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANVON 

CHaNNINC  no.  2 
CLAUDE 

CROSBYTDN 
OALHART  FAA  AP 
DIMKITT 
DUMAS 
FLOVDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

CRUVER 

HEREFORD 

LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLBFIELD  NO.  2 
LUBBOCK  WSO  AP 

MC  LEAN  3    E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  AP         / 

MIDLAND  4  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 
DLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTQN  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTDN 

SPEARMAN 

STRATFORD 
SUNRAY  «  SW 
TAHDKA 
TULIA 
VEGA 

WALCOTT 

DIVISION 

*    •    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  WSO  AP 
ANSON 

ASPERMDNT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 

CLARENDON 
CDlEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HDRDS  CREEK  DAM 

J4YT0N 

MATADOR 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PAOUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

ROSCOE 

RDTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 


65.7 
88,7 

ee,o 

88,1 
81,, 7 

B6,l 
90.6 

87,1 
85. S 
86. 'M 

B6.4 
B4,4 
86,8 
87.2 
85. S 

89.3 
86.2 
87.6 
92,7 
85,6 

88,1 
85,7 
90,8 
86,3 
84,5 

89, IM 

89,6 

86,2 

89,1 

84,0 

85,2 
85,5 
86,8 
87,7 
89,0 

86,2 
85.4 
89.9 
85.7 
89.2 

86.3 
89,1 

84,7 
86,3 
85,5 

M 


89,3 
92,2 
90,6 
89,5 
90,3 

88,6 
92,1 
90, 9M 
90, 6M 
86,5 

91,4 
92,0 
90,2 
88, 6M 
88,6 

91,2 
94,5 
90,7 
86,9 
93,5 

88,2 
90,7 
93,1 
91,4 
87,0 


62.1 
65.1 
67.4 
64.3 
59.1 

61.1 
64.6 
62.1 
60.6 
60.9m 

63.2 

60.7 
57.9 
62.5 
63.0 

64.0 
60.1 
65.4 
62.9 
59.6 

69.6 
61.4 
62.1 
61.7 
64,2 

65. IM 

62.6 

65.1 

65,9 

59.6 

56.9 
59.8 
62.0 
61.9 
61.4 

61.5 
63.6 
63.1 
60.9 
62.7 

61.1 
62.6 
63.2 
61.6 
59.6 

M 


68,4 
69.3 
66.6 
67,1 
66.0 

62.7 
67,6 
66, 5M 
64. 9M 
65.5 

66.3 
68,7 
67.2 
65. 4M 
65.5 

65.6 
66.6 
66.4 
64.6 
66.2 

66.5 

67.7 
69.0 
65.7 
65.7 


73.9 
76.9 
77.7 
76.2 
71.9 

73.6 

77.6 
74.6 
73.1 
73. 9M 

74.8 
72.6 
72.4 
74.9 
74.3 

76.7 
73.2 
76.5 
77.6 
72.7 

76.9 
73.6 
76.5 
74.0 
74.4 

77. IM 

76.2 

75.7 

77.5 

71.8 

72.1 
72.7 
74.4 
74.8 
75.2 

73.9 
74.5 
76,5 
73.3 
76.0 

73.7 
75.9 
74.0 
74.0 
72.6 


78.9 
60.8 
78.6 
78.3 
79.2 

75.8 
79.9 
78. 7H 
77. BM 
76.0 

78.9 
60.4 
78.7 
77. OH 
77.1 

76.5 
80.6 
76.6 
75.8 
80.9 

77.4 
79.2 
61.1 
78.6 
76.4 


1.73 
4.14 
3.68 
1.41 
5.71 

5.16 
3.99 
1.31 
4.02 

1 

4.60 
2.62 
2 
2.52 

3.08 

4.36 
2.02 
4.97 
2.74 
1.26 

6,06 
4.92 
2.37 
3.99 
5.40 

3.73 
2.69 
3.80 
6.37 
6.62 

2.80 
5.06 
3.02 
2.00 
3.47 

5.07 
2.76 
3.18 
2.14 
4,61 

1,31 

.90 

10.11 

2.85 

2.00 


4.92 
5.09 
7,31 
4.93 
2.90 

2.14 
2.64 
6.14 
8.01 
6.36 

7.41 

2.62 

1.59 

12.62 

5.90 

3.05 
6.15 
5.76 
11.49 
2.19 

4.75 
9.89 

1.46 
5.57 
7.60 


2.66 
.29 


,44 
2.32 


.59 
.63 

1.09 

,71 
1,90 


5.12 

3.25 

.62 


4.42 

9,93 
.12 

6.20 
.27 

5.90 


.56 
1.25 
2.08 

.56 
2.16 

2.14 
1.64 

.44 
1.74 

.65 

1.67 
1.87 

.77 
1.16 

.85 

1.32 

.65 

2.05 

2.00 

.66 

3.40 
2.10 
1.51 
1.40 
2 


2.19 

2.44 

1.14 
1.00 
1.50 
.54 
1.49 

1.76 
.65 

1.66 
.55 

2.00 

.85 

.70 

2.82 

1.17 

.55 


2 

3.60 

1.68 

3.36 

.64 

.70 

.72 

1.56 

3.20 

3.70 

2.20 
.99 
.90 

3.75 

1.60 

1.50 
3.82 
1.29 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperaturs 

Precipitation 

si 

II 

j 

s 

{ 

1 

a 

£ 

a 

-8 
t 

s 

a 

1 

No.  ol 

Day» 

1 

S.8 

1 

1 

• 

Snow.  Sleel 

No.  of  Day* 

SUOon 

Mix. 

Mln. 

1 

11 

• 
a 

o 

I 

s 

1 
1 

il 

8» 

si 

s » 

si 

TRUSCDTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNDN 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSQ  AP     R 

92.6 
90.1 
96.0 

M 
95.'. 

68. 7 
66.6 
69,9 

M 
69.2 

80.7 
76.5 
82.6 

M 
82.3 

-  3.4 

102 
99 

101 

105 

9 

1 
8  + 

6 

65 
60 
65 
59 
63 

27+ 

7 
26  + 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
19 
28 
18 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 
3.92 
3.18 
2.49 

1.78 

.   .01 

.62 
1.68 

1.37 
.53 
.58 

26+ 
6 

7 
28 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
7 
6 

0 

1 
1 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

90.7 

66.6 

78.7 

100 

1 

63 

16  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.76 

1.38 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

76.9 

-  4.7 

5.13 

3.28 

.0 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBRDDK  DAM 

93,9 
95.6 
95.3 
93.2 
95.5 

66.7 

69.4 
71.5 
70.5 
70.4 

80.3 
82.6 
83.4 
81.9 
83.0 

-  4.5 

103 
104 
101 
99 
103 

7 

6 

7 

22 

7 

62 
65 
67 
63 
66 

17  + 
26  + 
30  + 
18 
26+ 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
28 
31 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.25 
3.52 

.79 
2.61 
1.21 

2.11 

1.61 

1.27 

.33 

.90 

.30 

14 
26 
24 
4 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
0 
2 
0 

1 

I 

0 
0 
0 

BONHAM 

BDWTE 

BOYO 

BRECKFNRIDGE 

BRIDGEPORT 

9*. 3 
96,4 
96.6 
94.2 
99.0 

70.0 
71.5 
72.2 
68.9 
68.7 

62.2 

84.0 
84.4 
81.6 
83.9 

104 
106 
104 
101 
107 

6 

a 

7 
6 

7 

65 
67 
66 
60 
64 

23 
24 
24  + 
23 
29+ 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

31 
30 
27 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
3.13 
2.42 
1.52 
2.03 

-   .27 
.42 

1.04 

1.54 

.92 

.92 

1.00 

11 
10 
16 
13 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 
1 

2 

1 
0 
0 

1 

BROWNUOOD 

CAMERON 

CLEPURNE 

CORSICANA 

DALLAS  HSO  AP           //R 

96.3 
96.3 
97.3 
95.3 
96.1 

70.8 
70.6 
70.4 
72.0 
75.9 

83.6 
83.5 
83.9 

83.7 
86.0 

-  .5 

-  1.4 

-  1.2 

-  1.7 
1.0 

102 
101 
105 
101 
103 

22-^ 
28 

7  + 
22  + 

6 

65 
67 
67 
66 
71 

10 
15 
24+ 
31  + 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
31 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 

1.63 

1.75 

.67 

1.44 

.67 
-   .36 
.   .50 
.  1.52 
•   .49 

1.30 
.33 
.86 
.57 
.75 

10 
15  + 
23 
24 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 

0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

92.8 

94.3 
92.7 
94,0 
94.6 

70.0 
72.3 
66.4 
68.1 
69,4 

81.4 
83.3 
80.6 
81.1 
82.1 

-  1.6 

-  3.5 

102 
103 
100 
101 
103 

7 
6 
9* 

1 
7 

67 
62 
65 
65 
63 

29+ 
25 
25  + 
25  + 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
29 
26 
27 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
4.26 
6.28 
1.08 
2.02 

2.53 

4.66 

1.25 

1.40 

1.59 

.18 

1.02 

12 
9 

30 

14+ 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

1 
3 
5 

0 

1 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

97.5 
95.8 
95.0 
94.8 
94,2 

72.4 
73.5 
70.2 
66.5 

70.4 

85.0 
84.7 
82.6 
80.7 
82.3 

-  .7 

-  2.3 

104 
104 
102 
100 
98 

6 

6 

9 
29 
29  + 

67 
66 
66 
60 
66 

24 
24 
28 

17  + 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
26 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 

.81 

1.46 

1.29 

5.69 

-   .87 
.   .97 

.50 
.34 
.44 
.51 
2.09 

26 

12 
23 

5 
4 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

1 

4 

0 
0 
0 
0 
3 

GLEN  ROSE  2  W 
GDLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANB'JRY 
GRAPEVINE  DAM 

97,1 
93,1 
95,1 
96,9 
95,5 

69.4 
69.5 
69.6 
72.1 
71,0 

83.3 
81.3 
62.5 
84.5 
83.3 

-  2.4 

104 
98 
103 
104 
103 

6 

7* 
9  + 

7 

7 

65 

63 
65 
65 
60 

16  + 

7 
17+ 

9 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 

28 

31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
1.93 
*.21 
2.38 
2.50 

2.34 

1.80 
.55 

2.99 

1.63 
1.40 

26 

10 

16 

9 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
1 

1 

1 
0 

1 
1 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

94,7 
94.2 
93. 7M 
94,0 
95.7 

68.8 
71.4 
68. 9M 
69.8 
67.6 

81.8 
82.8 
81. 3M 
81.9 
81.7 

-  1.9 

-  4.8 

102 
99 

102 
102 

7 
22  + 

7 

9+ 

64 
67 
66 
65 
63 

23 
11 
24 
29 
24+ 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
30 
28 
27 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
9 
0 
0 

2.21 
4.96 
1.62 
2.05 

3,71 

•   .06 

.91 

2.04 

.89 

.56 

1.98 

19 
U 
24 
27 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
1 
2 

0 
2 

0 
0 

1 

HILLSBORO 
JACKSBDRO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

95.8 
94,9 
96.2 
93.4 
94,7 

70.9 

72.0 
71.7 
69.9 

71.7 

83.4 
83.5 
64.0 
81.7 
83.2 

-   .9 

101 
100 
104 
98 
102 

8 

7 

8* 
28 

7 

66 
66 
68 
62 

67 

31  + 

23 

30+ 

23 

24+ 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 
31 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.69 
.57 
,67 
3,64 
.45 

-  1.34 

.74 
.39 
.40 
1.27 
.20 

24 
29 
12 

16 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  F&A  AP 

95,8 
95.2 

96.4 
97.4 
96.3 

70.6 
70.8 
71.0 
71.8 
71.2 

63.2 
83.0 
83.7 
84.6 
83.8 

-   .1 

100 
100 
103 
100 
104 

31  + 
22  + 

8+ 

30+ 

6 

6S 
68 
65 
66 
66 

30 
23  + 
23 
20 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 
30 

30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 
1.53 
1.48 
.80 
2.33 

•   .12 

-  1.07 

.44 
.95 

.71 

.71 

1.08 

24 
23 

19 
10 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
2 

I 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 
□  LNEY 
PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

95.6 
94.5 
94.5 
94,3 
92.5 

71.8 
70.1 
71.5 
70.7 
68.2 

63.7 
82.3 
83.0 
82.5 
80.4 

-   .3 

100 
103 
102 
105 
99 

29  + 
8 

9  + 

7 
7 

65 
65 
66 
66 
65 

30 
16 
10 
24 
24  + 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
28 
27 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.58 
3.16 
3.03 
6,71 
2.83 

.30 

.35 
1.35 
2.11 
1.88 
1.07 

24 
9 
10 
19 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
I 
4 
2 

0 

1 
1 

2 

1 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

92.0 
95.9 

93.0 
93,5 
94,6 

67.8 
72.5 
69.5 
66.7 
69.9 

79.9 
84.2 
81.3 
80.1 
82.3 

99 

105 
99 
99 

100 

6 
21 

6 

7  + 
21 

63 
66 
66 
63 

64 

24+ 
28  + 
25+ 
24  + 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
30 
26 
23 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,87 
.48 
1.60 
I.IS 
3.47 

.00 

.86 
.23 
.46 

.41 
1.16 

9 
27 
23 

9 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINCTDWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

93,8 
96,5 

93.2 
92.4 

94,3 

70.5 
68.1 
70.0 
70.1 
70.3 

82.2 
62.3 
81.6 
81.3 
62.3 

-  2.2 

-  2.6 

103 

103 

104 

97 

99 

7 

7 

6 
29+ 
23 

65 
63 

61 
67 
67 

23 
25 

11 
11  + 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

27 
31 
28 
28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.21 
2.79 
2,92 
4.04 
2.74 

.60 
.44 

2.20 
2.12 
1.35 
1.68 

1.1* 

12 
29 

12 

4 

24 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
2 

4 
3 

I 

I 
I 
1 
1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACC  0AM 

WACC  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

95,7 
92,7 
94,7 
95,4 
97.3 

71.5 
69.0 
72.5 
73.3 
72.3 

83.6 
80.9 
83.6 
84.4 
84.8 

-  1.5 

-  4.4 

-  l.l 

101 
101 
100 
101 
103 

29 

7 
29 
28 

21  + 

68 
63 
69 
71 
62 

24 
16 
24 
24  + 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

26 
28 
26 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,40 
6,26 
1.66 
1.79 
.79 

.37 
4.67 

.11 

1.20 

3.62 

.68 

.67 

.49 

24 
29 
24 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 

2 

0 

1 

1 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

95.6 
96,2 

69,8 

70.1 

82.7 
83.2 

-  1.6 

104 
101 

9 
8 

66 
66 

26+ 

24  + 

0 

0 

31 

31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.96 
1.89 

1.29 

1.12 
.60 

10 
12  + 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

1 

0 

DIVISION 

82.7 

-  2.1 

2.37 

.44 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA        lllth 


Temperature 

Precipitation 

Ij 

• 

9 
1 

1 

'3 
1 

s 

a 

1 

No.  o 

Days 

1 

Is 
1  a 

1 
1 
1 
O 

1 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

8U|» 

Max. 

Min. 

1 

11 

Q  0 

11 

a 

o 

1 
° 

8 

2 

u 

o  k 

0  * 

hi 

•   *   * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CCNTERVILLE 

96i0 
93,3 
9?, 9 
95.4 

69.0 
68.1 

67.2 
67.7 

82.5 

80.7 
80.1 
81.6 

105 
99 
98 

101 

7 
21 
22 

7 

63 

60 
60 
62 

6 

31 
31 
31* 

0 
0 
0 

0 

31 
29 
28 
31 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.81 
1.23 
3.03 
3.74 

2.52 
.50 
.92 

2.37 

22 
10 
10 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 

6 
5 

2 
1 
3 

1 

2 
0 
0 

1 

CLARKSVILLE  2  NE 
CDLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

93,8 
90.9 
92.4 
93,0 
92,9 

69.7 
68.2 
72.3 
70.3 
68.7 

61.8 
79.6 
82.4 
81.7 
80.8 

101 
95 
97 
96 
96 

6 
23  + 
21* 

28  + 

29  + 

64 
62 
68 
65 
63 

30 
1! 
15 
16 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
22 
27 
29 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
3.57 
3.58 
3.16 
2.59 

.62 
.98 
.83 
l.U 
.92 

10 
24 
22 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 

s 

8 
6 

1 
3 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

OAINGERFIELD  9  S 
OIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

96,7 
9<,,6 
95,6 
91,1 
93,7 

72.9 
68.9 
66.7 
65.2 
70.1 

84.3 
81.8 
82.2 
78.2 
81.9 

101 
100 
103 
97 
100 

7  + 

7 

7 

7 

6 

67 
64 
65 
60 
64 

30 
30 
31  + 
20 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
28 
28 
21 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,21 
2.70 
2,46 
3.90 
3.05 

1.04 
1.31 
1.37 
1.24 
1.30 

11 
12 
12 
24  + 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

7 
4 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 

2 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GROVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

95.5 
94.8 
92,8 
93,2 
94,3 

69.6 

67.9 
68.5 
65.9 
71.2 

82.6 
81.4 
60.7 
79.6 
62.8 

100 

101 

98 

98 

98 

22  + 

8 
21  + 
22 
29 

65 
60 
62 
59 
66 

30  + 

31  + 

31 
31 
1! 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
28 
29 
30 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
,97 
2.32 
6.57 
2.14 

1.40 
.67 
.62 

4.48 
.69 

10 
17 
25 
23 
4 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 

4 
5 

2 
1 
1 
3 
2 

2 

0 
0 
2 
0 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SM 

91,9 
93.1 
92,3 
92,9 
92,0 

68.7 
68.9 
66.2 
70.3 
67.4 

80.3 
61.0 
80.3 
81.6 
79.7 

-  2.6 

99 
98 
98 
99 
99 

8  + 
23  + 
29  + 

6 

8  + 

60 
64 
62 
66 
61 

31 
16  + 
31 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
29 
25 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
4.13 
4.51 
4.10 
2.91 

.   .84 
1.32 

.78 

.96 

1.26 

1.10 

.93 

13 
10 
14 
25 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
7 
6 
6 

2 

4 
4 
4 
2 

0 
0 
2 

2 
0 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

92,2 
93,5 
92,3 
92,6 
93,7 

67.9 
70.8 
68.8 
68.6 
70.3 

80.1 
82.2 
80.6 
80.6 
62.0 

.7 
-  2.3 

100 
99 
98 
96 
99 

7 

6  + 
22  + 

7 
22  + 

60 
66 
63 
62 

64 

31 
15 
31  + 
31  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
24 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.46 
2.60 
2.88 
3.30 
1.67 

-  1.18 

-  .69 

.99 

.60 

1.20 

.82 

1.40 

27 
24 
11 
15 
11 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
5 
7 
3 

1 
2 
3 
2 

1 

0 
0 

1 
0 

1 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISDNVILLE 
MARSHALL 
HINEOLA  B  ENE 

94.4 
92,6 

94.1 

95.6 

66.7 
71.5 
66.9 

69.4 

81.6 
82.1 
81.5 

82.5 

-  1.3 

101 
98 
99 

103 

23 
6 

6 

6+ 

64 
66 

64 

63 

31 
31  + 
15 

31  + 

0 
0 
0 

0 

28 
29 

30 

29 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4,54 
3.51 
7.20 

3.40 

.95 
1.34 
2.54 

1.55 

29 
14 
24 

25 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

9 

7 
8 

6 

5 
2 
5 

2 

0 

1 

3 

1 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

94.7 
95.3 

91.5 
93.1 

67.7 
69.0 

69.0 
69.1 

81.2 
82.2 

80.3 
81.1 

-  1.7 

-  2.2 

101 
102 

96 
99 

22 
22 

23  + 
29 

62 

64 

64 
65 

31  + 
31  + 

31  + 
30 

0 
0 

0 
0 

30 
30 

22 

29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.91 
.52 

2.79 
2.11 

-   .34 

.51 
.23 

1.35 
.53 

13 
13 

23 

18 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
2 

5 
5 

1 
0 

3 

1 

0 
0 

1 

0 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  <i  WNW 

94.1 
93,4 
91,6 
92.2 
94.2 

71.8 
66.2 
69.4 
68.2 
66.9 

83.0 
79.8 
80.5 
80.2 
80.6 

100 
101 
97 
100 
101 

7  + 

6 
22  + 

7 
22 

67 
S9 
66 
61 
59 

30  + 

31 

31 

31 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
23 
25 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.65 
3,49 
3.54 
2.77 
2.28 

.61 

.44 

1.03 

1.56 

.87 

.90 

23 
25 
25 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
8 
4 
6 
6 

0 
2 
3 
2 
2 

0 

1 
1 

0 

0 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
MARREN 

95.6 

93.1 
93.0 
93.8 
91.4 

70.5 
69.9 
69.3 
69.0 
65.4 

83.1 

81.5 
61.2 
81.4 
78.4 

105 
99 
99 

101 
98 

7 
22  + 

7 
22 
27 

62 
63 

64 
62 

60 

26 

30  + 
31 

31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
25 
27 
28 

24 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.89 
2.57 
2.92 
2.08 
3.03 

1.12 
.89 
1.41 
1.84 
1.03 

12 
11 
25 
25 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
7 
3 
5 

1 
2 

1 
1 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

WILLS  POINT 

96.9 

70.2 

83.6 

104 

8  + 

68 

25+ 

0 

31 

0 

0 

» 

.18 

.08 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

81.3 

-  1.8 

2,87 

-   .04 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS        05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

86.3 

91.4 
91. OM 
94.4 
83.2 

60.0 
68.8 

63.7 
60.7 

73.2 
60.1 

M 
79.1 
72.0 

-  3.8 

95 

105 

106 

106 

99 

1 
1 
1 
1 

1 

55 

63 

58 
i3 

21  + 
23 

26 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
22 

3 
26 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
2.50 
4.40 
4.69 
4.71 

•   .32 
3,05 

.80 
1.30 
1.07 
1.28 
1.91 

23 
26 

27 

15 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
6 
9 
9 

1 
2 
4 
! 

3 

0 

1 

2 

1 
1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO  AP          R 

FABENS 

88.8 

90.6 
88.5 
89,9 

61.7 

66.1 
66.6 
64.3 

75.3 

79.4 
77.7 
77.1 

-  2.7 

100 

10! 
101 
104 

1 

1 
1 

1 

55 

63 
62 

61 

16 

6 
26+ 

26  + 

0 

0 
0 
0 

13 

23 

14 
19 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.54 

2.00 
2.59 
2,04 

1.40 

.94 

.60 

1.5! 

.93 

26 

13 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

5 
5 

4 

2 

2 

1 
2 

0 
0 

1 

0 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KF5T  RADIO 

CRANOFALLS  3  SS8 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

94,0 
90.4 
92.6 
93.3 

60.8 
65.0 
66.1 
66.7 

77.4 
77.7 
79.4 
80.0 

107 
102 
106 
108 

2  + 

1 
1 
2  + 

54 
58 
61 
62 

28 

17 
17+ 
29  + 

0 
0 
0 
0 

29 

18 
22 

24 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.51 
3.12 
2.65 
7,11 

.98 

1.04 
1.86 
1.9! 

27 

10 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 

11 

2 

3 
1 
6 

0 
2 
1 
3 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

85,8 
93.0 
95.1 
76,2 
87.2 

58.1 
65.1 
66.3 
55.7 
65.7 

72.0 
79.1 
80.7 
66.0 
76.5 

94 

111 

10! 

89 

97 

1 
1 
1 
1 
2  + 

53 

61 
61 
50 
60 

17 
29 
16 
23 
24 

0 

0 

0 

22 

0 

6 
23 

28 

0 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 
4.26 

3.65 
6.18 
1.46 

.82 

1.45 

1.18 

.94 

.50 

17 
15  + 
23 
14 
12 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
5 

14 
4 

1 
2 
4 

7 
1 

0 
2 

1 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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[THL 

YSl 

IMM 

ARi; 

IE] 

D  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
AUGUST 

1972 

Temperature 

Precipitation 

^1 

^1 

^  a 

1 

< 

|z 

l 

• 

1 

• 
& 

t 
& 
t 

1 

No.  ol  D.y 

-a 

5 

1^ 

h 

a 
1 

J 

• 

1 

Snow.  SUsI 

No.  of  D*ym 

Suilan 

Mu. 

Mln. 

I 

• 

o 

8 

o 

3 

i 

^J 

.'1 

s| 

S 

PECOS 

PENMELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

9'!. 7 
89, 9M 
95.3 
91,* 
96,9 

65.1 
66. IN 
69.6 
66.1 
64.3 

79.9 
76. OM 
82.5 
78.6 
75.6 

-    3.0 

113 
103 
106 
103 
104 

59 
62 

66 

61 
57 

23 
28* 
28  + 
23 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

16 
25 
19 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.13 
2.19 
3.78 
2.85 

.96 

1.45 
.84 

1.30 

1.30 

.70 

23 
28 
16 
15 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
3 

1 

1 

0 

I 

2 

0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPCIRT 

87,1 

94,1 

BB,* 

89,<.M 

91,8 

65.5 
67.0 
60.6 
64. IM 
65.4 

76.3 
80.6 
74.5 
76. BM 
78.6 

102 
102 
101 
103 
102 

62 
50 
55 

59 
60 

24* 

16 

16 

16* 
29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
20 
12 
14 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0, 
0 
0 

4.60 
2.00 
4.22 
3.17 
2.49 

2.82 
.94 

1.20 
.64 
.89 

12 
12 
26 

19 
26 

.0 
.0 
.0 
■  8 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
3 

3 

1 
8 
1 
0 
0 

YSLETA 

92, 3M 

64. 3M 

76. 3M 

109 

1 

60 

27+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.61 

1.68 

26 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

77.2 

-  2.3 

3.26 

1.61 

.8 

*    *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

90,* 
89,3 
92,0 
89,9 
92.2 

69.3 
63.2 
69.6 
68. 1 

70.1 

79.9 
76.3 

eo.3 

79.0 
81.2 

-  2.3 

-  2.3 

104 

104 

97 

95 

99 

23  + 

64 
60 
65 
64 
66 

17 
16  + 
16 
30  + 
9 

0 
0 
0 
0 

0 

18 
21 
25 
23 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.14 
5.14 
4.33 
6.37 
8.49 

2.05 
4,06 

6.25 
1.52 
2.77 
1.61 
4.20 

.0 
.0 
.0 
.0 

.8 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
2 

1 
3 
2 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

92.2 

91.6 

89.4 
88. 6 

66.1 
68.8 

68.9 
65.2 

79.2 
80.2 

79.2 
76.9 

101 
95 

99 

104 

28  + 

61 
63 

64 
62 

16 
16 

12 
30+ 

0 
0 

0 
0 

24 
25 

15 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.55 

3.45 

8.23 
2.91 

1.45 
2.05 

4.05 
.75 

.8 
.0 

.8 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

3 

0 

DEL  RID  WSD  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

90.7 
90.3 
86. S 
90.4 
93.3 

70.9 
66.6 
63.8 
66.4 
69.2 

80.6 
78.6 
75.2 
78.4 
61.3 

-  5.0 

97 
100 
92 
95 
98 

6  + 

3U 

2  + 

67 
60 
60 
62 
67 

17  + 
17 
16 
16 
29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 
9 
23 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
0 
0 
0 
8 

5.74 
5.50 
5.88 
3.71 
1.80 

4.22 

1.85 

1.50 

1.66 

1.74 

.58 

.0 
.0 
.8 
.0 
.0 

8 
8 
0 
0 
8 

2 
2 
2 

1 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

92.2 

90. 3M 
89.3 
93.7 
92. *M 

65.5 

69. OM 
65.4 
66.3 
71. 2M 

76.9 

79. 7M 
77.4 
60.0 
81. 8M 

-  3.5 

-  3.6 

98 
100 
95 
98 

107 

31 
29  + 

60 
65 
61 
62 
66 

17 
17  + 
19 
17+ 
27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
19 
18 
29 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
6.84 
6.29 
1.83 
2.06 

4.44 
-   .17 

1.09 

2.67 

1.57 

.52 

.60 

24 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
0 

0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

93.0 

90.3 
90. 2M 
91,2 

68.7 

68.1 

65. OM 
64.4 

80.9 

79.2 

77. 6M 
77.8 

-  4.4 

96 

105 
95 
98 

21 

23 

30* 

65 

63 
61 
59 

16 

24+ 

31 

16 

0 

0 
0 
0 

27 

19 
22 
24 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

B 

0 
0 
0 

3.31 

1.24 
6.4? 
2.42 

1.59 
.50 

.69 

.28 

1.73 

.75 

10 
11 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

4 
0 

MERTZON 
OZDNA 
PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRAOE  RANCH 

86,7 
92,7 

90, 3M 
88,5 

65.4 
67.8 
71. 3M 
66.5 

76.1 
80.3 
80. BM 
77.5 

103 
102 

93 

22* 

61 
63 
64 
61 

29 
17 
24 
28  + 

0 
0 
0 
0 

9 
29 
21 
12 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.94 
5.07 

7.76 

3.33 

2.23 
3.59 

2.89 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

89,6 

90.8 
87,5 
88,7 
91,0 

67.4 
67.1 
65.7 
67.1 
68.8 

78.5 
79.0 
76.6 
77.9 
79.9 

-  5.2 

99 

102 
95 

102 
99 

23  + 

6+ 

63 
63 
62 

64 
64 

26+ 
16 
12 
17  + 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
21 
12 

14 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
0 
0 

e 

0 

4.13 
5.93 
8.63 
5.95 
3.66 

2.39 

2.30 

1.85 
3.48 
1.92 
1.39 

29 
12 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

92,4 
89, 6M 
89.4 
94,0 
68. 6M 

68.6 
64. 6M 
66.9 
69.4 
65. 3M 

80.5 
77. IM 
78.2 
81.7 
77. OM 

97 

105 

99 

103 

22  + 
22  + 

62 

60 
61 
69 
60 

IB 
17 
22 
12 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

19 
14 
28 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
8 
8 
0 

3.27 
12.50 
3.56 
2.98 
5.73 

1.79 

.73 
6.28 

.65 
1.10 
1.20 

24 
12 
10 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

IC 

DIVISION 

79.0 

-  4.1 

5.19 

3.21 

.0 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSD  AP            R 

BEEVILLE  S  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

90, 3M 

92.9 

91,3 

94,2 

92.2 

74. 3M 

73.3 

70.5 

71.0 

70.9 

82. 3M 

83.1 

80.9 

82.6 

81.6 

-  1.6 

-  3.2 

-  1.8 

94 
97 
96 
96 
99 

28 
28  + 
29 
23  + 

1 

67 
70 
66 
67 
65 

3 

16 
31 
31  + 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

27 
23 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.13 
2.53 
3.69 
3.92 

6.11 

.59 
1.49 

1.04 

2.90 
.78 
2.90 
1.10 
2.84 

3 

22 

3 

12 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
4 
9 
7 

3 

2 

1 
2 

4 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSD  AP    R 

CUERO  3  E 

91.3 
94.0 
89.5 
92.7 
94,2 

74.3 
66.0 
79.4 
74.8 
71.9 

62.8 
61.0 
84.5 
83.8 
83.1 

-   .4 

96 

100 
92 
96 
97 

28 
29 
28 
26 
31  + 

70 
63 
72 
71 
67 

31  + 

31  + 

3 

t 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
22 

29 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
8 
8 
8 

3.06 
2.86 
2.42 
3.74 
.67 

.   .95 
.97 

2.61 

.86 

2.10 

3.33 

.07 

3 

4 
3 
3 

10 

.0 

:? 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

9 
2 
2 

0 

1 
1 
1 

1 
0 

ELGIN 

FLATDNIA  2  H 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

93,7 
94.1 
94, 9M 
92.4 
94,1 

71.6 
71.3 
71. OM 
72.0 
69.4 

62.7 
82.7 
83. OM 
82.2 
81.6 

-  1.9 

97 

100 

102 

97 

99 

28  + 
28 

1 

29  + 
29 

69 
67 
66 
69 
67 

24+ 
31 
31 
31  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 

29 
28 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 

5.98 
2.85 
3.37 
3.06 

3.60 

.79 
.63 

1.07 

1.80 

1.70 

.90 

.71 

12 
4 
4 
3 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
8 
0 

9 
9 
4 

a 

8 

3 

4 
2 
2 
2 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVULE 

93,2 
93,0 

93,6 

69.5 

70.6 

69.5 

81.4 
81.8 

81.6 

-  3.1 

-  3.2 

99 
103 

97 

26 

1 

29+ 

66 
65 

64 

16 
11 

26 

0 

0 

0 

26 
28 

29 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.54 
6.39 

2.08 

4.17 

1.30 
2.70 

.92 

3 
11 

3 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

9 
6 

6 

1 
4 

I 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
AUGUST 


Temperature 

Precipitation 

^1 

'4 

<s 

r 

< 

Iz 

Qui 

1 

S 

S 
a 

■3 

s 

1 

s 

i 
& 

a 

No.  o 

Day 

. 

1 

ll 

•a 

a 
-s 
s 

J 

• 

Snow,  Sleel 

h 

o.  of  Days 

SUUon 

Max. 

Min. 

■3 

•S-0 

If 

ii 

o 

• 

s 

o 

0 
0 

s 

° 

0 

§ 

°5 
St 

Si 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULINS 

MATHIS 

NATALIA 

93,3 
92.6 
93.9 
95.6 

94,7 

71.5 
71.1 
69.6 
71.1 
66.9 

62.4 
81.9 
81.8 
83.4 
80.8 

-  3.5 

98 

97 

98 

100 

101 

22+ 
23 
29  + 
28  + 
22 

68 
68 
66 
68 
62 

31 

30  + 
19+ 

6 

31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
27 
28 
29 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
2.22 
1.59 
2.96 
3.42 

.   .33 

1.10 

.84 

.53 

2.45 

1.26 

24 

27 

4 

3 

3 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
3 
5 

3 

1 
1 
1 
3 

1 
0 
0 

1 

2 

NEW  BRAUNFELS 

NIxON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

95.6 
94.3 
9*.! 
92.7 
93.1 

71.3 
71.3 
70.2 
72.3 
74.2 

83.5 
82.8 
82.2 
82.5 

83.7 

-  1.8 

100 
99 

100 

97 

100 

23* 
28 
22  + 

29  + 

1 

63 
67 
66 
69 
69 

27 
31 

15 
31  + 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
3.22 

4.85 
4.99 
4.19 

.13 

1.06 
1.69 
2.70 
2.86 

2.77 

3 

3 

23 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 

6 
5 

4 

2 

1 
2 
2 
2 

1 
1 
2 

1 
2 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  HSO  AP       R 

san  marcos 
sealy 

SINTON 

90. S 
91,0 
93,8 
94,2 
93.1 

76.0 
73.2 
68.9 
68.9 
74.1 

83.3 
82.1 
81.4 
81.6 
83.6 

-  1.7 

-  2.4 

-  2.8 

93 
95 
99 
98 
99 

28 
22 
1 
29 
27 

71 
69 
65 
65 
70 

3  + 
31* 
18  + 
15 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
30 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
4.24 
4.80 
1.57 
6.97 

1.88 

2.67 

.  1.67 

3.13 
1.30 
2.04 
.55 
3.92 

3 

3 

16 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
5 

4 
6 

1 
4 
4 
1 
5 

1 
2 

2 
0 

1 

shithville 
somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

92.* 
93,2 
92.8 

70.3 
70.1 
70.1 

81.4 
81.7 
81.5 

96 
99 
99 

29  + 

21 

28 

62 
65 
67 

18  + 

15 

16 

0 
0 
0 

29 

27 
25 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.57 
3.06 
2.12 

1.84 
1.02 
1.04 

24 
2 
3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
4 
4 

2 

4 

1 

2 
1 
1 

DIVISION 

82.3 

-  2.4 

3.46 

.89 

.0 

«   *   * 

UPPER  COAST        06 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANOLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

92,4 
92,4 
91,4 
92.4 
92.1 

71.5 
71.0 
68.8 
71, 7M 
68.9 

82.0 
81.7 
80.1 
82. IM 
80.5 

-  2.2 

96 
95 
95 
98 
96 

28  + 
28 
26+ 

29  + 
27 

66 
68 
64 
61 
65 

30 

7  + 
14 
15 
30+ 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
29 
27 
26 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
2.10 
3.71 
3.94 
1.75 

-  1.11 

.70 
.82 
1.70 
.91 
.64 

24 

28 

8 

4 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
4 
7 
7 
5 

1 
1 
2 
4 

1 

0 
0 
2 
0 
0 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPD 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSD  CI        R 

93,1 
92, 2M 
94,2 
92.2 
88.5 

73.1 

M 
71.8 
73.2 
79.6 

83.1 

M 
83.0 
82.7 
84.1 

-   .3 
.8 

97 
97 
99 
97 
93 

29  + 
29 
28 
7 
27 

67 

67 
67 
73 

6 

31 

16  + 

2 

0 
0 

I 

0 

28 
28 
28 
27 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
4.06 
2.45 
2.64 
1.40 

•  2.43 
.88 

-  2.99 

.80 
1.14 
.65 
.80 
.78 

3 

19  + 

10 

15 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
6 

8 

4 

1 
2 
2 
2 

1 

0 
2 
0 
0 
0 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

90,5 
92.2 
92.6 
91,5 
92.4 

70.0 
73.8 
66.3 
75.6 
72.1 

80.3 
83.0 
79.5 
83.6 
82.3 

-  2.2 

-  .2 

-  3.5 

-  .2 

94 
95 
96 
95 

96 

21  + 

27  + 
9  + 

27 

28  + 

64 
69 
60 
69 
65 

30 
15 
31 

15 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
29 
28 
29 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.90 
2.08 
2.31 
2.23 
6.97 

-  .11 

-  2.19 

-  1.70 

-  2.01 

1.41 

1.13 

.60 

.83 

1.82 

12 
14 
18 
3 
29 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
7 
5 

10 

3 
1 
1 
2 
4 

2 

1 
0 
0 
3 

ORANGE  *  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

88.5 
90.2 
93,2 

M 
89.5 

72.5 
74.7 
71.0 
75.7 
70.9 

80.5 
82.5 
82.1 

M 
80.2 

-  .8 

-  2.1 

94 
95 
97 
95 
94 

23  + 
28 
29 
28 
27  + 

67 
61 
66 
68 
68 

31  + 
16 
31 
16 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
22 
28 
25 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.35 
2,68 
4.11 
4.36 
5.80 

.45 
.31 

2.24 
1.06 
1.34 
2.54 
1.73 

15 

1 
11 

3 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

10 
6 

7 

5 
2 
3 
3 
3 

4 

1 
1 
1 
2 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP           R 

93, OM 

90,7 

92,4 

93,3 

92.3 

76. 6M 

71.6 
70.5 
74.7 

84. SM 
M 
82.0 
81.9 
83.5 

-  1.6 

.1 

97 
95 
96 
96 
96 

29  + 
29 
28  + 
29+ 
28+ 

71 

67 
66 
71 

16 

30  + 

6 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
28 
28 
29 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
3.33 
3.48 
.90 
4.38 

.   .29 
1.25 

2.58 

1.40 
.73 
.47 

2.66 

3 
4 
8 
4 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
10 
3 
3 

2 
2 

3 
0 
2 

1 
2 
0 
0 
2 

DIVISION 

82.1 

-  1.1 

3.39 

-  1.09 

.0 

•    *    * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 

94, 8M 
95.0 
96.9 
97. 2M 
95.2 

71. 9M 
70.8 
64.7 
71. OM 
71.3 

83. 4M 
82.9 
80.8 
84. IM 
83.3 

99 
105 
102 
103 
100 

29  + 

23 

26+ 

1 
1 

69 
65 

60 
66 
67 

3 

6 

7 

11 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
29 

31 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.14 

.67 

.41 

3.21 

1.28 

.   .25 

1.12 
.27 
.38 

2.39 

.60 

20 

11 

3 

11 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
2 
1 

1 
0 
0 

1 

0 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

96.0 
96,1 
95.8 

96.6 

73.1 
72.1 
70.5 

69.0 

84.6 
84.1 
83.2 

82.8 

-  2.6 

-  3.5 

100 
100 
103 

104 

26+ 
22  + 

1 

1 

69 
68 
67 

65 

6 

11 

6 

29  + 

0 
0 
0 

0 

31 
30 
31 

31 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3.21 
3.05 
4.42 

2.79 

2.65 
.89 

1.89 
1.75 
2.23 

1.20 

11 
11 
12 

11 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 

5 
8 

4 

2 

1 
2 

2 

1 
1 
1 

2 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTDN 

FREER 

HE8BR0NVILLE 

99, 3M 

98,7 
97.0 
97,6 

72. 3M 

71.7 
69.3 

71.4 

85. 8M 

85.2 

83.2 
84.5 

103 

103 
100 
101 

24+ 

22 

23  + 
23 

68 

68 
67 
68 

7 

31  + 
21  + 
28  + 

0 

0 
0 
0 

31 

31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

.32 

.85 
.66 
.28 

.22 

.50 
.53 
.23 

19 

15 
3 
3 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

2 

1 
1 

0 

1 

1 
0 

0 

0 
0 
0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

96,3 
94,8 

70.7 
70.7 

83.5 
82.8 

103 
100 

1 
23  + 

67 
64 

11  + 
3 

0 
0 

31 
30 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.72 

3.34 

2.20 
1.53 

9 

24 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

4 
2 

2 
2 

TILDEN 
ZAPATA 

96.2 

98, 9M 

71.8 
73. 4M 

84.0 
86. 2M 

101 
102 

23 

31 

68 
68 

23+ 
17 

0 
0 

31 
31 

0 
6 

0 
0 

0 
0 

.73 
.96 

.49 
.80 

3 

17 

.0 
.0 

0 
0 

2 
2 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

83.8 

-  2.6 

1.94 

-   .20 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       I^SSlr 


1972 


Temperature 

Precipitation 

."1 

M 

• 

1^ 

1 

■a 

1 

No.  of  Dsys 

|| 

& 

Snow.  Sl*«t 

No.  ol  Dayi 

SUHon 

M«. 

Mln. 

1 

1 

1 

8 
S 

^  a 

< 

h 

M 

S 

•a 

i 

a 

e 

1 

Si 

S  > 

•o3 

1 

Qu, 

J 

1 

3 

jO 

• 
a 

3 

o 

S 

s 

•          ♦          • 

ldwEr  valley               10 

BROWNSVILLE    WSO   AP               R 

90t9 

73. i. 

82.2 

-    1.9 

94 

27  + 

69 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.90 

-    1.87 

.38 

3 

.0 

0 

I 

0 

0 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

9*. 5 

73,5 

84.0 

97 

29  + 

70 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

1.02 

.89 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

MC    COOK 

MISSION    4    W 

PORT    MANSFIELO 

RAYMONDVILLE 

SAN    BENITO 

9'.. 5 

74.7 

84.6 

98 

16 

73 

4  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1.02 

.80 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

MESLACO    2    E 

94,9 

73.1 

84.0 

98 

31  + 

70 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.78 

.    1.89 

.54 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

83.7 

-    1.3 

.93 

-    1.63 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PECOS 


LOWEST  TEMPERATURE 
BRAVO 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
JAYTON 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CUERQ  3  E 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ROTAN 


113 

DATE 

01 

47 

DATE 

25 

12.62 

.07 

6.85 

DATE 

13 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
AUGUST 

1972 

Slalion 

la 

Day 

oi  Month 

1     1     2    {    3 

4    1 

5         6 

7    1 

8    1 

9 

10  1 

11     1 

12       13 

14 

15 

le     17     18 

19  1  20   1   21 

22 

23 

24 

25  1 

26      27 

28      29   1  30 

31 

HIGH    PLAINS                     01 

»B£«NiTHV 

ACKERLY     1     MSH 

AKARUlO    WSO    Af                     //« 

ANDREHS 

BIG    SPRING 

A. 31 
A.  96 
1.73 
♦  .!« 
3.tl 

T 
.21 

T 

.01 
.04 
.11 

.32      T 

T 

.38 

,39 

.50 
.50 

T 

.06 
.25 

T 

.55 

.36 

.18 

.40 

.01 
.10 

.50 

.19 
.33 

,56 
T 

,01 
.02 

.07 
.60 
T 
1.10 
.40 

.01 

.19 

T 

.02 
.06 

.52 

1.05 
.45 
.03 

T 
.29 

T 

.03 

.42    1.34 

.06       .56 
1.25       .26 
.14    2.06 

1.19 
.05       .05 

T 

.39 

.03 

BODKER 
BORGER   3   ¥ 
BRRVa 

BRDWNFIELS    NO    2 
BULER    A    NNK 

A. 71 
1.41 
5.71 
5.16 
2.52 

.42 

T            .10 

T            .33      T 

.32 

.02 

T 

.05 

,06 

T 

T 

.22 

.03 

T 
.25 

.56 

.31 
.08 

.42 
.02 

T 
.33 

T 

.01 
.26 
.18 

.76 

T 

.57 

2.16 

.30 

T 
.05 

T            .15 

.63 

.77    2.14 

1.07 

.05       .24      T 
2.16    1.58 
1.41 

.92       .58 

BUNKER    "ILL    5    N 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 

CHANNING    m.    2 
CLAUDE 

1.55 
3.99 

1.31 
4.02 
1.19 

.10 

.81 

T 
1.07 

T 

.11 

,15 

,41 

T 

,26 

,02 

T 

.08 
.03 

1.64 
.25 

.81 
.10 

.06 

.43 
.19 

.06 

.20 

.01 

.13       .44 

.26 

1.15       .10 

,09       .01       T 

T            .01 
1.74       .68 

.65 

COLDHATER    3    H 
CONLEN 
CROSBYTON 
OALHART    FAA    AP 
DARROUZETT 

2.72 
1.7B 
4.80 
2.62 
4.75 

.12                   T 
.15 

.10 

.20 

T 

.03 

.24 

T 

.03 

T 

.11 

.17 

T 

T 

.20 

T 

1.41 
.40 

.80 

.05 

.10 

.73 
,27 

1.60 

1.20 

.50 

1.67       .81 
.07       .24 

.69 

*         1.26 

.03 

1,67       T 
,30       .80 

.32 

DIMMITT    6    E 
OIMMITT 
OUHAS 
FLOYOAOA 
FLOYDADA    9    SE 

2.14 
2.07 
2.52 
3. OS 
3.76 

.28 

.02      T 

T 

,28 
,26 

.13 

.68 
.45 

.03 

.85 

1.00 

T 
.01 

T 

.53 
1.23 

T 
.07 

T           T 

.29 
.32 

.68 

.67 

.05 

.04 

T 

.07 

.63 
.77 

.09       .43 
.67       .17 

.10       .11 
.10       .12 
1.04    1.16 
.19 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN    CITY    1    E 

GRUVER 

4.36 
5.77 
2.02 
4.97 
2.74 

.18 

T 
.09 

T 

.06 
.06 

.11 

.16 
1.10 

.02 

1.28 
.95 

.46 

.70 

' 

,50 

T 

.11 
.12 

.21 

T 

.19 

.05 

T 

.47 
.15 
.32 

1.32 

.67 
.12 

3.26 

.56 
2.05 

.15 

.62    1.10      T 

.n    .65 

2.0U 

.08 

HART 

HARTLEY 

HEREFORO 

HIGGINS 

HITCHLANO    6    SSW 

2.70 
3.11 
1.2S 
1.5! 
2. BO 

.20       .50 

.64 

.06 

.10 
T 

.84 

,38 

,04 
,80 

.61 

.20 

,03 

.05 

.06 

.01 

T 
T 

.02      • 

.15 
.09 

.64       .06 

.99 
1.60       .40 
.66       .32 

1.90       .10 

LANES'    1    SSE 
LENORAH 
LEVELLANO 
LIPSCOMB 

littlEfielo  no.  2 

6.06 
3.13 
4.92 
2.37 
3.99 

.05 

.02 

.03 
.12 

1.00 
.16 
.30 

T 

T 
.64 

.sa 

.15 

.28 
.24 

.13 

.14 

3.40 

T 
,03 

.13 
.13 

.10 

.60 
.06 
.37 

.02 
.17 
.51 

.06 
1.51 

.92 

1.24       .74 
.04    1.26 

.13    1.40 

2.10 
.08       .47 
.66 

.26 

LOOP 

LORENZO 

LUeSOCK    WSD    AP                          R 

KC    LEAN    3    E 

MIAMI 

6.34 
4.82 
5.40 
3.73 
2.89 

.11 

.21 

1.01 

.62 
1.26 

.17 
1.30 

T 

.32 

.25 

.55 

T 

T 

T 

,39 

.07 
.35 

.04 

.04 

.25 

.09 

.95 

T 

.18 

.06 
.64 
.23 

.46 

1.71 

T 
,02 

.16 
.16 

1.87    2.90 
.25 

.94    2.72 
.06 

T 

1.56 
!o5 

T 
.69 

MIDLAND    HSD    AP                      //R 

MIDLAND    *    ENE 

MORSE 

MORTON 

MULESHOE    1 

3.60 
6.37 
3.19 
6.62 
2.  BO 

.45 
.03 

.01 

T 

.20 
.29 

.14 

.65 

.09 

T 

.74 
.55 

.14 

.28 
.45 

.21 
.09 

T 
.12 

T 
2.19 

.08 
.50 

2.44 

T            .17 

.03 

T 

.41 
.22 

,27 
1,00 

.05 
,46 

.47 
.06 

1.34       .09 
.92       .96 

.24    2.03 
.13    1.14 

1.34       .90 
.43 
.44        ,03 

T 

NOTLA    3    SE 
OLTON 

PAMPA    NO.    2 
PANHANDLE 
PERRYTON    5    NNE 

5.34 
5.06 
3.02 
2.00 
3.47 

.35       .01 

T 
T 

,91       .10 

.09 

.08 

.25 

T 
.08 

T 

,01 

.30 

.03 

.03 
.39 
1.20 

.40 

T 

.21 

T 

.15 
.65 

.10 
.90 
1.50 
.54 
.05 

,50 
.02 

.03 
.46 

T 

.05 
1.45 

.16 

T 

.01 

.45 

1.00 
.01 
.16 

.04       .37       .04 

.63 

.19       .01 

.31       .03 

.45       .25 

3.90 

PERRYTON    11    MNM 

PLAINS 

PLAINVIEW 

QUITAOUE 

SEMINOLE 

2.52 
5.07 
2.76 

3.18 

,06 

T 
T 

.25 

.06       .02 

.04 
.51 

.15 

- 

.11 

.06 

.05 

- 

T 

,58 
.06 
.25 

.70 

- 

.           .           - 

.20       .25 
.03 

.50 
,50 

.07 

.40 

.04 

.05 

.17 
.02 

.47 

.52    1.51 
.14       .26 

.05    1.66 

.27       .80 
1.78 
.65 

.04 

.01 

SILVERTON 
SLATQN    5    SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY    *    SM 

2.14 
4.20 
4.61 
1.31 
.90 

.24 

.35 
.01 

.25 

.55 

.10 

.03 

.33 

.82 

.28 

.08 

2.00 

.05 

.04 

.40 
1.15 

.03 

.11 
.05 

.05 

.05 

.45 
1.94       .54 

,09 

.13 

.54       .68 
.85       .27 

.70 

TAMOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARCER 

VEGA 

10.11 
1.45 
2.85 

.76 
2.00 

.27 
.17 

.15 
.01 

.15 

T 
.71 

T 
T 

.55 

T 
T 

.10 

T 

.40 
T 

2.36 

T 

.96 

.02 

.76 

T           T 

.19 

.05 

.65 

.08 
.28 

.02 
.02 

T 
.01 

2,62    1,50 

T            .42 

.30 

.35 

.17 

.80 

.53       .23 
1.17 

.02       .30 
.22       .41 

T 

WALCOTT 

- 

-           -           - 

- 

-             - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-          .          . 

.62 

.11 

.25 

.45 

.32    1.13 

*         •         • 

LOW   ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    «S0   AP                      //R 
ANSON 

ASPERHONT    2    SSM 
BALLINCER    1    SH 
BATEMAN   RANCH 

4.92 
5.09 
7.31 
4.93 
9.87 

.01 

.30 
.27 
.04 
.18 

.05 

,37 

T 

.20 

.18 
3.36 

.95 
.45 
1.30 
.27 

.06 
.31 

.03 
.42 
.01 
.46 

2.84 

3.60 

1,68 

,09 

1.35 

T 
6.00 

T 

T 
.45                    .12 

.54 
.15 
1.11 

.79 

T 

T 

.95 

.20 
.01    l.Ol 

1.75 

.01 
.07 

.16 

BENJAMIN    1.    SSE 
BURKETT 

CHILDRESS    FAA    AP 
CHIL.ICOTHE 
CLARENDON 

3.52 

3.16 
2.90 
2.83 
2.14 

.45 

T 
T 

T 
T 
,70 

.39 
.37 

.30 

1.36 
.12 

.04 
.55 

,26 

.0! 

.58 
.07 
.52 
.28 

.05 

.69 
.04 
.42 

.64 
.01 
.35 

.06 

.15 

.20 
.04 
.36 

.40 
.07 

.02 

.24 

1.42 

T 
.58 

,10       .19 

.17       ,43 
,80       .32 

.03 

T 

.27 

.01                    .21 

.21 

.01 
,09 

COLEMAN 
COLORADO    CITY 
CROWELL 
DICKENS 
DUMONT 

2.84 
6.14 
4,31 
8.01 
6.50 

.43 
.38 

.03 

.25 

.83 

,15 

.29 
.23 

.94 
1.57 

.72 
1,08 

.42 
.36 

1,96 

,06 
,02 

.08 
.07 

.05 

.61 

.70 
3.20 

1.51 

.51 

.17 
.02 

.39 

.40 
.79 
.82 

T 
.43 

1.45 
.40 

.03 

.21 

.01    1.34 

1.37       .30 

1.21 

.87       .46 

.33 
.96 

,17 

T 

Electra 

FLOMOT    1    N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERRY 

2.36 
6.97 
8.36 
7.41 
4.90 

,55 

.12 

.05 

T 

.51 
1.32 
.41 
.07 

.66 

1.18 

T 
.05 

,82 
.67 
.15 

,22 
,33 

.27 

T 

3.70 
1.67 
1.22 

.05 
1.41 

2.20 
.25 

.30 

.02 

.11 
.41 
.10 
.66 
.79 

1.43 
1.78 
.02 
.04 
.32 

.15       .06 
.38       .22 
.60    1.17 
1.21       .40 
1.20       .26 

.17 

,10 

HAMLIN 

HASKELL 

HOROS    CREEK    0AM 

JAYTON 

KNAPP    6    SW 

5.37 
2.62 
1.59 
12.62 

11.01 

,11 
.13 
,07 
.10 
1.04 

.02 
.05 
.20 

T 

.13 

.77 

T 
.01 

.06 
.21 
.32 

.92 
.14 
.90 
.50 
.05 

,15 

,04 
,04 
1,95 

.44 

.09 
.03 
.61 

2.01 

.99 

.24 

2.00 

3.47 

.01 
.65 

3.75 

T 

.05                   T 
.25 

.39 

.76 
.31 

1.65 

.01 
.13 

.76 

1.22 
.07 

1.25       .60 
.65    3.26 

.07 

T 

LAKE    ABILENE 

LATIMER    RANCH 
LAMN 
MATADOR 
MEMPHIS 

4.40 
5.99 
4.51 
5.90 
3.05 

T 

.10 
.02 

.41 

.54 

.06 

.92 
1.21 
1,60 

.92 

1.24 
.22 

,42 
.53 

.71 

.20 

T 

1.82 
1,30 
,46 
,55 

.17 
.17 

.79 

T 

.42 
1.50 

.36 
.92 
.35 
.46 
.55 

.10 

T 

.94    1.11 
.63       .74 

.07 
1.00 

.14 

MOBEETIE    2    S 
MUNDAY 
NORTHFIELO 
NOVICE    1    E 
NUGENT    1    ESE 

2.31 
6,15 
5.05 
3.55 
4.70 

1.08 

T 

.04      T 

.17 

T 

.24 

.07 

,75 
,18 
,45 

.04 
.86 

.02 
.05 

.39 
.05 

.61 
.56 

.70 

.61 
.79 
.30 

3.35 

.65 
.23 

.60 
.06 

.32 

.57 
.32 
.93 

.10 

T 

3.62 
.03 

.31 
.19       .16 
.51 

.61 

T 
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Continued 

onlh 

TEXAS 
AUGUST 

1972 

Station 

1 

Day 

of  M 

1    2  I  3 

^T 

5   6 

'il 

1  ^ 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

"1 

18 

19  {  20  I  21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  I  2S  {  30 

31 

PAOUCAH 

P«OUC»H  17  S5E 
PITCHFORK  RANCH 

pom 

POST 

3.79 
6.21 

6.20 

.   .   . 

T 
.56 

T 

.91   T 

.26 

1.22 
.11 

.59 

.01 

.10 
.90 
.99 

.09 

.45 
.55 

4.66 

1.09 
1.69 
1.20 

1.32 

2.01 

- 

- 

.05 

1.25 
.55 

.36 

- 

.29 

1.00 
1.70 
.90 

1.93 

.46 
.55 

.81 

1.35 

-     .     . 

-   : 

QUANAH  9  SE 
ROBV 
RnSCOE 
ROSS  RANCH 
RQTAN 

2.1« 
6.37 

•  .75 

9.69 

T 

.06 
.25 

.06 

T 

T 

.16 

T 

.06 
.03 
.30 

T 

.03 
.60 
.53 

.04 
.50 
.75 

.12 

.40 

.08 
3.54 

1.20 

6.95 

.39 
.70 

.02 

.13 

- 

.08 

.     .     . 

.18 
.70 

.04 

- 

.66 
.13 

.14 

.32 

.02 

.23 

1.62 
1.25 

.77 

.     .     . 

.09  . 

T    ; 

SEVHOJR 

SHAMR9CK 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

S1V0ER 

SOUTH  CAMP  (66661 

l.*6 
S.07 
3.57 
7.60 
10.63 

.04 
.27 

.06 

.20   .02 

.06 
.02   .03 

.07 

.10 
2.27 

.02 
.09 

.53 

• 

.12 

.03 
.95 

• 

.59 
.36 

3.12 
3.67 

.10 

.02 

.07 
.41 
.70 

.76 

.41 
.93 

T 
.21 

.33 

.10 

1.32 

.03 

.05 

2.74 

.04 
1.32 
1.37 

.27 
.32 

9.28  ! 

2.76  . 

STAM^nRn  1 
TAMPICO 
TRENT  2  ENE 
TRUBV  3  ESE 

TRUStOTT 

3.56 
9.32 

6.72 
7.21 
3.25 

1.50 
.04 

.19 

.22 

.25 

1.25 

.04 

.25 

.87 
.44 
.15 

.07 

.80 
.20 

.30 
.13 

.82 

1.72 
4.30 

2.40 
1.72 

1.55 
.92 

.13 

.20 

.02 

.64 
.70 
.26 
.02 
.25 

.06 
.05 

.45 

T 
.62 

.60 
.71 

.22       4.66 
.20 

TURKEY  2    WSW 

VERNON 

VOSS  1  «SU 

KEILINOTON  I  NNW 

WICHITA  PALLS  HSO  AP     R 

3.92 

3.18 
3.01 
2.»9 
1.78 

T 

.07 
.14 

T 

1.68 

T 

.17 

1.37 

T 

.05 

.21 

.14 
T 

.43 
.56 

.35 
1.55 

T 

.60 
.09 
.04 

.13 

.47 

.60 
.11 
.29 

T 

T 
.45 

.02 
.52 

T 

T 

.20 
.16 

.15 

.10 

.27 

.51 
.37 

T 
.46 

.02 
.33 

.06 

.05 

.06 

.23 

.20 
.12 

.07 

.13 

T 
.53 

,10 : 

.21  . 

HICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 
WITT  RANCH 

2.10 
3.76 
♦  .91 

.08 
.16 

.33 

.33 

T 

.06 

.66 

.66 
1.39 
.39 

.07 
.52 

.26 
.25 

.11 
.21 
1.95 

.33 

.29 

.03 

.26 

.07 

T 

T 

.04 

T 

.90 

.60 

.09 

T 

T 

.52 

T    ! 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
AlEOO  «  SE 
ANDICF  1  HNW 
ANNA 
ANTELOPE 

4.25 
2.«5 
2.08 
2.98 
2.03 

.92 

.10 

.05 

T 

.07 
.22 

.33 

.23 

2.28 
.12 

.76 

T 

.11 

.04 
.61 
.11 
.36 

.30 
T 

T 

1.61 
.05 

.11 

.10 
.01 

T 

.03 

T 

.16   .26 

.05 
.02 
.32 

.05 

.60 
.10 
.12 

.60 

.12 
.24 

.76 

T 

.15 

.89   .05 
.08 
.32        .36 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRD 
BARDWELL  DAM 

3.S2 

1.01 
2.37 

.79 

.     -     . 

T 
.11 

-     - 

.13 

- 

.69 
.14 
.18 

.10 

.05 

.25 

.07 

.04 

T 
.02 

.50 

T 

- 

.31 

.07 

T 

T 

.09 

.09 
1.98 

.33 

.57 
.23 

1.27 
.25 
.03 

- 

. 

.20  '. 

PELTON  TAM 

BENBROOK  0AM 

BuNHAM 

BOWIt 

BOYD 

2.81 
1.21 
2.38 
3.13 
2. ♦2 

.90 

.04 

.05 

.13 

1.02 
1.54 

.23 
.30 
1.04 
.32 

.04 

.11 

.06 
.29 

.01 
.16 
.40 
.05 

.13 

.07 

.24 

.05 
.92 

.36 

T 

.66 
.11 

.27 
.05 
.70 
.70 

.21 

.36 

.49  . 

BRAZCiS 

BRECKENRInGE 
BRIDGEPORT 
BRQHNhOCO 
BURLESON  2  SSW 

1.57 
1.52 
2.03 
2.3B 

2.02 

.06 

.04 
.25 

.02   .14 
.08 

.01 

1.30 

T 

T 
T 

.64 

.13 
.48 

T 

.92 
.09 

.02 

.02 

.07 

.04 
.05 

.02 

.01 

.48 

.02 

T 

.56 

.91 

.66 

.07 
1.00 

.13 
.17 

.03 
.42 

.47 

.02 

.05 

BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 

carrdllton 

CEIINA 
CENTER  CITY 

1.69 
1.63 
2.95 
2.19 

2.50 

.33 

.33 

.05 

.20 

.14 

.03 
.29 

.02 
.02 

.09 

.47 

.37 
.37 

.09 

.43 
.30 

.33 

T 
.02 

.09 

T 

.21 

.15 

.40 
.13 

.63 
.26 

.71 

.14 

T 

.04 
.96 
.47 

T 
1.66 

.46  . 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

.73 
1.75 
1.36 
3.19 
2.<i5 

.11 

.08 

.47 
.06 

.02 

.05 
.52 

.05 

.61 

1.12 

.02 

.71 
.46 

T 
.07 

.21 

T 
.05 

.26 

.93 

T 

.11 

.55 

.02 

.17 

.35 

.02 

T 

.66 
.23 

T 

.56 

.21 
.16 

.17 

T 

.16 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

3.62 

•M 

1.97 
3.21 

T 
T 

.60 

T 

.04 

T 

.46 

.08 

.01 

.59 

.90 

.05 

.05 

.30 

T 

.15 
.04 

.04 

.11 

.11 

.49 

T 

.03 
.02 

.06 

.10 

.06 

.40 
.63 

2.07 
.57 
.07 

.95 

.27 
.25 

T 

.02   .57 
.02 

DALLAS  WSO  AP          //R 

OAVILLA 

DECATUR  2  SSw 

DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

1.44 
1.45 
2.25 
2.04 
4.26 

T 
.50 

T 
.15 

T 

.05 

.75 
1.40 

.07 
.03 

T 

T 
.12 

.13 

.08 
1.25 
1.21 

.29 
.09 
.04 

T 
.02 

.01 

.07 

T 

T 
.14 

■  02 

T 

T 
.60 

.30 

.43 

.05 

1.85 
.10 
.95 

.21 
.14 

.03 

T 
.16  .' 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  HTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

6.2B 

1.97 
3.97 
1.08 
1.78 

.10 

.06 
.10 

.10 

.06 

T 

.84 

.15 

.10 

1.05 

.07 
.19 
.16 

.60 

.16 
.75 

.52 

.43 

T 
T 

.01 

T 
.10 

.23 

.18 

.02 

.17 

.25 

T 

.26 

T 

.07 

.17 
.20 

.63 
1.97 

T 

.03 
.27 
1,00 
T 
.45 

.06 

1.53  1.59 
T     T 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  «  S 

2.02 

2.50 

.63 

5.67 
5.72 

.25 

T 

.04 
1.84 

.01 

.06   .04  1.16 

.21 

.17 

2.40 

.15 
.43 

.90 

.45 

.15 
.42 

T 

.29 

.02 

.25 

.41 
.40 

.05        .15 

T 

T 
.06 

.81 

1.02 
.39 
.11 

2.92 

.09 
.75 

T 
.50 

.30 

.29  . 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

.81 
2.30 

.65 
1.49 
1.29 

T 
.16 

T 

.15 

.51 

T 
.04 

.23 
.39 

.34 
.31 

T 

T 

.09 
.09 

.34 

T 

.01 
.01 

.08 
.02 

T 

T 
.24 

.09 

T 
.41 

.04 
.17 

.05 

T 

.01 
.05 

.44 
.15 

.05 
.22 

.19 

.14 
.92 

.35 

T 
.04 

.09 

.10 

.01  . 

GEORGETOWN 
ClEN  ROSE  2  W 
GDLDTHwalTE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 

5.69 
3.00 
1.93 
4.21 
2.38 

.02 

.10 

2.09 
.07 
.40 

T 

.85 

.04 
.19 
.10 
1.63 

.02 
.5! 

.02 
.11 

1.25 

.09 
.33 

.06 
.22 

.04 

.11 
.01 

.04 

.22 

.41 

T 

2.99 

.05 
.03 

.03 

T 

.12 
.52 

.08 

1.16 

T 

.57 
.07 

.03 

.02 

.12 

1.60   .70 
.03 
.20 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

3.33 

2.50 
2.21 
4.96 
3.60 

.68   T 

.90 
.20 

T 

.35 

.22 

.09 

T 

.40 

.12 

.26 

2.04 
.21 

.34 

.17 
1.17 

.14 
.61 
.01 

T 

.43 
.09 

.91 
.03 

^ 

.04 

.08 

.05 
1.41 
.10 

1.66 

.01 

.45 
1.25 

.06 
.22 

.35 

.10 

1.40 
.09 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILISBORO 

1.62 

2.05 

3.72 

3.71 

.69 

.40 

.26 

.10 
.05 

.04 

T 
.04 

.16 

.05 
.40 

.04 

.39 

.71 
1.99 
.02 

.03 
.01 

T 
.45 

.06 

T 
.13 

.09 

T 

.15 
.03 

1.35 

.89 
.01 
1.25 
.25 

.74 

.46 

,60 

.56 

.21 

.06 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  CAP 
JACKSBORO 

3.13 

1.26 

.99 

2.55 

.57 

.12 

.41 
.05 

.34 
.38 

.56 

1.30 
.30 

.60 

T 
.06 

T 

.22 

.12 

.02 

.27 
.51 

.14 

.55 

.16 

.05 
.04 

T 

.02 
.10 

.10 

1.44 
.06 

.39 

T 
T 

.19 

T 

T 

JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSM 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

3.25 

.67 

2.21 

3.64 

.45 

1.50 
.39 

.69 

.04 
.01 

.20 

.06 
.01 
.13 

.40 

.01 

T 

.82 

.01 
.02 

.08 

1.27 

.16 

.75 

.49 
.06 

1.00 
.17 

1.23 
.49 

.17 

.13 

T 

LEWISVILLE  0AM 
LIPAN 

1.23 
2.12 

.14 

.04 
.52 

.74 

.26 

.04 

.04 

.22 

.04 

T 
.09 

T 

.31 
.12 

T 
.40 

.32 

.04   .04 
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1972 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

o 

I     1 

H 

1  {  2 

3 

4  1  5  I  6 

7  1  8  1  9 

10  1 

u  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  {  20  I  21 

22  I  23 

24 

25  { 

26 

27 

28   29   30 

31 

HAHLIN  3  NE 

1.63 

T 

.07 

.17 

.42 

T 

.12 

.02 

,30   ,09 

.44 

HIRVS  CKEEK 

HC  OECOK 

1.53 

.34 

,15 

.95 

.04 

.05 

MCKINNEV  3  S 

1.48 

.26 

.71 

.51 

T 

MERIOli"  STATE  PARK 

«.*2 

.19 

.48 

3.10 

.65 

HEJIA 

.80 

.05 

.71 

.04 

T 

MID  CITY 

l.Ot 

T 

.49 

T 

.55 

XINERAL  HELLS  FAA  AP 

2.33 

,96 

.01 

T 

T 

T 

,03   ,01 

.62 

1.08 

T 

.02 

HQRCAN  3  HNW 

2.7A 

.47 

.03 

.25 

.30 

.22 

.08 

.54 

.85 

HORCAN  KUL 

2.2<i 

.80 

.18 

.55 

.59 

.12 

MLIEN5TER 

1.68 

.03 

.72 

.28 

.03 

.15 

.35 

.12 

NULL  IN 

2.28 

.60 

1.00 

.18 

.50 

NAVARRQ  MILLS  DAN 

.98 

.08 

.07 

,08 

T 

.35 

T 

NEHRORT 

1.00 

1.00 

T 

Olney 

3.16 

.04 

.05  1.35 

.29 

,65 

.09 

T 

.03   .26 

.40 

OLNEY  5  NNM 

2.19 

.80 

.47 

.42 

.50 

PALO  PINTO 

1.7B 

.02 

.10 

.20 

.03 

1.43 

PARIS 

3.03 

2.11 

,24 

.06 

T 

.06 

.08 

.02 

.18 

.26 

. 

PILOT  POINT 

6.71 

.18 

.70 

,40 

1.86 

,02 

.32 

.18 

1.88   .04 

.05 

.56 

.48 

.02 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

2.53 

.30 

.40 

.25 

.60 

.93 

.05 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.83 

.09   .17 

.43 

.61 

1.07 

.02 

.15 

.14 

.02 

.13 

T 

PUTNAM 

1.67 

T 

.36 

.10   .86 

.06 

.49 

8UINLAN 

.A8 

T 

T 

T 

.06 

T 

.17 

T 

T 

T     T 

T 

T 

T 

.23 

.01  . 

RAINBOM 

1.3« 

.28 

.61 

.05 

.34   .06 

RANCER  1  H 

1.60 

.02 

.21 

.02 

T 

.03 

.08 

.37 

.46 

.05 

.35 

,01   T 

RED  OAK 

.76 

.06 

T 

T 

.04 

T 

.50 

T 

.16 

T 

RtCMARDSON 

.58 

.20 

.07 

.05 

T 

.02 

T 

.14 

.10  . 

RINCCOLO 

2.08 

.70 

.18 

.02 

.10 

.83 

.25 

RISING  STAR 

1.15 

.01   .18 

.41 

.28 

.03 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

ROANOKE 

«.«5 

,01 

1.29 

.10 

.12 

1.06 

.01 

.25 

.17 

1.44 

ROCKDALE 

2.26 

.56 

T 

,67 

.05 

.05 

T 

.89 

.04 

ROCKWALL 

1.3* 

.22 

T 

,53 

.03 

.23 

.33 

ROSEBUD  i    HSh 

3.47 

,42 

.08 

T 

1,16 

T 

.03 

T 

T    1.13 

.65 

ROSS 

1.92 

.06 

.20 

,93 

.73 

ROSSER  1  SE 

.78 

.78 

ROUND  RCCK  3  E 

3.86 

.01 

1.12 

,4B 

.09 

.05 

.78 

.25 

1.12 

SANGER 

. 

- 

• 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

-     -     . 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

. 

SMERNAN  PUMP  STATION 

3.21 

.05 

.48 

,24 

2.20 

.02 

T 

.06 

.01 

.07 

.08 

SLIDELL 

2.12 

.11 

,03 

.11 

.04 

.15 

.28 

1.40 

SPRINCTOHN 

2.79 

T 

.03 

.02 

.03 

T 

.19 

.04 

.05 

T     T 

2.12 

.16 

.19 

stepmenville  »  N 

2.92 

.02   .37 

,70 

1.35 

T 

.11 

.03 

.12 

.02 

.09 

.19  . 

STULHOUSE  HOLLOH  DAM 

4.0<. 

1.68   T 

.76 

.07 

.01 

.94 

.56 

.02 

STRAWN  a  NNE 

.89 

T 

T 

,01 

T 

.10 

T 

.16 

T 

.34 

.19 

.13 

TAYLOR 

2.74 

.17 

T 

.53 

.05 

,06 

.91 

.13 

.09 

.02 

1.14 

T 

.04 

TEMPLE 

2.40 

.92   T 

,06 

.08 

.02 

.12 

1.20 

TERRELL 

1.53 

.16 

,19 

.53 

.65 

T 

T 

THORNDALE 

3.66 

.45 

.20 

1,03 

.13 

.35 

1.25 

.25 

THORNTON 

2.74 

.35 

.09 

1,47 

.08 

.16 

.60 

THROCKMORTON 

6.26 

T     T 

.97 

.3! 

.03 

.01 

.08 

.79 

.19 

.06   .02 

3.62 

.14 

7     T 

TMURBER  5  NE 

2.51 

.01 

.25   .04 

.02 

.13 

T 

.05 

.03   .14 

1.19 

T 

.69 

TRENTON 

1.79 

1.03 

T 

T 

.65 

.11 

TROY 

2.98 

.61 

.64 

.03 

.12 

.07 

.21 

1,30 

VALLEY  VIEW 

1.47 

T 

.60 

T 

.24 

.06 

.19 

.10 

.28 

WACO  DAK 

1.86 

.33 

.52 

.30 

.03 

.68 

T 

WACO  WSC  AP              R 

1.79 

.08 

.14 

.54 

.30 

.06 

T 

T     .67 

T 

WAXAHACHIE 

.79 

.04 

.13 

.49 

.13 

WEATHERFORD 

2.96 

1.12 

.05 

.04 

.52 

.63 

.60 

WHITNEY  DAM 

1.89 

.60   .03 

.60 

.58 

.08 

WOLFE  CITY 

2.14 

.04 

.94 

.74 

.14 

.28 

EAST  TEXAS          Ot 

ALTO  9  SU 

1.37 

T 

.27 

.16 

.12 

T 

.06 

.05 

.50 

.21 

ANDERSON 

- 

- 

- 

_     _     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

- 

- 

- 

- 

... 

. 

ATHENS  3  SSE 

4,81 

.14 

1.74 

.01 

2.52   .03 

.36 

.01 

ATLANTA  A  WSW 

1.04 

.63 

.05 

T 

.15 

.03 

.IB 

BEOIAS 

4.10 

T 

.40 

.30 

T 

.20 

3.00 

T     .20 

BON  WIER 

5.43 

.41 

,95 

.82 

.12 

.10 

.02 

2.49 

.52 

BOXELDER 

.36 

.21 

,02 

.13 

BREHOND 

1.79 

.06 

.15 

.03 

,11 

.01 

T 

.11 

.65 

.67 

T 

BRONSON 

3.70 

.07 

.35 

.59 

.02 

1.65 

.12 

.90 

BUFFALO 

3.36 

1.19 

.10 

.16 

1.40 

.51 

CANTON 

1.09 

,09 

.28 

T 

.34 

.01 

.04 

.28 

.03 

.02 

CARTHAGE 

1.23 

.50 

.10 

.09 

.10 

.11 

.03 

.30 

.04 

CENTER 

3.03 

.11 

.02 

.92 

.28 

T 

T 

.24 

.78 

.04 

.64 

CENTERVILLE 

3.74 

.29 

.25 

.20 

.09 

T 

.05 

T 

2.37 

.35 

.07 

.06 

.01 

CLARKSVILLE  2  NE 

1.04 

.05 

.62 

.09 

.03 

T 

T 

.03 

,08 

.14 

COLOSPRING  S  SSW 

3.57 

.03 

.18 

.42 

,02 

.01 

.10 

,04 

.03 

.62 

.60 

.98 

.06 

.48 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.58 

.14 

.42 

.12 

,37 

,67 

.08 

T 

.09 

.83   .48 

.38 

T 

CONROE 

3.16 

T     ,22 

T 

.31 

,21 

,28 

T 

1,11 

T 

.37 

.48 

.12 

.01 

.02 

.02 

.01 

T 

CROCKETT 

2.59 

,34 

,42 

.92 

,02 

.30 

.05 

T 

.25 

.29 

DACUS 

5.67 

,49 

T 

.45 

,23 

,35 

.78 

.10 

.18 

2.15 

.04 

.90 

DAINGERFIELO  9  S 

2.21 

.13 

1.04 

.01 

,01 

.89 

.10 

.03 

DEKALB 

2.31 

.06 

.84 

,02 

.05 

T 

T 

1.34 

DEWEYVILLE  5  S 

4.99 

.33 

.01 

.93 

.01 

,07 

.60 

.04 

.25 

T 

.01   .08 

2.00 

.46 

T 

.60 

OIALVILLE  2  W 

2.70 

/ 

,02 

1.31 

.23 

.41 

.73 

EOOM  3  NNW 

5.88 

3.87 

.36 

.24 

.08 

.16 

.03 

.07 

.74 

.20 

.10 

EMORY 

2.48 

1.37 

.32 

.08 

.01 

.01 

.07 

,56 

.06 

EVADALE 

3.90 

.30 

1,24 

.04 

,17 

.05 

.04 

.12 

.01   .08 

1.24 

.15 

.37 

.09 

FAIRFIELD  3  ESE 

3.05 

T 

.07 

1.10 

,09 

.01 

.05 

1.30   .15 

.28 

FRANKLIN 

3.22 

.34 

.02 

1.40 

.03 

.06 

.13 

1.24 

GILMER  2  W 

.97 

.01 

.13 

T 

.10 

.67 

T 

.03 

.03 

T 

CLADEWATER 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

_ 

CRAPELAND 

1.90 

.31 

.12 

.49 

.11 

T 

T     T 

.68 

.15 

.08 

CROVETON 

2.32 

.23 

.03 

.12 

.03 

.30 

.62 

.08 

,47 

HAGANSPDRT 

1.12 

.08 

,77 

.09 

.01 

.20 

.01 

HARLETON 

3.07 

,18 

2.55 

.20 

.14 

HAWKINS  1  E 

2. 25 

.40 

.52 

.07 

1.26 

HEMPHILL 

6.57 

1,06 

.65 

.06 

4.48 

.30 

,02 

HEMPSTEAD 

2.14 

.48 

.69 

.17 

.14 

.50 

.09 

.07 

HENDERSON 

2.11 

.78 

,75 

.10 

.48 

HORGER 

1.67 

,08 

.14 

.07 

.09 

.19 

.38 

.03 

.65 

.04 

MUNTSVILLE 

4.13 

,08 

T 

.53 

.96 

.21 

.64 

.22 

.19 

.27 

.92 

.30 

,01 

.20 

JACKSON  HILL  GUARS  STA 

4.51 

.85 

.14 

T 

1.26 

T 

.17 

.08 

1.23 

.27 

.51 

JACKSONVILLE 

4.10 

T 

.71 

,63 

,07 

.32 

.03 

.21 

1.03 

1.10 

JASPER  3  SW 

2.91 

.21 

.09 

.08 

.59 

.23 

.93 

.34 

.44 

T 

JEFFERSON 

2.39 

.02 

.25 

1.02 

1.02 

.08 

JEWETT 

l.Bl 

.06 

.12 

.10 

.20 

.25 

1.08 

KARNACK 

1.46 

.11 

.05 

.11 

.18 

.02 

.99 

KllttYVILLE  FOR  SERVICE 

2.60 

.37 

,02 

.05 

.40 

.12 

,10 

.55 

.18 

T 

.60 

.03 

.06 

.10 

LINDEN 

2.88 

T 

.54 

1.20 

T 

.19 

.35 

.56 

.04 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.30 

.03 

.47 

.57 

•  82 

.02 

.41 

.32 

.30 

.36 
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TEXAS 
AUGUST 

1972 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1 

3 

JLi 

5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

"1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  {  29   30 

31 

1.0N0  U«E  i  SW 
LONCVIEW 
L0V6LADV 
LUFKIN  F4»  «l> 
H>OISaNVUI.E 

1.67 
l.«7 
4.94 
3. SI 

7.20 

I    T 

.90 
.30 

.10 

.24 

T 

T 

•  10 

T 

.09 

.73 

.95 

1.40 

T 
T 
I.IO 

T 

.01 
.70 
.68 
1.65 

.08 
.10 
.32 

1.34 

.21 

.05 

.28 
.03 

.30 

.01 

.80 

T 

.15 

.54 

.12 

.90 

.28 

2.94 

.10 
.75 

.18 

.14   .99 
.29 

.22 

H&CNOLU 

ninsHiLL 

HIUO  1  S 
HINEOLA  T  SSW 
HINEOLA  1  ENE 

3.46 

2.24 

.47 
3.40 

.63 

- 

.69 

-    - 

- 

- 

- 

Ij7 

T 
.43 

.89 

Tie 

T 
.73 

.37 

T 

- 

.10 

.40 

T 

.10 

- 

T 

.04 

.10 

.57 

T 

.19 

1.59 

.80 

.32 

.40 

.79 

T    ! 

MONTCOMFRV 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACO&DQCHES 
NAPLES  1  SW 

4.50 
.91 
.92 

1.17 

.39 

.04 

.14 
.02 

-    - 

- 

- 

- 

.10 
.04 

.20 

.90 

.02 

.29 

.  14 
.09 

.01 
.91 
.23 

.34 

.12 

.40 

- 

- 

- 

.10 

.03 

.05 
.01 
.26 

.40 

.14 
'o9 

.10 
.16 

.46 
.26 

.64 

-   : 

NECIEY  »  SSW 

NEUVILLE 

NEM  CANEY  4  NM 

NEHTON 

OVERTON 

.66 
2.36 

2.76 
2.79 
1.74 

.09 
.05 

.62 

.66 
.01 
.23 

.61 
.60 

T 
T 

.33 

.37 

1.06 

.02 
.17 

,60 
.92 
.15 

.75 

.25 

.62 

1.35 
.48 

T 

.08 
T 
.15 

.12 

.37 
.09 

PALESTINE 
PITTSBURO  5  S 
PCYNOR  1  NE 
PRICE  2    S» 
QUITMAN  2  S 

2.11 
.99 
1.69 
1.21 
1.03 

.45 

.08 
.24 

.04 

.32 

.09 

.10 

.03 

.03 

.10 

T 

.06 

.39 

.03 
.11 
.39 

.16 

.02 

.43 

.30 

.03 
.31 

.10 

T 

.53 

T 

.03 
.17 

.44 
■  13 

.28 

.34 
.46 

.06 
.12 

.03 
.19 

.46 
.03 

.09 

REKLAM  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYRURN  DAM 

2. IB 
4. IB 
3.49 
3.54 
2.77 

T     .20 
.04 

.06 

.03 
.08 

T 

.30 

T 

.35 

.86 

T 

.92 

T 
.76 

.06 
.49 

.22 
.92 

.04 

T 

.24 

.27 

T 

.13 

T 

T 
.24 

T 
T 

.15 
.48 

T 

.45 
.24 

.15 
.20 

T 
.87 

.33 

2.99 
.11 

T 
T 

.08 
.49 

1.03 
1.56 
.07 

T 
T 

T 

.40 

T 
.18 
.98   T 

T 

SIMMS  4  UNk 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARkANA 
TEXARKANA  DAM 

TOWN  Bluff  dam 

2.28 

1.89 
2.57 
2. 02 
2.92 

.01 

.13 

.22 

.07 
.71 
.26 

T 

.90 

.89 
.66 
.02 

1.12 
.01 

.31 

.20 
.01 
.29 

.10 
.32 

.40 
.04 

.02 

.26 

.12 
.17 
.11 

.26 

.15 

.04 
.31 
.07 
.22 

.60 

7 

.11 

T 

.24 
1.41 

.90 
.21 
.21 

TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 

2.29 
2. OB 
2.31 
1.33 
3.03 

T 
.06 

.03 

.48 
.92 

.02 

.03 

.15 
T 
1.03 

I 

.10 

.99 

.01 
.09 
.20 

.08 
.01 

T 
.31 

.01 
.49 

.30 

^ 

T 
.04 

.21 

.11 

1.80 
.40 
.48 

1.84 
T 

.21 
.78 

T 

WILLS  POINT 
WINNSBORO  6  SW 

.18 
.63 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

.08 

.02 

.63 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOVS  CAMPORDUND 

boouillas  ranger  STA 

1.97 
2.50 
4.40 
6.52 

1.40 

T 

.04 

.64 

.07 

T     .26 

T 

1.05 
.23 

.15 

.01 

T 

.27 

T 
.03 

T 
T 

.13 
.07 

.04 

.08 

.69 
.11 

.07 

T 

.05 
.11 

.69 
.05 

.33 

.02 

.01 

T 

.10 

T 
T 

.01 

.16 

T 

.30 
.09   T     T 
.07 

.13 
1.02 

.80 
.15 
.95 

.96 

.32 
.29 

.02 

.90 

1.14 

.09 
1.30 

.45 

.39 

.09 
1.07 
.80 
.21 

T 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEV 

4.89 
4.71 
2.54 

2.00 

T 

.13 

.03 
.11 
.07 

.50 

.23   .14 

.12 
.12 

.04 

T 

1.91 

T 
.03 

.52 

.33 

.20 

.70 
.75 

.15 
.60 

T 

1.26 
.06 

.04 
.18 

- 

T 

.20 

.07 

.34 
.64 

- 

.32 

.19 

.02 
.03 

.97 
.75 
.94 

.99 

.01 

.13 
.24 
.46 

-   : 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

2.59 
2.04 
6.24 
2.51 
3.12 

.08   T 

.03 

.02   .01 

.12 

T 
.07 

T 
.12 

.59 
.42 

.03 
.36 

.07 

.72 
.04 
.20 

.03 
.03 
1.04 

.70 

.03 

.0! 

.IC 
.01 

.37 

.09 

.19 

T 
T 
1.13 

.01 
.34 

.05 

.17 

T 

T     .05   T 

.46 
.62   T 

T 
.27 

1.00 

1.10 
.23 

.05 

.22 
.29 

1.95 
.93 
.23 

.93 

.14 
.29 
.28 
.98 

.02 
.09 

.02 

T   ! 

GIRVIN 

GRANOFALLS  i    SSE 
IMPERIAL 
KENT  5  E 
LA  TUNA  1  S 

2.54 
2. 85 
2.74 
5.09 
7.11 

T 
T 
T 

.13 

T 

.40   .01 
.75 

.13 

T 
.60 

.32 

.43 

T 
.30 

T 
.04 

.24 

.16 
.17 

.15 

1.14 

1.04 

.22 

.36 
1.00 

.57 

.05 
.08 

.13 
.33 

.03   .46 

.05 

.03 
.10 

.26 

.37 
.63 

.02 
.70 

1.26 
1.36 
1.95 

T 
1.86 

1.21 
.67 

T 

.95   .09 

MARATHON 
MARFA  NO.  Z 
MENTQNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

3.12 
4.26 
3.65 
6.18 

.25 

.02 
.70 

.05 
1.45   .01 

T 

.11 
.15 

.57 

.03 

T 
.18 

.02 

T 

.06 
.01 

.59 

.01 

T 
.23 

.04 
.02 

.11 

.47 

.86 
.05 

.04 
.94 

T 
1.45 

T 
.83 

.17 

.15 
.16 

.82 

.04 
.17 
.88 
.02 

.41 

T 
.07 

.10 
.23 

.38 
.25 
1.18 
.62 

.17 
.09 

.03 

.96 

.96 

.43 
.20 

.10 

.02 
.21 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

2.73 
1.46 
2.30 
2.13 
3.46 

.04 
.40 

.04 

.05   .09 

.15 

.22 

.02 
.10 

T 
.05 

.01 

1.81 

.02 

.01 
■  33 

T 

.17 
.02 
.74 

T 
.02 

.03 
.62 

T 
.50 

.01 
.53 

.16 
.09 

T 
.02 

.15 
.96 

T 
.04 

.05 

.04 

' 

.01 
.24 

T 
.13 

.13 

1.45 
.08 

.41 
.18 

.22 

.06 

.07 

.93 

.02 

.07 

.19 

.84 

PPESIOIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  Fl«T  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

2.19 
3.78 
2.05 
4.60 
2.00 

.05 

T 

.07 

.12 

T 

T     T 

.32 

.45 

.OB 

T 
.20 

.34 

.46 

T 

.90 

T 

.14 

2.62 
.94 

.54 
.65 

.07 
.05 

1.30 

1.30 
.07 
.01 

.09 

T 
.35 

.28 
.25 

.07 
l.OO 
.70 
.39 
.09 

.06 

.13 

T 
.23 

.13 

T 
.37 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

4.22 
3.94 

4.41 
3.17 
2.49 

.34 

.35 

.14 

.21 

.60 

.60 

.03 
.19 
.29 
.18 

.05 

.11 

.35 

.80 

.10 

.10 

.20 
.11 

.12 
.10 
.61 

.50 
.07 

.64 
.14 
.63 
.62 

.05 

.48 

.01 

.45 

.06 
.64 

.04 
.07 

.43 
.53 

.16 
.56 

.03 

.01 

.96 

2.30 

.89 

.06 
1.09 
.07 

T 

1.20 

YSLETA 

3.61 

.05 

.03 

.02 

.16 

.24 

.02   .02 

1.68 

.97 

.80   .02 

• 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

5.23 

11.14 
2.93 
5.14 
4.33 

.05 

.04 

.07 
.10 
1.17 

.89 

.92 

.02 
.40 

1.92 

.01 
1.60 

.03 
1.18 

.05 

.42 
.40 
.15 

T 
6.25 
.02 
.69 
.16 

.02 
.51 

.28 

.24 

2.50 

T 
.14 

.35 

.20 
.59 

.01 

.04 

T 

1.92 

.36 

2.77 

.95 

T 

i.oe 

T 

.02   .13 

BLEWETT  5  NW 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

4.19 
6.37 
8.49 
3.59 
3.49 

.78 

.26 
.43 

.30 
1.61 

.40 
.06 

.32 

.02 

.92 

1.35 
3.70 

.32 
T 

.33 

.39 

2.09 

.50 
1.60 
4.20 
.06 
.15 

1.40 
.97 

.03 
.12 

.04 
.70 

T 

.07 

^ 

.32 

1.35 

1.45 
.25 

T 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

8.23 
3.97 
2.79 
2.91 

.10 
.13 

.02 

1.20 
.09 
.38 
.01 

.80 

.33 

.82 
.80 
1.05 
.75 

.13 
.22 

.72 

1.16 
.71 

.29 

4.05 

T 

.63 

.51 
1.44 

.02 

.03 

.48 

.36 

.23 

.08 

.25 

.03 

.03 
.02 

.03 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

5.25 

5.10 
5.74 
3.96 
7.67 

.27 

1.25 

5.10 

.41 

.03 

.02 
.20 

1.4B 

.75 

2.20 

.39 
.79 
1.91 

2.00 
1.85 

.12 

.10 
.09 
.09 

.15 
1.18 

.02 

.50 

.96 
.62 

.69 
.23 
1.69 

T 
.27 

.25 

.85 

.06 

.01 

.92 

.87 

.28  . 

EDEN  1 

ELDORAOC  U  NW 
ELDORADO  19  SW 

5.50 
5.88 
6.68 

.13 

.05 

.75 
.85 

.97 

.29 
.22 

1.50 
1.50 
1.30 

.38 

.27 
.49 

1.05 

1.19 
1.88 
1.76 

.48 

.59 

.92 

.24 

.07 
.59 

.12 

.90   .09 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

AUGUST 

1972 

Slation 

m 

Day 

of  Month 

o 

eS 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  { 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

IE  1 

17 

18 

19   20  {  21 

22  1  23 

24 

25  1  26 

27 

28   29   30 

31 

FIFE 

5.66 

.06 

.34 

T 

1^92 

T 

,25 

T 

.10 

1.27 

1.72 

FREDERICKSBURG 

3.71 

.73 

.66 

.04 

.05 

1.74 

,06 

,01 

,09 

.09 

.24 

FUNK  RANCH 

3.66 

.41 

.21 

1.40 

•  21 

,74 

,42 

,05 

.15 

.07 

C3LD 

5.60 

1.23 

2^05 

.42 

.88 

.95 

,07 

HARPER 

5.64 

.48 

1.96 

.0! 

U64 

,15 

,12 

1.06 

.16 

MUMBLE  PUMP  ST4  5  «Nb( 

5.46 

1.53 

.09 

.81 

1.20 

,33 

1.50 

HUNT 

5.51 

1.38 

.38 

1.37 

1.26 

,12 

.11 

.26 

•  63 

HVE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

-     -     - 

" 

- 

- 

• 

-     -     - 

■ 

JAMES  RIVER  RANCH 

5.70 

1.43 

.67 

•  45 

.21 

,22 

1.42 

.20 

UIO 

JOHNSON  CITY 

1.80 

.52 

.04 

•  16 

.04 

,46 

.58 

T 

JUNCTION 

3.68 

.31 

.82 

.02   .54 

.61 

.09 

1.05 

,10 

T 

T 

,14 

JUNO 

8.B<> 

.85 

.15 

.02   .85 

.63 

2.87 

2.70 

,35 

.42 

KEHPNER 

<>.08 

.60 

.78 

,82 

.02 

.08 

.22 

•  16 

U40 

KERRVILLE 

6.29 

.05 

.99 

T 

.26 

K97 

1.49 

.41 

.12 

•  59 

•  60 

.02 

.19 

LAMPASAS 

1.83 

.32 

.03 

•  27 

.15 

.08 

.20 

•  02 

.16 

•  04 

,52 

,04 

LANCTRY 

2.06 

.34 

.41 

.42 

.02 

.12 

.12 

.01 

•  02 

.60 

LLANO 

3.31 

T 

.14 

.69 

.06 

•  46 

.40 

.48 

T 

.86 

LYNXHAVEN  RANCH 

10.20 

.24 

1.67 

.42 

Kll 

.90 

.11 

.28 

1.92  3.55 

MARCO 

3.62 

.45 

.90   .05 

.30 

.24 

.36 

1.10 

.60 

MASON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

' 

" 

- 

- 

- 

" 

- 

~ 

" 

.     -     - 

" 

MC  CAMEV 

1.24 

T 

.01   .16 

.28 

T 

.01 

.09   .16 

.04 

.04   .27 

.16 

MEDINA 

6.1.8 

1.61 

.03 

1.12 

1.73 

.66 

.33 

uoo 

MENARD 

2. ".2 

.75 

.65 

.04 

.20 

.50 

,04 

.05 

T     .01 

.03 

.1*  ! 

MERTZON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

NELSON  RANCH 

10.11 

T 

.86 

2.30 

.59 

.06 

2.20 

.49 

.60 

T 

3.01 

NIX  STORE  1  W 

2.74 

.33 

.03 

.12 

.18 

.13 

.13 

.82 

.98 

,02 

OAK  CREEK  LAKE 

5.45 

.16 

.27 

T 

1.07 

.40 

2.30 

,53 

.69 

.02 

.01 

7 

T 

OtONA 

4.94 

.91 

.14 

.10 

•  94 

2.23 

,50 

.12 

T 

PAINT  ROCK 

5.07 

T 

.36 

.03  3.59 

.22 

•  27 

.16 

.10 

.30 

.04 

PANDALE 

- 

- 

•  20 

.13 

.29 

.13 

,32 

.30 

.60 

PRADE  RANCH 

7.76 

.75 

2.69 

.66 

.71 

1.31 

1.07 

,16 

T 

T 

.18 

.03 

RANKIN 

4.13 

T 

T     T 

.65 

.20 

,04   .12 

2,30   .35 

.47 

RED  BLUFF  CROSSING 

4.57 

.10 

.50 

.04 

.68 

.30 

,21 

.72 

.05 

,11 

1.63 

,03 

RICHLAND  SPRINGS 

1.25 

.65 

.20 

.05 

.35 

ROBERT  LEE 

5.93 

.30 

•  52 

1.45 

.50 

1.85 

1.00 

.13 

.08 

•  10 

ROCKSPRINCS 

8.83 

.41 

2.57 

2^25 

3.40 

.10 

,10 

ROCKSPRINGS  21  SH 

7.34 

.14 

.26 

.01 

2^29 

.16 

4.00 

.48 

ROUND  MOUNTAIN  *  WNH 

1.88 

.25 

•  16 

.07 

.15 

.10 

,12 

.65 

,16 

•  22 

SABINAL  1  MSW 

5.89 

.50 

1^00 

2.60 

.92 

•  87 

SAN  ANGELD  DAM 

5.95 

.13 

.20 

1.92 

UIO 

•  14 

.91 

.24 

.22 

,04 

.15 

T 

.90 

SAN  ANGELO  MSO  AP        R 

3.66 

.03 

.25 

1.35   .21 

•  57 

.16 

.30 

.25 

T 

.52 

T     T 

T 

T 

SAN  SABA 

3.27 

.45 

.15 

•  70 

.30 

.06 

.03 

,34 

.18 

,32 

•  73 

.01 

SLOAN 

2.64 

.10 

.53 

T     .20 

•  06 

•  1» 

.03 

.08 

.06 

,02 

.04 

,04   ,62 

.55   .10   T 

T    '. 

SONORA 

12.50 

.11 

1.30 

■56  2.63 

•  35 

•  96 

6.20 

.26 

.13 

SPICEBOOD  1  S 

1.70 

.26 

T 

•  20 

.65 

.09 

,30 

.20 

STERLING  CITY 

3.56 

.29 

•  20 

•  69 

.90 

.25 

.25 

.05 

.15 

.05 

.17 

,62 

.30  . 

TAYLOR  RANCH 

.12 

.62 

•  62 

.25 

.18 

- 

.01 

•  29 

.31 

TEACUE  RANCH 

6.15 

1.34 

1.35 

T 

1.63 

1.26 

.57 

T 

TELEGRAPH 

4.72 

.67 

.75 

1^00 

.23 

1.30 

,45 

,12 

UVALDE 

2.98 

.15 

.01 

.62 

.07 

T 

•  38 

.99 

1,10 

.06 

HATER  VALLEY 

5.73 

.35 

.06 

U20 

K15 

.90 

.46 

.87 

.60 

.52 

HATER  VALLEY  10  NNE 

7.06 

.35 

.01 

.25 

1^75 

.46 

1.69 

1.13 

1.26 

.11 

T 

.05 

WATSON 

.91 

.42 

.15 

.10 

T 

.24 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

4.13 

.64 

2.90 

T 

T 

.59 

AUSTIN  USD  AP            R 

2.53 

.10 

.54 

.29 

•  01 

.04 

.02 

T 

T 

,78   .40 

,35 

T 

BEEVILLE  5  NE 

3.69 

2.90 

.17 

.47 

.11 

.04 

BLUE 

3.17 

.42 

•  70 

.48 

.20 

.44 

.25 

.57 

.11 

6RENHAM 

3.92 

.05 

.10 

.22 

.41 

•  75 

•  22 

1.10 

.04 

.03 

.39 

.22 

,39 

BULVERDE 

5.90 

1.63 

•  02 

•  44 

.54 

.14 

,02 

3.11 

CALDWELL 

2.75 

.54 

T 

T 

.20 

.08 

T 

T 

.05 

T 

T 

.06 

1,74 

T 

.08 

CANYON  DAM 

6.11 

.03 

.70 

1.29 

.28 

.23 

.12 

.62 

2.84 

CHAPMAN  RANCH 

3. 06 

.07 

2.61 

.14 

.24 

CIBOLO  CREEK 

4.04 

1.27 

.65 

.60 

1.10   .42 

COLUMBUS 

2.06 

.31 

.86 

•  20 

.47 

.03 

.02 

.01 

.04 

.12 

CORPUS  CHRISTI 

2.42 

.32 

2.10 

CORPUS  CHRISTI  HSD  AP    R 

3.74 

.40 

3.33 

T 

T 

T 

.01 

T 

CUERO  3  E 

.07 

•  07 

DIME  BOX 

4.58 

.20 

.52 

.25 

.63 

.05 

.30 

,07 

,15  1.16 

1.10 

.15 

DRYER  1  NW 

2.63 

.23 

.85 

.05 

.44 

.01 

.01 

T 

,05 

T 

T 

.01 

.03 

,85 

.30 

ELGIN 

3.32 

.60 

.30 

1.07 

.39 

.76 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.12 

1.60 

T 

.61 

•  91 

1.00 

FALLS  CITY  «.  HSH 

4.11 

.52 

1.54 

.76   T 

T 

Ul 

.68 

FEDOR 

1.76 

.78 

.41 

.38 

.19 

FISCHERS  STORE 

5.37 

.58 

K32 

.95 

.35 

.05 

.32 

1.80 

FLATONIA  2    H 

5.98 

1.70 

1.80 

.84 

1.36 

.20 

.06 

FLORESVILLE 

2.B5 

1.70 

.34 

•  10 

.05 

.66 

CIDDINGS 

5.77 

.67 

,06 

.96 

1.85 

2.12 

.09 

GDLIAD 

3.37 

.44 

.90 

.02 

.17 

•  05 

.37 

,13 

.01 

.34   .34 

,60 

CDLIAD  1  SE 

3.70 

1.70 

• 

, 

» 

, 

, 

, 

• 

. 

. 

.    2.00 

GONZALES 

3.06 

.04 

.12 

.47 

.42 

.14 

,10 

.71 

.66 

.36 

.02 

HALLETTSVILLE 

2.54 

.20 

1.30 

.34 

.21 

.08 

T 

.06 

.07 

T 

.07 

.21 

HONDO 

6.39 

.45 

T 

1.00 

,04 

T 

T 

2.70 

,42 

T 

.88 

.90 

JECDO  2    NNE 

3.97 

.02 

.28 

1.37 

.09 

.06 

.98 

.55 

.03 

T 

T 

T 

.39 

.16 

.01 

.01 

T 

KARNES  CITY 

2.27 

.10 

1.09 

.26 

.80 

KENEDY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

-     -     . 

- 

- 

- 

- 

-     _     - 

, 

KINGSVILLE 

2.08 

.20 

.92 

.43 

,13 

.20   .02 

.16 

LA  GRANGE 

3.45 

.78 

.08 

.06 

.38 

.93 

T 

.16 

1.10 

.04 

.30 

LEXINGTON 

2.22 

.30 

•  33 

.11 

.07 

T 

.10 

.47 

.64 

LOCKHART  2  NH 

2.75 

.08 

.58 

.06 

.07 

.49 

.22 

.54 

.12 

.17   .42 

LULING 

1.59 

.16 

T 

.30 

.53 

.32 

T 

T 

.02 

.02 

T   . 

.09 

.15 

T 

HATHIS 

2.96 

2.45 

.16 

.35 

T 

NATALIA 

3.42 

.22 

.04 

1.26 

.96 

.24 

1.10 

HEW  BRAUNFELS 

2.21 

1.06 

.06 

.11 

.02 

,05 

.89 

.02 

NIXON 

3.22 

1.69 

.03 

.03 

.02 

.41 

.37 

.41 

.05 

.21 

POST  Oak  SCHOOL 

4. 01 

.45 

.26 

.06 

.15 

,10 

.10  1.10 

1.06 

,05 

.65 

RED  ROCK 

4.85 

1.00 

T 

•  30 

.25 

.40 

.20  2.70 

REFUGIO 

4.99 

.92 

2.86 

•  05 

.04 

T 

.27 

.46 

.39 

T 

T 

RICARDO 

1.55 

1.26 

•  29 

RIOMEDINA  2  N 

5.33 

1.10 

.52 

1,19 

.52 

2,00 

RDBSTOyN 

4.19 

2.77 

T 

.11 

1. 11 

.20 

ROCKPORT 

3.75 

.37 

3.13 

•  14 

•  06 

,05 

T 

RUNCE 

3.73 

.15 

1.04 

1.26 

•  23 

•  17 

T 

.88 

T 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

4.24 

1.30 

1.02 

•  52        T 

T 

•  35 

T 

.68 

,37 

SAN  MARCOS 

4.80 

.66 

,24 

2.04 

.55 

1.31 

SCHULENBURG 

3.61 

T 

.21 

.16 

1.30 

•  36 

,17 

.91 

.15 

.07   .26 

SEALY 

1.57 

.55 

•  06 

,05 

.36 

.42 

.13 

SINTON 

6.97 

.62 

3.92 

.10 

.06 

•  60   .57   ,07 

,83 

SMITHVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOHERVILLE  0AM 

3.57 

.27 

T 

,06 

.13 

.01 

.05 

1.09 

1,84 

,03 

.07 

SPEAKS 

b.49 

.32 

1.82 

•  62 

•  14 

T 

.06 

.50 

1.78   .02 

,14 

,09 

Oles  following  Slalion    [nd*z. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

AUGUST 

1972 

- 

Day 

of  Month 

Station 

i2 

1   1 

2 

3 

4   S  I  6 

7  1  8  1 

9 

■o| 

11  1 

12 

13  1 

14  I 

15 

16 

17  1 

16 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  I 

26  I 

27 

28 

29  1  30 

31 

SPRING  qRANCH 

S.33 

1.53 

.45 

.36 

T 

.36 

T 

.06 

2.56 

WAELOEK  7  SSk 

- 

- 

> 

- 

- 

- 

• 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

, 

mSBlSOTON  SriTE  PIBK 

3.0« 

1.02 

.07 

.53 

.02 

.02 

T 

T 

.60 

.60 

HELDER  hlLOLlft  fNOTN 

«.«2 

2.76 

.25 

1.10 

,31 

YOAKUM 

2.12 

.43 

1.04 

.23 

.07 

.02 

I 

T 

I 

.17 

.09 

.07 

VORKTOKN 

3.52 

.14 

1.03 

.65 

.03 

1.02 

,69 

• 

UPPER  C04ST         OB 

AIVIN 

l.BD 

,01 

,09 

.39 

.21 

,39 

.70 

.03 

.06 

AN&HUAC  TftCO 

2.10 

,06 

.09 

.36 

.09 

.35 

.31 

.62 

ANOLETON  2    W 

3.71 

■  12 

1.70 

,10 

.25 

.10 

1.29 

.10 

.09 

BAY  CtTY  HATERMORKS 

3.9A 

,50 

.66 

.91 

.32 

.74 

.49 

,32 

JEAUMONT  FILTER  PLANT 

2.47 

.03 

.04 

.44 

.06 

T 

.09 

,39 

.24 

.52 

T 

.60 

.04 

.02 

CLEVELAND 

1.7S 

.22 

T 

.14 

T 

.17 

.<.2 

,05 

.01 

.02 

.64 

.09 

.03 

CLDOINE 

i.tt 

,01 

.47 

.90 

T 

.32 

,01 

.03 

2.67 

,07 

.71 

T 

.09 

.03 

,05 

.01   .02 

1.26 

.01 

.24 

CYPRESS  1  SH 

1.54 

,56 

T 

T 

T 

.42 

,38 

.IB 

T 

DANEVANC  2    SE 

2.06 

,06 

.60 

.19 

,02 

.32 

.93 

J 

.05 

,09 

.17 

.05 

EDNA  HKY  S?  BRIDGE 

A.  06 

.32 

.zz 

1.14 

,01 

.01 

.11 

.05 

1.14 

,25 

.01 

.01 

.49 

.30 

EL  CAIPC 

2.45 

,10 

.60 

.36 

.69 

.49 

.23 

FREEPORT  2  Nw 

2.84 

,14 

.16 

.03 

,60 

.51 

.23 

,30 

.32 

.09 

.26 

GALVESTON  mSO  CI         R 

1.40 

,78 

.22 

.02 

.19 

.16 

T 

.01 

HOUSTON  WSO  AP 

3.90 

T 

T 

.12 

.12 

,27 

.50 

.11 

1.41 

1.00 

.32 

7 

.05 

T 

7 

T 

HOUSTON  FAA  AP 

2.06 

T 

.09 

T 

T 

1.13 

.48 

.11 

T 

.27 

HOUSTON-BARKER 

.20 

.16 

.04 

HOUSTON-OFER  PARK 

4.94 

.02 

.55 

.23 

.37 

.54 

.06 

.11 

.15 

.17 

.27 

1.46 

.83 

.22 

HOUSTON-HEIGHTS 

2.41 

.05 

.20 

.04 

.06 

.11 

•  44 

•  I* 

.23 

.25 

.67 

.02 

MOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

4.63 

.23 

1.34 

.80 

.51 

.7A 

.34 

.62 

.05 

HOUSTON-WESTBURY 

2.91 

.64 

.10 

.04 

.34 

.21 

1.46 

,03 

.07 

HUUSTON-NORTH  HOUSTON 

6.3a 

,16 

.70 

.08 

.48 

.96 

.47 

.64 

2.40 

.15 

.10 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 

2.94 

.03 

T 

.06 

.44 

,72 

.05 

.42 

T 

T 

,36 

.01 

T 

.09 

.66 

.08 

.02 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

5.54 

.32 

.12 

.15 

.91 

.24 

1.24 

.38 

.0* 

,61 

.40 

.12 

.90 

.08 

.03 

HUMBLE 

4.18 

.17 

.49 

,19 

.09 

1.34 

.17 

1.5* 

.19 

LIBERTY 

2.31 

.02 

.16 

.04 

.05 

,40 

.60 

.35 

.35 

.14 

.20 

.10 

MATAGORDA  NO  2 

2.23 

.55 

.63 

.05 

T 

T 

,06 

.22 

.27 

.16 

T 

.07 

NEW  GULF 

6.97 

.21 

.29 

.74 

1.19 

.13 

T 

T 

1.76 

T 

.06 

,05 

.11 

.13 

.43 

.09 

1.82 

ORANGE  <.  NH 

6,35 

.26 

.10 

.27 

.05 

.03 

2,24 

1.57 

.47 

1.15 

.72 

.34 

1.15 

PALACIOS  FAA  AP 

2.68 

1.06 

.09 

.93 

.26 

.04 

.10 

.20 

T 

PIERCE  1  E 

4.11 

.70 

.70 

1.34 

.10 

.25 

•  10 

.26 

.20 

.30 

.16 

POINT  COMFORT 

4.36 

.24 

2.54 

.02 

.61 

.12 

.73 

,10 

T 

PORT  ARTHUR  USD  AP       R 

5.60 

T 

,31 

T 

.26 

.41 

.02 

.ui 

,01 

.02 

.01 

T 

1.66 

.67 

.02 

.01 

1.73 

PORT  LAVACA  NO  2 

3.64 

.21 

2.56 

.01 

.12 

.07 

.01 

.61 

.01 

.02 

PORT  0  CONNOR 

3,33 

.20 

.31 

.28 

1.40 

1.12 

T 

.02 

RICHMOND 

3,69 

.03 

.03 

.02 

.37 

1.03 

.29 

1.02 

T 

.03 

.45 

.06 

.23 

.07 

SUGAR  LAND 

3,46 

.11 

.03 

.44 

.73 

.13 

.5N 

.32 

.03 

.16 

.26 

.02 

.11 

.56 

THOMPSONS  3  WSU 

.90 

.47 

.06 

.15 

.03 

.16 

.01 

TOHBALL 

2.29 

.15 

.13 

.33 

.70 

T 

.70 

.09 

.23 

VICTORIA  WSO  AP          R 

4.36 

1.20 

2.66 

T 

.40 

.01 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

.05 

WHARTON 

6.00 

.16 

.81 

.63 

,16 

,30 

.60 

1.13 

,20 

.17 

1.15 

.49 

SOUTHERN            O") 

ALICE 

2.14 

.61 

,04 

1.12 

.06 

.11 

ARMSTRONG 

.67 

.15 

,27 

,15 

.10 

BATESVILLE 

3.09 

.36 

.55 

.36 

1,62 

BENAVIOES  NO,  2 

.41 

.38 

.03 

BIG  WELLS 

5.63 

.17 

.45 

T 

.54 

2.69 

.45 

1.33 

T 

T 

CATARINA 

3.21 

.56 

2.39 

.24 

CHARLOTTE  5  NNW 

1.28 

.60 

.35 

.0! 

T 

.13 

.15 

COTULLA 

2.68 

.28 

1.05 

1.2! 

,10 

T 

COTULLA  FAA  AP 

3.21 

.29 

.66 

1.89 

,09 

,06 

CRYSTAL  CITY 

3.05 

.11 

.06 

.42   .01 

,03 

.31 

1.75 

.04 

.02 

T 

,31 

T 

OILLEY 

4,42 

.35 

.11 

.25 

.04 

.70 

2.23 

,19 

.33 

.07 

.13   .02 

EAGLE  PASS 

- 

- 

. 

. 

.     -     - 

- 

- 

. 

« 

. 

- 

- 

- 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

- 

- 

. 

_ 

* 

. 

_ 

, 

ENCINAL  3  NW 

2.79 

.20 

.35 

1.20 

1.00 

,02 

.02 

FALCON  DAM 

,32 

,10 

,22 

FALFURRIAS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FOWLERTON 

.65 

.35 

.90 

FREER 

,66 

.53 

.05 

.06 

FRIO  TOWN 

4,67 

.25 

.72 

3.90 

GEORGE  WEST 

2,30 

1.36 

.22 

.02 

.33 

.15 

.20 

HEBBRONVILLE 

,26 

.23 

.05 

JOURDANTON 

2.67 

,33 

1.40 

.62 

.0*t 

,23 

.05 

LA  PRYOR 

. 

- 

. 

_ 

-     -     - 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

, 

LAREDO  NO.  2 

- 

- 

. 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, 

PEARSALL 

4.72 

.52 

2.20 

1.43 

.53 

.03 

.01 

P0T6ET 

3.34 

.20 

1.13 

.47 

.01 

1.53 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

SARITA  7  E 

1.97 

.20 

.67 

1.10 

THREE  RIVERS 

1.57 

1.52 

.05 

TILOEN 

.73 

.49 

.01 

.02 

T 

,16 

T 

,09 

WHITSETT  2  Sw 

.90 

T 

.90 

T 

ZAPATA 

.96 

,80 

,16 

. 

,    ,    , 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

.90 

,17 

,38 

T 

T 

T 

,35 

HARLINGEN 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MC  ALLEN 

- 

> 

- 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.02 

T 

T 

.es 

T 

.17 

MC  CQDk 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MERCEDES  (.  SSE 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

MISSION  «  W 

- 

. 

- 

-     -     - 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORT  MANSFIELD 

- 

- 

- 

.     _     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, 

RAYMONDVILLE 

- 

_ 

- 

-     .     * 

.     • 

- 

. 

. 

. 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAN  BENITO 

1.02 

.60 

.16 

.06 

WESLACO  2  E 

.7. 

,54 

,04 

.02 

.04 

,01 

,12 

.01 
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Ul 

\1L 

Y 

It 

.Ml 

■'tJ 

KA 

lU 

at 

b 

TEXAS 
AU6UST 

1972 

SlaUon 

Dav 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

i 

«     *     • 
HIGH  PLAINS         01 

AHARII.LO  HSD  AP 

MAX 

MIN 

94 
6B 

92 

66 

86 
62 

82 
66 

88 
64 

94 
65 

91 
59 

91 
53 

83 
52 

64 
58 

65 
61 

87 
64 

61 
60 

83 
66 

88 
65 

87 
63 

86 
52 

86 
52 

67 
63 

90 
67 

95 
66 

82 
60 

83 
56 

85 
69 

80 
52 

68 
60 

69 
58 

81 
60 

65 
62 

90 
65 

91 
62 

85.7 
52.1 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

101 
70 

96 
72 

91 
65 

85 
65 

88 
71 

94 
72 

90 
52 

89 
54 

62 
60 

66 
63 

78 
64 

88 
65 

84 
65 

67 
67 

86 
65 

88 
53 

86 

51 

84 
53 

87 
64 

90 
61 

94 
64 

93 

55 

87 
63 

94 
66 

93 
64 

79 
64 

63 
64 

68 
65 

69 
63 

S2 

66 

95 

70 

88.7 
65.1 

BIO  SPRINO 

MAX 

MIN 

102 
72 

97 

71 

94 
58 

87 
59 

83 

69 

91 

71 

99 
69 

90 

71 

91 

67 

85 

64 

60 
65 

75 
65 

60 
68 

78 

68 

68 
68 

89 
65 

87 
64 

86 

66 

89 
69 

69 
69 

11 

94 
56 

94 
56 

86 
56 

86 
55 

77 
65 

SI 

64 

78 
66 

91 
67 

91 

67 

93 
59 

86.0 
67.4 

BORCER  3  H 

MAX 

MIN 

96 
72 

95 

70 

90 
57 

86 
65 

89 
65 

95 
70 

94 
62 

92 

68 

87 
63 

86 
60 

87 
63 

90 
63 

64 
60 

85 
66 

89 
64 

90 
55 

90 
54 

89 
63 

89 
65 

92 

67 

94 
59 

84 
52 

86 

57 

86 
65 

64 
64 

77 
60 

71 
59 

80 
51 

86 
63 

92 

66 

93 
62 

68.1 
64.3 

BRAVO 

MAX 

MIH 

92 
62 

88 
64 

87 
64 

62 
52 

85 
62 

91 
60 

89 
56 

86 
57 

79 
54 

87 
60 

87 
57 

90 
65 

68 

54 

84 
62 

89 
60 

66 
59 

87 
57 

85 
59 

84 
59 

68 
61 

69 
61 

81 
57 

83 

57 

82 
55 

78 
47 

76 
68 

70 
58 

77 
56 

64 
62 

84 
62 

87 
63 

84.7 
59.1 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

99 
65 

95 
68 

90 
59 

BS 
59 

84 
55 

92 
53 

92 
62 

94 
62 

91 
56 

64 
56 

76 
56 

80 
50 

60 
61 

75 
65 

84 
63 

65 
60 

86 
60 

85 
59 

83 
51 

65 
59 

68 
60 

92 
51 

85 
51 

89 
51 

97 
62 

60 
60 

72 
50 

75 
50 

65 
60 

88 
61 

68 
63 

86.1 
61.1 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

97 

70 

97 
67 

95 

65 

90 
58 

91 
56 

100 
74 

96 
55 

97 
69 

89 
54 

89 
52 

91 
52 

93 
64 

90 
63 

90 
66 

93 
54 

92 
63 

93 
54 

91 
54 

94 
64 

95 

68 

96 
56 

65 
64 

67 
59 

66 
59 

60 
56 

80 
60 

61 
54 

78 
64 

85 
65 

93 

67 

90 
63 

90.6 
64.6 

CANYON 

MAX 

Mm 

94 
69 

92 
66 

90 
61 

88 
56 

66 
64 

93 

65 

91 
61 

92 
60 

67 
52 

85 
59 

65 
59 

85 
64 

66 
59 

61 
55 

86 
50 

87 
51 

87 
51 

66 
60 

66 

61 

86 
64 

90 
56 

91 
61 

64 
56 

88 
63 

86 
54 

80 
60 

59 
60 

65 
61 

67 
55 

89 
65 

93 
54 

87.1 
62.1 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

Mm 

93 

67 

92 
55 

89 
53 

82 

52 

83 
63 

87 
63 

92 
61 

90 
61 

66 
59 

65 
59 

65 
59 

87 
51 

86 
59 

63 
59 

65 
64 

69 
61 

86 
51 

66 
52 

88 

60 

68 
61 

66 
63 

91 
59 

85 
56 

86 
60 

62 
50 

80 
62 

70 
59 

70 
58 

77 
51 

65 
63 

67 
65 

85.5 
60.6 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

9* 
62 

92 

67 

92 
52 

B9 
52 

79 

64 

88 
57 

92 

61 

89 
61 

94 
51 

85 
57 

84 
57 

85 
60 

67 
59 

80 
52 

82 
64 

68 
53 

88 
62 

68 

61 

86 
50 

68 
63 

90 
67 

94 
61 

83 
57 

85 

57 

91 
53 

84 
54 

69 
59 

80 
60 

68 
63 

91 
62 

86.9 
50.9 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

97 

70 

96 
67 

93 
52 

BS 
51 

82 
55 

89 
57 

91 
54 

67 
63 

94 
62 

85 
61 

81 
51 

60 
53 

63 
54 

73 
63 

83 
62 

66 

60 

65 
60 

89 
63 

86 
64 

68 
54 

90 
65 

92 
62 

82 
62 

85 

64 

93 
52 

78 
61 

73 
62 

79 
62 

66 
64 

68 
65 

90 
55 

65.4 
63.2 

DALHART  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 

66 

90 
65 

81 
63 

S3 
63 

89 
64 

93 
62 

90 
52 

83 
55 

85 

56 

87 
58 

67 
59 

68 
60 

64 
60 

85 
65 

88 
64 

67 
62 

88 
61 

86 
60 

83 
61 

88 
61 

66 
61 

81 
56 

85 
57 

78 
57 

77 
46 

70 
69 

70 
58 

72 
61 

85 
63 

65 
62 

89 
53 

84.4 
60.7 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

96 
63 

95 
65 

94 
55 

90 
55 

77 
62 

87 
62 

95 

57 

89 
57 

91 
59 

85 
54 

67 
54 

67 
59 

90 
56 

85 
57 

83 
61 

68 
59 

90 
59 

91 
59 

86 
59 

68 
59 

91 
59 

94 
59 

82 
58 

84 
66 

94 
53 

79 
53 

65 
53 

69 
53 

62 
59 

85 
60 

88 
60 

65.8 
57.9 

DUMAS 

MAX 

Mm 

96 
65 

95 
67 

91 
65 

83 
55 

84 
55 

90 
56 

96 
63 

93 
64 

91 
61 

65 
60 

86 
62 

87 
52 

91 
61 

64 
64 

65 
65 

90 
65 

91 
65 

69 
65 

66 
64 

87 
65 

91 
67 

93 
60 

65 

57 

66 
61 

85 
50 

62 
61 

75 
51 

72 
61 

75 
61 

65 
64 

90 
64 

67.2 
62.5 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

98 
69 

94 
69 

92 
63 

91 
54 

82 
65 

87 
55 

90 
63 

85 
63 

95 
62 

63 
62 

76 
52 

61 

64 

62 
54 

76 
64 

82 
62 

85 
62 

85 
65 

85 
63 

86 
58 

87 
59 

88 
53 

91 
63 

63 
63 

63 

64 

92 
51 

77 
69 

74 
63 

76 
53 

85 
54 

67 
65 

89 
65 

65.5 
63.0 

FQLLETT 

MAX 

Mm 

95 
66 

93 
67 

96 
55 

91 
55 

86 
67 

93 

71 

100 
63 

91 
52 

95 
66 

95 
65 

63 
58 

90 
64 

92 

64 

67 
64 

89 
66 

92 
56 

93 
65 

92 
56 

94 
67 

93 

67 

95 

66 

97 
53 

86 
51 

88 
63 

76 
54 

SO 
56 

81 
63 

62 
63 

74 
61 

80 
63 

89 

65 

69.3 
64.0 

FRIONA 

MAX 

Mm 

96 
63 

95 
65 

92 
59 

88 
60 

62 
62 

88 
62 

93 
58 

90 
59 

93 
59 

66 
56 

85 
57 

66 
58 

87 
57 

63 
65 

85 
63 

87 
60 

88 
69 

87 
59 

86 
61 

65 
61 

69 
63 

92 

60 

82 
59 

83 
50 

90 
55 

76 
55 

70 
59 

70 
61 

82 
62 

85 
63 

89 
53 

85.2 
60.1 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

103 
70 

97 
69 

93 
65 

87 
65 

80 
56 

92 
65 

98 
55 

98 
56 

90 
64 

92 
65 

79 
65 

74 
55 

76 
66 

64 
69 

66 
65 

86 
63 

86 
53 

66 
62 

66 
64 

87 
54 

68 
63 

91 

65 

91 
66 

85 
65 

92 
65 

81 
57 

74 
65 

77 
65 

68 
65 

91 
64 

91 
56 

67.6 
65.4 

CRUVER 

MAX 

Mm 

100 
69 

97 
67 

96 
59 

93 

57 

94 
55 

103 
57 

100 
54 

95 
65 

94 
62 

92 
59 

94 
61 

100 
63 

98 
61 

67 
65 

92 
64 

94 
63 

94 
62 

9* 
61 

94 
63 

97 
66 

95 
66 

93 
62 

90 
60 

85 
55 

68 
50 

82 
64 

77 
60 

79 
60 

69 

64 

91 
66 

94 
52 

92.7 
62.9 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

95 
63 

93 
65 

92 
60 

88 

50 

80 
53 

■  6 
50 

93 
59 

89 
59 

91 

50 

85 

57 

83 

57 

84 

60 

85 

60 

83 

60 

63 

64 

86 
61 

87 
59 

86 
58 

65 
56 

84 
50 

68 
60 

93 

60 

83 
59 

84 
59 

86 
54 

80 
53 

73 
50 

69 
60 

63 
61 

85 
62 

90 
63 

65.6 
59.6 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

97 
68 

94 
67 

91 
59 

84 
59 

92 
58 

98 
54 

85 
56 

94 
64 

91 
64 

76 
62 

60 
56 

81 
68 

79 
66 

86 
65 

69 
64 

90 
63 

89 
63 

66 

64 

69 
66 

92 
65 

90 
66 

92 
69 

93 

64 

94 
64 

84 
56 

75 
64 

79 
65 

61 
66 

69 
66 

91 
66 

96 
67 

68.1 
65.6 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

98 
66 

94 
67 

90 
58 

89 
51 

85 
55 

90 
66 

92 
53 

85 
60 

92 

61 

84 
59 

79 
59 

82 
61 

83 
62 

80 
64 

62 
62 

86 
59 

86 
59 

86 
59 

85 
59 

86 
59 

89 
59 

94 
52 

81 
62 

66 
62 

95 
51 

75 
60 

70 
61 

70 
61 

83 
52 

65 
62 

91 
63 

85.7 
51.4 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

99 

64 

97 
66 

100 
51 

93 
61 

90 
53 

95 
70 

99 
62 

98 
58 

95 
62 

93 
61 

91 
61 

83 
62 

85 
61 

69 
50 

65 

61 

95 
52 

95 
52 

95 
52 

95 
64 

95 
64 

98 
55 

90 
62 

86 
59 

89 
69 

69 
55 

79 
64 

79 
62 

61 
64 

64 
62 

85 
64 

86 
61 

90.8 
52.1 

littlefield  no.  2 

MAX 

Mm 

97 
63 

94 
57 

91 
60 

90 
62 

82 
55 

87 
57 

92 

50 

65 
53 

92 
61 

65 

56 

62 
60 

62 
52 

86 
51 

83 
64 

64 
63 

89 
S9 

86 
59 

65 
61 

65 
60 

85 
50 

68 
67 

93 
63 

93 
59 

90 
59 

95 
59 

75 
59 

70 
62 

69 
60 

63 
60 

95 
64 

91 
65 

66.3 
51.7 

LUBBOCK  MSO  AP 

MAX 

Mm 

95 
69 

92 

71 

88 
58 

83 
68 

87 
67 

91 

67 

85 
65 

91 
63 

82 
63 

76 
51 

78 
64 

60 
65 

75 
62 

82 

55 

65 
63 

86 

51 

86 
61 

83 
61 

65 
63 

88 
65 

92 

67 

81 
62 

85 
54 

94 
56 

74 
52 

72 
54 

73 
63 

64 
63 

65 
64 

89 

67 

91 
65 

64.5 
54.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

95 
73 

97 
65 

96 
70 

83 
57 

88 

71 

95 

66 

93 
66 

97 
64 

85 

63 

65 
63 

69 
62 

84 
55 

69 
67 

91 
55 

90 
62 

96 
68 

92 

68 

93 
71 

96 
61 

92 

61 

86 
55 

91 
65 

61 

61 

75 
62 

76 
63 

60 
56 

86 
68 

93 
65 

87 
65 

69.1 
65.1 

MIAMI 

MAX 

Mm 

97 
69 

96 

70 

97 

67 

95 
63 

88 
55 

93 
65 

100 
63 

89 
65 

97 
62 

66 
61 

66 
50 

89 
61 

90 
52 

64 
65 

66 
64 

90 
64 

92 

65 

91 
52 

92 
53 

92 
63 

95 
57 

96 
51 

63 
58 

66 
68 

88 
54 

60 
54 

60 
51 

75 
62 

81 
63 

68 
65 

94 
62 

89.5 
62.8 

MIDLAND  MSO  AP 

MAX 

Mm 

97 
70 

92 
71 

89 
65 

82 

70 

89 
69 

94 

67 

85 

65 

87 
67 

80 
64 

75 
55 

80 
64 

77 
67 

65 
55 

90 
69 

66 
67 

85 

62 

S3 
60 

83 
51 

87 
62 

69 
62 

92 

54 

86 
66 

64 
63 

93 

52 

76 
63 

63 
53 

84 
53 

87 
64 

86 
63 

90 
64 

92 
67 

65.2 
65.1 

MIDLAND  «  ENE 

MAX 

Mm 

97 
69 

95 

71 

90 
66 

85 
70 

95 
71 

99 

67 

97 
56 

90 
66 

82 

64 

82 
64 

75 
65 

77 
57 

61 
62 

68 
69 

89 
65 

88 
64 

86 
62 

88 
63 

90 
55 

90 
65 

93 
55 

92 

69 

66 
62 

93 
63 

93 
66 

83 
66 

87 
54 

90 
65 

91 
65 

93 
65 

97 
59 

69.1 
65.9 

MORTON 

MAX 

Mm 

97 
58 

93 
55 

89 
60 

88 
59 

82 
bO 

85 

60 

90 
59 

63 
60 

88 
60 

63 
57 

79 
57 

82 
59 

63 
61 

62 

61 

63 

61 

83 

58 

S4 
58 

84 
58 

63 
56 

63 
59 

67 
59 

90 
60 

60 
60 

82 

60 

92 
59 

72 
59 

59 
69 

59 
69 

82 
61 

65 
60 

90 
63 

84.0 
59.6 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

96 
62 

93 
58 

91 
58 

87 
58 

79 
53 

85 
63 

93 
56 

65 
56 

91 
59 

65 
55 

62 
56 

83 
56 

85 
56 

82 
55 

65 
55 

86 
57 

87 
67 

67 
57 

84 
57 

84 
57 

90 
57 

94 
60 

eo 

59 

64 
58 

92 
57 

75 
57 

55 

50 

70 

61 

83 
62 

65 
62 

90 
63 

85.2 
58.9 

OLTQN 

MAX 

Mm 

94 
63 

95 

64 

92 

57 

87 
59 

88 
60 

90 
61 

88 
60 

65 
59 

90 
60 

65 
62 

83 
56 

62 
59 

80 
60 

75 
53 

60 
60 

85 
59 

68 
68 

87 
58 

87 
56 

89 
60 

90 
63 

95 
60 

85 
59 

83 
61 

87 
59 

75 
59 

70 
56 

75 
69 

84 
61 

67 
61 

66 

61 

85.5 
59.8 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

94 

66 

92 
59 

94 
66 

90 
67 

82 

64 

89 
65 

96 
63 

91 
52 

95 

63 

67 
60 

64 
59 

87 
51 

86 
51 

81 
51 

60 
62 

86 
52 

88 
64 

88 

64 

66 
63 

66 
54 

91 
65 

94 
61 

80 
58 

65 
58 

■^O 
53 

79 
53 

72 
60 

72 
50 

79 
50 

97 
64 

94 
62 

86.8 
52.0 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

93 
59 

92 
68 

92 
63 

83 

57 

89 
53 

95 

66 

91 

51 

99 
52 

85 
61 

64 
57 

66 
60 

69 
52 

85 
56 

82 
56 

88 
63 

88 
62 

86 

51 

88 
60 

69 
62 

91 
54 

95 
67 

83 
59 

87 
55 

89 
64 

82 
52 

SO 
59 

71 
68 

81 
61 

86 
62 

93 

65 

93 
62 

87.7 
51.9 

PERRYTON  :  NNE 

MAX 

Mm 

92 
62 

97 
52 

95 
53 

97 
64 

87 
65 

93 
56 

92 
51 

95 
53 

89 
60 

90 
59 

69 
62 

91 
63 

94 
52 

67 
52 

89 
62 

92 
52 

93 
63 

94 
62 

93 
63 

93 
55 

95 
65 

94 
51 

86 
57 

87 
57 

61 
52 

76 
56 

77 
56 

79 
52 

72 
61 

83 
62 

65 
60 

69.0 
61.4 

PLAINS 

MAX 

Mm 

101 
64 

95 
66 

90 
50 

B8 
60 

85 
55 

88 

67 

93 

61 

65 

60 

90 
61 

63 
58 

80 
58 

83 
61 

82 

62 

63 
55 

86 
63 

87 
58 

85 
56 

85 
69 

86 
60 

85 
59 

89 
50 

94 
51 

64 
63 

65 
62 

95 
52 

79 
62 

70 
61 

71 
52 

84 
61 

87 
62 

91 
64 

85.2 
51,5 

PLAINVIEM 

MAX 

Mm 

97 
68 

94 
59 

91 
52 

90 

68 

63 
66 

88 

70 

91 
53 

65 
64 

92 
53 

65 

61 

60 
62 

83 
55 

84 
54 

75 
62 

82 
62 

84 
63 

87 
53 

87 
64 

66 
63 

85 
53 

68 
63 

91 
52 

83 
62 

62 
64 

93 
59 

76 
68 

70 
62 

73 
61 

65 
64 

87 
65 

90 
67 

65.4 
63.5 

S««  R«t«f*Dc*  Nol*«  Following  S 
-   263    - 


Contlou«d 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

AUSUST 

1972 

Slallon 

Day 

of  Month 

» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

SEMINOLE 

MAX 

MIH 

106 
66 

102 
69 

96 
62 

99 
62 

67 
68 

92 
68 

94 
63 

84 
61 

96 

61 

84 
61 

77 
63 

86 

64 

85 
69 

89 
69 

89 
64 

91 
61 

92 

61 

90 
61 

90 
61 

60 
62 

93 

61 

96 
62 

88 
61 

97 
63 

64 
69 

73 
62 

84 
63 

88 
62 

90 
62 

99 

62 

69,9 
63.1 

SUVERTON 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 

68 

92 
60 

90 
60 

81 
64 

68 
66 

93 
60 

87 
61 

91 
61 

83 
58 

62 
56 

84 

60 

86 
61 

76 

64 

81 
59 

86 

60 

86 
59 

87 
60 

67 
60 

68 

60 

89 

69 

93 
62 

69 
60 

93 
99 

78 
95 

70 

60 

71 
60 

S3 
60 

87 
62 

90 
69 

89.7 
60.9 

SPEiRMAN 

MAX 

MIN 

96 
70 

99 
68 

92 
62 

86 
64 

92 
65 

96 
68 

95 

63 

92 
67 

90 
62 

89 
59 

91 
62 

93 

60 

92 

59 

87 
64 

90 
62 

91 
63 

91 
62 

91 
62 

92 
64 

93 
69 

93 
63 

84 
62 

67 
69 

80 
51 

76 
56 

79 
61 

77 
60 

86 
63 

88 
66 

90 
66 

69.2 
62.7 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

95 
63 

93 
65 

92 
64 

82 
64 

64 
65 

90 
62 

93 
62 

94 
63 

83 
56 

88 
58 

89 
61 

90 
61 

91 
62 

64 
65 

87 
62 

89 
62 

90 
62 

90 
60 

88 
61 

67 
62 

91 
64 

66 
99 

86 
98 

80 
49 

80 
90 

70 
63 

71 
63 

75 
61 

86 
63 

86 
63 

86.3 
61.1 

SUNRAV  1,    SH 

MAX 

MIN 

95 
68 

95 
69 

91 
64 

64 
63 

90 
64 

99 

66 

94 

64 

93 

71 

93 
60 

69 
59 

90 
59 

93 

61 

92 

69 

89 
66 

99 
63 

93 

63 

91 
69 

91 
60 

90 
62 

93 

65 

93 
61 

87 
61 

86 
64 

78 
51 

78 
99 

70 
61 

76 

61 

87 
65 

88 
64 

90 
63 

89.1 
62.6 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

97 
66 

95 

67 

92 

64 

67 

64 

82 
65 

89 
66 

93 

64 

89 
63 

91 
63 

81 
61 

75 
62 

77 
62 

79 
64 

73 
65 

83 
63 

85 
62 

84 
62 

84 
62 

81 
62 

65 
63 

86 
63 

88 
62 

67 
62 

93 
63 

77 
60 

79 
62 

78 
62 

84 
63 

86 
64 

89 
64 

84.7 
63.2 

TULU 

MAX 
MIN 

95 

65 

94 

67 

92 
60 

91 
59 

77 
64 

87 
65 

92 

63 

90 
63 

91 
62 

85 
60 

85 
59 

84 
61 

86 

60 

81 
62 

83 
61 

88 
61 

89 
62 

89 
62 

88 
62 

89 

61 

90 

64 

94 

61 

89 

60 

92 

76 
96 

67 
61 

70 
62 

69 
61 

87 
69 

90 
65 

«6.} 

61.6 

VEGA 

MAX 

MIN 

65 

93 
65 

90 
60 

84 
63 

83 
62 

86 
63 

95 
59 

92 

60 

94 
99 

62 

57 

63 
59 

64 
60 

68 
58 

62 
59 

82 
62 

67 
99 

68 
61 

89 

60 

85 
60 

89 
62 

88 

61 

93 
58 

85 
96 

89 
50 

78 

90 

69 

97 

70 
57 

82 

60 

64 

63 

89 

63 

89.9 

99.6 

KAUCOTT 

•      •      t 

MAX 

MIN 

89 
99 

89 

60 

87 
57 

84 
56 

61 
99 

64 
49 

78 
53 

79 
57 

72 
99 

79 

62 

64 

60 

86 

60 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  NSO  AP 

MAX 

MIN 

97 
72 

95 

72 

90 
68 

87 
69 

95 
67 

99 

68 

92 

72 

92 

73 

80 
67 

87 
65 

78 
68 

64 
70 

84 
66 

90 
70 

88 
66 

68 
63 

90 
69 

90 
67 

90 
66 

90 
70 

92 
68 

86 
66 

85 
66 

90 
66 

84 
71 

86 
67 

91 
66 

92 
68 

»1 
71 

94 
74 

89.3 
66.4 

ANSON 

MAX 

MIN 

100 
73 

98 

74 

97 
69 

85 

70 

96 
68 

101 
70 

100 
75 

98 

74 

66 

72 

88 

67 

80 
67 

83 
66 

83 
66 

90 
70 

86 
66 

90 
65 

92 

67 

92 
66 

92 
69 

93 

70 

94 
70 

93 
66 

90 
66 

93 
68 

92 
69 

89 
69 

92 
67 

95 
69 

99 

'0 

98 

74 

92.2 
69.3 

ASPERMDNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

102 
6« 

100 
73 

99 
66 

93 
66 

88 
65 

97 
65 

102 
66 

92 

66 

97 
68 

89 
66 

84 
66 

78 
67 

86 
69 

76 
69 

88 
66 

90 
64 

89 
64 

91 
66 

91 
67 

93 

67 

93 
68 

96 
66 

86 

66 

67 
64 

93 
64 

82 

67 

63 
69 

91 
66 

92 

68 

95 
69 

90.6 
66.6 

6ALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

95 

70 

94 
71 

91 
67 

65 
70 

90 
64 

98 
63 

95 

67 

91 
68 

66 

64 

84 
69 

80 
68 

76 
68 

84 
69 

90 
70 

90 
68 

86 

64 

89 
63 

86 
67 

89 
67 

91 
66 

90 
66 

90 
70 

88 

65 

90 
69 

90 
72 

89 

70 

93 

67 

93 

66 

92 

69 

93 

69 

89.9 

67.1 

CHILDRESS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

98 
74 

96 
73 

99 
68 

92 

70 

94 
69 

94 
78 

90 
69 

100 
68 

66 
66 

84 
63 

87 
65 

89 

66 

76 
66 

92 
69 

93 
68 

90 
66 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

94 

70 

96 

70 

86 
68 

88 
62 

94 
69 

62 
52 

61 
65 

63 

69 

92 
66 

»2 
69 

92 
69 

90.3 
68.0 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

98 
69 

96 
70 

97 
62 

95 
63 

62 
65 

69 
67 

99 

64 

92 
62 

98 
63 

88 
60 

66 
62 

68 
61 

69 
62 

62 
66 

82 
61 

89 
61 

89 
62 

89 
63 

68 
63 

91 
62 

92 
65 

96 
69 

85 
60 

(9 

60 

92 
56 

84 
58 

79 
62 

62 

61 

»2 
69 

94 
62 

88.8 
62.7 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

99 

71 

99 
69 

96 
68 

68 
68 

93 
67 

98 
65 

93 
68 

94 
73 

82 
65 

87 
66 

84 
69 

76 
66 

67 
70 

93 
66 

93 
67 

92 

63 

91 
69 

92 
66 

91 
65 

94 
64 

95 
68 

90 
71 

85 
66 

98 
69 

99 

72 

93 
69 

97 
68 

96 
68 

93 

'0 

96 
68 

92.1 
67.6 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

99 
72 

96 
66 

99 

73 

92 

66 

93 
67 

100 
69 

99 
69 

99 
68 

63 
66 

64 
65 

81 
66 

60 
66 

81 
69 

89 
66 

90 
66 

90 

64 

90 
69 

89 
65 

90 
64 

90 
66 

93 
64 

92 
69 

89 
66 

90 
66 

92 
64 

96 
68 

98 

70 

90.9 
66.9 

DICKENS 

MAX 

MIN 

99 
65 

95 
68 

93 
69 

92 

65 

99 
66 

99 
70 

95 
64 

64 
63 

79 
65 

87 
64 

86 
65 

87 
64 

88 
65 

87 
67 

92 
65 

90 
62 

86 
62 

91 
63 

91 
63 

80 
64 

95 

66 

90 
66 

94 
67 

90.6 
64.9 

BAIL 

MAX 
MIN 

99 
70 

95 
72 

90 
64 

83 
68 

92 
66 

99 
66 

89 
66 

90 
69 

80 
62 

75 
62 

72 
62 

79 
62 

73 
69 

86 
67 

87 
69 

87 
63 

67 
62 

83 
64 

87 
65 

88 
67 

92 
69 

86 
63 

67 
65 

93 
63 

68 
69 

78 
63 

84 
63 

69 
65 

90 
66 

93 

70 

86.9 
65.5 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

102 

69 

100 
68 

97 
67 

96 

67 

86 
68 

96 
68 

99 

67 

100 
69 

97 
65 

93 
66 

85 
66 

63 

67 

67 
69 

75 
65 

84 
65 

87 
65 

92 
63 

91 
66 

92 

66 

93 

66 

93 
67 

95 
66 

88 
66 

90 
64 

94 
69 

86 
69 

83 
66 

93 

67 

93 
67 

93 

66 

91.4 
66.3 

HASKELL 

MAX 

Mm 

100 
73 

96 
74 

97 
69 

93 

70 

85 
66 

97 
70 

101 
70 

93 
70 

101 
69 

91 
67 

89 
68 

82 

70 

87 
70 

77 
66 

91 
69 

86 
64 

92 

68 

92 
69 

93 

70 

94 

70 

95 
69 

96 

66 

89 
67 

91 
66 

94 
67 

82 

67 

89 

66 

95 
69 

97 

70 

97 
72 

92.0 
68.7 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

98 
69 

94 
68 

93 
66 

86 
68 

67 
65 

93 
66 

97 
68 

92 

70 

93 

67 

62 
64 

66 
65 

61 
69 

77 
68 

65 
68 

90 
66 

91 
63 

89 
65 

69 
66 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

93 

70 

69 
66 

■  4 

64 

93 

67 

93 
69 

91 

67 

95 
69 

99 
69 

94 
69 

90.2 
67.2 

JAYTON 

MAX 

Mm 

101 
70 

98 

72 

98 
66 

95 
65 

85 
67 

94 
67 

98 
67 

89 
66 

95 
66 

88 
65 

79 
63 

78 
65 

63 
65 

70 
65 

87 
69 

69 
63 

89 
63 

69 
69 

91 
65 

91 
64 

67 
63 

86 
64 

92 

64 

82 
64 

79 
64 

90 
65 

92 

66 

92 
68 

88.6 
65.4 

MATADOR 

MAX 

Mm 

102 
70 

97 

72 

96 
66 

94 
69 

86 
67 

91 
69 

96 
61 

90 
64 

100 
63 

87 
64 

80 
65 

82 
66 

69 
66 

75 
66 

66 
63 

68 
63 

91 

64 

89 
64 

86 
66 

89 
66 

90 
66 

92 
69 

69 
64 

66 
69 

92 
63 

80 
63 

77 
64 

88 
65 

»0 
69 

90 
69 

68.6 
69.9 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

72 

98 

69 

95 
65 

86 
66 

94 
68 

96 
67 

92 
65 

100 
63 

88 
63 

68 
63 

69 
62 

90 
62 

68 
67 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

92 
66 

91 
68 

92 

66 

93 

70 

9S 
69 

86 
64 

87 
64 

93 
60 

93 

60 

82 
69 

88 

65 

91 
69 

93 

67 

91.2 

65.8 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

100 
71 

100 
73 

99 
66 

90 
72 

99 

67 

103 
68 

101 
68 

100 
67 

96 
66 

90 
62 

87 
67 

87 
67 

67 
69 

93 
69 

94 
66 

93 
62 

95 
66 

99 
67 

95 
66 

97 
66 

97 
66 

97 
65 

90 
69 

99 
63 

99 
63 

89 
69 

90 
64 

95 

65 

99 

66 

97 
69 

94.9 
66.6 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

100 
72 

98 
72 

96 
67 

95 
68 

86 
68 

96 
69 

98 
68 

94 
68 

102 
65 

88 
64 

82 
65 

63 

67 

67 
67 

80 

66 

90 
66 

91 
64 

91 
69 

91 
67 

90 
67 

92 

67 

11 

94 
64 

67 
65 

68 
64 

92 
64 

82 
63 

80 
63 

89 
65 

92 
69 

89 
69 

90.7 
66.4 

POST 

MAX 

Mm 

100 
70 

96 
72 

99 
69 

92 

67 

89 
67 

91 

67 

99 
67 

85 

64 

92 

66 

63 

65 

78 
63 

77 
63 

80 
69 

70 
64 

84 
62 

86 
62 

87 
62 

87 
63 

84 
63 

67 
69 

69 

66 

90 
62 

69 
63 

87 
69 

93 
64 

79 
62 

77 
62 

88 
63 

66 
69 

90 
67 

66.9 
64.6 

QUANAH  9  SE 

MAX 

Mm 

100 
73 

96 

76 

99 

70 

96 
71 

91 
71 

100 
75 

98 
70 

91 
64 

103 
64 

89 
66 

89 
66 

90 
70 

92 

69 

79 
66 

93 

70 

96 
62 

94 

67 

96 

70 

95 
66 

97 
68 

96 
69 

99 

67 

90 
66 

93 
66 

98 
69 

84 
64 

63 

63 

91 
65 

94 
69 

95 

73 

93.5 
66.2 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

97 
72 

93 
70 

90 
67 

83 
66 

92 
66 

97 

70 

96 
70 

91 
68 

62 
66 

61 
63 

78 
65 

78 
66 

79 
67 

66 
68 

65 
67 

67 
66 

67 
64 

66 
66 

87 
69 

68 
66 

91 
64 

68 
66 

89 
64 

91 
64 

89 
65 

87 
69 

68 
64 

91 
69 

»2 
69 

94 

70 

68.2 
66.9 

ROTAN 

MAX 

Mm 

98 
72 

95 

74 

93 
66 

87 
67 

94 
68 

100 
70 

96 
71 

97 
69 

90 
65 

86 
66 

82 
67 

83 
69 

66 
67 

88 

70 

89 
67 

89 
69 

90 
66 

69 
69 

90 
63 

91 

70 

93 
68 

92 
66 

87 
67 

92 
67 

92 
64 

82 
68 

67 
65 

92 

67 

94 
70 

96 
69 

90.7 
67.7 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

99 

73 

97 

74 

96 

70 

95 

70 

86 

71 

96 
71 

102 
70 

92 
69 

99 
67 

90 
67 

90 
68 

68 
70 

68 

71 

61 
66 

93 
72 

93 
64 

92 

69 

94 
69 

94 

70 

99 

71 

96 

72 

98 
68 

92 
67 

93 
67 

97 

67 

82 
66 

89 

66 

94 
67 

97 
68 

95 

73 

93.1 
69.0 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

95 

72 

98 

73 

97 
68 

91 

71 

95 
67 

100 
73 

99 
64 

100 
66 

97 
64 

87 
62 

69 

64 

91 
66 

86 
66 

86 
69 

93 
65 

93 
64 

94 
66 

93 

67 

94 
66 

94 
66 

99 

70 

66 
64 

87 
59 

92 

69 

83 
58 

80 
61 

80 
62 

88 

64 

94 
66 

91 
64 

91.4 
69.7 

SNYDER 

MAX 

Mm 

95 

71 

93 

68 

93 

68 

69 
66 

67 
66 

90 
66 

94 
68 

67 
66 

92 

65 

82 

65 

83 
63 

73 
64 

79 

66 

75 
66 

81 
64 

ea 

64 

92 
64 

88 
65 

67 
65 

88 

69 

89 
66 

91 
66 

86 
66 

86 
64 

92 
64 

78 
64 

61 
69 

89 
69 

91 
67 

92 
68 

87.0 
65.7 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

101 
75 

99 

75 

98 

70 

95 

73 

91 
71 

98 

71 

100 
71 

92 
68 

102 
67 

94 
67 

86 
68 

87 
70 

86 

70 

76 
68 

91 
69 

94 
65 

93 
69 

94 
69 

93 

70 

99 

70 

95 

70 

97 
68 

88 
66 

93 

66 

96 
66 

82 
69 

63 
69 

91 
68 

99 

68 

95 

71 

92.6 

68.7 

TURKEY  2  HSH 

MAX 

Mm 

99 

72 

97 

72 

97 
69 

91 
66 

93 
67 

96 
75 

98 
60 

96 
65 

94 
65 

63 

64 

86 
65 

87 
67 

84 
67 

81 

67 

87 
65 

87 
69 

89 

67 

90 
67 

90 
66 

91 
67 

95 

72 

91 
67 

es 

63 

92 

64 

92 

68 

79 
63 

80 
63 

90 
64 

92 
69 

93 

70 

90.1 
66.6 

VERNON 

MAX 

Mm 

99 
73 

101 
75 

99 

72 

95 
73 

100 
73 

101 
77 

93 
66 

101 
69 

91 
67 

91 
66 

90 
69 

89 
72 

89 
66 

91 

74 

94 
70 

93 
65 

94 

70 

99 
72 

99 
72 

97 
73 

98 
72 

97 
69 

94 
69 

98 
66 

97 
65 

89 
69 

91 
66 

97 
66 

»7 
74 

98 

73 

99.0 
69.9 
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Ul 

\1L 

Y 

It 

MJ 

fLJ 
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TU 

ht 

:b 

TEXAS 

AU(iUST 

1972 

Station 

D^V 

ol  Month 

« 
0) 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

f' 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

WELLINCTQN  1  NNH 

MAX 

MIN 

80 
66 

86 
65 

92 

63 

90 
64 

92 

66 

95 
66 

93 
66 

95 
69 

96 
67 

65 
62 

69 
63 

93 
59 

63 
60 

79 
63 

76 
64 

81 
64 

89 
63 

93 

67 

HICHIT4  F4LLS  WSO  4P 

MAX 

MIN 

100 
71 

101 
75 

97 
71 

95  102  105 
70   74   74 

92 

71 

102   92 
69   65 

85 
66 

90 
66 

89 

71 

85 

71 

95 

73 

97 
69 

96 
66 

97 
72 

96 

70 

97 
69 

100 
73 

102 
72 

91 
69 

96 

65 

101 
63 

85 
65 

86 
64 

95 
66 

95 
66 

97 
65 

97 
71 

98 

72 

95,4 
69.2 

WINTERS  I    NNE 

•     •     • 

MAX 

MIN 

100 
69 

95 

67 

95 
67 

87   93   95 
66   65   63 

96 
66 

93   97 
70   67 

79 
64 

85 
67 

75 
67 

83 
66 

87 
68 

90 
66 

91 
63 

89 
65 

90 
65 

91 
65 

90 
66 

91 
65 

94 
69 

89 
66 

86 

64 

92 

66 

90 
68 

69 

67 

93 
66 

95 
68 

95 

69 

94 
69 

90.7 
66.6 

NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 

MAX 
MIN 

102 
68 

99 
67 

100 
66 

95   89  100 
68   66   67 

103 
71 

94  102 
71   66 

89 
66 

92 
66 

85 
69 

67 
66 

86 
69 

94 
67 

69 
62 

93 
62 

93 
65 

95 
65 

94 
68 

96 
69 

97 
70 

90 
65 

89 
64 

96 
65 

95 
68 

89 
65 

94 
65 

94 
66 

95 
67 

95 
69 

93.9 
66.7 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

99 

71 

99 

73 

98 

69 

90  101  104 

71   70   70 

101 
72 

101   95 
72   66 

68 
66 

93 
69 

92 

72 

89 
69 

96 
75 

94 
65 

94 
65 

95 

71 

97 
69 

96 

70 

99 

70 

100 
69 

97 

72 

95 

66 

96 

69 

95 
65 

86 
65 

92 

66 

92 

67 

97 
67 

95 
72 

97 
76 

95.6 

69.4 

sarowell  dah 

MAX 

Mm 

95 

70 

97 
71 

96 

72 

94   94   96 
73   72   73 

101 
73 

100   98 

75   77 

98 

70 

90 
70 

91 
71 

90 

71 

93 
72 

92 

67 

95 

68 

94 
72 

93 

72 

95 
71 

96 
72 

96 
74 

100 
77 

94 

70 

92 

67 

92 

70 

95 
75 

96 
72 

98 

72 

99 
73 

95 
67 

94 
69 

95.3 

71.5 

BELTQN  DAM 

MAX 

MIN 

95 
71 

94 
70 

92 

70 

83   91   93 

71   71   71 

96 
69 

96   91 
72   72 

93 

70 

87 
70 

87 
71 

91 
72 

94 
74 

95 
66 

94 
68 

93 

70 

93 
63 

94 
71 

95 

70 

95 

73 

99 

72 

94 
70 

91 
66 

92 

70 

94 
74 

94 

71 

95 
72 

96 

71 

95 
70 

92 

71 

93.2 

70. J 

BENSROOK  OAH 

MAX 

MIN 

97 
70 

96 
71 

97 
70 

94   94  100 
73   71   70 

103 
73 

100  100 
77   73 

93 

70 

93 

70 

93 

71 

92 
71 

92 

73 

95 
67 

96 
69 

93 
70 

90 
68 

97 
69 

97 
70 

96 
74 

101 
74 

90 
69 

93 
66 

94 
66 

95 

66 

95 
70 

96 
72 

96 
69 

96 

70 

93 

70 

95.5 

70.4 

BQNHAM 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
72 

96 
72 

96   99  104 
72   72   72 

97 

77 

101   97 
72   69 

88 
66 

89 
66 

88 

70 

88 
72 

94 
70 

94 
68 

92 

67 

92 
69 

92 

71 

94 
71 

97 

71 

101 
73 

97 
72 

93 
65 

95 
67 

91 
67 

94 
71 

96 
67 

98 
67 

94 
68 

92 

73 

62 

69 

94.3 

70.0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

99 

72 

99 

74 

94 
71 

93  101  104 
73   75   75 

101 
75 

106   99 
75   71 

90 
70 

92 

70 

91 
70 

93 

74 

94 
74 

96 

74 

95 
68 

96 
73 

96 
70 

98 

70 

99 

74 

102 
75 

96 
72 

96 

68 

96 
67 

94 

68 

91 
70 

97 
69 

98 
71 

91 
69 

95 
70 

94 
69 

96.4 
71.5 

BOYD 

MAX 

Mm 

97 
72 

97 
72 

98 
73 

99  100  101 
74   73   73 

104 
74 

102  102 
74   76 

99 
72 

95 
72 

95 
72 

96 

71 

95 

71 

94 

71 

94 
70 

97 
70 

93 
70 

96 
72 

97 
73 

98 

74 

100 
74 

91 
68 

95 

66 

94 
69 

89 
74 

96 
75 

97 
74 

95 

74 

94 
73 

94 
70 

96,6 
72.2 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

9B 

72 

96 
72 

93 

70 

86   97  101 
70   69   72 

94 
69 

98   89 
74   67 

93 
68 

90 
71 

87 
70 

87 
67 

95 

73 

91 
67 

94 
64 

96 
68 

96 
68 

97 
71 

97 
70 

96 
70 

91 
70 

90 
60 

96 
66 

90 
66 

90 
70 

94 
67 

97 
67 

96 
67 

97 
71 

99 

71 

94.2 
66,9 

BRIOCEPORT 

MAX 

Mm 

101 
6S 

100 
70 

103 
69 

97   97  104 
70   69   72 

107 

75 

104  106 
72   71 

100 
70 

91 
69 

97 
70 

95 
69 

95 

70 

100 
69 

100 
66 

99 
67 

97 
67 

101 
68 

101 
70 

104 
71 

106 

71 

94 
66 

98 

64 

100 
64 

93 
66 

92 

66 

97 
68 

96 
67 

97 
68 

96 
68 

99.0 
68.7 

BROWNMOOD 

MAX 

Mm 

99 

73 

99 
72 

89 

71 

90   98  102 
71   69   72 

100 
70 

100  100 
74   71 

93 

65 

90 
71 

81 
72 

90 
73 

99 

72 

98 
66 

97 
69 

96 
68 

96 

71 

96 

71 

96 
72 

101 
71 

102 
73 

94 

70 

93 

67 

96 

70 

93 

74 

97 
74 

97 
70 

101 
71 

99 

71 

99 

71 

96.3 

70.8 

CAMERON 

MAX 

Mm 

96 

71 

94 
70 

64 
70 

94   96  100 
72   71   69 

100 
70 

96   97 
71   72 

91 
69 

93 

70 

96 

70 

96 

72 

97 
73 

95 

67 

95 
66 

98 
72 

97 
71 

98 
71 

99 
70 

100 
71 

100 
73 

94 
69 

95 

69 

98 

74 

96 
73 

96 
71 

101 
73 

96 
71 

95 

68 

95 

66 

96,3 
70,6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

97 
71 

97 

70 

93 
70 

92  101  106 
70   66   69 

105 
69 

102   97 
75   73 

94 
70 

93 
72 

92 

72 

96 
73 

96 

74 

99 
67 

96 
70 

95 
73 

97 
66 

97 
72 

100 
71 

103 

71 

99 

71 

95 
69 

94 

67 

99 
68 

98 
71 

98 
69 

99 

71 

96 

71 

95 
68 

95 

70 

97,3 
70.4 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

95 

71 

96 

71 

95 
72 

92   94   98 
72   73   73 

101 
73 

101   99 
74   76 

96 
72 

92 

72 

92 
72 

89 
72 

94 
73 

95 
68 

95 
68 

93 
74 

93 
74 

92 

74 

93 

73 

96 
73 

101 
76 

96 
72 

90 
69 

92 
69 

96 

74 

97 
73 

98 
72 

99 

72 

95 

68 

94 
66 

95.3 

72.0 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 
75 

95 

74 

94   99  103 

75   75   75 

101 
78 

100   98 
61   77 

94 
73 

95 

75 

95 
76 

94 

77 

95 
80 

97 
77 

96 
76 

95 

60 

97 
77 

96 

77 

96 
76 

100 
77 

68 

78 

93 
74 

96 

71 

94 
72 

97 
75 

99 

74 

99 
76 

95 

76 

95 
75 

67 
76 

96.1 
75,9 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

94 
66 

95 

72 

96 
72 

94   94   99 

72   74   73 

102 

74 

93  100 
67   70 

93 

71 

67 
68 

92 
66 

86 
72 

87 
69 

91 
69 

93 

68 

93 
68 

91 
68 

92 

70 

95 

73 

97 
75 

99 

74 

62 

68 

92 

67 

93 

66 

66 
70 

69 
69 

92 
67 

93 
67 

93 
09 

92 
69 

92.8 
70.0 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

95 
72 

96 
75 

95 
72 

93   99  103 
75   74   77 

102 
77 

99   97 
76   70 

94 
71 

92 
72 

89 
72 

67 
73 

92 
76 

93 
72 

92 
69 

93 
74 

96 
72 

94 
73 

96 

74 

99 
77 

97 
75 

92 

67 

93 
66 

94 
62 

91 
73 

94 
70 

93 
70 

92 
70 

92 
71 

90 
69 

94.3 
72.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

97 
69 

96 
68 

96 
69 

90   92   97 
66   66   66 

100 
71 

99  100 
72   68 

90 
66 

90 
66 

85 
66 

84 

70 

68 
70 

93 
68 

91 

67 

91 
59 

91 
67 

92 

67 

92 

70 

93 

70 

95 

72 

90 
67 

90 
69 

92 

65 

94 
70 

94 
69 

95 

70 

91 
66 

95 
67 

90 
66 

92.7 
68.4 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

101 
70 

99 

70 

98 
69 

92   68   95 
70   68   68 

100 
70 

94  100 
73   68 

92 

66 

90 
69 

67 
69 

86 

70 

86 
69 

95 
69 

90 
65 

94 
65 

96 
66 

94 

67 

96 
66 

95 
69 

99 
68 

91 
66 

96 

65 

96 
65 

92 

67 

95 

68 

97 
67 

90 
66 

94 
69 

95 
69 

94.0 
68.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

97 
69 

95 
70 

89 
67 

97   99   97 
69   70   71 

103 
69 

95   93 

71   71 

92 
69 

88 
69 

68 
70 

92 

71 

97 

71 

94 
69 

93 
63 

93 
67 

95 
65 

95 

70 

96 
69 

100 
70 

97 
73 

92 

67 

92 

66 

93 

73 

94 
71 

97 
69 

100 
71 

95 
70 

93 

70 

97 

70 

94.8 
69.4 

FERRIS 

MAX 

MIN 

99 
70 

99 
73 

97 
73 

97  102  104 
74   72   72 

103 

74 

102   98 
77   74 

97 
72 

94 
73 

90 
72 

69 
74 

98 
76 

96 
66 

96 
70 

94 
71 

96 
73 

100 
73 

102 
73 

103 
74 

97 

77 

96 
70 

96 
67 

91 
74 

98 
73 

96 

71 

99 
73 

98 
72 

96 

69 

93 
70 

97,5 
72.4 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MAX 

Mm 

96 

73 

97 
75 

96 

73 

95  100  104 
76   72   75 

99 

76 

100   94 
79   74 

95 
73 

95 

72 

94 
75 

93 

74 

92 

77 

94 
71 

94 

71 

95 

74 

96 
72 

96 
74 

98 

74 

101 
74 

90 
76 

92 

70 

96 
66 

95 

70 

96 
74 

97 
73 

100 
73 

95 

75 

95 
70 

89 
75 

95.8 

73.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

97 
71 

96 
71 

97 
73 

94   93  100 
73   75   71 

101 
71 

98  102 
75   68 

94 
69 

89 

70 

93 

70 

90 
71 

65 

72 

95 
69 

96 
67 

96 
67 

96 
72 

96 

72 

97 
73 

99 
73 

100 
71 

84 
67 

93 
67 

94 
57 

94 
68 

95 
67 

95 
66 

95 
67 

96 

71 

94 
71 

95.0 
70.2 

CATESVILLE 

MAX 

I4m 

97 
62 

95 

67 

94 
62 

8!   91   94 
62   65   65 

99 
66 

99   94 
66   67 

95 
66 

91 
66 

89 
68 

92 

69 

96 
69 

96 
66 

95 

60 

94 

60 

96 
63 

94 
67 

94 
69 

97 
70 

99 

72 

99 

67 

90 
67 

94 
67 

96 

72 

97 
66 

97 
69 

100 
69 

96 
69 

96 
68 

94.6 
66,5 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

97 
72 

96 
70 

87 
70 

92   95   97 
70   72   69 

96 

70 

96   94 
71   72 

94 
69 

85 
69 

91 

71 

93 

73 

93 
73 

94 
69 

94 
66 

95 

69 

92 
67 

93 

71 

95 
69 

96 
71 

96 

71 

92 

71 

93 

66 

95 

74 

95 

74 

95 

71 

97 
70 

96 

70 

95 

69 

94 
70 

94.2 
70.4 

GLEN  ROSE  2  W 

MAX 

Mm 

100 
71 

97 
71 

94 
70 

94  100  104 
70   65   74 

100 
70 

100   95 
76   70 

93 

67 

93 
70 

92 

70 

97 
72 

99 

71 

98 
67 

95 

68 

95 
66 

96 
65 

97 

70 

100 
66 

101 
66 

99 

71 

94 
66 

96 
69 

99 
71 

99 

71 

98 

67 

96 
69 

95 
68 

94 
68 

95 

70 

97.1 
69.4 

GOLDTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

95 

71 

95 
69 

90 
69 

90   94   96 
69   68   70 

96 
63 

95   92 

73   69 

90 
65 

83 
67 

82 
69 

91 

71 

95 

71 

93 
69 

93 
65 

92 
69 

94 
68 

93 

71 

95 

70 

97 
72 

96 

73 

90 
67 

92 

65 

94 
73 

93 

72 

95 

71 

95 
72 

96 
70 

94 
70 

96 
72 

93.1 
69.5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

101 
72 

99 

73 

99 

71 

93   69  100 
71   70   71 

103 
76 

92  103 
73   70 

96 

70 

96 

70 

93 
72 

90 
72 

87 
71 

98 
72 

94 
65 

93 
65 

96 

70 

96 

71 

95 

70 

97 

70 

99 

70 

92 
67 

93 

67 

95 
67 

87 
66 

92 
69 

95 

67 

95 
66 

97 

67 

94 
72 

95.1 
69.8 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

99 
73 

98 
73 

96 
72 

93  100  103 
73   72   75 

104 
74 

101   96 
79   65 

93 
71 

90 
72 

91 
72 

92 

74 

95 
73 

96 
71 

96 
70 

94 
74 

96 
70 

97 
74 

96 
73 

101 
73 

97 
75 

96 
71 

96 
68 

96 
68 

96 
73 

99 

70 

101 
71 

98 
70 

97 
72 

97 
73 

96.9 
72.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 

71 

97 
72 

95   95  100 
72   72   75 

103 
76 

99   99 

76   74 

96 

71 

96 

71 

93 
72 

94 
72 

91 

73 

95 
70 

94 
60 

95 
66 

95 

71 

96 

73 

96 

71 

98 

73 

100 
73 

86 
69 

94 

67 

95 
68 

92 
69 

95 
69 

94 
70 

97 

71 

94 
70 

93 

70 

95.5 
71.0 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

9', 
66 

95 
69 

97 
69 

96   95   99 

70   71   70 

102 
71 

100  100 
73   70 

96 

69 

92 

66 

91 
69 

87 
68 

86 
72 

92 
67 

94 

66 

93 
67 

92 

70 

94 
69 

95 

70 

97 
69 

100 
71 

89 

64 

94 
65 

95 
67 

93 

71 

95 
69 

98 

68 

96 
68 

93 
69 

93 
67 

94.7 
68.8 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

94 
70 

92 

71 

93 

70 

90   94   97 
72   71   70 

99 

70 

98   95 

72   75 

97 
70 

90 
67 

91 
72 

69 
71 

93 
74 

92 
68 

95 
69 

92 

73 

95 

73 

93 

71 

95 

71 

96 
72 

99 

75 

96 
76 

93 
70 

93 

71 

93 
74 

95 
71 

96 

72 

96 
73 

94 
69 

93 

70 

94.2 

71.4 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

97 

70 

95 
66 

94 
68 

66   90   95 
68   69   71 

99 
68 

98   96 
70   70 

95 
68 

93 
68 

88 
69 

86 
69 

91 
71 

95 
70 

91 
69 

95 
67 

95 
68 

95 

70 

95 
69 

99 
70 

92 
67 

90 
66 

92 
68 

93 
70 

93 
66 

98 
70 

96 
71 

94 
68 

92 

70 

93.7 
68.9 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 

73 

97 
71 

94 

72 

92 

73 

99 

72 

102 

73 

93 

70 

100 
69 

92 

68 

91 
66 

91 

70 

90 
72 

89 
72 

95 

72 

95 

66 

94 

67 

96 

70 

97 

70 

96 

71 

96 

72 

99 

73 

69 
66 

94 
66 

96 
67 

85 

70 

87 
67 

93 

66 

92 

65 

94 
72 

93 

73 

94.0 
69.6 
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Conllnuvd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AU5UST 

1972 

Slatlon 

Day 

oi  Monlh 

1 

1 

2 

3 

* 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 

< 

HICO 

MAX 

Mm 

9e 

70 

96 
69 

93 
68 

90 
69 

98 
65 

101 
69 

102 
68 

99 

71 

102 
68 

92 
63 

88 
68 

90 
69 

95 
70 

95 

67 

94 

66 

94 
65 

93 

66 

96 
69 

96 
69 

98 
69 

96 
64 

94 
63 

97 

71 

98 
68 

96 
66 

98 
67 

95 
66 

95 
68 

94 
66 

95.7 
67.6 

HILLSBOftU 

MAX 

MIN 

95 

72 

96 
72 

95 

73 

90 

73 

93 

75 

97 

70 

100 
68 

101 
71 

97 
75 

90 
70 

91 
72 

94 

74 

96 
72 

95 
68 

98 
68 

96 
72 

97 
72 

96 
72 

100 
70 

95 

70 

95 

68 

92 

68 

97 
73 

97 

70 

99 
70 

100 
71 

95 
69 

94 
66 

95.8 
70.9 

JtCKSBORO 

MAX 

MIN 

96 

72 

95 
74 

96 
71 

90 
74 

99 
73 

99 
73 

100 
73 

99 

75 

94 
69 

94 
79 

90 
71 

89 

72 

95 

75 

95 

75 

95 
67 

96 
74 

97 

74 

96 

74 

99 

72 

96 
66 

96 
68 

96 
59 

86 

71 

92 
69 

99 

71 

93 

68 

92 

72 

95 

75 

94.9 
72.0 

KAUFMAN  i    SE 

MAX 

MIN 

95 

71 

96 

70 

96 

73 

95 

75 

93 

73 

99 

76 

104 
74 

104 
77 

99 
75 

93 

70 

94 
70 

93 

70 

92 

74 

93 
68 

95 

69 

97 
72 

97 
73 

99 

73 

102 
76 

93 
69 

93 

68 

95 

70 

94 
72 

99 

71 

99 
71 

99 

71 

99 

68 

94 
69 

96.2 

71.7 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

96 

74 

94 
69 

89 
69 

91 
70 

94 
69 

96 

71 

96 

70 

96 

70 

91 
70 

91 
70 

90 
72 

93 

73 

93 

73 

94 
69 

94 
65 

92 

70 

95 
69 

96 
73 

96 

72 

90 
62 

91 
68 

93 
66 

93 
73 

94 
69 

96 

72 

97 
69 

92 

70 

93 

71 

93.4 
69.9 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

95 

70 

97 

71 

95 

73 

94 
73 

92 
73 

98 
73 

102 
75 

100 
76 

100 
74 

93 
70 

92 

70 

89 
73 

90 
74 

92 
69 

94 
69 

95 

72 

97 
73 

100 
74 

100 
76 

94 

67 

94 
69 

92 

72 

95 

74 

97 
73 

95 
71 

93 

70 

93 

71 

94.7 
71.7 

MARLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

96 

71 

95 

71 

93 

70 

94 

74 

97 
69 

100 
68 

100 
69 

97 

73 

96 

74 

91 
70 

93 

71 

95 

72 

96 

73 

95 

67 

93 

67 

97 
71 

98 

70 

100 
72 

98 

75 

93 

70 

99 

74 

97 

74 

98 

70 

100 
71 

97 

70 

95 
65 

100 
67 

95.8 

70.6 

MC  CRECOR 

MAX 

MIN 

97 
70 

97 
71 

94 
71 

90 
72 

93 

72 

97 
72 

100 
70 

100 
70 

95 

72 

87 
70 

88 

70 

94 
70 

95 
74 

97 
69 

97 
68 

96 
70 

96 
70 

98 

70 

100 
75 

90 
69 

92 

70 

95 

74 

95 
72 

97 
72 

99 
72 

99 

70 

93 

71 

95.2 

70.8 

MCKINNEV  3  S 

MAX 
MIN 

97 
66 

97 
72 

96 

70 

95 
73 

100 
76 

103 
78 

103 
78 

103 
75 

100 
70 

93 

70 

93 

71 

88 
77 

96 

73 

95 
67 

98 
66 

97 
72 

98 

71 

100 
73 

100 
74 

99 

67 

95 
67 

94 
73 

96 

70 

98 

70 

94 
69 

94 
69 

90 
66 

96.4 

71, n 

HEXIA 

MAX 

MIN 

94 

71 

92 

71 

94 
71 

89 

74 

93 

72 

96 
72 

99 
71 

98 
73 

95 

75 

98 
70 

99 

71 

100 
72 

99 
72 

99 
72 

98 
72 

99 

71 

96 
68 

99 
69 

99 

73 

98 
72 

97 
72 

96 
72 

100 
72 

99 
73 

99 

72 

100 
72 

99 
72 

97.4 
71.6 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

99 

73 

99 
73 

93 

71 

95 

73 

101 
71 

104 
74 

100 
75 

100 
77 

95 

72 

91 
70 

92 

71 

93 

72 

99 
73 

97 

70 

94 

66 

99 

72 

100 
73 

99 

73 

93 
72 

97 
66 

95 

67 

93 
69 

96 

70 

97 
71 

96 
69 

93 
71 

95 

71 

96.3 
71.2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

95 

71 

95 

71 

95 

72 

90 
73 

95 
73 

98 
73 

100 
73 

100 
75 

97 
76 

90 
70 

97 
71 

92 
72 

93 

74 

93 
67 

97 
71 

96 
72 

96 
71 

97 
74 

100 
78 

93 
69 

92 

71 

96 
74 

96 

70 

96 
72 

100 
73 

97 

93 
69 

95.6 
71.8 

OLNEY 

MAX 

MIN 

96 
73 

97 

73 

93 

70 

92 

70 

99 

71 

102 

71 

96 

75 

103 
73 

95 
68 

88 

70 

89 

73 

84 
68 

95 
74 

93 

71 

92 
65 

95 

71 

95 
70 

97 

70 

94 
72 

99 

69 

90 
68 

95 

67 

94 

67 

97 
68 

95 

67 

94 
72 

96 

73 

94.9 

70.1 

PARIS 

MAX 

Mm 

91 
71 

95 

72 

95 

71 

97 
74 

94 
76 

101 
75 

102 
76 

97 
73 

102 
72 

90 
69 

89 

71 

88 
72 

68 
69 

95 

70 

95 
69 

75 

96 

72 

96 

74 

97 
75 

100 
74 

93 

70 

94 
70 

93 

71 

94 

70 

96 

70 

93 

71 

92 
69 

95 

70 

94.5 
71.5 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

98 

70 

97 
72 

98 

72 

95 

74 

95 

74 

100 
75 

105 
76 

101 
77 

101 
70 

93 
70 

91 

70 

90 
70 

85 
70 

92 

70 

95 
68 

96 
69 

94 
72 

91 
74 

99 
74 

93 

66 

92 

67 

87 
68 

91 
68 

95 
67 

99 

66 

94 
70 

94 

70 

94.3 
70.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

97 
68 

98 
68 

95 
68 

88 
69 

91 
67 

95 

70 

99 
69 

98 

70 

97 
68 

96 
67 

85 

70 

84 
70 

87 
69 

92 
69 

90 
65 

91 
67 

91 
69 

94 
70 

94 

72 

90 
69 

93 

67 

93 

70 

92 

69 

94 
66 

96 
66 

99 
68 

92 
66 

92.9 
68.2 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

98 

70 

96 

70 

91 
68 

93 
66 

94 
68 

99 

68 

95 
71 

92 

72 

87 
68 

83 
69 

80 
69 

85 

70 

92 
68 

90 
67 

91 
63 

94 
69 

95 

70 

97 
70 

94 
69 

94 
63 

90 
69 

88 
67 

90 
66 

97 
67 

94 
66 

96 
69 

98 

73 

92.0 
67.8 

aUINLAN 

MAX 

Mm 

95 

70 

97 
73 

97 
73 

94 
75 

100 
74 

103 
73 

100 
77 

100 
75 

96 
72 

94 
71 

90 
71 

89 
72 

90 
74 

96 
69 

94 
69 

96 
72 

98 

73 

105 
75 

100 
76 

96 
68 

93 
69 

96 
74 

98 

76 

97 
68 

96 

73 

94 
73 

90 

71 

95.9 
72.5 

RANGER  1  w 

MAX 

Mm 

96 

70 

96 
70 

92 
69 

89 

70 

96 
68 

99 

72 

98 

72 

98 

74 

87 
68 

87 
69 

83 
70 

67 

72 

94 
71 

94 
69 

92 

67 

93 

69 

94 
69 

98 

70 

99 

72 

93 

66 

93 
66 

90 
71 

94 
70 

95 

71 

95 
69 

92 

70 

96 

71 

93.0 
69.9 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

99 
68 

97 
68 

96 
67 

88 
68 

94 
67 

94 
65 

99 

67 

94 
68 

97 
68 

89 
69 

82 

70 

89 
70 

89 
70 

94 
65 

92 
63 

94 
66 

94 
68 

95 
65 

96 
65 

89 
63 

93 
65 

96 
66 

99 
67 

97 
66 

97 
66 

98 
68 

94 
69 

93.9 

66.7 

ROSEBUD  3  USW 

MAX 

MIN 

96 

70 

93 
69 

88 

70 

92 

72 

96 

70 

99 
68 

98 

68 

97 
72 

96 

72 

87 
70 

92 

70 

94 

71 

94 
70 

94 
67 

94 
68 

96 
69 

97 
70 

100 
73 

98 
73 

92 

68 

99 

74 

96 
73 

97 
70 

98 

73 

97 
71 

93 

94 
69 

94.6 
69,9 

SHERMAN  Pump  station 

MAX 

Mm 

95 

70 

97 
71 

96 

71 

95 
73 

95 

74 

100 
76 

103 
74 

97 
73 

102 
71 

86 
68 

91 
68 

87 
71 

85 
72 

90 
68 

93 

67 

93 

70 

95 

72 

97 

72 

99 

73 

93 

67 

94 
67 

90 

70 

93 

71 

96 
68 

97 
70 

94 
71 

94 

72 

93.8 
70,9 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

99 
66 

98 
70 

100 
69 

96 

70 

95 

71 

101 
73 

103 
72 

100 
74 

101 
69 

99 
69 

94 

70 

95 

70 

95 
71 

96 

67 

96 

64 

99 

67 

97 
70 

102 
72 

102 
70 

92 

64 

96 
63 

90 
69 

90 
67 

93 

66 

99 
65 

93 
67 

94 
69 

96,9 
68,1 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

96 
70 

95 

69 

90 
69 

92 
71 

101 
75 

104 
82 

98 
71 

98 

75 

92 
69 

85 
61 

85 
68 

98 
72 

92 

72 

92 

70 

90 
66 

92 

70 

92 

68 

93 
69 

95 
72 

9S 
75 

92 
66 

93 
67 

92 

71 

99 
68 

96 

71 

91 
69 

91 
69 

95 

70 

93.2 

70,0 

STILLHOUSE  HOLLOM  DAM 

MAX 

Mm 

96 

67 

95 
69 

92 
69 

83 
70 

91 
70 

93 

70 

95 

70 

95 

72 

91 

73 

85 

67 

86 

70 

91 

70 

92 

73 

93 
68 

93 

68 

93 
69 

95 
70 

95 

70 

97 
74 

91 
68 

91 

70 

93 
73 

93 

74 

94 
72 

97 
70 

94 
70 

92 
72 

92,4 
70,1 
1 

TAVtOR 

MAX 

Mm 

98 
68 

94 
70 

91 
70 

82 

71 

92 
72 

93 

69 

97 
71 

97 
72 

92 
73 

89 
70 

85 
69 

93 
71 

95 

73 

96 
68 

94 
67 

95 

69 

96 
69 

97 
72 

96 
73 

99 

71 

93 

71 

95 

74 

96 
72 

97 
72 

98 
70 

97 
^6 

94 
69 

94.3 

70,3 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

98 

69 

96 

71 

96 

70 

84 
72 

93 
72 

96 
72 

98 

72 

98 
72 

93 
72 

89 
70 

90 
71 

93 
72 

95 
73 

98 
69 

97 
70 

97 

70 

98 
73 

98 
72 

100 
74 

96 
66 

93 
72 

96 
79 

96 

73 

98 
73 

101 
73 

98 
72 

96 
71 

99,7 
71,9 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

100 
72 

98 

73 

98 
69 

93 
72 

88 
69 

99 

74 

101 
70 

91 
73 

100 
66 

91 
69 

87 
71 

68 
72 

82 

67 

92 

70 

90 
63 

90 
68 

94 
69 

93 

70 

95 

70 

96 
68 

93 

66 

96 
66 

92 

66 

86 
67 

91 
69 

92 
67 

94 
70 

93 

72 

92,7 

69,0 

NACO  0AM 

MAX 

MIN 

95 

72 

96 
73 

95 

72 

89 

73 

92 

74 

95 
73 

97 
71 

99 

75 

94 
75 

86 
72 

88 
73 

92 

73 

95 

75 

97 
70 

96 
71 

95 
72 

96 
72 

96 
75 

97 
76 

99 

77 

92 
69 

92 

72 

94 
71 

99 
73 

97 
73 

100 
73 

97 
70 

92 

70 

94.7 
72.9 

WACO  HSO  AP 

MAX 

Mm 

96 
7* 

94 
73 

89 
73 

93 

74 

96 

73 

100 
73 

100 
71 

96 

74 

96 

73 

88 
73 

91 
74 

95 

74 

96 

76 

96 
72 

95 
71 

97 
75 

98 

74 

100 
76 

99 

74 

93 

71 

96 
76 

98 
76 

98 
73 

101 
72 

96 

73 

92 

72 

96 

74 

95.4 
73.3 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 
72 

96 
72 

96 
74 

101 
72 

103 
74 

103 
73 

102 
78 

101 
77 

93 

71 

96 
73 

97 
72 

95 
75 

96 
67 

95 
70 

98 

73 

100 
72 

103 
76 

102 
76 

99 
62 

94 
70 

98 
72 

97 

99 
76 

97 
72 

94 

94 

70 

97.1 
72.3 

heatherford 

MAX 

Mm 

98 
67 

97 

71 

97 
70 

93 

71 

93 

71 

98 
73 

102 

70 

100 
72 

104 
71 

95 

70 

91 

71 

95 

71 

98 

73 

95 

71 

93 

72 

97 
70 

98 
72 

98 

73 

100 
71 

90 
66 

95 
66 

93 

66 

93 

67 

94 
68 

95 
67 

99 

93 

71 

95.6 
69.6 

WHITNEY  DAM 

*      •      * 

MAX 

Mm 

97 
71 

98 
70 

96 

70 

91 
71 

92 
69 

96 
70 

100 

71 

101 
73 

98 
73 

97 

70 

92 

71 

90 
71 

95 

73 

95 
73 

96 
66 

97 
70 

94 
70 

95 

70 

98 

71 

100 
73 

99 

66 

99 
69 

98 
72 

99 
69 

100 
69 

100 
70 

97 
67 

94 
67 

96.2 

70.1 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

100 
69 

98 

70 

99 
68 

97 
73 

102 
67 

104 
63 

105 
67 

102 
69 

103 

70 

95 
69 

94 
71 

93 
73 

94 
67 

91 

70 

95 
70 

97 
70 

97 
69 

98 
69 

93 
69 

90 
68 

91 
68 

94 
72 

95 
72 

96 
70 

96 
73 

90 
70 

90 

91 
64 

96.0 
69.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

92 
69 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

95 

70 

96 
69 

96 
67 

95 

70 

94 

71 

92 

66 

90 
62 

93 
69 

94 
69 

94 
69 

93 

70 

94 
68 

96 

70 

99 

71 

96 

70 

93 
67 

•  9 

70 

95 
69 

99 

70 

94 
71 

94 
68 

90 
64 

»1 
69 

91 

60 

93.3 
66.1 

CENTER 

MAX 

Mm 

88 

66 

91 
68 

90 
67 

92 
66 

93 
66 

96 
68 

96 
66 

95 
69 

97 
70 

93 
66 

90 
67 

91 
69 

92 
67 

92 

67 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

96 

70 

98 
72 

95 
67 

90 
67 

69 

71 

93 
70 

99 
70 

97 
67 

94 
63 

88 

61 

92 
60 

92.9 
67.2 

S*«  RtfMCDC*  Notes  FoQowlDg  Sution  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


TEX45 
AUSUST 


Dav 

ol  Month 

g. 

SlaUon 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

93 

94 

93 

93 

96 

98 

101 

100 

97 

98 

95 

90 

92 

92 

95 

99 

93 

95 

96 

96 

99 

100 

98 

92 

91 

95 

97 

97 

99 

52 

92 

95.4 

Mm 

66 

66 

66 

71 

67 

63 

66 

71 

72 

69 

68 

66 

70 

70 

62 

69 

66 

66 

67 

67 

69 

73 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

62 

62 

67.7 

CLtRKSvILLE  2  NE 

MAX 

92 

93 

93 

93 

98 

JOl 

99 

99 

95 

69 

69 

86 

89 

93 

94 

90 

94 

95 

96 

97 

100 

95 

93 

93 

93 

94 

96 

93 

93 

94 

88 

93.8 

Mm 

69 

69 

69 

72 

71 

70 

78 

67 

69 

69 

68 

71 

70 

76 

70 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

75 

65 

68 

70 

69 

69 

69 

69 

64 

65 

69,7 

COLDSPRINC  5  SSW 

MAX 

89 

90 

88 

69 

92 

94 

95 

95 

90 

90 

89 

91 

91 

90 

89 

92 

86 

90 

90 

90 

94 

95 

95 

65 

87 

90 

93 

94 

93 

99 

90 

90.9 

Mm 

67 

69 

68 

68 

67 

67 

71 

70 

71 

67 

69 

66 

69 

71 

62 

64 

67 

68 

69 

67 

68 

70 

71 

70 

70 

71 

63 

69 

68 

65 

64 

63.2 

COLLEGE  ST4TI0N  FA4  4P 

MAX 

89 

86 

85 

94 

95 

97 

96 

94 

94 

90 

92 

93 

90 

92 

92 

91 

69 

92 

94 

95 

97 

96 

91 

92 

93 

92 

93 

96 

92 

90 

90 

92.4 

MIN 

73 

72 

71 

74 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

70 

68 

70 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

76 

75 

72 

75 

73 

70 

70 

72.3 

CONROE 

MAX 

93 

92 

89 

89 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

90 

93 

92 

93 

93 

93 

91 

92 

94 

93 

95 

96 

96 

93 

92 

92 

96 

96 

92 

91 

91 

93.0 

Mm 

69 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

69 

72 

66 

65 

66 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

68 

69 

70.3 

CROCKETT 

MAX 

91 

91 

89 

92 

95 

95 

97 

98 

93 

96 

96 

90 

92 

91 

91 

91 

89 

88 

92 

93 

93 

96 

96 

91 

89 

93 

95 

98 

98 

91 

91 

92.9 

Mm 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

66 

69 

72 

68 

68 

67 

70 

71 

67 

67 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

66 

69 

73 

70 

70 

69 

63 

63 

66.7 

DAINCERFIELD  9    S 

MAX 

93 

95 

95 

95 

101 

101 

101 

100 

100 

96 

96 

97 

91 

93 

94 

93 

94 

95 

97 

99 

99 

98 

96 

93 

93 

96 

95 

95 

92 

93 

92 

95.7 

Mm 

72 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

73 

69 

74 

72 

69 

69 

71 

73 

74 

75 

76 

77 

79 

72 

72 

74 

74 

71 

72 

70 

67 

68 

72.9 

OIALVILLE  2  H 

MAX 

92 

94 

95 

99 

96 

99 

100 

98 

99 

96 

95 

66 

93 

69 

92 

93 

92 

95 

97 

98 

99 

94 

90 

90 

94 

96 

95 

96 

89 

93 

93 

94.6 

Mm 

69 

69 

68 

71 

66 

67 

69 

72 

72 

67 

67 

66 

69 

71 

66 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

67 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

64 

65 

63.9 

EMORY 

MAX 

95 

99 

96 

97 

92 

100 

103 

101 

100 

100 

97 

69 

69 

89 

93 

94 

94 

93 

96 

97 

97 

101 

92 

95 

95 

95 

99 

97 

95 

»2 

95 

95.6 

Mm 

68 

68 

70 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

68 

69 

71 

70 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

65 

65 

68 

70 

72 

67 

65 

66 

65 

63.7 

EV404LE 

MAX 

67 

69 

88 

91 

94 

96 

97 

95 

96 

94 

89 

91 

89 

92 

89 

90 

90 

69 

92 

90 

94 

95 

95 

64 

84 

90 

90 

95 

92 

98 

90 

91.1 

Mm 

63 

65 

65 

65 

63 

62 

65 

68 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

64 

65 

67 

66 

66 

60 

65 

65 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

61 

62 

65,2 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

92 

94 

91 

94 

96 

100 

99 

99 

99 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

89 

94 

95 

95 

97 

94 

90 

91 

93 

93 

95 

97 

94 

90 

91 

93,7 

Mm 

72 

69 

69 

72 

70 

67 

71 

73 

73 

68 

69 

70 

72 

73 

66 

66 

71 

70 

70 

70 

73 

70 

69 

69 

72 

73 

70 

72 

71 

64 

66 

70,1 

FRANKLIN 

MAX 

95 

94 

69 

95 

98 

100 

100 

97 

98 

92 

92 

94 

94 

93 

95 

93 

94 

93 

98 

99 

100 

100 

95 

95 

98 

98 

95 

98 

94 

S2 

93 

95.5 

Mm 

71 

69 

69 

73 

67 

70 

66 

72 

71 

67 

70 

70 

71 

74 

65 

67 

69 

71 

69 

70 

71 

73 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

65 

67 

69,6 

GILHER  2  W 

MAX 

91 

92 

93 

94 

96 

96 

100 

101 

99 

98 

95 

92 

69 

93 

93 

95 

94 

93 

97 

95 

96 

100 

95 

94 

91 

93 

97 

95 

94 

92 

93 

94.6 

Mm 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

72 

69 

68 

67 

66 

70 

66 

66 

65 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

67 

68 

69 

72 

63 

63 

63 

60 

60 

67.9 

SROVETON 

MAX 

92 

89 

91 

93 

96 

98 

97 

92 

94 

90 

92 

93 

92 

93 

90 

91 

91 

93 

95 

97 

98 

96 

92 

86 

91 

95 

94 

94 

89 

90 

90 

92.8 

Mm 

68 

69 

67 

72 

69 

66 

66 

71 

72 

67 

66 

68 

69 

69 

65 

67 

67 

66 

67 

69 

72 

73 

70 

69 

72 

71 

69 

69 

66 

65 

62 

63.5 

HEMPHILL 

MAX 

91 

92 

90 

93 

95 

96 

97 

97 

94 

95 

93 

92 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

94 

96 

96 

98 

97 

89 

91 

92 

94 

95 

93 

89 

92 

93.2 

Mm 

66 

64 

65 

64 

65 

64 

65 

70 

69 

67 

66 

67 

65 

69 

65 

63 

66 

67 

66 

66 

67 

73 

66 

69 

68 

67 

68 

66 

62 

60 

59 

65.9 

HEMPSTEAD 

MAX 

94 

94 

67 

93 

94 

95 

96 

95 

93 

95 

92 

91 

96 

95 

94 

94 

92 

92 

95 

93 

97 

97 

97 

95 

95 

97 

95 

96 

93 

95 

94 

94.3 

Mm 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

69 

72 

72 

73 

73 

66 

67 

69 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

70 

73 

72 

69 

69 

71.2 

HENDERSON 

MAX 

96 

92 

92 

93 

95 

97 

99 

99 

96 

96 

95 

85 

93 

87 

90 

92 

90 

92 

92 

94 

95 

97 

88 

66 

86 

91 

92 

93 

92 

86 

83 

91.9 

Mm 

63 

70 

68 

69 

71 

72 

70 

71 

72 

70 

67 

69 

66 

67 

66 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

67 

69 

71 

70 

71 

69 

64 

61 

60 

68,7 

HUNTSVILLE 

MAX 

95 

93 

89 

92 

94 

96 

96 

97 

93 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

92 

94 

93 

96 

96 

98 

90 

89 

92 

96 

95 

96 

90 

90 

93.1 

Mm 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

69 

68 

69 

71 

64 

64 

67 

70 

69 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

73 

73 

65 

65 

66.9 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

89 

91 

89 

92 

94 

95 

97 

96 

93 

94 

92 

92 

90 

91 

90 

89 

90 

87 

93 

93 

94 

96 

95 

69 

98 

90 

94 

94 

93 

95 

90 

92.3 

Mm 

66 

66 

68 

67 

67 

65 

67 

70 

72 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

70 

63 

66 

64 

62 

68.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

90 

92 

93 

96 

97 

99 

96 

97 

98 

99 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

89 

92 

94 

95 

98 

94 

89 

86 

93 

94 

95 

95 

92 

91 

69 

92.9 

Mm 

70 

71 

70 

74 

70 

67 

69 

70 

72 

79 

70 

66 

70 

72 

66 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

69 

70 

72 

73 

70 

71 

69 

66 

66 

70.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

89 

91 

86 

92 

94 

99 

95 

99 

94 

92 

90 

92 

92 

92 

89 

90 

89 

90 

94 

99 

94 

96 

95 

66 

85 

91 

94 

94 

92 

99 

89 

92.0 

Mm 

64 

68 

68 

65 

64 

64 

63 

69 

69 

70 

68 

69 

66 

70 

65 

66 

69 

66 

70 

68 

68 

69 

69 

71 

70 

69 

70 

66 

66 

62 

61 

67.4 

KARNACK 

MAX 

90 

90 

91 

91 

94 

96 

100 

98 

94 

96 

96 

68 

67 

91 

92 

91 

91 

93 

94 

95 

97 

94 

91 

90 

93 

92 

90 

90 

87 

97 

88 

92.2 

Mm 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

73 

68 

72 

69 

67 

72 

68 

66 

68 

66 

67 

66 

69 

69 

68 

73 

68 

70 

69 

70 

63 

67 

62 

63 

60 

67,9 

KUBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

92 

92 

93 

94 

99 

99 

95 

95 

95 

91 

92 

92 

94 

90 

90 

93 

93 

94 

94 

98 

96 

97 

93 

67 

89 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93,5 

Mm 

72 

73 

72 

69 

73 

70 

74 

76 

74 

73 

67 

71 

69 

70 

66 

70 

73 

72 

72 

70 

74 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

67 

67 

67 

70,8 

LINDEN 

MAX 

88 

90 

91 

91 

93 

96 

96 

98 

97 

96 

93 

90 

89 

89 

92 

92 

86 

92 

93 

94 

96 

96 

94 

92 

89 

92 

92 

94 

89 

83 

90 

92,3 

Mm 

69 

69 

69 

69 

71 

66 

73 

70 

71 

69 

68 

69 

69 

66 

67 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

66 

68 

71 

71 

69 

69 

63 

64 

63 

66.6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

90 

92 

67 

92 

94 

97 

96 

96 

90 

94 

91 

92 

91 

91 

69 

93 

90 

90 

93 

92 

96 

96 

96 

90 

90 

95 

95 

96 

95 

90 

90 

92.6 

Mm 

69 

70 

70 

71 

66 

69 

65 

72 

74 

67 

67 

69 

69 

72 

65 

65 

66 

70 

68 

68 

71 

71 

70 

70 

72 

74 

63 

63 

68 

62 

62 

66.6 

LONOVIEW 

MAX 

90 

92 

92 

94 

92 

96 

99 

99 

95 

97 

95 

89 

89 

90 

93 

94 

92 

93 

94 

95 

96 

99 

90 

92 

91 

93 

96 

97 

95 

91 

94 

93.7 

Mm 

69 

72 

69 

70 

71 

66 

68 

74 

74 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

70 

71 

73 

73 

72 

67 

64 

64 

70.3 

LOVELADY 

MAX 

92 

91 

99 

90 

96 

96 

99 

99 

97 

98 

94 

94 

93 

92 

92 

90 

69 

89 

94 

92 

98 

100 

101 

90 

98 

92 

96 

96 

96 

99 

91 

94.4 

Mm 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

67 

72 

68 

69 

69 

70 

71 

66 

66 

70 

71 

69 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

66 

64 

68,7 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

93 

90 

93 

95 

96 

96 

97 

92 

95 

93 

91 

91 

90 

86 

92 

90 

90 

92 

94 

95 

96 

92 

90 

88 

93 

95 

95 

95 

90 

90 

91 

92,6 

Mm 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

67 

72 

75 

71 

71 

73 

73 

70 

68 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

79 

72 

74 

75 

73 

73 

72 

71 

66 

66 

71,9 

MAOISONVILLE 

MAX 

94 

92 

90 

95 

97 

99 

98 

97 

95 

90 

92 

94 

94 

92 

93 

91 

93 

94 

94 

95 

98 

97 

92 

88 

94 

95 

96 

98 

97 

91 

93 

94,1 

Mm 

69 

68 

73 

70 

69 

67 

67 

67 

70 

68 

67 

68 

69 

70 

64 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

72 

69 

71 

69 

71 

69 

67 

68 

66,9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

MINEDL4  8  ENE 

MAX 

100 

101 

102 

103 

102 

103 

99 

100 

100 

96 

90 

89 

90 

90 

95 

92 

91 

93 

96 

96 

101 

93 

94 

93 

96 

97 

95 

94 

89 

92 

90 

96,6 

Mm 

72 

72 

73 

71 

70 

72 

74 

76 

69 

69 

68 

71 

71 

68 

67 

66 

69 

70 

70 

66 

68 

73 

64 

66 

70 

71 

71 

68 

66 

63 

63 

69.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

91 

94 

93 

95 

96 

96 

100 

98 

99 

98 

95 

91 

90 

68 

94 

95 

92 

94 

96 

96 

99 

101 

93 

94 

92 

94 

94 

96 

93 

92 

93 

94.7 

Mm 

67 

68 

67 

67 

70 

66 

66 

68 

70 

69 

67 

70 

69 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

66 

69 

68 

65 

67 

70 

70 

69 

68 

64 

62 

62 

67.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

91 

93 

94 

95 

93 

98 

101 

100 

99 

96 

93 

91 

93 

68 

94 

95 

99 

96 

96 

96 

99 

102 

91 

95 

93 

96 

95 

96 

95 

93 

95 

95.3 

Mm 

68 

69 

67 

66 

72 

73 

74 

73 

72 

66 

67 

69 

70 

67 

66 

66 

67 

70 

71 

72 

73 

74 

66 

66 

68 

71 

69 

65 

65 

64 

64 

69.0 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

NEWTON 

MAX 

89 

91 

91 

92 

93 

96 

95 

95 

93 

92 

93 

91 

92 

92 

85 

89 

89 

89 

92 

92 

93 

94 

96 

87 

89 

91 

92 

93 

93 

96 

66 

91.9 

Mm 

67 

67 

71 

67 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

66 

69 

70 

70 

66 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

64 

64 

69.0 

PALESTINE 

MAX 

90 

91 

91 

91 

94 

99 

97 

97 

94 

95 

93 

90 

92 

91 

91 

94 

91 

89 

93 

94 

96 

98 

69 

92 

90 

93 

96 

96 

99 

93 

93 

93.1 

Mm 

69 

70 

66 

70 

71 

68 

67 

69 

71 

68 

68 

69 

70 

72 

66 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

67 

68 

69 

72 

70 

70 

68 

65 

66 

69.1 

POYNDR  I  NE 

MAX 

91 

93 

94 

95 

97 

100 

100 

97 

96 

94 

86 

92 

92 

93 

96 

93 

90 

92 

95 

97 

99 

92 

69 

91 

93 

95 

96 

99 

95 

91 

92 

94.1 

Mm 

70 

70 

71 

75 

72 

72 

70 

75 

75 

73 

70 

69 

72 

74 

67 

70 

73 

74 

71 

72 

75 

76 

70 

70 

73 

75 

71 

73 

72 

67 

70 

71.9 

ROCKLAND  I  W 

MAX 

9! 

91 

94 

98 

99 

101 

99 

96 

96 

90 

91 

66 

91 

90 

92 

90 

90 

93 

93 

96 

98 

97 

92 

68 

91 

95 

96 

94 

90 

91 

91 

93.4 

Mm 

64 

65 

65 

65 

65 

62 

65 

69 

70 

66 

66 

68 

67 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

66 

67 

66 

68 

70 

71 

67 

67 

67 

64 

60 

59 

66,2 

RUSK 

MAX 

90 

91 

91 

92 

94 

94 

96 

96 

93 

97 

95 

91 

89 

89 

87 

90 

69 

86 

91 

92 

94 

97 

90 

69 

87 

92 

92 

93 

93 

97 

90 

91,6 

Mm 

69 

69 

69 

70 

71 

69 

67 

70 

71 

69 

68 

70 

66 

71 

67 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

69 

68 

69 

72 

70 

71 

67 

67 

66 

69.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUOUST 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAM  RAVBURN  DAM 

MAX 

MIN 

90 
67 

92 
69 

89 
68 

93 

67 

95 
67 

97 
65 

100 
68 

95 

71 

99 

71 

91 
70 

90 
69 

92 
69 

92 
69 

91 
68 

89 

67 

90 

67 

90 
69 

89 
69 

95 

70 

95 

70 

89 

70 

89 
69 

90 
70 

93 

70 

94 
66 

92 

67 

69 
64 

90 
61 

92.2 
68.2 

SIMMS  <i  WNM 

MAX 

MIN 

89 
68 

93 
68 

92 

68 

94 

70 

94 

71 

96 
6S 

99 

71 

95 
66 

99 
69 

98 
67 

90 
67 

92 

71 

87 
66 

90 
63 

94 
67 

90 
69 

94 
68 

101 

70 

97 
63 

94 
67 

94 
70 

95 

67 

94 
66 

95 

66 

91 
59 

92 

60 

94 
61 

94.2 
66.9 

SULPHUR  SPRINOS 

MAX 

MIN 

94 

70 

91 

71 

91 

71 

98 

72 

94 
75 

102 
72 

105 
72 

104 
76 

101 

74 

100 
70 

97 
70 

91 
70 

89 

70 

91 
70 

92 

70 

95 

69 

85 
71 

101 
74 

89 

71 

95 

71 

98 
69 

95 
62 

99 

66 

99 
68 

96 
69 

95 

69 

96 

70 

95.6 
70.9 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

89 

70 

91 
71 

92 

70 

94 
71 

95 
74 

97 
72 

99 
70 

95 
70 

99 

73 

96 
69 

86 
69 

91 
70 

89 

70 

89 
68 

92 
68 

91 
72 

93 

72 

99 

73 

96 
69 

91 
69 

91 
70 

95 
70 

99 
69 

93 
68 

89 
63 

89 
63 

91 
65 

93.1 
69.9 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

89 
67 

92 

71 

67 
68 

94 

68 

95 
68 

96 
66 

99 

71 

96 
72 

95 

72 

96 
70 

93 

67 

96 
66 

91 
69 

92 

70 

91 

67 

90 
70 

90 
69 

97 
73 

95 
72 

90 
72 

90 
66 

89 

70 

94 
71 

94 
70 

93 

69 

91 
69 

92 
64 

93.0 
69.3 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

91 
69 

93 

68 

94 
67 

95 
71 

94 
67 

99 
66 

100 
71 

100 
73 

96 
75 

98 
69 

95 
68 

88 
70 

68 
69 

90 
69 

91 
66 

93 
68 

93 
69 

101 
76 

91 
68 

91 
69 

88 
70 

93 
73 

99 

71 

96 
69 

95 
66 

90 
62 

91 
62 

93.8 
69.0 

WARREN 

MAX 

MIN 

91 

65 

67 
65 

91 
65 

92 

64 

94 
63 

95 
61 

94 
64 

92 

67 

93 
67 

90 
65 

90 
65 

87 
67 

91 
66 

66 
66 

88 
64 

91 
66 

91 
66 

94 
66 

92 

70 

88 

69 

68 
69 

93 
66 

98 
66 

92 

66 

89 

64 

90 
61 

91 
60 

91.4 
65.4 

WILLS  POINT 

•     »     • 

MAX 
MIN 

94 
69 

98 
70 

97 
70 

98 
70 

100 
73 

100 
68 

104 
70 

104 
73 

100 
73 

102 
70 

95 
68 

94 
70 

90 
70 

90 

73 

92 
68 

97 

70 

97 
72 

97 

102 
72 

90 
68 

95 
68 

97 
66 

95 
69 

96 

71 

99 

71 

99 

70 

99 
69 

95 
69 

96.9 

70.2 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

95 
72 

91 
68 

68 
63 

65 
61 

62 
61 

94 
61 

86 
63 

81 
63 

83 
56 

81 

57 

81 
58 

82 

58 

84 
58 

89 
63 

87 
63 

81 
60 

82 
55 

82 

56 

86 
56 

88 
56 

91 
55 

90 
56 

85 
56 

91 
96 

89 
99 

81 
64 

64 
62 

86 
60 

87 
59 

90 
62 

92 
64 

86.3 

60.0 

BAK6RSFIEL0 

MAX 

MIN 

105 
73 

97 
70 

92 

70 

89 

67 

65 
72 

92 

70 

100 
71 

93 

73 

94 
64 

85 
67 

80 
66 

85 
67 

86 
66 

86 
71 

91 

70 

92 

66 

93 
64 

90 
69 

90 
71 

92 

67 

92 

71 

96 

73 

97 
63 

88 
69 

94 
67 

90 
66 

87 
66 

90 
70 

92 

70 

92 

70 

95 
72 

91.4 
68.8 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

106 

102 

96 

97 

94 

79 

89 

86 

87 

88 

88 

86 

88 

91 

95 

90 

85 

97 

85 

88 

91 

95 

91.0 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

106 
70 

103 
71 

96 

61 

92 

66 

66 
64 

99 
66 

96 
65 

94 
64 

94 
59 

82 
62 

94 
63 

87 
64 

94 
61 

96 
62 

97 
60 

86 
62 

90 
64 

89 
65 

94 
64 

95 
64 

96 
64 

97 
64 

97 
67 

100 
62 

91 
69 

95 

58 

92 
62 

93 
64 

94 
62 

98 
63 

100 
63 

94.4 
63.7 

CHISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

99 

62 

95 
61 

65 
63 

78 
60 

84 
63 

87 
61 

85 
56 

85 
60 

82 

60 

78 
59 

74 
55 

75 
56 

82 
62 

81 
61 

61 
61 

87 
61 

76 
61 

84 
64 

81 
59 

82 
59 

84 
59 

84 
62 

87 
53 

86 
62 

81 
64 

80 
63 

61 
60 

82 
62 

83 
62 

84 
63 

66 
63 

83.2 
60.7 

CORNU04S  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

100 
72 

98 
70 

91 
62 

85 
62 

65 
60 

89 
63 

85 
63 

90 
63 

86 
59 

86 
57 

90 
59 

90 
62 

89 
63 

92 
59 

89 
60 

89 
55 

88 

57 

84 
58 

82 
63 

88 
63 

94 
62 

92 

66 

88 
63 

96 
62 

92 
69 

79 
57 

78 
64 

83 
62 

89 
60 

91 
61 

94 
60 

88.8 
61.7 

CRANE 

MAX 

Mm 

ORVDEN 

MAX 

Mm 

105 
72 

96 
71 

92 

70 

86 
68 

80 
72 

92 
63 

96 
72 

95 

71 

93 
67 

81 
66 

79 
68 

84 
65 

84 
67 

89 
70 

90 
70 

91 
68 

91 
65 

90 
69 

90 
69 

90 
67 

90 
65 

95 
70 

97 
65 

89 
65 

95 

70 

92 
69 

90 
66 

90 
69 

92 
66 

99 
69 

91 

70 

90.6 
68.1 

EL  PASD  WSD  AP 

I4AX 

Mm 

101 
69 

95 
74 

94 

70 

85 
68 

85 
66 

90 
64 

88 
69 

89 
65 

64 
65 

67 
62 

89 
63 

91 
66 

85 
67 

92 
65 

91 
65 

68 
63 

90 
65 

84 
65 

86 
68 

89 

70 

92 

70 

92 

71 

90 
70 

94 
74 

90 
65 

76 
62 

77 
69 

81 
66 

68 
65 

89 
68 

90 
67 

88.9 
66.8 

FABENS 

MAX 

Mm 

104 
67 

101 
71 

97 
65 

93 
68 

89 
67 

86 
62 

94 
64 

87 
62 

90 
62 

86 
61 

82 
63 

90 
65 

91 
68 

92 
61 

90 
63 

90 
61 

89 
63 

89 
61 

84 
64 

85 
66 

91 
64 

94 
68 

94 
68 

90 
66 

94 
68 

91 
61 

76 
62 

79 
63 

86 
62 

90 
64 

91 
63 

89.9 
64.3 

FORT  HANCOCK  *  SE 

MAX 

Mm 

107 
60 

107 
60 

102 
60 

91 
60 

90 
60 

90 
60 

90 
61 

93 
60 

96 

61 

91 
60 

92 

61 

92 

60 

92 

60 

95 

60 

96 

60 

94 
60 

94 
60 

96 
60 

67 
58 

94 
65 

95 
65 

98 
62 

98 
67 

96 
69 

97 
63 

94 
56 

90 
96 

81 
54 

90 
62 

92 

62 

94 
62 

94.0 
60.8 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

102 
70 

98 

71 

94 
69 

87 
65 

88 
67 

90 
69 

99 

70 

90 
69 

95 
62 

85 
62 

78 
65 

78 
65 

87 
62 

67 
62 

92 

67 

91 
65 

89 
58 

89 
66 

91 
63 

92 
64 

98 
66 

92 
59 

84 
59 

97 
69 

83 

67 

65 
65 

69 
63 

91 
63 

92 
65 

93 

67 

95 

65 

90.4 
65.0 

ORANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

106 
71 

101 
72 

95 
68 

91 
69 

88 
69 

93 
71 

101 
71 

95 
71 

96 
66 

89 
65 

82 
67 

83 

66 

87 
65 

90 
66 

94 
68 

93 

61 

90 
61 

91 
65 

91 
65 

94 
64 

94 
64 

100 
64 

96 
62 

86 
63 

101 
65 

82 
69 

88 
63 

89 

64 

92 
63 

94 
63 

98 
66 

92.6 
66,1 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

loe 

66 

108 
84 

94 
68 

94 
70 

86 
70 

96 

64 

92 
68 

94 
64 

96 

67 

92 
64 

94 
64 

96 
66 

91 
68 

95 
63 

94 
65 

90 
68 

91 
65 

82 
66 

86 
62 

94 
68 

94 
68 

98 

70 

97 
69 

96 

73 

95 

67 

89 
62 

89 
64 

85 
63 

69 
62 

92 

65 

98 
66 

93. J 

66.7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO.  2 

MAX 

Mm 

94 
58 

93 
63 

65 
55 

82 
61 

78 
61 

92 
62 

86 
62 

83 
58 

82 
55 

69 
55 

62 
57 

87 
57 

67 
56 

68 
58 

85 
60 

82 
57 

80 
53 

78 
57 

84 
57 

67 
55 

91 
56 

90 
61 

85 
57 

87 
61 

86 

61 

82 

61 

83 
60 

85 
58 

86 

54 

89 
56 

93 
58 

85.8 
98.1 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

111 
74 

106 
74 

95 
69 

94 
71 

95 
72 

90 
64 

96 
64 

84 
64 

95 
63 

91 
62 

91 
65 

89 
66 

67 
66 

97 
66 

97 
67 

91 
62 

93 
62 

93 
62 

86 
66 

91 
62 

94 
62 

97 
62 

94 
64 

86 
63 

99 
64 

82 

66 

86 
66 

87 
69 

92 

61 

95 

62 

99 
63 

93.0 
69.1 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

105 
70 

103 
69 

103 
69 

94 
70 

91 
72 

99 

72 

98 
66 

98 
64 

98 
65 

69 
67 

66 

67 

63 
67 

90 
66 

92 
68 

94 
62 

92 
61 

92 
65 

92 
65 

92 

66 

92 
66 

92 

67 

92 
65 

93 

68 

99 
62 

98 
64 

98 
64 

99 
69 

98 
66 

98 
66 

98 
64 

99 
64 

95.1 
66.3 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

89 
62 

82 
59 

84 
60 

77 
53 

78 
51 

80 
57 

71 
55 

73 
63 

72 
53 

72 
55 

74 
57 

71 
53 

74 
55 

75 
56 

77 
53 

70 
54 

72 
54 

69 
54 

75 
56 

79 
56 

82 
58 

77 
55 

76 
50 

80 
99 

74 
54 

74 
53 

73 
53 

79 
94 

77 
56 

78 
59 

81 
60 

76.2 
55.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

97 
70 

97 
68 

92 
66 

62 
65 

65 
65 

91 
61 

94 
68 

90 
64 

62 
65 

79 
64 

77 
64 

81 
63 

79 
62 

87 
65 

90 
68 

83 

68 

74 
63 

83 
65 

79 
68 

90 
67 

89 
65 

92 
65 

92 

67 

81 
60 

92 
62 

90 
67 

89 
68 

91 
68 

90 
68 

91 
70 

93 
69 

87.2 

65.7 

PECOS 

MAX 

Mm 

113 
67 

104 
73 

99 
69 

93 
69 

94 
68 

96 
68 

101 
66 

81 
66 

99 
64 

93 
64 

90 
65 

89 
67 

65 
66 

95 
66 

98 
66 

95 
63 

94 
62 

94 
62 

93 
67 

97 
69 

98 
64 

100 
64 

95 
59 

89 
62 

102 
63 

82 
67 

90 
65 

88 

69 

95 
62 

96 
61 

102 
64 

94.7 
65.1 

PENWELL 

MAX 

Mm 

103 
71 

98 
72 

92 

67 

69 
70 

65 
70 

98 
65 

86 
71 

91 
63 

83 
65 

79 
67 

80 
66 

68 
67 

90 
67 

90 
65 

90 
64 

69 
66 

68 
68 

92 
65 

99 
65 

92 
62 

89 
63 

97 
62 

83 
62 

88 
62 

90 
65 

91 
65 

94 
69 

89.9 
66.1 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

106 
70 

103 
77 

95 
73 

90 
72 

89 
72 

99 

71 

92 
72 

90 
70 

89 
66 

85 
67 

86 
66 

88 
66 

95 
69 

97 
69 

97 
71 

92 
69 

92 
73 

88 
68 

97 
68 

97 
68 

99 
68 

100 
70 

100 
67 

102 
67 

101 
76 

95 

74 

97 
68 

96 
66 

97 
68 

99 
68 

101 
68 

95.3 
69.6 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

103 
75 

96 

75 

93 
69 

89 
67 

87 
65 

96 
71 

88 
62 

93 
63 

89 
65 

85 

66 

90 
66 

87 
68 

90 
65 

94 
66 

90 
62 

88 
62 

89 
62 

90 
62 

90 
69 

93 

66 

97 
67 

92 
67 

88 
61 

99 
64 

87 
66 

84 
68 

85 

67 

91 
66 

94 
65 

97 
65 

98 
65 

91.4 
66.1 

SALT  Flat  lo  ene 

MAX 

Mm 

104 
70 

100 
71 

100 
66 

90 
64 

81 
66 

83 
66 

87 
66 

84 
65 

87 
62 

82 
62 

84 
63 

83 
66 

83 
64 

82 
64 

91 
67 

ai 

57 

88 
59 

87 
65 

79 
65 

84 

66 

85 
66 

93 

68 

90 
59 

89 

64 

95 
69 

80 
65 

60 
65 

79 
63 

86 

60 

90 
63 

92 
62 

86.9 
64.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

102 
68 

94 
68 

88 

67 

84 
67 

60 
67 

89 

63 

95 
63 

90 
70 

91 
68 

63 
65 

75 
66 

62 
64 

61 
63 

63 
65 

65 
67 

87 
66 

87 
63 

65 

64 

84 
67 

85 
69 

85 
63 

90 
64 

93 
62 

84 
62 

90 
64 

86 

67 

84 
67 

86 
68 

88 
63 

91 
64 

93 

65 

87.1 
65.5 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

182 
74 

93 

71 

90 
71 

85 
70 

91 
74 

96 

70 

96 
66 

95 
64 

83 
66 

86 
66 

88 
69 

89 
67 

84 
66 

87 
72 

89 
70 

89 
50 

87 
55 

89 
63 

90 
72 

90 
70 

93 

67 

97 
69 

94 
65 

94 
64 

93 
69 

90 
69 

91 
62 

94 
68 

95 

64 

97 
69 

99 
64 

94.1 
67.0 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

101 
70 

98 
68 

93 
59 

90 
62 

89 
59 

89 

60 

81 
63 

86 
60 

84 
S6 

84 
56 

86 
59 

86 
56 

88 
56 

88 
59 

89 
61 

82 
55 

B4 
56 

85 
61 

82 
62 

92 
63 

92 
60 

91 
66 

92 
65 

91 
69 

91 
63 

89 
59 

85 
56 

83 
62 

87 
59 

90 
98 

91 
60 

88.4 

60.6 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

103 
72 

98 

68 

90 
68 

67 
65 

61 
62 

94 
68 

64 
64 

89 
65 

9C 
59 

92 
62 

69 
63 

87 
59 

84 
62 

85 
63 

89 
64 

92 

64 

90 
65 

86 

61 

94 

60 

92 

64 

84 
69 

80 
65 

86 
66 

93 
62 

95 
63 

89.4 
64,1 
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TEXAS 
AUOUST 

1972 

Slalion 

Day 

of  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 
71 

97 
72 

92 

66 

88 

71 

91 
69 

97 
69 

65 
63 

92 

67 

65 
63 

85 
63 

87 
65 

84 
55 

90 
66 

95 
57 

95 

67 

92 

63 

91 
63 

91 
65 

94 
65 

94 

65 

98 
53 

93 

55 

66 

60 

100 
64 

85 
67 

67 
64 

66 
64 

90 
63 

95 

60 

98 
64 

100 
66 

91.8 
65.4 

YSLETA 

•     •     * 

MAX 

MIN 

109 
68 

105 
71 

100 
67 

95 
69 

90 
66 

89 
63 

93 
67 

90 
62 

93 
66 

88 
62 

90 
65 

93 
65 

94 
62 

91 
61 

94 
62 

95 
60 

92 

61 

85 
64 

86 
66 

97 
67 

97 
65 

95 
65 

97 
65 

90 
60 

79 
60 

7! 
52 

85 
62 

92 
54 

92.3 

54.3 

EOHAROS  PLATEAU    06 

AMISTAD  0AM 

MAX 

MIN 

10« 
73 

97 
72 

95 

71 

85 
69 

82 
68 

91 
68 

94 
68 

93 

71 

92 
73 

92 
68 

83 
68 

83 
67 

87 
67 

89 

70 

89 
69 

89 
68 

90 
64 

67 
66 

89 
59 

69 
70 

69 
70 

91 
71 

94 

71 

90 
57 

91 
58 

93 
68 

89 
69 

90 
70 

91 

71 

92 
71 

93 

70 

90.4 
69.3 

BIC  LAKE  ND  2 

MAX 

MIN 

IC 
67 

97 
66 

96 
63 

85 
53 

80 
64 

90 
63 

95 

54 

91 
56 

94 
62 

75 
61 

78 
60 

75 
62 

75 
53 

84 
64 

87 
64 

90 
60 

90 
62 

88 
52 

90 
54 

91 
62 

90 
62 

92 
62 

93 
66 

87 
52 

92 
65 

92 

67 

90 
65 

91 
62 

94 
62 

95 
52 

95 
52 

89.3 
63.2 

BLANCO 

MAX 

MIN 

97 
69 

92 
72 

86 
69 

80 
70 

91 
71 

92 
67 

93 
69 

95 
71 

91 
73 

88 
72 

87 
72 

64 
71 

89 
73 

94 
73 

93 
69 

94 
65 

93 

65 

94 
56 

94 

57 

94 
69 

94 

71 

95 
70 

97 
59 

92 

57 

91 
70 

93 

72 

93 

71 

93 

70 

95 
68 

66 

92 
68 

92.0 
69.6 

BOERNE 

MAX 

MIN 

95 
66 

90 
71 

87 
68 

79 
69 

89 
72 

90 
65 

90 
69 

91 

71 

68 
69 

65 
72 

88 
58 

87 
67 

87 
72 

90 
72 

90 
70 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

90 
68 

91 
66 

91 
67 

93 
66 

92 
68 

90 
64 

90 
68 

91 
73 

91 

71 

92 
67 

93 
64 

94 
64 

92 
56 

89.9 
68.1 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

99 
70 

95 
72 

87 
70 

90 
72 

92 

71 

92 

72 

97 

70 

92 
68 

93 
65 

65 
67 

84 
57 

90 

70 

92 

71 

92 

71 

91 
72 

90 
69 

92 

70 

93 

70 

93 
67 

91 
69 

94 

71 

95 

71 

92 

71 

93 

74 

92 
59 

90 
70 

92 

70 

91 
71 

96 

71 

96 
69 

95 
71 

92.2 

70.1 

BRAOY 

MAX 

MIN 

101 
56 

96 

67 

97 
66 

85 
56 

89 
56 

94 

66 

98 
67 

93 
56 

94 
68 

68 
67 

88 
67 

80 
67 

78 
55 

89 
63 

92 

58 

93 

51 

92 
62 

93 
63 

94 
63 

93 

65 

95 

56 

97 
67 

91 
65 

90 
65 

91 
56 

93 

70 

93 
63 

93 
66 

95 
65 

97 

67 

95 

68 

92.2 
56.1 

BURNET 

MAX 

MIN 

94 
72 

91 
70 

89 
67 

89 
71 

94 
69 

95 

67 

95 

57 

95 

71 

91 
70 

69 
69 

83 
69 

86 

71 

90 
72 

91 
71 

92 
69 

91 
63 

92 
57 

90 
65 

92 
68 

93 

67 

94 
67 

94 
69 

68 
68 

90 
66 

91 
74 

92 
72 

94 
69 

95 
66 

94 
58 

91 
70 

94 
68 

91.6 
66.6 

CAMP  HOOO 

MAX 

MIN 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

99 

71 

93 

68 

83 
69 

88 
65 

90 
71 

94 
68 

94 
69 

90 
72 

64 
67 

83 
66 

82 

56 

86 
64 

66 

71 

88 
69 

68 
69 

69 
69 

68 
55 

68 
69 

69 
69 

69 
66 

90 
68 

92 

70 

87 
70 

69 
70 

92 

73 

90 
71 

91 
70 

92 
68 

92 
65 

92 
70 

92 

75 

69.4 
58.9 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

10« 
71 

97 
69 

94 
67 

86 
56 

78 
56 

91 
64 

97 
64 

93 
67 

94 
65 

78 
62 

80 
62 

74 
55 

75 
65 

85 
67 

69 
68 

69 
62 

88 
62 

89 
64 

88 
65 

89 
64 

89 
53 

90 
63 

69 
68 

65 
65 

91 
58 

88 
67 

67 
65 

91 
65 

93 
63 

93 
62 

93 
65 

38.6 
65.2 

DEL  RIO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

97 
73 

95 
72 

86 

70 

83 
68 

91 

73 

94 
71 

94 
72 

91 
75 

80 
67 

82 
68 

85 
58 

88 
69 

90 
73 

91 
71 

91 
71 

91 
70 

88 
67 

91 

71 

91 
71 

90 

70 

93 
71 

94 
72 

91 
73 

91 
70 

94 
75 

92 

70 

92 
72 

93 
70 

94 
71 

94 
72 

95 
71 

90.7 
70.9 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

100 

71 

95 
68 

89 
68 

84 
58 

91 
57 

96 
68 

96 
66 

92 
54 

83 
65 

83 
65 

79 
65 

77 
66 

65 
59 

90 
70 

90 
68 

67 

61 

90 
60 

89 
64 

90 
67 

91 
65 

93 
67 

92 
68 

89 
67 

91 
66 

92 
72 

91 
68 

95 
69 

96 
66 

95 
67 

94 
67 

95 
69 

90.3 
66.8 

ELDORADO  11  NH 

MAX 

MIN 

92 
67 

92 
66 

90 
65 

82 

64 

87 
64 

92 
61 

90 
58 

90 
56 

91 

61 

78 
64 

74 
63 

73 
54 

82 
62 

85 
56 

86 
51 

67 
60 

84 
62 

64 
52 

85 
64 

65 
64 

88 
55 

89 
64 

88 
62 

88 

64 

88 
66 

90 
62 

86 
64 

65 
63 

89 

64 

88 
64 

91 
65 

86.5 
63.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
65 

82 
66 

88 
68 

90 
67 

92 

65 

93 
56 

90 
68 

84 
69 

85 
67 

82 
64 

85 
55 

89 

70 

90 
59 

91 

67 

90 
62 

92 

54 

90 
64 

91 
66 

91 
55 

95 
55 

95 

57 

90 
65 

95 
65 

91 

71 

92 
68 

94 
67 

95 
65 

95 

65 

91 

67 

95 
66 

90.4 
66.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

98 
67 

98 
67 

80 
71 

92 

71 

92 
70 

96 

67 

95 
68 

96 

70 

96 

71 

87 
69 

87 
70 

90 
70 

93 

72 

93 
71 

93 

70 

94 
70 

93 
68 

94 
67 

94 
68 

94 
69 

93 
69 

97 
58 

97 
67 

91 

71 

92 

73 

93 
69 

93 
68 

94 
68 

94 

67 

97 
69 

95 
69 

93.3 
69.2 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

96 
69 

95 
68 

90 
68 

90 
64 

93 
65 

95 
65 

95 
63 

92 
68 

86 
67 

87 
64 

81 

65 

61 
56 

90 
64 

91 
69 

92 
56 

92 
62 

92 
60 

92 
63 

92 
64 

92 
64 

95 
65 

94 
66 

95 
65 

91 
67 

94 
73 

93 

55 

95 
65 

97 
62 

97 
63 

95 

67 

96 
54 

92.2 
65. J 

JUNO 

MAX 

MIN 

100 
65 

95 

71 

84 
67 

90 
72 

95 

70 

94 
69 

95 
74 

90 
66 

80 
57 

61 
67 

83 
66 

88 
66 

68 
72 

89 
70 

92 

68 

66 
65 

66 
68 

69 

70 

87 
68 

92 

69 

97 
70 

91 
69 

90 
67 

92 

75 

69 
70 

90 
71 

93 
69 

94 
57 

92 

67 

95 

72 

90.3 
69.0 

KERRVILLE 

MAX 
HON 

95 
65 

90 
66 

89 
57 

76 
57 

88 
68 

90 
63 

92 

64 

92 
58 

89 
69 

82 
56 

85 
65 

83 
66 

86 
69 

6S 
69 

89 
57 

91 
63 

69 
62 

91 
52 

90 
51 

90 
65 

90 
65 

92 
65 

92 
65 

90 
65 

69 
57 

89 
64 

90 
58 

91 
62 

94 
63 

94 
65 

92 
54 

89.3 
65.4 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

97 
62 

94 
68 

92 
65 

79 
69 

91 
57 

96 
56 

98 
56 

98 
58 

94 
58 

91 
68 

93 
57 

88 
69 

90 

70 

94 
59 

95 
68 

93 

62 

93 
62 

94 
64 

93 
64 

93 
55 

95 
55 

98 
68 

97 
65 

94 
65 

92 
68 

94 
70 

94 
66 

97 
65 

98 
55 

96 
65 

94 
65 

93.7 
66,3 

LANOTRY 

MAX 

MIN 

107 
72 

97 
72 

95 
59 

85 

73 

77 
70 

94 

71 

96 

71 

95 

74 

95 

74 

83 
69 

30 
70 

84 
69 

67 
68 

92 

73 

92 

71 

94 
68 

90 
70 

92 
71 

92 
72 

91 
72 

97 
73 

99 

73 

93 

71 

95 

72 

96 
69 

89 
68 

92 
73 

95 
72 

97 
72 

98 
73 

92.4 
71.2 

LLANO 

MAX 

MIN 

95 

70 

95 
69 

89 
69 

92 

70 

95 
69 

97 
67 

96 
59 

93 
71 

88 
70 

90 
67 

82 
67 

68 
71 

92 

70 

94 
71 

95 
69 

92 
65 

92 
66 

94 
68 

92 
68 

94 
67 

98 
58 

97 
68 

90 
66 

92 

70 

94 
72 

93 
69 

95 
67 

95 
63 

95 

70 

94 
69 

94 
70 

93.0 
56.7 

MASON 

MAX 

Mm 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

105 
73 

96 
71 

92 

70 

88 
68 

82 
59 

86 
70 

99 

70 

94 
71 

90 
56 

63 
66 

76 
67 

80 
68 

62 
68 

67 

71 

90 
69 

91 
65 

91 
64 

69 
66 

90 
70 

91 
69 

91 
69 

96 
69 

95 
53 

68 
63 

95 

67 

69 
67 

87 
56 

90 
68 

93 
58 

95 
69 

97 
71 

90.3 
58.1 

MEDINA 

MAX 

MIN 

91 
68 

90 
67 

89 
57 

91 
62 

89 
68 

90 
67 

91 
67 

92 
56 

91 
67 

90 
66 

85 
64 

84 
64 

88 

64 

89 
55 

87 
65 

88 
56 

89 
64 

90 
65 

90 
56 

91 
55 

91 
65 

94 
66 

95 
63 

91 
53 

90 
52 

93 
63 

94 
64 

92 
61 

90.2 
55.0 

MENARD 

MAX 

MIN 

95 

68 

94 
65 

90 
55 

86 

65 

92 
55 

95 

63 

94 
62 

93 
57 

85 

65 

85 
65 

80 
55 

79 
65 

85 
70 

68 
66 

91 
65 

90 
59 

91 
60 

91 
52 

90 
52 

91 
62 

94 
64 

94 
64 

91 
63 

92 

54 

95 
70 

93 

66 

95 

67 

95 
60 

98 
62 

98 
64 

97 
56 

91.2 

54.4 

MERTZON 

MAX 

Mm 

OZONA 

MAX 

Mm 

103 
69 

93 

68 

92 
68 

81 
57 

75 
65 

87 
53 

91 
62 

91 
70 

89 
57 

78 
65 

81 
65 

74 
64 

77 
64 

84 
58 

8! 
57 

85 
62 

87 
52 

84 
55 

65 
57 

86 
65 

86 
54 

89 
63 

91 
64 

87 
64 

88 
69 

89 

70 

87 
68 

88 
63 

91 
51 

92 
63 

91 
65 

86.7 
55.4 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

102 
69 

99 

71 

96 
70 

88 
56 

96 
65 

100 
69 

97 
67 

97 
69 

80 
67 

85 
55 

83 
57 

79 
66 

88 

70 

92 

70 

91 
70 

94 
70 

92 
63 

92 
65 

91 
57 

93 
68 

95 
69 

95 
67 

91 
67 

93 
64 

94 

73 

93 
68 

93 
57 

95 
65 

96 
67 

97 
68 

97 

70 

92.7 
67.8 

PANOALE 

MAX 

Mm 

95 
72 

79 
68 

80 
68 

80 
58 

83 
57 

88 
73 

88 

71 

69 
69 

90 
72 

92 

73 

96 
78 

94 
76 

94 
78 

97 
78 

90 
70 

86 
64 

93 
75 

92 
67 

91 

74 

92 
65 

94 
68 

95 
71 

98 
73 

90.3 
71.3 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

91 

68 

90 
67 

81 
55 

87 
65 

89 
68 

92 

67 

92 
68 

89 
70 

85 
57 

62 
66 

81 
55 

85 
65 

68 
70 

88 
70 

86 
65 

89 
54 

89 
61 

38 
67 

88 
69 

93 
56 

90 
64 

93 
66 

90 
54 

68 
56 

89 

70 

89 
70 

69 
69 

91 
61 

91 
63 

91 
65 

90 
58 

68.5 
65.5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

96 

70 

94 
69 

89 
58 

89 
67 

93 
69 

99 
69 

92 
69 

95 
73 

84 
65 

74 
64 

79 
55 

82 
65 

86 
67 

90 
70 

91 
68 

88 
57 

90 
64 

85 
63 

91 
69 

90 
67 

94 
67 

94 
69 

66 
58 

94 

66 

88 
69 

80 
63 

89 
67 

91 
68 

93 
65 

93 
69 

97 
59 

69.5 
57.4 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

102 
69 

98 

71 

97 
72 

88 
58 

79 
58 

94 
68 

99 
66 

94 
70 

93 
58 

85 
65 

83 
65 

80 
65 

82 
56 

84 
57 

89 
68 

92 
63 

91 
64 

91 
65 

89 
64 

91 
65 

91 
58 

92 

68 

91 
66 

89 
65 

92 
68 

90 
69 

90 
57 

93 
54 

95 

64 

95 
68 

96 

72 

90.8 
57.1 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

91 
66 

89 
66 

85 
65 

86 
55 

87 
54 

90 
64 

90 

67 

86 
65 

76 
66 

80 
65 

83 
54 

82 
62 

86 
67 

85 
55 

82 
64 

65 
70 

85 
63 

86 
66 

95 
58 

69 
67 

87 
55 

91 
68 

95 
66 

90 
65 

89 
65 

90 
64 

90 
65 

89 
55 

91 
57 

91 
69 

91 
66 

67.5 
55.7 

SAN  ANCELO  DAM 

MAX 
MIN 

102 
72 

98 

71 

95 
70 

85 
66 

83 
66 

92 

68 

96 
68 

94 
69 

95 
54 

72 
54 

83 
65 

76 
67 

73 
67 

66 
68 

88 
69 

68 
64 

87 
64 

66 
55 

86 
55 

88 
67 

89 
67 

91 
66 

90 
66 

87 
66 

90 
58 

89 
65 

88 
70 

91 
66 

93 
56 

94 
68 

92 

70 

88.7 
57.1 

SAN  ANCELO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

99 
71 

98 
72 

87 
71 

87 
68 

94 
68 

99 
69 

95 
57 

96 
67 

73 
63 

85 
67 
S.. 

80   77 

68   59 

Hof«i*cc«  N 

90 
70 

Ota*  Fo 

92 

72 

Uowln 

91 

70 

gSUU 

89   92 
65   64 
dh  Indn 

92 

67 

91 
67 

91 
69 

93 
66 

91 
66 

91 
71 

92 
58 

92 

74 

91 
69 

93 

70 

94 
66 

95 
68 

95 
70 

96 
71 

91.0 
66.3 

Contlnuad 

UI 

\1L 

I 

iJL 

MJ 

ftl 

lA 

lU 

Kt 

•b 

TEXAS 
AUIiUST 

1972 

SlaUoD 

Day 

ofM 

onth 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

95 

95 

70 

9<> 
69 

82 

70 

91 

67 

95 

68 

97 
66 

94 
72 

90 
68 

90 
68 

88 

69 

82 
69 

82 

72 

91 

71 

94 

71 

94 

64 

96 
63 

94 
62 

93 
69 

94 
68 

95 
69 

97 
66 

92 
69 

92 

66 

92 

71 

94 
72 

93 
69 

96 
69 

92 
69 

92.4 
68.6 

S0N0R4 

MAX 
MIN 

95 
65 

95 
66 

89 
67 

83 

62 

90 
67 

94 

66 

94 

63 

92 

68 

76 
63 

82 
63 

80 
63 

SO 
62 

86 
67 

88 

67 

89 
64 

89 
62 

86 

60 

89 
63 

91 
64 

90 
69 

93 
65 

93 
64 

91 
63 

93 

70 

90 
68 

94 
62 

93 
63 

94 
67 

89.6 

64.6 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

101 
71 

103 
72 

105 
70 

67 
67 

79 
66 

95 
64 

98 
65 

90 
69 

94 
65 

87 
65 

83 

66 

79 
67 

76 
66 

85 
69 

87 
70 

89 
66 

90 
69 

88 

70 

85 

67 

88 

70 

91 
68 

93 

61 

89 
69 

84 
63 

90 
69 

93 

67 

89 

69 

»1 
68 

90 
65 

89,4 
66.9 

UVALDE 

MAX 

MIN 

96 
69 

93 

69 

88 
68 

93 
67 

96 
71 

99 

67 

98 

70 

96 
71 

91 
72 

67 
68 

66 
66 

91 
65 

92 

73 

92 

71 

92 
69 

92 
66 

91 
66 

93 

70 

93 
69 

94 
69 

96 
69 

99 

70 

97 

70 

96 
68 

95 

74 

96 

74 

96 

71 

96 

n 

98 
70 

94.0 
69.4 

WATER  VALLEY 

•     *     • 

MAX 
MIN 

103 
70 

99 
68 

96 
67 

86 
67 

61 
66 

93 
62 

97 
65 

93 

66 

94 
63 

76 
64 

62 
65 

74 
65 

73 
66 

85 
67 

87 
68 

87 
62 

86 

63 

67 
60 

87 
62 

87 
65 

89 
65 

90 
68 

91 
69 

87 
64 

92 
68 

90 
68 

69 

69 

90 
63 

93 
69 

88.6 
69.3 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

90 

77 

88 
69 

87 

67 

89 

74 

86 
70 

90 
75 

90 
77 

90 
75 

86 
77 

89 
80 

90 
79 

91 
80 

90 
76 

89 

77 

90 
70 

90 
71 

91 
72 

91 
74 

90 
72 

91 
72 

91 
73 

91 
78 

91 

78 

91 

79 

91 

77 

91 
75 

93 

73 

91 
70 

90.3 
74.3 

AUSTIN  WSO  AP 

MAX 

MIN 

95 
73 

87 
73 

81 
73 

92 

74 

93 

74 

95 

71 

94 
75 

91 

73 

92 

75 

89 
72 

86 
73 

91 
73 

94 
75 

94 
74 

93 

72 

93 

70 

94 
73 

94 

71 

95 

73 

95 

72 

97 

74 

97 
74 

94 

71 

93 

72 

94 
77 

94 
79 

94 
74 

»3 

74 

93 
72 

92.9 
73.3 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

9* 
71 

92 

71 

83 
70 

84 
71 

89 
71 

92 

71 

90 
71 

91 

71 

91 
72 

89 

71 

90 
72 

86 

71 

89 
72 

91 
71 

91 

70 

89 

66 

91 
67 

93 
66 

92 

70 

89 
69 

92 
69 

93 

71 

99 

74 

99 
73 

92 

79 

93 
70 

94 
69 

94 
72 

93 

66 

91.3 

70.9 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

97 
71 

92 

70 

87 
70 

82 

71 

95 
70 

96 

70 

97 
73 

97 
73 

92 

72 

94 
69 

92 

71 

93 

71 

93 

72 

95 

74 

94 
66 

94 
66 

93 
69 

94 

72 

95 

70 

95 

70 

9T 
73 

98 

74 

98 

71 

99 

71 

99 
74 

96 

74 

94 
70 

94 
67 

94 

67 

94.2 
71.0 

CANYON  0AM 

MAX 

MIN 

99 

71 

95 
72 

89 
69 

83 
71 

92 
72 

93 

70 

95 

72 

95 

73 

92 

73 

92 

73 

87 
68 

86 
71 

68 

73 

93 

74 

92 

70 

93 
66 

93 
69 

90 
65 

91 

70 

93 

71 

92 

72 

94 

72 

96 
69 

93 

66 

92 

73 

93 

74 

93 

73 

94 

71 

91 

70 

92.2 

70.9 

CHAPMAN  Ranch 

MAX 

MIN 

90 
75 

88 

75 

82 

72 

89 

76 

90 
70 

90 
72 

90 
74 

90 

74 

90 
76 

91 

77 

91 

77 

90 
76 

91 

77 

91 

75 

92 

72 

92 

74 

92 
73 

92 

73 

90 
74 

92 

72 

93 

72 

93 

73 

93 

79 

93 
79 

93 

77 

93 

77 

93 
76 

94 
74 

93 

70 

91.3 

74,3 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

9<. 
69 

92 
68 

87 
68 

82 
69 

94 
67 

94 
67 

94 
69 

96 

70 

91 
69 

92 

69 

68 
69 

90 
69 

91 
69 

95 

70 

92 
66 

95 
66 

96 
66 

95 
66 

96 
68 

95 

67 

97 
69 

96 
69 

97 
69 

96 
69 

99 

71 

96 

70 

95 
67 

100 

99 
63 

96 
63 

94.0 
66.0 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

89 
SO 

84 
77 

83 
72 

89 
80 

90 
60 

90 
75 

90 
79 

90 
79 

89 

60 

89 
81 

89 
81 

90 
81 

90 
81 

89 

80 

89 
79 

90 
79 

90 
80 

90 
80 

91 
81 

90 
79 

90 
78 

91 

78 

90 
79 

90 
60 

90 
81 

90 

ai 

90 
61 

90 
82 

91 
78 

89.9 
79.4 

CORPUS  CHRISTI  MSD  AP 

MAX 

MIN 

93 

73 

85 
75 

73 

90 
78 

93 

75 

93 

71 

94 
75 

93 

75 

94 
75 

94 
76 

94 
76 

94 
76 

94 
76 

94 
75 

90 
73 

91 
74 

93 

74 

93 

74 

92 

74 

91 
74 

94 
74 

99 

79 

94 
76 

93 

76 

94 
79 

95 

77 

94 
79 

93 

79 

93 

72 

92.7 
74.8 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

91 
73 

92 
72 

93 
74 

91 
70 

96 
71 

95 

73 

94 
72 

96 

67 

94 
69 

95 
70 

94 
70 

92 

72 

92 

72 

96 
73 

94 
74 

95 

73 

95 
72 

9* 

71 

95 

71 

96 

73 

97 
75 

99 

74 

96 

72 

97 

70 

94 

74 

92 

76 

93 

72 

93 
71 

97 
74 

94.2 
71.9 

ELGIN 

MAX 

MIN 

95 
71 

92 

70 

84 

71 

92 

73 

95 

71 

96 
70 

96 

71 

96 
72 

95 

73 

94 
71 

84 
69 

91 
71 

93 

75 

94 
74 

93 
73 

93 

71 

94 

71 

9* 

70 

93 

71 

95 
69 

97 
72 

97 
72 

93 

70 

93 
69 

94 
79 

94 

74 

99 
74 

99 

72 

99 

70 

93.7 
71.6 

FL4T0NIA  2  W 

MAX 

MIN 

96 
72 

89 

71 

82 
70 

94 
72 

95 

70 

94 
71 

95 
73 

92 

73 

93 
73 

91 
73 

90 
72 

92 
71 

94 

74 

94 
70 

92 
69 

94 
70 

94 

70 

92 

70 

92 

70 

96 

70 

96 
72 

98 
72 

96 

73 

99 

72 

96 

79 

95 
73 

98 

71 

100 

96 

68 

96 
67 

»4.1 

71. J 

FLQRESVILLE 

MAX 
MIN 

102 

73 

100 
72 

89 
72 

93 

73 

95 
70 

94 
72 

94 
72 

95 
74 

92 

74 

91 

74 

92 

73 

92 

74 

95 

74 

95 
72 

94 

67 

94 
69 

95 
69 

94 

70 

92 

69 

96 
68 

92 

70 

99 
73 

97 
70 

99 

70 

96 

71 

97 
72 

97 
69 

94 
66 

94.9 
71.0 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

92 
72 

89 

72 

84 
70 

91 
74 

95 
73 

94 
70 

92 
72 

91 
72 

91 
72 

90 
73 

89 
73 

91 
73 

92 

74 

94 
74 

91 
71 

92 
69 

94 

71 

91 

70 

90 
72 

91 

71 

94 
72 

94 

73 

94 
74 

92 

72 

93 

79 

92 

74 

97 
71 

99 

72 

94 
69 

92.4 
72.0 

GONZALES 

MAX 

MIN 

96 
66 

96 
69 

85 
69 

81 
70 

93 

70 

95 
69 

96 

71 

95 
71 

90 
72 

95 

71 

91 
66 

91 
70 

92 

70 

95 

71 

95 

67 

92 

67 

95 

67 

95 

67 

95 
68 

92 
69 

97 
70 

96 

71 

96 
71 

97 
69 

96 

72 

96 
72 

94 
69 

>6 
69 

95 

67 

94.1 
69.4 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

92 
69 

86 

70 

83 
68 

92 

70 

93 
70 

94 
68 

94 
72 

89 
72 

93 

72 

88 
69 

89 

71 

90 
70 

95 

71 

93 
69 

92 

68 

96 
66 

93 
67 

94 
70 

92 
69 

96 
68 

97 
69 

96 
68 

93 
70 

94 
71 

97 
70 

95 
69 

97 
68 

99 

74 

95 

68 

93.2 
69.9 

HONDO 

MAX 

Mm 

103 
70 

95 
71 

92 

71 

84 
72 

92 
72 

94 

68 

96 
72 

95 
72 

92 
75 

86 
73 

90 
65 

81 
66 

90 
73 

93 

74 

93 

72 

90 
69 

93 

67 

93 

70 

93 

72 

94 

70 

93 

70 

96 

70 

98 

70 

97 
68 

93 

72 

94 

70 

93 

74 

70 

99 
71 

94 
68 

93,0 
70,6 

KENEDY 

MAX 

Mm 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

91 
65 

68 
70 

87 
69 

92 

72 

92 
67 

92 
72 

92 
70 

93 
69 

92 

70 

92 

72 

93 

69 

94 
72 

94 
72 

94 
70 

95 

71 

95 
70 

95 
69 

91 

70 

96 
69 

97 
67 

97 
71 

96 

68 

99 
68 

96 
64 

96 
69 

99 
73 

95 
66 

93.6 
69.9 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

97 
71 

92 

71 

78 
72 

94 

71 

95 

71 

95 

73 

93 
72 

93 
72 

92 

72 

91 

72 

95 

73 

96 
73 

92 
69 

92 

70 

94 

72 

94 
72 

96 

72 

97 
72 

98 
72 

93 

71 

93 

71 

93 

74 

93 
73 

94 

71 

91 
69 

93 
68 

93.3 

71.9 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

95 

71 

93 

70 

89 
71 

92 

71 

93 
69 

95 
72 

95 
72 

90 
72 

69 

71 

68 
71 

93 
73 

94 
73 

94 
69 

93 

68 

92 

71 

93 

71 

93 

72 

95 

73 

99 
72 

97 
71 

92 

71 

92 

72 

93 

74 

93 

70 

93 

68 

90 
69 

92.6 

71.1 

LULING 

MAX 

Mm 

98 
69 

95 

70 

85 
70 

93 

70 

94 
69 

94 
70 

95 

71 

90 
72 

68 
71 

90 
69 

92 

71 

95 

72 

96 
69 

94 
66 

95 

67 

95 
66 

95 

70 

98 

70 

96 

70 

99 
70 

99 
71 

96 
74 

96 

69 

97 
70 

99 

67 

93.9 
69.6 

MATHIS 

MAX 

Mm 

99 

71 

99 

71 

87 
69 

92 

73 

96 

66 

96 

74 

94 
72 

95 
72 

93 

73 

95 
72 

91 
72 

95 
72 

95 

72 

95 

70 

96 
70 

99 

71 

95 

71 

99 

70 

99 

71 

100 
71 

97 
71 

96 

71 

99 

72 

100 

99 
70 

97 
71 

95.6 

71,1 

NATALIA 

MAX 

Mm 

99 
68 

95 
66 

94 
64 

95 
69 

95 

64 

95 
69 

94 
68 

91 

70 

88 
66 

92 

67 

92 

70 

93 
69 

94 
68 

96 
62 

95 

66 

93 
66 

99 
64 

101 
66 

99 
66 

96 
64 

96 

72 

96 
72 

94 
70 

96 
68 

99 
62 

94.7 
66.9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

100 
72 

98 

72 

90 
72 

95 

73 

95 
67 

96 

72 

95 

74 

93 
74 

92 

75 

90 
72 

92 

65 

98 
76 

96 

72 

97 
70 

96 
69 

96 

69 

96 
72 

99 

73 

100 
72 

96 

70 

96 

72 

98 

77 

98 
63 

98 

73 

94 

70 

99.6 

71.3 

NIxON 

MAX 

Mm 

96 
72 

90 

71 

87 
70 

94 
71 

94 

71 

94 
72 

91 
70 

94 
72 

89 
73 

95 
71 

94 

73 

94 
73 

93 
70 

93 

71 

93 
69 

91 
72 

99 
72 

98 
71 

96 
73 

95 
71 

97 
79 

98 
70 

99 
73 

98 

73 

97 
67 

94. » 

71.1 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

100 
71 

97 
69 

92 

70 

93 
71 

95 

68 

97 
71 

95 
71 

91 
73 

92 
69 

86 
69 

91 

70 

93 
68 

92 
66 

94 
69 

94 
70 

94 

68 

97 
72 

100 

70 

99 

70 

95 

79 

99 
73 

99 

70 

96 

70 

93 
68 

99 
69 

94.1 

70.2 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

92 
72 

87 
71 

84 
71 

94 
73 

92 
69 

93 
73 

92 

73 

91 
72 

92 
74 

91 
75 

92 

74 

93 

75 

90 
72 

93 
71 

94 
72 

93 
72 

95 

72 

94 
73 

94 
74 

91 
73 

92 

72 

99 
74 

97 
73 

99 

74 

96 
69 

92.7 
72.3 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

100 
7« 

95 
75 

88 

70 

91 
75 

96 
76 

93 

75 

94 
74 

94 
75 

91 
76 

93 

76 

93 

76 

95 
75 

96 

73 

92 

74 

93 

74 

94 

74 

90 
73 

94 
74 

99 
75 

99 

79 

93 

76 

93 

79 

99 

79 

93 

76 

99 

73 

93.1 

74,1 

ROCKPDRT 

MAX 

Mm 

91 
7« 

B7 

71 

83 

71 

90 
76 

89 

72 

90 
77 

91 
78 

91 
79 

90 
80 

91 
80 

91 
80 

91 
79 

89 

76 

90 

73 

92 
73 

91 
73 

92 

74 

92 

76 

92 

79 

92 

77 

92 

80 

92 

60 

91 
79 

92 

74 

91 
73 

90.9 
76.0 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

92 
75 

87 
73 

83 
72 

91 
74 

91 
69 

91 
74 

89 

75 

89 

77 

86 
73 

91 
75 

92 

77 

92 
76 

91 
73 

91 

70 

91 
70 

90 
79 

93 

71 

99 

71 

94 

70 

93 

70 

93 

78 

93 

78 

92 

77 

»l 
74 

92 
69 

91.0 
73.1 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

99 
67 

95 
69 

93 
69 

92 

70 

94 
66 

96 

67 

95 

70 

92 

71 

90 
72 

93 

70 

92 

72 

96 

73 

97 
69 

94 
66 

94 

69 

93 

67 

94 
68 

96 
69 

97 
68 

93 

68 

92 
69 

94 
73 

99 

70 

94 

70 

99 

69 

92 
66 

93.8 

68.9 

S**  R«l«r*nc«  NotM  foUcrwtiig  Sutton  Ind^x 


Continued 

Ul 

\1L 

Y 

It 

MJ 

ft.  J 

rtA 

lU 

itt 

.b 

TEXAS 
4UI.UST 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

D1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SEALV 

MAX 

Mm 

9« 
70 

90 
68 

83 
68 

94 
67 

96 

67 

96 
67 

96 

72 

94 
68 

95 

70 

94 
68 

94 

70 

95 

68 

97 

71 

95 
70 

92 

65 

91 
66 

92 
72 

92 
69 

91 
68 

94 
68 

96 
71 

96 

70 

96 
70 

95 

70 

96 

72 

95 

70 

95 

68 

97 
68 

98 
69 

95 

67 

95 

68 

94.2 
68.9 

SINTON 

MAX 

MIN 

92 
74 

86 
74 

S3 

70 

90 
78 

93 
77 

94 
71 

93 
74 

92 

74 

91 
75 

92 
76 

93 

75 

91 
76 

93 

74 

93 
75 

92 

72 

93 

71 

95 

72 

93 
72 

88 
73 

91 
73 

96 
73 

98 
74 

95 
76 

95 
77 

94 
79 

96 
77 

99 
74 

96 
72 

97 
72 

94 
72 

96 
74 

93.1 
74.1 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

SOMERVILLE  D4« 

MAX 

Mm 

95 
6B 

90 
67 

87 
68 

82 

68 

91 

71 

93 

73 

94 

74 

94 
73 

92 
72 

92 

70 

90 
70 

91 
71 

92 

72 

93 

74 

94 
67 

93 
67 

93 
62 

92 

62 

93 

70 

93 

71 

95 
72 

96 
72 

96 
72 

92 

70 

93 

73 

93 

73 

92 

74 

93 

74 

96 
72 

93 

69 

91 
68 

92,4 

70.3 

WASHINGTON  ST4TE  PJRK 

MAX 

Mm 

89 

70 

87 
70 

83 

71 

84 
71 

94 

71 

95 

70 

95 

71 

91 
71 

92 

71 

93 

72 

93 

71 

95 

71 

96 
72 

94 
66 

95 
65 

93 

67 

94 
71 

96 
69 

95 
69 

98 
71 

99 

72 

98 

71 

94 
69 

94 
73 

95 

73 

94 
71 

94 

71 

96 
72 

91 

67 

90 
66 

91 
67 

93.2 

70.1 

YOAKUH 

«     •     » 

MAX 

Mm 

91 
70 

87 
70 

82 
69 

91 

71 

93 

70 

94 
68 

94 
73 

89 

72 

92 

73 

68 
69 

89 

71 

89 

70 

95 

72 

94 
69 

94 
69 

94 
67 

92 
69 

94 
70 

92 
69 

94 
69 

94 
70 

95 
71 

93 

70 

94 
71 

95 

72 

94 
70 

97 
68 

99 
70 

98 
70 

95 

74 

95 
66 

92.8 
70.1 

UPPER  C04ST         08 

4LVIN 

MAX 

Mm 

91 
72 

91 
74 

91 
74 

91 

73 

91 

70 

95 

68 

95 
73 

94 
73 

93 
74 

93 

73 

90 
73 

92 
72 

93 

73 

93 
72 

92 
67 

92 
66 

91 
69 

90 
71 

90 

71 

91 
72 

94 
72 

95 
72 

96 

73 

93 
73 

91 
75 

93 
73 

93 
70 

96 

71 

92 

72 

91 
66 

90 
67 

92.4 
71.5 

4N4HU4C  TBCD 

MAX 

Mm 

89 
70 

90 
71 

89 
70 

91 
69 

92 
68 

91 
69 

90 
68 

93 

71 

94 
71 

94 
72 

93 
71 

94 
71 

92 
72 

91 

71 

94 
72 

94 
72 

93 

71 

94 
72 

92 

70 

93 
70 

92 
69 

93 
71 

94 
72 

93 
75 

93 
74 

93 
72 

94 
72 

95 
73 

92 
72 

92 
69 

90 
71 

92.4 
71.0 

4N6LET0N  2  H 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 
70 

86 

73 

85 

70 

93 
65 

94 
69 

95 
69 

93 
69 

91 
72 

88 
70 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

90 
64 

93 
66 

91 
68 

92 
69 

91 
69 

91 
69 

91 
71 

92 

68 

94 
68 

94 
72 

91 
71 

90 
74 

95 
66 

92 
69 

93 
67 

94 
67 

93 

66 

92 
65 

91.4 
68.8 

84Y  CITY  W4TERW0RKS 

MAX 

Mm 

93 
68 

91 
75 

84 
74 

82 
72 

91 
72 

98 

95 

70 

95 

73 

91 
75 

91 
74 

88 
72 

93 
71 

92 

74 

93 

74 

89 

61 

94 
68 

93 

70 

94 
72 

89 
71 

91 
71 

94 
73 

94 
74 

99 
76 

91 
75 

91 
75 

93 
74 

94 

71 

93 
73 

96 
70 

94 
64 

94 
69 

92.4 
71.7 

CLEVEL4N0 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
69 

87 
69 

89 

70 

92 
68 

95 

67 

95 
70 

95 
69 

90 
70 

94 
69 

92 
69 

93 
69 

93 

71 

91 
71 

91 
65 

92 
65 

90 
67 

90 
69 

91 

70 

92 
68 

95 

70 

95 
69 

99 
71 

90 
72 

68 
71 

90 
69 

96 

70 

95 

70 

99 
69 

92 
65 

91 
68 

92.1 
68.9 

DANEV4NC  2  SE 

MAX 

Mm 

93 

73 

87 
73 

83 
72 

92 

73 

94 

71 

95 

67 

96 
74 

92 

71 

93 
74 

88 

75 

93 

73 

93 

75 

93 
74 

90 
73 

92 
66 

92 

69 

93 

74 

90 
73 

92 

73 

93 

73 

97 
72 

97 
75 

97 
76 

93 
76 

96 

75 

95 
76 

96 
71 

97 
76 

97 
75 

94 
79 

93 

70 

93.1 
73.1 

E0N4  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

93 

90 

B7 

BO 

91 

94 

93 

94 

91 

92 

87 

93 

90 

93 

93 

94 

94 

94 

90 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

92 

95 

69 

97 
70 

94 
69 

92 
68 

92.2 

EL  C4MP0 

MAX 

Mm 

94 

71 

88 
72 

86 
71 

95 
69 

97 
70 

95 
69 

94 
72 

91 
71 

93 
74 

89 
71 

93 

73 

95 
78 

95 
74 

92 
73 

95 
69 

95 
69 

94 
73 

94 
72 

95 

71 

97 
72 

98 
73 

96 
72 

96 
75 

94 
73 

95 
79 

93 
75 

98 
71 

99 
73 

96 
70 

94 
69 

95 
67 

94.2 
71.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

91 
73 

91 
75 

87 

75 

87 

70 

91 
75 

94 
73 

97 
71 

95 
75 

95 

76 

93 
76 

92 
73 

93 

77 

93 
76 

93 
75 

90 
67 

92 
67 

93 
69 

89 
73 

69 

73 

91 
73 

91 
73 

92 

74 

95 

75 

94 
77 

92 

77 

92 

71 

93 

75 

96 
72 

93 
72 

92 
70 

92 

70 

92.2 
73.2 

G4LVEST0N  HSO  CI 

MAX 

Mm 

87 
77 

83 

73 

87 
78 

88 
82 

90 
79 

91 
78 

88 
80 

87 
80 

87 
82 

88 
82 

86 
83 

88 
63 

86 
63 

89 
74 

90 
76 

90 
76 

86 
80 

89 
81 

69 
76 

90 
82 

89 
80 

88 
81 

67 
61 

89 

79 

86 
80 

86 
83 

93 

79 

90 
81 

68 
80 

89 
77 

89 
79 

88.9 
79.6 

HOUSTON  WSO  4P 

MAX 

Mm 

91 

70 

87 
71 

87 
71 

91 
73 

93 

66 

94 
66 

94 
71 

90 
71 

92 
72 

87 
70 

89 
72 

91 
71 

87 
72 

92 
69 

90 
66 

88 
67 

90 
71 

91 
70 

90 
70 

93 
69 

94 
69 

91 

74 

90 
72 

89 
73 

89 

73 

92 
71 

93 

73 

93 
70 

90 
68 

89 
64 

90 
65 

90.5 
70.0 

HOUSTON  F44  4P 

MAX 

Mm 

90 
74 

89 
75 

88 

75 

92 
75 

94 
72 

94 
70 

94 
75 

92 

74 

92 

76 

91 

74 

92 

75 

94 
75 

92 

75 

93 

71 

93 
69 

90 
71 

90 
75 

92 

74 

92 

75 

93 

74 

94 
74 

95 
74 

93 

73 

91 
76 

91 
76 

91 
74 

95 
74 

93 
76 

93 

75 

91 
71 

93 
72 

92.2 

73.8 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
65 

91 
66 

90 
67 

93 
64 

94 
63 

94 
64 

96 

70 

96 

70 

94 

71 

94 
67 

95 
67 

94 
66 

94 
69 

91 
62 

94 
62 

91 
65 

93 
65 

94 
66 

93 
65 

94 
66 

94 
67 

99 

67 

88 
67 

66 
67 

90 
72 

91 
71 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

92 
60 

92.6 
66.3 

HATAG0R04  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
78 

87 
73 

83 
73 

90 
74 

91 
73 

92 

72 

91 
77 

90 

79 

90 
76 

91 
79 

92 

78 

92 

79 

92 

80 

91 
76 

92 
69 

93 

70 

91 
74 

92 

74 

92 
76 

94 
75 

90 
75 

92 

79 

91 
78 

91 
80 

92 
82 

94 
80 

95 

74 

94 
74 

94 
72 

94 
70 

94 
71 

91.5 
75.6 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

94 

74 

91 
73 

85 

73 

81 
70 

92 
72 

95 

70 

95 

70 

94 
66 

91 

73 

91 

74 

88 
73 

92 
73 

93 

75 

93 
75 

89 
68 

94 
65 

93 
69 

94 
73 

92 

72 

91 
73 

95 

74 

96 
74 

96 

79 

91 
75 

92 

74 

93 

77 

94 
73 

96 

74 

95 
69 

94 
69 

93 

69 

92.4 
72.1 

□R4NCE  «  NW 

MAX 

Mm 

82 
69 

87 
70 

85 
71 

88 

71 

90 

70 

94 
70 

94 

71 

94 
73 

90 
75 

86 
73 

68 
73 

86 
74 

86 

74 

89 

74 

88 

75 

67 
74 

88 
74 

88 
74 

88 
75 

89 
74 

93 
75 

93 

75 

94 
78 

83 

74 

82 

70 

88 
72 

81 
73 

93 
71 

90 
70 

96 

67 

89 
67 

88.5 
72.5 

PAL4CI0S  F44  AP 

MAX 

Mm 

68 
72 

85 
75 

82 

75 

89 
76 

90 
73 

89 
72 

90 
78 

88 
79 

89 
80 

86 
77 

91 
74 

89 

77 

90 
79 

90 
72 

90 
70 

91 
61 

90 
74 

90 
76 

91 

75 

91 
75 

92 
75 

92 
79 

92 
61 

90 
77 

92 
80 

92 

77 

94 

72 

95 
73 

94 
72 

93 
70 

91 
69 

90.2 
74.7 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

95 

76 

89 
72 

94 
72 

84 
71 

96 

67 

94 
71 

94 
69 

92 
69 

90 
73 

92 
73 

89 
72 

94 
72 

95 

74 

93 
73 

90 
67 

94 
69 

92 

71 

93 

71 

95 

74 

92 
76 

96 

70 

94 
72 

99 
70 

94 
71 

91 
73 

95 

69 

95 
70 

96 
69 

97 
70 

99 
69 

94 
66 

93.2 

71.0 

POINT  COHFORT 

MAX 

Mm 

72 

73 

74 

75 

88 
75 

89 

75 

88 
79 

89 
80 

90 
79 

72 

77 

79 

79 

85 

71 

68 

72 

76 

72 

74 

78 

79 

80 

80 

81 

80 

93 
74 

95 
75 

94 
74 

92 

70 

92 

70 

75.7 

PORT  ARTHUR  HSO  4P 

MAX 

Mm 

89 

70 

83 
72 

88 
73 

90 

70 

93 
68 

93 

69 

92 

71 

91 
74 

92 

74 

86 

74 

89 

70 

87 
72 

90 
71 

89 
69 

90 
66 

66 
69 

89 
72 

90 
72 

69 
72 

92 

72 

94 
72 

93 
71 

84 

70 

83 
71 

90 
72 

92 

73 

94 
71 

90 
70 

68 

70 

89 
68 

90 
66 

89.5 

70.9 

PORT  L4V4C4  NO  2 

MAX 

Mm 

94 
78 

91 
77 

85 
74 

90 
77 

93 

79 

94 
78 

92 

78 

93 

76 

89 

80 

93 
79 

93 

78 

94 

78 

92 

78 

90 
75 

93 

71 

94 
74 

92 
76 

92 

76 

93 
76 

95 
76 

94 
77 

94 
78 

93 

79 

95 

79 

95 
80 

95 

78 

97 
74 

97 

74 

95 

79 

93 

73 

93.0 
76.6 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

91 

90 

87 

83 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

90 

90 

91 

91 

90 

92 

92 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

95 

93 

93 

90.7 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

93 

74 

91 
72 

88 
71 

86 
70 

93 
70 

95 
70 

96 
72 

95 
70 

91 
75 

92 

73 

89 
73 

92 

70 

93 

74 

94 
73 

91 
67 

92 

69 

91 

71 

91 

72 

90 
71 

91 
71 

99 
72 

96 
73 

95 
74 

93 

75 

90 
76 

93 
73 

95 

71 

96 
72 

95 
70 

92 
67 

90 
68 

92.4 
71.6 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

93 

71 

92 

71 

89 

71 

84 

70 

92 
68 

95 
66 

96 

71 

95 

71 

91 
73 

94 
72 

91 
72 

92 

72 

95 

73 

95 

72 

92 

67 

93 

67 

93 

70 

94 
71 

93 
71 

90 

70 

94 
70 

96 

70 

96 

74 

93 
73 

95 

73 

94 
72 

96 

68 

96 
70 

96 

71 

94 
68 

93 

67 

93.3 

70.5 

VICTORIA  WSO  AP 

»     »     • 

MAX 

Mm 

93 
76 

86 
73 

84 
72 

90 
74 

93 
75 

93 

73 

95 
77 

91 
76 

93 
76 

87 
73 

91 
74 

92 
75 

94 
76 

92 

76 

92 

73 

93 

72 

91 
74 

90 

75 

93 

75 

94 
79 

94 
75 

95 
76 

95 

77 

94 
77 

94 
79 

91 
77 

96 

73 

96 

74 

94 
73 

92 
73 

93 

71 

92.3 

74.7 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

97 
71 

87 
69 

BB 

70 

92 

73 

95 

70 

94 
70 

93 
72 

93 

73 

92 

74 

93 

74 

94 

73 

95 

73 

95 

72 

96 

70 

95 
70 

96 
73 

96 
71 

97 
72 

91 
71 

94 
72 

97 

71 

99 
73 

98 
70 

97 
79 

96 

74 

96 
73 

96 

71 

99 

74 

96 
71 

96 

72 

94.8 
71.9 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

96 
72 

87 
70 

87 
69 

91 
73 

93 
72 

93 
65 

93 

70 

93 

70 

93 

71 

95 
70 

94 
70 

92 

71 

95 

70 

97 
71 

95 
66 

95 

70 

97 
70 

93 
68 

99 
79 

97 
76 

96 
68 

98 
70 

105 
70 

100 
72 

98 

73 

96 

71 

98 
69 

96 

76 

98 
74 

94 
70 

90 
66 

95.0 
70.8 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

9B 
67 

96 

64 

95 

65 

91 
66 

95 

71 

96 

61 

95 
60 

96 
62 

96 
63 

95 
69 

96 
62 

96 
63 

97 
63 

98 
65 

96 
64 

97 
69 

98 
66 

99 
64 

96 
64 

100 
65 

94 
63 

97 
63 

99 
64 

102 
65 

99 
70 

102 
69 

93 
67 

94 
69 

96 
68 

100 
61 

100 
61 

96.9 
64.7 

CATARINA 

MAX 

Mm 

103 
69 

100 
69 

91 
71 

97 
72 

101 
68 

100 
70 

97 
73 

94 
76 

91 
74 

95 
66 

98 

70 

98 

70 

97 
71 

95 
71 

94 
68 

95 
70 

95 

70 

94 

70 

97 
70 

100 
72 

100 
72 

98 
75 

99 

76 

99 

74 

99 

72 

96 
69 

98 

70 

98 
72 

99 
69 

97.2 
71.0 

S**  It*l«r«nc*  Nolst  ToUowlng  Sutloo  Indsx 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUSUST 

1972 

Slallon 

Day 

of  Monlh 

a 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CH4RLDTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

100 
72 

95 

72 

87 
69 

92 

74 

94 

73 

•95 

68 

95 

72 

95 
72 

97 

74 

91 
74 

95 
73 

93 

71 

94 
72 

95 

72 

95 
70 

94 
68 

94 
67 

95 
70 

94 

70 

94 

70 

95 
69 

98 

71 

98 

71 

96 

71 

96 

76 

97 
76 

97 
74 

99 

66 

97 
69 

98 

n 

95 

68 

95.2 

71.3 

CDTULL4  F44  AP 

MAX 

MIN 

97 
72 

92 

72 

92 

72 

97 

76 

97 

72 

98 
69 

96 

73 

95 

75 

94 
77 

90 
70 

93 
70 

96 

73 

97 
75 

96 
73 

95 

73 

94 
73 

92 

73 

97 
74 

93 

73 

94 
72 

98 
72 

100 
74 

96 

73 

97 

77 

100 
76 

100 
76 

98 

73 

99 

71 

98 
73 

98 
73 

95 
72 

96.0 
73.1 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

99 

71 

9! 
71 

91 

71 

95 

72 

97 

74 

100 
69 

99 

72 

95 

74 

92 

74 

89 
72 

90 
66 

95 
72 

96 

73 

96 
72 

95 

71 

95 

72 

90 
71 

96 

74 

95 
71 

95 

71 

97 
71 

100 
71 

99 

73 

99 

75 

99 

77 

98 
74 

99 

74 

99 

70 

98 
73 

96 

?3 

97 
70 

96.1 

72.1 

OULEY 

MAX 

MIN 

103 

70 

96 
69 

95 
70 

90 

70 

98 
73 

98 

67 

99 
66 

98 

71 

96 
72 

94 

74 

91 
69 

90 
69 

94 
74 

96 
71 

95 
70 

93 
69 

94 
66 

92 

70 

94 

70 

93 
70 

95 
69 

95 
69 

98 

70 

98 

73 

99 

74 

98 

75 

97 
73 

98 

69 

98 

70 

98 
'0 

96 
68 

95.8 
70.5 

EACIE  PASS 

MAX 

MIN 

ENCINAL  3  NH 

MAX 

MIN 

10<. 
68 

100 
68 

95 
65 

95 

70 

99 
70 

98 
6B 

100 
65 

100 
69 

99 
72 

94 
70 

90 
66 

95 
70 

96 

71 

98 
70 

98 
66 

98 

70 

97 
66 

94 
70 

97 
68 

95 
68 

96 
69 

99 
69 

102 
71 

102 
72 

96 

74 

92 
72 

93 

70 

94 
65 

94 
65 

93 
68 

92 
68 

96.6 
69.0 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

100 
72 

97 
71 

93 

71 

96 

73 

98 

72 

98 
69 

100 
68 

98 
71 

99 
73 

96 

74 

98 

75 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
70 

99 

70 

100 
74 

100 
74 

100 
71 

98 

72 

98 

71 

103 
72 

103 
73 

101 
77 

102 
76 

102 

74 

101 
73 

100 
72 

101 
'I 

99 
72 

99.3 
72.3 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

FOWLERTDN 

MAX 

MIN 

98 

70 

96 

70 

91 
70 

97 
75 

99 
73 

99 
76 

99 
72 

96 
72 

96 
75 

94 
75 

96 
75 

100 
72 

100 
75 

100 
73 

100 
69 

96 
70 

97 
69 

96 
72 

96 
72 

96 
70 

100 
69 

103 
70 

101 
72 

100 
72 

101 
72 

101 
72 

101 
68 

101 
72 

100 
72 

101 
72 

100 
68 

98.7 
71.7 

FREER 

MAX 
MIN 

100 
69 

98 
69 

98 
67 

97 
68 

95 

71 

95 
67 

95 
68 

96 
70 

94 
69 

95 

70 

92 
71 

97 
70 

96 

72 

98 

70 

98 
68 

97 
69 

96 
69 

97 
68 

98 

67 

96 

67 

96 
67 

96 
66 

100 
69 

99 
69 

98 

VO 

98 
74 

96 

75 

96 

70 

98 
69 

98 

'0 

97 
68 

97.0 
69.3 

HEBBRQNVILLE 

MAX 

MIN 

100 
71 

97 
70 

90 
71 

92 

72 

95 
75 

97 
68 

97 
70 

97 
71 

96 

74 

93 

74 

96 
75 

96 
73 

99 

73 

99 
72 

99 
69 

99 

71 

98 
73 

96 

71 

100 
70 

95 
70 

96 
69 

99 

70 

101 
71 

100 
70 

99 
75 

99 

74 

100 
72 

100 
66 

100 
70 

99 

n 

98 
70 

97.6 
71,4 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO,  2 

MAX 

MIN 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

103 
70 

99 

70 

95 
70 

90 
70 

94 
73 

98 
68 

100 
72 

98 

67 

93 

72 

90 
73 

92 
67 

90 
69 

95 

73 

96 
72 

96 

72 

94 
69 

96 
68 

95 
71 

97 
71 

95 
70 

97 
70 

97 
71 

101 
71 

98 

71 

98 
74 

99 
75 

98 

73 

98 
69 

98 

70 

98 
73 

97 
68 

96.3 

70.7 

POTEET 

MAX 

MIN 

100 
73 

97 
71 

89 
64 

97 
66 

92 

73 

93 
68 

94 

70 

94 
71 

92 

72 

91 
74 

92 
71 

90 
72 

92 

74 

95 

74 

95 

72 

94 
69 

94 
68 

9* 
71 

96 
71 

91 
70 

96 
69 

98 
72 

100 
72 

99 
69 

96 
76 

96 

66 

97 
74 

95 

70 

96 

71 

97 
72 

93 
66 

94.8 
70.7 

RID  CRANOE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

TILOEN 

MAX 

MIN 

96 
72 

95 
71 

90 
70 

90 
71 

93 

75 

95 
68 

95 
69 

96 

71 

94 
74 

93 

74 

93 

74 

95 
74 

95 

75 

97 

73 

97 

71 

97 
70 

97 
66 

95 
71 

97 

70 

94 

70 

97 

70 

96 
72 

101 
68 

100 
77 

99 

78 

99 

75 

98 
72 

99 
69 

99 
71 

100 
73 

97 
69 

96.2 

71.8 

ZAPATA 

•     *     • 

MAX 

MIN 

99 
71 

98 
72 

97 
74 

94 
76 

97 
76 

99 
77 

100 
75 

100 
75 

99 

75 

98 

71 

96 
75 

99 
66 

99 
69 

97 
70 

9T 
72 

97 
72 

100 
73 

100 
75 

100 
76 

100 
77 

100 
76 

100 
75 

101 
71 

101 
71 

100 
75 

102 
72 

98,9 

73.4 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

90 
73 

SO 
73 

87 
72 

88 

74 

90 

71 

91 
69 

90 

75 

91 
76 

90 
74 

91 
76 

91 
75 

91 

74 

92 

74 

92 

75 

93 
72 

91 
72 

93 

72 

93 

74 

90 
73 

67 
72 

92 

72 

93 

73 

92 

74 

92 

77 

92 
79 

94 
75 

94 
72 

92 
71 

92 

72 

92 
73 

93 

71 

90.9 
73.4 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

HC  ALLEN 

MAX 

MDJ 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

92 

73 

89 

72 

91 
73 

94 
76 

95 

73 

95 

70 

94 
72 

93 
73 

92 

75 

94 
75 

95 
76 

96 

74 

96 
74 

97 
74 

97 
71 

94 
74 

95 

74 

93 
73 

90 
72 

91 
72 

95 
72 

96 
72 

97 
74 

95 

75 

95 
78 

96 
75 

96 

74 

97 
73 

97 
73 

96 
74 

96 
72 

94, S 
73,5 

MC  COOK 

MAX 

MDJ 

MISSION  «  w 

MAX 

MDJ 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

94 

74 

94 
74 

87 
73 

90 
73 

92 

75 

95 

74 

95 

74 

94 
75 

92 

75 

95 

76 

95 

76 

95 

75 

96 

75 

96 

75 

95 

75 

98 

75 

95 

75 

95 

74 

95 

74 

95 

75 

95 

74 

95 

74 

95 
74 

94 
75 

94 
76 

95 

77 

96 

75 

96 

75 

96 

74 

95 

75 

97 
74 

94. J 

74.7 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

92 

75 

90 

71 

90 

73 

92 

74 

95 

72 

94 
70 

93 
71 

93 
74 

92 

74 

95 

75 

96 
75 

96 
74 

97 
75 

95 

75 

96 
72 

97 
73 

97 
73 

94 
73 

92 
72 

91 
71 

96 

72 

96 
72 

96 
73 

95 

76 

96 
77 

98 
75 

97 
73 

98 
72 

98 

71 

97 
72 

98 

70 

94.9 
73.1 

S««  I{*f*r«nc«  NoUs  Following  SuUod  Indox 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


^^  v^ 

lib 

■  ^  f  T  1 

*"  " 

I  J 

'  t  ^ 

bi^ 

#^  I 

#^ 

TEXAS 

AUGUST 

1972 

Wind 

Relative 

hum 

dity 

N 

umber 

of  days 

5  W 

fh 

0) 

■5 

U) 

c 

3 

(Sp 

eed  - 

m.p.h.) 

averages 
percent 

" 

F 

irecipitation 

IE 

M 

c 

L.  in 
11)  O 
0.0. 

1.9 
<S5 

c 

2-0 
■=  * 

w  « 

<u  a. 

an/) 

4) 

a> 
a 

> 
< 

J) 
>.-  i 

V) 

OS 

Sta 

Tdard  of  1 
CENTRAL 

ime 

4) 
u 
0 

u 
(- 

o 
q 

o. 
o 

o 

6 

q 

0) 

> 

0 

§^ 

CN  0 

2 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

IB 

ABILENE  WSD  AP 

17 

7.2 

10,6 

29 

sw 

L0  + 

74 

81 

62 

55 

2 

4 

2 

2 

0 

1 

11 

77 

6.2 

AMARILLO  WSO  AP 

18 

8.1 

12.5 

29 

NW 

}1  + 

68 

77 

45 

45 

6 

6 

1 

2 

0 

0 

IS 

76 

5.5 

AUSTIN  WSn  AP 

17 

4.8 

6.7 

31 

N 

IZ 

77 

87 

54 

52 

3 

3 

4 

2 

0 

0 

12 

72 

5.6 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

14 

7.3 

9,1 

31 

SE 

>5 

87 

90 

57 

65 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

6 

86 

5.0 

CORPUS  CHPISTI  WSO  AP 

13 

8.6 

10.5 

29 

SE 

15 

90 

94 

59 

66 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

7 

81 

4.8 

DALLAS  WSO  AP 

16 

6.4 

9,5 

37 

S 

39 

65 

78 

50 

46 

7 

2 

3 

1 

0 

0 

13 

70 

6.2 

DEL  RID  WSO  AP 

13 

8.8 

10.0 

25++ 

24 

16 

70 

87 

63 

47 

1 

2 

4 

2 

2 

0 

11 

- 

5.8 

EL  PASO  WSO  AP 

12 

2.5 

7.7 

37 

W 

14 

65 

76 

50 

41 

7 

9 

4 

0 

I 

0 

21 

76 

5.0 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

16 

5.3 

8.8 

28++ 

17 

53 

69 

84 

49 

47 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

- 

6.3 

GALVESTON  WSD  AP 

- 

- 

- 

29 

NE 

14 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

78 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

12 

1.8 

5.1 

23++ 

24 

12  + 

95 

98 

62 

69 

6 

1 

5 

1 

2 

0 

19 

65 

6.0 

LUBBOCK  WSO  AP 

16 

6.3 

9.6 

32++ 

32 

21 

77 

88 

61 

55 

7 

1 

5 

2 

0 

1 

16 

- 

6.1 

MIDLAND  WSO  AP 

14 

7.9 

10.8 

30++ 

1 

36 

76 

88 

55 

48 

7 

3 

6 

1 

1 

0 

IS 

m 

6.3 

PORT  ARTHUR  WSD  AP 

13 

1.6 

6.9 

30 

SE 

27 

96 

98 

64 

73 

3 

6 

4 

1 

2 

0 

16 

68 

5.0 

SAN  ANGELO  WSD  AP 

18 

6.7 

9.1 

35++ 

4 

08 

77 

85 

55 

50 

5 

1 

5 

2 

1 

0 

U 

- 

6.1 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

14 

5.6 

8,3 

32 

SE 

07 

82 

91 

62 

57 

3 

0 

2 

2 

2 

0 

9 

67 

6.0 

VICTORIA  WSO  AP 

U 

4.3 

7,5 

37  % 

SE 

03 

87 

91 

60 

65 

7 

3 

1 

0 

1 

1 

13 

- 

6.3 

WACO  WSO  AP 

16 

7.7 

9.5 

30++ 

17 

03 

71 

85 

50 

46 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

9 

- 

5.5 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

16 

6.0 

U.l 

33++ 

33 

21 

71 

83 

46 

40 

6 

2 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

6.2 

%    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

TEXAS 

AUGUST 

1972 

Station 

D.7 

01  Month 

a.A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l»4 

*    *    • 
LOW  ROLUINC  PLAINS  02 

HOODS  CREEK  D4M 

EVAP 
WINC 

81 

.49 
121 

.5i 

131 

.26 
126 

.11 
79 

.40 
121 

.51 
93 

.32 

34 

.20 
56 

.19 

40 

.26 

101 

.12 

11] 

.10 
89 

.21 
98 

.40 
76 

.2< 

4 

.25 

4C 

.3! 
53 

.33 
62 

.3! 

51 

.36 

73 

.38 

73 

.2' 

4 

.19 

63 

.36 

140 

.32 

64 

.36 
53 

.33 

44 

.3i 
41 

.38 

51 

.38 
95 

9.90 
2377 

•   *   • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDUELL  DAM 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.4! 

101 
93 
61 

.45 
130 
93 
68 

.50 
131 
9] 
68 

.37 
116 
88 
69 

.27 

68 
91 
71 

.48 
97 
95 

68 

.62 

127 
94 
67 

.45 
76 
96 
67 

.44 
113 
93 

70 

.48 

104 
94 
69 

.22 
65 

90 
68 

.25 

69 
89 
69 

.26 

SO 
89 
69 

.35 

89 
90 
66 

.28 

56 
90 
68 

.3( 
5i 

9' 
6" 

.32 

56 
93 

66 

.32 

75 
92 

70 

.35 

71 
93 

70 

.4C 
61 
93 

7C 

.41 

s; 

91 

70 

.45 
92 
96 

70 

.33 

6C 
9 

6! 

.11 

62 
89 
69 

.35 

130 
90 
65 

.28 

95 

90 
71 

.31 

46 
96 

72 

.34 

4" 
95 

7C 

.41 

S3 

94 
65 

.46 
85 

93 
65 

.39 
68 

92 
64 

11.99 
2604 
92.6 
68.5 

BELTON  DAM 

EVAP 

WINC 

.31 
S! 

.43 

77 

.29 

62 

.02 
60 

.34 
26 

.38 
49 

.41 

47 

.34 
35 

.36 

45 

.30 
36 

.09 
22 

.13 

21 

.20 
35 

.30 
45 

.33 

39 

.2' 
2' 

.25 

16 

.20 
19 

.24 
25 

.28 
2S 

.30 
21 

.35 
33 

.1! 

IS 

.20 

30 

.32 
59 

.26 

47 

.32 
29 

.2! 

13 

.3! 
1! 

.29 

16 

.28 
12 

8.64 
1065 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.41 
121 

.50 
111 

.46 
104 

.31 
103 

.27 

60 

.47 
66 

.48 
64 

.48 
48 

.36 
50 

.20 
46 

.55 

62 

.06 
47 

.16 

74 

.20 
65 

.36 
67 

.2< 

5C 

.31 

50 

.11 
51 

.36 

75 

.48 
6C 

.31 

50 

.53 
55 

.2! 

4f 

.22 
55 

.37 

112 

.23 

42 

.34 
36 

.3! 
3 

.4C 

41 

.38 

84 

.39 

61 

10.73 
2001 

DENISON  BAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.3J 
53 

96 

70 

.39 

131 
93 
70 

.44 
142 
93 
70 

.41 
111 
93 
70 

.37 
89 
91 
72 

.43 

lie 

94 
71 

.47 
106 
95 
70 

.20 
29 

91 
71 

.45 
90 
98 
70 

.22 

49 
95 

70 

.17 
39 
86 
70 

.05 
77 
94 
70 

.19 
60 
84 
75 

.20 
41 
86 
72 

.33 

41 
93 
72 

.2! 

3i 
9( 

7; 

.31 
35 
95 

72 

.29 

36 
91 

74 

.20 
38 
94 
73 

.33 

41 
96 
73 

.33 

46 
96 
74 

.41 
67 
95 
72 

.0? 

4: 

8! 

7 

.33 

31 
91 
70 

.40 
135 
92 
69 

.22 
28 
92 
69 

.36 

46 
93 
71 

35 
9( 
6E 

.35 

46 
94 
6E 

.33 

44 
93 
68 

.38 

86 
67 
68 

9.54 
1981 
92.8 
70.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 

.46 
92 

.45 
127 

.47 
127 

.39 

120 

.44 
76 

.39 

102 

.60 
106 

.36 
43 

.41 
92 

.23 
53 

.26 
64 

74 

.30 
T4 

.19 

67 

.30 
51 

.2< 

4 

.33 
53 

.30 
61 

.34 
61 

.11 
52 

.41 
56 

.40 
65 

.It 

4! 

.26 
55 

.42 
135 

.24 
55 

53 

.46 

3 

.5C 

41 

.53 

78 

.24 
76 

ll.OOB 
2247 

LAVON  DAM 

EVAP 

WIND 

.44 
t6 

.49 

164 

.50 
183 

.40 
112 

.29 

88 

.53 

116 

.59 

125 

.41 
61 

.46 

125 

.21 

66 

.36 

100 

.35 

67 

.21 

76 

.20 

78 

.21 

47 

.2< 
33 

.21 
48 

.21 
65 

.40 
90 

.42 

60 

.41 
72 

.48 
95 

.1! 
5 

.30 
66 

.58 

160 

.26 

61 

.26 

44 

.3! 

43 

.3E 

5C 

.42 

76 

.43 
87 

11.32 
2633 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.41 
9S 
95 
72 

.52 

118 
94 
71 

.40 
121 
95 
72 

.27 

103 
89 
72 

.34 
68 
94 
74 

.50 
96 
96 
72 

.57 
130 
96 
69 

.47 
98 
99 
70 

.44 
116 
96 
73 

.43 
96 
94 
71 

.19 
66 

67 
71 

.22 

59 
91 
71 

.27 
89 
91 
72 

.23 

94 
94 
72 

.29 
60 
93 
70 

.4 
5C 
9« 
7C 

.21 
49 
87 
72 

.33 
70 
93 
74 

.16 
58 

96 
74 

.36 

61 
94 
74 

.35 

65 
91 
74 

.36 
106 
96 
73 

.4 
7; 
96 

7i 

.43 
83 
93 
70 

.32 

135 
69 
70 

.36 

100 
93 
74 

.39 

71 
93 
72 

.33 

4E 
9E 

73 

.40 
6! 

91 
72 

.38 

71 
95 
61 

.41 
59 

61 
69 

11.30 
2666 
93.6 

71.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.47 
66 
92 
68 

.50 
104 
90 
67 

.50 
107 
90 
66 

.19 
93 
85 

66 

.32 
49 
86 
69 

.48 
61 
92 

67 

.52 
91 
92 
66 

.42 
44 
93 
65 

.45 
50 
95 
69 

.20 
45 
85 

67 

50 
89 
67 

.25 
66 
85 

69 

.23 

50 
83 
70 

.11 
45 
84 
69 

.30 
43 
93 
69 

.le 

31 
9! 
6« 

.28 
23 
94 
66 

.30 
28 
94 
66 

.32 

31 
93 
69 

.31 
24 
93 

70 

.31 
39 
94 

70 

.35 

37 
94 
70 

.2: 

33 

6E 
65 

.17 
43 
66 
64 

.35 

89 
89 
64 

.35 

40 
93 
70 

.28 

33 
92 
70 

.25 

21 
9! 
7C 

.36 
34 

93 

7C 

.26 
31 
93 
68 

.26 
41 
97 
67 

9. 868 
1575 
90.8 
67.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 

79 

.38 
96 

.27 
84 

93 

.24 
46 

.35 

67 

.37 
74 

.37 
62 

.29 

74 

.30 
57 

.17 
41 

.22 
33 

.20 
41 

.32 
62 

.32 

61 

.2! 

4« 

.37 
32 

.13 
34 

.30 
46 

.42 

48 

.34 
60 

.43 
68 

.5C 

45 

.33 
56 

.34 
91 

.31 

76 

.32 
58 

.2E 

3C 

.31 

33 

.32 

39 

.30 
40 

9.656 

1776 

WACO  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 
101 
93 

70 

.48 
170 
92 
70 

.44 
150 
93 
70 

.25 

114 
82 

70 

.28 

91 
92 
71 

.43 
107 
95 

69 

.52 

125 
93 
68 

.42 

114 
97 
66 

.40 
122 
93 

70 

.44 
82 
92 

70 

.19 
66 
85 

70 

.00 
66 
86 
71 

.14 
78 
92 

71 

.29 

106 
93 
72 

.32 

79 
96 
71 

.3! 

5C 
9! 
61 

.34 
43 
93 
71 

.32 
53 

95 

72 

.37 
81 
97 
71 

.31 
61 
96 
72 

.51 

74 
91 
71 

.46 
97 
98 
70 

.33 

64 
96 

7C 

.45 
97 
92 
66 

.36 

147 
89 
66 

.36 

112 

99 

73 

.40 
94 
94 
71 

.2E 
3: 

9" 

7C 

.34 
46 
96 

73 

.38 
63 
96 
69 

.36 

80 
90 
66 

10.99 
2793 
93.4 
70.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.47 
78 
93 
68 

.47 
113 
91 
67 

.45 
101 
91 
67 

.25 

70 
B3 
66 

.20 
40 
96 
69 

.47 
81 
98 
69 

.51 
97 
93 
65 

.45 
70 
96 
65 

.46 
76 
94 
68 

.37 
70 
91 
67 

.31 
62 
90 
67 

.32 

51 
92 
70 

.32 

70 
75 
70 

.32 

76 
69 
67 

.36 
57 
93 
67 

.35 

5C 
93 

6: 

.30 
32 
68 
65 

.40 
46 
92 
67 

.32 

44 
101 
63 

.35 

44 
101 
70 

.40 
57 
94 
66 

.47 
65 
95 
66 

.26 

4C 
9C 
61 

.11 
62 
90 
65 

.47 
106 
90 
64 

.35 
56 

98 
70 

.37 
53 

98 
69 

.25 
4: 

9< 

61 

.31 
4C 
91 
70 

.31 
41 
92 
66 

.34 
46 
88 
65 

11.29 
1946 
92.5 

67.1 

•   •   « 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

76 
95 

74 

.37 
86 
97 
74 

.37 
96 
98 

75 

.45 

44 
100 
78 

.28 
39 

103 
78 

.45 
66 

101 
74 

.48 
56 

102 
74 

.43 
64 

102 
76 

.43 
60 

107 
77 

.36 

60 
99 
74 

.41 
50 
99 
74 

.40 
28 
96 
78 

.35 

66 
95 

74 

.12 

43 
96 
73 

.47 
58 
97 
77 

.32 

64 
95 

75 

.15 

56 
94 
77 

.33 
56 

101 
77 

.36 

63 
104 
77 

.21 
38 

101 
76 

.48 
48 

103 
77 

.42 

74 
97 
79 

.20 
25 
96 
74 

.28 
71 
96 
75 

.29 

96 
95 

75 

.24 
60 

102 
76 

.13 

37 
101 
75 

.33 
51 

IOC 
75 

.36 
9J 
98 

71 

.34 
39 
92 
71 

.30 
53 

92 

70 

10.47 
1631 
96.5 
76.2 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

92 

71 

.24 
38 
95 
71 

.19 
28 
87 

71 

.26 

45 
95 

72 

.40 
19 

102 
66 

.26 
17 

101 
72 

.31 
28 

101 
72 

.26 
33 

101 
70 

.25 

28 
96 

74 

11 
96 

74 

.28 

4 
92 
63 

.20 

4 

96 

74 

.12 
9 

90 
72 

.13 
14 
92 
72 

.15 

17 
92 
70 

.19 

t 

96 

71 

.22 

7 
99 
71 

.18 
12 
95 

73 

.34 
14 
96 
73 

.13 

9 

96 

69 

.27 
10 

102 
73 

.27 
19 

102 
74 

.41 
38 

100 
73 

.16 
22 
92 
73 

.12 
30 

87 
72 

.15 
26 
92 
75 

.25 

14 
101 
74 

.11 
11 

164 
73 

.37 
19 
99 
71 

.29 
20 
97 
68 

.25 
17 
96 
68 

7.328 

600 
96.3 
71.6 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

40 
96 
70 

.29 

50 
97 
70 

.14 
38 
87 

71 

.26 

46 
95 
72 

.29 

42 
100 
72 

.31 
43 

103 
70 

.37 

74 
100 
69 

.29 
69 

100 
71 

.29 

59 

97 
73 

.18 

27 
97 
73 

.10 
21 
92 
70 

.20 
26 
97 

70 

.12 
25 

89 
70 

.21 

31 
99 
70 

.12 
25 
94 
70 

.14 
23 
92 

70 

.19 

21 
99 
71 

.22 

25 
98 

73 

.19 
25 
98 

73 

.19 
22 

101 
72 

.27 
39 

102 
71 

.30 
49 

102 
73 

.30 
55 

98 

73 

.09 
39 
94 

74 

.46 
42 
86 

73 

.16 
36 
67 
73 

.26 

30 
99 
73 

.27 
36 

102 
72 

.26 
21 

102 
72 

.26 

23 
99 
70 

.24 
16 
99 
69 

7.19 
1120 
96.6 

71.4 

*    •   • 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.45 
49 
90 
72 

.45 
49 
92 

75 

.50 
53 

87 
70 

.25 

44 
64 
69 

.22 

41 
76 
68 

.20 
39 
95 
75 

.20 
41 
75 
68 

.15 
43 
75 
67 

.20 
25 

64 
65 

,08 
18 
76 
56 

.05 
21 
60 
61 

.15 
25 

66 
72 

.20 
36 
88 
76 

•11 

90 
71 

.32 

37 
81 
70 

.12 

20 
86 
66 

.16 
30 
65 
66 

36 
76 
68 

1? 

671 
75 

.25 

36 
89 
73 

.35 

36 

90 
70 

.26 
25 

90 
71 

.22 
35 

63 
62 

.28 
60 
92 
72 

.24 
42 
85 

75 

.25 

46 
75 
65 

.10 
IB 
88 
70 

.25 

30 
91 
75 

.30 
34 
91 

77 

.30 
35 

91 
75 

.30 
2ft 

95 

76 

7.62B 

1115 

89.8 

70.0 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
58 
91 
62 

.39 
41 
82 
59 

.01 
46 
S4 
60 

.35 

35 
Bl 
56 

.14 
33 
76 
62 

.06 
35 

83 
61 

.17 
34 
81 
62 

.22 

29 
71 
62 

.17 
26 
76 
56 

.26 

6 

75 

55 

15 
74 
54 

.16 
23 
70 
55 

.10 
32 
74 
55 

54 
75 
94 

46 
81 
56 

33 

70 
54 

43 
75 
54 

•is 

73 
57 

.29 
39 
75 
59 

.06 
45 
67 
56 

.03 
16 
89 
61 

.24 
27 
86 
60 

.38 
26 
82 
56 

.15 

61 
65 
58 

.15 
38 
60 
59 

'11 
87 
59 

.10 
36 
74 
63 

.22 
32 

BO 
57 

.15 
36 

66 
63 

.29 
24 
85 

60 

.20 

17 
81 
59 

6.128 
1064 
79.0 
58.2 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

93 

67 

.51 
143 
88 
67 

.60 
145 
90 
65 

.26 
88 

85 
66 

.17 
58 
92 
67 

.16 
42 
96 
70 

.30 
70 
86 
66 

.25 

54 
96 
69 

.44 
80 
92 
65 

.28 
65 

86 
67 

.31 
75 
91 
67 

.15 

73 
86 
68 

.38 
96 

91 
68 

.23 

62 

101 
73 

77 
87 
66 

.17 
56 
96 
68 

.39 

66 
92 
72 

.24 
BO 
89 
68 

.38 
73 
89 
66 

.27 
70 
94 
66 

.35 

48 
96 
66 

.33 
65 

100 
71 

.40 
91 
92 
68 

.32 

54 
103 
73 

.30 
119 
89 
67 

.23 
92 
9J 
69 

.12 
67 
66 
68 

.27 
66 
92 
67 

.34 
42 
93 
66 

.32 
90 
92 
66 

.33 

39 
96 
68 

9.438 
22378 
92.2 
67.9 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.53 

14 
96 
64 

.34 
50 
93 
63 

.30 
49 
95 
65 

.70 
39 
89 
67 

.17 
21 
66 
64 

.39 
86 
87 
62 

.42 

10 
94 
64 

.43 
32 
92 
66 

.36 
32 
93 
66 

.27 
48 
87 
63 

.36 
30 
87 
62 

.31 

7 
89 
65 

.27 
78 
94 
63 

.29 

4 

95 

62 

.34 
28 
95 
62 

• 
• 

.74 
71 
95 
63 

.23 

74 
92 
64 

.32 

14 
86 
64 

.35 
39 
91 
65 

• 
t 

.71 
21 
96 
67 

.42 
36 
96 
66 

.41 
49 
93 
64 

.49 
73 
91 
64 

.19 
55 

67 
60 

.78 
192 
78 
60 

.97 
5 

75 

64 

.19 

3 
87 
65 

* 
« 

.98 

4 
92 
64 

11.48 
1165 
90.4 
63.9 

•    *    * 

EDWARDS  Plateau   06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.63 
116 
93 
64 

.56 

142 
89 
66 

.53 

158 
86 
66 

.14 
68 
83 
66 

.13 
63 
77 
67 

.50 
69 
90 

65 

.52 

91 
90 
65 

.29 

62 
92 
66 

.44 
64 
90 
69 

78 

78 
66 

.12 

74 
79 
66 

.12 

a6 

78 
65 

.13 
89 
85 
65 

.24 

112 
67 
68 

.24 
90 
69 
67 

1? 
69 
67 

.38 
SO 
92 
66 

.18 
50 
85 
66 

.29 

64 
89 
67 

.32 

78 
90 
67 

.30 
69 

90 
67 

.37 
74 
92 
67 

.31 
63 
93 
68 

.26 
42 
88 
66 

.29 

91 
89 
66 

.43 
93 
91 
69 

.30 
93 
87 
68 

.35 

80 
90 
67 

.33 
S3 

92 
67 

.32 

48 
93 
68 

.25 
62 
92 
67 

9.978 
2567 

88.0 
66.6 

SAN  ANCELO  DAM 

EVAP 
WIND, 
MAX 
MIN 

.61 

.58 
HI 
94 
69 

.59 

115 
94 
66 

.27 
72 
84 
69 

.13 
53 

11 

.45 
74 
91 
68 

.57 
93 

:? 

.38 

44 
94 
67 

74! 

58 

75 
67 

.24 

72: 

J? 

54 
77 
68 

.04 
91 
76, 
68 

.23 

86 
87 
70 

.36 
67 
94 
70 

.40 
59 
94 
67 

.33 

50 
95 
67 

.33 

56 
94 
68 

.18 
50 
88 
66 

.28 

50 

It 

.30 
45 
86 
70 

.35 

60 
96 
71 

.28 
36 
98 
70 

.26 

66 
89 

67 

.37 
101 
93 
68 

0 

70 

.26 

49 
93 

71 

.34 
23 

9T 
71 

.30 
57 

70 

.36 

45 
98 
71 

.37 
64 
94 
71 

10.498 
1963 
90.9 
68.8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
tUCUST 


D.y 

Ol  Month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

/vust:n  WSO  &P 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
62 

100 
69 

.42 
85 
95 
69 

.19 
70 
89 
69 

.09 
83 
79 
69 

.21 

54 
95 

73 

.37 
38 
98 
70 

'll 

.31 
60 
98 
71 

.24 

73 
92 

71 

.24 
59 
93 

71 

.30 
54 
89 

75 

.19 
35 

88 
73 

.13 
53 

97 
70 

.23 

72 
91 

74 

.23 

57 
94 
70 

.31 
46 
96 
68 

.31 

37 
96 
68 

.19 
34 
95 
70 

.26 

40 
96 
69 

.24 

42 
97 
71 

.30 
48 

101 
75 

.35 

71 
100 
72 

.40 
37 
96 

71 

.21 
66 
94 
71 

.31 

105 

92 

70 

.32 

74 
95 

74 

.30 
38 
96 
73 

.26 
31 
99 

73 

.30 
42 
99 

73 

.40 
37 
99 
73 

.24 
34 
97 
72 

8.45 
1724 
95.0 
71.2 

8EEVILLE  5  NE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.06 
69 

102 
73 

.16 
99 
94 

74 

_ 

50 
84 
72 

.50 
47 
87 
72 

.15 

57 
96 
74 

.24 

19 

101 
73 

73 

.18 
47 
99 

74 

.26 

36 

97 
74 

.24 
53 

91 
74 

.29 
29 

91 
74 

.43 
57 
92 
74 

.08 
41 
92 

74 

.42 
43 

97 
74 

.27 
45 
97 
75 

.23 
23 
95 

74 

.21 
26 

97 
74 

.26 

31 
98 
73 

.25 

41 
97 
73 

.13 
21 

91 
73 

.24 
28 
97 
74 

.28 

36 
100 
74 

.30 
45 

101 
75 

.31 
64 

100 
75 

.33 

79 
92 

75 

.29 

76 
94 
75 

.27 

30 
96 
74 

.27 
31 

100 
74 

.18 

41 
99 

74 

.13 
15 

IOC 
74 

.49 

19 
100 
72 

7.888 
1351 
96.0 
73.8 

CANYON  OAN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.'^0 
80 
99 
71 

.39 
94 
95 
72 

.23 

67 
87 
71 

.19 
99 

80 
71 

.26 
73 
95 
73 

.31 
65 
97 
71 

"64 

.29 
70 
99 

73 

.25 
64 
95 
73 

.25 

67 
94 
74 

.28 

48 
85 
73 

.08 
38 
86 
72 

.22 

72 
91 
73 

.32 

70 
96 

74 

.29 

40 
96 
72 

.23 

34 
98 
69 

.23 

28 
94 
70 

.16 
25 
92 
69 

■11 
97 
69 

.14 
39 
95 

71 

.22 

41 
96 
72 

.34 
51 
99 
75 

.35 

38 
96 
72 

61 
95 
68 

.37 
93 
93 
70 

.32 

70 
95 
75 

.30 
49 
97 
74 

.28 
29 

97 
73 

.34 
30 
99 
73 

.32 

29 
100 
74 

.28 

30 
97 
71 

8.61B 
1697 
94.5 
71.9 

SDMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

* 

.23 

13 

.17 
11 

.11 
6 

.26 
3 

.30 
0 

.33 

.31 
3 

.23 

6 

.17 

.19 

1 

.17 
0 

.26 
3 

.20 
8 

.33 

0 

.21 

0 

.28 
0 

.30 
6 

.35 
4 

.30 
2 

.31 
3 

.33 

9 

.39 
13 

8 

.23 
6 

.37 
2 

.17 
0 

.22 

1 

.26 

1 

.27 
0 

.23 

0 

8. 048 
119 

*   •   * 
UPPER  COAST        Oe 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

UO 
97 
75 

.32 

138 
95 

74 

.61 
145 
90 
67 

.06 
87 
94 
72 

.27 
48 

100 
74 

.29 

82 
98 

74 

.31 
81 

100 
75 

.37 
101 
87 
75 

.15 
77 
98 
75 

.28 
99 
96 

75 

.25 

80 
98 

75 

.30 
100 
100 
74 

.35 

120 
100 
75 

.20 
75 
96 
76 

.30 
85 
95 
72 

.20 
80 
95 
70 

.23 
94 
95 
74 

.31 
97 
97 
75 

.46 
93 
97 
74 

.29 
86 
97 
74 

.30 
102 
98 
76 

.37 
121 
101 
77 

.42 
129 
99 
76 

.42 
171 
99 
77 

.39 
177 
97 
77 

.39 
163 
98 
77 

.34 
88 

100 
74 

.29 

95 
99 

74 

.33 

74 
100 
76 

.26 

80 
97 
69 

.42 

96 
69 

9.73 
32148 
97.1 
74.1 

THOMPSONS  3  WSH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

«2 
98 

73 

.29 

46 
97 
74 

.20 
51 
92 

74 

.08 
44 
84 
74 

.15 
30 
97 
73 

.34 
17 
99 
74 

.28 
26 

101 
73 

.21 
25 
98 
75 

.17 
23 
94 
74 

.14 
25 
94 
74 

.10 
32 
90 

74 

.12 

24 
91 

75 

.26 

30 
98 

74 

.17 
32 
99 
75 

.18 
41 
95 
70 

.21 

40 
98 

70 

.31 

27 
97 
72 

.14 
27 
96 

74 

.16 
26 
93 
73 

.10 
28 
89 
73 

.19 
22 

98 

74 

.27 
31 

101 
75 

.27 

35 
99 

76 

.21 

33 
95 

77 

.21  .06 
41   39 
93   93 
76   75 

.29 

21 
97 
73 

.30 
30 

100 
73 

.24 
49 
98 
74 

.28  .30 
sa  37 
96^   93 
70   70 

6.45 
1024 
95.6 
73.6 

•    •    * 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 
23 

106 
75 

.36 

37 
101 
74 

.32 
46 
97 
74 

.24 
28 

100 
74 

.35 
36 

101 
78 

.32 

19 
105 
73 

.35 
23 

104 
73 

.38 
26 

103 
75 

.25 

27 
98 
76 

.19 
3S 

90 
77 

.21 

24 
91 
75 

27 
94 
75 

.31 
37 

104 
75 

.33 

34 
103 
77 

.31 
23 

106 
76 

.28 

18 
105 
75 

.33 

17 
105 
75 

.40 
12 

101 
75 

.30 
21 

105 
75 

.22 
22 

104 
75 

.26 
11 

105 
75 

.30 

8 

108 

75 

.29 
9 

109 
76 

.30 
27 

108 
76 

.49  .33 

32   40 
105  103 
76   78 

.35 

32 

104 
78 

.30 
16 

104 
75 

.27 
U 

104 
75 

.26  .29 

9   14 
106  104 
77   75 

9.628 

744 
102.7 
75.4 

«   •    * 
LOMER  VALLEY        10 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 
78 
98 
75 

.32 

66 
98 

74 

.21 
44 
95 
75 

.29 
30 
95 

76 

.36 

100 
100 
75 

.21 
35 

99 

74 

.35 

49 
99 

75 

.34 
64 
97 
76 

.25 

67 
97 
76 

.27 
62 
98 

76 

.36 

59 
101 
76 

.39 

67 
100 
75 

.90 
64 
99 
76 

.49 

61 
98 
76 

.15 
36 
99 
74 

.27 

37 
lOO 
75 

.27 
46 

100 
75 

.23 

49 
96 
75 

.19 
36 
95 
73 

.15  .27 
33   32 
94   99 
73   74 

.38 
66 
95 
73 

.41 
77 
98 
74 

.35 
90 
97 
77 

.3! 

9! 
9( 
7i 

.38 

77 
100 

.34 
51 

100 
77 

.29 

43 
101 
73 

.36 
47 

101 
73 

.25  .34 
32   41 
100  101 

74]   72 

9.59 

1738 
98.5 
74.9 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

0) 

Day  of  month 

1 

Station 

a 

UN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

8AM 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

64 

65 

65 

68 

66 

68 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

65 

66 

65 

68 

65 

65 

67 

66 

67 

66.1 

LUieOCK  9  N 

4 

MAX 
KIN 

92 

81 

91 
81 

89 
78 

84 

77 

82 

74 

84 
74 

82 

73 

84 
71 

82 

72 

78 

71 

82 

71 

82 
74 

79 
74 

78 
74 

82 

71 

64 
72 

82 

73 

80 
73 

82 
73 

84 
73 

86 

75 

82 
73 

82 

72 

84 
72 

76 

71 

71 
68 

69 
65 

78 
68 

80 
70 

72 

- 

61.6 
72.9 

8 

MAX 
MIN 

88 
82 

88 
82 

86 

80 

84 
79 

80 

77 

81 

77 

79 
76 

80 

73 

79 
74 

77 
74 

75 
75 

80 
75 

77 
75 

77 
75 

79 
73 

80 

74 

80 
75 

78 
75 

79 
75 

81 
75 

62 

77 

60 
75 

79 

75 

79 
74 

78 
73 

73 
71 

71 
69 

74 
69 

75 
7i 

72 

. 

79.3 
74.9 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

MIN 

HI 
80 

104 
SO 

108 
77 

104 
77 

112 
78 

111 
79 

no 

80 

103 
62 

101 
61 

109 
82 

114 
82 

112 
83 

115 
83 

112 
62 

116 
81 

116 
82 

115 
79 

105 
80 

105 
78 

107 
75 

117 
77 

116 
79 

115 
81 

111 
62 

111 
62 

117 
81 

110 
62 

120 
80 

117 
61 

117 
82 

lis 

79 

111.6 
60.2 

4 

MAX 
MIN 

103 
83 

97 
83 

94 
80 

97 
60 

103 
81 

103 
82 

102 
84 

100 
89 

96 
84 

100 
84 

104 
84 

102 
85 

103 
66 

102 
86 

103 
65 

103 
65 

99 

83 

95 

84 

94 
62 

95 
79 

104 
81 

104 
84 

103 
85 

101 
66 

100 
86 

104 
65 

98 
66 

104 
65 

103 
66 

102 
86 

103 
85 

100.7 
84.0 

8 

MAX 
MIN 

99 

85 

93 
35 

91 
82 

92 
83 

92 
82 

97 
83 

98 
85 

97 
86 

95 
81 

96 
85 

100 
85 

99 
87 

100 
87 

99 
87 

99 
67 

98 
87 

95 
84 

93 

65 

90 
64 

92 

82 

99 
62 

100 
86 

100 
87 

98 
87 

97 
87 

100 
92 

95 
88 

99 
66 

98 
87 

98 
68 

99 

67 

96.7 
85.5 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READING  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOILi  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   READINGS  FROM  A 
BESTELLZEICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS  BELFORT 
DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
-  275   - 


STATION  INDEX 


— ^ 

P 

U 

g 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

u 

TIME  AND 

2 

0 

g 

§ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

OBSERVER    j 

Q 

§ 

i 

i 

1 

1 

1^ 

Q 

"* 

B 

0. 

M 

OOIS 

SI 

MALE 

39  90 

101  90 

J399 

"ba 

M.  0.  HOOD 

ABILENE  NSO  AP        H 

0016 

02 

TAVLOR 

32  29 

«  41 

1784 

MIO 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ACKBRLV  I  HSh 

003b 

01 

MARTIN 

32  31 

lOl  44 

2670 

7A 

HARREN  ZANT 

4n4MSviLi.r 

OOSO 

06J  LAMPASAS 
0^  SHACKELFORD 

31  18 

98  10 

1072 

BEN  I.  LONG 

(iLBANY 

0120 

32  ** 

99  18 

1438 

7A 

7A 

JOHN  0.  WlLLETT,  J«. 

ALEOO  *  SE 

oii» 

03 

PARKER 

1! 

32  39 

97  J* 

790 

7A 

CHESTER  WlLEY 

ALICE 

0144 

JIH  WELLS 

27  ** 

98  0* 

201 

6A 

GILBERT  H.  CORDON 

ALPINI 

OITA 

o; 

BREWSTER 

30  21 

103  40 

**ao 

7* 

7A 

7A 

WAYNE  HALE 

ALPINE  10  SW 

0179 

BREWSTER 

30  16 

103  47 

9030 

JAY  ATKINS 

ALTO  9  IM 

0190 

0* 

CHEROKEE 

31  36 

99  08 

280 

7A 

MRS.  MAYBELL  RELLUM 

ALVIN 

020* 

06 

BRAZORIA 

29  29 

99  19 

94 

BA 

8A 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORO  •  Nl 

0206 

o: 

WISE 

li 

33  23 

97  39 

1039 

U  S  FOREST  SERVICE 

0211 

POTTER 

39  1* 

101  42 

9607 

HID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMISTAO  0*H 

022S 

06 

VAL  VEROE 

11 

29  28 

101  02 

1157 

6A 

8A 

INT  ftOUNDRV  ♦  WTR  COMM 

ANANUAC  TBCD 

0239 

CHAMBERS 

29  *T 

94  40 

BA 

ANAHUAC  TBCO 

ANDERSON 

02*A 

c* 

CRIMES 

30  29 

99  99 

390 

9P 

5P 

WILLIAM  J.  BARCER 

02*6 

WILLIAMSON 

30  *7 

97  92 

1026 

7A 

LAWRENCE  1.  OUNLOP 

02«B 

ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLE TON  2  W 

029r  Oei  BRAZORIA 

29  09 

99  27 

27 

8A 

8A 

CITY  OF  ANGLETON 

0262 

03|  COLLIN 

19 

33  21 

96  Si 

67* 

7A 

JESSE  T.  VANOAORIFF 

ANSON 

026B 

02'  JONES 

32  *9 

99  5* 

1700 

5P 

9P 

C.  M.  RICE 

ANTELOPF 

02T1 

JACK 

I! 

33  26 

96  22 

1077 

7A 

HACK  H.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302 

ARANSAS 

27  99 

97  08 

18 

6P 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  ML  REFUGE 

0305 

0' 

ARANSAS 

2B  16 

96  *8 

19 

9P 

3P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITY 

0313 

03 

ARCHER 

33  39 

96  37 

1060 

^P 

CORDON  ELMORE 

ARLINCTDN 

0337 

03 

TARRANT 

32  ** 

97  07 

630 

7A 

CHARLES  T.  HAHKES 

ARMSTRONG 

03*2 

0* 

KENEOV 

26  96 

97  *8 

29 

6P 

6P 

HAZEL  W.  PELHAM 

ASPERMONT  2  SSM 

035* 

02;  STONEWALL 

33  06 

100  1* 

1730 

7A 

7A 

C.  G.  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0*<  HENDERSON 

1! 

32  10 

95  90 

*39 

7P 

DR.  OWICHT  A.  JONES 

ATLANTA  «  MSW 

QUOt 

0* 

CASS 

10 

33  06 

94  1* 

306 

7A 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  use  AP          R 

0*26 

07 

TRAVIS 

» 

30  IB 

97  *2 

597 

MIO 

MIO 

7i| 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AVALON 

03 

ELLIS 

I! 

32  12 

96  *7 

333 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

0*76 

03 

CALLAHAN 

32  2* 

99  29 

1760 

7A 

B.  C.  CHRISMAN 

BAKFRSFIEIO 

0*62 

09 

PECOS 

S 

30  93 

102  18 

2930 

9* 

9A 

CLYDE  CRAVES 

BALLINCER  1  SW 

0*93 

OZ 

RUNNELS 

3 

31  ** 

99  58 

1575 

6P 

HAOm  STATION  KRUN 

BALHORHEA 

0*96 

09 

REEVES 

9 

30  99 

103  49 

3220 

8A 

8A 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

BANKEHSMITH 

0509 

06 

KENDALL 

i 

30  08 

98  49 

1740 

: 

ELROV  SCHNELLE 

BARRMFlL  OAM 

0518 

03 

ELLlS 

iJ 

32  16 

96  38 

*6l 

eft 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATEMAN  RANCH 

0556 

021  KING 

33  39 

100  09 

1610 

7A 

: 

FRED  ALLBRIGHT,  JR. 

batesvule 

0500 

09  2AVALA 

? 

26  97 

99  37 

79* 

6A 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0969 

08.  MATAGORDA 

* 

26  99 

99  98 

*B 

BA 

8A 

: 

CHARlES  SLATER 

8AVTQHN 

0586 

081  HARRIS 

9*  56 

9P 

INACTIVE  4/14/72 

BEAUMONT  PILTER  PLANT 

0611 

08<  JEFFERSON 

30  06 

94  06 

2( 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

0639 

0*'  GRIMES 

30  *7 

99  97 

339 

8A 

HOWELL  STUCKEY 

BEEvlLLE  5  NE 

0639!  07  BEE 

5 

28  27 

97  *2 

295 

8A 

AA 

8a 

TEXAS  AGRl  tXP  STATION 

belton  dam 

0669 

03|  BELL 

1 

31  06 

97  29 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6ENAVI0FS 

0689 

O-^  DUVAL 

5 

27  3b 

96  23 

3e( 

RUBERTA  R.  8AZAN 

BENAVIDES  NO.  I 

0690 

09-  OUVAL 

9 

27  36 

98  25 

379 

6A 

TfllUNFO  P  TORRES 

BENBRflOx  BAM 

031  TARRANT 

19 

32  39 

97  27 

770 

BA 

PRO  ENC-6EN8R0OK  PROJ  0 

BENJAMIN  *  SSE 

070* 

02|  KNOX 

1 

33  32 

99  46 

1403 

7A 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3    £NE 

0736 

061  BURNET 

1 

30  *3 

96  01 

1139 

7A 

: 

WILSON  KlQSE 

alC  LAKf 

0776 

06^  REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2680 

: 

CITY  OF  elG  LAKE 

BTC  LAKE  WO  2 

0779 

06^  REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2690 

SA 

8A 

|c 

BIC  SPRlNfi  FIELD  STA 

078* 

Oil  HOWARD 

32  16 

ICl  29 

2*60 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIO  SPRINC 

0766 

°i 

HOWARD 

3 

32  15 

101  27 

2500 

BA 

8A 

CITY  OF  BIG  SPRINt. 

BIG  HELLS 

DIMMIT 

( 

28  35 

99  34 

510 

HERBERT  T.  STANFtELD 

BLANCO 

0632 

06 

BLANCO 

30  06 

96  25 

1390 

7A 

7A 

ROY  H  BYARS 

BLEHETT  3  NH 

0BS2 

06 

UVALDE 

1 

29  14 

100  06 

970 

8A 

MRS  LLOYO  klHKPATRICK 

BLOYS  CAMPGROUND 

0861 

09 

JEFF  DAVIS 

30  32 

104  08 

3760 

aA 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0866 

07 

LEE 

» 

30  23 

97  09 

*69 

7A 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

KENDALL 

13 

29  *7 

96  ** 

1*2Z 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWARZ,  JR. 

eON  HIER 

0917 

NEWTON 

12 

30  ** 

93  39 

87 

7A 

DRMAL  K  FRANKS 

BONHAM 

0923 

FANNIN 

33  36 

96  11 

966 

6P 

7A 

BONITA 

0926 

MONTAGUE 

33  *6 

97  36 

976 

R.  D.  TOMPKINS 

BOOKER 

094* 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  28 

100  32 

2760 

7A 

EDGAR  W  COOK 

800UILLAS  RANGER  STA 

0950 

BREWSTER 

29  11 

102  58 

1880 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

80RGER  3  W 

0058 

01 

HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

6P 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOMIE 

098* 

03 

MONTAGUE 

19 

33  3* 

97  91 

HI! 

6P 

7A 

ORAN  C.  STOVALL 

BOXELOER 

0991 

RED  RIVER 

10 

33  29 

94  53 

390 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BDYO 

0996 

03 

WISE 

19 

33  05 

97  34 

705 

7A 

7A 

JOE  BOB  UNGER 

BRACKETTVlLLE 

lOOT 

06 

KINNEY 

a 

29  19 

100  24 

1120 

SA 

SA 

FRANK  0.  SANCHEZ 

BRAOV 

loir 

MCCULLOCH 

3 

31  07 

99  21 

1768 

c 

DON  FREEMAN 

BRAVO 

1033 

01 

3 

35  39 

103  00 

*160 

6P 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRArOS 

1039 

PALO  PINTO 

32  40 

96  07 

612 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BRECrtENRIOCE 

10*2 

03 

STEPHENS 

1 

32  46 

96  5* 

MIO 

HID 

ECTOR  8.  FIELDS 

BRENONO 

10*9 

0*i  ROBERTSON 

1 

31  10 

96  40 

*70 

8A 

MRS  MARIE  E  KOTCH 

BRENHAH 

10*6 

071  WASHINGTON 

30  09 

96  24 

353 

W.  G.  STEIN 

BRICE 

105T  021  HALL 

10 

3*  43 

100  54 

2240 

: 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

WISE 

19 

33  13 

97  *5 

815 

74 

7A 

MRS.  BETTY  HENBREE 

8RIGGS 

1066 

06 

BURNET 

1 

30  33 

97  56 

1090 

CARL  A.  STEWART 

BRITTON 

1081 

03 

TARRANT 

15 

32  33 

97  0* 

560 

: 

HILTON  R  CILREATH 

BRONSON 

1094 

SABINE 

31  21 

9*  01 

323 

7A 

LESTER  E.  SISK 

BROHNFIfLD  NO  2 

1128 

TERRY 

33  U 

102  16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROWNSVILLE  HSO  AP     R 

1136 

CAMERON 

11 

25  5* 

97  26 

19 

MID 

MID 

:   HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOOwNwOOD 

1138 

03 

BROWN 

3 

31  *3 

98  59 

1439 

8i^ 

8A 

RADIO  STATION  KBWD 

BUFFALO 

1188 

LEON 

31  28 

96  03 

360 

BA 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

BULER  ••  NNM 

1203 

OCHILTREE 

2 

36  11 

100  50 

2970 

7A 

H  B  URBAN 

BULVEROE 

1219 

07 

COMAL 

98  27 

8A 

LAURA  0.  WOOD 

BUNKER  MILL  5  N 

122* 

DALLAM 

36  12 

102  52 

4370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

BURKETT 

1239 

02 

COLEMAN 

3 

32  00 

99  14 

1545 

7A 

MRS  NINA  WALKER 

BURlESON  Z    SSW 

12*5 

03 

JOHNSON 

i; 

32  31 

97  20 

76Z 

7A 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  wSW 

12*8 

03 

MILAM 

31  00 

406 

7A 

MRS.  ANNIE  C.  KLEIN 

BURNET 

1250 

06 

aURNET 

98  1* 

1320 

4P 

CITY  OF  BURNET 

BUSHLANf)  1  WSW 

1267 

01 

POTTER 

2 

35  U 

102  05 

c 

USDA.  ARS 

CALDWELL 

131* 

BURLESON 

30  32 

96  *2 

7A 

CHALMERS  E.  TERRV 

CAMERON 

13*8 

03 

MILAM 

1 

30  51 

96  59 

6P 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1398 

REAL 

29  40 

100  01 

1470 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

1*12 

HEMPHILL 

35  55 

100  22 

2335 

9P 

3P 

WILSON  CRAWFORD 

CANDELAPIA 

1*16 

PRESIDIO 

11 

30  09 

10*  *1 

2879 

7P 

7P 

MISS  FRANCES  E  MDWARO 

CANTON 

1*25 

0* 

VAN  ZANDT 

12 

32  33 

99  52 

50* 

74 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANVON  DAH 

1*29 

07 

COMAL 

« 

29  52 

98  12 

1000 

8A 

64 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

1*30 

01 

RANDALL 

10 

3*  59 

101  55 

3577 

*P 

4P 

JAMES  H.  ALEXANDER 

CANYON  DAM  NO  I 

1*31 

07 

COMAL 

29  91 

98  17 

96( 

ARTHUR  W.  N£Y 

CANYON  DflH  NO  Z 

1*32 

CDMAL 

1, 

29  50 

98  21 

RUDOLPH  PIJCGENPOHL 

CANYON  DAM  NO  3 

1*33 

07 

COMAL 

29  57 

98  2* 

126C 

RALPH  SCHAEFERKOEIER 

CANYON  OAK  ND  * 

1*3* 

COMAL 

« 

29  59 

98  22 

1093 

MRS.  E.  A.  PALM 

CANVON  TAM  NO  S 

1*39 

07 

COMAL 

* 

29  59 

98  21 

1002 

WALDIE  K.  WUNDERLICH 

CANVON  DAV  ND  6 

COMAL 

29  97 

98  18 

1137 

HERMAN  LUEHLFINC 

CANYON  OAH  NO  T 

1*38 

07 

COMAL 

29  99 

98  13 

978 

NELDA  M.  HALM 

CARRIIO  SPRINGS 

1*86 

DIMMIT 

8 

28  31 

99  92 

600 

7A 

7A 

INACTIVE  6/30/72 

Carroilton 

1*90 

03 

DALLAS 

15 

32  97 

96  94 

520 

DAN  MOSLEV 

CARTA  VALLEY 

1*92 

06 

EDWARDS 

11 

29  *e 

100  40 

1898 

9P 

cahtnace 

1900 

PANOLA 

32  10 

9*  21 

317 

6P 

CITY  OP  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

1911 

STERLING 

3 

31  38 

101  02 

2190 

CLINTON  HODGES 

CASTELL 

1921 

LLANO 

30  *2 

98  57 

1205 

WILLARO  E.  DALCMAU 

CATARINA 

1926 

DIMMITT 

B 

28  21 

99  37 

594. 

5P 

c 

HARCUERITE  BURNS 

CELINA 

1573 

03 

COLLIN 

33  19 

96  *7 

686 

SAMUEL  H.  KtRR 

CENTER 

1576 

0*i  SHELBY 

12 

31  48 

9*  10 

329 

7A 

JAMES  w.  FORBES 

CENTER  CITY 

1360 

31  28 

1370 

DARREL  HEAD 

CENTERVILLE 

1996 

0*  LEON 

" 

31  16 

95  59 

330 

64 

J.  E.  DICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1629 

03  ERATH 

1 

32  09 

97  59 

1189 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNINC 

164.6 

01,  HARTLEY 

35  41 

102  20 

3600 

C.  E.  CARCILL 

CHANNINC  NO.  2 

01  HARTLEY 

35  41 

102  20 

3790 

BA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

165i:  071  NUECES 

27  35 

97  27 

29 

9P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  S  NNW 

1*63;  091  ATASCOSA 

8 

28  96 

96  45 

**1 

*P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIDE 

167l|  or   CDNZALES 

* 

97  2* 

250 

EARL  L.  FREEMAN 

CHILORESS  3  WSH 

1696|  02j  CHILDRESS 

10 

3*  29 

100  19 

19*0 

MRS  LELAND  M  ROTHWELL 

CMILORESS  FAA  AP 

1698 

02  CHILDRESS 

10 

3*  26 

100  17 

1951 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701 

02  HARDEMAN 

10 

3*  19 

99  31 

1400 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISDS  BASIN 

1715 

OS  BREWSTER 

29  16 

103  16 

5300 

8A 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOLO  CREEK 

17*1 

07  KARNES 

13 

29  01 

97  56 

302 

ICNATI  L.  MUTZ,  JR. 

CLARENDON 

1761 

02<  DONLEY 

10 

3*  56 

100  53 

2700 

7A 

TONMIE  C.  SAVE 

CLABKSVILLE  2  NE 

17721  0*'  RED  RIVER 

10 

33  38 

95  02 

4*5 

6P 

BILLY  R,  HINES 

CLABKSVILLE  1  H 

17T3  0*  RED  RIVER 

10 

33  37 

95  0* 

4Z6 

RAYMOND  R.  HAHILTON 

CLAUDE 

1778  01  ARMSTRONG 

10 

35  07 

101  22 

3390 

L.C.  TINS 

CLEBURNE 

1»00;  031  JOHNSON 

32  20 

97  2* 

783 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

1810  08|  LIBERTY 

1* 

30  22 

95  09 

196 

CHESTER  V,  ELLISOR 

CLIFTON  10  E 

1623  03|  BOSQUE 

I 

31  *B 

97  26 

665 

E.F.  THIELE 

CLOOINe 

18381  OS!  FORT  BENQ 

1* 

29  *Z 

99  41 

87 

FRAKK  •>.  HATKINS 

COlDSPRINC  5  SSw 

1670 

0* 

SAN  JACINTO 

" 

30  32 

99  09 

394 

LEROY  S.  DABNET 

OLDWATER  3  W 

nLEMAN 

OLIEGE  STATION  FA 

OtORAOn  ClTv 

□lumbus 

OMANCHE 

DNCORD 

ONIEN 

ONROE 

OOPER 

OPE  RANCH 

OPPERAS  COVE 

ORNUOA^  SERVICE  S 

URPUS  CHRIST! 

OflPUS  CHRISTI  WSO 

OR<;iCANA 

ORYELL  CITY 

□TTONwnOO 

CUERO  3 

E 

CYPRESS 

1  SW 

DACUS 

DAINGFR 

lELO  9 

DALLAS 

SO  AP 

DANEVAN 

2  SE 

DARROUZETT 

OAVILIA 
DECATUR 

2  SSW 

DEKALB 

DEL  RID 

WSO  AP 

OENISON 

DAM 

OENTON 

SE 

DEWEYVI 

LE  5  S 

E  2  W 

OICKENS 

DILLEV 

DIME  80 

OIMMITT 

6  E 

DIMMITT 

DOOLE  6 

nne 

DUNCAN  ' 
OJNOEE  I 
EAGLE  L 
EAGLE  M 
EAGLE  P. 
EASTLANI 
EDEN  1 


ENGELHAN  GARDENS 


R  OAKS 
RFIELO 

CON  OAf 

RANCH 
3  ESE 

i; 

CIT> 
RSVI 

4  USk 
LE 

ISCHEHS  STORI 


UOHOT  1  N 
lOHENCE  3  SE 
LORESVlLLE 
LOYOADA 


lEOERlCKSBUHC 


ESTON  WSO  CI 
EN  CITY  I  E 
EN  CITY  16  E 

iTESVILLE 
.EORGETOWN 

■  EORCE  WEST 
.IDOINCS 

LHER  2  M 

RVIN 

AOEWATER 

EN  ROSE  2  w 
GOLD 

CntDTHWAITE    2    N 
GOLIAD 
GOLIAD    1    SE 


2820 
2902 
29u6 
2»17 

2925 

3005 
3033 
3038 
30*7 
3060 
3063 
3065 
3OB0 

3112 


COlEHAN 
BRAZOS 

MITCHELL 
<7|  COLORADO 


390B  I 
3325  I 

3946  ( 
3997  ( 
3965  ( 
3991  ( 
3605  I 


DELTA 
STERLING 


CORTELI 
HUDSPETH 
NUECES 
NUECES 
NAVARRO 
03|  CORVELL 
061  GILLESPIE 
LA  SALLE 

LA  SALLE 


03  CALLAHAN 

02  FOARD 
09  ZAVALA 
07  DEWITT 
OBJ  HARRIS 

MONTGOMERY 
MORRIS 

HARTLEY 
03|  DALLAS 
WHARTON 
LIPSCOMB 


ORANGE 

0*1  CHEROKEE 

DICKENS 

09|  FRIO 

07  LEE 

CASTRO 
CASTRO 


LEICHER 

03|  ARCHER 
COLORADO 


CONCHO 
CONCHO 
JACKSON 
VAN    ZANDT 


ILEICMER 
ILEICMER 
iLElCHER 


FLOYD 

LIPSCOMB 
MONTAGUE 


COLLIN 

NAVARRO 

IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

GALVESTON 

GLASSCOCK 

STERLING 

CORVELL 


LIVE  OAK 

LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 


33  *0 
32  07 
32  10 


4  29  05 

14  29  56 

14  30  26 

32  55 


36  26 

31  50 
30  39 

32  23 


33  16 
31  35 

36  14 
30  19 


29  22 
33  49 
33  12 
33  31 

30  14 
7)  31  92 

33  37 


3*  33 

31  29 

30  03 

29  23 


32  S3 

28  42 
32  2* 
31  13 

31  13 
26  98 

32  29 

29  12 


30  21 

32  52 

26  09 

26  20 


33  29 

32  06 

30  36 

31  15 
30  56 
30  23 
30  52 

32  50 


30  16 
28  59 
27  53 


32  ** 

31  09 

32  32 
32  1* 
30  21 
30  29 
26  *0 
28  36 


102  33 

96  91 

96  11 

100  19 


96  20 
101  56 

100  31 


96  56 

96  20 

97  28 

100  29 


194   3P   7J 


300   5P   5P   9P 


5Z0 

2070 
2690 
2530 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


HID    MIO 
8A      6A 


FRANKLIN  CHAPMAN 
MRS  HELBA  R.  STEVENS 
U  S  FED  AVIATION  ACENC 
BUFORD  H  RICH  JR 
ERWJN  J.  KNIPPEL 
ELTON  K.  nc  CULLOUCH 
HERRELL  F.  FOUST 
JAMES  C.  TAYLOR 
JESSE  C.  DAVIS 
C.W,  PULLEN 


OOIE  L. 
LINDON  I 

JOHN  W  I 


RIDGES 


VIN  C.  MUELLER 


JAMES  H.  GI8RS 
CITY  OP  CROSBYTON 
F.  C.  NEWTON 
CHESTER  GLOVER 


JOHN  8.  HOLDSWORTi 
(ADIO  STATION  KCFI 
JOHNNIE  W.  OOLEN 


U  S  FED  AVIATION  AGEN 
NATl  WEATHER  SERVICE 

JOHANNA  M.  ALLENSON 
M.  M,  ALTHILLER 

ETOIl E  H.  MUORE 

MRS,  MARY  M.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL  WEATHER  SERVICE 

U    S   CORPS   ( 


OF    DENTON 


JACKSON  8.  NIXON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 
JOHN  W.  THOHASON 
SAM  L.  PORTER 

KATHRYN   S.    OEWOODY 

J.  A.  POLANSKV 

EDWIN  RAHEY 

HOWARD  V.  COOK 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

W.  E.  TEN  ETCK 

JOHN  F.  HENKWAUS 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

RADIO  STATION  KDOO 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 


G.  H.  SPISER 
GLENN  V.  MC  CORD 
MRS  IDA  BERRVHILL 

MRS  CHRISTINE  T  HUl 

orElla  c.  sparkhan 
natl  weather  servii 
gail  mittel 
jack  wade 

H.  C.  WALKER 

MRS  RUBY  E.  COATS 


INACT 


1/70 


S.  L.  BRUNSON 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  HACIAS 

PAUL  H.  MCNINCH 

CLOIS  MULLEN 

INTNL  BNORV  -MTR  COHN 

BRIAN    D.    MCNEAL 

BONNIE    SKLOSS 

CHARLES    J.    RUE 

MRS    LQRINE    R    JENKE 


BERNARD  8.  aOTKIN 
F.  F.  PECHACEK,  JR. 
MR  GEORGE  0  POPE 
MRS  BETTIE  LEFNER 
EVERETT  C  TAYLOR 
PRODUCERS  CUOP  ELEVATOR 

MILTON  HARRISON 
KENNETH  V.  SMARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  CILMORE 
BARRY  SC06EE 
LEO  THREADGILL 
JOHN  H.  TREADWELL 
J  WEIR  HALL 


NATl  WEATHER 


L  OUT 

LAND 
ROBERTS 

KATMER 

HEEK 

JN*  NC  6RAK 
YN  F.  flEtOS 

kEDDELL 

ND  LIGHT  CO 

STATION  INDEX 


CHAMCEK 
GRAPELAND 
Cfta»EVlNE    DAI 
GREIMVlLLF    7 

CROESBECK 

cnovETON 

CRUVER 

CUNTEtt 


HARlETON 
'  HARlISGEN 
hIARPER 


HONE*    GROVf 
HONEr    CRQve    2 
HtlRDS    cnEEK    DAM 
HOftCER 

HOUSTON    HSO    AP 
H3UST0M    F»a    AP 
HOUSTON-ACDICkS 
HQUSTON-ALIEF 
■taUSTON-BSRKEB 


iOuSTDH-HEICMTS 
S^USrON-INOEP    HEIGHTS 
H3UST0N-KESTBIJRY 
HQUSrON-NORTH    HOUSTON 
HOUSTON-SAN     JACINTO    DM 
HOUSTON-SATSUMA 
HOUSTOH-SPRINC    BRANCH 
HUCKABAV 
HUMBLE 

HUMBLE    PUMP    STA    S    MNH 

HUNT 

HUNTSVILLE 

HURST    SPRIUGS 

HYE 

IMPERIAL 

INOUN    CAP 

IREOEll 

JACKSBORO 

JACKSON    HlLL    GUARD    STA 


hcxsdnwule 


jEODO  2  NNE 
JEFPERSON 

JEHETT 


JUSTIN    *     S 
KSFPIE    RANCH 
KARNACK 
•CARNES    CITr 
KATV    MOLF     HILI 
ITAUFMAN    i    SE 
KEHPNER 
KEnEOy 


KIRByvlLLE    FQR    SERVICE 

KNAPP    b    SU 

KOPPtRL  5NNE 

XOUMTZE  3  SE 

KRESS 


LAKE  ABILENE 

LAKE  BRlOGcPORT  QAH 

LAKE  COLORADO  CITV 

LAMESA  1  SSE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

LAREOO  NO.  2 

LATTMER  RANCH 


lIPERTr 

LINDEN 

LIPAN 

LIPSCOMB 

LlTTtEFIELO  NO.  Z 

LIVINGSTON  Z    NNE 


LLANO 
L3CK] 


LONDON 

LONG  LAKE  S  SM 

LONGVIEW 

LOOP 
LOHAINE 
LORENZO 
LOVELAOV 
LUBBOCK  9  N 
LUSBOCK  MSO  AP 
LUFKIN  FAA  AP 
LULINC 


80  0^ 


37T0|  031  LIMESTONE 
377BI  0*1  TRINITY 
378T  01  HANSFORD 


19*1 

n* 

HARRISON 

39*; 

i< 

39^- 

GILLESPIE 

3972 

3981 

01 

HARTLEY 

3992 

HASKELL 

*02< 

MOOD 

*0i( 

OS 

JIM  HOGG 

*076 

04 

SABINE 

4090 

04 

haller 

*0B1 

RUSK 

409; 

CLAY 

409! 

DEAF  SMIT 

412; 

MCLENNAN 

413: 

0- 

HAHlLTQN 

4l*( 

LIPSCOMB 

4182 

09 

HILL 

ATASCOSA 

4  196 

01 

HANSFORD 

*2S4 

OT 

MEDINA 

FANNIN 

4258 

03 
02 

FANNIN 
COLEMAN 

4313  01 


HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 
<325j  Oai  HARRIS 
327  Oa  KARRIS 
432B  Ofl 
329  Oa  HARRIS 
HARRIS 
43431  C 
>362|  OBI  HARRIS 

OeJ  SUTTON 


390  Oa  CCRYEL 


RIS 


05  PECOS 

HAHILTON 
80SQUE 
JACK 
\    SN  AUGUSTINE 


331  WILLIAMSON 


ATASCOSA 

KIHBLE 

VAL  VERDE 

OENTON 

JIM  HOGG 

HARRISON 

KARNES 

HARRIS 

LAMPASAS 


RLEBURG 
NEHTON 
BORDEN 


TAYLOR 
WISE 

MITCHELL 
DAMSON 
LAMPASAS 
VAL    VERDE 

ME3B 


sue 

01 

MARTIN 

51Bj 

01 

HOCKLEY 

J19i 

03 

DENTON 

S19; 

LEE 

S196 

08 

LIBERTY 

5229 

CASS 

S74; 

0- 

HOOD 

524" 

LIPSCOMB 

526! 

01 

LAMB 

527] 

PCL" 

S272 

Oftl 

LLANO 

S2B* 

o: 

CALDWELL 

5312 

Ob 

MM8LE 

532T 

FREESTONE 

HOUSTON 
LUBBOCK 
LUBBOCK 


i3  HENDERSON 


33  48  I  9ft  51 

32  13  <  98  40 

33  06  '  98  35 
32  27  I  97  48 
31  18  102  SO 

30  43  97  26 

31  29  I  95  29 


31  31 


31  0* 

36  15 

I5i  33  27  I 

33  37  , 

33  56 

33  23 

30  ( 


30  IB 

34  23 

35  53 
33  10 
32  35 
27  IB 

31  20 

30  06 

32  11 

33  49 


31  27 

31  59 
36  0' 

32  01 


29  21 
33  33 
33  35 


29  43 

95 

08 

29  52 

95 

as 

29  55 

95 

09 

29  55 

29  48 

30 

32  21 

98 

Lfl 

30  00 

95 

15 

30  Z2 

100 

IB 

30  04 

30  43 

95 

33 

31  21 

30  17 

28  54 

30  30 

30  09 

33  02 


28  53 

29  54 
32  33 

31  04 


30  37 

32  37 

32  08 

30  20 
34  22 

29  55 

28  57 

31  58 

32  14 

33  13 

32  20 

32  42 

31  03 


33  53 
33  02 

32  09 
29  44 

29  42 

32  18 

33  34 
33  04 

30  25 
30  03 


29  54 

30  40 

31  37 

32  28 


99  15 
102  07 
102  24 


99  54 

97  50 

100  55 

101  56 
9B  11 

101  3* 

99  28 


100  23 


610|   7A   7A 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BAKER 

llT 


CARL  H. 

MISS  EMI 

DAISY  L. 

DAVID  H, 

JOHN  G. 

CHARLES  H.  POTTS 

RUDY  SHEREK 

F.  M.  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAL  W.  ENGLISH 


;    MARGARET    SULLP 

IMAS    C.    HALL 

I    BKIER 

CLYDE    RAIBOURN 

C.    RDUNTREE 
.    HABLE    T.    NDRMJ 
.    FAY    HUTCHISON 


JARVIS    CHRISTIA! 
DON    E.    MEYER 
riTy    OF    HtMPHIL 


iREO    KlMBROUGH 


CARSON    WILLIAMS 
RADIO    STATION    KHBR 
MAZIE    HINDES 
GENE    FLETCHtfl 

MRS.  IRENE  M.  KNORB 
RICHARD  H.  HCCLEARY 
RICHARD  M  MCCLEARV 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


I   S    CORPS    OF    ENGINEERS 


FLI7 

BETH  HEHMI 

JAME 

0.  CRANBERRY 

JOHN 

IE  M.  DOLEN 

tine 

C.  POWELL 

MRS. 

RUTH  LAW50N 

HOMA 

0  W.  BROWNING 

HOLLINCSWJRTI 
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95  31 
102  11 


99  38 
94  39 
94  38 


101  20 
100  18 
100  12 


98  19 

100  57 

101  34 
101  23 


96  08 
101  03 
95  28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OSS 
EON 

HAOOLE 
RO  ROOGE 

LIN 

ADin  ASTRONOMY  0 
EON  0.  4F1N0WICI 
IT¥  OF  MARSHALL 

H  GASTON 
ASON  VETERINARY 

LCI 

GROVES 

OISON  C.  WILSON 


Ff[l 

VIATION  ACENC 

TEX 

S  UTIL  CO 

HAL 

N  A. 

KEESE 

SCIENCE  MCWL 

aso 

ATURAL  GAS  CO 

.  HUTCHERSON 

IS  C 

DECKER 

FIG 

N  R,  JONES 

ENGLAND 

IE  C 

UNDERWOOD 

OSEPHINE  NEWMAN 

AURENCE  R.  BERRY 
IRS.  MARTHA  A.  DOWDY 
lATL  WEATHER  SERVICE 
,ULF  REFINING  CO 
.NOREH  J.  SULLIVAN 
IAN  H.  LINOLEY 
.W  GAS  PIPELINE  INC. 
I  S  FED  AVIATION  ACENC 


POWER 


PLANT 


I  BRANCH 

:ELER 

:  KNIGHT 


C  E  FERGUSON 


UOIO  STATION  KGNI 
>JAT  GAS  PL  CO  OF 
rEXAS  GULF  SULPHUi 
rnOMiS  F,  HANSON 
■^RS.  ESTHER  R.  01' 

iEORGE  C.  NEAL 


AYNE  COLE 

RANGE  SABINE  RVI 

EWEl  R.  TOOO 

UHNIE  HDKII 

.  V.  OWENS 

.  P.  SANOLIN 

RS  SETH  A  WOODS 

ILLIAM  L.  WARRE^ 

S  FED  AVIATION 

ACENO 

RS  JIMMIE  DALE  ■ 

REZISE 

RS  GLENNA  L  PICARO 

ARRELL  SEHORN 

AS  HWY  DEPT  DIST  Li 

ARMY  ENGINEER  OFF 
Y  OF  PEARSALL 
N  V.  HC  CRACKEN 
NS  PECOS  EXP  STATU 
RLEV  BEEN 
V.  HOGUE 


TL  WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  ?/9/70 
DEAN  HOLFORD 

LLACY  CD  NAVIG  OIST 
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03 
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8A 

8A 
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06 
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8A 
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TEACUe  RANCH 
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SA 
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■■ 
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03 
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7A 

7A 
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03 
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7A 
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: 
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0* 
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SA 
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03 
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71 

DAVIO  P.  mCSTERMAN 
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03 
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1 

31  29 
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71 

MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 
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9009 

09 

LIVE  OAK 

8 

2a  28 

96  11 
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8A 

MRS  VIOLA  E  AOLOP 

THROCKMORTON 
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03 

TWROCKMORTON 

I 

31  11 

99  11 

1320 

SA 

8A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  Cr 

THURBER  5  NE 

9019 

03 

PALO  PINTO 

32  32 

96  20 

*P 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILDEN 

903J 

09 

MCNULLEN 

8 
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98  33 
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U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

TOMBALL 

907« 

OB 

HARRIS 

1* 

30  06 

99  37 
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0* 

TVLEB 
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9*  11 
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8A 

8A 

SA 
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TOYAH 

9106 

09 

REEVES 

9 

31  1> 
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2622 

UP 

c 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  EN£ 

9122 

02 

TAYLOR 

1 

32  30 

100  06 

1920 

6P 

J.  C.  CRAlN 

TRENTON 

9129 

C3 

FANNIN 

19 

33  26 

96  20 

76* 

7| 

GRADY  S.  VINCENT 

TRINIDAD  POHER  PLANT 

9137 

HENDERSON 

19 

32  08 

96  06 

292 

SJ 

TEXAS  POWER  t  LIGHT  CO 

TROY 

9153 

03 

BELL 

31  12 

97  IB 

700 

SA 

JACK  E.  THOMPSON 

TRUBY  3  ESE 
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JONES 

32  38 

99  93 

1706 

SA 

DAN  f.  BRAZEE 

THUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33  *9 

99  *9 

1929 

7A 

7A 

c 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

9179 

SWISHER 

10 
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9191 
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6P 

6P 
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SMITH 

12 
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BA 

SA 

OR,  ELODN  W.  LYLF 

UMBARGEP 

922* 

01 

RANDALL 

10 

3*  97 

102  07 

37*6 

It 

I.  L.  RAfF 

UVALDE 

9269 

06 

UVALDE 

e 

29  13 

99  1.6 

910 

6P 

6A 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

9270 

09 

JEFF  DAVIS 

11 

30  3* 

10*  29 

**30 

ROY  KEILEV 

VALENTINE  10  HSH 

9279 

09 

PRESIDIO 

30  30 

10*  38 

7A 

CLAY  E.  mUlER.  jr. 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

ROBERTSON 

30  90 

96  38 

272 

SA 

CHARLES  0.  JONES 

VALLEY  VIEW 

9286 

03 

COOKE 

15 

33  29 

97  10 

720 

CECIL  A.  MCFARLIN 

CULBERSON 

31  03 

10*  90 

*070 

6P 

MATTHEW  FILLMON 

VEGA 

9330 

01 

DLOHAM 

2 

39  19 

102  29 

*010 

BA 

8A 

H 

LESLIE  A.  LINGER 

VERNON 

93'.6 

02 

WILBARGER 

10 

99  la 

1212 

6P 

7A 

CITY  OF  VERNON 

VICTORIA  WSO  AP        R 

936ft 

08 

VICTORIA 

2B  91 

96  99 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

VOSS  1  WSH 

9*10 

02 

COLEMAN 

■ 

31  37 

99  39 

1693 

SA 

VERNON  M.  STACY 

HACD  0AM 

9*17 

NC  LENNAN 

J 

31  36 

97  13 

*93 

8A 

CORPS  OP  ENGINEERS 

WACO  HSO  AP            R 

9*19 

MCLENNAN 

31  37 

97  13 

900 

MID 

MtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HAELDER  7  SSW 

9*2* 

07 

GONZALES 

29  36 

97  19 

367 

7A 

THOMAS  M.  STEINER 

HALCOTT 

9*39 

oeaf  smith 

10 

3*  96 

102  99 

9A 

9A 

L.6.  RUSSELL 

HALLER  3  SSH 

9**e 

WALLER 

30  01 

9S  96 

1*3 

7A 

ROSS  I.  DAVIS 

HARREN 

TYLER 

30  37 

9*  29 

116 

9P 

THEODORE  BUSSELLE 

H4SHINCT0N  STATE  PARK 

9*91 

or 

WASHINGTON 

1 

30  20 

96  09 

210 

SA 

: 

GLENN  A.  JASPER 

HATER  VALLEY 

06 

TOM  GREEN 

3 

31  *0 

100  *3 

2120 

SA 

; 

C.  G.  PARSONS 

HATER  VALLEY  10  NNE 

9901 

COKE 

3 

31  *8 

100  39 

2*60 

7A 

FRED  H  MCCABE  JR 

HATSON 

990* 

06 

BURNET 

30  96 

98  01 

10*9 

7A, 

CORBIT  C.  CASTLEBERRV 

HAXAHACHIE 

9522 

03 

ELLIS 

19 

32  2* 

96  91 

626 

5P 

7* 

WAXAHACHIE  FIRE  OEPT. 

HAYSlDE 

9927 

ARMSTRONG 

3*  <iB 

101  33 

3*00 

OARRAL  C.  WATSON 

WEATHERFORD 

9532 

03 

PARKER 

19 

32  *6 

1065 

7Ai 

FREDDIE  H.  POTTE" 

9959 

07 

SAN  PATRICIO 

9 

2B  06 

97  29 

*7 

WELDER  WILOLIPE  FnoTN 

WELLINGTON  1  NNH 

9965 

02 

CDLLINSWORTM 

10 

3*  92 

100  13 

2030 

7Ai 

7A 

DWANE  L  SCOTT 

WELLINGTON  2 

9570 

COLLINSWORTM 

3*  91 

100  13 

2030 

CUS  BARTON 

WESLACO  2  E 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
glst  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy;  20?  annual 
summary.    Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;    send  payments  and  orders  to:   National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.    Attn:   Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801.  national 


Director,  National  Climatic  Center 
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70 
26 

19 
39 
67 

3 

6 
2 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.57 
2.33 
6.03 
1.04 
2.85 

1.12 

2.35 

.76 

2.65 

.57 
1.75 

9 

14 

IS 
7 

I 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
3 
4 

2 
3 
4 
1 
2 

WALCOTT 

79.4 

54.4 

66.9 

89 

1 

34 

22 

50 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1.48 

1 

.0 

0 

5 

3 

DIVISION 

70.5 

-   .9 

2.50 

.93 

.0 

•    •    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 

85.2 
87.2 
85.7 
87,1 
86,1 

65.4 
66.0 
63.5 
65.4 
62.6 

75.3 
76.6 
74.6 
76.3 
74.4 

-  .6 

-  .6 

94 
98 
96 
96 
99 

17 

1 

I 

17 

17 

41 
47 
41 
43 

41 

30 
30 
30 
30 
30 

13 
6 
8 
5 

8 

12 
15 
14 
15 

15 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
9.79 
4.04 
2.26 
.66 

1.08 

1.80 
•   .74 
-  1.40 

.90 
2.05 
1.60 
1.58 

.50 

1 
21 
19 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
10 

3 
7 
2 
1 
1 

0 
4 

2 
1 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

B6,l 
89,2 

BB,B 
86, 5M 
84,8 

SB, 5 

66.0 
64.0 
62, OM 
63,1 

72.3 
77.6 
76.4 
74. 3H 
74.0 

.6 

100 
96 
96 

92 

18 
29  + 
19  + 

17 

35 

45 
44 
41 

41 

30 
30 
30 
30 
30 

24 
4 
3 
9 

13 

15 
17 
19 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.12 
2.97 
4.96 
1.87 
2.17 

-   .07 

.78 
1.50 
2.70 

.58 
1.05 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

87,6 
86,9 
88,9 
85,5 
84,9 

63.1 
65.0 
65.4 
62.3 
61.7 

75.4 
76.0 
77.2 
73.9 
73.3 

96 
99 
96 
95 

94 

18  + 

1 
18+ 

1 
18 

39 
43 
44 
44 
38 

30 
30 
30 
30 
30 

9 
10 

2 
U 
IB 

15 
16 
17 
14 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
6.46 
1.58 
2.05 
3.90 

4.42 

.86 

2.40 

.75 

.55 

1.55 

21 

5  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
1 
3 
2 

0 
2 
0 
0 
2 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

86.9 
88,3 
86,0 
85.0 
87. 8 

60.4 
62.8 
61.8 
61.0 
63.8 

73.7 
75.6 
73.9 
73.0 
75.8 

-  .9 

-  .3 

100 
97 
95 
94 

100 

18 
1 

18 
1 

18 

40 
40 
41 
40 
35 

30 
30 
30 
30 
30 

12 
12 
10 
13 
12 

15 
18 
13 
6 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
4.08 
3.34 
4.87 

.97 

1.66 

2.64 

-  1.74 

.40 
2.55 
2.80 
1.84 

.78 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
4 
1 

0 
1 
1 
2 
0 

ROSCOE 

R0T4N 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

84,8 
86,2 
87.1 
86.2 
84.7 

63.8 
64.6 
65.5 
61.3 
63.1 

74.3 
75.4 
76.3 
73.8 
73.9 

-  .7 

-  l.O 

93 
95 
97 
98 
95 

17 

1 

I 

17 

1 

42 
40 
41 
37 
44 

30 
30 
30 
30 
30 

13 
7 
9 
12 
11 

7 
12 
16 
11 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.77 
4.03 
3.61 
1.86 
7.59 

2.U 
1.05 

5.61 

2.00 
2.60 
1.54 
.79 
3.89 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
1 
3 
Z 
3 

3 
1 
2 
0 
3 

LiLTfA.'^Y  CF  THE 
TV  OF  II I  iwnic 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

THL 

YSU 

rMM 

ARK 

;ei 

D  S 

5T/ 

m 

ON 

P 

lN 

D 

D 

IVIS 

ION/ 

LLD 

AT 

A 

TEXAS 
SEPTEMBER  1972 

Temperature 

Precipitation 

'4 

» 'a 

<2 

< 

Is 

n 

1 

1 

a 

a 

No.  o(  Days 

3 

•3 

s 
6 

1 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Statloa 

Max. 

Mln. 

■3 

0 

1 
a 

s 

o 

e 
o 

z 

°. 

1 

•:i 

.^1 

^1 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNDN 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSQ  AP     R 

86,6 
67.2 
89,4 
86.7 
89.9 

65.2 
62.2 

66.4 
60.1 
64.3 

75.9 
74.7 
77.9 
73.4 
77.1 

•      .3 

98 
96 

99 
100 
100 

16 
17 
17 
16 
17 

42 
42 
42 
39 

41 

30 
30 
30 
30 
30 

i 

6 

15 

10 
20 
14 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
3.67 
2.12 
1.31 
2.20 

.   ,13 

1.45 
2.50 
1.00 
1. 11 
.86 

5 

2 

4 
21 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 

2 
5 

3 

3 
2 
1 
2 

3 

1 
1 

1 
0 

WINTERS  I  NNE 

88,2 

64.5 

76.4 

95 

18  + 

43 

30 

4 

17 

0 

0 

0 

2.68 

1.51 

21 

.0 

0 

5 

1 

I 

DIVISION 

75.1 

-   .9 

3.29 

,89 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
bardwell  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

88, 9M 

89,3 

90.7 

92.2 

90.0 

65. 3M 

66.5 

69.1 

70.2 

66.1 

77. IM 

77.9 

79.9 

81.2 

79.1 

.0 

99 
97 
100 
97 
99 

1 
19  + 
10 
11  + 
10  + 

43 
46 
51 
46 

30 
30 
30 
30 

1 
5 

0 
0 

1 

18 
20 
17 
24 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,32 
3,00 
4,02 
2.63 
4.56 

2.72 

1.49 
1.70 
2.64 
1.36 
1.34 

22 

4 
16 
24 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
2 
2 
3 

2 

I 
1 
2 
2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIOGE 

BRIDGEPORT 

88,4 
90,0 
69.7 
89.3 
91.8 

68.3 
66.1 
69.6 
65.1 
65.6 

78.4 
79.1 
79.7 
77.2 
78.7 

99 
98 
99 

96 

101 

9 

17  + 

11 

9 

20 

44 
43 
43 
40 
43 

30 
30 
30 
30 
30 

4 

8 
0 
9 
2 

15 
19 
19 

18 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,81 
2,70 
1.13 
2.26 
2.13 

-  .32 

-  .20 

.79 

1.77 

.44 

.80 

1.28 

5 
5 

23 
I 
S 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 
0 
2 

1 

0 
1 
0 
0 

1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CQRSICANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

92.7 

9A.0 
91.7 
91.8 
91,0 

69.4 

70.0 
69.5 
70.8 
73.0 

61.1 
82.0 
60.6 
61.3 
62.0 

4.1 
2.5 
2.3 
2.6 

4.1 

101 
100 
101 
101 
101 

13 
4 
9 

10 
9 

40 
51 
48 
49 
50 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
5 

0 
3 

21 
27 
19 
21 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 

3.74 
3.59 
1.58 
2.06 

-  .73 

.86 
.81 

-  1.09 
.   .76 

.79 

1.26 

1.05 

.42 

.58 

4 
10 
21 
24 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 
0 

I 

0 
2 
2 

0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

67,5 
69, 2M 
67,8 
90,2 
91,8 

66.5 
70,0 
66.7 
66.3 
66.1 

77.0 
79. 6M 
77.3 
78. 3 
80.0 

1.7 
.3 

96 
97 
95 
99 
98 

20+ 

9 
30  + 
10 

9  + 

47 
46 
45 
44 
46 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
7 
1 
3 
2 

14 
18 
15 
19 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.53 

3.04 
2.25 
2.04 
2.91 

.67 
.   .86 

1.32 

1.15 
.88 
.64 
.81 

23 
22 

11 
22 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
2 

1 
4 

2 

1 
0 
0 
0 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

91,4 
90,* 
68,3 
91.2 
93.6 

70.4 
71,1 
67.6 
66.2 
70.4 

81.0 
80.6 
78.0 
79.7 
82.0 

2.4 
.2 

102 

100 

98 

96 

98 

9+ 

8 
10 
30  + 

9  + 

47 
50 
44 
48 
51 

30 
30 
30 
30 
30 

5 
3 

2 

0 
0 

19 
17 
14 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
2.42 
5.19 
5.16 
2.93 

.   .12 
2.56 

.65 

.68 
1.98 
2.74 
1.23 

17 
21 

1 

4 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

4 
3 
1 

0 
0 

1 

1 
1 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

92.0 
90,3 
90.1 
92.2 
88, 8M 

66.2 
68,0 
66.7 
70.2 
68,9 

80.1 
79.2 
78.4 
81.2 
78. 9M 

1.1 

100 
96 
98 

100 
98 

8 
13  + 
20  + 

9  + 

9 

45 
45 
45 
49 
46 

30 
30 
30 
30 
30 

3 

0 

1 
0 

1 

22 

17 
21 
22 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.79 

4.55 
3.04 
6.01 
2.39 

,16 

2.34 
1.22 

I. 11 
2.93 
1.12 

21 
1 
5 

16 
5 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
2 
3 
2 

2 
1 
1 
2 

I 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICD 

89.7 
93.0 
69.9 
87.5 
91.8 

67.6 
70.3 
67.5 
66.5 
66.1 

78.7 
81.7 
78.7 
77.0 
79.0 

1.6 
-  1.6 

100 
98 
96 
96 
98 

10 
10+ 

15  + 

16  + 
15+ 

44 
49 
46 
42 

44 

30 

30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
9 
3 

15 
25 
18 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
2.27 
4.03 
2.61 
4,52 

-   .49 

.62 
.54 

2.09 
.62 

2.22 

30 

17 

22 

5 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
3 
3 

0 
0 

1 

0 

1 

HILLSBORD 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
L4V0N  DAM 

91.7 
89,5 
90,5 
92,9 
69,6 

69.3 
68.5 
70.0 
69.0 
69.6 

80.5 
79.0 
80.3 
61.0 
79.6 

2.0 

99 

99 
102 

97 
101 

11  + 

15 

10 

9  + 
10 

50 
42 

46 
49 
49 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
5 
0 
0 
0 

22 

20 
17 
26 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,27 
1,67 
2,12 
1.43 
1.36 

-   .77 

1.86 
.77 
.86 
.82 
.36 

22 

5 
16 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 

1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

93,1 
92,3 
90,7 
90,7 
90,3 

70.3 
70.1 
69.2 
69.3 
67.7 

61.7 
81.2 
80.0 
80.0 
79.0 

l.l 

100 
98 
99 
98 

100 

9 
11  + 

9  + 
16 

7 

52 

50 
45 
48 
45 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
6 
0 
4 

25 

23 

18 
19 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.09 

.69 

2.04 

2.93 

1.39 

-  1.95 

.   .30 

1.03 
.42 
.48 
.65 
.46 

24 
24 
1 
24 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

0 
0 
3 

0 

I 

0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  D*M 

QLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

92,0 
91, IM 
90,2 
88, <i 
89,4 

70.3 
66. 2M 
69.0 
68.0 
66.2 

81.2 

78. 7M 
79.6 
78.2 
77.8 

3.2 

99 

97 
100 
100 

97 

10+ 
11 
9 
10 
30 

50 
47 
45 
45 
46 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
2 
2 

21 
19 
16 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
2.12 
4.93 
4.67 
2.25 

1.41 

.27 

1.26 

1.94 

.66 

30 

30 
I 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5 
3 

2 

0 

I 

2 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  I  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

88,4 

91.1 
88,5 
90,2 
93,8 

66.2 
69.7 

67.1 
65.9 
70.2 

77.3 
60.4 
77.8 
78.1 
62.0 

97 
101 
97 
98 
98 

11 

9  + 
17 

9 
11  + 

40 
45 
42 

44 
50 

30 
30 
30 
30 
30 

10 
2 
6 
2 
0 

17 
17 
19 
17 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.39 
.64 
2.31 
2.23 
4.36 

.04 

1.63 
.20 

1.15 

.75 

1.69 

1 
22 

1 
11 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 
2 

4 

1 

0 

1 

0 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRIN6T0WN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

89.2 
90,1 
69,4 
91,5 
93,6 

67.2 
65.5 
67.9 
69.6 
70.3 

78. 2 
77.8 
76.7 
60.6 
62.0 

1.1 
2.9 

98 
99 
100 
96 
99 

10  + 
20  + 
14 
10 
12 

47 

43 
50 
49 

51 

30 

30 
30 
30 
30 

2 

2 
1 
0 
0 

17 
16 
17 
23 
25 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.65 

1.95 
1.90 
3.46 
2.38 

2.96 
.   .93 

2.79 

.59 

.51 

1.83 

1.05 

23 
5 

4 
17 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 
2 

2 

2 

0 
0 

z 

1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

93,9 
86,4 
92,1 
91,0 
92.7 

71.0 
65.0 
71.5 
71.6 
70.4 

82.5 
75.7 
81.8 
61.3 
81.6 

3.2 
-  1.9 

2.3 

99 
95 
99 
99 

101 

11  + 

1 
11 
10 

9+ 

50 
40 
50 
50 
46 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
7 
0 
4 
2 

26 
15 
23 
22 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.67 
4.40 
2.31 
2.57 
4.13 

-  1.16 
2.19 

-  .20 

1.15 
2.23 

.47 

.60 

1.75 

24 
5 

27 
4 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
2 
2 

I 

2 

0 
0 

1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  0AM 

90.6 
92.4 

67.3 
69.1 

79.0 
80.8 

2.4 

100 
100 

9 

11 

46 

51 

30 
30 

1 
0 

IS 
23 

0 
0 

0 
0 

0 
8 

2.74 
2.90 

.04 

.87 
.79 

22 
21 

.0 
.0 

0 
0 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

79.6 

1.8 

2.95 

.16 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       11',^.,,.  1,72 


Temperature 

Precipitation 

> 
< 

•3 
.1 

a| 
Qui 

1 
X 

e 

1 

Q 

& 

No.  ol  Day 

s 

H 

.1 

11 

e 

s 

0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUdon 

Max. 

Min. 

H 

li 

i  o 

Q 

1 

0 
o 

2 

o 

° 

1 
1 

^1 

0  t 

.  0 

•:l 

on 

*    *    * 
EAST  TEXAS         0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

92i'iM 
91, 6M 
9i.7 
91.6 
93,6 

67.  7M 
68. 8M 
66.0 
66.3 
67.9 

80. IM 
80. 2M 
79.9 
79.1 
80.8 

97 
97 
98 
98 
99 

8 

9  + 
12  + 
19  + 
12  + 

50 
48 
47 
48 
50 

30 
30 
30 
30 
30 

3 

0 
0 
0 
0 

27 
21 
21 
23 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
4.14 
4,06 
1.87 

1.90 

1.01 

.95 

.80 

.63 

24 
4 
27 
23 
26 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

10 

7 

4 

3 
4 
5 

2 

2 

2 
0 
0 
0 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRING  5  SSU 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRDE 
CROCKETT 

90,9 
90.6 
89.* 
91.9 
91.8 

68.4 
68.2 
72.0 
69.6 
68.3 

79.7 
79.4 
80.7 
80.8 
80.1 

100 
96 
95 
98 
98 

7 
19  + 

7 
11 
11  + 

42 

54 
53 
53 
52 

30 
30 
30 
30 
30 

8 
0 
2 

0 
0 

19 
23 
21 
25 
23 

0 
0 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 
6.48 
3.91 
4.47 
4,74 

.57 
2.59 
1.52 
1.65 
1.70 

28 

27 

5 

28 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

8 
6 

9 

6 

1 
4 
3 
3 
3 

0 
2 

2 

1 
2 

OAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  M 
EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

92.7 
92,6 
91,6 
89,9 
91,5 

72.0 
69.0 
68.0 
66.5 
70.0 

82.4 
80.8 
79.8 
78.2 
80.8 

102 

101 

102 

96 

98 

8 

8 
10  + 
10 

8 

49 
47 
45 
55 
49 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
17 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,30 
4.97 
2,51 
5.80 
2.22 

2.99 
1.95 

.92 
1.39 

.95 

24 
10 
24 
27 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
8 
6 

3 
3 

2 

6 

1 

3 
3 
0 
2 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GROVETQN 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

93.6 
91.9 
91.2 
91.8 
93.2 

70.0 
67.0 
68.7 
65.7 
70.6 

81.8 
79.5 
80.0 
78.8 
81.9 

100 

100 

97 

98 

98 

9 

10  + 
11 
10 
10  + 

49 
45 
51 
49 
53 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
21 
22 
24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,34 
7,16 
4,82 
4.93 
5,35 

1.68 
3.40 
1.25 
1.32 
1.46 

25 
24 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

11 

7 
9 

2 

4 
4 
4 
4 

1 
2 
1 
2 
3 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SH 

89.6 
92.1 
90.8 
90. 'I 
90,0 

67.5 
68.2 
68.1 
70.3 
67.3 

78.6 
80.2 

79.5 
80.4 
78.7 

1.9 

98 
98 
96 
98 
95 

9 
3 

10 

9 

10  + 

47 
41 
52 
48 
56 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
25 
22 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,58 
5,44 
3.09 
5,12 
4,81 

1.57 
2.19 

1.50 
1.34 
.85 
1.40 
2.05 

28 

4 

30 

10 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
6 

7 
4 

4 
6 
3 
5 
4 

3 
2 

0 

1 
2 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

89,4 
90,2 
90.0 
90.9 
91.8 

67.4 
68.0 
67.7 
67.5 
69,3 

78.4 
79.1 
78.9 
79.2 
80.6 

1.9 
2.3 

96 
95 
99 
95 
99 

20  + 

19  + 
9 

20  + 
11  + 

46 
54 
46 
52 
48 

30 
30 
30 
23 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
21 
18 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,16 
5.49 
7.16 
5.94 
4.83 

3,25 
2.21 

1.75 
1.78 
2.45 
2.95 
2.00 

22 

25 
25 
23 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
6 
10 
6 

3 

5 
4 
3 
4 

2 
3 
3 

1 
2 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISONVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  8  ENE 

92.9 

91.1 
92.6 
90,9 
91,1 

68.2 
71.4 
69.2 
67.6 
68.9 

80.6 
81.3 
80.9 
79.3 
80.0 

3.1 
1.2 

99 
97 
97 
98 
100 

10  + 

8 
18  + 

9 

9 

52 
52 
49 
49 
47 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
2 

0 
0 
0 

25 
24 
26 
22 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
3.32 

1.47 
4.74 
5.58 

2.04 

.45 
1.07 

.35 
2.25 
3.05 

28  + 

21 

25 

30 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

S 
8 

5 

0 
2 
0 
3 

4 

0 
2 
0 
2 
2 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

92,5 
90,1 
91,9 
91,5 
92,* 

67.0 
68.0 
69.2 
68.3 
68.0 

79.8 
79.1 
80.6 
79.9 
80.2 

3.5 
3.6 
2.5 

103 

101 

99 

96 

99 

9 
9 

10 
18  + 
10  + 

44 
44 
51 
55 
47 

30 
30 
30 
30 
30 

0 

1 

0 
0 
0 

23 
16 
22 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
5.25 
3,25 
4,44 
3.08 

.30 
,12 

1.48 

1.81 

.93 

.85 

1.01 

24 
10 
4 
17 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

7 
8 

7 

2 
3 
3 

5 
2 

2 
2 
0 
0 
1 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAY8URN  DAM 

SIMMS  h    WNW 

91,2 
91, 5M 
89,5 
90,5 
92,8 

71.6 
67. 5M 
68.9 
68.7 
65.8 

81,4 
79. 5M 
79.2 
79.6 
79.3 

98 
97 
95 
96 
103 

9  + 
9 
10 
9 

9 

51 
54 
47 
56 
44 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 

19 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 
7,00 
3.92 
5.54 
5.43 

4,03 

2.87 
1.93 
1.93 
1.74 
1.42 

24 
28 
5 
22 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

11 
8 
6 
7 

4 
5 
2 
5 

4 

1 
3 
1 
2 
3 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 

TOWN  BLUFF  DAM 

TYLER  5  NE 

WARREN 

90,9 
88, 9M 
90.5 
90. <! 
89.7 

68.3 
68. 6M 
69.3 
68.7 
65.9 

79.5 
78. 8M 
79.9 
79.6 
77.8 

103 
96 
95 
98 
95 

9 
9 
9 

10 
9 

45 

57 
47 
54 

30 

30 
30 
30 

2 

0 
0 
0 
0 

17 
13 
20 
19 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.45 
7.96 
3.30 
7.14 
7,19 

4.98 
2.20 
1.19 
2.30 
2.86 

28 

5 

30 

24 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
7 
9 
9 

3 
4 
3 
4 
4 

1 
4 
1 
2 
2 

WILLS  POINT 

92.2 

68.8 

80.5 

102 

10  + 

48 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

1.98 

.71 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

79.9 

2.3 

4,69 

1.74 

.0 

•    *    * 
TRANS  PECOS        05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALHORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

88.9 

M 
91,7 
82. <• 

58.9 
65.7 

M 
63.0 
59.5 

71.5 
77.3 

M 
77.4 
71.0 

-   .4 

90 
98 
96 
97 
93 

29 

1 
1 
6  + 

1 

44 
46 
48 
52 
50 

30 
30 
22 
23 
22 

6 
5 

1 

8 

1 
22 
13 
26 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.48 
2.42 
2.54 
6.11 
5.95 

2,23 

.59 

1.70 
1.70 
1.43 
2.00 
2.22 

21 
21 
21 
12 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

4 
7 
S 

3 
1 
1 
3 
3 

2 

1 
1 
3 
2 

CQRNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSD  AP           R 

FABENS 

8'.,5 
89,5 
90,8 
83,6 
85.1 

56.7 
64.1 
67.1 
62.1 
59.9 

70.6 
76.8 
79.0 
72.9 
72.5 

-  1.6 

90 
102 
99 
89 
93 

28  + 

1 

1 

19  + 

1 

39 
49 
53 

48 
48 

22 
30 
30 
22 
22 

10 
9 
0 
3 
4 

3 

21 
23 

0 

7 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
D 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 

3,77 
1,75 
1,50 
3,18 

.46 

1.01 

2.55 

1.08 

.80 

.92 

14 
26 
21 
2 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

4 
4 
4 
6 

3 
2 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
0 
0 

FORT  HANCOCK  4  5E 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

87,8 
88,0 
90,0 
88,4 

58.9 
62.5 
63.1 
61.5 

73.4 
75.3 
76.5 
75.0 

93 

98 

101 

99 

28  + 

1 

1 

30 

51 
47 
48 
47 

24  + 
30 
23  + 
22 

1 

8 

11 

1 

12 
13 
18 
13 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.85 

3.57 

.72 

2.37 

2.31 

1.09 

.58 

1.55 

14 

21 

8 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 
1 
3 

5 

4 
1 
2 

3 

1 
0 
1 

MARFA  NO.  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

84,5 
91,1 
93, IM 
75,5 
87,5 

55.5 
61.5 
61. 8M 
52.0 
64.2 

70.0 
76.3 
77. 5M 
63.8 
75.9 

91 

101 

100 

89 

95 

1 

1 
17 
30 

7  + 

44 
44 
48 
37 
53 

23 
23 
29 

15 
30 

9 

7 
2 

70 
5 

3 

20 

28 

0 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,17 
,97 
,63 

1,84 
2,51 

1.20 
.54 
.47 
.65 

1.70 

4 
14 

3 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
2 
5 
5 

2 
1 
0 

1 
1 

1 
0 
0 
0 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1972 


Temperature 

Precipitation 

si 
II 

I 

< 

|z 

1 

S 

a 

1 
1 

. 

a 

No.  ol 

D«Y 

3 

■3 

Iz 
SB 

s, 

1 

0 

1 

Sno 

<».  Sleol 

No.  of  Days 

Sl.Uon 

M 

«. 

Min. 

0 
H 

at 

Is 

a 

0 

s 

s 

o 

1 

° 

0 

g 

•:i 

Si 

li 

•a 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

93, B 
87, 7M 
94,4 

BA.l 

63.5 
62. 7M 
64.8 

60.2 

76.7 
75. 2M 
79.6 

72.2 

-   .5 

105 

96 

100 

94 

1 
1 
7  + 

1 

48 
45 
52 

43 

23 

30 
30  + 

22 

5 

10 

1 

10 

23 
13 
28 

4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1.10 
3.39 
1.57 

7.83 

.20 

.66 
1.80 
1.28 

5.30 

21 
21 

4 

2 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

2 
5 

3 

8 

1 

2 

I 

3 

0 
2 

1 

1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

88, B 
83,9 
85, 5M 
89,3 

66.5 
57.3 
61. 3M 
61.1 

77.7 
70.6 
73. 4M 
75.2 

96 
90 
95 
96 

1 
1 

1 
7 

50 
41 
48 
41 

30 
22 
22 
23 

0 
6 
4 

a 

15 
1 
6 

16 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5,25 

2.64 

5.33 

.37 

1.83 
.55 

1.60 
.36 

21 
15+ 
12 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
9 

4 

I 

4 
2 

3 
0 

2 

0 
3 
0 

YSLETA 

87, OM 

59. 9M 

73. 5M 

95 

1 

2 

11 

0 

0 

0 

3.44 

1.13 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

74.4 

.5 

3.17 

1.44 

.0 

*   *   * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

90,2 
88,4 
90,5 
89,0 
90,1 

69.0 
61.3 
69.2 

67.1 
68.6 

79.6 
74.9 
79.9 
78.1 
79.4 

2.5 

1.7 

96 
98 
95 
93 
96 

1 
20  + 
14  + 

8  + 

60 
44 
53 
52 

60 

30 
30 
30 
30 
30  + 

0 
6 
0 
0 
0 

23 

17 
24 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
3.88 
2.86 
2.92 
2.36 

•  1.12 
-  1.12 

.70 
1.68 

.82 
1.21 

.60 

21 
21 
24 
24 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

2 

2 
I 

0 
2 
0 
1 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

90,5 
90,6 

89,2 

87,9 

65.0 
68.8 

68.2 
63.5 

77.8 
79.7 

78.7 
75.7 

97 
95 

94 
97 

15  + 
29  + 

7  + 
1 

46 
48 

52 

45 

30 
30 

30 
30 

4 
0 

0 

5 

20 
22 

19 
15 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,18 
1.62 

2,96 
5.49 

1.08 
.46 

1.87 
3.98 

22 

24 

21 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

I 
0 

1 
3 

I 

0 

1 
1 

DEL  RIO  WSO  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

90,6 
89,2 
86,6 
89,6 

91,5 

70.4 
66.1 
63,1 
65.6 
69.2 

80.5 
77.7 
74.9 
77.6 
80.4 

.6 

97 
95 
92 
96 
97 

7 
29 
30  + 

4 

4 

59 
45 
45 
48 
43 

30 
30 
30 
30 
30 

0 

0 

1 

0 
0 

21 
16 
8 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.92 

3,19 
3,30 
1,84 
1.96 

-  1.69 

.32 
1.57 
1.58 
1.05 

.94 

26 
21 
21 

5 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 
1 

0 

1 

2 

1 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

92,0 
89,1 
88,7 
92,1 
92,1 

64.7 
68.7 
64.7 
66.7 
70.2 

78.4 
76.9 
76.7 
79.4 
81.2 

1.5 
2.3 

97 
93 
94 
99 

102 

13  + 

14  + 
16  + 
30 

5 

46 
51 
49 
49 
57 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 

1 

0 
0 

24 
19 
19 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
5.67 
1.63 
1.57 
2,05 

.  2.59 

.  1.66 

1.50 

1.85 

.70 

.49 

1.07 

21 
3 

24 
30 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
1 
0 
2 

1 

3 
0 
0 

1 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARB 

93.0 
91,0 
88,6 

M 
90, 5M 

65.9 
64.4 
65.9 

M 
64. OM 

79.5 
77.7 
77.3 

M 
77. 3M 

.9 

99 
98 

100 

29 

1 
1 

39 

48 
48 

42 

30 
30 
30 

30 

0 
4 
6 

1 

25 
22 

20 
16 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,40 
8,23 
2.23 
2,68 

4.37 

•  3.04 
1.07 

.14 
3.78 
1.00 
1.40 
2.75 

23 
22 

3 
24 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
3 

2 

1 

0 
3 

1 
1 
1 

MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

89, IM 

85.8 

90,7 

M 
86,7 

63. 5M 

64.1 

65.5 

M 
65.0 

76. 3M 

75.0 

76.1 

M 
75.9 

98 
94 
96 

93 

1 

30  + 

8  + 

4 

43 
43 
43 
46 
48 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
3 
0 
0 

1 

16 

7 

22 

22 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,19 
S.76 
3.06 

3.68 

,05 

2.85 
2.68 
1.35 

2.90 
1.14 

21 
21 
2 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 

3 

2 

2 
2 

2 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

RDCKSPRINGS 

SAN  ANGELD  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  Ap        R 

87,3 

87,5 
87,5 
89,0 

65.3 

66.0 
65.8 
67.3 

76.3 

76.8 
76.7 
78.2 

-   .1 

93 

93 
95 

97 

29 

5 

18  + 
17 

46 

48 

44 
49 

30 

30 
30 
30 

3 

0 

4 
3 

6 

14 
14 
19 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.06 

.73 
4.10 
5.30 

2.64 

2.00 

.58 
2.45 
1.83 

21 

21 
21 

21 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
1 
3 

2 

0 
1 

3 

SAN  SABA 
SONDRA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

90,') 
89,3 

M 
92.8 
89,1 

68.4 
64.9 

M 
69.9 
65.2 

79.4 
77.1 

M 
81.4 
77.2 

97 
94 

99 

97 

7 

6  + 

7  + 
18 

46 
46 

56 

45 

30 
30 

30 
30 

0 
0 

0 
2 

20 
18 

24 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
2.36 
4.19 

3.71 
5.15 

1.97 

2.21 
2.18 
1.91 
1.48 
2.20 

22 
21 
21 

16 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
3 
3 

2 

1 
1 
1 
1 
2 

DIVISION 

78.0 

.6 

3.20 

.09 

.0 

*    *    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

90, IM 

92,1 

92,5 

94,2 

92,2 

72. 5M 

72.7 

69.9 

70.7 

70.2 

81. 3M 

82.4 

81.2 

82.5 

81.2 

3.3 
1.0 
3.3 

96 

97 

97 

100 

96 

26 

17  + 

5 

9 
21  + 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
24 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.82 
1.55 
7.50 
2,07 
1.49 

.  1.89 

3.86 

.   .81 

1.86 
.73 

3.92 
.65 
.63 

24 
26 
27 
30 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

a 

5 

7 
5 

4 

5 

1 
3 

1 
1 

2 

0 
2 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

92,2 

94,6 
89,1 
92.1 
92,6 

74.0 
66.8 
78.4 
75.0 
72.5 

83.1 
80.7 
83.8 
83.6 
62.6 

2.8 

95 

101 
92 
97 
99 

16  + 

11 

29 

7  + 

4 

30 
30 
30 
30 
30 

0 

0 
0 

26 
26 
21 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 

4.82 
1.59 
6.80 
9.49 

-  2.18 
5.09 

2.30 

.48 

3.32 

3.13 

24 
30 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
10 

2 

0 
4 
6 

2 

0 
2 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAO 
GONZALES 

94,0 

94, 7M 
95, 2M 
92,8 
94,9 

70.9 

70. 7M 
70. IM 
71.4 
69.7 

82.5 

82. 7M 
82. 7M 
82.1 
82.3 

3.3 

99 
101 
99 
96 
99 

7  + 

12  + 

9 

4 
11  + 

30 

30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
30 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
2.61 
2.62 
6.68 
2.90 

-  1.01 

3.01 

-  .64 

2.50 

1.20 
1.00 
1.69 
1.34 

6 

16 
23 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 

a 

4 

2 
3 
2 
4 
3 

2 

1 
1 
3 

1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

94.7 
92.3 

94.0 

70,9 
70.3 

69.4 

82.6 
81.3 

81.7 

3.3 
1.6 

100 
98 

98 

21  + 
6  + 

5  + 

61 

30 
30 

30 

0 
0 

0 

24 
25 

26 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.59 
3.51 

2.27 

-   .15 

.95 

1.30 

1.24 

24 
24 

24 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

5 
5 

5 

2 
3 

1 

0 
1 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   284    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
SEPTEMBER    1972 


Temperature 

Precipitation 

II 

.9 

0 

< 

•5 
•1 

Is 

i 

• 
a 

1 
1 

£ 
15 
Q 

No.  ol  Day 

= 

3 

i 

>* 

£ 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Sulln 

Max. 

Min. 

3 

■S-a 
2  o 

a 

.10  or  More 
.50  or  More 
1.00  or  More 

a 

0  k 

,  .2 

o  » 

on 

Li  GRANGE 

LEXINGTON 

LLILIN6 

MATHIS 

NATALIA 

93.0 
90.5 
9*.! 
96.1 
9*. 3 

71.3 
70.8 
69.8 
70.8 
66.2 

82.2 
80.7 
82.0 
83.5 
80.3 

2.3 

100 

95 

98 

100 

102 

7 
12* 
19  + 

6  + 

7 

54 
52 
54 
57 
52 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
22 
25 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 

5.01 
2.07 
5.57 
1.79 

-  1.33 

.68 
1.67 

.84 
2.13 
1.05 

16 
5 

24 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
5 

4 
3 

2 

4 
2 
4 
2 

0 
2 

0 
3 

1 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUCIQ 

RDBSTOWN 

93.9 

91,. 9 
9't.O 
92,7 
91.3 

72.3 

71.1 
70.2 
72.0 
73.4 

83.1 
83.0 
82.1 
82.4 
82.4 

3.0 

100 
99 
99 
98 
96 

8 

7  + 
10 
10 

4 

57 
55 
53 

57 
50 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
25 
25 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.65 
2.58 
.95 
5.40 
4.76 

1.20 

1.12 

.92 

.50 

2.03 

1.60 

14 
26 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
3 
10 
5 

5 

2 
1 
5 
5 

2 
0 
0 
2 

1 

RDCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SINTON 

SMITHVILLE 

89.9 
91.2 
93.1 
93.7 
93.8 

74.8 
72.7 
68.9 
72.9 
66.6 

82.4 
82.0 
81.0 
83.3 
80.3 

3.4 
2.3 

.4 

93 

96 

97 

100 

99 

17  + 

7 
21  + 

5  + 
20  + 

57 
56 
49 
58 
52 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
24 
25 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11.53 

1.40 
1.50 
4.29 
2.28 

.  2.09 
-  2.35 

•  1.01 

3.01 
.60 
.72 

2.02 
.79 

2 
23 

24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
4 
6 
6 

6 

1 
2 
3 

1 

4 
0 
0 
1 
0 

SDMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

91,6 
91.7 
9*. 2 

70.6 
70.4 
71.4 

81.1 
81.1 
82.8 

96 

97 
100 

10+ 

7 
12 

52 
53 

54 

30 
30 
30 

0 
0 
0 

24 
23 

24 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.27 

6.04 
2.14 

.80 

1.12 

.90 

30 
22 
24 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

11 

5 

1 
5 
2 

0 
2 
0 

DIVISION 

B2.1 

2.2 

3.94 

.33 

.0 

•    •    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

91.4 
91.7 
90. CM 
91.0 
91, <, 

71.2 
70.6 
69. 6M 
70.2 
68.5 

81.3 
81.2 
79. 8M 
80.6 
80.0 

1.0 

99 
95 
95 
96 
96 

30  + 

5 
11  + 
11 
19  + 

56 
58 
59 
53 

54 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
24 

19 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.01 
8.72 
6.01 
6.55 
4.42 

.57 

5.70 
3.10 
1.45 
1.50 
1.68 

27 
25 
27 
24 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

U 
10 
13 
11 
9 

5 

7 
4 
5 
3 

2 
3 
2 

2 
1 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI         R 

91,7 
91, 4M 
92, 9M 
90,2 
87,1 

72.9 
70. 5M 
72. 6M 
72.2 
78.5 

82.3 

81. DM 
82. BM 
81.2 
82.8 

2.8 
2.7 

98 
97 
100 
95 
92 

8  + 
10 

8 
11 
10 

56 
54 

59 
62 

30 
30 

30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
24 
22 
22 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.79 
5.15 
7.13 
10.41 
7.85 

1.79 
1.05 

2.76 

1.60 
.73 
1.43 
2.11 
2.15 

24 
24 
24 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
13 
12 
13 
6 

5 

3 
5 
6 
5 

1 
0 
2 

4 

4 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

89.') 
90,5 
91,2 
90,7 
91,6 

69.8 

74.1 
64,8 
74.9 
71.9 

79.5 
82.3 
78.0 
82.8 
81.8 

1.3 

3.1 

-   .7 

2.8 

95 

97 
95 
95 
97 

10 

4 

9 

9  + 
11  + 

51 
59 
53 
57 
55 

30 
30 
30 
30 
30 

2 

0 
0 
0 
0 

19 
22 
25 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.23 

7.14 
8.20 
8.59 
5.30 

2.18 
2.68 
4.20 
3.56 

1.47 
1.94 
2.00 
3.74 
2.14 

26 
26 
4 
24 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
11 
10 

7 

4 
4 
4 

5 
4 

3 
3 

4 
3 

1 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

87,3 
89,5 
92,4 

91,1 
87,* 

70.7 
73.9 
70.3 
74.3 
71.4 

79.0 
81.7 
81.4 
82.7 
79.4 

2.5 
1.2 

93 
94 
97 
97 
92 

10 
10  + 

9 

3 
18+ 

50 
56 
59 
56 
55 

30 
30 
30 
30 
30 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
20 
25 

24 
13 

D 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.43 

8.75 
6.23 
5.54 
5.50 

2.35 
1.52 

1.23 
3.48 
1.83 
3.50 
1.58 

25 

24 
17 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 
11 

6 
12 

5 
5 
4 
4 
4 

2 
2 

3 
2 

1 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP          R 

90,5 
90,9 
91,4 
92,1 

75.6 
71.2 
71.2 
73.6 

83.1 
81.1 
81.3 
82.9 

1.5 
3.8 

94 
96 

98 
96 

11  + 
10 
10 
20  + 

61 
54 
56 
56 

30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 

24 
23 
23 
26 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.04 
5.87 
3.23 
5.97 

2.02 
1.74 

2.20 

1.48 

.67 

2.05 

24 
15 
24 
24 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 

7 

9 

5 
5 

4 
3 

4 

1 
0 
2 

DIVISION 

81.3 

2.0 

6.97 

2.40 

.0 

*    •    • 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 

95,4 

94,7 
97,2 
95, 5M 
94,3 

71.7 
70.0 
65.0 
70. 8M 
71.4 

83.6 
82.4 
81.1 
83. 2M 
82.9 

102 
99 

102 

102 

98 

5 

5 

8  + 
7  + 
19  + 

61 
63 
55 
62 
59 

30+ 

30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
26 
26 
26 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.93 
3.56 
4.77 
2.15 
4.20 

1.45 

1.71 
1.20 
1.20 
1.37 
1.87 

26 
24 
26 
10 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
7 
4 
6 

3 
3 
4 
1 
3 

3 

1 
2 

1 
2 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
OULEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

93,6 
95,0 
94,0 

95,4 

72.4 
72.2 
69.8 

67.3 

83. 0 
83.6 
81.9 

81.4 

.9 

.1 

102 
101 
102 

102 

7  + 
7  + 
8 

7  + 

59 
62 
58 

58 

30 
30 
30 

30 

0 
0 
0 

0 

25 
24 

24 

28 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.03 
2.27 
4.59 

J. 20 

2.04 
2.39 

1.44 
1.12 
2.95 

2.50 

1? 
24 

24 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

8 
3 
6 

3 

2 
2 
2 

3 

2 

1 
I 

3 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWUERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 

97.8 
96,2 
97,5 
95,6 
96,0 

72.0 
64.1 
71.5 
70.7 
70.9 

84.9 
80.2 
84.5 
83. 2 
83.5 

-  1.9 

103 
101 
102 
100 
102 

18  + 
4 

7  + 

8  + 
5 

59 
50 
60 
50 
62 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
9 
0 
0 

28 
27 
27 
29 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.51 
2.32 
4.20 
5.53 
5.21 

-  2.22 

3.42 

.75 
2.75 
2.55 
1.87 

24 
24 

24 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
4 
5 

2 
2 
3 
3 

5 

2 
0 
1 
3 

3 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEAPSALL 

PDTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

95,3 
93,7 

70.6 
71.0 

83.0 
82.4 

102 
100 

5 

8  + 

56 
56 

30 
30 

0 
0 

27 
26 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1.B8 
7.39 

1.37 
3.40 

24 
15 

.0 
.0 

0 
0 

2 

4 

1 
3 

1 
3 

TILDEN 
ZAPATA 

95,8 
96, 9M 

71.3 
72. 6M 

63.6 
84. 8M 

100 
103 

17  + 
2  + 

60 
55 

30 
30 

0 
0 

26 
29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.51 
7.52 

4.51 
2.61 

22 

24 

.0 
.0 

0 
0 

3 
8 

3 
4 

3 
3 

DIVISION 

83.0 

1.5 

4.76 

1.65 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    285    - 


Continued 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
SEPTEMBER    1972 

Temperature 

Precipitation 

ll 

<D 

< 

J 
|z 

Oh 

1 
a 

1 
3 

& 

1 

No.  of  Days 

1 

|z 

o 

5 
Q 

Sno 

».  Sleel 

No.  of  Days 

SlaUoD 

Max. 

IVIiji. 

3 
i2 

■St, 

H 

it 

1 

1 

1 

1 

U 

Si 

'si 

S 

♦          •          * 
LOWER    VALLEY 

10 

BRQMNSVILLE    MSO    AP 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

R 

90.7 

96,5 
94,7 
95,8 

73.3 

73.0 
74.0 
71.2 

82.0 

84.8 
84.4 
83.5 

.8 

95 

101 
100 
100 

5 

6'f 

4'!' 

6* 

62 

69 
64 
68 

30 

23 
30 
30 

0 

0 
0 
0 

22 

30 
28 
29 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.22 

1.93 
1.27 
3.00 

-       .77 

1.36 

1.23 
.55 

1.52 

22 

23 
22 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

3 

4 
6 

3 

1 

1 
2 

2 

I 
0 
1 

MISSION    *    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACD    2    E 

89,5 

94,9 
94,0 
94,9 

75.5 
71.9 
74.4 
73.3 

82.5 
83.4 
84.2 
64.1 

1.9 

92 

99 
98 
99 

1 

17  + 

2 

4 

72 

68 
69 
70 

30  + 
30 
24 
25  + 

0 
0 
0 
0 

18 
27 
28 
29 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 

2.57 
2.97 
3.44 
2.81 

.    1.68 
.    1.32 

1.45 
.75 

2.45 
.98 

2S 
23 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

e 

4 
7 

2 
3 

1 
2 

I 
0 

1 

0 

DIVISION 

83.6 

i.e 

2.76 

-    1.43 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PECOS 


LOWEST  TEMPERATURE 
LIPSCOMB 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOUSTON-DEER  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WINK  FAA  AIRPORT 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CASE  RANCH  3  S 


105 

DATE 

01 

31 

DATE 

30 

11.66 

.37 

6.79 

DATE 

21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  286  - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

SEPTEMBER    1972 

_ 

Day 

of  Month 

station 

o 

H 

1      I 

2 

3 

4    { 

5    1    6 

7 

8    { 

9 

10      u 

12 

13   1 

14       15 

16      17  1   18 

19 

20 

21 

22  I  23   {  24 

25   1  26      27 

28   I  29      30 

31 

•       •       * 

HIGH    PLIINS                        01 

JBERNiTHV 

4.18 

1.07 

.06 

.05 

1.36 

.01 

.45 

.28 

.66 

.18 

.06 

ACKERLY    1    MSW 

4.77 

1.60 

.65 

.80 

.25 

.65 

.42 

.15 

■  25 

IHIRILLC    HSO    ti>                   //> 

.71 

.01 

T 

.06 

.09 

T           T 

.14 

.23 

T 

.08 

.01 

T          T 

.10 

INDDEWS 

1.84 

.34 

.69 

.04 

.68 

.09 

SIC    SPRING 

4.49 

.15 

2.60 

.50 

T 

T 

.09 

.28 

.52 

.18       .17 

BOOKER 

.89 

.14 

.32 

.43 

BORCER    3    « 

.38 

T 

T 

T 

T 

.22 

T 

T           T 

.16 

T 

BRAVO 

3.09 

.51 

T 

T 

1.86 

.05 

.21 

.46 

BkOMNFIELO    no    2 

6.67 

1.29 

.07 

T 

.04 

.80 

1.38 

.79 

2.17 

.08 

.05 

BJLER    1.    NNW 

.75 

.24 

.02 

.01 

.02 

.46 

BJNKER    HILL    5    N 

2.95 

.07 

1.43 

.53 

.42 

.50 

CANAOIAK    1    ENE 

1.70 

.17 

.02 

.05 

.84 

.30 

.32 

CANYDX 

.54 

T 

.03 

.21 

■  26 

.04 

CHANNINC    NO.    2 

3.07 

1.24 

.06 

1.02 

.26 

.21       .07 

.21 

CLAUDE 

.53 

.16 

.25 

.06 

.06 

COLDHATER 

2.38 

.03 

T 

T 

.80 

.02 

.50 

.45 

.58 

CDNLEN 

2.06 

.18 

1.05 

.33 

.45 

CROSBVTON 

6.00 

3.49 

1.09 

T 

.75 

.22 

.06 

.11 

.11 

.17 

OALHART    PAA    AP 

3.30 

.30 

T 

.02 

.90 

.17       .53 

.56 

.82 

T 

OARROJZETT 

.74 

.02 

.10 

.12 

.15 

.35 

DIBHITT    6    E 

2.35 

.30 

.44 

.08 

1.46 

.07 

OIBiflTT 

2.22 

.30 

.02 

.01 

T 

.51 

.08 

1.30 

T 

DUMAS 

2.66 

.11 

.03 

T 

.30 

.03 

.50 

1.14       .15 

.40 

FLOVOADA 

1.38 

.09 

.02 

.43 

.01 

.23 

.12 

.03 

.12 

.33 

FLOVOAOA    9    SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

■ 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

FOLLETT 

.96 

.05 

.02 

.23 

.07 

.54 

.05 

FORSAN 

5.07 

1.13 

1.21 

.10 

.12 

.92 

1.25 

.34 

FRIONA 

1.87 

.43 

.05 

.04 

.01 

1.04 

.02 

.05 

.02 

.21 

T 

GARDEN    CITY    1    E 

3.07 

.29 

.15 

.10 

.73 

1.10 

.60 

.10 

GRUVER 

2.06 

.10 

T 

T 

.80 

.26 

.05 

.85 

HART 

3.24 

.13 

2.37 

.12 

.61 

■  01 

HARTLEY 

1.96 

.16 

.18 

.45 

.60 

.20 

.37 

HEREFORD 

1.97 

.65 

.60 

.03 

.08 

.19 

.29 

.13 

HIGCINS 

2.67 

T 

2.00 

.67 

HITCHIANO    6    SSW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

' 

" 

■ 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

LAHESA    1    SSE 

1.18 

.38 

T 

.19 

.61 

lenorah 

1.50 

.57 

.06 

T 

T 

.87 

levelland 

6.97 

1.32 

.33 

.03 

.09 

.06       .02 

.80 

.30 

3.92 

.04 

.05 

.01 

LIPSCOHB 

.47 

.07 

.05 

.35 

LITTLEFIELD    NO.    2 

2.17 

.20 

.20 

.05 

.15 

.02 

.86 

.30 

.31 

.05 

.03 

LOOP 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

LORENZO 

4.91 

1.07 

.12 

1.32 

.25 

.18 

1.97 

LUBBOCK    WSO    AP                           R 

2.95 

.20 

.12 

T 

.66 

.13 

.56 

.17 

.65       .05 

.41 

HC    LEAN    i    E 

1.73 

.30 

.51 

.02 

.04 

.01 

.12 

.20 

.06 

.47 

HIAHl 

.79 

.10 

.05 

.14 

.21 

.17 

.12 

MIDLAND    WSQ    AP                      //R 

1.05 

.15 

.02 

T 

.01       .04 

.04 

.61 

.18 

MIDLAND    *    ENE 

2.83 

.04 

.32 

.04 

.18 

1.74 

.51 

HORSE 

1.01 

.03 

.30 

.13 

.55 

MORTON 

5.21 

.18 

2.26 

.11 

.30 

1.10 

.25 

.14 

.60 

.27 

MULESHOE    I 

2.88 

.65 

.13 

.02 

.02 

.45 

.06 

1.55 

NOTLA    3    SE 

1.45 

.17 

T 

.65 

.09 

.54 

QLTON 

2.66 

.18 

.25 

.11 

.03 

.01 

1.45 

.38 

.20 

T 

.05 

PAMPA    NO.    2 

1.27 

.05 

T 

.18 

.31 

.14 

.42 

T 

T 

.17 

T           T 

PANHANDLE 

1.31 

.01 

.04 

.04 

.13 

.16 

.40 

.15 

.18 

.18 

PERRYTON    5    NNE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PERRYtON    11    KNW 

1.32 

.22 

.17 

.33 

.60 

PLAINS 

4.60 

.41 

.16 

.72 

.07 

1.05 

.02 

1.91 

.26 

PLAINVIEH 

1.51 

.01 

.01 

.79 

.42 

.14 

.14 

auITAOUE 

. 

- 

> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           .           - 

. 

- 

. 

... 

... 

... 

SEBINOlE 

2.61 

.03 

T 

.25 

.05 

.02 

.05 

.67 

.12 

1.33 

.01 

.08 

T 

SILVERTON 

1.15 

.20 

.10 

.70 

.05 

.10 

SlATON    5    SE 

3.37 

.43 

.92 

.29 

1.62 

.11 

SPEARMAN 

1.46 

.11 

.04 

.75 

.12 

T 

.44 

STRATFORD 

3.57 

.03 

2.35 

.02 

.35 

.32 

.50 

SUNRAY    4    SH 

2.33 

.55 

.67 

.76 

.35 

TAHQKA 

6.03 

.95 

.08 

.02 

.04 

1.14 

.75 

.37 

2.65 

.03 

TASCOSA 

3.17 

1.50 

.01 

T 

.10 

.89 

.26 

.13 

.28 

TULU 

1.04 

.22 

.03 

T 

.57 

.22 

UM8ARGER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           .           - 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

VEGA 

2.85 

1.75 

.02 

.04 

T           T 

T 

T 

.64 

T 

.23 

T 

.02 

T 

.15 

T 

T 

T           T 

KALCOTT 

3.43 

1.48 

.23 

T 

.75 

T 

.54 

.43 

LOM    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    MSO    AP                      //R 

3.15 

.90 

.47 

.01 

T 

.12 

.77 

.87 

T 

■  01 

ANSON 

9.79 

2.02 

.52 

.20 

.15 

T            .20       .55 

.70 

1.65 

2.05 

K75 

ASPERMONT    2    SSH 

4.04 

1.17 

.08 

.02 

.22 

.36 

.05 

.04 

1.60 

.41 

.02 

.07 

BALLINCER    I    SW 

2.26 

.25 

.15 

.OS 

1.58 

.23 

T 

BATEM&N    RANCH 

2.3B 

.60 

.78 

.65 

.35 

BENJAMIN    A    SSE 

3.99 

.12 

T 

T 

1.20 

1.14 

1.53 

T 

T 

BURKETT 

2.43 

.10 

.33 

.50 

.30 

1.20 

CHILDRESS    FAA    AP 

.66 

T 

T 

.03 

T 

.02 

.01 

T 

.60 

CHILLICCTHE 

1.22 

.21 

.03 

.87 

.08 

.03 

CLARENDON 

1.12 

.03 

.06 

.78 

.12 

.06 

■  07 

COLEMAN 

2.97 

.10 

T 

1,50 

T 

.41 

,68 

■  28 

COLORADO    CITY 

4.98 

.34 

.35 

.02 

T 

.03       .29 

.16 

.65 

2.70 

.44 

CRO»£lL 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

- 

- 

«. 

_ 

- 

_ 

-           .           - 

. 

- 

_ 

... 

... 

... 

DICKENS 

1.87 

.47 

.58 

.26 

.35 

.11       .01 

,07 

DOMONT 

5.37 

.05 

1.12 

1.34 

.28 

.05 

.IB 

1.05 

1.30 

ELECTRA 

2.75 

.24 

1.20 

.52 

.50 

.05 

.24 

FlOMOT    I    N 

2.52 

.10 

1.00 

1.30 

.12 

GAIL 

2.17 

1.05 

.05 

.06 

.20 

.10       .20 

.37 

.14 

GUTHRIE 

2.17 

.11 

T 

.81 

.88 

.17 

.20 

HACKBERRY 

3.49 

.25 

2.42 

.32 

.50 

HAMLIN 

4.87 

.85 

1.26 

.01 

.10 

.04 

1.15 

.18 

.10 

.80 

■  08 

.30 

HASKELL 

6.46 

2.40 

.05 

.03 

.32 

1.63 

.04 

.04 

.05 

.83 

.67 

■  27 

.13 

HOROS    CREEK    DAM 

1.58 

.15 

T 

.05 

.09 

.04 

.14 

T 

,76 

■  35 

T 

JAYTDN 

2.05 

.55 

.55 

.55 

.20 

.20 

KNAPP    6    SH 

2.68 

1.53 

.86 

T 

.29 

LAKE    ABILENE 

2.11 

.27 

.06 

.10 

.04 

.24 

.30 

.80 

■  30 

LATIMER    RANCH 

3.31 

T 

.15 

T 

2.35 

T 

T 

T 

.02 

.05 

.22 

.52 

LAMN 

1.24 

.05 

.48 

,71 

MATADOR 

3.90 

.07 

1.52 

.02 

1.66 

.10 

.08 

.20 

T 

T 

,25 

MEMPHIS 

.40 

,40 

MOBEETIE    2    S 

.46 

.46 

MUNOSY 

4. OB 

.23 

.02 

.30 

2.65 

T 

T 

.08 

,75 

■  01 

.04 

NORTHFIELO 

1.05 

.02 

.08 

T 

.65 

T 

,30 

NOVICE    1    E 

2.27 

.55 

.98 

,74 

NUCEiiT    I    eSE 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER  1972 

S 

Day  of  Month 

Station 

O 

r 

E- 

1 

2 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8   9 

10  I 

11  1  12 

13  1  14   IS 

16  1 

17  1  18 

19  1  20   21 

22  1 

23 

24 

iry 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

PIOUCIH 

3.34 

2.60 

.36 

,16 

PiOUCAH  l^    SSE 

2.7B 

.90 

1.16 

PITC«fO«K  RINCH 

2.20 

1.45 

.50 

.29 

P014« 

- 

- 

- 

- 

- 

_   -   - 

- 

- 

... 

- 

. 

.     -     . 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

POST 

«.87 

.69 

.01 

.33 

.62 

.14  1.64   .10 

1.13 

,01 

T 

OUANAH  5  SE 

.76 

.03 

.02 

T 

.02        ,07 

.09 

ROSY 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -     - 

- 

- 

... 

- 

. 

... 

- 

. 

. 

. 

. 

ROSCOE 

.50 

2.00 

T 

.25 

T 

.02 

T 

.90  1,90 

T 

1.00 

'. 

ROSS  RANCH 

.90 

1.00 

,40 

ROTAN 

2.60 

.16 

.43 

.03 

.04 

,46 

.10 

■  17 

SEYMOUR 

.02 

.09 

.97 

1.54 

1.32 

.09 

.02 

SHAHROC" 

.35 

.02 

.22 

.45   .97 

SHAMRICK  RADIO  K&YP 

.79 

.30 

T     .03   T 

.76 

SNYOER 

1.51 

1.96 

3.69 

T 

T 

.08 

T 

T 

.19 

SOUTH  CAMP  (6666) 

i.02 

.61 

.89 

STAMFORD  1 

2.00 

.03 

.22 

.26        .34 

.09       2,86 

■  40 

.54 

.47 

TAMPICO 

.60 

.10 

.10 

TRENT  2  ENE 

1.62 

.29 

.22 

T 

.19 

.54   ,05 

.07 

TRUBY  3  ESE 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -     . 

- 

- 

.     _     , 

- 

- 

.     .     - 

- 

. 

- 

. 

- 

... 

TRUSC3TT 

.07 

1.00 

1.45 

.22 

1,01 

TURKEY  2  WSW 

.05 

2.50 

.54 

.53 

.14   .01 

.10 

VERNON 

1.00 

.73 

.39 

VOSS  I  WSW 

T 

T 

.60 

.92        T 

T     T 

T     T 

.11   T 

.59 

.17 

.07 

WELLINOTON  I  NNW 

.11 

T 

.05 

.04        T 

T    1,11 

WICHITA  FALLS  H5Q  AP     R 

.52 

.16 

.66 

.02 

.06 

.34   .06 

.02 

.10 

KICHITA  VALLEY  FARM  2? 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

- 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

.     -     - 

WINTERS  1  NNE 

T 

.29 

.09 

.31 

.08 

.03 

T          .22 

.03   .02 

1.91 

.30 

T 

WITT  RANCH 

.44 

.43 

.10 

.!7 

.23 

1.04 

.20 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

5.32 

.59 

.60 

.66 

.11 

.20 

1,49 

1.49 

ALEDO  A  SE 

4.4B 

.06 

.45 

.03 

.05 

.19 

.02 

.39 

.94 

1.32 

.31 

.64 

.21 

.09 

ANOICE  1  WNU 

1.60 

.03 

T 

T 

T     .04 

.43 

.99 

.04 

T 

.27 

ANNA 

<..52 

.90 

.87 

1.41 

.26 

.22 

.54 

.30 

ANTELOPE 

2.59 

.48 

1.33 

T 

T          .46 

.30 

ARCHER  CITY 

3.00 

.50 

.17 

1.70 

.04 

T 

T 

.10   .41 

.06 

ARLINCTCN 

3.43 

T 

.06 

.62 

.03 

.11 

.09 

.24 

.09 

.76 

.62 

.02 

.31 

.26 

AVALDN 

3.25 

1.99 

1.12 

.01 

.31 

.01 

.04 

.17 

BAIRD 

.B5 

.69 

BARDWELL  DAM 

t.02 

T 

2.64 

.96 

.35 

.20 

.10 

.17 

BEtTON  DAM 

2.63 

1.14 

T 

.19 

1.36 

T 

.02 

.16 

BENBROOK  DAM 

4.56 

.19 

.02 

.15 

.16 

.29 

1,23 

1.34 

■  61 

.11 

.40 

.06 

BONKAM 

2.61 

.23 

.02 

.79 

.02 

.38 

.08 

.66 

.09 

.48        .06 

BOWIE 

2.70 

.45 

.15 

1.77 

.02 

.04       ,04 

.23 

BOYD 

1.13 

.02 

.39 

.44 

.04 

.24 

BRAZOS 

1.05 

.01 

,27 

.55 

■  18 

.02 

.02 

BRECkENPIDGE 

2.26 

.60 

.01 

.09 

.03 

.02 

.06 

.23 

.26   ,70 

.06 

BRIDGEPORT 

2.13 

.39 

1.28 

.31 

.19 

8R0WNWD0D 

2.0A 

.39 

.79 

T 

.06 

.10   ,66 

T 

T 

BURLESON  2  SSW 

2.63 

.03 

.09 

.09 

T 

.30 

•  04 

.99 

.37 

.48 

.24 

BURLINGTON  3  WSW 

3.17 

.15 

.01 

.01 

.02 

1.87 

.09 

.16 

.67 

T         .23 

CAMERON 

3.7* 

.01 

1.04 

1.26 

.01 

.11 

.07 

.20 

.07 

.74 

.02 

.21 

CARROLLTDN 

4.73 

.12 

2.00 

.72 

1.10 

,06 

.34 

.32 

.07 

CELINA 

4.37 

1.43 

T 

T 

1.26 

1.16 

.52 

CENTER  CITY 

3.04 

.92 

.03 

.86 

T 

.62 

.28 

.33 

CHALK  MOUNTAIN 

4.55 

.02 

.21 

.12 

.09 

.03 

2.10   T 

.26 

1.30 

.30 

T 

T 

T     T     .12 

CLEBURNE 

3.59 

.32 

.01 

T 

.61 

1.09 

1.02 

.04 

.34 

T 

CLIFTON  10  E 

1.79 

.32 

.34 

.15 

,29 

■  20 

.49 

COMANCHE 

3.70 

1.75 

,04   .31 

.37 

.93 

.21 

.09 

COOPER 

7.26 

.13 

2.36 

.62 

.71 

.94 

.12 

.05 

T 

1.32        .61 

COPPERAS  COVE 

2.05 

.30 

.92 

.02 

.19 

.40 

.51 

.19 

CORSICANA 

1.56 

.36 

T 

.03 

.16 

.21 

T 

.42 

.16 

.02 

.03       .17 

CRANOALL 

2.21 

T 

.38 

.10 

.16 

.27 

.70 

.19 

.06 

.31 

CRESSON 

3.74 

T 

•  44 

T 

.90 

T 

1.35 

.20 

.60 

.06 

.11       .06 

CROSS  PLAINS 

2.26 

.12 

.29 

T 

.11 

T 

.81 

.35 

.56 

DALLAS  WSO  AP          //R 

2.06 

.10 

.20 

.58 

.09 

T 

.11 

.02 

•  30 

.16 

.06 

.29 

■  17 

DAVILLA 

2.61 

1.20 

.15 

1.46 

DECATUR  2  SSW 

2.07 

.71 

.01 

.91 

.42 

.02 

OENISON  OAH 

5.53 

.46 

.09 

.70   T 

.94 

•  66 

1.29 

1.32 

.05 

DENTON  2  SE 

3.04 

.40 

.66 

.70 

•  06 

1.19 

.15 

DUBLIN 

2.25 

.22 

.11 

.18 

.66   .04 

.18 

T 

.96 

.07 

.01 

T 

DUNDEE  6  NNW 

3.61 

.45 

1.63 

U16 

.15 

EAGLE  MTN  LAKE  DAB 

2.62 

.24 

■  02 

.55 

.0* 

.03 

.02 

.90 

.47 

.68 

.27 

EASTLAND 

2.04 

.46 

.20 

.32 

T 

T         .04 

.02 

•  20 

.64 

.14 

ENNIS 

4.21 

2.00 

.50 

.60 

.26 

.39 

.46 

EVANT 

2.91 

.81 

.70 

.70 

.10 

.05       .99 

FARMERSVILLE 

1.91 

.01 

T 

.27 

.12 

.20 

.46 

.43 

.02 

T 

.30 

.06 

FERRIS 

1.59 

.46 

.69 

.07 

.26 

.12 

.03 

FLORENCE  3  SE 

3.17 

.67 

.07 

.06 

.31 

1.45 

.02 

.19 

.42 

FORESTBURS  «  S 

2.25 

.26 

T 

1.25 

.16 

•  42 

.14 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

2.42 

.22 

.09 

.25 

.09 

T 

.10 

•  66 

.31 

.34 

.05 

.03 

.10 

FRISCO 

4.63 

.62 

T 

.64 

.19 

.16 

.99 

.37 

.67 

.01 

1.07 

.19 

FROST 

.4B 

T 

.10 

.08 

T 

.23 

.03 

.04 

T 

T     T 

GAINESVILLE 

5.19 

1.98 

.84 

T 

.66 

.23 

.21 

T 

■  19 

.90 

GATESVILLE 

5.16 

2.74 

.33 

.04 

.33 

.54 

.19 

.22 

.57 

.01 

.19 

GEORGETOWN 

2.93 

.15 

.07 

.35 

T 

.04 

1.23 

.20 

.49 

.»\              . 

GLEN  ROSE  2  W 

5.79 

.20 

.04 

T 

.10 

T 

2.29 

.03 

2,34 

.70 

.07 

T 

■  02 

GOLOTHWAITE  2  N 

4.55 

1.22 

.23 

.95 

.92 

.71 

.92 

T 

GRAHAM 

3.04 

.35 

.11 

.04 

.27 

1.11 

.25   .02 

.04        .70 

.13 

.02 

GRANBURY 

6.01 

.75 

.11 

T 

.06 

2.93 

.09 

1^44 

.22 

.02 

.37 

T 

T 

GRANGER 

1.29 

T 

.06 

.09 

T 

T 

.63 

.02 

.04 

.21 

GRAPEVINE  DAM 

2.39 

.55 

.02 

1.12 

.13 

.39 

.07 

.09 

.02 

GREENVILLE  T  NH 

2.43 

.22 

.45 

.07 

.26 

.24 

.14 

.30 

.11 

T 

T         .62 

GROESBECK 

2.27 

.14 

T 

.05 

.54 

T 

.26 

.26 

.09 

.39 

.12  T    .46 

GUNTER 

4.20 

.55 

T 

1.06 

.02 

.02 

•  32 

1.05 

1.19 

.03 

T 

HAMILTON  2SSE 

4.03 

.12 

T 

.45 

.16 

.29 

.29 

T 

2.09 

.26 

.06 

.29 

HENRIETTA 

2.61 

.61 

.11 

.51 

.82 

.05 

.09        .34 

.08 

HEWITT  1  SE 

3.86 

.22 

T 

.39 

.40 

1.29 

.02 

1.05 

.22 

.19 

.20 

HICO 

4.52 

.25 

T 

.08 

2.22 

.77 

.90 

.30 

T 

HILLSBORO 

3.27 

.11 

.40 

.13 

•  01 

1.86 

.06 

.10 

.60 

HONEY  GROVE 

2.73 

T 

.75 

.26 

T 

T 

.30 

.90 

.17 

T 

T 

T     T     .39 

HUCKABAY 

3.66 

.37 

T 

.36 

1.10 

T 

.62 

1.01 

HURST  SPRINGS 

2.46 

.09 

.02 

.02 

.66 

.22 

.32 

.15 

.11 

.69 

INDIAN  CAP 

4.12 

1.10 

.33 

.14 

,06 

.22 

1.00 

,22 

.70 

■  12 

.20 

.03 

JACKSeOPO 

1.67 

.12 

.09 

.06 

.77 

.01 

,05 

.09 

■  20 

.30 

JARRELL 

1.70 

.75 

.45 

.50 

KAUFMAN  3  SE 

2.12 

.07 

.66 

.10 

.35 

■  16 

.13 

.13 

■  29 

•  07 

KENNEDAIE  6  SSW 

3.27 

.26 

.09 

T 

.06 

.18 

,34 

1.15 

.63 

.33 

T 

.n 

KILLEEN 

1.43 

.31 

.02 

.10 

.02 

.10 

.62 

.01 

.09 

LAVON  DAM 

1.36 

.12 

.04 

.17 

.13 

.19 

.09 

.36 

,26 

LEMISVULE  DAM 

3.30 

.92 

T 

T 

.66 

.47 

.02 

,01 

.42 

.96 

.09 

.04 

.03 

.24 

LIPAN 

3.J7 

.36 

.03 

.21 

.38 

,58 

.59 

.25 

.10 

1.09 

Se«  tel«i«ncr 
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TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER  1972 

_ 

Day  oi  Month 

Station 

o 

H 

1   1 

2  1 

3 

4  1 

5   6 

7  1  8    9 

10  I  U   12 

13   14   15 

IE  I 

17   18 

19   20  I  21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29    30 

31 

liRLIN  3  NE 

3.09 

T 

.32 

.85 

1.03 

T 

.09 

.10 

.70 

MARYS  CREEK 

HZ    ORECOR 

.89 

.26 

.05 

.02 

.10 

.42 

.02 

.02 

HCKINNEV  3  5 

2.0t 

.48 

.05 

.30 

.10 

.23 

.98 

.30 

.17 

.03 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5.»0 

.29 

.18 

1.95 

.95 

.50 

.64 

.62 

.37 

MEXIA 

2.93 

.69 

.85 

.65 

.30 

.07 

.37 

MID  CITY 

5.73 

T 

1.40 

.28 

1.65 

.49 

.22 

T 

T 

1.69 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

1.39 

.30 

T 

.15 

T 

.09 

.12 

T     .29 

.48 

T 

T 

T 

HGRGAN  3  WNW 

6."i7 

.27 

.25 

3,76 

.75 

.54 

.68 

.05 

.18 

M3RCAS  MILL 

3.26 

.36 

.70 

.56 

,66 

.24 

.58 

.16 

MUENSTER 

A. 01 

1.22 

.03 

1.52 

.02 

.75 

.14 

.33 

MULlIN 

. 

- 

• 

- 

- 

- 

.     >     • 

•     -     . 

... 

- 

- 

•    -    * 

- 

- 

- 

- 

. 

■ 

- 

.     - 

NAVARRQ  HILLS  OAH 

.68 

.02 

.06 

.02 

,06 

.20 

.05 

.27 

NEMPORT 

2.81 

.10 

.38 

1.80 

.15 

.38 

OINEY 

2.12 

• 

• 

• 

1.25 

.09 

.02 

.30 

.33   ,17 

OLNEY  5  NNri 

2.30 

T 

.40 

1.23 

.12   .10 

T 

T 

.20 

.25 

PALO  PINTO 

1.83 

.30 

.25 

.05 

.12 

.18 

.93 

PARIS 

A. 93 

T 

T 

.23 

.38 

.62 

.11 

.75 

,42 

,52 

.02 

.07 

.55 

T 

1.26 

PILOT  PCINT 

A. 67 

1.94 

T 

1.14 

.60 

.07 

.25 

.28 

,34 

,02 

.03 

T 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

2.34 

.59 

.63 

.06 

.82 

.09   ,07 

.08 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.23 

.19 

.66 

T 

.07 

.15 

.19   .15 

.13 

.01 

.57 

.11 

T 

.02 

PUTNAM 

2.39 

1.63 

T 

.71 

.05 

auINLAN 

.6A 

T 

.18 

T 

T 

,08 

T 

.16 

.20 

T 

,02 

RAINBOh 

4.92 

.12 

2.20 

1.06 

1.06 

,13 

,35 

RANGER  1  U 

2.31 

1.15 

.29 

.03 

,04 

.51 

.29 

T 

T 

RED  OAK 

3.37 

T 

.03 

,74 

1.52 

.90 

.13 

.09 

RICHARDSON 

1.26 

.02 

T 

.08 

.24 

.34 

T     ,12 

.18 

.23 

T 

.04 

.01 

RINCCOlO 

2.30 

.65 

.45 

.82 

,26 

.12 

RISING  STAR 

2.23 

.05 

.22 

.06 

.10 

.75   T 

T         T 

T 

.05 

,26 

.74 

T 

T 

ROANOKE 

2.77 

.89 

.01 

.98 

.27 

.13 

.39 

,09 

.01 

ROCKDALE 

4.38 

2.73   .34 

.04 

.04 

.29 

.05 

.20 

.14 

T 

.46 

.09 

ROCKMALL 

1.54 

.12 

.06 

.07 

.17 

.15 

.04 

.41 

.01 

,01 

T 

.50 

ROSEBUD  3  WSM 

4.36 

T 

T          T 

.06 

1.69 

,03 

.76 

.93 

.89 

ROSS 

2.51 

T 

1.50 

.10 

.01 

.14 

.02 

.56 

.18 

ROSSER  1  SE 

2.26 

.35 

.18 

.70 

.10 

.48 

,30 

.15 

• 

ROUND  RCCK  3  E 

1.18 

.20 

T     T 

T 

.18 

.14 

.48 

,04 

.01 

.10 

.03 

SANGER 

- 

- 

> 

- 

- 

- 

_     -     - 

.     -     . 

-     -     . 

- 

- 

-    -    . 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

SHERMAN  POMP  STATION 

5.85 

.42 

.01 

.95 

.07 

,20 

1.36 

2.79 

,01 

.02 

.02 

SLlDELL 

1.57 

.16 

.78 

,15 

.22 

,10 

,16 

SPRINGTCNN 

1.95 

.15 

.07 

T 

.59 

.03 

T 

.49 

,39 

,23 

T 

STEPHENVILLE  «  N 

1.90 

.34 

.51 

.36 

.10 

.22 

,32 

,03 

T 

STILLHOLSE  HOLLOW  DAM 

3.46 

.18 

T 

1.83 

,20 

1,20 

.05 

T 

STRA«N  a  NNE 

1.73 

.58 

.32 

.02 

.11 

T          .04 

,15 

.51 

TAYLOR 

2.38 

.04 

,60 

.07 

.31 

,03 

1,05 

T 

.11 

.01 

.16 

TEMPLE 

1.67 

.14 

T 

1,15 

,02 

.15 

.21 

TERRELL 

2.42 

.06 

.03 

.21 

.30 

.17 

.88 

,36 

.41 

thornoale 

2.20 

.97 

.82 

.41 

THORNTON 

1.91 

.27 

.03 

.30        T 

.08 

,50 

.12 

.61 

THROCKMORTON 

4.40 

.37 

.08 

T 

.16 

2.23 

.03 

.16       1.16 

.21 

T 

THURBER  5  NE 

2.15 

.89 

.23 

.01 

.40 

.06 

.08 

.42 

.06 

TRENTON 

6.32 

.40 

T 

.33 

.88 

.29 

T     .13 

.81 

.92 

2.56 

T 

TROY 

1.66 

.14 

T 

.12 

1.17 

.13 

.03 

.07 

VALLEY  VIEK 

3.76 

2.00 

.67 

T 

.42 

.19 

.40 

.08 

KACD  0AM 

2.31 

.43 

.30 

.12 

.10 

.33 

.25 

.47 

T 

.31 

NACO  MSC  AP              R 

2.57 

T 

.80 

.06 

.08 

T 

.11 

.09 

.33 

.75 

T 

.35 

HAXAHACHIE 

4.13 

.02 

.13 

.24 

1.75 

.98 

.38 

.03 

.23 

.37 

HEATNERFORD 

2.74 

.40 

.15 

.05 

.03 

.53 

,05 

.87 

.37 

.03 

.26 

KHITNEY  0AM 

2.90 

.15 

.04 

.10 

.39 

.79 

.47 

.16 

.18 

.22 

.40 

KOIFE  CITY 

■ 

" 

" 

" 

" 

' 

_     -     . 

... 

.     -     • 

" 

" 

... 

■ 

* 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

EAST  TEXAS          0« 

ALTO  3  SH 

4.44 

.56 

.92 

.91 

* 

^ 

J     ^ 

,     ,     , 

• 

, 

, 

.86 

.17 

.09   .93 

ANDERSON 

- 

.56 

- 

- 

- 

1.90 

.22 

.33 

1.13 

ATHENS  3  SSE 

3.23 

1.01 

1.00 

.04   .02 

.43 

.04 

.04 

.02   .63 

ATLANTA  4  MSH 

4,84 

.02 

.02 

T 

.04 

.05 

1.83 

1.98 

.04 

.33 

.17 

.36 

BEOIaS 

3.24 

T 

.30 

1.20 

.37 

T 

.21 

.40 

.76 

BON  HIER 

1.60 

.02 

.55 

.30 

.73 

BOXELDER 

3.28 

.56 

.21 

.71 

.15 

.48 

1.17 

BREHQNO 

1.77 

.03 

.40 

T 

.13 

.33 

.08 

.07 

.04 

.69 

BRONSON 

5. OB 

.33 

.12 

.34 

1.05 

.15 

.47 

1.46 

.69 

.47 

BUFFALO 

3.73 

1.67 

.80 

.28 

.75 

.11 

.12 

CANTON 

3.49 

1.15 

.10 

.03 

.70 

.73 

.09 

.29 

.40 

CARTHAGE 

4.14 

.36 

T 

.04 

T 

.26 

.11 

,58 

T 

.63 

.36 

.14 

.10 

.99 

.08 

.53 

CENTER 

4.06 

.72 

.04 

.55 

.80 

.46 

.33 

.56 

.60 

CENTERVILLE 

1.87 

.29 

.06 

.57 

.05 

.63 

.08 

.10 

.09 

CLARKSVlLLE  Z    NE 

2.38 

.30 

T 

.45 

.21 

.06 

.38 

.57 

.41 

COLOSPRING  5  5SW 

6.48 

.10   .05 

T 

.09 

.02 

1.16 

.49 

.48 

.55 

T 

2.69 

.53 

.32 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.91 

1.62 

.01 

.12 

.08 

.54 

.16 

.28 

.05 

.04 

1.01 

CONRQE 

4.47 

.10   T 

T 

.10 

.03 

.08 

.37 

T 

.29 

.10 

.67 

.27 

1.65 

.81 

CROCKETT 

4.74 

T 

T 

1.70 

1.15 

.42 

T 

.23 

.46 

.78 

DACUS 

5.28 

1.20 

.26 

.05 

1.00 

.82 

.04   T 

.23 

.22 

.09 

.09 

,37 

T     .95 

OAINGFRFIELD  »  S 

6.30 

.40 

.18 

.20 

.10 

2.99 

T 

.08 

1,24 

1.11 

DEKALB 

4.48 

.44 

.04 

2.04 

.38 

.43 

.64 

.05 

T 

T 

.46 

OEKEYVULE  5  S 

7.47 

.32 

.70        T 

,12 

T     .48 

.13 

1.05 

T 

.60 

1.30 

.12 

.28 

,18 

.28  1.91 

DIALVILLE  2  M 

4.97 

.08 

1.95 

,12 

.04 

1.12 

.08 

.28 

1.30 

EOQM  3  NNW 

4.27 

.20 

.03 

.09 

1.10 

1.57 

.40 

.92 

EMORY 

2.51 

.01 

.02 

,28 

.07 

,18 

.92 

.38 

.06 

.59 

tVAOALE 

5.80 

.02 

.03   .82 

.20 

.57 

1.05 

.54 

1.39 

.16 

.09   .97 

FAIRFIELD  3  ESE 

2.22 

T 

.04 

T 

.23 

.03 

.95 

.48 

.19 

.13 

.17 

FRANKLIN 

3.34 

•  u 

.01 

.02 

.10 

1.68 

.43 

.39 

.64 

GILMER  ;  w 

7.16 

.55 

.12 

T 

,40 

3.40 

.80 

1.89 

SLADEUATER 

6.02 

T 

.97 

4,50 

.05 

.05 

.45 

GRAPELAKO 

4. OS 

T 

1.56 

T     T 

.47 

1.54 

T 

T 

.10   .41 

GHOVETON 

4.82 

.03 

.19 

.12 

.16 

.16 

.64 

1.25 

.70 

.14 

.14 

.90 

.39 

HACANSPCRT 

3.94 

.07 

.19   .02 

.43 

.50 

.91 

,13 

.48 

.20 

1.01 

MARLETON 

7.78 

.27 

.06 

.17 

1.86 

.42 

1.95 

1,67 

.20 

.22 

1.36 

HAkKINS  1  E 

4.10 

,40 

3.23 

,07 

.40 

HEMPHILL 

4.93 

.20 

.18 

1.32 

1,24 

.43 

.81 

.75 

HEMPSTEAD 

S.35 

.26 

,30 

.14 

1.46 

1.00 

,30 

.50 

.14 

1.25 

HENDERSON 

4.68 

.83 

.08 

.07 

1,10 

1.50 

1.10 

HDRGER 

2.09 

.09 

T 

.04 

.20 

.04 

,55 

T 

.14 

.13 

T     .90 

HUNTSVILLE 

5.44 

1.34 

.19   .56 

.06 

.56        T 

1,25 

T 

.20 

,62 

T 

.53 

.13 

JACKSHN  HILL  GUARD  STA 

3.09 

.36 

.11 

.52 

.07   ,05 

.42 

.04 

,04 

.08 

.55 

.85 

JACKSONVILLE 

5.12 

T 

.45 

1.40 

,65 

.82 

,68 

.05 

.43 

.64 

JASPER  3  SU 

4.81 

2.06 

.05 

T 

,50 

T 

1.24 

.96 

JEFFERSON 

3.77 

.48 

.04 

.06 

.56 

.90 

,65 

.09 

.99 

JEIIETT 

3.96 

.10 

1,62 

.95 

.67 

.25 

.03 

.12 

.22 

KARNACK 

4.16 

.14 

.17 

,02 

1.75 

,01 

1.12 

.02 

.18 

.75 

KIR9YVILLE  FOR  SERVICE 

6.49 

T 

.31 

.33 

T 

.66 

1,20 

T 

1.78 

.07 

.49 

.50 

1.15 

LINDEN 

7.16 

,02 

.02 

2.08 

.26 

1.30 

2.46 

.05 

.21 

T     .76 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.94 

.26 

.30 

.14 

.58 

2.95 

.73 

.37 

.11 

.04 

.17 

.29 
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_ 

Day 

oi  Month 

Station 

S 

1 

H 

12 

3 

4  I 

5 

6 

7 

8  I 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19   20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

2S  I 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

LONG  LAKE  i    SH 

1.02 

T 

T   • 

T 

.67 

.40 

.60 

T 

.15 

lONCVIEU 

<>.a3 

.08 

T 

.27 

.27 

.50 

.02 

.09 

2.00 

T 

.50 

1.10 

LOVELADV 

1.86 

.15 

.21 

.30 

.15 

.49 

.07 

.45 

.10 

LUFKIN  PAA  AP 

3.32 

1.03 

.04 

.06 

,03 

.01 

.03 

T 

1.07 

.03 

T 

.19 

.43 

.40 

HAOISONVUlE 

1.47 

.17 

.27 

.34 

.06 

.35 

.08 

.20 

HACNOLIA 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

MARSHALL 

«.7t 

.10 

.12 

.10 

•  02 

.19 

1.13 

T 

.19 

.60 

.03  2.26 

HAUD  1  S 

S.36 

,77 

.99 

.12 

1.03 

2.36 

.16 

.31 

HINEOLA  7  SSU 

9. 63 

.28 

.74 

.82 

2.87 

.22 

.72 

NINEOIA  a  ENE 

6.9B 

T 

T 

3.05 

.30 

.03 

1.85 

.50 

.02 

.83 

MONTGOMERY 

2.63 

.»l 

,06 

.02 

.01 

.63 

.03 

.20 

.04 

.11 

.10 

.12 

.90 

MOUNT  PLEASANT 

3.4! 

,11 

.01 

.30 

1.48 

.49 

.06 

1.02 

MOUNT  VEKNON 

5.25 

.04 

.01 

l.il 

.03 

.01 

.40 

.65 

.49 

.25 

.01 

1.59 

NACOGDOCHES 

3.25 

,93 

,09 

.62 

.01 

.22 

.29 

.01 

.16 

T 

.36 

.60 

NAPLES  I  SU 

4.09 

.11 

.09 

,03 

T 

.09 

.60 

1.45 

.90 

.05 

.07 

.50 

NEGLEV  4  SSW 

2.17 

,64 

1.19 

.12 

.22 

NEUVILLE 

5.74 

.63 

.63 

.13 

.36 

.76 

.32 

2.14 

.75 

NEM  CAnEV  4  NW 

«.26 

1.19 

.19 

.03 

T 

T 

T 

.05 

.79 

.36 

.47 

.65 

.15   .40 

NEWTON 

4.44 

,52 

,45 

.85 

.63 

.52 

.40 

.30   .77 

OVERTON 

9,01 

,58 

,04 

.57 

.42 

.09 

.64 

.27 

.93 

.22 

.56 

.73 

PALESTINE 

3.08 

.3D 

T 

.10 

.03 

.26 

.95 

.17 

.17 

.09 

1.01 

PITTSSURG  5  S 

4.87 

,01 

.02 

.22 

2.30 

.67 

1.45 

POYNOR  I  NE 

5.48 

.03 

.15 

.80 

.04 

T 

2.87 

.17 

.91 

.61 

PRICE  2  S« 

4.55 

.60 

,02 

,12 

.08 

.44 

.74 

.77 

.84 

.20   .74 

OUITMAN  2  S 

4.72 

1.97 

.10 

.10 

1.07 

.76 

.26 

.46 

REKLAW  3  NNE 

4.D7 

,43 

.10 

.42 

2.47 

.69 

RICHAROS 

5.56 

.20 

1.55 

T 

.20 

.36 

.18 

.55 

.15 

.25 

.09 

.20 

1.20 

.63 

ROCKLAND  1  U 

7.00 

,92 

.08 

.02 

.30 

.26 

.53 

.26 

.39 

.17 

.26 

.03 

1.19 

1.93 

1.02 

RUSK 

3.92 

T 

1,93 

.13 

T 

.05 

.10 

.29 

T 

.75 

.12 

.10 

.49 

SAM  RAYEURN  DAM 

5.94 

1,27 

T 

1.74 

.42 

T 

.63 

.63 

T     .85 

SIMMS  <•  HNW 

5.43 

.35 

.07 

1.13 

.33 

1.42 

1.06 

.12 

.99 

SULPHUR  SPRINGS 

7.45 

.09 

T 

.04 

.29 

.82 

.38 

.15 

4.98 

.75 

TEXARKANA 

7.96 

.01 

1.85 

2,20 

T 

.21 

.11 

1. 11 

1.97 

.10 

.40 

TEXARKANA  DAM 

7.33 

.82 

1.59 

.02 

.11 

,17 

.14 

.10 

1.30 

2.80 

.01 

.03 

.24 

TOUN  BLUER  DAN 

3.30 

.27 

.90 

T 

.26 

.13 

.02 

.01 

.02 

.70 

.10 

.09 

.05 

1.19 

TRINIDAD  POKER  PLANT 

3.39 

.41 

.04 

.23 

1.68 

•  35 

.02 

.41 

.25 

TYLER  5  NE 

7.14 

.61 

.16 

.98 

.03 

2.30 

1.62 

.45 

.15 

.15   .49 

VALLEY  JUNCTION 

1.49 

.16 

.10 

T 

1.12 

.11 

T 

7 

WALLER  3  SSW 

7.57 

.76 

.24 

T 

.34 

.26 

T 

1.79 

2.80 

.08  1.34 

WARREN 

7.19 

2.96 

.02 

.30 

T 

.23 

.11 

1.46 

.66 

•  17 

.45 

.03 

.90 

WILLS  POINT 

1.98 

T     ,11 

.10 

T 

T 

.13 

.08 

T 

T 

.53 

.26 

.04 

T 

T 

.71 

WINNSBORO  6  SW 

3.37 

.59 

.04 

.15 

1.57 

.45 

.97 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

4.49 

.15 

.91 

.04 

1.05 

.47 

.12 

.02 

.02 

1.70 

T 

T 

BAKERSFIELD 

2.42 

.49 

.07 

.05 

1,70 

.04 

.07 

BALMORHEA 

2.54 

.48 

.01 

.09 

.13 

1.43 

.41 

BLQYS  CAMPGROUND 

4.59 

.62 

.50 

T 

.06 

.29 

.05 

.12 

1.00 

T 

1.95 

BOauILLAS  RANGER  STA 

1.67 

.03 

.04 

.06 

.32   ,83 

.07 

.32 

CANOELARIA 

6.11 

.29 

1.15 

.41 

.07 

.20 

T 

2.00 

.18 

.02 

.02 

.01  1,76 

CHISOS  BASIN 

5.95 

.22 

T 

.91 

.38 

2.22 

T 

.09 

1,42 

.47 

.10 

.12 

.02 

CORNUDaS  SERVICE  STA 

3.23 

.63 

.09 

.39 

.07 

.81 

.07 

1.01 

.17 

CRANE 

3.77 

.65 

,17 

.40 

2.55 

DRYOEN 

1.75 

.19 

l.OB 

.19 

.29 

EL  PASO  WSO  AP           R 

1.60 

.04   .80 

.07 

T 

.21 

.14 

.04 

.01 

T 

.09 

.02 

.17 

.01 

PABENS 

3.19 

.63 

.09 

.04 

T 

.67 

.14 

T 

.36 

.92 

.10 

T 

.03 

FORT  DAVIS 

5,53 

T 

.29 

.45 

1.15 

T 

T 

1.90 

.05 

1.73 

FORT  HANCOCK  4  SE 

6.85 

.40 

1.07 

.60 

.27 

.06 

.04 

.58 

2.31 

1.40 

.08 

.04 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3.97 

.61 

.08 

.06 

.75 

1.09 

.18 

.80 

GIRVIN 

2.43 

.39 

.40 

T    1.47 

.16 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.72 

.02 

.02 

.59 

.03 

.07 

IMPERIAL 

2.60 

.43 

T 

.20 

T 

.52 

1.49 

KENT  5  E 

.79 

.24 

.08 

.06 

.36 

.02 

.03 

T 

LA  TUNA  I    S 

2.37 

.50 

1.95 

.15 

.09 

.03 

.05 

T 

MARATHON 

. 

. 

' 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

-    -    . 

. 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

MARFA  NO.  2 

3.17 

.01   .04 

.03 

1.20 

.30 

.05 

.U 

.01 

.06 

T 

.38 

T 

.97 

HENTONE  2  S 

.97 

,01   ,02 

.06 

.07 

.13 

,01 

.01 

.64 

.02 

M0NAHAN5 

.63 

.47 

T 

.04 

T 

.12 

MOUNT  LOCKE 

1.84 

.07 

.09 

.11 

.32 

.05 

.06 

,18 

,04 

.27 

.65 

ODESSA 

1.29 

.26   .19 

.16 

.06   ,96 

.06 

PANTHER  JUNCTION 

2.61 

T 

.10 

T 

.19 

.05 

.01 

.06 

.05 

.01       1.70 

.31 

.01 

T 

.02 

.10 

PECOS 

1.10 

,06 

.07 

.02 

.29 

.66 

PENWELL 

3,39 

,25 

1.10 

.10 

.01 

1.80 

.13 

PLATA 

2.47 

1.35 

.15 

.03 

.48 

.46 

PRESIDIO 

1,57 

1.29 

T 

.19 

.11 

T 

T 

RED  BLUFF  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

> 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

. 

- 

- 

- 

- 

> 

- 

> 

SALT  FLAT  10  ENE 

7.83 

5.30 

.41 

.53 

.25 

.25 

.51 

.20 

.05 

.33 

SANDERSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHEFFIELD 

5.25 

,47 

.16 

.73 

.59 

1.47 

1.B3 

T 

SIERRA  BLANCA 

2.64 

.10 

.15 

.30 

.46 

.19 

.24 

.10 

.55 

.95 

TOYAH 

,61 

.05 

.52 

.04 

VALENTINE  10  WSW 

5.16 

.95 

.30 

.03 

2.95 

.17 

.76 

VAN  HPRN 

5.33 

1,72 

1.47 

.23 

1.80 

.03 

.05 

.03 

MINK  FAA  AIRPORT 

.37 

T     T 

T 

.01 

.36 

YSLETA 

3.44 

.15 

.89 

.31 

.17 

.30 

1.13 

.05 

.04 

.40 

• 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

1.46 

.47 

.21 

.25 

.12 

.20 

.21 

AMISTAO  DAM 

1.85 

.11 

T 

.09 

.70 

.29 

.01 

.32 

T 

.37 

T 

BERTRAM  3  ENE 

1.94 

.94 

T 

T 

.20 

.05 

.31 

.71 

T 

T 

.06 

T 

T     .07 

BIG  LAKE  NO  2 

3.89 

.49 

1.00 

.10 

.40 

.11 

1.68 

•  10 

BLANCO 

2.88 

.80 

.12 

.40 

.12 

.06 

.28 

.82 

•  06 

.22 

BLEWETT  S  NW 

2.03 

.41 

.28 

.06 

1.03 

.25 

BOERNE 

2.92 

.35 

.04 

.19 

.11 

T 

.03 

.92 

1.21 

•  01 

,06 

.02 

BRACKETTVILLE 

2,36 

.43 

.23 

.10 

.20 

.80 

.40 

T 

.20 

BRADY 

2. IB 

.02 

.47 

T 

.02 

.35 

1.06 

.19 

.09 

BURNET 

1.62 

.30 

.15 

.28 

.09 

.25 

.07 

.46 

.02 

CAHP  WOOD 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

„ 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

CARTA  VALLEY 

2.96 

T 

.32 

.28 

.12 

.09 

T 

1.87 

T 

.26 

T 

T 

T 

T 

CASE  RANCH  3  S 

7.16 

.37 

6.79 

T 

CASTELL 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COPE  RANCH 

9.49 

.56 

.28 

3.96 

.04 

.63 

COTTONWOOD 

1.57 

.65 

.22 

.70 

CRIOER  RANCH 

3.00 

.25 

.03 

1.07 

1.69 

DEL  RIO  WSO  AP 

.92 

,11 

T 

T 

.02 

.27 

.20 

T 

.32 

T 

DOOLE  6  NNE 

1.03 

T     ,01 

T 

.07 

.07 

T 

T 

.10 

T 

.25 

.43 

T 

.10 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

4.20 

.46 

,31 

1.77 

1.66 

EOEN  1 

3.19 

.48 

.10 

.90 

.04 

.07 

.03 

1.97 

ELDORADO  11  Nw 

3.30 

1,05 

.32 

.06 

1.56 

.30 

Eldorado  i;  sw 

2.74 

,52 

.35 

.40 

.22 

1.29 
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_ 

Day 

of  Month 

Station 

■5 

E^ 

I  {  2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25 

26 

27 

28  1  29   30 

31 

FIFE 

. 

_ 

~ 

- 

- 

. 

.   .   - 

... 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

... 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

FREOEAKKSSJftC 

l.SA 

1.05 

T 

T 

.24 

.01 

.18   .36 

FUNK  ^tNCH 

A.  84 

.14 

.65 

.08 

3.54 

.28 

.15 

GOLD 

3.56 

.15 

.51 

.26 

1.27 

.76 

.47 

.12 

HSUFEII 

1.58 

.54 

.45 

.45 

.14 

HUM8LF  PUHP  STA  5  WNH 

5.07 

.12 

.55 

l.!5 

.40 

1.20 

1.25 

HUNT 

2.21 

.37 

•  18 

.28 

.51 

.87 

HYE 

» 

- 

- 

- 

- 

~ 

-   "   " 

... 

■ 

~ 

" 

. 

. 

- 

-    -    . 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

JANES  RIVFR  RANCH 

5.75 

.10 

.33 

4,00 

1.05 

.16 

.09 

J^HNSIN  CITY 

1.96 

.22 

•  05 

.35 

■94   ^24 

■  06 

.10 

JUNCTION 

2.10 

.07 

.07 

.04 

1.50 

.25 

■02   ■IS 

T 

JUNO 

5.67 

1.30 

1.85 

•  10 

1,60 

.02 

■  80 

KEMPNFR 

l.«3 

.18 

.30 

.03   .40 

.52 

KERRVtLLE 

1.63 

•15        .12 

.10 

.02 

.25 

.70 

.29 

LAMPASAS 

1.57 

.36 

.11 

.20 

.11   .30 

.49 

LANGTRY 

2.05 

.56 

.05 

1.07 

.36 

■  01 

LLANO 

.AO 

.OS 

•  OB 

.04 

.03 

T 

■  14   T 

.03 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.59 

.24 

.10 

.60 

.11   .54 

HARCO 

• 

-    - 

- 

- 

- 

- 

.   -   - 

... 

. 

- 

■ 

- 

. 

- 

... 

- 

- 

- 

. 

. 

... 

MASON 

8.23 

.32 

.84 

T 

2.16 

T         1.02 

3.78 

T 

.10 

.01 

MC  CAMEY 

2.23 

1. 00 

.11 

.51 

.53 

.08 

MEDINA 

2.68 

.25 

.51 

.22 

1.40 

.27 

.03 

NENARn 

A.  37 

.47 

.30 

T 

.15 

.05 

2.75 

.38 

.27 

MERTZON 

A. 19 

1.22 

.08 

.04 

2.85 

NELSON  RANCH 

2.50 

.11 

.25 

•  12 

.04 

.35 

.97 

■46   ^20 

T 

NIX  STORE  1  H 

.99 

.19 

.35 

.15 

■  14 

.16 

DAK  CREEK  LAKE 

♦  .73 

T 

1.97 

T 

■  09 

•  46 

1.83 

.36 

OZONA 

5.76 

.17 

.98 

1.67 

T 

2.68 

T 

.26 

PAINT  RCCK 

3.06 

T    1.35 

.15 

T 

T 

T 

UOl 

.55 

T 

PANDALE 

- 

- 

- 

- 

- 

2.90 

- 

- 

- 

- 

PRAOE  RANCH 

3.68 

1.13 

•  05 

.26 

.04 

,77 

1.14 

■16   .10 

.02 

.01 

RANKIN 

4.06 

.25 

.75 

T 

2,00 

.06 

RED  BLUFF  CROSSING 

1.49 

.37 

.20 

.20 

.60 

.12 

RICHLANn  SPRINGS 

2.40 

.35 

.65 

1.05 

.15 

ROBERT  LEE 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

-    -    - 

... 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

RDCKSPRINGS 

.73 

.56 

.15 

ROCKSPRINGS  21  SW 

3.08 

1.27 

1.03 

.66 

.12 

ROUNO  MOUNTAIN  A  WNW 

3.70 

.13 

.76 

1.45 

.24 

.72 

.40 

SABINAL  1  MSw 

3.81 

.17 

.68 

2.32 

.21 

.23 

SAN  ANCELO  DAM 

4.10 

T     .45 

.45 

T 

.17 

•  10 

2.45 

.39 

.09 

SAN  ANGELO  HSO  AP        R 

5.30 

1.46   .05 

.03 

.02 

T 

T 

1.71  1.B3 

.20 

SAN  SABA 

3,84 

.01 

.47 

.95 

2.21 

.03 

.17 

SLOAN 

4.79 

T     T 

.20 

.08 

T 

T 

.87 

.63 

2.03 

.96 

T 

SDNORA 

2.36 

T 

.05 

.13 

T 

T 

2.18 

T 

SPICEyOOO  1  S 

3.22 

.10 

.08 

.73 

.15   .80 

.16 

.50 

.70 

STERLING  CITY 

4.19 

.52 

.98 

.15 

1.91 

.33 

.30 

TAYLOR  RANCH 

5.53 

.58 

•  04 

.05 

1.15 

3.63 

.08 

TEAGUE  RANCH 

2.02 

.04 

.54 

.08 

.83 

.05 

.15   .33 

TELEGRAPH 

3.95 

1.50 

.30 

.12 

1.86 

.17 

UVALOE 

3.71 

■  IB 

•  05 

1.43 

.77 

.26 

.97 

HATER  VALLEY 

5.15 

.06 

.11 

2.20  2.10 

.25 

T 

.40 

.03 

WATER  VALLEY  10  NNE 

5. 85 

.01 

.40 

1.99 

.13 

•  12 

2.64 

.34 

.22 

MATSON 

1.57 

.23 

.15 

.10   .44 

.40 

.25 

•    •    « 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

6.82 

.67 

.09   .16 

.03 

K57 

.02 

.12 

T 

.02  1.86 

.98 

.37 

.87 

.06 

AUSTIN  WSO  AP             R 

1.55 

.08 

T 

.25 

.19   .16 

T 

.73 

.14 

BEEVILlE  5  NE 

7.50 

.05 

■  36 

■  2B 

•  54 

.05 

.18  2.00 

.11 

3.92 

.01 

BLUE 

3.18 

.15 

.10 

2.00 

.03 

.25   .17 

.10 

.38 

BRENHAM 

2.07 

.01 

.38 

.01 

•  05 

.36 

T 

.09 

.07 

.14 

.23 

.07 

.66 

B'lLVEROE 

1.60 

T 

.34 

•  26 

.94 

.06 

calohell 

2.75 

.43 

.10 

.32 

.43 

.10 

1.02 

.07 

.03 

.02        ,23 

CANYON  0AM 

1.49 

.05 

.01 

•  07 

.10 

.09   .63 

.09 

.16 

.27 

T 

CHAPMAN  RANCH 

4.82 

T 

.08 

T 

T 

.04 

.34 

T    2.30 

.03 

1.88 

,15   T 

CIBOLO  CREEK 

2.92 

•  42 

1.35 

1.15 

COLUMBUS 

1.59 

.03 

.06 

.01 

.28 

.03 

.03 

.02   .32 

.25 

.01 

.05 

,48 

CORPUS  CHRISTI 

6.80 

.19 

.51 

■05  3.32 

.23 

2.00 

.50 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

9.49 

T          .37 

.12 

.73 

,04 

.11       2,47 

.50 

■54  3.13 

.02 

.90 

.47 

.09        T 

CUERO  3  E 

- 

- 

... 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

DIME  BOX 

2.81 

.28 

1.45 

.12 

.26 

■  52 

.10 

,08 

DRYER  I  NW 

2.32 

T 

T 

.04 

T 

T 

.04 

.17   .58 

■  04 

1.10 

.26 

T          .09 

Elgin 

4.39 

.12 

2.50 

T 

1.15 

T 

T 

.42 

.20 

FAIR  3AKS  RANCH 

2.81 

.10 

1.00 

.50 

1.21   T 

T 

FALLS  CITY  4  USW 

4.45 

T 

1.22 

1.41 

T 

1.62 

T 

FEOOR 

3.01 

.54 

K20 

.70 

.37 

FISCHERS  STORE 

1.27 

.32 

■  95 

FLATONia  2  W 

2.61 

1.20 

.60 

■  10 

.91 

FlORESVILLE 

2.62 

.17 

.20 

1.00   .95 

.30 

CIOOINGS 

3.64 

.02 

.78 

.12 

■  24 

.91 

T 

.34 

1.23 

COLIAO 

6. 68 

.08 

•  07 

.11 

.30 

1.36        ,60 

■  01  UB9 

■  32 

.35 

1.56 

.01       T 

G3LU0  1  SE 

5.65 

,25 

.35 

2.00 

■  30 

2.75 

CDNIALES 

2.90 

,50 

.01 

1,34 

■  05 

.61 

.19 

HALLETTSVILLE 

2.59 

T 

T 

.03 

T 

,05 

T 

T 

.24 

■10   ^95 

.80 

.42 

HONDO 

3.51 

.66 

•25        .04 

T 

.08 

.20 

.08 

1.30 

.90 

jEOOU  2  NNE 

2.59 

■  U 

,0B 

.23 

.78 

■  43 

T 

.67 

.09 

KARNES  CITY 

A.OB 

.05 

■  25 

•  57 

.72  1.35 

.27 

.67 

KENEOY 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

-     -     - 

... 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

... 

- 

. 

... 

KiNObVILLE 

2.27 

.07 

T 

.14 

■  06 

•  02 

.17 

.34  1.24 

T 

.02 

.21 

LA  GRANGE 

2.38 

■  09 

.88 

.03 

.23 

.63 

.09 

.16 

.27 

LEXINGTON 

5.01 

1.67 

.18 

•  10 

T 

.71 

.11 

.51 

1.20 

T 

.21 

.32 

LOCKHART  2  NH 

.91 

.16 

.05 

.70 

LULING 

2.07 

.03 

T 

.02 

•  IS 

.10 

.04 

.84 

.01 

.03 

.50 

.35 

MATHIS 

5.67 

1.41 

•  08 

.06 

.50  2.13 

1.49 

T 

NATALIA 

1.79 

T 

.14 

1.05   .55 

.05 

NEk  BRAUNFELS 

4.65 

.55 

.03   .02 

.09   .50 

1.12 

.01 

1.08   .27 

T 

.96 

.02 

NIXON 

2. 68 

.04 

■  10 

•  01 

.05 

.30 

.66 

.92 

.42 

.18 

POST  OAK  SCHOOL 

1.88 

.28 

.30 

.20 

.70 

.40 

RED  ROCK 

.95 

.50 

.10 

.35 

REFUGIO 

6.40 

.05   .54 

T     .38 

.10 

.57 

•  21 

.12   .53 

T 

.02  2.03 

T 

.33 

1.52 

T 

RICAROO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIOMEDINA  2  N 

3.44 

.64 

.60 

•  35 

1.69 

.16 

ROBSTOWN 

4.76 

.04 

■  64 

.53 

1.60 

.99 

.96 

ROCKPORT 

11.53 

3.01 

•OB   .07 

.36 

■  09 

,65 

.02 

.06 

.61  2.97 

1.16 

.09 

1.98 

.07        .11 

RUNGE 

5.24 

•  24 

.32 

T 

.56  1.10 

1.50 

1.50 

SAN  ANTONIO  HSO  AP       R 

1.40 

•  02 

T 

•  04 

■  13 

T 

T 

.60   .42 

T 

.12 

.07 

SAN  MARCOS 

1.60 

.02 

.10 

.01 

.72 

.09 

.52 

.14 

SCHULENBURG 

1.49 

.07 

.18 

.70 

.28 

.02 

.20 

.04 

SINTON 

4.29 

.04 

•  26 

■  50 

.03 

.40 

■04  2.02 

■  03 

.43 

.54 

S'lITHVILLE 

2. 28 

■  37 

.05 

.79 

■  40 

.22 

.39 

.10 

somervule  dam 

2.27 

.27 

•  07 

.06 

T 

T 

.42 

■  47 

.06 

.10 

T          .60 

SPEAKS 

2.22 

T 

T 

.44 

.38 

■66   .33 

■  07 

.10 

.22 

SPRING  BRANCH 

1.85 

•  10 

T 

.62 

.76 

.20 

.15 

01  et  following  Station   Index. 
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TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER  1972 

"3 

Day  of  Month 

Station 

1 

1  1  2  I  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  { 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

.7| 

18 

19  {  2G 

1  2' 

22| 

23  I 

24 

25  1 

26  1 

27 

28| 

29  I 

30 

31 

wtSHlNCTON  STATE  >AIK 

6.0* 

,90 

■T 

.10 

T 

.66 

.11 

1.12 

.25 

.10 

.20 

1.10 

.59 

.75 

^ 

WEIOEB  WUOllFE  FNOTN 

9.99 

.19 

.45 

.04 

1.74 

1.97 

1.58 

, 

YOAKUM 

2,1A 

.01 

.01 

.01 

T 

■  04 

T 

.26 

.15 

.90 

.52 

.24 

, 

YORKTOWN 

5.39 

■  21 

2.12 

2.00 

.99 

• 

UPPEK  COAST         06 

ALVIN 

11.01 

.23 

,90 

.20 

.36 

.02 

.42 

,72 

1.62 

.23 

5.70 

.26 

.73 

ANAHUAC  TftCD 

6.72 

.76 

.12 

.20 

.61 

.16 

.66 

3.10 

1.06 

1.32 

.62 

ANCLETON  2    W 

6.01 

.62 

,10 

.04 

,06 

,31 

■  50 

■  20 

.18 

.30 

,40 

1.00 

1.45 

.20 

.30 

.35 

>AV  CITY  WATERWOKKS 

6,99 

.63 

.90 

.30 

.08 

.12 

.13 

.22 

1,90 

.94 

.06 

1.10 

T 

.19 

.96 

SEAUnONT  FILTER  PLANT 

6.99 

.07 

,34 

.52 

.13 

.03 

.23 

.02 

1.00 

.61 

,42 

1.19 

.91 

.39 

1.63 

.66 

.46 

CLEVELAND 

A.  42 

.59 

.01 

■  u 

.05 

.01 

.10 

,37 

.51 

.36 

.08 

1.68 

.37 

.11 

ClOOINE 

5,00 

.13 

.10 

,01 

,07 

.01 

.67 

.01 

.12 

.52 

.54 

T 

1.74 

.40 

T 

.66 

CYPRESS  I  SW 

7.6A 

.97 

1.20 

T     T 

T 

1.16 

1.93 

1.16 

1.20 

T 

DANEVANC  2  S£ 

9.79 

T     .01 

.04 

,07 

.69 

.01 

.10 

.13 

.40 

■  10 

.03 

T 

.04 

.29 

1.60 

.99 

.98 

T 

.75 

EONA  HHY  ^9  BRIDGE 

5.15 

.42 

,60 

.08 

.01 

•  43 

■  22 

.14 

.09 

.01   .02 

.61 

.73 

.44 

.49 

.37 

.10 

.10 

.31 

El  CAHPO 

7.13 

.19 

.09 

.09 

.66 

.95 

.18 

■  30 

.45 

.16 

.70 

1.43 

1.21 

.44 

•  16 

FREEPORT  2  NH 

ID.Al 

,41 

1.92 

.09 

.10 

,08 

.16 

,68 

.05 

.61 

.12 

.60 

2.11 

1.00 

.72 

1.94 

.01 

•  41 

GALVESTON  BSO  C  1         R 

7.B9 

.06 

.07 

T 

.37 

T 

1.06 

■  01 

.06 

.03 

.02 

2.16 

.98 

1.19 

1.99 

.02 

.20 

•  45 

HOUSTON  WSO  IP 

6.23 

,15 

.02 

7 

.01 

T 

.08 

.09 

1.01 

.01 

.11 

.07 

.49 

1.17 

.37 

1.47 

.19 

.44 

.57 

•  02 

HOUSTON  FAA  AP 

7.14 

.27 

.42 

,03 

.27 

T 

.17 

1.37 

.94 

1.9* 

.26 

.40 

T 

1.09 

HOUSTON-BARKER 

A. 20 

.76 

.42 

■  9* 

.03 

.09 

.76 

.20 

.21 

1.23 

HOUSTON-OEEB  PARK 

11.66 

.58 

.46 

1.46 

,16 

.70 

,11 

.56 

.10 

.12 

.17 

1.77 

.93 

.61 

1.76 

1.07 

1.06 

HOUSTON-HEIGHTS 

A. 99 

.80 

.09 

.60 

■  30 

.20 

,60 

.22 

.52 

.50 

.12 

.68 

H0U5T0N-INDEP  HEIGHTS 

7.19 

.10 

.07 

.25 

U19 

.65 

.27 

.37 

.66 

T 

.27 

.72 

.20 

1.16 

1.10 

HOUSTQN-MESTBURY 

5.57 

1,97 

.19 

.15 

.29 

.35 

.99 

.13 

.76 

.29 

.12 

1.19 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

5.16 

,16 

.06 

.07 

.1* 

.62 

.95 

.04 

.33 

,30 

.49 

.60 

.10 

.02 

1.10 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

7.56 

.09 

.0* 

.56 

.10 

T 

.05 

.05 

.04 

.23 

1.98 

.39 

,38 

1.05 

2.52 

.06 

.40 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

6.93 

,05 

.31 

,33 

.32 

.34 

.04 

.12 

2.13 

,40 

.76 

.26 

.36 

.10 

.31 

1.06 

HUMBLE 

* 

.10 

.19 

.17 

- 

. 

.36 

.36 

.91 

1.49 

.16 

LIBERTY 

3.20 

2,00 

.40 

.10 

1.25 

.10 

1.60 

1.09 

.46 

.45 

.32 

■  03 

.22 

HATAOOROA  NO  2 

B.59 

.32 

.04 

.38 

.09 

1.29 

1.01 

.04 

.08 

, 

9 

3.74 

.19 

.23 

.57 

.54 

NEW  CJIF 

5.30 

.79 

.07 

.01 

.16 

.02 

.06 

.04 

.11 

.04 

.02 

.02 

.02 

.60 

.62 

T 

2.14 

T 

.07 

.31 

ORANGE  4  NH 

5.43 

.67 

T 

.03 

.69 

.04 

.02 

T 

1.14 

1.23 

.22 

.32 

.27 

.08 

.52 

PALACIQS  FAA  AP 

6.79 

.04 

T 

.72 

.40 

.62 

.72 

.09 

.06 

.22 

3.46 

.67 

1.29 

.03 

.21 

PIERCE  1  I 

6.23 

1.1* 

.10 

1.17 

■  15 

.10 

1.83 

.75 

.48 

.14 

.23 

.14 

POINT  COMFORT 

6. 64 

.06 

T 

T 

.05 

.58 

.02 

1.31 

3.90 

.61 

.20 

.03 

.28 

PORT  ARTHUR  MSO  AP       R 

6.50 

T 

T 

.02 

.44 

.04 

.31 

.01 

.15 

,44   T 

.96 

1.66 

.37 

.69 

.96 

.14 

.26 

.39 

PORT  LAVACA  NO  2 

- 

.     .     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

PORT  0  CONNOR 

10.04 

.10 

.35 

.96 

1.57 

.03 

.03 

■  29 

.03 

1.01 

2.20 

2.16 

.44 

.66 

.03 

RICHHONO 

4.18 

T 

T 

.07 

T 

.18 

.17 

.03 

.23 

,96 

1.54 

.01 

.99 

SUGAR  LAND 

5.67 

.05 

.19 

.19 

.29 

1.48 

T 

,09 

.03 

,39 

.76 

,51 

.91 

.15 

.28 

.67 

THOMPSONS  3  »SW 

3.23 

.06 

.09 

.13 

.51 

.07 

.09 

.67 

,62 

.53 

.14 

.38 

TOMBALL 

3.62 

T 

7 

.33 

T 

.10 

,15 

.20 

.36 

1.01 

.30 

1.15 

VICTORIA  KSO  AP          R 

5.97 

T 

T 

.02 

.16 

.15 

.08 

T 

T 

.10 

,39 

2.05 

.94 

1.60 

.12 

.07 

.13 

WHARTON 

4.09 

,09 

T 

.4* 

.40 

.02 

.02 

.02 

■  04 

1,05 

.98 

.43 

.06 

.74 

.16 

SOUTHERN            09 

ALICE 

5.93 

,19 

.15 

.01 

,10 

.29 

1.45 

1.50 

,06 

1.71 

.10 

.43 

ARMSTRONG 

3.56 

.60 

.10 

.40 

.40 

,60 

1.20 

.26 

BATESVILLE 

3.64 

.37 

.32 

.30 

.22 

1.00 

1.43 

BENAVIDES  NO.  2 

4.77 

.70 

1.00 

.35 

.05 

.08 

.20 

.25 

.94 

1.20 

BIG  WELLS 

2,49 

.04 

.32 

•  02 

■  21 

T 

.61 

1.29 

CATARINA 

2.19 

1.37 

■  46 

■  12 

.16 

CHARLOTTE  5  NNW 

4,20 

T 

T 

,19 

T 

.10 

■  03 

,67 

1.00 

.18 

1.67 

CQTULLA 

4.79 

.29 

■  15 

.75 

.35 

■  90 

1.60 

1.15 

COTULLA  FAA  AP 

4.03 

.36 

.19 

■  33 

.02 

■  17 

■  36 

1,44 

.10 

1.04 

CRYSTAL  CITY 

2.27 

T 

.06 

.07 

.02 

■  89 

.13 

T 

1.12 

DILLEY 

4.69 

T 

T 

.12 

.04 

.63 

.33 

.01 

.19 

2.95 

.02 

.40 

EAGLE  PASS 

. 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ENCINAl  3  NW 

5,20 

1.20 

1.90 

2.90 

FALCON  DAM 

5.61 

.02 

.34 

.11 

3.42 

1.72 

FALFURRIAS 

2.32 

.07 

.08 

.14 

.06 

.43 

.01 

,99 

.76 

.22 

FOWLERTON 

4.20 

■  90 

2.75 

.95 

FREER 

9,53 

.26 

1,03 

.03 

1.96 

2.69 

FRIO  TOWN 

• 

1.50 

- 

. 

- 

. 

m 

- 

• 

- 

- 

- 

GEORGE  WEST 

5,63 

.70 

T 

,56 

.30 

.08 

.09 

1.58 

.02 

.15 

2.17 

HBBBRONVILLE 

5,21 

.60 

.99 

1.01 

1.12 

1.67 

.02 

JOURDANTQN 

3,64 

.03 

.03 

.14 

.63 

■  16 

.19 

,68 

1.60 

LA  PRYOB 

. 

-     .     - 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

• 

- 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

LAREDO  NO.  2 

. 

-     .     - 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PEARSALL 

1,88 

.06 

.03 

.36 

.03 

.01 

1.37 

POTEET 

7,39 

.03 

.03 

3.40 

.18 

1.75 

2.00 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

SARITA  7  E 

2,46 

.35 

T 

.09 

.18 

.93 

.15 

.10 

.45 

.25 

THREE  RIVERS 

4,99 

.12 

.18 

.32 

,24 

1.53 

2.20 

TILDEN 

9.91 

T 

.07 

.02 

.02 

4.61 

2.67 

2.09 

.03 

WHITSETT  2  SW 

2,93 

T 

T 

1.33 

1.30 

.30 

ZAPATA 

7.52 

.70 

.12 

T 

.30 

.26 

.19 

1. 11 

2.61 

2.23 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

4.22 

T     T 

7 

.17 

.29 

.01 

.16 

.01 

.01 

.09 

T 

.01 

.05 

.01 

1.36 

.24 

1.05 

.06 

.61 

.09 

T 

HARLINGEN 

- 

.     w     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MC  ALLEN 

1.93 

.32 

.29 

1.23 

.03 

.04 

.02 

HC  ALLEN  FAA  AP 

1.27 

.22 

.03 

T 

.55 

.17 

.07 

.23 

T 

MC  COOK 

3.00 

.08 

.03 

,21 

.17 

.22 

.21 

.91 

1.52 

.04 

.01 

MERCEDES  6  SSE 

3.62 

T 

.27 

.16 

.10 

2.99 

.14 

MISSION  A  W 

-     -     . 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

« 

- 

- 

- 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

PORT  MANSFIELD 

2^57 

•  10 

.12 

.06 

1.45 

.76 

.04 

RAYMONDVlLLE 

2.97 

■  10 

.04 

.06 

.10 

.12 

. 

70 

.10 

.75 

.09 

.29 

.69 

.05 

SAN  BENITO 

3,44 

.01   ,49 

.24 

.17 

.01 

2.49 

.07 

WESLACO  2  E 

2,61 

,02 

.10 

.29 

.09 

.21 

.25 

.90 

.98 

.41 

S*e  rvlMance  note*  tellowing  Sution 
-  292    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER  1972 


Station 

Day 

oi  Month 

0 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•     •     • 

MAX 

MIN 

HISH  PLUNS         01 

MAX 

MIN 

AMARILLO  HSD  AP 

MAX 
MIN 

66 
57 

57 
49 

73 
55 

80 
60 

84 
62 

91 
64 

90 
63 

82 

65 

87 
63 

86 
64 

87 
61 

67 
65 

89 
65 

71 
60 

61 
60 

90 
60 

94 
55 

94 
59 

87 
64 

62 

57 

71 
48 

74 
40 

84 
48 

89 

53 

85 
58 

70 

51 

86 

51 

88 
56 

66 
45 

77 
39 

81.7 
56.7 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

94 
63 

77 
62 

76 
59 

83 
65 

62 

64 

90 
66 

91 
66 

89 
65 

87 
65 

BB 
65 

87 
62 

87 
64 

68 
65 

67 
63 

64 
61 

90 
68 

94 
65 

91 
65 

89 
65 

87 
71 

85 
59 

72 

45 

82 

51 

90 
60 

90 
62 

35 
63 

86 
56 

92 
66 

91 
64 

84 

44 

66.6 
62.0 

BIG  SPPINO 

MAX 

MIN 

96 
68 

80 
65 

68 

61 

78 
61 

82 
66 

82 
68 

90 
68 

94 

70 

88 
68 

89 
67 

90 
68 

68 
68 

85 
69 

90 
68 

69 
66 

87 
66 

90 
70 

93 
69 

90 
71 

90 
70 

90 
63 

63 

43 

72 
52 

80 
55 

65 
62 

90 
65 

82 
61 

83 
60 

86 
68 

91 
45 

85.4 
64.0 

BORCER  3    kl 

MAX 

MIN 

84 
62 

64 
50 

76 
56 

82 

62 

86 
63 

93 
65 

91 
64 

67 
67 

88 
66 

69 
67 

69 
64 

87 
64 

91 
67 

66 
63 

65 
61 

93 

61 

96 

60 

96 
61 

90 
64 

63 
65 

72 
49 

77 
42 

86 
52 

90 
61 

84 
61 

79 
50 

83 
50 

83 
65 

79 
48 

81 
40 

85.3 
59.0 

BRAVO 

MAX 

MIN 

70 
SB 

6S 
48 

72 
53 

79 
55 

82 
60 

87 
61 

79 
58 

79 
56 

65 

57 

91 
52 

69 
53 

87 
61 

61 
59 

71 
42 

71 
37 

83 
46 

63 
51 

Bl 
52 

73 
49 

82 
44 

84 
57 

79 

44 

74 
36 

79.4 
51.3 

BRDHNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

95 
63 

81 
63 

65 

57 

67 
59 

81 
63 

77 
65 

88 
62 

91 
62 

61 
62 

85 
63 

65 
60 

65 
60 

86 
64 

87 
63 

36 
60 

85 
60 

67 
62 

93 
62 

88 
62 

66 
64 

66 
59 

70 
42 

74 
42 

32 

46 

69 
57 

68 
58 

37 
58 

85 
55 

90 
65 

83 
42 

33. 9 
56,7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

90 
65 

75 
53 

75 
57 

82 

61 

85 
66 

90 
67 

92 
67 

92 
66 

85 
69 

90 
66 

90 
65 

90 
69 

S3 
73 

91 
65 

89 
63 

92 
65 

97 
64 

96 

60 

91 
65 

89 
65 

74 

51 

74 
43 

36 

47 

86 
57 

91 
63 

89 
54 

87 
48 

93 
63 

79 
52 

32 
36 

87.2 
60.2 

CANYON 

MAX 

MIN 

92 

63 

68 
51 

72 
54 

81 
61 

84 
63 

90 
65 

90 
63 

89 
66 

B7 
65 

66 
65 

65 
61 

66 
63 

86 
64 

37 
61 

82 
60 

83 
62 

94 

57 

91 
65 

65 
65 

77 
50 

74 
37 

83 

46 

87 
53 

67 
59 

82 
52 

65 
53 

65 
62 

85 

43 

76 

40 

84.3 
53.0 

CHANNING  NO.  2 

MAX 
MIN 

86 
60 

66 
49 

57 
49 

71 
56 

77 
60 

81 
63 

89 
60 

89 
61 

83 
61 

65 
63 

63 
64 

84 
62 

61 
62 

87 
60 

65 
56 

79 
59 

87 
54 

91 
54 

91 
61 

66 
61 

75 
48 

68 
42 

72 
44 

62 
49 

85 
55 

81 
50 

67 
49 

85 
51 

85 
49 

66 

41 

79.6 
55.2 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

92 
62 

65 
50 

58 
51 

69 
56 

85 
62 

83 
64 

89 
64 

91 
64 

89 
65 

86 
65 

87 
63 

68 
63 

67 
66 

90 
65 

74 
61 

86 
61 

92 
59 

93 
60 

94 
67 

86 
66 

65 
49 

71 
39 

75 
40 

84 
51 

91 
60 

35 
52 

76 
52 

86 
53 

83 

47 

88 
41 

84.0 
57.3 

CRDSBYTDN 

MAX 

MIN 

91 
63 

79 
58 

60 

56 

68 

58 

80 
63 

60 
65 

87 
64 

89 
64 

65 
65 

88 
66 

87 
65 

86 
65 

67 
66 

69 

64 

64 
62 

85 
62 

87 
64 

92 

65 

90 

64 

69 
67 

85 
53 

69 

43 

72 
43 

82 

49 

88 
61 

89 
63 

84 
53 

62 
53 

90 
62 

31 

41 

63.6 
59.7 

OALHART  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
50 

56 
47 

74 
54 

78 
57 

81 
61 

89 
63 

90 
60 

71 
63 

63 
60 

64 
62 

82 
61 

79 
60 

86 
62 

71 
58 

60 
58 

39 
57 

93 
55 

90 
54 

85 
63 

73 
53 

67 
45 

71 
40 

83 

45 

84 
50 

81 
53 

69 
46 

82 
43 

60 
49 

63 

45 

75 
40 

78.3 
54.0 

OIMMITT 

MAX 

MIN 

92 
60 

72 
49 

58 
49 

68 
56 

85 
59 

82 
59 

88 
60 

88 
60 

87 
62 

66 
60 

85 
59 

85 
59 

84 

to 

65 
60 

70 
59 

80 
58 

86 
55 

93 
55 

90 
58 

85 
61 

88 
46 

71 
35 

75 
35 

63 
43 

69 
52 

85 
48 

79 
43 

68 
56 

68 
45 

74 
39 

62,3 
53,7 

DUHAS 

MAX 

MIN 

88 
62 

65 
48 

57 
48 

74 
57 

82 
62 

84 
62 

91 
64 

92 

64 

63 
63 

65 
64 

86 
65 

86 
63 

82 

63 

90 
62 

63 
60 

32 

61 

33 
57 

94 
57 

94 
59 

87 
63 

76 
49 

69 
43 

72 

45 

63 
51 

66 
59 

83 
52 

67 
51 

65 
53 

85 
47 

68 
42 

60,9 
56.5 

FLDYDAOA 

MAX 

MIN 

91 
66 

78 
56 

59 
54 

66 
58 

82 
62 

79 
66 

85 
64 

89 
64 

86 
65 

87 
66 

85 
65 

85 
64 

b5 
66 

86 
65 

83 
62 

83 
61 

66 
64 

90 
64 

39 
63 

86 
56 

36 
56 

63 

42 

73 
43 

82 

48 

36 
54 

67 
58 

82 
55 

85 
55 

90 
59 

73 
41 

62.6 
58.6 

FDLLETT 

MAX 
MIN 

89 
61 

66 
50 

70 
51 

71 
58 

77 
61 

83 
65 

91 
67 

92 
63 

76 
63 

65 
64 

90 
65 

90 
66 

90 
69 

93 
64 

75 
61 

83 
64 

93 
64 

96 
65 

96 
66 

90 
64 

79 
50 

72 
43 

74 
43 

85 
54 

34 
55 

69 
53 

68 
50 

65 
54 

67 
50 

79 
42 

33.4 
56.2 

FRIDNA 

MAX 

MIN 

92 
61 

73 
51 

60 
51 

70 
59 

60 
62 

Bl 
65 

90 
62 

66 
62 

83 
62 

63 
62 

84 
61 

83 
62 

81 
63 

85 
62 

66 
59 

30 
60 

87 
55 

91 
60 

90 
62 

65 

62 

82 
49 

70 
37 

74 
37 

64 
55 

86 
55 

62 

51 

75 
52 

65 
58 

67 
50 

87 

40 

61.4 
56.2 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 
MIN 

95 
66 

83 
66 

68 
62 

72 
62 

88 
65 

64 
67 

90 
67 

93 
68 

90 
65 

88 
63 

88 
63 

89 
66 

66 
66 

90 
66 

89 
64 

89 
64 

88 
66 

92 
66 

90 
67 

89 
68 

90 
63 

65 

43 

75 
53 

79 
65 

85 
60 

90 
63 

90 
60 

64 
59 

86 

67 

93 

41 

86.0 
62,4 

GRUVER 

MAX 

MIN 

86 
59 

65 
50 

75 
55 

81 
61 

67 
62 

93 
66 

95 
65 

69 
63 

B8 
65 

89 
64 

90 
63 

68 
65 

91 
65 

90 
59 

85 
60 

91 

61 

95 
56 

96 
54 

93 

65 

66 
62 

74 
50 

76 
39 

65 
48 

36 
55 

85 
61 

80 
50 

37 
46 

65 
62 

79 
47 

78 
37 

85.7 
57.2 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

92 
62 

70 
52 

57 
50 

70 
57 

78 
60 

82 
64 

89 
62 

87 
62 

64 
64 

34 
63 

64 
61 

66 
61 

81 
63 

66 
64 

67 
59 

81 
60 

88 
55 

92 
53 

69 
60 

B6 
63 

BO 
49 

69 
34 

72 
35 

84 
48 

67 
52 

63 
49 

73 
50 

85 
55 

37 
45 

79 
38 

81,1 
55.0 

lAHESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

84 
66 

68 
60 

73 
60 

74 
61 

84 
63 

90 
66 

96 
66 

93 

65 

90 
67 

86 
66 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

91 
65 

69 
65 

90 
66 

92 

65 

92 
64 

68 
67 

66 
69 

90 
43 

78 
48 

62 
46 

92 
48 

89 
62 

85 
55 

35 
55 

91 
56 

92 
62 

93 
42 

67,2 
60,3 

lEVELLAND 

MAX 

MQI 

91 
64 

79 
59 

61 
55 

67 
59 

82 
65 

BO 
65 

66 
61 

88 
63 

84 
63 

65 
62 

64 
61 

84 
61 

65 
63 

66 
62 

64 
60 

79 
60 

86 
59 

91 
59 

37 
59 

65 
64 

84 
55 

70 
43 

72 
43 

82 
44 

86 
55 

65 
52 

31 
52 

85 
55 

90 
52 

86 

40 

62,6 
57,2 

LIPSCOMB 

MAX 

MIN 

91 

61 

67 
51 

73 
51 

74 
60 

87 
59 

86 
60 

95 
59 

95 
61 

78 
64 

91 
63 

94 
62 

95 
67 

94 
68 

97 
61 

65 

61 

96 
59 

95 
60 

100 
59 

100 
57 

94 
63 

37 
55 

30 
42 

74 
40 

88 
49 

37 
62 

92 
54 

68 
43 

37 
43 

90 
48 

66 
31 

87.6 
55.9 

LITTLEFIElO  NO.  2 

MAX 

MIN 

91 
63 

79 
54 

60 
54 

67 
59 

82 
64 

S2 
62 

86 
63 

88 
63 

83 
64 

64 
64 

84 
60 

86 
61 

84 
64 

65 
64 

62 

61 

79 
61 

67 
62 

92 
60 

86 
59 

65 
64 

66 
53 

71 
43 

73 
43 

62 
51 

38 
56 

84 
55 

60 
52 

35 
56 

90 
53 

67 
50 

32.6 
57.9 

LUBBOCK  WSO  AP 

MAX 

MIN 

80 
66 

69 

56 

68 
60 

82 
66 

77 
66 

85 
66 

68 
65 

82 
66 

83 
66 

63 
68 

83 
62 

64 
66 

86 
69 

83 
63 

60 
63 

84 
65 

90 
65 

86 
62 

84 
65 

63 
64 

69 
46 

72 

43 

31 
46 

65 
60 

65 
63 

80 
58 

63 
55 

66 
65 

62 
43 

73 
44 

81.3 
60.6 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

MIN 

89 

53 

64 
53 

69 
53 

81 
63 

82 
66 

87 
67 

92 

67 

67 
68 

89 
69 

69 
66 

90 
68 

90 
69 

92 

67 

86 
62 

96 
66 

96 
66 

91 
67 

33 
53 

69 
46 

74 
50 

84 
57 

87 
52 

90 
54 

60 
50 

86 

56 

91 

51 

90 
50 

79 
50 

65,9 
59.3 

MIAMI 

MAX 

MIN 

90 
62 

68 
51 

59 
52 

75 
57 

84 
62 

84 
63 

90 
62 

93 
62 

BO 
66 

69 
66 

90 
66 

92 
65 

91 
68 

95 
66 

75 
60 

90 
61 

94 
61 

100 
60 

98 
60 

91 
65 

86 
52 

69 
40 

75 
40 

66 
52 

89 
59 

90 
54 

70 
48 

38 
50 

92 
52 

76 
35 

65.0 
57.2 

MIDLAND  WSO  AP 

MAX 

MIN 

80 
64 

72 
61 

80 
60 

85 
64 

83 
65 

88 
66 

91 
65 

38 
66 

68 
64 

67 
61 

37 
64 

86 
64 

88 
64 

67 
62 

65 
62 

33 
66 

90 
65 

69 
63 

36 
66 

85 
68 

68 
52 

69 

46 

73 
50 

67 
57 

86 
60 

61 
61 

63 
59 

36 
64 

91 
57 

73 
44 

84.0 
61.0 

MIDLAND  »  ENE 

MAX 

MIN 

93 

66 

79 
63 

80 
60 

88 
65 

65 
66 

91 
68 

94 
67 

93 
66 

94 
65 

69 
65 

90 
64 

89 
66 

69 
65 

90 
63 

86 
63 

90 
67 

92 

65 

92 

63 

90 
66 

69 
70 

76 
57 

73 
47 

79 
52 

66 
59 

90 
63 

86 
61 

84 
61 

90 
64 

92 

65 

80 
43 

37.4 
62.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

89 
61 

77 
54 

59 
53 

67 
58 

80 
63 

60 
64 

66 
61 

87 
61 

82 

61 

63 
61 

62 

58 

63 
56 

84 
58 

64 
59 

63 
56 

83 
56 

66 
59 

90 
59 

66 
57 

86 
62 

64 
52 

70 
37 

71 
35 

81 

45 

66 
56 

32 
52 

60 
52 

84 
52 

83 
52 

81 
41 

81,5 
55.1 

MULESHOE  I 

MAX 

MIN 

90 
60 

75 
52 

59 
52 

71 
58 

82 
60 

62 
65 

67 
61 

61 
61 

83 
63 

64 
63 

64 
60 

63 
61 

84 
63 

85 
62 

74 
60 

78 
58 

87 
56 

91 
56 

63 
57 

B! 
63 

63 

51 

71 
36 

73 
36 

84 
47 

86 
52 

33 

47 

73 
50 

85 
59 

86 
50 

64 
39 

81,6 
55,3 

OLTON 

MAX 

Mm 

90 
61 

78 
52 

68 
56 

70 
60 

82 
62 

85 
62 

86 
62 

68 
61 

66 
62 

87 
62 

85 
60 

85 
60 

86 
63 

67 
61 

76 
60 

92 

87 
62 

86 
61 

84 
51 

30 
40 

81 
46 

61 
52 

84 
62 

65 
50 

30 
49 

69 

53 

89 
48 

70 
37 

83,2 
56.1 

PAMPA  NO,  2 

MAX 

Mm 

9? 
62 

67 
51 

68 

50 

76 
55 

81 
61 

84 
63 

89 
64 

91 
65 

61 
65 

85 
67 

86 
65 

63 
65 

68 
65 

92 
67 

74 
61 

86 
62 

94 

63 

97 
63 

95 

63 

69 
63 

81 
47 

72 

42 

76 
42 

83 
49 

93 
56 

69 
53 

69 

50 

83 
50 

93 
52 

79 
38 

84.3 
57.4 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

86 
63 

63 
50 

74 
55 

85 
60 

64 
63 

93 
66 

92 
63 

89 
67 

89 
63 

88 
64 

88 
62 

89 
64 

91 
66 

64 
61 

65 
60 

93 
59 

98 

57 

96 
56 

90 
64 

84 
65 

74 
46 

76 
37 

8! 
43 

91 
54 

87 
60 

60 
50 

37 
51 

90 
64 

84 
47 

79 
37 

85.6 
57.5 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

PLAINS 

MAX 

Mm 

95 
63 

78 
63 

63 
57 

67 
59 

82 
65 

76 
65 

69 
64 

90 
64 

84 
64 

83 
61 

64 
60 

66 

61 

65 
63 

86 
62 

83 
60 

80 
60 

65 
59 

92 
59 

87 
60 

85 
63 

85 
56 

71 
42 

73 
41 

62 

46 

82 
55 

64 
52 

85 
54 

85 
58 

90 
55 

66 

41 

62.3 
57.7 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

92 

65 

79 

54 

60 
57 

67 
59 

83 
62 

83 
62 

86 
63 

68 
64 

62 
65 

87 
65 

85 
63 

86 
65 

86 
66 

67 
65 

60 
62 

81 
62 

84 
61 

92 

64 

39 
64 

85 

65 

87 
54 

69 

43 

72 
45 

62 

50 

39 
61 

66 
53 

80 
53 

86 
55 

90 
53 

77 
42 

82.7 
58.7 
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Continued 

DJ 

IIL 

Y 

TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEH6EF 

1972 

Slallon 

Day 

o(M 

onlh 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

96 
65 

82 

64 

67 
60 

71 
60 

85 
65 

83 
65 

92 

65 

94 
62 

90 
63 

86 
62 

86 
62 

68 
62 

89 
63 

89 
62 

89 
60 

66 
60 

89 
61 

95 
62 

91 
62 

89 
63 

67 
60 

73 

43 

75 
43 

63 

44 

91 
56 

88 

57 

90 
57 

89 

57 

91 
62 

92 

41 

86.7 
59.0 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

89 

6* 

73 
52 

58 
52 

67 
56 

81 
63 

81 
65 

85 
63 

86 
63 

86 
64 

66 

63 

85 

61 

86 
61 

86 
63 

67 
62 

74 
60 

84 
59 

89 
60 

93 

60 

91 
59 

87 
59 

86 
53 

69 
36 

79 
39 

83 

47 

92 
56 

68 
54 

80 
50 

67 
50 

90 
47 

73 
36 

62.7 
56.0 

SPE4KM4N 

MAX 

MIN 

86 
60 

65 
50 

73 
55 

82 
51 

87 
62 

91 

66 

92 

64 

91 
63 

88 
63 

89 

64 

90 
62 

89 
65 

91 
64 

64 
60 

87 
60 

92 
62 

93 

58 

97 
55 

93 
64 

86 
62 

75 
49 

73 
39 

85 

48 

90 
55 

87 
59 

78 
49 

86 

44 

88 
64 

74 
47 

79 
39 

65.4 
57.1 

STR4TF0RD 

MAX 

MIN 

88 
59 

66 
49 

57 
49 

76 
57 

79 
56 

69 
62 

86 
60 

90 
61 

79 
62 

84 
63 

85 
63 

65 
61 

61 
61 

86 
58 

80 
58 

82 
56 

69 
53 

93 
53 

91 
58 

86 

61 

73 

44 

69 
39 

70 
40 

63 

45 

64 
52 

65 

50 

67 
47 

65 
48 

80 
43 

66 
38 

60.5 
53.6 

SUNRAV  «  SW 

MAX 

MIN 

87 
58 

67 
49 

74 
54 

77 
61 

83 
56 

91 
65 

92 
63 

91 
62 

67 
62 

86 
66 

86 
66 

86 
62 

89 

64 

68 
56 

63 
59 

86 
62 

92 

57 

92 
63 

93 
61 

86 
63 

75 
50 

77 
39 

63 
47 

84 
53 

87 
59 

65 
56 

87 

47 

84 

63 

76 
45 

77 
41 

84,7 
57.1 

TAHDK4 

MAX 

MIN 

92 

6« 

78 
63 

64 
59 

69 
59 

82 
62 

76 
65 

86 
63 

86 
63 

84 
64 

85 
65 

84 
65 

63 
65 

84 
65 

86 
65 

64 
62 

83 
62 

86 
63 

90 
63 

86 
64 

85 
65 

66 
59 

70 
45 

73 
45 

82 

46 

66 
61 

89 
60 

84 
57 

63 

57 

89 
62 

65 
41 

82.7 
50.0 

TULI4 

MAX 

MIN 

92 

65 

75 
54 

59 

52 

69 

57 

85 
63 

63 
65 

86 
64 

90 
63 

87 
65 

87 
64 

66 
62 

86 
61 

66 
65 

66 
65 

72 
62 

61 
62 

68 
61 

93 

61 

91 
61 

86 

64 

87 
53 

72 
42 

75 
41 

82 
42 

69 
51 

66 
56 

77 
51 

87 
53 

89 
49 

72 
39 

82. B 

57.1 

VEGA 

MAX 

MIN 

90 
60 

64 
48 

57 
48 

70 
56 

77 
59 

80 
63 

88 
61 

68 

61 

79 
61 

63 
61 

63 
62 

83 

61 

81 
62 

86 

61 

63 
58 

79 
59 

66 
55 

89 
59 

90 
62 

85 

61 

77 
48 

68 
36 

72 
38 

83 

48 

64 
55 

81 
49 

53 
50 

85 
56 

86 
43 

67 
42 

79.1 
54.6 

WALCOTT 

«     •     * 

MAX 
MIN 

89 
58 

76 
59 

62 

60 

77 
61 

76 
58 

80 
61 

86 
60 

67 
61 

61 
60 

66 

61 

81 
60 

82 
57 

80 
61 

84 
60 

68 
58 

79 
59 

61 
52 

68 
57 

68 
56 

84 
60 

77 
45 

57 
34 

77 
36 

78 
47 

82 
52 

79 
49 

72 
49 

82 
56 

60 
40 

'4 
42 

79.4 
54.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

79 
66 

70 
66 

76 
64 

77 
64 

83 
66 

90 
70 

92 

72 

92 
72 

93 

70 

91 

70 

92 
69 

89 

70 

90 
70 

89 

70 

87 

64 

89 
66 

94 
72 

91 
74 

93 

72 

90 
68 

70 
57 

70 
54 

78 
59 

63 
65 

87 
65 

85 
55 

69 
59 

86 
69 

92 

50 

71 
41 

65.2 
55.4 

ANSON 

MAX 
MIN 

9S 
66 

62 
66 

71 
64 

81 
65 

84 
65 

90 
70 

94 

71 

95 

71 

94 
72 

92 
69 

93 
70 

90 
70 

90 

71 

92 
70 

90 
68 

91 

70 

91 

71 

93 

73 

92 
69 

69 
62 

72 
62 

80 
58 

68 
63 

69 
55 

88 
64 

85 
58 

86 
54 

86 
66 

71 

47 

87.2 
66.0 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 
MIN 

96 
67 

83 
67 

70 
62 

66 
62 

81 
63 

83 
63 

90 
67 

93 
68 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

91 
68 

90 
68 

93 
68 

91 
66 

66 
66 

92 
67 

89 
69 

92 

72 

90 
72 

82 
62 

71 
55 

81 
55 

86 
51 

69 
52 

81 

57 

84 
57 

91 
63 

85 

41 

85.7 
63.5 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

92 
72 

79 
69 

84 
66 

85 
66 

85 
66 

90 
69 

92 
69 

94 
68 

90 
68 

92 
65 

90 
67 

86 
68 

91 
67 

91 
66 

90 
65 

89 
69 

96 
67 

91 
71 

91 
70 

91 
68 

69 
58 

79 
62 

65 
52 

89 
54 

88 
65 

84 
62 

68 
63 

91 
67 

79 
43 

87.1 
65,4 

CHILDRESS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

82 
67 

66 
59 

69 
60 

81 
64 

84 
65 

91 
65 

94 
66 

92 
69 

92 
68 

93 
66 

93 
66 

92 
69 

94 
69 

64 
68 

90 
65 

94 
61 

99 
66 

95 
67 

93 

67 

81 
66 

72 
53 

66 
50 

86 
62 

93 
64 

76 
59 

68 
55 

92 
63 

74 
55 

79 
41 

66.1 
62.6 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

91 
61 

75 
54 

62 

54 

69 
59 

65 
63 

63 

65 

68 
65 

91 
66 

89 

67 

90 
65 

90 
63 

90 
63 

90 
67 

92 
66 

87 
62 

68 
62 

93 
63 

100 
67 

97 
64 

91 
64 

90 
54 

77 
40 

66 

46 

91 
59 

91 
56 

76 
48 

67 
49 

90 
51 

62 

35 

86.1 
58.5 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

91 

68 

64 
69 

86 

66 

82 

66 

65 
68 

93 

68 

95 

70 

95 
69 

94 
70 

93 
67 

95 

67 

92 
69 

94 
69 

94 
66 

93 

66 

89 
68 

96 

70 

96 

71 

94 

71 

94 
69 

77 
61 

79 
61 

86 
64 

69 

64 

90 
65 

86 
58 

63 
63 

96 
59 

80 
45 

89.2 

56.0 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

96 
67 

76 
64 

79 
63 

86 
65 

84 
66 

92 

68 

94 
69 

94 
69 

94 
66 

91 
65 

93 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
65 

87 
65 

93 
68 

96 
69 

94 
65 

96 
67 

91 
70 

72 
58 

67 
55 

89 
58 

90 
64 

86 
54 

90 
60 

90 
65 

92 

67 

82 

44 

68.8 
54.0 

DICKENS 

MAX 

MIN 

9* 
65 

79 
57 

79 
57 

81 
66 

86 
64 

90 
65 

89 
66 

90 

89 
65 

86 
67 

68 
66 

68 
68 

34 
65 

68 
67 

93 
64 

88 
66 

87 
67 

82 
57 

63 
49 

89 
56 

87 
54 

65 
57 

91 
63 

90 
65 

75 
41 

66.5 
52.0 

GAIL 

MAX 

MIN 

87 
6<i 

60 
60 

69 
59 

82 
64 

81 
67 

86 
68 

91 
66 

90 
67 

86 
67 

87 
67 

86 
63 

86 
66 

90 
69 

69 
68 

65 
63 

87 
67 

92 

67 

91 
65 

68 
65 

84 
66 

71 
60 

72 
48 

60 
53 

86 
62 

90 
65 

84 
65 

64 
56 

89 
55 

88 
65 

75 
41 

64.8 
63.1 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

96 

66 

85 
63 

67 
61 

66 

61 

86 
66 

85 

65 

89 
66 

92 
67 

93 

69 

93 
67 

92 
67 

93 

68 

92 
69 

91 
66 

89 

70 

91 
67 

90 
64 

96 
66 

95 
66 

93 
67 

87 
62 

76 
56 

75 
48 

65 
54 

89 
63 

88 
65 

90 
64 

69 
64 

92 
52 

60 
39 

87.6 
63.1 

HASKELL 

MAX 

Mm 

99 
67 

81 
67 

70 
62 

69 
61 

79 
65 

85 
67 

92 
69 

94 
71 

95 
70 

95 

70 

93 

70 

93 

70 

92 

71 

92 

70 

94 
67 

91 
68 

93 
69 

96 

72 

95 
67 

93 
72 

87 
63 

65 
53 

71 
55 

62 
56 

85 

64 

89 
67 

76 
58 

66 
59 

90 
56 

83 
43 

85.9 
55.0 

HOROS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

96 

67 

86 
66 

76 
65 

63 
65 

91 
69 

66 
68 

93 
69 

95 

70 

95 
70 

93 
69 

93 
69 

94 
68 

69 
67 

93 
66 

93 
66 

69 
68 

90 
69 

96 
69 

92 
69 

94 
69 

94 
66 

70 
55 

74 
55 

79 
62 

84 
64 

69 
55 

88 
62 

85 
64 

90 
65 

95 

44 

68.9 
65.4 

JAYTON 

MAX 

Mm 

95 
65 

81 
65 

69 
55 

66 
55 

60 
63 

83 
66 

90 
66 

93 
67 

91 
68 

90 
68 

90 
67 

91 
65 

88 
67 

91 
66 

87 
64 

65 
64 

90 
65 

94 
66 

94 
67 

91 
67 

60 
52 

68 
57 

72 
53 

83 
53 

87 
65 

90 
64 

65 
55 

86 
55 

91 
65 

65 

44 

85.5 
62.3 

MATADOR 

MAX 

Mm 

93 

66 

82 
59 

63 

57 

67 
60 

83 
65 

62 
67 

88 
67 

90 
66 

89 
67 

90 
67 

87 
66 

88 
66 

87 
68 

89 
69 

86 
63 

86 
63 

90 
69 

94 
69 

91 
69 

69 

70 

66 
59 

71 
51 

76 

51 

84 
53 

67 
62 

91 
62 

82 
52 

86 
52 

93 
57 

77 
36 

84.9 
61.7 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

67 

80 
56 

69 
57 

66 
60 

65 
65 

85 
67 

89 

67 

93 

68 

90 
69 

91 
67 

92 

66 

92 

66 

92 

66 

92 

68 

84 
63 

90 
62 

94 
62 

100 
60 

92 
62 

92 
66 

65 
57 

76 
50 

76 
46 

87 
48 

90 
60 

92 

60 

80 
53 

86 
53 

94 
55 

82 

40 

65.9 
60.4 

MONDAY 

MAX 

Mm 

97 
66 

63 
61 

70 
58 

76 
63 

85 
63 

90 
64 

94 
69 

95 

68 

95 

69 

93 

65 

93 
65 

93 

68 

93 

66 

94 
65 

94 
64 

93 

64 

95 
67 

96 

70 

93 
67 

93 
66 

67 

59 

71 
53 

83 
52 

65 
59 

89 
51 

80 
64 

87 
54 

91 
54 

91 
66 

78 

40 

86.3 
62.8 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

9'. 
66 

83 
59 

65 
59 

67 
60 

62 
63 

86 
65 

89 
65 

91 
69 

91 
68 

91 
67 

90 
67 

90 
67 

89 
68 

91 
68 

86 
65 

88 
65 

90 
66 

95 
67 

92 
66 

92 

67 

62 
59 

73 
56 

79 
49 

85 
49 

67 
62 

90 
52 

80 
54 

88 
56 

93 
58 

78 
41 

86.0 
61. e 

POST 

MAX 

Mm 

9<. 
64 

79 
61 

63 
59 

69 
59 

82 
65 

79 
67 

89 
64 

90 
63 

87 
64 

88 
67 

66 
65 

87 
65 

87 
66 

89 
66 

87 
63 

89 
63 

87 
66 

92 
67 

90 
66 

68 
65 

87 
60 

73 
48 

75 
46 

83 

50 

98 
64 

90 
61 

86 
55 

86 
55 

91 
65 

67 

40 

85.0 
61.0 

QUANAH  ;  SE 

MAX 

Mm 

97 
71 

82 

61 

68 

61 

72 
62 

80 
65 

85 
67 

92 
69 

94 
69 

93 
71 

95 
70 

95 
71 

94 
72 

93 
73 

95 
67 

91 
65 

91 
68 

95 
70 

100 
71 

98 
68 

95 
71 

78 
61 

73 
55 

77 
50 

85 
54 

88 
63 

91 
55 

77 
55 

69 
55 

95 
56 

75 
35 

87.8 
63.8 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

90 
65 

87 
62 

75 
61 

79 
65 

82 

66 

87 
67 

91 
67 

92 

68 

89 

71 

88 
66 

86 
65 

86 
66 

89 
68 

87 
66 

86 
63 

92 

66 

93 
68 

91 
69 

90 
67 

86 
67 

67 
62 

70 
50 

77 
56 

83 
60 

85 
66 

85 
63 

82 
58 

65 
55 

89 
69 

71 
42 

84.8 
63. B 

RDTAN 

MAX 

Mm 

95 
66 

81 
62 

66 
62 

79 
65 

84 
65 

90 
66 

92 
69 

93 
68 

92 

70 

91 
69 

90 
67 

68 
68 

90 
69 

89 
67 

87 
66 

90 
67 

94 
71 

92 

70 

91 
69 

69 

71 

71 
60 

71 
55 

80 
55 

65 
52 

88 
65 

65 
65 

83 

57 

89 
59 

89 

71 

80 
40 

86.2 
64.6 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

97 
69 

85 
66 

75 
62 

66 
62 

79 
65 

86 
67 

92 

68 

95 

73 

94 

71 

95 

70 

93 

70 

93 

71 

91 
71 

93 
72 

95 

67 

91 

67 

93 
69 

95 

71 

95 
71 

94 
72 

85 
64 

66 
58 

71 
56 

63 
59 

85 
64 

88 
67 

79 

57 

87 
57 

90 
67 

79 

41 

87.1 
65.5 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

8« 
64 

75 

54 

70 
57 

81 
62 

83 
65 

87 
67 

91 
67 

89 
69 

88 
69 

90 
67 

91 
67 

91 
69 

92 
68 

88 
68 

88 
62 

97 
65 

98 
67 

91 
66 

91 
66 

85 
66 

74 
55 

79 
49 

64 
49 

85 
61 

91 
63 

85 
56 

66 
49 

91 
64 

se 

52 

77 
37 

66.2 
61.3 

SNYDER 

MAX 

Mm 

95 
66 

60 
66 

68 
60 

73 
60 

62 
66 

67 
67 

69 
67 

93 

67 

92 

67 

89 
66 

68 
66 

69 
67 

67 
67 

89 
66 

86 
66 

87 
65 

86 
67 

91 
68 

89 
67 

89 
67 

60 
63 

65 
54 

70 
52 

80 
52 

66 
62 

89 

64 

84 
59 

83 
58 

89 
66 

83 

44 

84.7 
53.1 

TRUSCDTT 

MAX 

Mm 

97 

71 

65 
64 

70 
63 

67 
62 

80 
65 

84 
68 

90 
66 

93 

70 

95 

70 

94 

71 

93 

71 

93 

72 

92 

72 

94 
70 

92 
67 

89 
67 

95 

66 

98 

71 

95 
71 

93 

71 

77 
62 

66 
58 

70 
55 

63 
57 

85 
63 

89 
67 

60 
57 

87 

57 

92 

57 

78 
42 

65.6 
65.2 

TURKEY  2  mSm 

MAX 

Mm 

88 
66 

85 
57 

66 
58 

82 
64 

81 
66 

87 
65 

91 
67 

91 
69 

69 
63 

88 
66 

89 
67 

89 
67 

89 
70 

86 
68 

91 
63 

93 

65 

96 

67 

94 
68 

69 
66 

65 
66 

76 

57 

76 
47 

69 
51 

90 
60 

92 
66 

50 

88 
53 

94 
65 

90 
53 

63 

42 

87.2 
62,2 

VERNON 

MAX 

Mm 

94 

83 
64 

70 
61 

76 
64 

86 
67 

92 
66 

93 
70 

94 
72 

95 
72 

95 
72 

94 
71 

93 
72 

93 
73 

95 

71 

91 

71 

93 
71 

99 
71 

96 
74 

95 
73 

94 
70 

60 
58 

75 
58 

64 
56 

86 
54 

90 
56 

90 

67 

89 
57 

93 
57 

92 
63 

77 
42 

89.4 
56.4 
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TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Station 

Day  of  Month 

o 
2 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

HELLINCTON  1  NNH 

MAX 

Mm 

SB 
66 

80 
57 

64 
57 

6B 
57 

79 
54 

85 
62 

89 
65 

90 
65 

91 
67 

93 
66 

94 

66 

95 
69 

93 
68 

69 
63 

93 
65 

93 
66 

96 
66 

100 
66 

97 
65 

93 
65 

81 
58 

72 
49 

79 
48 

64 
53 

87 
59 

92 
59 

81 
53 

67 
54 

93 
55 

74 
39 

86.7 

60.1 

WICHIT4  FALLS  HSO  «P 

MAX 

MIN 

83 
65 

79 
63 

73 
60 

82 
64 

68 
65 

94 
65 

97 

71 

97 
73 

98 

70 

97 

70 

95 

70 

94 
69 

95 
73 

98 
68 

95 
65 

97 
68 

100 
69 

99 
71 

99 

72 

92 
68 

75 
57 

72 
54 

86 
54 

86 
63 

92 
65 

90 
62 

91 
59 

94 
66 

81 
48 

77 
41 

69.9 
64.3 

WINTERS  I    NNE 

MAX 
MIN 

95 

6B 

86 
68 

75 
64 

84 
66 

67 
66 

65 
67 

92 
68 

93 
68 

95 
66 

93 

65 

93 

65 

91 
69 

90 
69 

93 
66 

93 
65 

90 
67 

90 
67 

95 
70 

92 
66 

94 

70 

93 

66 

68 
55 

74 
54 

79 
58 

64 
63 

86 
63 

87 
60 

85 
63 

89 
66 

94 
43 

88.2 

64.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIH 

99 
67 

80 
66 

70 
62 

72 
64 

82 
65 

87 
65 

94 
65 

97 

70 

96 

70 

95 
69 

95 
67 

94 
68 

94 

70 

95 

70 

93 
67 

90 
66 

92 

68 

98 
71 

95 
69 

96 
68 

95 
67 

70 
57 

75 
56 

81 
60 

86 
63 

90 
64 

86 
58 

89 
59 

91 
63 

68,9 
65.3 

ARCHER  CITY 

t<AX 

Mm 

90 
67 

81 
66 

76 
62 

77 
65 

85 
65 

92 
66 

95 

71 

95 
72 

96 

70 

96 
71 

95 

70 

92 

72 

94 
73 

96 
70 

93 
66 

94 
69 

97 
72 

96 
76 

97 
74 

93 
69 

72 
60 

73 
56 

84 
58 

87 
63 

92 
67 

69 

71 

91 
59 

93 
67 

91 
65 

76 
43 

89,3 
66.5 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

94 

71 

88 
73 

69 
66 

69 
66 

88 
69 

89 
69 

94 
70 

97 
73 

99 

75 

100 
72 

97 
72 

97 
72 

94 

71 

96 

71 

98 
72 

95 
68 

82 
70 

93 
74 

91 
72 

95 

71 

93 
72 

81 
64 

69 

61 

87 
65 

81 
69 

86 
70 

92 
69 

64 
69 

86 

70 

93 
46 

90.7 
69.1 

8ELT0N  DAM 

MAX 

Mm 

93 
70 

90 
73 

92 

72 

92 

71 

97 
71 

87 
71 

94 
72 

97 
72 

97 
73 

97 
74 

97 
73 

96 
73 

94 

71 

96 

71 

96 
72 

95 
72 

96 

71 

95 
75 

93 
72 

96 
71 

95 
72 

88 
64 

73 
63 

84 
64 

81 
66 

90 
70 

94 
70 

86 
71 

91 

72 

94 
51 

92.2 

70.2 

BENBROOK  DAH 

MAX 

Mm 

93 

6e 

93 
68 

84 
65 

86 
67 

60 
69 

67 
66 

94 
67 

97 
75 

99 
74 

99 

71 

96 

73 

96 
71 

94 
71 

96 

73 

96 
69 

94 
69 

65 
70 

95 
75 

93 

74 

95 

73 

93 
70 

74 
58 

70 
58 

83 

65 

83 
69 

87 
70 

91 
61 

67 
68 

90 

70 

90 
46 

90.0 
68.1 

BONHAH 

MAX 

MIN 

B7 
69 

86 

71 

80 
69 

77 
63 

84 
65 

90 
65 

95 
74 

98 

74 

99 

70 

93 

72 

95 
68 

94 

71 

95 

74 

96 

73 

94 
65 

92 

70 

91 
69 

94 
75 

96 

74 

94 
70 

63 
69 

70 
59 

84 
65 

80 
72 

80 
70 

89 
72 

85 

68 

67 
66 

87 
62 

78 
44 

68.4 
68.3 

BOWIE 

MAX 

Mm 

89 
68 

83 
69 

80 
64 

76 
64 

86 
64 

92 

67 

96 
74 

97 
75 

98 
72 

97 
72 

96 
74 

94 
72 

96 
73 

98 
74 

98 

71 

90 
69 

98 

70 

97 
74 

97 

74 

96 

74 

77 
62 

68 
56 

84 
60 

85 
65 

90 
70 

92 

72 

93 
66 

92 

70 

68 
65 

76 
43 

90.0 
68.1 

novo 

MAX 

Mm 

90 
70 

78 
70 

79 
65 

85 
66 

87 
70 

86 
70 

94 
73 

95 

74 

96 

74 

98 
75 

99 

75 

98 
75 

96 
74 

94 
73 

95 
74 

94 
74 

85 
69 

94 
69 

95 

75 

96 
74 

96 
71 

73 
59 

73 
59 

78 
61 

84 
67 

87 
72 

92 
73 

91 
72 

91 
71 

90 
43 

89.7 
69.6 

BRECKENRIOCE 

MAX 

Mm 

84 
66 

82 
66 

76 
62 

62 

65 

87 
63 

95 

66 

97 
71 

97 
73 

98 

70 

96 
68 

95 
68 

94 
70 

96 

71 

94 
71 

94 
66 

89 
68 

97 
70 

95 

74 

96 

72 

94 
68 

73 
56 

75 
53 

81 
60 

86 
64 

90 
67 

89 
67 

90 
59 

92 
66 

90 
53 

74 
40 

89.3 
65.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

90 
67 

79 
67 

82 
63 

82 
64 

80 
64 

68 
65 

95 
65 

96 
71 

100 
70 

100 
70 

98 
71 

98 
69 

97 
70 

99 
71 

100 
67 

99 
67 

90 
67 

99 
70 

100 
70 

101 
71 

99 
68 

72 
56 

71 
56 

85 
62 

88 
66 

91 
69 

92 
61 

94 
62 

95 
67 

92 
43 

91.8 
65.6 

BRDWNWODD 

MAX 

Mm 

87 
72 

83 
72 

85 
70 

94 
70 

89 
71 

86 
72 

96 
72 

99 
72 

100 
73 

99 
72 

100 
73 

97 
74 

101 
73 

98 
70 

97 
71 

92 

71 

98 
73 

94 
73 

99 
73 

94 
70 

93 
68 

75 
60 

79 
65 

85 
69 

91 
70 

68 
67 

91 
67 

93 

70 

99 
66 

95 
40 

92.7 
69,4 

CAMERON 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 

71 

95 
73 

100 
71 

91 
72 

95 
73 

96 
73 

98 
72 

98 
70 

98 
72 

96 

73 

95 

72 

95 
72 

96 

70 

94 

70 

94 
70 

96 

75 

95 
72 

96 

71 

97 
70 

93 

70 

90 
66 

65 
64 

62 
69 

92 

71 

95 

71 

67 
69 

92 

70 

95 
69 

90 

51 

94.0 
70.0 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

89 
69 

85 
73 

90 
67 

85 
70 

69 
70 

97 
69 

99 

74 

100 
73 

101 
71 

100 
72 

99 
74 

97 
73 

99 
73 

100 
73 

98 
68 

89 
70 

95 
71 

94 
74 

95 

72 

95 

71 

89 
66 

72 
59 

83 
63 

62 
67 

90 
69 

93 
73 

68 
66 

92 

71 

95 
72 

72 
48 

91.7 
69.5 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

94 

70 

89 

73 

90 
68 

92 

69 

94 
70 

88 
70 

93 
71 

98 

75 

99 

74 

101 
73 

98 
74 

98 

74 

96 
73 

97 
73 

98 
73 

95 

71 

65 
71 

95 
76 

92 

75 

97 

73 

95 
73 

82 
67 

74 
66 

89 
66 

81 
70 

90 
72 

92 
72 

81 
71 

88 

71 

94 

49 

91.8 
70.8 

DALLAS  WSa  «P 

MAX 

Mm 

86 
72 

66 

74 

88 
69 

82 
73 

88 
70 

96 

74 

99 

79 

99 
60 

101 
79 

96 
76 

97 
78 

96 
78 

97 
78 

98 
80 

96 
75 

85 
74 

96 
76 

95 

79 

98 
79 

95 

76 

65 
67 

70 
62 

84 
67 

63 
71 

89 
73 

95 

74 

68 
73 

93 
73 

94 
58 

74 
50 

91.0 
73.0 

denisqn  dam 

MAX 

MIN 

80 
68 

62 
71 

82 
64 

79 
64 

77 
65 

84 
66 

90 
66 

95 

76 

96 

71 

95 

70 

92 

71 

92 
69 

92 

72 

94 
72 

94 
67 

95 

67 

89 
67 

94 

67 

94 
67 

96 
67 

95 
67 

71 
59 

72 
59 

82 
64 

82 
64 

86 
64 

87 
66 

65 
67 

68 
72 

85 

47 

87.5 
66.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

83 
69 

84 
74 

64 
61 

81 
70 

85 
66 

92 
69 

95 

76 

96 

74 

97 
73 

96 

74 

94 
73 

94 
73 

95 
75 

96 

75 

94 
68 

92 
72 

96 
72 

95 
76 

96 
76 

94 
73 

90 
67 

68 
59 

83 
64 

82 
69 

86 
71 

91 
73 

67 
68 

90 
71 

72 

72 
46 

89.2 

70,0 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

93 
68 

82 
68 

60 
65 

82 
66 

84 
68 

85 
67 

91 
69 

95 

71 

95 

71 

94 
69 

93 
67 

91 
70 

89 

70 

92 

70 

92 
69 

91 
69 

87 
70 

91 

70 

66 

70 

92 

70 

91 

70 

72 
56 

74 
56 

79 
63 

82 
67 

87 
69 

90 
65 

87 
65 

89 
69 

95 

45 

87,6 
66,7 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

98 

67 

80 
67 

75 
65 

82 
65 

84 
67 

87 
67 

96 
66 

98 
73 

97 
70 

99 
66 

97 
70 

95 
71 

94 
69 

98 

71 

95 
66 

97 
67 

87 
66 

97 
67 

95 
73 

95 
72 

96 
69 

69 
55 

75 
55 

79 
63 

86 
64 

91 

71 

90 
64 

68 
64 

92 

70 

93 

44 

90,2 
66,3 

EVANT 

MAX 

Mm 

92 
68 

88 
69 

95 

70 

92 
70 

68 
68 

92 
67 

96 

71 

98 
71 

98 
72 

96 
72 

96 

70 

94 
74 

96 
73 

96 

70 

96 
69 

92 
72 

95 
70 

94 
70 

94 
71 

94 
70 

92 
69 

72 
59 

65 
60 

69 
61 

89 
62 

90 
72 

68 
66 

91 
66 

95 
72 

80 
46 

91,8 

66,1 

FERRIS 

MAX 

Mm 

88 
72 

87 
74 

90 
67 

85 
72 

90 
69 

96 

71 

101 
76 

102 

75 

102 

75 

96 
74 

97 
73 

97 
74 

99 

74 

99 
73 

98 
72 

87 
69 

95 
72 

94 
75 

97 
73 

95 
71 

87 
70 

72 
62 

86 
64 

81 
68 

69 

70 

93 
72 

88 
70 

91 
71 

93 
68 

72 

47 

91.6 
70.4 

FT  WORTH  INTL  WSO  »P 

MAX 

Mm 

84 
71 

86 
74 

87 
69 

81 
72 

67 
70 

96 

72 

99 

77 

100 
76 

99 

75 

95 

96 
75 

96 
74 

98 
76 

97 
76 

97 
71 

85 
73 

98 

73 

94 
77 

96 
76 

96 
74 

62 
66 

69 

61 

84 
65 

82 

70 

88 
72 

92 
74 

87 
70 

91 
73 

93 
57 

74 
50 

90,4 
71,1 

SAINESVILLE 

MAX 

Mm 

83 

67 

83 
66 

84 
67 

84 

64 

78 
67 

85 
67 

90 
67 

95 

74 

97 
71 

96 

71 

95 
73 

95 
72 

92 
72 

94 
73 

97 
69 

96 
69 

89 
71 

95 
71 

94 
74 

95 
72 

93 
68 

72 
57 

68 
58 

81 
63 

62 

67 

86 
71 

85 
66 

87 
66 

69 
72 

87 
44 

68.3 
67.6 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

90 
72 

92 

70 

90 
70 

94 
69 

93 
69 

92 

70 

95 

71 

96 
70 

96 

70 

95 

70 

94 
70 

92 

71 

94 

71 

95 

69 

94 
69 

92 

71 

92 
72 

90 

70 

94 
70 

93 

70 

85 
62 

73 
61 

83 
62 

81 
67 

89 
68 

93 

67 

86 
69 

91 

70 

96 

48 

91.2 
66.2 

CEORGETOMN 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 

71 

93 
74 

97 
71 

96 

71 

95 

71 

96 

75 

98 

72 

98 
72 

96 
73 

96 

72 

96 
74 

97 
72 

95 
69 

93 
72 

95 

71 

97 
73 

96 
75 

96 

72 

97 
71 

95 

70 

66 
64 

62 
63 

83 
67 

91 
70 

91 

73 

86 

70 

92 

70 

96 
73 

95 
51 

93.6 

70.4 

&LEN  ROSE  2  H 

MAX 

Mm 

90 
70 

86 

71 

86 
66 

85 
68 

90 
69 

96 
65 

99 

75 

100 
72 

99 

70 

99 
69 

98 
70 

96 

71 

98 
71 

99 
71 

95 
65 

93 
68 

94 
69 

94 
73 

96 
71 

94 
72 

89 
69 

73 
59 

64 
63 

85 

68 

90 
66 

93 
71 

90 
66 

92 
68 

95 
72 

79 
45 

92,0 
68,2 

COLDTHwAITE  2  N 

MAX 

Mm 

95 
68 

85 
68 

87 
67 

93 
72 

88 

67 

95 
70 

95 

72 

95 
72 

94 
73 

95 

70 

96 

70 

93 

71 

96 

71 

95 

70 

93 
68 

93 
71 

93 

68 

69 
73 

93 
70 

92 
69 

69 
64 

73 
56 

79 
63 

64 
67 

88 
68 

68 
70 

69 
67 

86 
69 

92 

70 

64 

45 

90,3 
66,0 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

97 
68 

80 
68 

75 
64 

72 
64 

77 

64 

89 
67 

94 
68 

97 
73 

96 

70 

96 

70 

96 
70 

95 
70 

94 

73 

96 

70 

96 
66 

94 
68 

91 
70 

96 
73 

98 

72 

98 
72 

96 
68 

70 
58 

77 
57 

83 
61 

89 
68 

92 

71 

91 
62 

93 
62 

94 
68 

90 
45 

90,1 
66.7 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

93 
69 

85 

71 

87 
67 

87 

70 

90 
71 

95 
69 

99 

74 

100 
75 

100 

74 

99 
74 

99 

75 

96 

74 

98 

74 

99 

75 

96 

71 

93 

68 

95 
68 

95 

76 

95 

73 

94 

74 

91 
69 

71 
59 

62 
65 

83 
68 

89 
69 

91 

74 

91 
67 

91 
70 

95 

74 

66 
49 

92.2 

70.2 

GRAPEVINE  DAH 

MAX 

Mm 

85 
69 

80 
69 

85 
66 

83 
66 

80 
68 

65 
68 

94 
70 

97 

74 

98 

73 

72 

93 
72 

94 
72 

93 
72 

95 

74 

95 
66 

94 
70 

84 

71 

95 

74 

93 
75 

96 
73 

95 

70 

78 
60 

69 
59 

83 
65 

83 
69 

87 
72 

90 
68 

89 
69 

92 

71 

91 
48 

86.8 
66.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

81 
68 

67 
69 

86 
63 

87 
63 

78 
65 

66 
66 

92 

68 

97 
72 

99 

70 

100 
71 

95 
68 

96 
69 

94 

71 

96 

73 

97 
65 

97 
67 

83 
69 

95 

74 

95 

74 

96 
72 

95 
71 

62 
62 

71 
60 

85 
65 

78 
69 

85 

70 

93 

71 

88 
68 

89 

70 

88 
44 

89.7 
67.6 

GRDESBECK 

MAX 

Mm 

93 
70 

92 

71 

92 

70 

94 

70 

95 

71 

90 
71 

94 
73 

98 
73 

98 
72 

98 
73 

97 
74 

96 
73 

95 
71 

97 

71 

96 
73 

95 
69 

94 
71 

96 
75 

95 

73 

97 
71 

96 
71 

90 
68 

60 
64 

86 
66 

82 

70 

69 
73 

92 

71 

87 
70 

90 
71 

93 
49 

93.0 
70.3 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

94 

70 

86 
70 

88 
68 

84 
69 

88 
66 

94 
68 

92 

70 

96 
69 

95 
70 

96 
70 

95 
70 

95 

71 

93 

70 

95 
69 

96 
68 

93 
66 

86 
69 

92 

73 

90 
70 

94 
70 

94 
68 

78 
59 

72 
58 

62 

64 

62 
66 

87 
70 

86 
68 

66 

68 

90 
66 

95 

46 

69.9 
67.5 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

91 
68 

61 
69 

79 
63 

72 
64 

77 
66 

86 
67 

91 
68 

95 
72 

96 
72 

95 

71 

93 

74 

92 

70 

92 

70 

94 
72 

95 
66 

91 
67 

91 
69 

96 

71 

95 

73 

93 

72 

91 
64 

66 

57 

67 

57 

83 
63 

85 
67 

88 
69 

67 
61 

89 
62 

93 
69 

62 
42 

87.5 
66.5 

S««  BvIsreDca  Not«B  Following  Stalioa  Indax 
-    295    - 


Conlinutd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEMBEf 

1972 

Station 

Day  oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

i 

HICO 

MAX 

MIN 

93 

66 

86 

67 

67 
64 

67 
65 

90 
66 

97 
6* 

96 

70 

97 
68 

98 
69 

97 
70 

97 

72 

96 

70 

97 
71 

99 
69 

98 

67 

92 

65 

94 
68 

90 

70 

94 
68 

94 
69 

93 
65 

79 
55 

82 

60 

64 
64 

68 

67 

90 
69 

90 
68 

91 
66 

96 
69 

80 
44 

91.8 
66.1 

HULSBOftO 

MAX 
MIN 

93 
70 

99 
70 

90 
68 

91 
66 

90 
69 

89 
70 

95 
70 

99 
74 

96 
73 

99 

74 

99 
66 

97 
73 

94 
72 

97 
73 

99 

71 

95 
72 

84 
73 

95 
73 

94 
73 

96 

72 

99 

71 

64 
62 

70 
61 

86 
65 

82 
60 

90 
70 

94 
70 

67 

71 

90 
72 

94 
50 

91.7 
69.3 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

90 
69 

77 
69 

76 
63 

75 
65 

85 
67 

93 

66 

96 

74 

97 
74 

96 
72 

95 

73 

95 

73 

93 

73 

96 

74 

95 

75 

99 

67 

92 

70 

96 

70 

96 

74 

95 

74 

95 

72 

90 
63 

72 
56 

77 
61 

62 

67 

98 
69 

91 
73 

89 

63 

91 

70 

91 
75 

79 
42 

89.5 

68,5 

K4UFM4N  3  SE 

MAX 
MIN 

91 
73 

89 

71 

89 
66 

86 
70 

66 
68 

66 
69 

92 
73 

97 
74 

99 
72 

102 
74 

97 
70 

96 
72 

96 
72 

96 

70 

99 
73 

96 
70 

63 
72 

93 
75 

92 
73 

94 
71 

93 
71 

61 
66 

74 
64 

67 
69 

79 
69 

64 
73 

91 
70 

64 

67 
73 

92 

46 

90.9 
70.0 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

96 
69 

68 

70 

93 

69 

95 

75 

97 
72 

97 
69 

94 
70 

96 

70 

96 
70 

96 
69 

95 

70 

94 

70 

93 
73 

95 

74 

95 

76 

95 
69 

95 

69 

94 
71 

83 
63 

62 

61 

64 
69 

90 
71 

93 

74 

91 

68 

92 
66 

96 
66 

95 
49 

92.9 

69.0 

LAVDN  DIM 

MAX 
MIN 

B2 
71 

63 

71 

65 
66 

66 
66 

78 
67 

87 
67 

93 
68 

97 
75 

99 

74 

101 
74 

93 

71 

97 
71 

94 
72 

95 
73 

97 
72 

96 
71 

83 
72 

94 
75 

93 

75 

96 

73 

93 

72 

62 

61 

70 
61 

64 
66 

81 

VI 

87 
71 

93 
69 

9' 
70 

90 
73 

90 
49 

69.6 
69.6 

M4RLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

93 
6S 

94 
74 

95 
72 

97 
71 

91 
71 

92 

71 

95 

72 

99 

71 

100 
69 

99 

74 

97 
73 

94 

72 

96 
72 

96 

71 

96 

73 

95 
71 

95 

70 

96 

74 

96 
72 

95 

70 

93 

70 

82 

66 

88 
63 

61 
69 

68 
72 

92 

71 

64 

71 

90 
71 

94 

74 

91 
52 

93.1 

70.3 

HC  CRECQIt 

MAX 

MIN 

94 
72 

86 
73 

91 

71 

92 
72 

90 

70 

66 
71 

94 
72 

97 
73 

98 
73 

98 

74 

98 
75 

97 
72 

93 
72 

96 
72 

96 
72 

95 
72 

93 
72 

96 
75 

94 
72 

96 
71 

96 
71 

85 
64 

80 
62 

64 
63 

62 
66 

90 
70 

93 

70 

66 
70 

92 

70 

97 
50 

92.3 

70.1 

MCKINNEY  i    S 

MAX 
MIN 

S3 
69 

86 

73 

86 
65 

85 
69 

96 
65 

93 

67 

97 
74 

99 

73 

99 
71 

96 

73 

97 
69 

95 

72 

98 

75 

97 
71 

96 
67 

95 

69 

99 

71 

95 

76 

97 
75 

95 

70 

91 
69 

70 
60 

65 
65 

83 
68 

88 
71 

92 
73 

68 

68 

91 

70 

69 

73 

73 
45 

90.7 
69.2 

HEXIA 

MAX 
MIN 

66 
6B 

86 
69 

89 

70 

92 

70 

93 
71 

95 
69 

94 
71 

93 
70 

94 
70 

96 
71 

95 
71 

96 
72 

95 
72 

94 
70 

92 
69 

99 
70 

92 
72 

95 
74 

96 
71 

94 
73 

68 
70 

86 
69 

80 
64 

99 
66 

80 
67 

86 
73 

90 
71 

80 

70 

66 

71 

90 
48 

90.7 
69.3 

MINERAL  WELLS  FAA  «P 

MAX 

MIN 

91 
69 

62 

70 

83 
65 

79 
67 

87 
69 

95 
67 

100 
73 

99 
73 

99 

73 

97 
73 

97 
73 

93 

71 

98 
72 

99 
72 

96 

69 

92 

70 

99 

70 

97 
73 

96 

72 

95 

73 

76 
62 

73 
57 

63 
63 

85 
67 

89 
68 

91 
68 

69 
64 

93 
68 

93 
55 

76 

45 

90.3 
67.7 

NAVARRU  MILLS  0AM 

MAX 

MIN 

93 
71 

90 
74 

89 
66 

92 

69 

91 
70 

86 
71 

96 
73 

90 
73 

99 
72 

99 

73 

97 
72 

96 

73 

94 
72 

97 
72 

97 
72 

95 
72 

89 
73 

95 
75 

92 
72 

97 
72 

95 
73 

86 
66 

72 
63 

99 
64 

89 
69 

90 
72 

93 

70 

86 

70 

99 
72 

95 
50 

92.0 
70.3 

OLNEY 

MAX 
MIN 

89 
63 

93 

65 

95 
67 

95 
70 

95 
72 

95 
72 

97 
72 

92 

72 

95 

71 

96 

70 

95 
67 

91 
69 

96 

69 

95 

70 

96 
72 

93 
69 

75 
59 

79 
57 

83 
61 

87 
67 

92 

67 

88 

70 

91 
60 

93 
63 

92 
61 

95 

47 

91.1 
66.2 

PARIS 

MAX 

MIN 

64 

71 

90 
72 

88 
64 

69 
65 

84 
66 

67 
67 

94 
68 

98 
75 

100 
73 

97 
70 

93 
70 

95 
72 

94 

73 

97 
72 

97 
71 

95 
70 

86 
73 

95 
73 

96 
74 

99 
71 

97 
72 

60 
66 

71 
65 

85 
67 

79 
69 

64 
70 

91 
69 

89 
68 

99 
70 

94 
45 

90.2 
69.0 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

80 
66 

91 
68 

94 
65 

62 
65 

78 
66 

64 
67 

92 
68 

95 

73 

97 

74 

100 
72 

93 

70 

93 
71 

92 
73 

94 

74 

96 
66 

95 
69 

93 
69 

94 

73 

95 

75 

96 

72 

94 
69 

74 
56 

68 

58 

82 
65 

82 
69 

66 
72 

90 
67 

87 
69 

99 

70 

86 

45 

86.4 
68.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

94 
68 

64 
68 

63 

66 

62 

68 

95 
68 

66 
65 

93 

68 

95 

70 

95 

70 

95 

68 

94 
68 

93 
69 

90 
69 

93 

70 

95 

68 

93 

70 

90 
63 

95 

68 

90 
69 

94 
70 

93 

71 

75 
56 

75 
50 

80 
65 

84 
66 

89 
6S 

90 
66 

69 
66 

90 
68 

97 
46 

69.4 
66,2 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

93 
66 

79 
68 

80 
63 

79 
64 

87 
68 

93 
68 

95 
72 

96 

70 

96 

73 

94 
6B 

97 
68 

94 
66 

94 
72 

95 
70 

92 

66 

89 

71 

95 
71 

93 

73 

96 
71 

90 
71 

71 
60 

74 
54 

79 
57 

65 
64 

91 
69 

86 
67 

88 
62 

68 

67 

92 

65 

71 
40 

88.4 
66.2 

QUINLAN 

MAX 

MIN 

66 
71 

85 
72 

88 
65 

63 

71 

66 
68 

94 
69 

100 
75 

101 
76 

101 

74 

96 
72 

96 
71 

95 

73 

97 

74 

99 
74 

96 
73 

90 

71 

95 
74 

96 

74 

95 

73 

96 

74 

92 
72 

73 
63 

88 
65 

87 
64 

64 
71 

92 

72 

86 
69 

69 

70 

85 
55 

90 
45 

91.1 
69.7 

RANOER  1  w 

MAX 

MIN 

91 
66 

78 
68 

61 
64 

60 
64 

66 
67 

91 
67 

94 
72 

94 
72 

95 
70 

93 

70 

93 

71 

92 

76 

93 

71 

95 

70 

92 
66 

90 
68 

97 
69 

94 
73 

94 
70 

93 

72 

77 
62 

73 
55 

79 
62 

69 
65 

88 
69 

90 
70 

87 
64 

91 
67 

94 
71 

74 
42 

88.5 

67.1 

RISING  STAR 

MAX 

1«IN 

97 
66 

85 
66 

61 
65 

85 
65 

69 
66 

89 

68 

95 
69 

97 
69 

96 

70 

97 
66 

97 
67 

95 

67 

91 
69 

95 
70 

95 

65 

94 
65 

89 
70 

94 
71 

92 
69 

95 
69 

94 
68 

71 
59 

75 
55 

78 
62 

84 
67 

88 

70 

89 
63 

69 

67 

91 
68 

96 
44 

90.2 
65.9 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 
73 

94 
73 

94 
72 

90 
73 

95 

70 

98 
73 

98 
71 

98 
71 

97 
75 

98 
73 

95 
72 

96 
70 

97 
70 

95 
73 

97 
70 

97 
77 

96 
73 

97 
72 

97 
70 

94 
72 

89 
66 

69 
63 

62 
68 

90 
71 

91 
68 

84 
66 

90 
69 

94 
73 

94 
50 

93.8 
70.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

60 
67 

94 
69 

85 
64 

83 
64 

79 
64 

90 
66 

91 
68 

95 
72 

98 
72 

98 
72 

94 
71 

95 

72 

94 
73 

95 

73 

97 
66 

97 
66 

90 
71 

96 

72 

95 

74 

96 

71 

96 
69 

73 
57 

67 
58 

82 
56 

81 
68 

97 
69 

68 

67 

87 
66 

88 

70 

85 

47 

69.2 
67.2 

SPRINCTOWN 

MAX 

MIN 

91 
66 

76 
67 

82 
63 

92 
63 

66 
66 

85 
63 

93 

64 

99 
71 

98 
69 

99 
68 

94 
66 

94 
70 

95 

70 

97 

71 

99 
66 

96 
66 

69 
68 

97 
73 

97 
72 

99 
71 

96 
69 

76 
56 

69 
56 

78 
62 

95 
65 

69 
66 

91 
62 

69 
63 

91 
68 

92 

43 

90.1 
65.9 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

90 
66 

61 
70 

63 
69 

62 
69 

66 
66 

92 
66 

95 

71 

97 
71 

95 

71 

97 

71 

94 
72 

92 

71 

94 

71 

100 
72 

96 
68 

90 
70 

93 
69 

92 

71 

94 
70 

94 
71 

98 
64 

72 
55 

60 
63 

62 
66 

86 
69 

90 
72 

67 
63 

89 

67 

87 
72 

85 
50 

89.4 

67.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  PAH 

MAX 

MIN 

94 

70 

90 
72 

91 

72 

92 

71 

96 

71 

86 

70 

94 

72 

95 

71 

97 
72 

98 

72 

95 
72 

96 
72 

93 

70 

95 
71 

95 
71 

95 

71 

94 

69 

94 
74 

93 

73 

94 
71 

94 
72 

67 
64 

74 
63 

82 
65 

82 
68 

69 
71 

90 
69 

85 
70 

90 
70 

94 
49 

91.9 
69.6 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

96 
68 

94 
69 

94 
73 

95 
72 

98 
73 

69 
73 

95 
74 

97 
72 

97 
72 

97 
74 

97 
73 

99 
73 

97 
70 

96 
69 

97 
72 

94 
71 

95 

73 

96 
73 

96 
72 

96 
69 

97 
70 

95 
66 

77 
64 

65 
67 

83 

71 

91 
72 

92 

71 

66 
71 

92 

72 

94 
51 

93.6 

70.3 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

98 
72 

93 

73 

97 
73 

94 

72 

96 

73 

91 
73 

95 

72 

98 
73 

96 

75 

99 

74 

99 

75 

96 
73 

95 

74 

99 

74 

99 
73 

96 
72 

96 
72 

97 

75 

94 

73 

97 
73 

95 
65 

91 
64 

75 
65 

89 
69 

62 

70 

91 
72 

95 
72 

68 
72 

93 
72 

95 

50 

93.9 

71.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

95 
67 

79 
67 

75 
63 

71 
63 

76 
63 

84 
67 

91 
69 

93 

71 

94 
70 

93 
69 

92 

66 

91 
69 

90 

71 

92 

70 

93 
66 

89 
69 

91 
69 

94 

72 

91 
69 

92 

70 

68 
64 

64 

57 

72 
57 

60 
60 

86 
63 

67 
66 

90 
57 

65 
56 

89 

67 

83 

40 

86.4 
69.0 

WACO  OAM 

MAX 

MIN 

91 

74 

90 
74 

93 

71 

93 
71 

93 

71 

38 
71 

94 
73 

96 
76 

99 
76 

99 
75 

99 
76 

96 

74 

95 

74 

96 
73 

97 

74 

95 
72 

95 
74 

95 
75 

93 

76 

94 
74 

94 
74 

86 
64 

73 
62 

69 
64 

63 
69 

89 
72 

93 
71 

96 
72 

90 
74 

94 
50 

92.1 
71.5 

WACO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

90 
75 

90 
74 

92 
72 

93 
72 

90 
72 

95 
72 

97 
78 

97 
77 

98 
75 

99 
76 

98 
76 

94 
74 

96 

74 

96 

75 

93 

75 

91 
73 

95 

75 

92 

76 

96 
75 

93 

74 

67 
67 

70 
63 

85 
63 

62 
69 

89 
72 

92 
72 

65 

71 

99 
72 

94 
58 

72 
50 

91.0 
71.6 

HAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

91 
72 

66 
75 

90 
67 

89 
71 

90 
70 

97 
71 

101 
75 

100 
75 

101 
75 

100 
73 

96 

73 

96 

72 

97 
73 

99 

74 

95 
69 

95 
73 

97 
72 

94 
75 

96 

74 

95 

71 

91 
69 

79 
61 

67 
64 

64 
68 

90 
71 

92 
72 

90 
70 

92 

71 

98 
70 

79 
46 

92.7 

70.4 

HEATHERFORO 

MAX 

Mm 

95 
68 

90 
64 

68 
65 

88 
67 

65 
68 

67 
65 

95 
65 

97 

74 

100 
74 

98 
68 

98 
70 

96 
73 

95 

73 

98 

73 

99 
68 

97 
67 

86 
70 

94 
72 

95 

73 

95 
73 

92 

70 

72 
56 

71 
58 

61 
63 

83 
67 

67 
70 

90 
64 

86 
65 

89 
70 

92 

46 

90.6 
67.3 

WHITNEY  DAM 

«     •     « 

MAX 

Mm 

96 
68 

88 
72 

91 
70 

90 
70 

91 
71 

92 

66 

96 

70 

96 
72 

99 

71 

99 
71 

100 
72 

96 

71 

96 
71 

98 

71 

96 
69 

95 
72 

87 
72 

95 

73 

94 
70 

97 
70 

95 

71 

64 
62 

70 
61 

65 
64 

80 
68 

90 

71 

92 
69 

68 

71 

93 

72 

97 
51 

92.4 
69.1 

EAST  TEXAS         04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

94 
66 

94 

67 

92 

70 

93 

70 

93 

70 

95 

71 

96 
70 

97 
69 

96 

70 

93 
67 

96 
70 

95 

70 

95 
68 

96 
69 

92 

69 

69 
66 

65 
65 

91 
66 

91 
70 

92 
69 

91 
68 

76 
50 

92.4 

67.7 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

91 
64 

90 
63 

92 
69 

68 
69 

92 

70 

97 
73 

96 
72 

97 
69 

93 
73 

95 
67 

96 

71 

95 

70 

94 
69 

99 
69 

95 
74 

96 

70 

60 
70 

62 

70 

90 
69 

91 
72 

87 

48 

91.6 
68.8 

CARTHASE 

MAX 

Mm 

91 

66 

93 
69 

91 
67 

85 
69 

91 

65 

97 
66 

98 
73 

98 

70 

91 
70 

95 
70 

96 
68 

95 
66 

95 
66 

94 
67 

93 

72 

97 
70 

96 
71 

97 
69 

93 

67 

86 
62 

69 
69 

82 

70 

85 
69 

63 
69 

85 
66 

92 

71 

87 

47 

91.7 
68.0 

CENTER 

MAX 

MM 

93 
60 

93 

64 

91 
67 

95 
67 

66 
66 

99 
66 

94 
69 

96 

70 

98 
68 

94 
65 

93 
65 

93 
66 

93 
65 

96 
64 

94 
64 

95 

70 

98 

70 

95 

69 

95 

68 

90 
66 

66 
67 

90 
69 

76 
69 

90 
68 

86 
66 

99 
69 

91 
48 

91.9 
66.3 
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Continued 

DI 

\1L 

Y 

Th 

MJ 

-"hJ 

KA 

TU 

Kh 

:b 

TEXAS 

SEPTEM8ER  1972 

Station 

Day 

ol  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

93 
62 

9* 
65 

95 

70 

94 
68 

93 

71 

89 

70 

93 
71 

98 
69 

99 
69 

99 

71 

99 
67 

99 
67 

97 
66 

98 
64 

98 
68 

96 
68 

94 

74 

97 

71 

98 
69 

97 
65 

97 
67 

92 

66 

69 
64 

90 
68 

77 
71 

85 
71 

92 

71 

84 

71 

90 
72 

92 
50 

93.6 
67,9 

CLARKSvUlE  2  NE 

MAX 

Mm 

91 
66 

91 
72 

92 

65 

88 
71 

85 
69 

91 
64 

100 
79 

98 
79 

94 
73 

91 
66 

96 
65 

96 
71 

97 
68 

97 
68 

96 

68 

93 
67 

95 

73 

97 
70 

98 

71 

96 
69 

86 
70 

83 
68 

85 
65 

65 
53 

34 
71 

90 
69 

87 
69 

86 
68 

85 
63 

71 
42 

90.9 
68.4 

COLOSPRINO  5  SSW 

MAX 

MIN 

90 
64 

92 
65 

94 
69 

91 
69 

92 

70 

86 
71 

91 
71 

94 
70 

96 

70 

95 

72 

94 
68 

93 
67 

92 

68 

93 

67 

91 
67 

91 
69 

94 
69 

90 
70 

96 

70 

95 
69 

94 
63 

94 
67 

90 
69 

89 
68 

76 
69 

77 
68 

87 
69 

82 
69 

89 
69 

91 

54 

90.6 
68.2 

C0LLE5E  STATION  F4A  4P 

MAX 

MIN 

92 

70 

93 
73 

91 
74 

94 
73 

85 
73 

92 
75 

95 
76 

94 
74 

93 

74 

92 
76 

93 

75 

91 

75 

93 

73 

94 
72 

90 
73 

91 
72 

90 

75 

94 

74 

94 
74 

92 

71 

91 
71 

86 
71 

87 
66 

77 
72 

34 
73 

87 
74 

84 
72 

80 
72 

91 

61 

72 
53 

89.4 
72.0 

CONROE 

MAX 

MIN 

92 

67 

94 
68 

95 
71 

90 
71 

93 

71 

89 

72 

92 

73 

96 

71 

97 

71 

97 
72 

96 
72 

93 
71 

93 

71 

95 

70 

91 
70 

93 

70 

92 

71 

90 

72 

95 

71 

95 
68 

95 
66 

95 
68 

94 
68 

92 
69 

73 
70 

81 
69 

89 
70 

63 
69 

91 
70 

93 
53 

91.9 
69.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

91 
63 

92 
68 

95 
68 

93 
68 

94 
70 

89 
70 

93 

71 

97 
70 

98 

70 

98 

70 

96 

70 

96 

70 

95 
69 

96 
65 

97 
67 

95 
69 

92 
70 

93 
71 

94 

71 

95 

70 

94 
69 

90 
68 

88 
66 

90 
66 

73 

71 

85 
69 

61 
69 

79 
69 

39 
71 

90 
52 

91.8 
68.3 

OAINGERFIELD  1    S 

MAX 

MIN 

92 

70 

92 
76 

'I 

93 

75 

86 
70 

92 
69 

96 
75 

102 

77 

100 

77 

93 

71 

97 

72 

96 

75 

98 
78 

96 
70 

96 

74 

92 
73 

96 

75 

96 

75 

98 
76 

98 
71 

98 
72 

86 

70 

87 
70 

78 
69 

35 
72 

92 
72 

90 
72 

85 
69 

89 

73 

84 
49 

92.7 
72.0 

DIALVILUE  2  W 

MAX 

MIN 

93 
67 

91 
71 

92 
67 

95 

70 

88 
70 

95 
69 

99 
72 

101 
73 

100 
72 

93 
69 

97 
68 

91 
72 

95 

70 

95 

68 

94 

70 

92 

70 

96 
72 

96 
73 

96 

71 

97 
66 

93 
69 

87 
66 

93 
66 

79 
69 

91 

70 

91 
70 

63 

70 

86 
69 

92 

73 

85 
47 

92.6 
59.0 

EMORY 

MAX 

MIN 

85 
65 

89 
70 

83 
65 

92 

65 

82 
65 

89 
68 

95 

68 

99 

74 

102 

70 

102 

70 

97 
65 

99 
67 

99 

70 

99 
66 

100 
67 

98 
70 

81 
70 

94 
75 

96 

72 

98 

70 

100 
70 

65 

71 

76 
65 

87 
66 

76 
69 

84 
71 

92 
69 

87 
69 

86 

71 

91 
45 

91.6 
68.0 

EVADALE 

MAX 

MIN 

91 
61 

92 
63 

92 

66 

92 
66 

92 

65 

89 
67 

69 

67 

95 
65 

94 
66 

96 
68 

95 
69 

91 

71 

90 
68 

93 
67 

95 
67 

91 
68 

94 
70 

90 
68 

91 
67 

93 
65 

91 

67 

91 

65 

90 
65 

86 
69 

72 
68 

81 

67 

84 
69 

81 
69 

86 
65 

90 
56 

89.9 
66.5 

FAIRFIEUO  3  ESE 

MAX 

MIN 

92 
66 

92 

71 

92 
68 

93 
69 

86 
70 

92 
72 

96 
73 

98 
72 

96 

70 

96 
72 

96 

71 

95 

72 

=  6 
70 

96 
68 

95 
70 

92 
69 

95 

76 

92 

74 

96 

72 

95 

70 

90 
71 

84 
68 

90 
63 

31 
77 

83 

71 

91 
72 

80 
71 

87 
70 

92 
73 

86 
49 

91.5 
70.0 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

93 
66 

92 

70 

94 
71 

96 

70 

90 
72 

95 

73 

99 
74 

98 

70 

100 
71 

97 
72 

99 

71 

97 

71 

99 
69 

99 
66 

95 

71 

94 
69 

96 

75 

96 

75 

98 

70 

98 
70 

93 
69 

87 
69 

67 
65 

83 
70 

88 
72 

90 
72 

84 
72 

90 

70 

93 

73 

85 
49 

93.6 
70.0 

OILMER  2  w 

MAX 

MIN 

94 
61 

92 
65 

93 
69 

90 

70 

88 
66 

88 
66 

92 
66 

99 

73 

100 
70 

100 
69 

93 
63 

96 
64 

94 

70 

96 
63 

96 

64 

96 
70 

90 

71 

95 

74 

94 
71 

98 
68 

98 
68 

98 
66 

76 
69 

89 
68 

77 
66 

65 
63 

90 
69 

85 
67 

86 
69 

89 
46 

91.9 
57,0 

GROVETDN 

MAX 

MIN 

93 
65 

95 
69 

92 

71 

94 
68 

86 

70 

92 

70 

V. 

96 
70 

96 

70 

94 
69 

97 
67 

95 

71 

95 
68 

95 
64 

90 
69 

94 
69 

91 
72 

95 
72 

94 
71 

93 
70 

90 
68 

89 
66 

68 
69 

79 
70 

80 
70 

90 
68 

81 
71 

89 

70 

91 
73 

86 

51 

91.2 
66.7 

HEMPHILL 

MAX 
MIN 

91 
63 

94 
66 

93 
65 

93 
66 

94 
68 

88 
66 

90 
68 

95 
68 

97 
68 

96 
69 

94 
65 

94 
68 

95 
64 

95 
62 

95 

64 

95 
66 

92 

68 

93 

70 

96 
67 

95 
65 

93 
66 

92 
63 

90 
64 

89 
68 

76 
67 

81 
65 

90 
67 

86 

67 

39 
68 

92 

49 

91.3 
65.7 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

94 
70 

94 
70 

95 
70 

95 

70 

95 

70 

90 
72 

95 
72 

98 
72 

98 
72 

V. 

96 

74 

95 
74 

93 
72 

95 
72 

92 
72 

90 
70 

93 
72 

95 
72 

95 
72 

96 

71 

95 

70 

95 
69 

95 
68 

95 

70 

75 
70 

85 
72 

92 
72 

87 
71 

91 
71 

93 
53 

93.2 
70.6 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

88 
60 

88 
66 

91 
69 

88 

70 

90 
68 

85 
67 

68 
68 

94 
69 

98 

71 

97 
73 

92 
68 

94 
69 

92 

70 

93 
65 

94 
66 

93 
69 

91 

71 

93 

72 

93 
73 

96 
69 

94 
68 

91 
66 

34 
67 

89 
69 

76 
65 

83 

63 

85 
69 

78 
67 

83 
67 

88 
47 

89.6 
57.5 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

92 
68 

95 
69 

98 
69 

93 
63 

95 
70 

85 

70 

93 
69 

96 
71 

96 
71 

96 
72 

94 
69 

95 
69 

95 

70 

94 
70 

93 

70 

95 
69 

92 

70 

90 
72 

94 
71 

95 
71 

94 
69 

93 
67 

92 
65 

89 
67 

78 
69 

84 
69 

90 
69 

84 
69 

90 
69 

93 

41 

92.1 
63.2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

91 
62 

92 
67 

92 
69 

91 
69 

92 
69 

87 
70 

90 
70 

94 
72 

95 

71 

96 

70 

92 

66 

93 
69 

93 
69 

94 
66 

93 
66 

89 
69 

92 

70 

91 
70 

95 
70 

94 
68 

94 
68 

91 
67 

89 

67 

90 
69 

75 

70 

84 
69 

69 
69 

86 
69 

87 

70 

91 
52 

90.8 
68.1 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
73 

91 
71 

90 

71 

88 

75 

90 
70 

95 
73 

97 
73 

98 
72 

96 
72 

94 
69 

92 
72 

93 

71 

94 
68 

91 
72 

88 
71 

94 
74 

93 

74 

94 
74 

93 

71 

92 

71 

66 
66 

89 
67 

73 
69 

83 
71 

89 
71 

82 
69 

86 
69 

90 
73 

86 
43 

90.4 
70.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

MIN 

91 
64 

93 
68 

93 
69 

92 
68 

95 
68 

89 
69 

89 
69 

92 

70 

95 
70 

95 

74 

92 
68 

92 
71 

91 
67 

90 
63 

92 

64 

92 

69 

93 
69 

90 
70 

94 
66 

93 
67 

91 
67 

89 
63 

92 
65 

89 

71 

60 
70 

74 
59 

82 

68 

82 
65 

64 
69 

94 
56 

90.0 
67.3 

KARNACK 

MAX 

MIN 

88 
68 

91 
72 

88 
69 

87 
69 

82 
68 

88 
64 

94 
67 

94 
72 

95 

70 

89 
68 

91 
66 

93 
68 

94 
63 

94 
65 

94 
68 

89 
71 

93 

72 

95 

71 

96 
69 

96 
66 

94 
66 

80 
65 

88 
66 

84 
69 

84 
69 

83 
66 

82 
63 

82 
66 

89 
63 

86 
46 

89.4 
67.4 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 
MIN 

94 
64 

91 
68 

90 
67 

93 

72 

89 
68 

92 
69 

95 
70 

90 
68 

92 
69 

90 
70 

93 

70 

95 

71 

94 
63 

93 

67 

95 
69 

92 
69 

90 
68 

91 
69 

95 
69 

92 
66 

93 
68 

38 
65 

86 
66 

82 
68 

62 
69 

82 
69 

82 

70 

86 
66 

92 

72 

88 
54 

90.2 
68.0 

LINDEN 

MAX 

MIN 

90 
66 

91 

70 

92 

70 

90 
71 

82 
68 

84 
64 

89 
64 

95 

70 

99 
73 

94 
68 

91 
67 

95 
67 

94 
69 

95 
63 

95 
64 

93 
70 

89 
72 

95 
72 

94 

71 

97 
69 

96 
69 

90 
68 

81 
68 

86 
67 

74 
70 

84 
70 

89 
69 

84 
67 

84 
66 

87 
46 

90.0 
67.7 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

90 
62 

94 
64 

91 
67 

93 
69 

93 
69 

87 
70 

91 
70 

95 
72 

94 
72 

95 

72 

95 
67 

93 
67 

93 
69 

93 
66 

92 
66 

92 
64 

92 

67 

89 
72 

95 

70 

95 
67 

92 
67 

92 

67 

90 
52 

92 

68 

77 
71 

79 
70 

85 

70 

85 

71 

68 
72 

94 
54 

90.9 
67.5 

LDNGVIEW 

MAX 

MIN 

92 
65 

92 
65 

90 
73 

92 
72 

91 
71 

87 
69 

92 
69 

91 
69 

96 
76 

99 

71 

99 
69 

96 
69 

94 
72 

95 
69 

97 
69 

93 
68 

89 
73 

96 

73 

95 

74 

97 
70 

96 

70 

93 
69 

87 
69 

87 
68 

79 
71 

87 
70 

91 

71 

64 
68 

66 

70 

90 
48 

91.8 
69,3 

LOVEL40Y 

MAX 

MIN 

92 
64 

95 
66 

97 
69 

92 

70 

93 
70 

88 
70 

94 
70 

97 

71 

99 

70 

99 

70 

96 
68 

98 
67 

96 
69 

98 
65 

97 
65 

94 
69 

94 
69 

95 

72 

96 

71 

97 
69 

97 
69 

92 
68 

89 
67 

90 
65 

77 
70 

83 
70 

90 
69 

81 
70 

90 
71 

92 

52 

92.9 
66.2 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

93 
69 

94 
72 

92 
73 

93 

73 

88 
72 

91 
74 

95 

74 

97 
73 

95 

74 

93 

74 

92 
70 

94 
75 

96 
72 

93 
69 

91 
72 

93 
73 

92 
74 

96 

74 

96 
73 

94 
71 

93 
70 

90 

70 

91 
72 

79 

74 

83 
72 

88 
72 

65 
73 

90 
72 

92 
63 

73 
52 

91.1 
71.4 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

93 

70 

93 
72 

92 

72 

94 

71 

92 
70 

94 
70 

96 

70 

97 
68 

96 
72 

94 
71 

91 

70 

95 
72 

95 

70 

95 
66 

95 
72 

92 
69 

92 

73 

97 
72 

96 
71 

96 

66 

94 
68 

90 
69 

88 
65 

84 
63 

86 

70 

92 

70 

85 
70 

90 
69 

92 
69 

91 
49 

92.6 
69.2 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

92 
63 

92 
63 

93 
70 

90 
70 

92 
69 

85 
67 

90 
68 

91 

67 

98 
67 

96 

70 

92 
66 

96 
69 

93 

70 

94 
66 

95 
66 

91 
66 

90 
72 

95 
72 

95 
71 

96 
69 

96 
68 

91 
67 

86 

67 

89 
68 

77 
68 

85 
70 

88 
69 

84 
68 

65 
68 

90 
49 

90.9 
67.6 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

MIN 

88 
68 

89 
72 

92 
68 

88 

70 

86 
66 

92 
69 

99 

74 

99 
73 

100 
70 

94 

72 

97 
65 

97 
73 

98 
68 

97 
62 

96 
67 

90 
69 

95 

75 

93 

74 

94 

71 

96 
68 

91 
69 

80 
68 

85 
68 

77 
69 

84 

71 

90 
70 

85 

71 

86 
69 

91 
72 

84 
47 

91.1 
66.9 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

95 
62 

92 
62 

90 
68 

92 
68 

80 
67 

85 
67 

94 
68 

99 
72 

103 

71 

94 
67 

93 
66 

98 
67 

96 
68 

98 
64 

99 
65 

98 
69 

96 
68 

96 

71 

96 
71 

100 
66 

97 
67 

90 
69 

90 
67 

91 

67 

75 

67 

65 

70 

90 
70 

87 
69 

87 
70 

63 
44 

92.5 
67.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIM 

91 
68 

91 
74 

86 
65 

93 

68 

77 
65 

88 
66 

91 
66 

99 
70 

101 
72 

100 
68 

88 
67 

96 
67 

95 

72 

95 
69 

97 

70 

94 
69 

89 
72 

93 

73 

94 

73 

97 
69 

95 
69 

87 
67 

79 
67 

87 
66 

76 
69 

84 
68 

84 
69 

86 
66 

86 
69 

84 
44 

90.1 
68.0 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

92 
67 

94 
71 

95 
72 

92 

71 

94 
71 

88 

70 

89 
72 

98 
72 

98 
72 

99 

71 

93 
69 

95 

71 

95 

70 

97 
66 

96 
61 

91 
62 

92 

70 

94 
73 

96 

71 

96 
70 

95 
70 

90 
69 

88 
70 

91 
70 

76 
70 

82 
71 

69 
72 

81 
70 

37 
72 

92 
51 

91.9 
69.2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

93 
65 

93 
65 

91 
69 

90 
69 

92 
69 

94 

70 

91 
71 

94 

71 

94 

71 

96 
72 

95 
72 

95 
72 

95 
65 

94 
65 

93 

67 

92 
69 

94 
69 

96 

70 

95 

70 

95 

66 

93 

68 

93 

65 

89 
65 

89 

67 

86 
70 

82 

70 

83 
70 

75 
70 

89 

71 

92 

55 

91.5 
68.3 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

92 
67 

94 
68 

95 
69 

92 
69 

92 
69 

88 
69 

93 
69 

98 
72 

99 
72 

99 

71 

96 
67 

96 
67 

95 

70 

98 
67 

98 
69 

95 
69 

91 
70 

97 
73 

95 

71 

97 
69 

95 
69 

91 
65 

84 
63 

91 
65 

77 
69 

81 
69 

90 
69 

62 
68 

39 
69 

91 

47 

92.4 
68.0 

PDYNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

93 
72 

91 
76 

93 
70 

92 

73 

90 
72 

93 

71 

97 

74 

98 

75 

98 

75 

96 

74 

97 

71 

93 
73 

95 

74 

97 

75 

93 

70 

87 
71 

94 
75 

93 
76 

?: 

95 
72 

91 
73 

86 

70 

88 
67 

83 
70 

81 
71 

90 
70 

79 
70 

65 
70 

39 
73 

85 
51 

91.2 
71.6 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

93 
63 

94 
65 

91 
67 

95 
65 

88 
69 

90 
69 

96 
69 

93 
66 

97 
68 

93 
69 

93 
64 

94 
67 

95 
65 

92 
69 

91 

67 

92 
69 

90 
69 

96 

70 

95 
68 

95 

67 

91 
68 

90 
68 

69 
68 

62 
70 

87 
71 

86 

71 

69 
69 

91 
72 

86 
54 

91.5 
67.5 

RUSK 

MAX 

Mm 

89 
67 

91 
70 

90 
71 

91 
70 

90 
70 

85 

69 

89 
69 

93 
72 

94 
72 

95 
71 
See 

91 

71 

Releie 

92 

71 
oceN 

91   91   93 

71   67   69 

3les  Following  Stall 

91 

69 

3nlnd 

89 

70 

93 
72 

93 
72 

94 
69 

93 

70 

90 
66 

65 
67 

86 
66 

75 
69 

84 
69 

90 
70 

81 
69 

86 
69 

89 
47 

89.5 
63.9 
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TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Slalion 

Day 

of  Month 

S, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

171 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAM  RAVBURN  DAM 

MAX 

MIN 

91 
64 

92 

66 

93 

66 

90 
70 

92 
69 

88 

70 

69 

72 

94 
71 

96 

70 

94 
72 

93 

70 

95 

71 

94 
69 

94 
65 

93 
69 

92 

68 

91 

70 

91 

72 

99 
69 

93 
68 

95 
69 

89 
65 

88 

67 

68 

70 

75 
69 

60 
70 

66 

71 

89 
68 

86 

71 

91 
56 

90.5 

58.7 

SIMMS  4  WNM 

MAX 

MIN 

96 

69 

93 
69 

94 
67 

95 
71 

79 
67 

64 
61 

92 
65 

93 
70 

103 
72 

96 
6! 

97 
64 

98 
68 

97 
66 

100 
59 

100 
60 

99 
66 

93 

70 

97 
59 

100 
59 

101 
67 

99 
57 

92 

54 

80 
64 

66 
57 

75 
69 

87 
67 

90 
66 

86 
67 

66 
67 

86 

44 

92.8 
55.8 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
61 

85 
71 

84 
65 

91 
64 

90 
69 

60 
61 

96 
64 

99 

74 

103 
76 

100 
72 

91 
67 

92 
67 

98 
74 

99 

74 

101 
71 

96 
71 

69 
71 

98 
75 

97 
74 

100 
70 

98 
71 

87 
71 

75 
68 

65 
66 

76 
66 

83 

71 

92 
71 

88 
52 

65 
62 

61 
45 

90.9 
56.3 

TEXtRKANA 

MAX 

MIN 

69 
66 

92 

71 

92 

70 

90 
71 

79 
68 

80 
66 

68 
67 

92 

72 

96 

74 

69 
67 

89 
67 

91 

67 

91 
72 

95 
65 

95 
65 

94 
67 

89 
68 

94 
71 

95 
72 

95 

71 

89 
65 

82 
65 

82 
55 

63 
70 

84 
70 

68 

70 

65 
69 

82 

70 

67 
67 

88.9 
68.6 

TOWN  BLUFF  04M 

MAX 

MIN 

92 

65 

93 
68 

93 
69 

91 

70 

94 
70 

69 

71 

89 
71 

93 
71 

96 

70 

95 

71 

95 
72 

92 

72 

92 
71 

93 

68 

91 
69 

93 

70 

69 

71 

66 

72 

94 
70 

93 

59 

93 

70 

91 
57 

92 

56 

89 
59 

78 
70 

76 
70 

85 

70 

85 
69 

68 

70 

90 
57 

90.5 
69.3 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

88 
67 

89 

70 

90 
69 

90 
69 

69 
68 

85 
63 

91 

68 

96 

74 

97 
73 

98 

70 

91 
65 

93 
69 

92 

71 

94 
66 

95 

70 

94 
72 

68 

73 

94 
75 

93 

73 

96 

58 

95 
59 

91 
56 

64 
69 

91 
58 

76 
69 

85 

59 

90 
71 

62 
69 

85 

70 

89 

47 

90.4 
66.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
65 

91 
64 

94 
66 

86 
63 

86 

67 

93 
66 

94 
67 

95 
67 

92 
69 

90 
66 

91 
69 

90 
66 

90 
65 

91 
65 

92 

66 

88 
59 

93 

67 

92 
56 

91 
55 

91 
66 

91 
64 

87 
50 

78 
66 

86 
68 

65 

57 

62 
70 

66 
66 

90 
66 

86 
54 

89.7 
65.9 

WILLS  POINT 

«     *     * 

MAX 

MIN 

69 
68 

86 
70 

85 
66 

90 
67 

90 
66 

90 
68 

95 
69 

100 
74 

102 
72 

102 
72 

96 
72 

99 
70 

99 
72 

96 
66 

99 
68 

98 
70 

64 
70 

96 
75 

96 

70 

98 
70 

97 
72 

87 
56 

76 
66 

89 
66 

78 
66 

66 
70 

89 
59 

69 
68 

89 

71 

92 

48 

92.2 
68.8 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 
MIN 

66 
64 

60 
63 

66 
63 

66 

61 

89 
61 

67 
61 

69 
63 

85 
55 

85 
55 

86 
61 

85 
62 

65 
62 

64 
63 

60 
62 

79 
57 

83 
57 

87 
59 

86 
60 

86 
59 

81 
66 

80 
58 

56 
52 

79 
50 

84 
55 

64 
60 

84 
56 

84 
58 

87 
98 

90 

61 

88 
44 

84.1 
58.9 

BAKERSFIELO 

MAX 

MIN 

96 

71 

91 
66 

63 
68 

67 
69 

90 
69 

66 
67 

93 
71 

95 
70 

92 

66 

92 
68 

90 
70 

91 
71 

91 
71 

91 
70 

92 
65 

90 
69 

90 
70 

91 
65 

92 

70 

90 
70 

93 
61 

57 
53 

72 
57 

81 
51 

90 
65 

90 
53 

89 
54 

69 
63 

91 
60 

94 
46 

88.9 
65.7 

BALMDRH64 

MAX 

Mm 

96 
64 

69 
68 

63 
64 

95 
64 

92 
64 

95 
60 

89 
62 

90 
62 

68 
62 

85 
62 

95 
59 

94 
61 

95 

71 

90 
62 

68 
48 

91 
60 

88 
57 

68 
58 

89 
58 

93 
63 

CANDELARIA 

MAX 
MIN 

97 
64 

86 
67 

91 
65 

90 
63 

93 
67 

97 
67 

96 
66 

95 

65 

95 
65 

95 

66 

96 
68 

90 
64 

90 
66 

90 
64 

66 
65 

91 
64 

92 

54 

93 
60 

99 
65 

93 

69 

90 
62 

75 
53 

86 
52 

92 

57 

91 
63 

93 

59 

92 
58 

94 
64 

95 
64 

93 
64 

91.7 
63.0 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

93 
61 

83 
61 

83 
61 

83 
61 

82 

64 

85 

65 

85 
61 

83 
62 

84 
62 

82 
61 

62 
62 

83 
63 

63 

59 

77 
56 

66 
56 

75 
59 

68 
50 

69 
60 

82 
65 

82 
65 

89 
60 

59 
50 

70 
54 

79 
54 

79 
59 

65 
59 

79 
56 

62 

60 

84 
53 

84 
53 

82.4 
59.5 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

69 
65 

80 
61 

64 
62 

66 
61 

66 
61 

90 
61 

69 
64 

65 
61 

65 
59 

89 
60 

68 
60 

61 
61 

77 
62 

76 
50 

79 
50 

86 
55 

90 
)5 

68 
55 

68 
58 

65 
58 

60 
57 

75 
39 

64 
44 

66 
53 

78 
50 

85 
52 

87 
52 

90 
55 

88 
50 

61 
60 

84.5 
56.7 

CRANE 

MAX 
MIN 

102 

70 

91 
70 

60 
63 

60 
64 

92 
67 

90 
66 

94 
70 

93 
67 

95 

67 

92 
67 

92 
66 

93 
67 

93 

70 

95 
67 

94 
67 

89 
55 

90 
65 

93 
67 

94 
68 

92 
71 

89 
63 

56 
52 

74 
50 

83 
54 

91 
61 

92 

58 

85 
60 

86 
62 

92 
66 

94 
49 

89.5 
64.1 

DRVOEN 

MAX 

MIN 

99 
70 

95 

71 

94 
70 

89 
70 

97 
72 

90 
71 

95 
72 

97 
73 

95 
66 

93 
68 

92 
70 

93 
71 

92 

71 

92 

70 

91 
64 

91 
71 

91 

57 

92 
55 

92 
68 

92 

70 

95 
63 

76 
58 

78 
60 

76 
64 

88 
62 

90 
65 

64 
64 

87 
56 

90 
67 

97 
53 

90.6 
67.1 

EL  PASD  WSO  AP 

MAX 

MIN 

66 
66 

80 
65 

82 

67 

85 
6o 

87 
70 

89 
68 

85 
69 

82 
67 

81 
67 

83 
66 

86 
69 

83 
64 

76 

66 

77 
68 

76 
66 

64 
59 

86 
56 

66 
60 

89 
65 

85 
63 

76 
56 

75 
46 

63 
50 

85 
61 

82 
61 

64 
54 

88 
53 

88 
59 

67 

51 

62 
52 

63.6 
52.1 

FABENS 

MAX 

93 

86 

79 

85 

87 

90 

90 

88 

86 

82 

86 

90 

64 

75 

77 

60 

85 

90 

69 

90 

86 

75 

76 

85 

86 

79 

86 

87 

90 

67 

65.1 

MIN 

67 

62 

63 

63 

65 

66 

67 

63 

62 

64 

66 

63 

63 

63 

62 

57 

58 

61 

62 

65 

56 

48 

52 

56 

56 

54 

52 

51 

52 

52 

59.9 

FORT  HANCOCK  4  56 

MAX 

MIN 

93 
65 

93 

56 

93 
70 

66 
62 

89 
66 

92 
65 

90 
67 

86 
62 

86 
62 

66 
62 

90 
62 

89 
62 

66 
62 

82 
61 

82 
61 

61 
58 

66 
58 

90 
58 

93 
58 

92 
58 

86 
59 

75 
51 

61 
51 

85 

51 

68 
52 

81 
52 

91 
53 

93 
53 

91 
54 

88 

54 

87.8 
58.9 

FT  STOCKTON  kFST  RADIO 

MAX 

MIN 

96 
66 

89 
66 

85 
66 

80 
67 

86 
66 

85 
67 

94 
68 

95 
66 

89 
63 

89 
66 

86 
66 

90 
67 

67 
67 

90 
65 

89 
64 

65 
65 

91 
64 

92 
62 

96 
52 

91 
56 

90 
61 

66 
52 

70 
53 

63 
51 

92 
56 

89 
59 

88 
61 

67 
62 

93 
63 

90 
47 

68.0 
52.5 

SRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

101 
71 

86 
68 

85 
65 

83 
65 

92 
66 

86 
66 

87 
69 

67 
63 

92 
65 

92 
65 

92 
66 

92 
66 

92 

6' 

92 

64 

93 
64 

69 
56 

95 
64 

97 
63 

95 
64 

93 
58 

92 
54 

68 
46 

73 
46 

6! 
54 

95 
57 

93 
59 

89 
52 

67 
65 

95 
65 

96 

50 

90.0 
53.1 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

96 
64 

67 
65 

68 
62 

90 
63 

91 
66 

92 

67 

94 

67 

69 
63 

67 
66 

83 

64 

86 
72 

67 
65 

63 
66 

80 
66 

78 
65 

90 
60 

9! 

51 

93 
61 

91 
65 

88 
63 

83 
64 

60 
47 

67 
51 

86 
60 

85 
59 

69 
54 

90 
53 

92 
56 

92 

54 

99 
66 

88.4 
51.5 

MARATHON 

MAX 

MIN 

MARFA  NO.  2 

MAX 

MIN 

91 
61 

81 
62 

64 
60 

67 
59 

63 

60 

67 
56 

90 
60 

65 
56 

66 
57 

67 
57 

85 
58 

65 
60 

64 
56 

65 
55 

81 
54 

61 
59 

84 
55 

85 
51 

86 
56 

85 

50 

61 
56 

70 
48 

80 
44 

86 
49 

84 
52 

83 
52 

85 
50 

86 
54 

90 
56 

65 

47 

84.5 
55.5 

MENTONE  2  S 

MAX 

MIN 

101 
67 

65 
67 

80 
64 

67 
64 

91 
64 

67 
64 

89 
65 

95 
66 

96 
64 

96 
63 

92 
65 

95 

67 

93 
67 

92 

64 

94 
64 

85 
63 

96 
50 

95 

60 

96 
68 

95 

71 

91 
57 

78 
46 

78 
44 

87 

51 

89 
57 

92 

57 

93 
51 

93 

61 

96 
56 

95 

47 

91.1 
51.5 

MONAHANS 

MAX 
MIN 

90 
66 

99 
64 

95 

64 

90 
67 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

92 
66 

91 
67 

92 

67 

91 
69 

92 

67 

92 

67 

94 
66 

94 
66 

100 
65 

99 
65 

98 
64 

95 
64 

92 
62 

73 
52 

86 
52 

90 
53 

92 
53 

94 
54 

9? 
53 

95 
52 

97 
46 

98 
50 

93.1 
61.8 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

75 
41 

66 
56 

73 
53 

76 
55 

75 
58 

79 
56 

79 
55 

79 
55 

78 
39 

76 
57 

75 
58 

76 
56 

77 
56 

73 
55 

74 
37 

74 
53 

60 
56 

80 
57 

76 
57 

73 
56 

62 

47 

50 

41 

71 
47 

75 
46 

74 

41 

78 
53 

79 
54 

82 

54 

79 
61 

119 

43 

75.5 
52,0 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

95 

70 

93 
67 

91 
67 

91 
66 

88 
65 

90 
69 

95 
69 

94 
64 

92 

67 

90 
66 

91 
67 

9C 
69 

90 

71 

90 
69 

86 
52 

86 
63 

83 

57 

84 
53 

89 
69 

90 
69 

93 
52 

56 
56 

71 
56 

73 
68 

65 
58 

88 
52 

80 
50 

67 
60 

89 
54 

92 
53 

87.9 
54.2 

PECOS 

MAX 
MIN 

105 
65 

69 
66 

62 
65 

66 
65 

91 
67 

86 
66 

100 
67 

99 
67 

96 
68 

95 
66 

98 
68 

97 
67 

96 
69 

96 

66 

94 
65 

69 
65 

97 
62 

101 
64 

96 
64 

100 
70 

96 
55 

76 
50 

75 
46 

90 
53 

98 
60 

95 
51 

95 
53 

93 

64 

100 
53 

96 
50 

93.8 
63.5 

PENWELL 

MAX 

Mm 

98 
67 

85 
66 

76 
62 

69 
62 

64 
68 

91 
68 

93 
68 

90 
65 

89 
64 

89 
65 

69 

60 

90 
66 

90 
63 

86 
66 

94 
53 

93 
68 

90 
69 

69 
62 

69 
46 

71 
52 

68 
59 

69 
61 

84 
52 

65 
66 

90 
64 

94 
45 

67.7 
62.7 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

100 
63 

98 
65 

96 
62 

97 
66 

95 
68 

100 
73 

100 
72 

99 
68 

97 
62 

99 
63 

99 

74 

93 
68 

92 

72 

94 
69 

92 
66 

90 
69 

94 
68 

94 
59 

97 
62 

95 
72 

90 
64 

75 
52 

67 
57 

92 

62 

91 
66 

91 
63 

93 
59 

97 
60 

96 
67 

97 
52 

94.4 
64.8 

RED  BLUFF  DAH 

MAX 

Mm 

SALT  Flat  lo  ene 

MAX 

MW 

94 
68 

62 
60 

60 
60 

76 
62 

85 
63 

89 
66 

68 
66 

67 
63 

64 
65 

65 
65 

87 
66 

90 
63 

61 
64 

60 
63 

82 
63 

75 
56 

62 

58 

87 
50 

90 
55 

87 
54 

66 
53 

73 
43 

74 
49 

81 
52 

64 
61 

82 
52 

87 
56 

66 
63 

90 
51 

67 
54 

84.1 
60.2 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

98 
63 

91 
68 

63 
70 

93 

70 

92 
69 

90 
73 

91 
66 

92 
68 

89 
69 

89 
69 

91 
72 

90 
72 

90 
72 

92 

72 

69 
56 

67 
69 

91 
65 

68 

57 

86 
72 

89 
72 

85 
62 

75 
56 

77 
50 

85 
66 

90 
64 

86 
55 

64 
54 

88 
50 

95 
67 

94 
50 

88.8 
65,9 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

90 
61 

84 
61 

80 
60 

84 
63 

87 
59 

86 
63 

66 
65 

87 
60 

86 
61 

66 
60 

64 
63 

62 
61 

76 
62 

77 
59 

75 
51 

81 
55 

63 
96 

86 
50 

86 
60 

65 
64 

81 
61 

80 
41 

81 
45 

S3 
50 

60 
51 

66 
56 

86 
53 

SB 
54 

88 
55 

85 

46 

63,9 
97.3 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

95 
67 

81 
60 

79 
61 

85 
64 

84 
65 

90 
65 

89 
66 

89 
64 

86 
62 

69 
63 

61 
62 

62 
66 

61 
63 

78 
62 

85 
51 

90 
60 

89 
60 

90 
66 

88 

70 

62 
63 

74 
48 

83 
51 

66 
56 

64 
55 

89 
62 

90 
61 

90 
52 

85 
51 

85.9 
51.3 
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DJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

['Lt 

iA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Station 

Day 

of  Month 

g, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
63 

78 
63 

85 
62 

88 
65 

87 
52 

92 

57 

98 
56 

93 
59 

91 
54 

92 
55 

92 
65 

92 
65 

95 

67 

91 
65 

86 
64 

92 

58 

96 
60 

95 
52 

93 
63 

87 
68 

76 
53 

75 
44 

86 

41 

94 
56 

91 
61 

90 
60 

69 
63 

94 
65 

94 
58 

79 
46 

69.3 
61.1 

VSLETA 

MAX 

MIN 

95 
62 

90 
62 

81 
62 

87 
62 

90 
64 

92 
64 

92 
65 

89 
62 

66 
53 

84 
53 

85 

54 

89 
63 

85 
66 

76 
62 

76 
50 

80 
57 

87 
57 

92 
59 

91 
61 

91 
62 

87 
59 

76 
48 

66 
54 

87 
52 

90 
54 

91 
51 

87.0 
59.9 

EDH4R0S  PL4TE4U     06 

4MISTA0  DAM 

MAX 

MIN 

94 

70 

92 

72 

92 
72 

93 
72 

96 
72 

93 

74 

95 
72 

96 
72 

94 
70 

93 
69 

92 
69 

95 

71 

92 

72 

92 

70 

94 
70 

91 
71 

92 

71 

90 

71 

94 
71 

93 

71 

95 
54 

74 
53 

76 
63 

72 
52 

65 
65 

90 
67 

84 
57 

86 
69 

88 
69 

93 

60 

90.2 
59.0 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

98 
66 

93 
65 

80 
63 

90 
63 

90 
55 

86 
66 

90 
58 

94 
64 

93 
51 

90 
62 

92 
62 

92 
62 

90 
53 

92 
60 

90 
51 

68 
63 

88 
64 

93 
65 

90 
55 

68 
65 

86 
56 

68 
52 

75 
52 

79 
55 

68 
60 

86 
50 

85 
60 

67 
61 

90 
55 

94 
44 

88.4 
51.3 

BLANCO 

MAX 

MIN 

94 
68 

90 
69 

94 
69 

93 
70 

95 

71 

85 

70 

93 

73 

94 
72 

95 
72 

95 

71 

93 
69 

94 
69 

93 
73 

93 

71 

91 
59 

91 
71 

93 
73 

94 
74 

95 
73 

95 
72 

94 
72 

76 
65 

74 
52 

79 
54 

80 
65 

91 

70 

90 
57 

88 
65 

90 
72 

93 
53 

90.5 
59.2 

BGERNE 

MAX 

MIN 

92 
64 

87 
65 

91 
66 

91 
67 

93 
57 

88 
59 

92 

70 

93 
71 

93 
68 

93 
59 

91 
58 

91 
57 

91 

71 

93 
68 

86 
68 

90 
58 

91 

72 

92 
72 

92 

73 

91 

73 

92 
59 

82 
63 

75 
61 

76 
62 

03 
67 

86 
68 

89 
61 

82 
63 

88 

70 

91 
52 

89.0 
67.1 

BRACKETTVULE 

MAX 

MIN 

90 
71 

95 

70 

94 
72 

95 

70 

96 
71 

96 
72 

95 
73 

95 
70 

93 

70 

92 
69 

94 
70 

91 

72 

92 
69 

94 
70 

91 

71 

91 
70 

93 
71 

92 
70 

94 

71 

93 

71 

94 
61 

71 
60 

75 

65 

73 
55 

69 
55 

88 
64 

81 
68 

88 
68 

87 
59 

69 
60 

90.1 
58.6 

BRADV 

MAX 

MIN 

97 
67 

90 
67 

89 
68 

90 
68 

95 
68 

85 
68 

94 
68 

95 
67 

95 
67 

94 
67 

95 
57 

96 

67 

92 

68 

96 

68 

97 
63 

94 
53 

93 

58 

95 
69 

96 
69 

95 
68 

95 
65 

70 
56 

70 
55 

75 
61 

85 
65 

68 
64 

87 
54 

88 
54 

89 
55 

94 
45 

90.5 
55.0 

BURNET 

MAX 

MIN 

93 
69 

88 
70 

88 

70 

94 
70 

95 

70 

92 

70 

93 

73 

95 

70 

95 
69 

94 
59 

95 
59 

93 

73 

89 

74 

93 
69 

92 

70 

93 

71 

93 

70 

93 
73 

92 

70 

92 

70 

90 
69 

74 
62 

75 
61 

82 
67 

88 
70 

90 
72 

87 
66 

90 
70 

95 

71 

94 
48 

90.6 
58.8 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

91 
75 

92 
72 

91 
75 

94 
71 

93 
71 

93 
71 

94 
72 

93 

70 

91 
66 

90 
57 

93 
68 

90 

71 

90 
69 

90 
70 

87 
69 

88 
69 

89 

71 

92 

70 

91 

70 

91 

71 

90 

51 

76 
60 

63 
62 

87 
64 

89 
56 

85 
69 

85 
64 

84 

70 

90 

71 

84 
52 

89.2 
58.2 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

97 
69 

89 
68 

86 
64 

89 
64 

88 
66 

66 
66 

90 
69 

92 
67 

93 
65 

92 

53 

90 
63 

91 
66 

89 
65 

90 
68 

90 
63 

68 
62 

89 
65 

93 
57 

91 
58 

90 
69 

90 
50 

65 
55 

74 
55 

79 
57 

87 
51 

90 
60 

84 

61 

85 
53 

87 
67 

92 

45 

87.9 
63.5 

DEL  RIO  WSO  IP 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
72 

95 
76 

96 

74 

95 

75 

96 

73 

97 

74 

95 

73 

93 
70 

93 

71 

95 

70 

93 

74 

93 
72 

92 

71 

92 

71 

92 
71 

89 

71 

94 

71 

94 
72 

95 
73 

83 
64 

77 
63 

72 
64 

87 
68 

91 
56 

85 
71 

86 

66 

88 
72 

95 

70 

79 
59 

90.6 
70.4 

EOEN  1 

MAX 

MIN 

92 
71 

84 
67 

80 
66 

90 
59 

87 
67 

90 
59 

93 

70 

94 
69 

93 
68 

93 
56 

92 
56 

90 
68 

93 

66 

93 
59 

93 
53 

87 
69 

92 
69 

92 
72 

92 
59 

91 
69 

88 
62 

78 
55 

75 
61 

86 
63 

89 
65 

88 
67 

86 

64 

87 
56 

95 

70 

93 

45 

89.2 
56.1 

ELDORADO  11  NH 

MAX 

MIN 

90 
65 

90 
64 

88 
66 

88 
66 

84 
68 

87 
66 

89 
54 

68 
54 

88 
62 

65 
65 

86 
64 

88 
54 

88 
54 

90 
50 

87 
65 

90 
65 

90 
55 

88 
69 

90 
66 

68 
52 

85 

54 

73 
55 

73 
52 

82 
62 

88 
62 

82 
52 

63 
65 

64 
67 

92 
62 

92 

45 

86.6 
63.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

90 
66 

92 

67 

91 
•68 

96 
65 

85 

68 

91 
68 

93 
59 

94 

57 

93 
59 

93 
68 

93 
67 

90 
69 

93 
69 

91 
52 

93 

67 

91 

57 

92 
58 

93 
70 

93 

67 

92 
54 

86 
62 

72 
60 

75 
58 

79 
64 

90 
65 

90 
67 

87 
63 

89 
66 

93 
69 

69 

48 

69.6 
65.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

91 
68 

95 

70 

94 
72 

97 
71 

95 

71 

94 

70 

96 

71 

96 

72 

95 
72 

95 
71 

95 
71 

96 

73 

95 

70 

93 

70 

92 

71 

92 
73 

95 
75 

95 
74 

95 

75 

69 

70 

84 
64 

72 
63 

60 
63 

81 
67 

89 
69 

87 
66 

88 
68 

90 
72 

94 

72 

95 
43 

91.5 
69.2 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

92 
66 

93 
63 

95 

68 

97 
65 

91 
65 

95 
69 

95 
69 

93 

64 

97 
66 

95 
64 

95 

64 

94 
65 

97 
65 

95 
65 

94 
54 

93 

57 

96 
68 

95 
72 

95 

55 

95 

70 

89 
53 

73 
58 

74 
60 

89 
64 

91 
62 

90 
65 

69 
65 

87 
56 

95 
66 

90 
48 

92.0 
54.7 

JUNO 

MAX 

MIN 

93 
72 

92 

71 

90 
70 

93 
70 

90 
71 

90 
73 

92 

74 

91 
72 

90 
55 

89 
70 

92 

71 

90 
72 

89 
73 

93 
72 

90 
68 

86 

70 

90 
71 

91 
69 

89 
72 

92 

73 

91 
63 

76 
59 

75 
62 

85 
66 

69 
57 

86 
55 

90 
68 

85 

71 

92 
70 

89 
51 

89.1 
68,7 

KERRVILLE 

MAX 

MIN 

92 
64 

88 
65 

90 
66 

91 
64 

94 
67 

65 
68 

91 
69 

93 
58 

93 
57 

93 

64 

92 
63 

92 
54 

89 
59 

91 
66 

90 
65 

94 
67 

90 
57 

90 
70 

91 
67 

91 
59 

91 
69 

76 
60 

72 
56 

73 
64 

82 
55 

68 
53 

89 
60 

89 

60 

86 
57 

93 
49 

88.7 
54.7 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

96 
67 

92 

68 

93 
70 

92 
67 

95 
67 

89 
68 

95 
69 

95 

67 

97 
66 

97 
67 

95 

67 

97 
57 

93 

7  0 

95 

70 

95 
69 

94 
59 

95 

70 

95 
72 

93 

70 

95 

69 

95 
68 

75 
53 

74 
61 

83 
62 

83 
56 

90 
65 

93 

67 

89 
56 

92 
66 

99 
49 

92.1 

66.7 

LANCTRy 

MAX 

MIN 

99 
74 

95 

74 

96 

74 

93 

74 

102 
74 

95 
74 

98 

74 

97 
75 

95 
72 

94 
71 

93 

71 

95 

74 

94 
74 

94 
72 

94 

71 

93 

71 

94 
73 

93 

71 

93 
72 

94 
72 

95 
64 

75 
61 

77 
51 

75 
62 

65 
64 

91 
68 

87 
70 

67 

70 

92 

71 

96 
57 

92.1 
70.2 

LLANO 

MAX 

MIN 

91 

71 

90 

71 

92 
69 

96 
69 

92 

70 

97 
70 

97 
70 

98 
67 

95 
58 

95 
69 

97 

71 

95 
71 

96 
70 

96 
71 

94 
70 

95 

70 

96 

70 

95 
69 

95 
69 

95 

70 

87 
60 

76 
60 

80 
61 

65 
64 

92 

64 

92 
61 

69 
61 

94 
62 

99 
49 

97 
39 

93.0 
65.9 

HASON 

MAX 

MIN 

98 
69 

91 

71 

94 

70 

94 
69 

95 
58 

87 
68 

94 
68 

94 
69 

96 
57 

95 
65 

94 
64 

95 
67 

95 
65 

93 
57 

94 

70 

94 
65 

96 
56 

97 
67 

93 
55 

93 
65 

93 
61 

71 
58 

71 
50 

84 
60 

64 
50 

86 
52 

84 
64 

89 
62 

92 

61 

95 
48 

91.0 
64.4 

HC  CAMEY 

MAX 

MIN 

100 
73 

92 
69 

85 
66 

85 
67 

91 
67 

65 
58 

93 

71 

94 
59 

92 
69 

91 

68 

90 
70 

91 
71 

90 

71 

90 

70 

91 
66 

89 
67 

90 
69 

93 

67 

92 

67 

90 
71 

90 
52 

66 
54 

73 
54 

63 
59 

88 
54 

90 
62 

65 
64 

85 
67 

91 
66 

91 
48 

86.6 
65.9 

MEDINA 

MAX 

MIN 

92 
62 

89 
62 

95 
62 

93 
63 

94 
52 

90 
69 

91 
70 

89 
68 

67 
66 

84 
59 

74 
58 

75 
62 

63 

61 

89 
51 

90 
61 

92 
69 

MENARD 

MAX 

MIN 

94 

70 

95 
67 

94 
67 

94 
66 

85 
65 

93 
68 

98 
68 

94 
63 

93 
53 

92 
55 

97 
65 

94 
64 

93 
60 

92 
65 

92 

68 

92 

71 

92 
65 

94 
69 

85 
62 

72 
55 

76 
59 

85 
63 

89 
62 

66 
62 

65 
61 

87 
66 

95 
59 

94 
42 

90.5 
64.0 

HERTION 

MAX 

MIN 

98 
65 

89 
67 

87 
62 

90 
65 

86 
65 

90 
68 

91 
59 

92 
57 

90 
65 

89 
63 

90 
55 

90 
56 

90 
66 

88 
53 

86 
53 

93 
68 

92 
66 

90 
55 

92 

70 

84 
58 

78 
54 

84 
59 

67 
61 

90 
63 

85 
54 

87 
56 

93 
66 

93 

43 

89.1 
63.5 

OZONA 

MAX 

MIN 

94 
69 

88 
69 

88 
66 

84 
66 

90 
57 

63 
58 

68 

71 

90 
59 

90 
55 

83 
53 

67 
65 

SB 
66 

87 
69 

85 
67 

90 
52 

85 
65 

85 
65 

90 
52 

68 
62 

87 
71 

88 
50 

69 
55 

77 
56 

74 
54 

64 
62 

88 
63 

83 
50 

82 
65 

64 
67 

94 
43 

85.8 
54.1 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

96 
71 

84 
68 

85 
66 

90 
68 

87 
69 

92 
70 

95 
70 

95 
69 

95 
66 

93 
55 

95 
55 

95 
67 

94 
67 

92 

65 

93 
53 

92 
69 

95 
69 

94 
72 

94 

70 

95 

71 

93 

60 

74 
55 

79 
63 

86 
52 

90 
61 

90 
64 

87 
53 

90 
64 

92 
69 

89 

43 

90.7 
55.5 

PANDALE 

MAX 

Mm 

92 
73 

93 
73 

94 
72 

92 

74 

92 
71 

93 

70 

94 
73 

94 
73 

76 
64 

77 

87 

90 
72 

85 
69 

86 
51 

88 
73 

93 

70 

91 
46 

PR4DE  RANCH 

MAX 

MIN 

90 
67 

90 
66 

90 
66 

93 
54 

88 
69 

91 
66 

90 
69 

90 
59 

89 
53 

68 
63 

89 
63 

88 
59 

90 
67 

87 
54 

66 
65 

88 
66 

86 
70 

69 
70 

69 
68 

89 
69 

68 
63 

69 
59 

70 
60 

75 
60 

86 
53 

86 
51 

65 
64 

85 
69 

91 
69 

87 
46 

85.7 
65.0 

RANKIN 

MAX 

MIN 

88 

70 

87 
68 

83 
65 

88 
68 

85 
68 

91 
63 

92 

70 

91 
68 

90 
67 

86 
65 

89 

67 

89 
58 

88 
69 

86 
68 

68 
65 

87 
67 

88 
68 

89 
68 

90 
69 

91 
71 

87 
62 

74 
52 

79 
56 

86 
61 

91 
56 

86 
51 

86 
63 

69 
69 

93 

69 

80 
46 

87.3 
65.3 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

RDCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

88 
67 

89 
67 

90 
68 

91 
68 

93 
68 

90 
58 

90 
59 

91 
68 

91 
68 

90 
67 

90 
56 

87 
69 

90 
70 

69 
62 

86 
57 

89 
57 

90 
69 

68 
69 

90 
69 

90 
68 

85 

61 

72 
58 

72 
60 

65 
69 

87 
65 

66 
66 

87 
65 

80 
65 

91 
70 

85 
48 

87.5 
66.0 

SAN  ANGELD  DAM 

MAX 

MIN 

95 

70 

87 
69 

81 
64 

83 
64 

89 
69 

85 

70 

90 
71 

92 

70 

92 
57 

90 
67 

91 
67 

91 
58 

69 
58 

90 
69 

89 
69 

87 
67 

89 
59 

95 
72 

93 

71 

92 

71 

93 
63 

66 
56 

74 
56 

77 
62 

84 
54 

90 
66 

85 
62 

84 
64 

87 
65 

94 
44 

87.5 
65.8 

SAN  ANGELO  WSO  4P 

MAX 
MIN 

92 
72 

83 
70 

85 
67 

91 
70 

87 
70 

92 

72 

93 
73 

94 
72 

92 
69 

92 
66 

93 
68 

92 

70 

92 

70 

93 
71 

90 
70 

91 
70 

97 
72 

94 
73 

94 
73 

95 
68 

71 
61 

77 
58 

80 
63 

86 
63 

91 
66 

87 
56 

87 
63 

88 

67 

96 

57 

75 
49 

89.0 
67.3 

Se»  Ref«reQC*  Nolsa  FoUowIng  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Slallon 

Day 

of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

95 

72 

88 

71 

88 
69 

90 
72 

95 
66 

89 

71 

97 
73 

95 
69 

96 

68 

96 

68 

95 
69 

94 

73 

92 

70 

95 

70 

94 
68 

93 

71 

93 
69 

93 

74 

90 
69 

93 

71 

93 

71 

77 
59 

74 
59 

79 

67 

84 
67 

82 
71 

69 
67 

89 
66 

90 
72 

95 
48 

90.4 
68.4 

SONOHA 

MAX 
MIN 

9<> 

66 

91 

68 

91 
68 

93 

66 

89 
67 

92 

68 

94 
68 

94 
66 

92 

65 

92 
63 

92 
63 

91 
65 

91 
66 

93 
63 

89 
63 

89 
66 

93 

67 

92 

68 

91 
69 

91 
70 

69 
61 

73 
56 

73 
61 

84 
70 

69 
65 

85 

64 

67 
62 

85 
66 

93 
69 

87 
48 

89.3 
64,9 

STERLING  CITV 

MAX 

MIN 

B7 
66 

90 
68 

88 
69 

65 
68 

UVALDE 

MAX 

MIN 

92 

68 

95 

70 

96 
73 

99 

70 

98 
73 

98 

71 

99 

73 

97 

74 

94 
70 

94 
68 

94 
69 

93 

74 

96 
72 

93 

70 

95 

70 

93 

70 

92 

73 

95 

74 

95 

74 

96 

74 

91 
69 

78 
65 

76 
65 

87 
67 

91 

70 

89 

69 

66 
66 

69 
69 

98 

71 

96 
56 

92.6 
69.9 

WATER  VALLEY 

»     •     » 

MAX 

MIN 

96 

66 

86 

70 

85 

64 

84 
63 

91 
65 

86 
67 

92 
69 

94 
66 

94 
65 

92 
65 

92 
66 

93 

66 

92 

70 

92 

70 

93 

71 

90 
70 

91 
70 

97 
71 

94 

71 

94 

72 

95 
67 

71 
55 

76 
57 

82 

60 

84 
61 

90 
62 

61 
61 

83 
63 

68 
66 

94 
45 

89.1 
65.2 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

72 

89 
72 

91 
71 

90 
73 

92 

73 

91 
74 

92 
74 

92 
60 

91 
76 

92 
76 

90 
73 

91 
75 

90 
79 

87 
72 

91 
72 

91 
78 

91 
80 

89 
69 

90 
73 

90 
72 

89 
69 

90 
71 

85 
69 

05 
67 

96 

74 

67 
69 

91 
72 

91 
56 

90.1 
72.5 

AUSTIN  WSO  AP 

MAX 

MIN 

91 

73 

94 
75 

93 
77 

96 

74 

87 
74 

96 

74 

97 
75 

97 
75 

97 
75 

95 

77 

96 
76 

96 

76 

94 
75 

95 
73 

92 

75 

95 
73 

97 
77 

95 
75 

96 

75 

95 
72 

93 
73 

77 
68 

85 
66 

62 
71 

92 
73 

91 
72 

67 
72 

92 

72 

95 
62 

75 
55 

92.1 

72.7 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 
71 

93 

70 

95 
69 

97 

71 

96 
71 

96 
71 

96 

70 

94 
73 

93 
74 

95 

70 

94 
71 

94 

71 

93 
69 

89 
69 

91 
70 

94 

72 

94 
72 

94 
71 

95 
69 

67 
69 

91 
69 

90 
69 

87 
69 

67 
69 

92 

71 

92 
68 

66 
69 

91 
73 

93 
57 

92.5 
69.9 

BRENHAH 

MAX 
MIN 

9A 
68 

95 

68 

97 
70 

96 

73 

98 
73 

89 

73 

97 
73 

98 
72 

100 
73 

98 

73 

98 
75 

98 
73 

97 
72 

97 
72 

94 
72 

95 
70 

95 

70 

92 
72 

98 
72 

98 

70 

97 
70 

94 

70 

92 
66 

89 

67 

79 
71 

87 
73 

90 
72 

68 

71 

94 
73 

93 
53 

94.2 

70.7 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

92 
70 

92 

71 

93 
72 

94 

71 

95 
72 

88 
71 

95 

74 

95 

74 

95 

71 

94 
73 

95 
73 

95 

74 

94 
72 

95 
69 

94 
69 

92 

72 

93 
73 

95 
75 

96 
74 

96 
72 

96 
69 

89 
67 

84 
65 

82 

65 

63 
65 

90 
71 

90 
68 

90 
68 

90 
72 

94 
54 

92.2 

70.2 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

93 
72 

90 
74 

93 

73 

94 
73 

95 
73 

95 

75 

95 
75 

94 
76 

93 
76 

94 
76 

93 

74 

94 

77 

93 

75 

90 
74 

91 
75 

95 

74 

93 

77 

93 
77 

94 

76 

93 

75 

93 

75 

90 
74 

69 
72 

85 
71 

90 
73 

91 
75 

92 

71 

89 

75 

92 

75 

89 

61 

92.2 

74.0 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

96 
63 

93 
65 

98 
68 

96 

68 

100 
69 

95 
69 

97 
69 

99 

68 

100 
68 

100 
69 

101 
69 

99 
69 

98 
68 

97 
68 

92 

66 

93 

67 

96 
67 

90 
68 

97 
68 

97 
67 

97 
65 

96 

65 

91 
64 

92 

64 

76 
67 

85 

68 

89 
69 

89 
68 

94 
66 

91 
51 

94.6 
66.8 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

90 
SO 

90 
78 

90 
80 

91 
80 

91 
80 

90 
81 

90 
61 

90 

63 

90 
81 

91 
83 

90 
80 

90 
82 

90 
79 

85 
76 

89 

79 

90 
80 

91 
81 

90 
82 

90 
61 

90 
81 

69 
61 

87 
77 

89 

76 

81 

74 

90 
76 

90 
71 

87 
71 

88 
76 

92 

79 

81 
61 

89.1 
76.4 

CORPUS  CHRISTI  HSO  AP 

MAX 

MIN 

93 

73 

93 
75 

94 

76 

94 

74 

95 

74 

97 
74 

97 
79 

94 
78 

93 
77 

95 
78 

93 

75 

93 

77 

93 
77 

86 

73 

92 
77 

94 
76 

96 
77 

95 

77 

94 
76 

95 

77 

90 
75 

87 
75 

89 

74 

84 
73 

91 
75 

93 
72 

87 
73 

91 

76 

92 
76 

80 
60 

92.1 

75.0 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

94 
76 

91 
79 

95 

77 

99 

76 

95 

74 

93 

76 

94 
74 

95 

73 

98 

76 

96 

75 

96 

74 

95 

75 

94 

71 

97 
70 

92 

72 

91 
69 

95 
73 

93 

74 

92 

71 

93 

73 

89 

72 

91 

73 

92 

71 

69 
69 

88 
74 

89 
72 

64 
66 

90 
72 

93 

70 

85 
54 

92.6 
72.5 

ELGIN 

MAX 

MIN 

93 
68 

97 
71 

95 

74 

99 

73 

95 

72 

97 
72 

99 

74 

98 
72 

96 

72 

95 
75 

97 
73 

96 

73 

94 
71 

94 
70 

93 

72 

95 

71 

97 
75 

97 
73 

96 

71 

96 

70 

95 
70 

92 

67 

67 
65 

80 
67 

91 
71 

89 
73 

89 
70 

92 

71 

94 
75 

93 
55 

94.0 
70.9 

FLATONIA  2  H 

MAX 

MIN 

97 

67 

99 

71 

99 

72 

91 
73 

98 
71 

100 
72 

100 
71 

101 
72 

98 
73 

100 
72 

101 
74 

95 
71 

94 
70 

93 
72 

96 
72 

94 
74 

97 
71 

96 

73 

97 
69 

95 
69 

90 
69 

87 
67 

85 
69 

90 
73 

91 
72 

66 
72 

93 
72 

93 

74 

53 

94.7 
70.7 

FLDRESVILLE 

MAX 

MIN 

95 
68 

96 

68 

96 

70 

94 
71 

97 
68 

97 
72 

98 
74 

98 

71 

99 
72 

94 
70 

97 
71 

94 
71 

97 

74 

92 

72 

95 
73 

95 

73 

96 

74 

98 
67 

98 
70 

95 
69 

97 
67 

90 
69 

85 
70 

94 
74 

95 

70 

94 
70 

95 
73 

93 

51 

95.2 

70.1 

GOLIAD 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 

73 

96 
72 

98 
72 

97 
73 

94 
73 

95 

73 

95 
73 

96 

74 

96 
74 

94 
72 

95 
74 

95 
72 

90 
72 

92 

71 

95 

72 

93 
74 

95 
74 

92 
73 

92 

72 

93 

70 

92 

70 

88 
70 

84 
69 

69 
71 

91 
72 

86 
69 

90 
70 

93 

73 

92 
55 

92.8 
71.4 

GONZALES 

MAX 
MIN 

94 
66 

96 
67 

97 
70 

97 
71 

99 
72 

93 
72 

99 

71 

99 
71 

99 
70 

99 
71 

99 

71 

98 
71 

98 
71 

97 
70 

93 
69 

95 
69 

97 
70 

96 

71 

98 
71 

96 

70 

95 

70 

97 
69 

90 
67 

86 
67 

S3 

70 

92 

73 

67 
72 

89 

71 

94 
72 

95 
55 

94.9 
69,7 

HALLETTSVULE 

MAX 

MIN 

98 
72 

98 
70 

98 
70 

97 
73 

96 
72 

99 
72 

99 
72 

99 

72 

99 
73 

96 
74 

97 
73 

100 
72 

95 
73 

91 
72 

95 
72 

93 
72 

94 
74 

98 
72 

99 
71 

99 
70 

100 
70 

95 
69 

68 
67 

83 
70 

89 
72 

89 
73 

66 
70 

92 
69 

93 
73 

66 
53 

94.7 
70.9 

HONDO 

MAX 

MIN 

94 
69 

92 

70 

96 

73 

95 

69 

98 
73 

94 

71 

95 
72 

98 
74 

95 
72 

90 
69 

94 

70 

96 
72 

93 
72 

95 
69 

94 
72 

93 
73 

95 
74 

97 
74 

95 
74 

96 

75 

96 

73 

64 
67 

82 

64 

77 
66 

82 
68 

90 
70 

93 

67 

87 
69 

90 
72 

94 
55 

92.3 

70.3 

KENEDY 

MAX 
MIN 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

96 

67 

92 
69 

97 
71 

98 
71 

98 

71 

97 
71 

97 
75 

96 
71 

95 

71 

97 

74 

95 
69 

95 
69 

91 

71 

92 

68 

94 
65 

97 
62 

96 
62 

96 
78 

95 
64 

96 
63 

94 
71 

92 

70 

66 
69 

86 

70 

94 
70 

94 
76 

88 
69 

93 

71 

96 

74 

68 
61 

94.0 
69.4 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

92 
69 

96 
72 

94 
72 

98 
72 

94 
74 

98 
73 

100 
73 

98 
73 

98 
72 

97 
70 

97 
74 

96 

74 

95 

73 

91 
71 

87 
71 

96 

71 

92 

74 

94 
73 

95 

73 

96 

70 

94 
70 

91 

70 

66 
67 

80 
71 

85 
73 

86 
73 

66 

73 

92 
71 

93 

74 

91 
54 

93.0 
71.3 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

92 
69 

91 
71 

92 

73 

93 
72 

95 
71 

85 
72 

93 

74 

95 
72 

94 
73 

94 
75 

94 
75 

95 
73 

93 
72 

92 

71 

93 
72 

89 
71 

92 

73 

93 

74 

93 

71 

93 

70 

93 

71 

92 
68 

82 
65 

84 
66 

80 
71 

62 
73 

66 

72 

84 
71 

90 
72 

92 
52 

90.5 
70,8 

LULING 

MAX 

MIN 

96 

67 

94 
68 

95 

71 

97 

71 

98 
72 

90 
71 

96 
71 

97 

71 

98 
71 

98 
72 

98 
72 

98 
72 

97 
71 

95 

70 

93 

70 

92 
71 

98 
72 

97 
72 

98 

70 

97 
69 

96 

70 

95 
69 

65 
65 

87 
66 

83 

70 

90 
72 

69 

71 

87 
71 

92 

72 

94 
54 

94,1 
69,8 

MATHIS 

MAX 

Mm 

98 
69 

96 
70 

97 
72 

98 

71 

100 

71 

99 
72 

100 
72 

100 

73 

98 

74 

97 

74 

99 
72 

97 
72 

98 
73 

93 

71 

91 
71 

93 
72 

99 

72 

96 
72 

97 
72 

98 
72 

97 
72 

96 

71 

93 
69 

92 
69 

85 
69 

95 

70 

96 
69 

94 

70 

94 
71 

96 

57 

96.1 
70.6 

NATALIA 

MAX 

MIN 

92 

65 

96 
65 

96 

70 

99 

65 

97 
72 

99 

66 

102 

70 

98 

67 

96 
67 

96 
67 

98 
65 

96 
67 

94 
69 

94 
65 

93 
66 

97 
70 

98 
66 

96 

67 

99 

66 

98 
69 

94 

67 

85 

62 

83 
62 

85 

64 

90 
65 

92 
69 

87 
62 

91 

67 

95 
68 

94 
52 

94.3 
66.2 

NEM  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

97 
72 

93 
73 

95 

72 

95 
74 

97 
75 

90 
74 

99 

74 

100 
75 

99 

76 

97 

73 

98 

75 

98 
75 

95 

74 

95 

73 

93 

73 

94 
73 

96 

74 

97 
77 

95 
74 

95 

73 

98 
71 

92 
69 

85 

68 

83 
68 

82 

70 

92 

74 

91 
70 

88 
71 

92 
72 

95 
57 

93.9 
72.3 

NIXON 

MAX 

Mm 

96 

69 

96 

72 

99 

71 

96 

69 

97 

74 

96 

72 

99 

73 

98 
72 

97 
90 

98 
74 

96 
72 

97 
74 

98 

71 

90 

70 

95 

71 

96 

70 

96 

74 

97 
73 

96 
71 

98 

70 

96 

66 

91 
68 

88 
68 

84 

67 

92 

73 

88 
72 

89 
69 

92 
68 

94 

74 

93 
55 

94.9 

71.1 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

94 
66 

92 
69 

96 
73 

95 
72 

97 
74 

88 
70 

98 

73 

98 
70 

98 

71 

99 

73 

96 

72 

97 
74 

97 

70 

95 

70 

94 
71 

91 

70 

97 
74 

98 

71 

97 
70 

97 
66 

97 
68 

95 
67 

85 
65 

88 
69 

84 
71 

91 
74 

90 
70 

68 
72 

94 
74 

95 
53 

94.0 
70.2 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
73 

96 
72 

97 
72 

97 
73 

95 
73 

94 
75 

95 

74 

95 
75 

98 

75 

96 
73 

95 

72 

94 
73 

90 
73 

92 
74 

94 
72 

94 

74 

93 
75 

94 
74 

92 

72 

87 
70 

93 

72 

90 
70 

83 
70 

95 
72 

90 
72 

86 

70 

91 
70 

92 
74 

66 
57 

92.7 

72,0 

ROBSTOhN 

MAX 

Mm 

94 

74 

92 

74 

93 

74 

96 

75 

95 

76 

95 

75 

95 
75 

95 
77 

92 
75 

92 

77 

93 
75 

93 
76 

93 
76 

93 

73 

84 
73 

90 
74 

95 

76 

91 
76 

93 
75 

94 
75 

93 
75 

90 
71 

68 

70 

85 
71 

82 
72 

91 

73 

67 
70 

85 

74 

90 
75 

91 
50 

91.3 
73.4 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

91 
74 

91 
70 

90 

73 

91 
74 

92 

75 

93 

79 

92 

80 

91 
81 

91 
75 

91 
80 

89 
74 

90 
76 

90 
75 

67 
73 

66 
74 

91 
76 

93 
80 

92 
80 

90 
79 

89 

79 

91 
78 

89 
72 

B9 
70 

84 
69 

89 

73 

90 
75 

66 
69 

89 
77 

91 
76 

88 
57 

89.9 
74.8 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
72 

92 

74 

94 
72 

90 
75 

94 
74 

96 
79 

94 
78 

93 
73 

93 

74 

94 
72 

94 
77 

94 
73 

91 
72 

91 
72 

93 
76 

95 
76 

95 
79 

94 
76 

94 
74 

89 
72 

84 
68 

80 
68 

83 
71 

90 
74 

91 
71 

87 
70 

91 
74 

93 
66 

80 
56 

91.2 
72.7 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

93 

67 

92 

67 

95 
69 

94 
71 

96 

71 

87 
70 

96 
71 

97 
71 

97 

71 

96 

71 

95 
71 

96 
71 

95 

71 

95 

70 

93 
70 

93 

71 

96 

72 

96 
73 

95 

70 

97 
66 

97 
68 

93 

68 

83 
66 

85 
66 

83 
67 

93 

71 

92 
69 

88 
68 

92 

70 

93 
49 

93.1 
66.9 

S«*  RsImvdc*  Not*«  ToUowlng  SUUod  Iad«x 


Continued 

Dl 

ML 

Y 

it 

MJ 

r'LJ 

KA 

TU 

at 

;b 

TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Slalion 

Day 

of  Monlh 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SINTON 

MAX 

Mm 

94 
72 

97 
73 

96 
72 

100 
73 

100 
74 

96 

74 

96 

73 

96 

76 

94 
75 

97 

76 

95 

74 

95 
73 

91 

74 

89 

73 

95 

74 

97 
73 

95 

76 

94 
76 

96 

74 

94 

75 

93 

74 

93 

72 

86 

70 

84 
71 

93 

73 

93 

73 

65 

70 

94 
73 

96 

74 

87 
58 

93.7 
72.9 

SHITHVILLE 

MAX 

MIN 

9". 
60 

93 
67 

96 
67 

96 
65 

98 
65 

97 
64 

96 
64 

99 
69 

96 
68 

98 
67 

98 
68 

96 
66 

96 

70 

95 
70 

92 

70 

94 

70 

9S 
70 

96 

69 

96 
69 

99 
66 

93 

67 

86 
64 

86 
64 

87 
65 

67 
66 

90 
72 

89 

70 

69 
69 

92 

70 

94 
52 

93.8 
66.8 

SDHERVUL6  DAM 

MAX 

MIN 

92 

69 

92 
69 

93 
72 

93 

72 

95 
72 

87 
72 

94 
73 

95 
72 

96 
72 

96 

74 

94 
75 

95 

73 

93 

72 

93 

71 

94 

71 

90 

70 

93 
70 

93 
73 

95 
72 

94 
70 

93 
69 

91 
70 

88 
66 

88 
68 

80 
71 

65 
73 

90 
72 

84 
71 

91 

73 

92 
52 

91.6 
70.5 

WASHINGTaN  ST4TE  PSRK 

MAX 

MIN 

92 
70 

94 
70 

94 
72 

94 
74 

95 
72 

94 
73 

97 
72 

96 
73 

96 
73 

95 

74 

91 
72 

92 

71 

92 
69 

92 

70 

92 

70 

93 
73 

89 
73 

96 
72 

95 

71 

94 
70 

90 

70 

89 
66 

86 
66 

79 
67 

84 

71 

86 
69 

85 
71 

90 
72 

92 

73 

92 

53 

91.7 
70.4 

YOAKUM 

•     •     • 

MAX 

MIN 

97 
70 

97 
73 

92 

72 

97 
73 

96 
72 

99 
72 

98 

74 

99 
72 

99 
73 

96 
74 

97 
73 

100 
73 

94 

74 

91 
72 

95 
72 

93 
72 

94 
74 

97 
73 

98 
73 

98 

70 

99 

71 

95 
69 

66 
68 

63 
70 

89 
72 

89 
73 

66 

70 

92 

69 

92 

74 

87 

64 

94.2 

71.4 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
71 

V. 

93 
73 

93 
74 

93 
74 

91 
73 

93 
72 

92 
72 

94 
74 

94 
74 

69 

74 

92 
74 

84 
72 

84 

71 

90 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

95 

71 

93 

70 

92 

70 

92 

70 

90 
70 

82 
70 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

99 

70 

99 

58 

91.4 
71.2 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

92 

70 

93 

70 

92 

71 

94 

71 

95 

70 

94 
72 

90 
70 

92 

70 

93 

70 

94 

71 

92 
72 

92 
74 

94 

72 

91 

73 

94 
72 

94 
73 

93 
71 

92 
72 

90 
73 

94 
72 

94 
73 

94 
69 

92 
69 

93 
70 

66 

70 

68 
66 

86 
69 

87 
71 

68 

72 

89 
58 

91.7 
70.6 

ANCLETON  2  W 

MAX 

Mm 

92 
6B 

92 
69 

89 
69 

95 
70 

95 
71 

92 

71 

89 
71 

92 
69 

93 

71 

95 
72 

68 
72 

91 
71 

91 
71 

84 
70 

87 
70 

91 
72 

91 
75 

92 
69 

92 
68 

91 
66 

93 

69 

91 
68 

68 
68 

77 
69 

84 

70 

90 
70 

61 
69 

69 

71 

94 
59 

90.0 
69.5 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

95 
70 

92 

70 

94 
71 

92 
72 

93 
72 

95 
72 

90 
72 

92 

72 

94 
71 

95 
73 

96 

73 

88 
72 

93 
72 

92 
71 

65 

71 

92 
70 

92 

71 

91 
75 

94 

71 

93 

71 

93 
69 

93 
69 

91 
69 

89 
66 

78 
68 

65 

70 

90 
70 

83 
68 

90 
70 

90 
53 

91.0 
70.2 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

92 
65 

93 
68 

93 

70 

93 

69 

94 
70 

89 

71 

92 

71 

94 
70 

95 
69 

96 

70 

95 

68 

91 
68 

92 
69 

94 
68 

90 
68 

93 

70 

94 

71 

88 
70 

96 
69 

95 
67 

93 

67 

93 
68 

92 

66 

92 
69 

65 

70 

77 
69 

87 
69 

63 

70 

90 
70 

92 
54 

91.4 
68.5 

OANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

92 

70 

93 

73 

96 
75 

95 

74 

92 
75 

95 

73 

98 
75 

98 

73 

94 
75 

95 

75 

90 
76 

95 

74 

92 

75 

85 
74 

90 

74 

95 
74 

92 
76 

95 

75 

93 

73 

94 
72 

94 
71 

95 
73 

89 
68 

82 
71 

84 
74 

67 
75 

85 
74 

92 
72 

90 
73 

84 
56 

91.7 
72.9 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

9* 
68 

91 
72 

95 
72 

95 
72 

93 

71 

92 
72 

94 
71 

95 
72 

97 
74 

93 

73 

94 
73 

94 

72 

92 
73 

85 
72 

89 
71 

93 

74 

89 
72 

94 
72 

95 
71 

93 
69 

92 

59 

93 
69 

90 
68 

78 
69 

62 

72 

90 
71 

85 
68 

92 
69 

92 

54 

91.4 
70.5 

6L  CAMPO 

MAX 
MIN 

9« 
71 

95 
73 

97 
73 

98 
73 

93 
72 

97 
73 

97 
74 

100 
73 

99 

74 

97 
74 

95 

74 

95 

74 

90 
71 

84 
73 

69 
73 

95 
73 

89 

74 

94 
74 

96 

73 

94 
73 

95 
71 

93 

72 

91 
73 

80 
70 

65 
71 

69 
72 

87 
71 

92 
70 

93 
74 

92.9 

72.5 

FREEPORT  2  NH 

MAX 

Mm 

91 

70 

92 

71 

92 

72 

92 

72 

93 

73 

93 

73 

91 

72 

92 
78 

92 

76 

94 
73 

95 
74 

83 

74 

92 
75 

92 

74 

85 

70 

86 
71 

89 
72 

92 

76 

93 

77 

92 
76 

92 

71 

94 
70 

69 

70 

91 
69 

80 
69 

65 

75 

90 
69 

81 
69 

91 
74 

91 
59 

90.2 
72.2 

GALVESTON  WSO  CI 

MAX 

Mm 

89 
79 

89 
BO 

90 
80 

89 
82 

89 
78 

88 
81 

86 
82 

90 
83 

90 
83 

92 

61 

86 
78 

86 
81 

89 
82 

64 
74 

86 
61 

67 
79 

68 
80 

89 
63 

69 
83 

B8 
61 

86 
60 

67 
79 

87 
79 

83 
73 

82 
72 

65 
73 

83 
73 

65 
79 

87 
74 

76 
52 

67.1 
76.5 

HOUSTON  WSO  AP 

MAX 

MIN 

91 
66 

91 
70 

91 
71 

94 
70 

87 
72 

68 
72 

93 
71 

94 
70 

94 
69 

95 
73 

91 
72 

90 
73 

93 

71 

68 

70 

89 
71 

93 

71 

87 
72 

93 

72 

93 

70 

92 

67 

92 

66 

92 

69 

90 
69 

77 
71 

81 

71 

66 

70 

61 
72 

89 
70 

92 
70 

74 
51 

89.4 
59.8 

HOUSTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

93 
74 

92 

75 

93 
75 

97 
76 

91 
77 

67 
77 

94 

76 

95 

75 

96 

76 

95 
78 

91 
76 

91 

76 

93 
77 

65 
76 

90 
74 

93 

74 

93 
76 

94 
76 

93 

74 

92 
72 

94 

71 

93 

75 

92 

74 

79 
73 

84 
72 

89 
73 

82 

73 

68 

71 

91 
73 

75 
59 

90.5 
74.1 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

93 
62 

93 
62 

94 
63 

93 
63 

93 
67 

92 

66 

92 

65 

91 
66 

95 
66 

94 
66 

94 
65 

94 
65 

94 
65 

93 
65 

94 
66 

94 
65 

84 
66 

93 
67 

94 
67 

93 

67 

94 
65 

94 
66 

93 
66 

93 

67 

76 
65 

61 
63 

82 
64 

62 
55 

90 

54 

91 
53 

91.2 
54.8 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

91 

73 

92 

74 

94 
74 

94 
75 

94 
76 

93 

75 

94 
82 

95 

77 

95 

76 

94 
76 

89 
76 

93 
75 

92 
78 

67 

74 

90 
72 

91 
74 

91 
62 

92 
61 

92 

75 

91 
76 

91 
73 

91 
73 

90 

73 

84 
71 

86 

74 

69 

75 

81 
74 

69 
75 

90 
80 

85 
57 

90.7 
74.9 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

94 

71 

95 
72 

92 
72 

97 
73 

97 

74 

94 
73 

92 
70 

94 
73 

95 

75 

95 

75 

97 
75 

90 
74 

92 
74 

93 
73 

66 
73 

69 
72 

91 
73 

69 
74 

94 
73 

94 
72 

93 

70 

94 

71 

93 
71 

89 

71 

77 
71 

65 
73 

86 

71 

84 

70 

92 
72 

92 
55 

91.5 

71.9 

ORANGE  It  NW 

MAX 

Mm 

S9 
68 

90 
69 

89 
72 

91 
72 

89 
71 

68 
70 

68 
72 

90 
73 

92 
73 

93 
73 

92 

73 

86 
74 

88 
72 

69 

71 

83 

70 

90 
73 

63 
72 

68 
74 

90 
72 

91 

71 

69 
71 

88 
68 

69 
68 

63 
70 

75 

70 

60 
69 

80 
70 

83 

70 

84 
70 

88 

60 

87.3 
70.7 

PALACIDS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

93 

71 

92 

74 

92 

74 

93 

74 

93 
75 

91 
74 

92 
81 

93 
76 

94 
75 

94 

76 

91 
75 

93 

75 

91 
74 

84 
74 

68 
72 

90 
74 

90 
80 

91 
79 

92 
75 

91 
76 

91 
73 

90 
72 

69 

73 

79 

71 

85 
72 

67 
73 

62 

74 

88 
72 

89 
76 

76 
55 

89.5 
73.9 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

94 
69 

94 
69 

95 

70 

96 
71 

95 

70 

90 
71 

94 
71 

95 
72 

97 
71 

96 
72 

96 
71 

91 
76 

95 

72 

92 

71 

85 
71 

94 
72 

95 

70 

93 

70 

92 

70 

95 
70 

94 
69 

94 
70 

91 
69 

■91 

70 

85 
69 

66 
72 

87 
72 

67 
69 

91 
72 

91 
59 

92.4 
70.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

92 

72 

90 
75 

97 
73 

93 

77 

90 

75 

90 
75 

93 
76 

95 
76 

93 
75 

95 

77 

93 

75 

92 

75 

90 
74 

68 
71 

69 

74 

93 

74 

95 
61 

92 
61 

92 
79 

91 
79 

92 

74 

90 

70 

91 
73 

65 
71 

83 
7  3 

90 
73 

63 
73 

86 
74 

96 
79 

93 
55 

91.1 
74.3 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 
72 

90 
72 

90 
74 

90 
71 

90 
73 

92 

74 

92 
73 

92 

71 

92 
73 

68 

74 

90 
74 

90 
73 

82 

71 

66 
73 

89 
73 

86 
75 

92 

74 

91 
72 

83 

70 

69 

70 

89 
69 

67 
70 

76 
66 

82 
72 

79 

71 

81 
71 

85 

72 

89 
72 

76 
55 

87.4 
71.4 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

91 

77 

93 
78 

91 
75 

92 

76 

92 

77 

94 
80 

93 

74 

93 
72 

93 
79 

92 

80 

94 

77 

90 
80 

91 
77 

90 
76 

86 

74 

69 
74 

91 
80 

92 

73 

92 

74 

91 
74 

91 

70 

91 
79 

90 
79 

90 
75 

64 

75 

86 
71 

88 
79 

84 
79 

90 
72 

90 
51 

90.5 
75.6 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 
71 

93 
72 

'.I 

95 

74 

90 
73 

93 

74 

94 

73 

95 

74 

96 
74 

95 

74 

66 

74 

91 

73 

93 
71 

87 
72 

69 

70 

91 
72 

90 

74 

93 
72 

94 
71 

93 
70 

94 

70 

93 

70 

90 
70 

77 
70 

85 
72 

69 
71 

82 
69 

90 
69 

91 
54 

90.9 
71.2 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

93 
68 

92 

70 

93 

74 

96 

73 

96 

73 

92 

73 

92 
72 

94 
71 

95 
74 

98 
74 

96 

76 

90 
75 

93 
73 

94 

72 

88 
72 

69 

74 

92 

73 

89 
72 

94 

70 

95 

70 

95 

67 

94 
69 

91 
70 

90 
70 

76 

71 

84 
72 

91 
71 

61 
70 

69 
72 

91 
55 

91.4 
71.2 

VICTORIA  WSO  AP 

•     •     • 

MAX 

Mm 

93 

73 

93 

75 

95 

75 

94 
75 

95 

75 

95 

75 

96 

76 

96 
76 

96 
76 

95 

77 

94 

76 

96 

76 

93 
75 

90 
75 

91 
75 

95 

74 

92 

77 

96 
76 

95 

75 

96 
73 

94 
72 

91 

72 

93 

71 

61 
72 

85 
73 

91 
74 

65 
72 

90 
72 

92 
59 

76 
55 

92.1 
73.6 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

98 
71 

97 
73 

95 

73 

100 
73 

102 
74 

99 
73 

99 

74 

98 

74 

95 

74 

98 

74 

97 
72 

97 
73 

95 
73 

93 
71 

91 
72 

93 
73 

96 
74 

97 
73 

96 

73 

95 
72 

96 
72 

98 
72 

95 
61 

85 
69 

87 
70 

95 

73 

95 
69 

67 
72 

94 
74 

98 
61 

95.4 
71.7 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

93 
66 

96 

72 

98 
72 

97 
70 

99 
71 

98 
70 

97 
72 

95 
73 

98 
72 

97 

70 

96 
66 

95 
69 

93 

70 

94 
69 

97 
70 

97 

96 
69 

96 

73 

96 
69 

97 
77 

96 
68 

67 
66 

86 
67 

88 
73 

96 
69 

95 

70 

90 

70 

95 
69 

96 

71 

86 
53 

94.7 
70.0 

BENAVIOES  NO.  2 

MAX 

Mm 

99 
65 

99 
64 

99 
65 

102 
66 

100 
66 

101 
66 

102 

67 

102 
68 

94 
66 

97 
64 

98 
65 

96 
66 

96 
66 

93 
66 

95 
66 

96 
66 

99 
67 

98 
67 

100 
65 

98 
65 

100 
65 

100 
66 

96 
65 

67 
61 

88 
63 

96 
66 

96 
63 

96 
63 

95 
67 

96 
55 

97.2 
55.0 

CATARINA 

MAX 

Mm 

97 
71 

98 
71 

100 
72 

102 
72 

99 
75 

102 
72 

102 
75 

99 
72 

95 
72 

94 
69 

96 
69 

96 
73 

95 

71 

93 

70 

95 
72 

99 

74 

96 
74 

98 

71 

99 

73 

97 
72 

68 
68 

80 
68 

88 
69 

91 

70 

96 
65 

86 
65 

95 
74 

100 
72 

90 
52 

95.5 

70.6 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

95 

70 

94 
71 

96 
73 

98 
72 

98 
78 

97 
72 

98 
76 

98 
72 

94 
72 

94 
71 

97 
69 

96 

74 

95 
73 

94 
71 

96 
71 

96 
73 

97 
74 

97 
72 

98 

72 

97 

70 

95 

74 

94 
68 

85 
68 

84 
68 

90 
72 

92 

75 

85 
68 

90 
72 

95 

73 

94 
59 

94.3 
71.4 

S*»  B«f«r«oc«  Nolsa  Following  Slstlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER  1972 


Slallon 

Day 

olM 

onth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

i 

COTULLA  TAA  AP 

MAX 

97 

97 

98 

99 

99 

102 

102 

96 

90 

95 

96 

93 

97 

90 

94 

98 

96 

99 

98 

97 

90 

83 

77 

87 

91 

91 

67 

92 

95 

61 

93.6 

MIN 

73 

74 

73 

74 

76 

74 

75 

74 

74 

74 

71 

74 

73 

73 

71 

75 

76 

74 

73 

73 

74 

68 

69 

70 

73 

71 

69 

74 

72 

59 

72.4 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

96 

98 

98 

100 

101 

100 

101 

98 

95 

96 

98 

96 

96 

95 

95 

98 

99 

99 

98 

99 

89 

69 

79 

86 

93 

91 

89 

94 

96 

64 

95.0 

MIN 

73 

7'. 

75 

74 

77 

74 

75 

74 

74 

70 

70 

74 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

67 

68 

69 

71 

70 

68 

75 

71 

62 

72.2 

UILUEY 

MAX 

97 

96 

96 

98 

99 

97 

100 

102 

95 

96 

97 

96 

97 

96 

94 

93 

96 

96 

96 

96 

97 

89 

64 

81 

85 

89 

92 

86 

91 

94 

94.0 

MIN 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

71 

67 

67 

68 

70 

73 

68 

68 

71 

58 

69.6 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

92 

97 

100 

102 

102 

100 

102 

96 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

92 

93 

98 

98 

98 

98 

100 

96 

63 

82 

90 

92 

95 

91 

93 

97 

95.4 

MIN 

6B 

68 

70 

70 

70 

73 

70 

68 

68 

68 

68 

70 

68 

68 

62 

67 

66 

70 

67 

68 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

64 

64 

66 

56 

67.3 

FALCON  DAM 

MAX 

9(1 

97 

100 

102 

102 

101 

102 

103 

98 

95 

94 

99 

100 

98 

98 

100 

102 

103 

101 

100 

102 

100 

68 

90 

66 

96 

97 

92 

94 

95 

97.6 

MIN 

72 

72 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

'' 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

73 

59 

72.0 

FALFURRI4S 

MAX 

99 

99 

100 

101 

99 

96 

100 

99 

98 

100 

100 

98 

96 

94 

94 

95 

98 

97 

96 

91 

98 

94 

94 

89 

95 

95 

94 

95 

69 

87 

96.2 

MIN 

61 

61 

65 

71 

64 

63 

64 

65 

69 

70 

61 

64 

63 

61 

69 

64 

63 

64 

66 

64 

66 

66 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

50 

64.1 

FOWLERTQN 

MAX 

100 

100 

101 

102 

102 

101 

102 

101 

97 

98 

100 

98 

99 

96 

97 

101 

101 

99 

100 

101 

100 

67 

85 

86 

95 

96 

91 

9S 

97 

96 

97.5 

MIN 

6S 

72 

72 

72 

74 

72 

75 

73 

75 

71 

70 

73 

72 

72 

70 

73 

76 

73 

71 

70 

72 

70 

70 

69 

72 

74 

69 

72 

72 

60 

71.5 

FREER 

MAX 

93 

98 

96 

97 

100 

100 

100 

100 

95 

93 

95 

96 

96 

96 

95 

92 

93 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

93 

90 

88 

93 

92 

93 

93 

95.6 

MIN 

69 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

72 

70 

70 

70 

73 

74 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

60 

70.7 

HEBBRDNVILLE 

MAX 

90 

98 

98 

101 

102 

101 

101 

101 

97 

94 

96 

96 

97 

94 

95 

96 

99 

99 

98 

98 

96 

98 

89 

65 

88 

95 

90 

90 

93 

95 

96.0 

MIN 

69 

71 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

69 

69 

68 

69 

70 

72 

62 

70.9 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO,  2 

MAX 

MIN 

PEARSALL 

MAX 

9a 

95 

97 

98 

102 

96 

100 

101 

96 

95 

96 

98 

97 

97 

94 

95 

98 

99 

98 

98 

98 

92 

8S 

80 

96 

90 

93 

88 

92 

96 

95.3 

MIN 

70 

71 

73 

72 

75 

71 

75 

71 

72 

71 

69 

74 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

66 

66 

67 

70 

74 

68 

69 

70 

58 

70.6 

PQTEET 

MAX 

95 

95 

93 

96 

100 

96 

97 

100 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

90 

92 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

87 

81 

79 

92 

93 

87 

91 

94 

93.7 

MIN 

67 

71 

74 

72 

75 

73 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

68 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

69 

69 

68 

70 

73 

68 

69 

72 

58 

71.0 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

TILOEN 

MAX 

99 

98 

97 

99 

100 

99 

100 

100 

95 

95 

97 

99 

98 

96 

95 

96 

100 

99 

99 

96 

96 

99 

89 

82 

87 

94 

93 

66 

93 

95 

95.8 

MIN 

70 

71 

72 

71 

74 

73 

75 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

76 

74 

72 

71 

72 

69 

70 

67 

70 

73 

68 

70 

71 

60 

71.3 

ZAPATA 

MAX 

103 

103 

101 

101 

101 

102 

102 

94 

97 

97 

95 

95 

96 

97 

96 

96 

98 

99 

98 

94 

89 

91 

94 

95 

95 

93 

94 

93 

96.9 

•     •     » 

MIN 

73 

75 

75 

76 

75 

76 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

74 

76 

75 

75 

73 

72 

69 

70 

70 

69 

75 

67 

74 

74 

65 

72.6 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

MAX 

93 

93 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

84 

91 

90 

92 

68 

90 

94 

93 

93 

93 

92 

93 

93 

87 

86 

89 

90 

90 

86 

89 

91 

77 

90.7 

MIN 

71 

T, 

73 

72 

73 

75 

78 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

77 

77 

74 

74 

74 

71 

73 

70 

73 

77 

74 

73 

74 

62 

73.3 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

MC  ALLEN 

MAX 

97 

99 

100 

100 

101 

101 

99 

98 

97 

91 

96 

96 

98 

93 

95 

98 

96 

97 

97 

96 

97 

99 

95 

90 

92 

94 

95 

93 

95 

96 

96.5 

MIN 

72 

71 

74 

73 

73 

73 

74 

76 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

76 

75 

74 

74 

73 

69 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

73.0 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

98 

100 

98 

100 

99 

97 

96 

94 

92 

94 

94 

95 

90 

93 

97 

97 

96 

95 

97 

96 

97 

93 

90 

92 

94 

95 

89 

93 

96 

83 

94.7 

MIN 

7* 

74 

74 

75 

75 

75 

77 

77 

75 

75 

73 

73 

74 

71 

74 

74 

77 

76 

75 

73 

75 

73 

74 

72 

72 

77 

72 

75 

74 

64 

74.0 

MC  COOK 

MAX 

90 

98 

99 

100 

100 

100 

99 

99 

96 

94 

97 

97 

94 

91 

95 

97 

98 

98 

97 

97 

96 

99 

95 

90 

91 

95 

95 

68 

92 

95 

95.8 

MIN 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

69 

70 

72 

70 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

73 

68 

71.2 

MISSION  *  W 

MAX 

Mm 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

92 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

90 

69 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

69 

69 

86 

86 

86 

88 

90 

87 

91 

89.5 

MIN 

72 

73 

77 

76 

76 

77 

77 

80 

76 

76 

73 

75 

75 

74 

73 

76 

77 

79 

60 

77 

76 

74 

74 

75 

73 

76 

73 

76 

77 

72 

75.5 

RAYMDNDVILLE 

MAX 

99 

93 

97 

96 

97 

98 

99 

98 

94 

89 

95 

95 

95 

95 

95 

98 

99 

97 

97 

95 

96 

95 

90 

69 

89 

93 

94 

90 

95 

95 

94.9 

MIN 

69 

69 

74 

73 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

66 

71.9 

SAN  BENITQ 

MAX 

97 

98 

96 

96 

95 

96 

95 

95 

95 

94 

93 

92 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

90 

89 

94 

91 

93 

69 

90 

93 

94.0 

MIN 

74 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

75 

70 

69 

70 

74 

74 

74 

75 

74 

74.4 

WESLACD  2  E 

MAX 

97 

98 

98 

99 

98 

96 

97 

95 

91 

95 

95 

96 

93 

95 

97 

96 

96 

95 

96 

96 

98 

95 

88 

91 

93 

93 

91 

93 

94 

93 

94.9 

MIN 

70 

74 

73 

73 

73 

74 

76 

75 

73 

75 

72 

73 

73 

71 

73 

73 

76 

76 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

70 

77 

73 

73 

74 

71 

73.3 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


_  SEPTE 

M8ER 

TEXAS 
1972 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber 
prec 

of  days  w 
ipitation 

th 

0) 

IE 

(A 

c 

u   « 
t-  (/) 
d)  0 
Q-a. 

(A 

c 

3 

1.0 
<B  . - 

c 

"=  Si 
(i>  a 

0) 
0) 
0 

a 
> 
< 

.2  i 

_0) 
1/) 

a-2 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

0 

1- 

o. 
o 

q 

o> 

6 

o. 

6 

o 
q 

4) 

> 
0 

CM  0 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06   12 

18 

ABILENE  WSO  AP 

18 

4.8 

10.6 

29 

N 

29 

75 

83 

65 

58 

2 

2 

2 

3 

0 

0 

9 

85 

6.5 

AMARILLO  WSO  AP 

20 

5.8 

12.8 

34 

N 

29 

70 

79 

47 

42 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

14 

72 

5.5 

AUSTIN  WSn  AP 

15 

2.8 

7,3 

35 

W 

26 

76 

85 

53 

52 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

S 

62 

6.2 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

U 

6.0 

8.3 

26 

SE 

19 

85 

89 

60 

67 

5 

9 

4 

1 

2 

0 

21 

78 

5.3 

CORPUS  ChRISTI  WSO  AP 

12 

6.5 

9.9 

44 

NW 

21 

89 

93 

63 

70 

2 

3 

4 

4 

0 

2 

15 

69 

5.7 

DALLAS  WSO  AP 

16 

4.9 

10,0 

31 

NW 

29 

74 

86 

60 

55 

1 

3 

7 

1 

0 

0 

12 

54 

6.6 

DEL  RIQ  WSO  AP 

12 

6.7 

9.4 

30  +  + 

1 

21 

71 

85 

60 

49 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

9 

- 

5.7 

EL  PASD  WSO  AP 

13 

0.9 

6.7 

34 

NE 

Dl 

69 

79 

55 

44 

2 

7 

3 

1 

0 

0 

13 

82 

5.1 

FORT  WDRTH  INTL  WSO  AP 

16 

4.0 

8.8 

37++ 

22 

23 

79 

93 

63 

57 

1 

4 

6 

1 

0 

0 

12 

- 

7.0 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

- 

38 

NW 

29 

- 

- 

- 

- 

2 

7 

3 

1 

3 

1 

17 

63 

- 

HOUSTON  INCQNT  AP 

10 

2.6 

5.7 

21++ 

23 

26 

98 

99 

66 

77 

2 

7 

6 

1 

3 

0 

19 

55 

6.8 

LUBBOCK  WSO  AP 

15 

4.3 

9.4 

40  +  + 

18 

07+ 

83 

89 

62 

55 

1 

1 

5 

3 

0 

0 

10 

- 

4.8 

MIDLAND  WSO  AP 

15 

5.4 

10.0 

31++ 

7 

14 

82 

94 

56 

49 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

8 

- 

5.6 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

12 

2.9 

7.5 

33 

NE 

09 

98 

98 

74 

82 

4 

3 

8 

3 

1 

0 

19 

56 

6.3 

SAN  ANGElH  WSO  AP 

18 

4.3 

8.9 

24++ 

2 

29  + 

80 

88 

58 

57 

2 

3 

1 

0 

3 

0 

9 

- 

6.1 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

13 

3.3 

7.6 

29 

N 

29  + 

82 

89 

59 

57 

4 

3 

3 

1 

0 

0 

11 

56 

6.1 

VICTORIA  WSn  AP 

12 

3.9 

7.9 

48  % 

N 

29 

86 

90 

60 

65 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

16 

- 

6.9 

WACn  WSO  aP 

15 

4.6 

9.8 

29++ 

35 

29 

80 

91 

60 

57 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

- 

6.2 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 
%    PEAK  GUST 

17 

5.2 

11.6 

32++ 

36 

29 

81 

91 

57 

56 

0 

4 

3 

2 

0 

0 

9 

- 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SEI'TCMBFR 


I>»y     OJMonlh 


8       9       10     II      12      13      14      IS      18      17     18      19     20      21      22     23     24     25     28      27 


29   30   31 


•   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


HOROS  CREEK  DAM 

*  «    * 
NORTH  CENTRAL 

BARDWELL  0AM 

BELTON  OAH 
BENBROOK  DAM 

DENISON  BAM 

GRAPEVINE  0AM 

LAVDN  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  Dam 

*  «    * 
EAST  TEXAS 

OAINCERFIELO  9  S 
SAM  RAVBURN  DAM 
TOWN  BLUFF  DAM 


MOUNT  LOCKE 


EDWARDS  Plateau   06 
ahistad  Dam 


SAN  ANGELO  DAM 


*    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WSO  AP 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WINS 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


,07  ,01 

3*  16 

BOl  78 

60  91 


137 
89 
71 

.20 
57 
B4 
67 

.29 

51 

.20 
67,1 


.23  .23 

31  43 

9S  95 

76  78 


EVAP  .37  .34: 

WIND  76   62 

MAX  91   93, 

HIN  67'  68, 


.31)  .4<i 

U3  120 

87  92 

68  70 


.27 


.15  .25 

28  109 


.3*  .37 

91  60 

95  103 

76  78 


.25  .25 

56  38 

S3  81 

61  60 

.301  .221 

8|  49 

93  93| 

681  661 


.41i  .35 

68   60 
95   95 

71   70, 


.32i  .39  .301  .39 
71  76  13  69 
92  91  91  92 
70,  69   70,  70 


.31  .39 
83!  23 
95  98 
72   68 


.221  .27 
»|  23 


79 


.26  .33 

76   74' 


.291  .28!  .22;  .33 
37'  281  95!  102 
96  98  93  92 
61   72   68   68 


.29  .33 

73   69 

95'  95 
73   73 


.25  .22 

32!  20 
104  103 
73   73 


.37  .30! 

55  51 

931  95! 

67,!  67' 


52, 


72 


.18;  .30 
20  32 
90  87 
64   62 


.02  .24 
29   29 

79   78 

62,  61 

.30l  .21 
33  47! 
90  90l 
63   63 


,38  ,41  .29 

86   66   57 
95!  98 


73 


,20 

32i  30   27 

94 

72 


,33  .44  .41,  .41  .37  .41  .43 

50!  109!  104!  86  71  82   98 

92|  90'  91,  91  89  89   91 

69   68'  68   65  66  66   68 


.15  .04 

34  31 

81  S3 

57  57 

,05! ,26 

38  211 

88  7;| 

64  63, 


,29  .34 
81  86 
88  89 
6S   67 


EVAP  .36  .221  .22  .101  .201  .20|  .34  ,33  ,31  .26  .32  .28 

WIND,  73   54'  79'  29!  59'  47   87  64,  40  32  43  92 

MAX  96   90   84   89  94   92   98  95   97  94  94  91 

MIN  70|  71   67   67  72   72   72  71   72  71  61  61 


EVAP' 

WIND;  38: 

MAX  97 

HIN  69 


28'  .11  .41 

44  72 

94  97 

69  71 


18  .30  .22 

28  96   34 

92  94   91 

71  7l'  71 


-  .19 

69  90 

9l|  79 

68  69 


67 


.26  .10 
39!  106 
99  86 
70 


.37   .27  .11 

128;  69 

96   91,  89 

72   71  71 


134 
90 
68 

.20 

105 

71 

.23 
162 

.37 

138, 
89'   87  92 


.25  .43 

79  103 


.35  .21 

78   87 

96j  92 
69!  71 


74 

73 

.28 

.23 

51 

31 

91 

88 

69 

70 

.31 

.26 

89 

64 

.31 

. 

145 

103 

91 

88 

73 

72 

92   92 
68   68 


75 

71 

75 

76 

.19 
25 
96 

73 

.30 
14 
91 
72 

.21 
25 

97 
72 

.12 
18 

100 
82 

.18 

.26 

.22 

.15 

94 
73 

73 

96 
72 

72 

.25 

.05 

.22 

.12 

36 

24 

10 

20 

91 

74 

90 

82 

72 

67 

72 

71 

58 

56 

.17 

.23 

0 

21 

8G 

87 

61 
.76 

60 
.25 

.23  .39 
55!  77 
85 
65   67 


.14  .11 
127   36 


16  .05 
103 
80!  72 
63 


09  .23  .31 


66 


.21 
62 

90(  75 
69!  58 

.32  .20 
78   63 


51 


.12  .03  .20  .12 

42  34   41   33 

83  771   711  60 

59  61   54   43 


.40 


.12  .20 

75  112 
81   82 


,11  .16 

44  22 

741  82' 

55  55 


.21 

.27 

.35 

.34 

.42 

. 

.08 

27 

72 

79 

80 

103 

97 

83 

92 

90 

94 

93 

91 

82 

68 

71 

71 

71 

71 

70 

66 

58 

.13 


13 

.40 

.33 

.27 

.?3 

.?5 

.28 

.27 

.22 

.24 

.20! 

.27 

.24 

.58 

.56 

.33 

.24 

43 

71 

79 

39 

28 

28 

98 

91 

36 

48 

"; 

78 

102 

64 

69 

6S' 

110 

88 

95 

94 

98 

96 

93 

94 

94 

94 

92 

92! 

93 

93 

93 

94 

93l 

96 

73 

73 

73 

70 

73   74 

74 

73   72 

73   71 

71 

68 

71 

69 

70' 

66 

See  Releren 

ce  Notes  Following  Slalion 

Index 

-  304 

- 

.22  .15 

60'  40 
78  83 
68   67 


.13;  .191 

49;  63 


.34  .14  .25  .37 

68i   741  119  197 

94!   83   86  85] 

68   68   68  45 


931  60 
89   8 


72 


.30  .04 
91 
78| 
98   98 


.45 

34| 
86 
98 


.38  .38!  .15  .09!  .u  ,19  ,2t  ,14| 

68   72   78;  102  116;  1231  128;  96,   53'  56'  68  55| 

88   8S   85   87   87   90'  7l!  66!  72  86'  89'  er 

72;     68i     67|     67!     67:     64]     S9|     59      63  6S|  69!  66| 


.25  .12 

98  31 

92  84 

67  67 


.90 

207i 
88  89 
70   48 


.29!  ,jo 

941  153 
88  97 
67   52 


.17  .48 

88  106; 

89  86! 
74   93 


,27  .17 
66  46 
91   91 


,27 

.37 

100 

106 

f: 

93 

8.14 
1890 
92.5 
70.1 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER 

1972 

Station 

Day 

Of  Month 

3  ..  P" 

o  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.3S 

98 
72 

.23 

'.3 
97 
72 

.25 

38 

97 
75 

.31 
26 
99 

75 

.05 
44 
95 
76 

.52 

14 
98 
76 

.05 
49 
96 

75 

.34 
61 
95 

75 

.42 

41 
95 
75 

■11 

97 
76 

.46 
39 
96 
76 

.17 
20 
93 
76 

.25 

47 
94 
75 

.25 
66 
95 

74 

.14 
35 

88 
74 

.21 

41 
95 
74 

.29 

46 
97 
76 

.27 
76 
94 
75 

.30 
67 
96 
74 

.25 

65 
95 
73 

.30 
55 

S8 
73 

.02 
43 
95 
78 

.27 
45 
89 
72 

37 
93 
72 

.25 

50 
86 
71 

.41 

54 
92 
74 

95 
93 
71 

.16 
36 
88 
71 

.29 

40 
94 
74 

.40 
130 
95 
60 

7.95B 
1601 
93.8 
73.7 

CANYON  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
NIN 

.33 

31 
97 
70 

.26 
29 
95 
71 

.29 
29 
99 
72 

.26 
25 
98 

7« 

.28 
33 

100 
74 

.15 
32 
92 

74 

.31 
68 
96 
74 

.29 
56 
95 

74 

.25 

27 
98 
74 

.24 
17 
95 

75 

.26 
26 
97 
74 

.27 
52 
96 
74 

.26 

45 
95 
74 

.23 

44 
96 
72 

.18 
32 
91 
72 

.27 
39 
96 
72 

.13 
64 
91 
74 

.38 
89 
94 
72 

.35 
64 
95 
74 

.27 
66 
95 
72 

.25 
52 
94 

71 

.23 

59 
86 
67 

.20 
31 
83 
65 

.17 
21 
80 
65 

.18 
40 
85 
69 

.21 
59 
92 
72 

.24 

44 
90 
70 

.21 
58 
89 
70 

.26 

77 
92 

71 

93 
92 
60 

7.46 
1402 
93.1 
71.4 

SOMERVtlLE  DAM 

EVAP 

.21 

.32 

.26 

.23 

.26 

.11 

.25 

.27 

.33 

.27 

.18 

.27 

.25 

.24 

.25 

.11 

.25 

.21 

.28 

.31 

.24 

.22 

.24 

.10 

.09 

.10 

.06 

.08 

.24 

.42 

6.65 

•    •    « 
UPPER  COAST        08 

POINT  CDHFORT 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.29 

71 
98 

71 

.23 

70 
98 
73 

.28 

75 
100 
73 

.28 

ao 

103 
75 

.37 
98 
93 

75 

.23 

46 

92 
76 

.40 

176 
100 
75 

.40 
175 
101 
75 

.40 
90 
96 
75 

.23 

90 
100 
76 

.35 

80 
97 
74 

.30 
120 
96 

74 

.25 

100 
94 
74 

.04 
73 
92 
73 

.16 
62 

94 
73 

.28 

81 
98 
75 

.34 

164 
95 
77 

.33 

150 
97 
75 

.30 
120 
98 
75 

.40 
120 
97 
75 

.32 

98 
100 
73 

.16 

72 
95 
72 

.23 

81 
94 
71 

.11 
80 
86 
71 

125 
82 
72 

.18 
122 
90 
75 

.20 

74 
85 
72 

.13 

73 
95 
72 

.23 

116 
98 
75 

200 
93 
57 

7.97B 
3082 
95.3 
73.3 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
39 

94 
71 

.17 
«2 
93 
72 

.21 
32 
9ii 
75 

.19 
29 
96 

74 

.31 
31 

100 
77 

.22 

39 
95 
76 

.12 
34 
90 
75 

.20 
33 
94 

75 

.14 
24 
93 
75 

.23 
26 
99 

74 

.17 
36 
96 
76 

.09 
43 
86 
75 

.18 
46 
92 

74 

.23 

48 
95 
74 

.04 
23 
82 
74 

.14 
21 
90 
73 

.17 
31 
94 
74 

.09 
32 
90 
74 

.20 
33 
94 
74 

.28 

39 
96 

74 

.27 
39 

98 
72 

.22 

27 
94 
71 

.14 
25 
90 
73 

.17 
30 
90 
72 

.09 
36 
78 
73 

.08 
38 
85 
73 

.11 
44 
88 
74 

.02 
23 
83 
71 

.12 
25 

93 
71 

.28 
100 
93 
59 

5.14 
1066 
91.6 
73.2 

*   •   * 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.30 
18 

103 
7* 

.30 
23 

100 
75 

.29 

21 

100 
75 

.20 
16 

103 
76 

.42 

15 
105 
76 

.27 
29 

103 
76 

.35 

32 

103 
75 

.34 
34 

104 
76 

.26 

13 
99 
75 

.21 

11 
95 

72 

.19 

13 
97 
76 

.26 

20 
107 
75 

.26 

18 
98 
77 

.23 

18 
99 
76 

.20 
22 
97 
74 

.32 
9 

101 
69 

.28 
18 

103 
76 

.27 
24 

103 
77 

.28 

23 
103 
76 

.29 

27 
103 
75 

.28 
29 

103 
75 

.25 

34 
92 
72 

.05 

12 
92 

71 

12 
83 
71 

.02 
5 

93 

71 

.17 
11 

100 
76 

.18 

19 
101 
73 

.06 

16 
95 
72 

.33 

16 

100 
76 

.26 

55 

102 
62 

7.37B 

613 
99.6 
74.0 

«    •    * 
LOWER  VALLEY       10 

MC  COOK 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.36 
35 

100 
70 

.33 
«6 
97 
69 

.39 
72 

100 
72 

.41 
55 

101 
72 

.41 
61 

102 
71 

.38 
57 

101 
72 

.44 
105 
96 
71 

.48 
95 
95 

72 

.21 
41 
98 
75 

.31 
64 
97 
73 

.30 
58 

98 
72 

.26 
27 
97 

70 

.28 
30 
98 
72 

.23 
51 
9S 

73 

.31 
51 

100 
70 

.37 
75 
99 
73 

.35 

101 
99 
72 

.07 
99 
95 
73 

.40 
74 
96 
73 

.31 
69 
99 
74 

.46 
70 
99 
73 

.33 
53 

100 
71 

.27 
29 

97 
71 

.24 
39 
91 
71 

.24 
31 
98 
72 

1? 
98 
70 

.42 
108 
97 
72 

.22 

50 
101 
71 

.29 

60 
99 
73 

.36 
84 
97 
69 

9.72 
1867 
98.0 
71.7 

WESLACO  2  E 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.31 

9* 
70 

.36 

60 
100 
76 

.28 

S« 
99 
75 

.26 
49 

102 
75 

.32 

61 

101 

77 

.40 
68 
99 
76 

.34 

72 
98 
76 

.28 
55 

97 
77 

.24 

50 
98 
77 

•It 
98 

76 

.20 
23 

95 
75 

.22 

30 
95 
76 

.22 

43 
95 
75 

.25 

28 

100 
75 

.31 
48 

101 
76 

.32 

56 
98 
75 

.24 
76 
97 
76 

.41 
67 
98 
76 

.29 

46 
99 
76 

.33 
52 
96 
76 

.30 
57 

101 
75 

.22 

43 
98 

75 

.18 
29 
95 

75 

.24 
39 
95 

76 

.31 
54 
97 
73 

.26 

69 

97 
77 

.25 

50 
96 
76 

.18 
33 

96 

76 

.24 
57 
99 
76 

.29 

57 
99 

74 

8.39 
1522 
97.8 
75.5 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

« 

Station 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  INI 

bUSHLANO  1  WSW 

2 

81f 

67 

60 

60 

63 

66 

66 

66 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

68 

65 

64 

64 

64 

67 

67 

62 

56 

60 

60 

64 

62 

60 

65 

60 

56 

63.7 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

_ 

, 

, 

76 

76 

78 

82 

82 

81 

80 

81 

82 

S3 

80 

82 

8i 

93 

62 

90 

82 

73 

76 

74 

79 

79 

79 

80 

82 

79 

77 

79.7 

MU 

- 

- 

- 

57 

7( 

7d 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

66 

71 

70 

71 

70 

70 

63 

59 

60 

64 

67 

65 

65 

68 

6b 

63 

67.9 

8 

MAX 

73 

74 

7^ 

77 

78 

76 

78 

77 

78 

79 

77 

78 

79 

90 

90 

78 

79 

76 

71 

72 

75 

75 

75 

77 

78 

77 

73 

76.5 

MIS 

- 

- 

• 

68 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

67 

63 

64 

66 

69 

68 

68 

70 

71 

66 

70.3 

WESL'CO  2  E 

2 

MAX 

116 

121 

117 

122 

122 

116 

118 

110 

117 

119 

112 

113 

108 

115 

lie 

115 

113 

109 

114 

112 

119 

114 

100 

100 

98 

100 

97 

98 

104 

94 

111.0 

HU 

79 

82 

82 

ei 

63 

83 

63 

83 

61 

63 

62 

80 

ei 

76 

78 

78 

31 

92 

60 

81 

61 

61 

76 

76 

75 

78 

78 

77 

7/ 

77 

79.9 

4 

MAX 

102 

104 

101 

104 

106 

104 

104 

101 

104 

104 

98 

101 

99 

103 

104 

104 

103 

101 

102 

102 

104 

99 

94 

92 

91 

95 

91 

93 

97 

90 

IPO.O 

MU 

S6 

S6 

8t 

s; 

87 

66 

67 

67 

66 

97 

S« 

84 

85 

81 

63 

94 

85 

16 

84 

85 

95 

86 

81 

61 

77 

80 

60 

79 

79 

79 

83.8 

e 

MAX 

99 

99 

97 

100 

ICl 

IOC 

lOO 

96 

98 

99 

95 

96 

94 

96 

98 

98 

96 

96 

98 

97 

96 

94 

91 

69 

89 

91 

87 

90 

92 

85 

95.4 

nit 

87 

87 

eT| 

66 

8! 

iO    1 

69 

WSW 

89 

69 

ef 

8^ 

87 

65 

66 

6^ 

94 

85 

86 

87 

96 

67 

87 
L  Gf 

86 

OUP 

83 

63 

60 

TIn^ 

82 

62 

61 
RAS  = 

61 

sor 

80 

85<3 

BUSHL*^ 

. 

SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAl 

SO 

VEGET/ 

1   SHORT  C 

), 

MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE 

OF 

PEf 

(CENT  TO 

THE 

SOUTH-SC 

UTHE 

AST 

2-INCH  READING  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWE 

R  OF 

PTH 

READINGS 

FPr 

M  THER- 

MCCOUPLES. 

LUBBOC* 

.  9  t 

J 

1  TYPE  SOIL.  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TC 
BE5TELL2EICHEN  82TTT  SOIL  THERMOMETER. 

THE 

NOF 

THEAST. 

RE/ 

DINGS  Ff 

OM  / 

WES 

LACC 

)  2  £ 

! 

SOU 

WU 

LACY 

Flh 

E  Sf 

NOY 

LOAN 

,  Bt 

RE. 

LEV 

EL  C 

ROUN 

D. 

TYPE 

OF 

SOIL 

THE 

RMON 

ETEP 

S  BE 

LFOP 

T 

DISTANCE  10-FEET  THERMOGRAPHS. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-   305    - 


STATION  INDEX 


n 

« 

n 

U 

OBSERVATION 

d 

z 

r 

s 

TIME  AND 

z 

0 

0 

r 

3 

P 

p 

TABLES 

STATION 

a 

p 

COUNTY 

< 

L 

3 

< 

OBSERVER 

i. 

° 

i 

5 

2 

i 

•i 

a. 

i 

i! 

ABERNtTHY 

0011 

01 

HALE 

>i 

90 

101  90 

3399 

8A 

H.  0.  HOOO 

ABILENE  MSO  A*                    R 

0016 

02 

TAYLOR 

32 

I' 

178* 

MID 

HID 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ACHERlV  1  HSh 

OOIA 

MARTIN 

32 

31 

2670 

7A 

WARREN  lANT 

AOftMSVlLLi 

0090 

LAMPASAS 

11 

1071 

7A 

c 

BEN  L.  LONG 

AlBANV 

0120 

03 

SHACKELFORD 

32 

1*38 

7A 

7A 

JOHN  0.  WILLETT,  JR, 

AlEOQ  *  SI 

0W« 

03 

PARKER 

19 

12 

J9 

790 

71 

CHESTER  HILEV 

ALICE 

QUA 

09 

JIM  WELLS 

5 

27 

201 

BA 

e* 

GILBERT  H.  CORDON 

ALPINE 

OITA 

09  BREHSTER 

30 

21 

103  *0 

**80 

TA 

n 

TA 

t 

WAYNE  HALE 

ALPINE  10  SM 

01T9 

09'  BREWSTER 

9 

30 

103  *7 

9030 

c 

JAY  ATKINS 

ALTO  9  SW 

0190 

0*  CHEROKEE     1  7 

31 

36 

ISO 

7A 

MRS.  MAYflELL  KELLUM 

ALVIN 

020a'  Oa'  BRAZORIA     1  5 

29 

29 

9* 

BA 

8A 

CITY  OP  ALVIN 

AlVOKO  *  Hi 

0206 

031  WISE          19 

11 

23 

1039 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

ANADlLLa  WSO  AP        R 

0211 

01.  POTTER         2 

39 

1* 

101  *2 

9607 

HtO 

MIO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4MISTAD  0AM 

0225 

06  VAL  VERDE     '  11 

29 

28 

101  02 

1197 

8A 

8A 

SA 

INT  BOUNDRY  *  HTR  COMM 

ANAHUAC  TBCD 

0233 

08,  CHAMBERS        9 

2* 

8A 

BA 

ANAHUAC  TBCD 

AMQFRSQN 

QlkA 

0*  GRIMES       1  I 

29 

390 

9P 

9P 

WILLIAM  J,  6ARGER 

ANOICE  1  KNt. 

0246'  031  WILLIAMSON       1 

30 

1026 

7A 

LAWRENCE  I.  DUNLOP 

ANOREMS 

02t>e.  01.  ANOREhS       [  3 

32 

19 

102  3Z 

3172 

6P 

6P 

c 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANClETDN  I    W 

025T  oel  8RAI0BIA       J 
02621  03:  COLLIN       j  IS 

29 
33 

21 

27 
67A 

BA 

BA 

7A 

CITY  OF  4NCLET0N 
JESSE  T.  VANOAGHIFF 

ANSON 

02681  02;  JONES 

I 

32 

*9 

1700 

9P 

9P 

e.  H,  RICE 

ANTELOPC 

OJTll  03 

JACK 

19 

33 

26 

1077 

7A 

HACK  H.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302,  07 

ARANSAS 

5 

27 

59 

IB 

6P 

INACTIVE  7/31/71 

ARANSAS  Ml  REPUCE 

0309 

07 

ARANSAS 

9 

2B 

16 

19 

9P 

9P 

U  S  HILOLIFE  REFUGE 

ARCHER  CITr 

0313 

03 

ARCHER 

iO 

33 

39 

1060 

6P 

6P 

GORDON  ELMORE 

ARLINCTHN 

0S37 

03 

TARRANT 

19 

32 

630 

7A 

CHARLES  T,  HAHKES 

ARMSTROKC 

03W 

09 

KENEOV 

5 

16 

96 

29 

6P 

6P 

HAIEL  W.  PELHAM 

ASPERHONT  i    SSH 

039A 

02 

STONEWALL 

33 

06 

100  I* 

1790 

TA 

7A 

C.  G.  VIERTEL 

ATHENS  )  SSe 

OkO* 

HENDERSON 

19 

32 

10 

*59 

7P 

7P 

DR.  OWIOHT  A.  JONES 

ATLANTA  »  MSri 

O'lOS^  0*1  CASS 

10 

33 

06 

306 

7A 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  WSC  iP          R 

0*28]  OTi  TRAVIS        i   3 

3D 

18 

997 

MID 

MID 

7A 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AVALQN 
SAIAO 

CfcOi  03  EltIS        j  19 
0*79  03,  CALLAHAN        1 

32 
32 

12 
2* 

93J 

1760 

7i 

HERSCMSL  H.  SHITH 
B.  C.  CHRISHAN 

BAKERSFIELO 

0*82  OSl  PECOS          9 

3D 

102  18 

2930 

9A 

9A 

CLYDE  GRAVES 

BALLINCER  I  SM 

0*93'  PZ'  RUNNELS      '  3|  31 

1979 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BALHQRHEA 

0*981  09]  REEVES       I  9|  30 

59 

103  *5 

3220 

BA 

BA 

SOIL  CONSERVATION  SERV. 

BANKERSNITH 

0S09i  06|  KENDALL       1   3 

30 

08 

17*0 

; 

ELROV  SCHNELLE 

baromell  r>AM 

09I8I  031  Ellis      '  i 

*61 

8A 

a* 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATEMAN  RANCH 

0996  02:  KING          1  10 

39 

IBIO 

fM 

c 

FRED  ALL8RIGHT*  JR. 

BATESVULE 

0960!  09|  ZAVALA 

8 

57 

79* 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  WATERHORKS 

0S6«;  08,  MATAGORDA 

3 

99 

*6 

8A 

8A 

; 

CHARLES  SLATER 

BAYTOHN 

09B6 

OBI  HARRIS 

I* 

26 

9P 

9P 

INACTIVE  */l*/72 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

06U 

08  JEFFERSON 

7 

20 

7A 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

0639 

0*  GRIMES 

15 

339 

B* 

HOWELL  STUCKEY 

BEEVlLlE  5  NE 

0639 

07|  BEE 

5 

27 

29S 

BA 

BA 

c 

TEXAS  ACRl  EXP  STATION 

6ELT0N  DAM 

0665 

03|  BELL 

1 

06 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6EN4V1DES 

0689;  09!  DUVAL 

36 

380 

c 

RUBERTA  R.  &AIAN 

BENAVIDES  NO.  2 

0690'  09i  DUVAL 

5 

36 

373 

SA 

TRIUNFO  P  TORRES 

BENBRDUK  DAM 

0691 

031  TARRANT 

15 

39 

770 

8A 

PRO  ENG.BENBROOK  PROJ  0 

BENJAMIN  *  SSE 

070* 

02;  KNOX 

32 

1*03 

7A 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  ENE 

0738 

06 

BURNET         I 

*5 

1139 

7A 

HIISON  KLOSE 

BIG  LAKE 

0776 

06 

REAGAN 

12 

101  28 

26B0 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

REAGAN 

12 

lOl  28 

2690 

BA 

BA 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078* 

01 

HOWARD 

16 

101  29 

2*80 

; 

U  S  D  A  PIC  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

0786 

HOWARD 

15 

101  27 

2500 

BA 

BA 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

07B7 

DIMMIT 

8 

35 

510 

8A 

HERBERT  T.  STANFIELO 

BLANCO 

0832 

06 

BLANCO 

06 

1390 

7A 

7A 

ROY  H  BYARS 

BLEWETT  9  NW 

0652 

06 

UVALDE 

1* 

100  06 

970 

BA 

HRS  LLOYD  KIRKPATftICK 

BLQVS  CAMPGROUND 

0861 

0! 

JEFF  DAVIS 

32 

10*  08 

5760 

BA 

GEORGE  P.  KNICHT 

BLUE 

0S66 

07 

LEE 

23 

*69 

7A 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

06 

KENOALL 

13 

*7 

1*22 

7A 

7A 

EDGAR  SCHHARZf  JR. 

BON  MlER 

0917 

0* 

NEWTON 

12 

87 

TA 

ORHAL  K  FRANKS 

aONHAH 

0923 

03 

FANNIN 

10 

36 

366 

6P 

7A 

P.  M.  CANTHELL 

BONITA 

0926 

03 

MONTAGUE 

10 

978 

: 

R.  D.  TOMPKINS 

BOOKER 

09**1  01 

LIPSCOMB 

28 

2760 

7A 

EDGAR  H  COOK 

BOQUlLLAS  RANGER  STA 

0990 

05 

BREWSTER 

11 

U 

102  58 

1880 

8A 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

60RCER  3  H 

0958 

01 

HUTCHINSON 

39 

101  27 

31*0 

6P 

6P 

ARTHUR  H.  MORGAN 

BOmIE 

098* 

03 

MONTAGUE 

I! 

34 

1115 

6P 

7A 

ORAN  C.  STQVALL 

BOxElOER 

0991 

RED  RIVER 

29 

350 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYD 

0996 

03 

HISE 

I! 

09 

705 

7A 

TA 

JOE  BOB  UNCER 

BRACKETTVlLLE 

1007 

06 

KINNEY 

11 

19 

100  2* 

1120 

8A 

8A 

FRANK  D.  SANCHEZ 

BRADY 

1017 

06 

MCCULLOCH 

07 

1768 

DON  FRBEHAN 

BRAVO 

1033 

01 

HARTLEY 

39 

103  00 

*160 

6P 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAIDS 

1039 

03 

PALO  PINTO 

812 

HRS,  LORENE  B,  FORD 

BRECKENRIDCE 

10*2 

03 

STEPHENS 

*6 

1L89 

MID 

MID 

ECTOR  B.  FIELDS 

BREHONO 

10*9 

ROBERTSON 

10 

»7D 

HRS  MARIE  E  KOTCH 

BRENHAM 

10*8 

07 

WASHINGTON 

09 

353 

7A 

W.  G.  STEIN 

BRICE 

1057 

02 

HALL 

10 

*3 

100  9* 

22*0 

CHARLES  V.  MURFF 

SRIOGEPORT 

1063 

03 

WISE 

15 

13 

819 

7A 

7A 

HRS.  BETTY  HEMBREE 

BRICCS 

1060 

06 

BURNET 

93 

1090 

CARL  A.  STEWART 

BRITTON 

1081 

03 

TARRANT 

15 

33 

>6. 

MILTON  R  CILREATH 

BRONSON 

109* 

SABINE 

21 

323 

7A 

LESTER  E.  SISK 

BROUNPIELD  NO  2 

1128 

01 

TERRY 

11 

102  16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS  SIMHONOS 

BROHNSVUt-E  MSO  AP     R 

1136 

10 

CAMERON 

9* 

19 

HID 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BROHNWOOO 

1138 

03 

BROHN 

*3 

1*39 

8A 

RADIO  STATION  K8WD 

BUFFALO 

1188 

LEON 

28 

360 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

aULER  •>  NMm 

1203 

01 

OCHILTREE 

11 

100  90 

2970 

7A 

aULVERDE 

1215 

07 

COMAL 

12 

*9 

UOO 

SA 

LAURA  0,  HOOO 

BUNKER  HILL  S  N 

122* 

01'  OALLAM 

12 

102  92 

*370 

6P 

ROBERT  L.  LAM8ERCER 

BURKETT 

1239 

02|  COLEMAN 

15*9 

7A 

MRS  NINA  HALKER 

BURLESON  ;  ssw 

12*5 

03'i  JOHNSON 

1! 

31 

742 

74 

W.  RUSSELL  LACE 

BURlINCTQh  3  wSh 

12*8 

03 

00 

*06 

7A 

MRS.  ANNIE  C.  KLEIN 

BURNET 

1250 

06 

BURNET 

1320 

*P 

*P 

CITY  OF  BURNET 

BUSHlanD  1  HSH 

1267 

POTTER 

11 

102  09 

3819 

G 

USOA.  ARS 

CALDWELL 

131* 

07 

BURLESON 

32 

*07 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CAMERON 

i3<.e 

03 

MILAM 

91 

390 

6P 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1398 

06 

REAL 

*0 

1*70 

6P 

6P 

HALTER  C,  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

1*12 

01 

HEHPHILL 

59 

100  22 

2339 

9P 

WILSON  CRAWFORD 

CANDELARIA 

1*16 

05 

PRESIDIO 

11 

09 

10*  *1 

2879 

7P 

7P 

MtSS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1*25 

0* 

VAN  lANDT 

12 

33 

50* 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  CAM 

1*29 

07 

COMAL 

92 

1000 

8A 

8A 

RA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

1*30 

01 

RANDALL 

IC 

99 

101  99 

3577 

*P 

*P 

JANES  N.  ALEXANDER 

CANYON  0AM  NO  I 

1*31 

COMAL 

91 

960 

GEORGE  CIMERHAMZEL 

CANYON  Okf    NO  2 

1*32 

07 

COHAL 

50 

10*0 

RUDOLPH  POGCENPQHL 

CANYON  DAM  NO  3 

1*33 

07 

CO«AL 

97 

1260 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYQN  HAM  NO  *> 

1*3* 

07 

COHAL 

99 

1093 

MRS.  E.  A.  PALM 

CANYON  0AM  NO  i 

1*35 

COMAL 

95 

1002 

KENNETH  U  WUNOERLICM 

CANYON  OiM  NO  6 

1*36 

07 

CDMAL 

57 

1137 

herhan  luehlfing 

CANYON  IjAH  no  7 

1*38 

COHAL 

95 

978 

NELOA  M,  HALM 

CARHIIO  SPRINGS 

1*06 

09)  DIMMIT 

31 

600 

7A 

7A 

INACTIVE  6/30/72 

CARROLLTON 

1*90 

03{  DALLAS 

19 

97 

520 

7A 

DAN  HOSLEV 

CARTA  VALLEY 

06l  EDHAROS 

100  *0 

1898 

9P 

9P 

AUDREY  W  VARGA 

CARTHAGE 

HOO 

0*'  PANOLA        ,  12 

10 

317 

6P 

«P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCK  3  S 
CASTELL 

1911 
1521 

06 
06 

STERLING 

LLANO 

3 

38 

*2 

101  02 

2190 
1209 

7A 

CLINTON  HODGES 
WILLARO  E.  OALCHAU 

CATARINA 

1528 

DIMMITT 

s:  28 

21 

55* 

MARGUERITE  BURNS 

CELINA 

1973 

COLLIN 

33 

19 

688 

7A 

SAMUEL  H.  KERR 

CENTER 

1578 

0* 

SHELBY 

12 

31 

329 

7A 

7A 

JAMES  w.  FORBES 

CENTER  CITY 

1980 

03 

HILLS 

31 

28 

1370 

7A 

OARREL  HEAD 

CENTERVILCE 

1596 

0* 

LEON 

I! 

31 

16 

330 

SA 

BA 

J.  E.  DICKET 

CHALK  NHUNTAIN 

1625 

03 

ERATH 

l!  32 

09 

1189 

7A 

HRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNINC 

HARTLEY 

2|  35 

102  20 

3B00 

G.  E.  CARCILL 

CNANNIN';  NO.  2 

16*9  01 

HARTLEY 

2  35 

*1 

3790 

BA 

SA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPHAN  RANCH 

1651  07 

NUECES 

9  27 

39 

IS 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNH 

1663  09 

ATASCOSA     .  ei  28 

56 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIOE 

1671  07 

GONZALES       *  29 

16 

290 

EARL  L.  FREEMAN 

CMILSRESS  3  HSH 

16961  02 

CHILDRESS      10  3* 

25 

100  15 

19*0 

HRS  LELAND  M  ROTHWELL 

CMIlDRESS  FAA  AP 

1698,  02 

CHILDRESS    '  lol  3* 

26 

100  17 

1951 

MIO 

HID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701  02 

HARDEMAN     ;  lOi  3* 

15 

1*00 

6P 

ARTHUR  e,  HERCHHAN 

CMISOS  BASIN 

1715  09 

BREWSTER       U  29 

16 

103  18 

9300 

8A 

BA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOLO  CHEEK 

I74lj  07  KARNES        1  13  29 

01 

302 

TA 

ICNATZ  L.  MUTZ,  JR. 

CLARENDON 

1761  02:  DONLEY        10  3* 

56 

100  93 

2700 

7A 

TQHMIE  C.  SAVE 

CLARKSVlLLE  2  NE 

1772;  0*  RED  RIVER    !  10  33 

38 

**9 

7A 

BILLY  R,  NINES 

CLARKSVILLE  1  H 

17731  0*  RED  RIVER    ;  10,'  33 

37 

*26 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLAUDE 

17781  01  ARMSTRONG      iO,  35 

07 

3390 

7A 

L.e.  TIMS 

CLEBURNE 

1800  03'  JOHNSON        I  32 

20 

783 

6P 

6P 

OLIN  T,  SHVTH,  JR. 

CLEVELAND 

I8I0I  08.  LIBERTY        ;<.!  30 

22 

196 

7A 

CHESTER  V.  ELLlSDR 

CLIFTON  10  E 

1B23:  03:  BOSQUE         1,  31 

669 

E.F.  THIEtE 

CLODINE 

18331  OB:  FORT  BEND    :   1*  29 

*2 

87 

FRANK  H.  HATKINS 

COLDSPRINC  S  SSh 

SAN  JACINTO 

U 

30 

32 

35* 

7A 

'* 

LEROY  S.  OABHEY 

n 

^ 

n 

U 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

^ 

^ 

TIME  AND 

z 

2 

0 

r 

1 

P 

P 

TABLES 

STATION 

M 

a 

COUNTY 

< 

L 

0 

< 

OBSERVER 

is 

^ 

° 

1 

3 

2 

i 

A 

ei 

1 

COLOWATER 

H7* 

01 

OAILAH 

36 

27 

102  39 

4100 

^ 

A  R  CLEHCNTS 

COLE HAN 

1673 

COLEMAN 

31 

90 

99  26 

1711 

7A 

HNS  HEL6A  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

m« 

BRAZOS 

30 

J5 

96  21 

314 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

MITCHELL 

32 

23 

100  92 

2060 

9P 

9P 

BUFORD  M  RICH  jR 

COLUMBUS 

nil 

COLORADO 

96  ii 

199 

8A 

84 

EHHIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

ni» 

03 

COHANCHE 

31 

5* 

U   39 

13*9 

74 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

i9ai 

03 

HUNT 

33 

16 

99  9* 

990 

HERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

H37 

HUSK 

31 

55 

9*  39 

939 

JAMES  G.  TAYLOR 

CONLEN 

n»6 

01 

DALLAM 

36 

1* 

102  i* 

3620 

74 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

"" 

0* 

MONTCDHERY 

30 

19 

93  27 

2*9 

7A 

7* 

C.W,  FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

33 

22 

99  42 

499 

7A 

ODIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

06 

STERLING 

31 

3* 

101  19 

2970 

7A 

7* 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

19B* 

CORYELL 

Jl 

07 

97  9* 

1070 

8A 

JOHN  W  CARLTON 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2012 

05 

HUDSPETH 

31 

47 

103  28 

**B0 

6P 

6P 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

201* 

NUECES 

27 

97  2* 

HID 

MID 

CHAMBER  Of  COMMERCE 

CORPUS  CHRIST!  WSO  AP  R 

2019 

07 

NUECES 

27 

46 

97  30 

*l 

HID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  CDRSKANA 

2019 

NAVARRO 

32 

05 

96  28 

*29 

7A 

74 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

202*  03 

CORYELL 

31 

33 

97  37 

973 

ERVIN  C.  HUEllER 

cottonhooo 

20*0 

06 

GILLESPIE 

30 

10 

99  06 

2290 

7A 

EOGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

20*8 

09 

LA  SALLE 

IB 

26 

99  19 

*31 

7A 

HRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AP 
CRANOALL 

2050 

2060 

09 
03 

LA  SALLE 
KAUFMAN 

32 

27 
38 

99  13 
96  28 

*59 
*1B 

HID 

MID 
74 

U  S  FED  AVrATIDN  AGENCY 
MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

05 

CRANE 

31 

23 

102  20 

2630 

84 

J.C,  NEHLAND 

CRANFILLS  GAP 

2066 

03 

BOSOUE 

31 

97  90 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHlLLIPJ 

CRESSON 

2096 

03 

HOOD 

32 

32 

97  97 

10*7 

64 

HRS,  QRA  YOKK 

CRIDER  RANCH 

210* 

REAL 

30 

04 

99  ** 

2320 

9P 

HRS,  VELMA  CRIOER 

CROCKETT 

2U* 

HOUSTON 

31 

18 

99  27 

3*7 

7A 

74 

J4HES  H,  GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

0] 

CROSBY 

33 

101  1* 

3021 

74 

CITY  OF  CROSBYTOM 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

CALLAHAN 

32 

07 

99  10 

1738 

74 

P.  C,  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131,  03 

CALLAHAN 

32 

10 

99  08 

1809 

CHESTER  CLOVER 

crohell 

21*2 

02 

FOARD 

13 

59 

99  *3 

1*91 

74 

ROT  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

28 

99  90 

581 

74 

JOHN  B.  HOlOSWORTH 

CUERD  3  E 

2173 

07 

OEWITT 

29 

09 

97  19 

19* 

9P 

74 

RADIO  STATION  KCFh 

CYPRESS  I  SW 

2206 

08 

HARRIS 

29 

38 

95  *3 

190 

74 

JOHNNIE  H.  DDlEN 

DACUS 

2218 

0* 

MONTGOMERY 

1' 

3D 

26 

99  *7 

216 

74 

PAUL  WEST 

DAINGERFIElD  9  s 

2229 

0* 

MORRIS 

'? 

32 

99 

300 

5P 

9P 

IP 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AP 

22*0 

HARTLEY 

36 

01 

102  33 

3989 

MIO 

HIO 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO  AP          a 

22** 

DALLAS 

13 

32 

51 

96  91 

*81 

MIO 

MID 

:  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

DANEVANC  a  SE 

2266 

oa'  WHARTON 

29 

03 

96  11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H,  ALLENSON 

DARROUIETT 

2282 

oil  LIPSCOMB 

36 

26 

100  19 

2940 

74 

M.  M.  ALTMILLER 

DAVILLA 

2299 

03 

MILAM 

30 

^7 

97  16 

520 

74 

ETOILE  H,  MOORE 

DECATUR  2  SSH 

2338 

03 

WISE 

33 

12 

97  36 

921 

84 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

23S2 

BOWIE 

33 

30 

9*  96 

400 

74 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO  AP 

2360 

0< 

VAL  VERDE 

29 

22 

100  99 

10Z6 

MIO 

HtO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENISON  DAM 

239* 

03 

GRAYSON 

33 

96  3* 

613 

BA 

BA 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

03 

DENTON 

13 

33 

12 

97  06 

630 

5P 

9P 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2*1! 

03 

10 

33 

31 

99  19 

420 

JACKSON  B.  NIXON 

DEWFVVIllE  9  S 

2*36|  0* 

ORANGE 

30 

93  ** 

16 

7A 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

j  DIALVILLE  2  W 
1  DICKENS 

2*** 

2**8 

02 

CHEROKEE 
DICKENS 

31 

33 

32 

37 

99  16 
100  90 

620 
2590 

5P 

9P 

JOHN  W.  THOHASON 
SAM  L.  PORTER 

DILLEY 

2*58 

09 

FRIO 

2B 

*0 

99  10 

569 

7A 

7* 

74 

KATHRVN  S.  OEWOOOY 

DIME  BOX 

2*62 

0; 

LEE 

30 

21 

96  *9 

330 

7A 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  6  E 

2*63 

CASTRO 

3* 

33 

102  13 

3610 

7* 

EDWIN  R4HEV 

DIMMITT 

2*6* 

01 

CASTRO 

3* 

33 

102  19 

3659 

7A 

74 

HOUARO  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

2527 

MCCULLOCH 

31 

29 

99  3* 

1**7 

TA 

MRS,  lELA  F.  SROHN 

DRYDEN 

2990 

05 

TERRELL 

30 

03 

102  07 

22O0 

9A 

94 

W,  £.  TEN  EYCK 

DRYER  I  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29 

23 

97  16 

302 

tf 

JOHN  f,    HENKHAUS 

DUBLIN 

2596 

ERATH 

32 

96  20 

1502 

84 

MRS.  ARRA  L.  nelson 

DUMAS 

2617 

01 

HOORE 

35 

52 

101  98 

3655 

7A 

74 

RADIO  STATION  KDOD 

DUHONT 

2621 

02 

KING 

33 

*6 

100  31 

2010 

84 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER 

3D 

*8 

100  10 

2120 

TA 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  LAKE 

2633 
2679 

o'- 

ARCHER 
COLORADO 

33 

29 

*9 
35 

98  96 

96  20 

1051 
17* 

TA 

JAMES  W,  CLUBS 
C.  E.  DOWDY 

EAliLE  MTN  LAKE  0AM 

26781  03 

TARRANT 

32 

53 

97  2B 

679 

BA 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 
EASTLAND 

26791  09j  MAVERICK 
2719.  03i  EASTLAND 

32 

2* 

100  29 
98  *9 

619 

1*90 

7A 
7A 

7* 
TA 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

f,     JAMES  OABNEY 

EDEN  I 

27*1  06 

CONCHO 

31 

13 

99  31 

2060 

6P 

6P 

C.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

27**  06 

CONCHO 

31 

13 

99  30 

2076 

GLENN  Y,  MC  CORD 

EDNA  HWV  99  BRIDGE 

2768  08 

JACKSON 

26 

58 

96  41 

9* 

BA 

BA 

MRS  IDA  8ERKVHILL 

EDOM  3  NNW 

2772  0* 

VAN  ZANOT 

32 

25 

99  37 

310 

7i 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

EL  CAMPD 

2786  08 

WKARTON 

29 

12 

96  17 

106 

6P 

6P 

ORELLA  C,  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO  AP        R 

2797.  05.  El  PASD 

31 

106  2* 

3916 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

Z8Ui  O61  SCHLEICHER 

30 

93 

100  36 

2*20 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  U  NH 

28121  06'  SCHLEICHER 

30 

58 

100  *2 

2*90 

8A 

J4CK  WADE 

ELDORADO  19  SH 

281* 

06,  SCHLEICHER 

30 

100  92 

2360 

7P 

H,  C.  WALKER 

ELECTRA 

2818 

WICHITA 

02 

98  99 

1216 

7A 

MRS  RU0V  E.  COATS 

ELGIN 

2820 

07 

BASTROP 

30 

21 

97  22 

979 

5P 

84 

EOWIN  0,  LUNDGREN,  JR, 

EMORY 

2902 

0* 

RAINS 

32 

52 

99  *5 

*63 

7A 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NH 

2906 

09 

LA  SALLE 

05 

99  22 

562 

7j 

7A 

JOSEPH  8URKHOL0ER 

ENCELHAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26 

20 

98  01 

70 

74 

INACTIVE  */8/70 

ENNIS 

2925 

03 

ELLtS 

32 

19 

96  37 

517 

74 

S,  L.  BRUNSON 

eVADALE 

3000 

0* 

JASPER 

30 

20 

9*  05 

33 

84 

HRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3005 

03 

CORYELL 

31 

29 

98  09 

12*9 

*P 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

051  EL  PASO 

31 

30 

106  09 

3610 

8A 

84 

E,  MACIAS 

j  FAIB  OAKS  RANCH 

3038 

07 

COMAL 

29 

*3 

98  38 

1299 

6P 

PAUL  H.  MCNINCH 

FAIRFIELD  3  eSE 

30*7'  0* 

FREESTONE 

31 

*3 

96  07 

*79 

6P 

6P 

CLOIS  MULLEN 

3060 

STARR 

26 

33 

99  08 

323 

7A 

74 

INTNL  BNORY  -WTR  CONN 

FALFURRIAS 

3063 

09 

UROOKS 

27 

13 

98  09 

120 

84 

BRIAN  0,  MCNEAL 

FALLS  CITY  «  HSH 

3065 

07 

KARNES 

26 

97 

96  0* 

300 

74 

BONNIE  SKLOSS 

FARmERSVIClE 

30B0 

03 

COLLIN 

33 

10 

96  22 

632 

74 

CHARLES  J,  RtKE 

FEDOR 

3112 

07 

LEE 

30 

19 

97  03 

*83 

64 

HRS  LQRINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

ELLIS 

32 

32 

96  40 

*75 

6P 

74 

HENRY  H,  HAMM 

FIFE 

31*2 

06 

MCCULLOCH 

31 

23 

99  22 

1389 

04 

JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 
3171 

07 
03 

COMAL 
CORYELL 

29 
31 

99 
19 

9B  16 
97  38 

108O 
639 

74 

EDDIE  FISCHER 
BERNARD  8.  BOTKIN 

FLATONIA  2  H 

3183 

07 

FAYETTE 

29 

*29 

7P 

74 

F,  F.  PECHACEK.  JR. 

FLOMOT  1  N 

3196 

02 

MOTLEY 

3* 

1* 

100  99 

2*90 

64 

HR  GEORGE  0  POPE 

FLORENCE  9  SE 

3199 

03 

WILLIAMSON 

30 

*8 

97  46 

971 

74 

HRS  BETTIE  LEFNER 

FLORESUILLE 

3201 

07'  WILSON 

29 

98  10 

*00 

BA 

84 

EVERETT  C  TAYLOR 

FLOYDADA 

321* 

Oil  PLOVD 

33 

99 

101  20 

3180 

7A 

74 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

'  FLOyDADA  9  SE 

3215'  01'  FLOYD 

33 

52 

101  19 

3129 

6P 

HILTON  HARRISON 

FOLLETT 

3229 

Oil  LIPSCOMB 

2 

36 

26 

100  08 

2780 

TA 

71 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURG  *  S 
FORSAN 

32*7 
3253 

03  MONTAGUE 
01  HOWARD 

i: 

33 
32 

29 

97  3* 
101  22 

1000 
27*0 

74 

ELBERT  H.  FOSTER 

ESTHER  E.  ClLMORE 

FORT  DAVIS 

3262 

05 

JEFf  DAVIS 

30 

36 

103  93 

*B00 

5P 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK  *  SE 

3266 

05 

MUOAPETH 

31 

15 

109  48 

39*0 

9A 

94 

LEO  THREADGILL 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270 

06 

MENARD 

2 

30 

56 

100  07 

2200 

JOHN  H,  TREADHELL 

FORT  STOCKTON  35  SSH 

3278 

05 

PECOS 

30 

23 

103  02 

*39o 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

05 

PECOS 

30 

52 

102  3* 

3000 

TA 

74 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

IFT  WORTH  INTL  WSO  AP   R 

32a3 

03 

TARRANT 

32 

50 

97  03 

537 

HID 

HID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  HORTH-MEACH.  MSO  AP 

328* 

03 

TARRANT 

32 

*9 

97  21 

650 

NATL  HEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  USD  CI 

3285 

03 

TARRANT 

32 

*5 

97  20 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOWLERTON 

3299 

09 

LA  SALLE 

26 

28 

98  *9 

339 

5P 

9P 

OTIS  w,  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

ROBERTSON 

31 

02 

96  29 

9P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

06 

GILLESPIE 

30 

16 

98  92 

17*7 

6P 

6P 

NORMAN  J.  DIETEL 

FREEPORT  2  NH 

33*0 

08 

BRAZORIA 

26 

59 

95  23 

64 

DOH  CHEMICAL  CO 

33*1.  09;  DUVAL 

27 

S3 

96  37 

930 

7A 

74 

L.  H.  WAR8URTQN 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

29 

01 

99  19 

SP 

CHRIS  F.  FELPS 

FRIONA 

3368 

01 

PARMER 

38 

102  *1 

*01C 

84 

84 

ARLEY  L  OUTLANO 

FRISCO 

3370 

03 

COLLIN 

33 

09 

96  90 

675 

74 

PASCHAL  6.  R08ERTS 

FROST 

3379 

03 

NAVARRO 

32 

05 

96  *8 

920 

74 

HRS.  MARY  LINA  MC  SRAW 

FUNK  RANCH 

3*01 

06 

IRION 

31 

29 

100  *8 

2070 

MRS.  KATHERYN  P.  FIELDS 

CAGEBv  1  WNH 

3*10j  01 

HEMPHILL 

35 

37 

100  21 

2690 

JACK  MEEK 

GAIL 

3*U|  02 

BORDEN 

32 

101  27 

2930 

6P 

KIMBALL  T.  REODELL 

GAINESVILLE 

3*15!  03 

COOKE 

33 

38 

97  08 

796 

7A 

74 

TEXAS  PHR  AND  LIGHT  CO 

(GALVESTON  WSO  CI       R 

3*30|  08  GALVESTON 

29 

18 

9*  *S 

HID 

HID 

:  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

GARDEN  CITY  I  E 

3**9|  Oil  Glasscock 

31 

52 

101  26 

263* 

74 

BRYANT  A,  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

3**61  06  STERLING 

31 

90 

101  12 

2*60 

LARRY  J.  MILLER 

GATESVlLLE 

3*B9  03.  CORYELL 

31 

26 

B90 

7A 

74 

PERMAN  F.  CURRY 

GEORGETOWN 

35061  03|  WILLIAMSON 

30 

36 

97  *1 

750 

9R 

74 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3508  09  LIVE  OAK 

26 

19 

96  08 

1B9 

74 

BROOKS  H.  SCHLEY 

CIODINCS 

3925  07 

bEE 

30 

11 

96  96 

938 

74 

HERBERT  G.  KOEHLER 

CILHER  2  W 

35*6  0* 

UPSHUR 

32 

9*  99 

390 

7A 

J* 

CHARLES  F,  STILL 

CIRVIN 

3557  05 

PECOS 

31 

09 

102  2* 

2302 

PAUL  J.  IEITlIR 

GLADEHATER 

3965J  04 

GREGG 

32 

32 

9*  97 

268 

74 

BILLY  L  MlNTER 

GLEN  ROSE  2  W 

3591  03 

SOMERVELL 

32 

1* 

695 

6P 

ROBERT  4.  H4CK 

GOLD 

36051  06 

GILLESPIE 

30 

21 

96  *2 

16*2 

74 

EDMUND  KOENNECKE 

COLOTHHAITE  z    N 

361*1  03  MILLS 

31 

29 

96  3* 

1370 

CLENH  OEhITT 

GOLIAD 

3618  07,  GOLlAO 

28 

97  2* 

160 

9P 

EHlL  H.  WEBER 

GOLIAD  1  SE 

3620 

07 

COLlAD 

" 

26 

36 

97  23 

91 

74 

POLO  PEREZ 

STATION  INDEX 


1   1 

1 

U 

OBSERVATION 

d    z 

W 

u 

§ 

TIME  AND 

2   0 

2 

§ 

^ 

P 

TABLES 

STATION 

2  a  COUNTY 

a    S 

< 

3 

>J 

t 

d 

OBSERVER 

7 

a; 

1 

if 

GONZALES 

36Z2I  07.  CDNIALES 

4 

29  30 

97  27 

312 

7A 

1* 

CARL  H.  FRIEDRtCH 

COHOONVILLE 

36^2  03  GRAYSON 

10 

33  48 

96  91 

MISS  EMHA  JEAN  CECIL 

CORHAN 

36*6  03  EiSTLANO 

32  13 

98  40 

1400 

DAISY  L.  SLATON         | 

GRAHAX 

360fl  03.  TOUNC 

33  06 

98  35 

10*9 

TA 

DAVID  H.  BAKER 

CHAKBURV 

3673  03  HODD 

32  27 

7*0 

9P 

9P 

JOHN  C.  LITTLE,  M.D.    ' 

CRANDFALlS  3  SSE 

3bS0  05  NAftO 

31  18 

102  90 

2*40 

TA 

CHARLES  W.  POTTS 

CHANCER 

3685  03  HULIAMSCN 

30  43 

97  26 

580 

74 

RUDY  SHEREK 

CIIAPELA^D 

36B9  0*  HOUSTON 

31  29 

99  29 

480 

F.  M.  THOMAS 

GRAPEVINE  DAN 

3691  03  TARRANT 

32  58 

97  03 

5S5 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  N» 

373*.  03  HUNT 

33  12 

96  13 

610 

7A 

7A 

HAL  W.  ENGLISH 

CBQESBECK 

37TO  03  LIMESTONE 

31  31 

96  32 

«7* 

8A 

BA 

J.  D.  WILSON 

CRDVETON 

3778  0*  TRINITY 

31  04 

95  08 

350 

7* 

T,P.  WALTQNf  JR. 

CRUVER 

3787  01  HANSFORD 

36  15 

101  2* 

3169 

6P 

6P 

ARTHUR  W,  EVANS 

CUNTER 

3822  03  GRAYSON 

33  27 

96  45 

723 

7A 

FRANK  eROOKS 

GUTHRIE 

3828  02  KING 

33  37 

100  19 

1740 

7A 

f* 

JOE  ROBERTSON 

HtCKBERRY 

3e'.l  02  COTTLE 

33  56 

100  09 

1730 

7A 

' 

KENNETH  TIPPEN 

M464NSP0RT 

38461  0*  RED  RIVER 

33  23 

99  14 

315 

TA 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HRLL  RANCH 

38711  06:  KERR 

30  08 

99  36 

2260 

THOMAS  C.  HALL 

HiLLETTSVlLLE 

3873i  07'  lAVaCA 

29  27 

96  96 

235 

7P 

6A 

LEO  BRIER 

HAMILTON  2SSE 

3BSA|  03  HAMILTON 

31  41 

96  OT 

1268 

7A 

7A 

W.  CLYDE  RAIBOURN 

HARLIN 

3890  02  JONES 

32  53 

100  08 

1720 

9P 

W.  G.  ROUNTREE 

HAftLETQN 

39*1  0*,  HARRISCN 

32  40 

94  34 

393 

TA 

MRS.  MABLE  T.  NORMAN 

HAtlLlNCEN 

39^3  10'  CAMERON 

26  12 

97  *0 

38 

7A 

TA 

MRS  FAY  HUTCHISON 

HlUfE* 

395*  06  GILLESPIE 

30  16 

99  IS 

2080 

TA 

DAYTON  0.  R4HE         1 

HART 

3972  01  CASTRO 

34  23 

102  07 

3630 

BA 

AUBREY  MYERS 

HARTLEV 

3981  01  HARTLEY 

35  53 

102  24 

3913 

6A 

HOWARD  E,  BAKER 

MASKELC 

3992  02  HASXELL 

33  10 

1609 

8A 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAMXINS  1  E 

*020  OAi  MOQD 

32  35 

99  a 

335 

7A 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HEBBRtSNVlCLE 

*05e'  09l  JIM  HOGG 

27  18 

9B  *0 

559 

8A 

DON  E.  MEYER 

HEHPHILL 

4076i  0*.  SABINE 

31  20 

93  92 

273 

8A 

BA 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

-.OBol  OV  NALL6R 

30  06 

96  03 

251 

8A 

8A 

J.  0.  S4RTAIN 

HENOERSON 

*08li  O^i  RUSK 

32  11 

496 

7A 

7A 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

*093  03  CLAY 

33  49 

98  12 

900 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  KIMBROUGH 

MEREfORB 

«09bI  01  DEAF  SMITH 

3*  48 

102  28 

3840 

7A 

7A 

HOLLY  SUGAR  CORP       1 

HEMITT  I  SG 

*U2  03  MCLENNAN 

31  27 

97  11 

6*2 

TA 

DEWITT  C  CHAPMAN        | 

HICO 

»137  03  MAMlLTCN 

31  99 

98  02 

1095 

9P 

BA 

W.  H.  HAMPTON 

NICGINS 

*U0  01,  LiPSCOMa 

36  07 

100  01 

2570 

8* 

CARSON  HULUHS 

MILLSBORQ 

*182'  03'  MILL 

32  01 

97  07 

550 

7A 

7* 

RADIO  STATION  KHBR 

HINDES 

4191  09;  ATASCOSA 

28  43 

9B  48 

360 

HAZIE  HlNDES 

MITCHLAHD  b  SSM 

*l96i  Oil  HANSFORD 

36  29 

101  21 

3190 

8A 

GENE  FLETCHER 

HONDO 

'.25'.l  07:  MEDINA 

29  21 

99  08 

901 

7A 

7A 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

HONEV  GROVE 

4.2571  03'  FANNIN 

33  33 

95  5* 

670 

7* 

RICHARD  M.  HCCLEARY 

MONET  G«aVE  2 

■.258  03'  FANNIN 

33  35 

95  34 

660 

c 

RICHARD  M  MCCLEARY 

HORDS  CREEK  DAH 

-.278'  02  COLEMAN 

31  51 

99  34 

1962 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORCER 

*280i  0*  JASPER 

31  00 

94  10 

110 

7A 

MRS.  JEAN  DATES 

HOUSTON  M50  AP 

*300  08  HARRIS 

29  59 

95  22 

96 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AP 

29  39 

95  17 

50 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY     ! 

HOUSTON-ADDtCxS 

<.309l  08  HARRIS 

29  46 

95  39 

91 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-AtlEF 

*3ll|  08.  HARRIS 

29  43 

95  36 

71 

: 

FRED  L.  HALE 

HOUSraN-SARKER 

*313;  08j  HARRIS 

29  49 

95  *4 

130 

7A 

LILLIE  H.  FRY 

HOUSTDN-BEER  PARK 

4315!  Oel  HARRIS 

29  43 

95  08 

35 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

*32V  081  H6RRI5 

29  47 

95  26 

65 

7A 

WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

4323;  08i  HARRIS 

29  52 

95  29 

93 

7A 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

MOUSTON-MESTBURv 

*325'  OB  HARRIS 

95  28 

6S 

TA 

ELIZABETH  HEMMI 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

4327  08  HARRIS 

29  53 

95  31 

111 

9* 

ANDREW  F,  CRANOALL 

HOUSTON-SAN  JACINTQ  OM 

4328  OB  HARRIS 

29  55 

99  09 

98 

T* 

JAMES  0.  CRANBERRY 

HDUSTON-SATSUMA 

4329  08.  HARRIS 

29  55 

95  37 

118 

c 

JOHNNIE  w.  OOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4331  Oa:  HARRIS 

29  4S 

95  30 

92 

TA 

ETHEL  C,  POWELL 

43431  03  ERATH 

32  21 

9B  16 

i*si 

TA 

MRS.  RUTH  LAWSON 

MUMBLE 

4362  08  HARRIS 

3D  DO 

95  19 

98 

7A 

HOWARD  H.  BROWNING 

HUMflLE  PUKP  STA  5  HNK 

4363  061  SUTTON 

30  22 

100  18 

2200 

6A 

BILL  WADE 

HUNT 

4374  06'  KERR 

30  04 

99  20 

1763 

7A 

CLAUDE  STARK 

HUNTSVILLE 

43821  04,  HAlKER 

30  43 

95  33 

*9* 

SA 

AARON  M.  TATE 

MURST  SPRt\CS 

43901  03'  CORYELL 

3i  39 

1074 

7A 

LVMON  L  HDLLINCSHDRTH 

Mve 

4402;  06  BLANCO 

30  15 

98  3* 

1496 

7A 

LEVI  A.  OEIKE 

IMPERIAL 

44251  OS  PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

9P 

c 

MRS  LOUELLA  M  JOHNS 

INDIAN  CAP 

4440!  03,  HAMILTON 

31  40 

98  25 

1573 

7A 

E 

LOIS  W.  BYNUM 

IREDELL 

4*761  03'  BOSQUE 

31  59 

97  93 

908 

C 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

JACkSBORD 

451?'  03-  JACK 

33  14 

98  09 

109B 

5P 

7A 

c 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4923  04  SN  AUGUSTINE 

31  19 

94  17 

271 

7A 

TA 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVICLE 

4S25  04  CHEROKEE 

31  SB 

99  17 

920 

5P 

TA 

JEWELL  H.  JAYROE 

JAMES  RIVER  RANCH 

4938  06  MASON 

30  32 

99  23 

1532 

CLARENCE  MC  DDUGaLl 

jarbell 

4956  03  WILLIAMSON 

30  49 

97  36 

669 

8A 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SW 

43631  04  JASPER 

30  S* 

94  02 

290 

BA 

8A 

LVLE  P.  SQUIRES 

JAYTDN 

45701  02  KENT 

33  15 

100  34 

2010 

7A 

TA 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDOD  2  NME 

49751  07!  BASTROP 

29  50 

97  U 

*72 

BUD  JOHNSON 

JEFPERSDN 

43771  04}  MARION 

32  46 

94  20 

199 

7A 

c 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEMETT 

4991,  04  LEON 

31  21 

96  09 

506 

7A 

c 

MRS.  ELNA  e.  LEA2AH 

JOHNSON  CITV 

4603 

D6|  BLANCO 

30  17 

98  24 

1194 

BA 

PENICK  BROS.  L8R.  CO. 

JOUROANTON 

4647 

09j  ATASCOSA 

28  54 

98  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNOERMAN 

JUNCTION 

4670 

061  KIMBLE 

30  30 

99  47 

1760 

6P 

6P 

c 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

4672 

061  V4L  VEROE 

30  09 

lOl  07 

1800 

6P 

6P 

ESTE9AN  R  PENi 

JUSTIN  «.  S 

031  OENTON 

33  02 

97  19 

720 

c 

INACTIVE  B/1/72 

KAPFIE  RANCH 

4682 

09[  JIM  HOGG 

27  05 

98  33 

480 

8A 

INACTIVE  9/30/71 

XARNACK 

0*!  HARRISON 

32  41 

230 

5P 

7A 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

07'  KARNES 

28  53 

97  54 

393 

9P 

ALVIN  SALCE 

KATV  HOtP  HILL 

470*1  08  HARRIS 

29  5* 

99  90 

171 

6A 

INACTIVE  12/31/71 

KAUFMAN  3  SE 

4703!  03  KAUFMAN 

32  33 

96  16 

420 

BA 

BA 

MRS.  FRANKie  M.  FAIR 

kgmpner 

4749 

06,  LAMPASAS 

31  0* 

98  00 

886 

7A 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

07'  KARNES 

28  49 

97  51 

283 

9P 

3P 

CITY  OF  KENEOV 

KENNEOALE  6  SSW 

4761 

03 

TARRANT 

32  3* 

97  14 

732 

TA 

P.  E.  UMPHRESS/  JR. 

KENT  !  E 

05 

JEFF  DAVIS 

31  04 

104  09 

*180 

TA 

LLOYO  TOPLISS 

tCERRVULE 

4780 

KERR 

30  03 

99  09 

16*2 

BA 

ROY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

47')1 

03 

BELL 

31  07 

97  42 

790 

5P 

7A 

BELL  CNTY.  WTR,  CONTROL 

KINCSVULE 

4810 

07 

KLEBUBG 

27  32 

97  53 

65 

6P 

6P 

TEXAS  A  AND  I  UNIV 

KIRBYvUlE  for  SEKVICE 

4BL9 

04 

NEWTON 

30  37 

93  49 

179 

5P 

BA 

CHARLIE  KELLEY 

KNAPP  b    iU 

48*1 

BORDEN 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS.  OON  FRANKLIN 

ROPPERL  5*iNE 

4866!  03'  HILL 

32  08 

97  29 

630 

c 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTZE  3  SE 

48781  04|  HARDIN 

30  20 

94  16 

ei 

c 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

48801  01,  SWISHER 

3*  22 

lOl  43 

3477 

: 

CARL  LOSSDN 

LA  GRANGE 

4903  07  FAYETTE 

29  55 

96  52 

307 

6P 

7A 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PRYOR 

4920  09'  ZAVALA 

28  57 

99  50 

741 

c 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  I  S 

4931  05i  EL  PASO 

31  58 

106  36 

3800 

6P 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960  021  TAYLOR 

32  14 

99  54 

1765 

BA 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

4972  03i  WISE 

33  13 

97  50 

861 

c 

W.  C.  MASSINGILL 

LAKE  COLDRAOO  CITY 

4974  02  MITCHELL 

32  20 

100  59 

2100 

E 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMESA  I  SSE 

5013  Oil  QAkSON 

32  42 

101  96 

2969 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5018  06  LAMPASAS 

31  03 

98  11 

102* 

TA 

NOLAN  R.  WORD 

LANGTRY 

5048]  06  VAL  VER06 

29  48 

101  34 

1Z9D 

BA 

6A 

C 

JACK  R,  SKILES 

LAREOD  NO.  2 

5060;  09!  HEBB 

27  30 

99  28 

396 

5P 

5P 

BILL  HARRELL 

LATIMER  RANCH 

5086i  021  COTTLE 

33  53 

100  23 

1990 

TA 

W  L  LATIMER 

LAVON  DAM 
LAWN 

5094,  03  COLLIN 
50971  Oal  TAYLOR 

33  02 
32  09 

96  29 

99  49 

504 
1970 

BA 

8A 
SA 

BA 

E 

COFE-PROJECT  ENGINEER 
MRS.  QCELLIA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

51131  06!  REAL 

29  44 

99  46 

1622 

C 

a.  S.  COX 

LEAKEY  NO  I 

51141  06iflEAL 

29  42 

99  90 

1600 

9P 

3P 

INACTIVE  11/4/71 

LfNORAH 

51581  01;  MARTIN 

32  IS 

101  S3 

2800 

GROVER  SPRINGER 

LEVELLAND 

5183,  01  HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3350 

7A 

TA 

LOUIS  L.  OUNLAP 

LEHISVULE  OAH 

5192  03 

DENTON 

33  04 

97  01 

596 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193  07 

LEE 

30  29 

97  01 

465 

BA 

CITY  OF  LEKINGTON 

LIBERTY 

5196 

08 

LIBERTY 

30  03 

9*  *9 

35 

BA 

BA 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

5229 

04 

CASS 

33  01 

94  22 

403 

7A 

TA 

PAUL  F.  CAMHILL 

LiPAN 

5243 

03 

HOOD 

32  31 

98  03 

930 

TA 

BUTLER  a  IVtS 

LIPSCOMB 

524? 

01 

LIPSCOMB 

36  14 

100  16 

2'.90 

7A 

TA 

W.  W.  GUNN 

LITTLEFtECD  NO.  2 

5263 

01 

LAMB 

33  5* 

102  20 

3500 

BA 

BA 

PIONEER  NATURAL  CAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

POLK 

30  4* 

94  56 

178 

6A 

HAROLO  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

06 

LLANO 

30  45 

98  41 

1040 

BA 

BA 

ERWIN  W,  LIGHT 

LDCMMART  2  NM 

528* 

07 

CALDWELL 

29  5* 

916 

TA 

EMU  F.  HILLMS 

LONDON 

5312 

06!  KIMBLE 

30  40 

99  35 

1695 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE  S  Su 

5327 

04;  FREESTONE 

31  37 

95  51 

305 

TA 

NOYL  ANDERS 

LONGVIEU 

53*1 

04 

GREGG 

32  28 

330 

74 

74 

H 

LONCVIEW  FIRE  DEPT 

LOOP 

5391 

01 

GAINES 

32  5* 

102  29 

32*9 

«P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

S35B 

02 

HITCHELL 

32  2* 

100  A3 

22S9 

MRS.  J.H.  KING 

LORENIO 

5363 

01 

CROSBY 

33  40 

101  32 

3170 

8A 

WILLIAM  0.  LISTDN 

LOVELAOY 

539B 

0* 

HOUSTON 

31  08 

95  27 

298 

8A 

8A 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

3*10 

01 

LUBBOCK 

33  42 

101  49 

3290 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LUBBQCK  mSQ  ap        R 

5«11 

01 

LUBBOCK 

33  39 

101  49 

3234 

MID 

MlO 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AP 

5*2* 

04 

ANGELINA 

31  1* 

94  49 

2BI 

HID 

MI( 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

5*29 

07 

CAlDHELL 

29  41 

97  40 

409 

6A 

IVAN  J.  MERRITT 

LYNHHAWEN  RANCH 

5*49 

06 

KERR 

29  58 

99  27 

1996 

7i 

C.  L.  SECOR 

5»M 

03 

HENDERSON 

32  20 

96  09 

3*2 

CITY  OF  MABANK 

.1 

..-f 

u 

§ 

OBSEBVATION  1                  1 

2  1  = 

U 

g 

TIME  AND                     1 

2  lo 

0 

p 

p 

TABLES                      1 

STATION 

i 

a 

COUNTY 

< 

K 
Q 

< 

•J 

i 

< 

OBSERVER 

i 

a. 

^ 

£ 

Si 

MAOISONVILLE 

5477!  04 

MADISON 

~ii 

30  57 

99 

230 

9P 

BA 

ROSS  MAOOLE 

MAGNOLIA 
MARATHON 

5579  05 

HONTCOKERY 
BREHSTEB 

u 

30  13 
30  12 

99 

103 

275 
4060 

SA 

TA 

BA 

LEONARD  RODCERSON 
HftS.  SHIRLEY  S.  RODNEY 

MARCO 

5963  06 

CONCHO 

31  07 

99 

1993 

7A 

MRS.  KITTIE  ELLINCTDN 

MARFA  NO.  2 

5596:  05 

PRESIOIO 

30  18 

104 

*7I0 

5P 

e 

HARRY  W  FlRSTeROOK 

MARFA  16  5S6 
MARLlN  3  NE 

56U 

05 
03 

PRESIOD 
FALLS 

'\ 

30  08 
3;  20 

103 
96 

•  660 
372 

6P 

6P 

C 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 
LEON  0.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

S61B 

04 

HARRISON 

32  32 

392 

7A 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

03 

TARRANT 

32  44 

97 

843 

8A 

R  H  GASTON 

MASON 

5650 

06 

MASON 

30  44 

99 

1586 

BA 

BA 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

56561  02 

MOTLEY 

10 

3*  01 

100 

2390 

C 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

56581  02 

MOTLEY 

10 

100 

2260 

BA 

6A 

H.  C.  PAILMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

5659  oa 

MATAGORDA 

26  42 

99 

10 

6P 

R.  R.  TRAYLDR 

MATHIS 

5661  07 

San  PATRICIO 

28  06 

97 

80 

7A 

7A 

ORVAL  H.  SCHUMACHER     1 

BOHlE 

33  19 

309 

7A 

HAZEL  M.  RACHEL          I 

MAYPEARl 

5695  03 

ELLIS 

15 

32  19 

97 

532 

C      MADISON  C.  WILSON       [ 

MC  ALLEN 

5701  10 

HIDALGO 

26  12 

96 

122 

7A 

TA 

CITY  HATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  A? 

5702  10 

HIDALGO 

11 

26  11 

98 

100 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707  06 

UPTON 

31  06 

102 

2494 

SA 

WEST  TEXAS  UTtL  CO 

MC  COOK 

5721  10 

HIDALGO 

26  30 

98 

225 

7A 

TA 

7A 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

5742  06 

BANDERA 

13 

29  4S 

99 

1629 

BA 

SA 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  CHEOOR 

5757'  03 

MCLENNAN 

31  26 

97 

718 

OLIN  J.  TIPPIT 

MCKINNEY  3  S 
MC  LEAN  3  E 

5766  03 
5770  01 

COLLIN 

10 

33  10 
35  14 

96 
100 

999 

2660 

9P 

7A 

C 

HEARD  NAT  SCIENCE  MCHLS 
EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

MEMPHIS 
MENARn 

5821  02 
S822.  06 

MENARD 

10 

30  55 

100 
99 

2100 
1991 

6A 

6P 

6P 

" 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 
DENNIS  C.  DECKER 

MENTDNE  2  S 

58281  05 

LOVlNC 

31  41 

103 

2700 

9A 

9A 

MRS.  ELGIN  R.  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

5836  10 

HIDALGO 

26  04 

97 

75 

TA 

GERALD  L.  ENGLAND 

MERCURY 

5840  06 

MC  CULLOCH 

31  25 

99 

1**0 

E 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5847  03 

BOSQUE 

31  S3 

97 

1028 

TA 

MRS.  WANDA  H.  KLOSE 

HERTION 

MEXIA 

MIAMI 

5859  06 

IRION 

LIMESTONE 

ROBERTS 

31  16 
31  41 
35  42 

100 
96 

100 

!9 

2180 
929 
2744 

7A 

8A 
TA 

R.  E.  KEY 

JOSEPHINE  NEWMAN 
LAURENCE  R.  BERRY 

MIO  CITV 

5876.  03 

LAHAR 

10 

33  50 

99 

519 

TA 

MRS.  MARTHA  A.  DOWDY 

(•MIDLAND  WSO  AP          R 
'  MIDLAND  4  ENE 

5890.  01 

MIDLAND 

31  57 

102 

2657 

MID 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5991  01 

MIDLAND 

102 

2740 

7A 

GULF  REFINING  CO 

MINEOLA  7  SSW 

5954,  04 

SMITH 

12 

32  35 

95 

469 

7A 

ANDREW  J,  SULLIVAN 

MINEOlA  6  ENE 

59561  04 

WOOD 

32  43 

95 

387 

6P 

DAN  H.  LINDLEV 

MINERAL  WELLS  ISSW 

59571  03 

PALO  PINTO 

32  47 

96 

850 

C 

SW  GAS  PIPELINE  INC. 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

5956  03 

PALO  PINTO 

32  47 

98 

93* 

MID 

HID 

" 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION  4  H 

5972  10 

HIDALGO 

11 

26  13 

98 

133 

TA 

7A 

BATES  POWER  PLANT 

M0BE6TIE  2  S 

5967  02 

WHEELER 

10 

35  31 

100 

3619 

E.  6.  GRAY 

MOUINE 

5996,  06 

LAMPASAS 

31  23 

9fl 

1*00 

c 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999'  OS 

31  34 

102 

26*0 

5P 

9P 

DEE  ROOK 

MONTGOMERY 

6024  04 

MONTGOMERY 

14 

30  23 

95 

332 

TA 

MRS  NORMAN  0  BRANCH 

MORGAN  3  HNW 

6058  03 

aosouE 

796 

TA 

MRS.  sue  WHEELER 

MORGAN  HICL 

ERATH 

32  23 

98 

1090 

7A 

MRS  M  MAKINE  KNICHT 

MORSE 

HANSFORD 

36  04 

101 

!9 

3180 

BA 

MARGE  PAP4Y 

MORTON 

6074 

01 

COCHRAN 

1 

33  43 

102 

37*0 

7A 

7A 

N.H.  STEED 

MOUNT  LOCKE 

6104 

05 

JEFF  OAVIS 

9 

30  40 

104 

00 

6790 

6P 

4P 

6P 

e  H 

MCDONALD  OBSERVATORY 

MOUNT  PLEASANT 

6108 

04 

TITUS 

10 

33  10 

95 

00 

416 

7A 

74 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

FRANKLIN 

u 

33  11 

95 

478 

7A 

JAMES  T.  BASS 

MUENSTER 

6130 

COOKE 

15 

33  39 

97 

1009 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESHOE  1 

6135 

01 

BAILEY 

34  14 

102 

3780 

J.  V.    PEELER 

MULESHOe  2 
MULLIN 

6136'  01 
6U0;  03 

BAILEY 

MILLS 

34  14 

31  3* 

102 
98 

3780 
1*70 

74 

; 

MRS  ROBIN  M  TAYLOR 

C  E  FERGUSON 

02 

KNOX 

33  27 

99 

1*61 

6P 

TA 

CLYNN  0.  HEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

04 

NACOGDOCHES 

31  36 

94 

308 

BA 

8A 

RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

04 

NACOGDOCHES 

31  37 

639 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  5H 

6190 

04 

MORRIS 

10 

33  U 

94 

362 

SA 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205 

07 

MEDINA 

29  12 

98 

710 

9P 

9P 

GRANVILLE  M.  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  0AM 

6210 

03 

NAVARRO 

31  57 

*94 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEY  4  SSH 

6247|  04 

RED  RIVER 

IC 

33  42 

95 

400 

7A 

LULA  E.  PHEHITT 

NELSON  RANCH 
NEUVILLE 

Shelby 

12 

29  57 

99 

2120 
32* 

6P 

RQBEBT  C.  MERRITT 
M.  D.  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

COMAL 

29  42 

96 

718 

7A 

74 

RADIO  STATION  KCNB 

NEH  CANEY  4  NW 

MONTGOMERY 

30  12 

95 

290 

NAT  CAS  PL  CO  OF  AM£R 

NEH  GULF 

29  16 

95 

72 

8A 

BA 

TEXAS  GUlF  SULPHUR  CD 

NEHPDRT 

6331 

03 

CLAY 

1! 

33  26 

98 

1090 

T4 

THOMAS  F.  HANSON 

NEH  SUMMERFIELD 

6335 

04 

CHEROKEE 

31  59 

95 

476 

MRS.  ESTHER  R.  DICKSON 

NEHTON 

6339 

04 

NEHTON 

12 

30  51 

93 

193 

8A 

BA 

GEORGE  C.  NEAL 

NIX  STORE  1  W 

6367 

06 

LAMPASAS 

31  07 

96 

1360 

JAMES  B.  FERGUSON 

NIXON 

6368 

07 

GONZALES 

29  16 

97 

406 

6P 

OONftLO  CHESSH6R 

northfield 

6433 

□  2 

MOTLEY 

10 

34  17 

100 

2070 

74 

GRADY  TiMMONS 

NOTLA  3  SE 

OCHILTREE 

36  06 

100 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6464,  02 

COLEMAN 

31  59 

1979 

TA 

DUGAN  BARNETT 

NUCENT  1  ESE 

6494'  02 

JONES 

32  41 

1590 

64 

MACK  OOTV 

OAK  CREEK  LAKE 

64951  06 

COKE 

32  03 

100 

2029 

T4 

HEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

6902 

05 

ECTOR 

31  93 

102 

2912 

BA 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

690* 

01 

LYNN 

32  58 

101 

30*6 

BEN  MOORE/  JR. 

OlLTON 

69*8 

09 

WEBB 

n 

27  27 

98 

801 

BA 

BA 

INACTIVE  B/16/71 

QLNEY 

6636 

03 

YOUNG 

33  22 

98 

1197 

JAMES  F.  PACE 

OLNEY  5  NNW 

664L 

03 

ARCHER 

10 

33  26 

98 

1184 

BA 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

6644 

01 

lahb 

34  11 

102 

3610 

8A 

8A 

WAVNE  COLE 

ORANGE  *  NW 

6664 

ORANGE 

30  07 

93 

14 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

04 

RUSK 

32  16 

507 

at 

JEWEL  «.  TOOO 

OZONA 

6734 

CROCKETT 

30  43 

101 

2368 

7A 

JOHNIE  HOKIT 

OZONA  8  WSW 

6736 

06 

CROCKETT 

11 

30  41 

101 

2550 

J.  V.  OHENS 

PADUCAM 

6740 

02 

COTTLE 

10 

34  01 

100 

1890 

TA 

TA 

D.  P.  SANDLIN 

PAOUCAH  17  SSE 

6742 

02 

KING 

10 

33  47 

100 

1810 

TA 

MRS  SETH  A  WOODS 

PAINT  ROCK 

6747 

06 

CONCHO 

31  30 

99 

1626 

9P 

sp 

HILLUK  L.  HARREN 

PALACIOS  FAA  AP 

6750 

MATAGORDA 

26  43 

96 

12 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

6757 

04 

ANDERSON 

IS 

31  47 

95 

600 

MRS  JIMHIE  DALE  TREZtSE 

PALO  PINTO 

6766 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  46 

98 

1049 

MRS  GLENNA  L  PICARD 

PAMPA  NO.  2 

6776 

01 

GRAY 

35  32 

100 

3240 

7A 

DARRELL  SEHORN 

PANOALE 

67801  06 

VAL  VERDE 

30  11 

101 

166* 

7P 

HENRY  MILLS 

PANHANDLE 

CARSON 

35  21 

101 

36*0 

a.  J.  wEISEk 

PANOLA  2  MNW 

6766  04 

HARRISON 

12 

32  23 

308 

ZEB  V.  HIGHTOWER 

PANTHER  JUNCTION 

6792.  05 

BREWSTER 

29  19 

103 

3760 

8A 

'.     H 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

PARIS 

6794 

03 

LAMAR 

10 

33  40 

95 

542 

BA 

H 

TEXAS  HWY  OEPT  DIST  LAB 

PAT  MAYSE  DAM 
PEARSALL 

6B34 

6B79 

03 
09 

LAMAR 
FRIO 

10 

33  52 
28  93 

95 
99 

699 
639 

3P 

U  S  ARMY  ENGINEER  OFF 
CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6892 

05 

REEVES 

31  25 

103 

2610 

BA 

LEON  V.  MC  CRACKEN 

PECOS  12  SSW 

6893 

05 

REEVES 

31  16 

103 

2660 

TRANS  PECOS  EXP  STATION 

penhell 

6932 

OS 

ECTOR 

31  46 

102 

29*0 

9A 

SHIRLEY  BEEN 

PEP 

6935 

01 

HOCKLEY 

33  49 

3660 

L.  V.  HOGUE 

PERRYTON  5  NNE 

6950 

OCHlLTREE 

36  26 

100 

2930 

TA 

J.  H.  KERSHAW 

PERRYTON  11  WNW 

6953 

01 

OCHILTREE 

36  27 

101 

3010 

TA 

GRADY  YEARY 

PIERCE  1  E 

7020 

06 

WHARTON 

29  14 

96 

109 

PIERCE  RANCH 

PHOT  POINT 

7028 

03 

OENTON 

15 

33  26 

96 

710 

TA 

ALVIN  N,  BRANUM 

PITCHFORK  RANCH 

7060 

02 

DICKENS 

10 

33  36 

100 

1920 

TA 

LE  ANN  HUMPHREYS 

PITTSBURG  5  5 

llT'. 

01 

CAMP 
YOAKUM 

i 

32  56 

33  11 

94 

350 

9t 

MRS.  HINA  RUTH  HART 
N  T  BROHN 

PLAINVIEW 

7091 

01 
05 

PRESIDIO 

^} 

34  11 
29  51 

101 
104 

3370 

3790 

6? 

PLAINVIEH  HERALD 
E.  D.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

CALHOUN 

28  40 

96 

23 

5P 

9P 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

02 

GARZA 

101 

2330 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  wSO  AP     R 

7174 

08 

JEFFERSON 

29  97 

16 

MID 

MID 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PORT  IS6BEL 

10 

CAMERON 

26  05 

97 

BA 

INACTIVE  2/9/70 

PORT  LAVACA  NC  2 

7162 

CALHOUN 

28  36 

96 

20 

3P 

L.  DEAN  HOLFORD 

PORT  MANSFIELD 

7184 

10 

26  33 

97 

SA 

WILLACY  CO  NAVIG  DIST 

PORT  0  CONNOR 

CALHOUN 

28  26 

14 

SA 

BILL  H.  YOUNC 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7205 

03 

PAlO  PINTO 

32  52 

98 

900 

MID 

6RAZ05  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7206 

02 

GARZA 

33  12 

101 

2620 

BA 

CLEN  BARLEY 

POST  OAK  SCHOOL 

7213 

LEE 

30  16 

96 

32* 

TA 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

721! 

09 

ATASCOSA 

29  02 

98 

94 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNOR  1  N£ 

HENDERSON 

32  03 

95 

32! 

6P 

HUNT  GIL  CD 

PRADE  RANCH 

HEAL 

29  55 

99 

2052 

5P 

RICHARO  K.  DEWEY 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243  06 

LLANO 

30  35 

98 

1**8 

JAMES  C.  RUSCME 

PRESIDIO 

7262  05 

PRESIDIO 

11 

29  34 

104 

2590 

6P 

HECTAR  ACOSTA 

PRICE  2  Sh 

7271  04 

RUSK 

32  07 

9* 

370 

5P 

MRS.  BESS  BRANHAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

7327 

03 

COMANCHE 
CALLAHAN 

31  SB 

32  22 

98 

1221 

1391 

2p 

BA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
J.  D.  ISENHOHER 

QUANAH  9  SE 

7336 

HARDEMAN 

10 

99 

1*95 

84 

ARTHUR  E,  HERCHMAN 

OJINLAN 

7358 

HUNT 

32  54 

96 

553 

5P 

CHARLEY  EARL  DUNCAN 

QUITAOUE 

7361 

01 

BRISCOE 

10 

34  21 

101 

2530 

T4 

0.  V.  HODGES 

QUITMAN  2  S 

7363 

WOOD 

32  46 

95 

371 

T4 

AROIS  0.  SANDERS 

RAINBOW 

7388 

03 

SOMERVELL 

32  16 

97 

6*( 

8A 

JAMES  H.  COSDJN 

RANDOLPH  FIELD 
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REFERENCE   NOTES  TEXAS 

SEPTEMBER  1972 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+-1-  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.    Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;    send  payments  and  orders  to:   National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.    Attn:   Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  thp  Natinnal 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801.  National 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  10/31/72-1860 
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IMPORTANT  NOTICE 

This  is  one  of  a  series  of  data  publications  printed  and  distributed  by  the  U.  S. 
Department  of  Commerce,  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
Environmental  Data  Sen/ice,  National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina. 

In  order  to  expedite  response  to  user  requests  for  these  publications,  responsibility 
for  processing  customers'  orders  for  continuing  subscriptions  and  back  issues  has 
been  transferred  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C.  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.  C. 

Effective  immediately,  remittances  (checks  or  money  orders)  should  be  made 
payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA,  and  payments  and  orders  should 
be  mailed  to: 


National  Climatic  Center 
Federal  Building 
Attention:   Publications 
Asheville,  N.  C.  28801 


All  correspondence  concerning  your  publication  subscription  should  be  sent  to 
this  address.  This  issue  and  future  issues  of  the  attached  publication  will  carry 
a  subscription  price  notice  containing  the  above  information  and  address. 
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5 

2 

4 
5 

6 

I 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MULESHOE    1 
DLTON 

PAMPA    NO.    2 
PANHANDLE 
PERRYTON    5    NNE 

72.6 

70.8 
73.2 
72. 3M 

42.5 

45.5 
45.7 
43. 3M 

57.6 

58.2 
59.5 

57. 8M 

-    1.0 

89 

92 
90 
93 

11  + 

11 
17  + 
12 

27 

27 
27 
26 

31 

31 
31 
31 

255 

269 
234 
253 

0 

2 

3 
2 

0 

0 
0 
0 

2 

2 
4 
3 

0 

0 
0 
0 

1.61 

1.13 
1.B2 
1.05 

-  .01 
.       .70 

-  .57 

.52 

.49 
.76 
.40 

20 

21 
21 
31 

.0 

.3 

T 
T 

0 

T 
T 
0 

31 

31 

5 

3 

3 

3 

1 

0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SiLVERTON 

SPEARMAN 

73.5 
73.0 
76,8 
73,0 
71.8 

45.3 
46.6 
47.0 
43.9 
45.2 

59.4 
59.8 
61.9 
58.5 
58.5 

-  1.5 

-  .6 

90 
90 
94 
91 
92 

17 
18 
18 
18 
11 

30 
29 
33 
28 
27 

31 
31 
31 

31 

31 

209 
223 
172 
243 
251 

1 
1 
7 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
2 
2 

0 
0 
0 

0 

0 

2.53 
1.49 
2.21 
1.50 
.88 

•  .15 

•  .83 

.70 
.50 
.50 
.55 
.53 

31 
21 
26 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
5 
3 

2 
1 
3 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

STRATFORD 
SUNRAY    <•    SW 
TAHOKA 
TULlA 
VEGA 

69, 8M 

73.9 

73.3 

72.8 

70.0 

43. 4M 

45.2 

47.1 

45.4 

43.1 

56. 6M 

59.6 

60.2 

59.1 

56.6 

-    1.9 

91 
94 
92 
90 
89 

12 

11 

18 

18+ 

12 

27 
27 
33 
28 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

287 
235 
204 
236 
291 

2 
4 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.71 
1.12 
3.48 
2.09 
2.33 

.81 

.59 
.52 

1.16 
.69 

1.08 

20 
19 
21 
31 
20 

T 
.0 
.0 
.0 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

31 

2 
2 

6 

5 
3 

1 
2 
3 

2 

2 

0 
0 

1 

0 

I 

HALCOTT 

69.9 

40.8 

55.4 

88 

U 

24 

31 

310 

0 

0 

4 

0 

2.74 

1.15 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

59.3 

-    1.5 

1.91 

.08 

.1 

*         *         « 
LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WSO    AP                        //R 
ANSON 

ASPERMONT    2    SSW 
BALLINCER    1    SW 
CHILDRESS    FAA    AP 

7*.. 7 
77.9 
75,9 
78,7 
73.2 

52.7 
53.6 
50.2 
51.5 
50,0 

63.7 
65.8 
63.1 
65.1 
61.6 

-  2.5 

-  2.0 

94 
95 
97 
93 
96 

14 
17+ 
18 
9 
17 

37 
38 
35 
39 
33 

31 
31  + 
31 
24  + 
31 

158 
134 

175 
112 
217 

5 

8 
6 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.49 
6,72 
6.18 
4,35 
4.18 

1.64 

3.72 
2.13 

2.14 

1.93 
1.90 
1.67 
1.70 
1.78 

21 
21 
21 

21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
3 
3 

2 
3 
3 
2 
2 

CLARENDON 
COlEHAN 
COLORADO    CITY 
DICKENS 
GAIL 

73,3 
80,'. 
77,5 
75, 3M 
75,5 

46.8 

52.9 

51.1 

SO.IM 

51.4 

60.1 
66.7 
64.3 
62. 7M 
63.5 

-       .4 

94 
95 
95 
95 
94 

18 
17 
17  + 
17 
17 

31 
39 
36 
33 
34 

31 
24+ 
31  + 
31  + 
31  + 

238 
96 

136 
200 
168 

5 
7 
7 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 
2.93 
3.69 
2.94 
3.76 

.44 

.40 
1.23 
1.01 
1.56 
1.12 

21 
22 
19 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

f 

5 

0 
2 
5 
3 
3 

0 

I 
I 
1 
2 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS    CREEK    DAM 

JAYTDN 

MATADOR 

76,0 
78,0 
76, 2M 
75.2 

52.4 
52.3 
48. 9M 
49.7 

64.2 
65.2 
62. 6M 
62.5 

96 
93 

95 
97 

18 
18+ 
18 
18 

37 
39 
35 
33 

31 
31  + 
31  + 
31 

161 
116 
178 
182 

8 
4 
6 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.47 
1.39 
3.97 
3.14 

3.20 

1.65 

.58 

1.40 

1.73 

21 
27 
31 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
4 
2 

1 
0 
2 
1 

MEMPHIS 
MONDAY 
PADUCAH 
POST 
gUANAH    5    SE 

7'.. 5 
77.3 
75.7 
7'., 7 
T<.5 

46.7 
50.6 
48.9 
49.0 
49.2 

60.6 
64.0 
62.3 
61.9 
61.9 

-  2.4 

-  3.2 

92 
98 
99 
94 
98 

18+ 

17 

18 

18 

18 

33 
35 
34 
34 
35 

31 
31 
31 
31  + 
31 

207 
175 
185 
188 
203 

4 
10 
5 

5 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
8.31 
2.65 
3,29 
4,90 

5.85 

1.25 
2.29 

1.55 
2.96 
1.50 
1.29 
1.82 

21 
31 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

t 

3 
5 

2 
2 

3 

I 
4 

1 
1 
3 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SNYDER 

75.1 
76.1 
75.1 
7'.. 7 
74.9 

51.6 
51.5 
52.0 
49.4 
49.2 

63.4 
63.8 
63.6 
52.1 
62.1 

-  1.9 

-  2.5 

93 
95 
98 
96 
94 

17 
17 
18 
17 
18  + 

33 
35 

38 
31 
34 

31 
31 
31  + 
31 
31  + 

164 
160 
175 
198 
172 

2 

6 

7 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.45 
4.70 
8.14 
2.68 
6.25 

2.55 

5.54 

4.11 

1.60 
1.35 
2.88 
.70 
1.42 

21 
21 
31 
30 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
3 

5 

3 
1 
4 
0 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Temperalure 

Precipitation 

.1 

1 

< 

■a 

S 

i 

1 

i 
.3 

a 

1 

N 

0.  of  Days 

■3 

•3 

1 

I 
O 

• 

a 

Sno 

»,  steel 

No.  of  Days 

SlaUon 

Max. 

Min. 

1 

■Stj 

n 

Is 

a 

0 

o 

1 

0 

s 

S 

^1 

0  * 

si 

■A 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSQ  AP     R 

75,0 
77, ^.M 
77,5 
73,3 
76.0 

51.0 
50. 2M 
52.4 
47.8 
50.7 

63.0 
63. 8M 
65.0 
60.6 
63.4 

-  '■° 

98 
98 
99 
95 
102 

18 
17 
17  + 
18 
17 

35 

38 

33 
37 

31 

31  + 
31 
25  + 

162 
164 
165 
215 
193 

7 
5 

11 
2 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 
2.75 
6.32 
2.79 
7.85 

4.99 

2.63 
1.24 
1.94 
1.22 
2.59 

21 
21 
22 

21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
5 

5 

2 
2 

4 
2 

4 

WINTERS  I    NNE 

77,3 

50.4 

53.9 

93 

18  + 

37 

19 

132 

6 

0 

0 

0 

6.41 

2.26 

19 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

63.2 

-    2.3 

4.53 

2.15 

.0 

*    •    « 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
barcwell  dam 
beltdn  dam 
benbrodk  dam 

78, <. 
78,4 
77,2 
79,* 
76,* 

50.1 
53.6 
54.7 
55.6 
54.4 

54.3 
66.0 
66.0 
67.5 
65.4 

-  2.4 

98 
100 
92 
93 
93 

18 
17 
19  + 
18 
18 

34 
37 
43 

24 
24 

25  + 

1 
19 

148 
141 
107 
84 
120 

9 

11 

4 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 
6.31 
4.92 
6.04 
5.33 

4.22 

2.54 
2.69 

1.87 
3.03 
2.02 

31 
30 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
3 

2 

2 
3 
2 
2 
2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

76, i 
79,3 
78,2 
77,9 
79,5 

54.1 
55.8 
52.2 
52.7 
50.9 

65.1 
67.5 
55.2 
65.3 
65.2 

94 

101 

98 

98 

102 

17 
17 
18 
17 
18 

38 

38 
40 
35 
37 

25 
25 
25  + 
24 
25 

128 
119 
122 
135 
137 

4 

12 

9 

9 

12 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.05 
5.44 
2.66 
5.01 
4.33 

2.57 
1.34 

2.75 
2.10 
1.87 
2.55 
1.23 

22 
22 

27 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
1 
4 
3 

3 
3 
1 
2 
2 

BROWNWOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSKANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

79,8 
83,4 
79,4 
78,7 
77,5 

54.6 
57.8 
55.4 
55.8 
58.0 

67.2 
70.6 
67.4 
67.3 
67.8 

-  .2 

-  .3 

-  1.0 

-  1.9 

.0 

97 
95 
96 
93 
95 

17 
15 
17 
18  + 
17 

42 

45 
42 
46 
44 

24+ 

1 
24 
26+ 
25 

92 

47 

92 

92 

109 

11 

13 

10 

9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.39 
6.51 
5.56 
7.41 
5.72 

.90 
3.89 
2.72 
4.45 
3.02 

1.42 
3.92 
2.14 
3.90 
2.18 

27 
22 
22 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

4 

2 
2 
2 
2 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

73,8 
78,5 
77,4 
78,2 
79,8 

52.2 
55.9 
53.6 
52.8 
54.6 

63.0 
67.2 
65.5 
65.5 
67.2 

-  .6 

-  2.2 

94 
95 

94 
96 
94 

18 
17 
18 

IB 
17 

39 

41 
39 
38 
40 

26+ 
25 

25  + 

24 

24 

152 

98 

123 

123 

83 

3 

7 

5 

11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.90 
6.57 
4,00 
5.25 
4.15 

4.21 
1.29 

2.50 
3.10 
1.15 
1.23 
2.05 

22 
22 
22 

27 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

3 
6 

4 
2 
2 

1 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

78,9 

77,7 
75,4 
78,5 
82.8 

56.0 
57.3 
52.3 
52.4 
57.1 

57.5 
67.5 
53.9 
55.5 
70.0 

.4 
-  3.1 

95 
95 
97 
94 
93 

18  + 

17 

18 

18 

17 

41 
45 
38 
41 
42 

25 
25 
26+ 
25  + 

1 

92 

95 
146 
109 

49 

9 
3 

5 

7 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.39 
6.89 
6.75 
4.93 

6.39 

4.30 
3.84 

2.03 
2.16 
2.28 
2.78 
4.30 

22 
25 
30 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
2 
3 

2 
3 
3 

2 

1 

GLEN  ROSE  2  W 
GOlBTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

80.6 
79,8 
79,7 
80,2 
76,5 

53.3 
56.9 
52.5 
56.8 
54.2 

67.0 
68.4 
56.1 
58.5 
65.4 

.4 

95 

94 

100 

95 

95 

17 
17 
18 
17 
18 

37 
40 
38 
41 
42 

24 
24 
25  + 
24 
26 

85 
79 

125 
79 

119 

10 
4 

13 
8 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.32 
1.40 
5.65 
3.43 
6.56 

3.04 

2.65 

.95 
2.76 
1.45 
2.95 

22 
26 
22 
26 
22 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
2 
5 

2 

0 
2 
2 
2 

GREENVILLE  7  NW 
GR0ES6ECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 

HICO 

79,2 
77,3 
76,5 
80,7 

55.4 
53.2 
52.7 
52.5 

57.3 
55.3 
64.5 
66.6 

-  2.4 

93 
93 

98 
97 

18 
IB 
IB 
13 

45 
40 
37 
37 

26  + 
25  + 

24 
24 

93 
112 
155 

90 

8 
5 

7 
7 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.45 
2.6o 
6.99 
4.16 

2.55 

1.15 
2.40 
1.82 

22 
22 
31 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
2 

4 
2 
3 
2 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVCN  DAM 

78.5 
79.2 
77.1 
81.8 
75,8 

54.4 
55.5 
55.4 
55.6 
55.0 

66.5 
67.4 
66.3 
68.7 
55.4 

-  1.7 

93 
98 
94 
95 

94 

19  + 
18 
18 
9 
IB 

40 
36 
43 
41 
44 

28 
24 
25 
1 
25  + 

112 
HI 
105 
50 
119 

7 

10 

6 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.34 
5.38 
4.92 
5.02 
5.76 

1.74 

1.91 
2.20 
2.13 
2.50 
1.52 

27 
22 
22 
22 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 

4 

2 
3 
2 
2 
2 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGDR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

80,8 
79,1 
78,5 
77,7 
77,4 

56.5 
54.6 
54.5 
56.0 
53.7 

68.7 
57.0 
55.6 
56.9 
65.6 

-  2.4 

92 
93 
95 
91 
99 

18  + 
18 
17 

19  + 
17 

45 
43 
39 
45 
39 

1 

25  + 
25 

26  + 
24 

64 
98 

101 
96 

126 

7 
8 
7 
5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.39 

5.22 
6.11 
5.92 
4.42 

2.78 
3.20 

2.00 
3.15 
1.72 
2.00 
1.39 

22 
22 
22 
22 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
5 

4 
4 

3 
2 
2 
3 

2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

79,5 
78,9 
75,2 
75,4 
78, 1 

54.5 
53.9 
54.2 
53.6 
52.5 

57.0 
56.4 
64.7 
64.5 
55.3 

-  1.5 

93 
98 
93 
95 
95 

18 

17 
18 
18 
18 

44 
37 
39 
40 
42 

25  + 
24 
25  + 
25  + 
25  + 

90 
131 
135 
135 
109 

11 

11 

3 

5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.00 
5.28 
8.41 
7.10 
4.43 

5.19 

2.92 
3.1! 
2.57 
3.36 
1.40 

27 
30 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 
5 

4 

2 
1 
4 
2 
2 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

78,7 
79.3 
78.3 
78,7 
81.5 

54.3 
56.5 
55.0 
52.0 
57.7 

65.5 
67.9 
66.7 
65.4 
69.6 

95 
96 
95 
95 
92 

17+ 
17 
17 
18 
18  + 

36 
41 
38 
38 
45 

25 

27+ 
24 
24 
24 

124 

95 
115 
113 

59 

8 
8 
9 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.22 
6.12 
6.35 
2.79 
6.56 

2.49 

1.80 
2.10 
2.08 
1.10 
3.72 

21 
26 
30 
27 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 
2 

4 

3 
2 
3 
1 
3 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

75.5 
78,0 
80,2 
78,7 
80,5 

52.3 
51.4 

55.0 
55.8 
55.3 

53.9 
64.7 

67.6 
57.3 
58.4 

-  2.7 

-  1.9 

95 
98 
96 
92 
92 

18 
18 
15 
18 
19  + 

38 
38 
39 

45 
45 

25  + 
25  + 

24 

25  + 

1 

140 

137 

92 

87 

69 

4 
6 
5 

4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.49 
4.21 
2.80 
5.55 

5.11 

5.26 
2.39 

3.70 
1.65 
1.37 
2.98 
4.05 

22 
27 
27 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
2 
2 
3 

2 

3 

2 

1 
2 
1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACC  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

79,8 
76.3 
78,2 
78,0 
80.0 

57.0 
51.4 
55.5 
57.3 
56.7 

68.4 
63.9 
66.9 
67.7 
68.4 

-  1.6 

-  3.2 

-  1.7 

93 
96 
91 
92 
95 

18  + 
18 
19+ 
17  + 
17 

42 
37 
44 
45 
44 

19 
2S  + 
25+ 
24 
25 

84 
158 
96 
89 
71 

11 
6 

7 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.60 
5.91 
6.91 
5.62 

5.02 

1.90 
3.18 

4.07 

1.95 
1.62 
4.05 
3.72 
2.17 

22 
22 
22 

21 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

° 

3 
4 
2 
3 
2 

2 
3 
2 
2 
2 

WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 

76.6 
79,2 

53.1 
54.0 

54.9 
66.6 

-  1.1 

95 
96 

18 
18 

39 

43 

24 

1 

127 
96 

5 
S 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.11 
4.38 

1.07 

1.29 

1.70 

27 
22 

.0 
.0 

0 
0 

3 
3 

3 
2 

DIVISION 

66.5 

-  1.3 

5.55 

2.71 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

972 

Temperature 

Precipitation 

ll 

<2 

< 

•a 

-Si 

i 

• 

1 

1 

Q 
% 

1 

No.  ol  Days 

3 

H 

a 
1 
o 

9 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

SUHOD 

Max. 

Min. 

H 

If 

i.  0 

Q 

1 

s 

1 
S 

S 
1 

s 

•°| 

•!l 

0  i 

*    «    * 
EAST  TEXAS           OA 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

M 
79,'. 
77,5 
80,0 

M 
54,6 
51.7 
53,7 

M 
67.0 
64.6 
65,9 

91 
91 
93 

17 

7  + 
14 

44 
42 
40 
40 

25 

26  + 

25  + 

1 

85 

121 
94 

5 

4 

4 

10 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

8,56 
7,13 
5.94 
6.68 

4.35 
2.54 
2.01 
3.89 

Zb 
26 
30 
22 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 
8 

2 
5 
6 
3 

2 
3 
2 
3 

CLARKSVILLE  2  NE 
CDLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CQNRDE 
CROCKETT 

76,6 
79,1 
79,* 
78,3 
78,1 

53,8 
55,7 
59,4 
54.1 
54.9 

65,2 
67,4 
69.4 
66.2 
66.5 

93 
91 
91 
93 
90 

17 
19 
18 
19 
19  + 

40 
42 
48 
45 
44 

26+ 
25 
25 
27  + 
25 

120 
72 
56 
56 
93 

3 
2 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.74 
2.78 
3.90 
3.32 
6.51 

2.00 
1.52 
2.73 
1.61 
2.40 

22 

23 
22 
23 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
3 
4 
6 

6 

2 

2 
2 
4 

5 
1 
1 
2 
3 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  M 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

78,3 

79,4 
75,8 
79,6 
78,7 

57,7 
57.0 
53.2 
56. 2M 
57.4 

66.0 
58,2 
64,5 
67, 9M 
68,1 

92 
92 

94 

91 
91 

17 

18 

16 

19+ 

17 

44 
42 

40 

43 

20 
25 
26 

25 

63 

79 

125 

29 

75 

4 
5 
5 
4 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.40 
8.02 
6.72 
4,59 
4.98 

2.32 

2.41 
2.56 
2.00 
2.14 

22 
26 
22 
19 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 
6 
5 

6 
4 
3 
3 
3 

2 

3 
2 

1 
3 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GRDVETDN 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

81,2 

7<.,9M 

80,4 

77,5 

80,5 

57.1 
52, 6M 
55,7 
50,8 
58.4 

69,2 
63, 8M 
56,1 
64,2 
69,5 

92 

90 
91 
90 
93 

18  + 
18 
18 
6 
19 

45 
41 
43 
38 
48 

25 
25 
1 
25 
27+ 

61 
146 

69 
132 

54 

6 
2 

5 
I 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.62 
6.21 
3.67 
7,56 
3,99 

5.00 
2.22 

1.32 
2.04 
2.14 

22 

22 
23 
19 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
6 
4 

3 
4 
3 
4 
3 

3 
2 

1 
4 

1 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

75.4 
80,1 
77,8 
78,8 
79,2 

51.5 
55.6 
53.4 
56.6 
54.5 

53,5 
67.9 
65.6 
67,7 
66,9 

-    2.3 

88 
91 
90 
90 
92 

19  + 

17  + 
18+ 

18  + 
6 

39 

40 
42 
42 
42 

24 

1 
25  + 
25 

1 

135 
75 

105 
61 
74 

0 
9 
2 
Z 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.97 
3.24 
4.46 
6.46 

5.61 

5.65 
-   .03 

3.20 
1.64 
1.70 
1.80 
1.63 

27 
23 
30 
27 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

4 
7 
8 

4 
3 
3 
4 
4 

3 
1 
2 
3 

3 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

75,1 
82,2 
74,2 
79,0 
76,0 

53.3 
55.0 
52.8 
54.9 
53.4 

54.7 
59.1 
53.5 
67.0 
54,7 

.6 
-  3.6 

89 
92 
90 
90 
92 

18  + 

5 
18 
18 
16 

39 

43 
40 
45 
43 

26 
25  + 
26 

25  + 

26  + 

121 
49 

142 
65 

125 

0 
4 
1 
I 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.36 
5.95 
5.05 
2.84 
6.60 

3.10 
5.53 

3.05 
1.47 
1.73 
1.32 
3.22 

27 
19 
27 
23 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
7 
5 

6 

5 
5 
5 
2 
4 

4 
4 
2 
1 
3 

LOVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
HADISDNVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  8  ENE 

79,7 
80.6 
82,3 
75,5 
77,3 

54.9 
57.9 
55.6 

51.7 
54.5 

57.3 
59.3 
69.0 
63,6 
65,9 

.3 
-  4.7 

93 
91 
92 
91 
92 

17  + 

14 

16 

16 

17 

45 
45 
43 
41 
41 

25  + 

25 

26 

20 

25 

87 
58 
63 
130 
91 

11 
9 
9 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

10.47 
5.51 
4.62 
6.25 
6.40 

3.24 

4.60 
2.36 
2.66 
2.12 

2.15 

22 
22 
22 

27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
4 
6 
6 

7 

5 

3 

1 
4 
5 

4 
2 
1 
3 
2 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

76.1 
74,7 
77,8 
80,0 
77,5 

51.6 
53.4 
54.3 
54.4 
54.9 

63.9 
64.1 
66.1 
57.2 
65.2 

-  2.4 

-  1.8 

-  2,8 

93 
91 
91 
92 
92 

18 
18 
19  + 
19  + 
18+ 

41 
40 
43 
42 
41 

26  + 
25 
25 
1 
25 

125 
134 
118 
65 
107 

3 

2 
4 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,10 
7.32 
6.59 
5.60 
7.50 

5.44 
4.54 

2.34 
2.31 
2.86 
1,70 
2.42 

27 
22 
30 
23 
30 

.0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
6 

7 

: 

4 
4 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  0AM 

SIMMS  *  WNW 

76,7 
79,5 
76,5 
77,7 
75,8 

58.3 
54.9 
55.5 
55.5 
50.9 

68.5 
67.2 
66.0 
65,6 
63,4 

92 

91 
90 
90 
93 

17 
18 
18 
19 
15 

45 
43 
41 
45 
35 

27  + 

1 
25 

1 
25 

72 
64 

114 
88 

150 

4 

I 
I 
1 
4 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.82 
2,80 
6,15 
5.83 
7,36 

•   .44 

3.85 
1.28 
2.35 
2.45 
2.25 

26 
23 

30 
23 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
6 

7 

5 

2 

4 
4 

7 

2 
1 
3 
2 
2 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

75,4 
74,5 
78.4 
75,4 
80.0 

53.8 
53.1 
56.3 
53.5 
53.7 

64,6 
63,8 
67.4 
64.5 
66.9 

98 
91 
91 
92 
90 

17 
IB 
19 
IB 
6 

39 
43 
46 
41 
41 

26 

26  + 

27  + 
25 

1 

138 
132 

78 
132 

72 

4 
3 
1 
4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.35 
6.40 
4.70 
6.87 
3,90 

2.45 
1.69 
1.58 
2.71 
1.37 

22 

19 
23 
27 
22 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 

6 
5 

5 
5 
3 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 

WILLS  POINT 

DIVISION 

66.4 

-  2,0 

5,26 

3.13 

.0 

•    *    » 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMDRHEA 
CANOELARIA 
CHISDS  BASIN 

79.0 
78.5 

M 
85. 8 
76,5 

50.1 
55.6 

M 
54.1 
53.8 

64.6 
67.1 

M 
70.0 
65.2 

-   ,4 

89 
97 

98 
90 

17+ 
6 

10 
10 

35 
41 
39 
42 
35 

20 
20 
20 
23 

31 

104 
93 

29 

67 

0 

7 

9 

16 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,79 
1.63 
1.30 
1.'.2 
1.40 

.58 
.   .12 

.51 
.60 
.52 
.64 
.36 

21 
26 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 
5 

1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FABENS 

79,7 
77,7 
79,3 
78,7 
79,8 

47.4 
52.9 
56.2 
52.7 
51.1 

63.5 
65.3 
67.8 
65.7 
65.5 

1.3 

93 
95 
95 
92 
93 

10  + 

10 

15 

u 
u 

35 
36 
45 
40 
39 

31  + 

20 

20 

31 

23 

121 

119 

64 

87 

92 

7 
5 
6 

4 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,27 
1,06 
1.49 
1.25 
1.06 

.40 

.66 
.35 

.81 
.43 
.62 

20 
21 
21 
20 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
3 

3 

1 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK  A  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

82,3 
79,0 
79,5 
83,6 

48.5 
52.2 
51.3 
53.1 

55.4 
55.5 
55,4 
66,4 

96 

95 
95 
97 

12  + 

10 

10 

2 

40 
39 
40 
37 

24+ 
20 
20 
31 

98 

99 

108 

67 

10 
9 
9 

14 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.37 
1.23 
1.64 
2.49 

.75 

.48 

.52 

1.06 

20 
20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
5 

5 

1 
0 

1 

2 

0 
0 
0 

1 

MARFA  NO,  2 
MENTDNE  2  S 
MDNAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

79.1 
BO, 8 
84,0 

79.2 

45.9 
49.7 
50.2 

54.8 

53,0 
65.3 
67.1 

67.0 

90 
97 
99 

90 

9 

12 
3 

16  + 

35 
38 
32 

36 

23 
31 
31 

31 

111 
118 
118 

71 

I 
11 
17 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

1.91 

.92 

1.82 

2.14 

.85 

.76 

1.10 

1,36 

21 
20 
20 

22 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
2 

3 

3 

1 
1 
2 

1 

0 
0 

1 
1 
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1 

s 
s 

•:l 
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Si 
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PECOS 

PENWELL 

PHESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

B2,2 

78, OM 
87.3 

77.0 

51.7 
51. 5M 
57.4 

50.9 

67.0 
64. 8M 
72.4 

64.0 

1.6 

102 
93 
99 

92 

11 
18+ 

10* 

11 

40 
37 
45 

34 

31  + 
20 
24  + 

31 

104 

134 

15 

128 

13 

4 
17 

4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1.78 

2.04 

.65 

1.30 

.       .15 

.84 

I. 10 

.24 

.64 

20 
20 
26 

26 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
3 
3 

3 

1 

2 

0 

2 

0 

1 

0 
0 

SANOEKSON 

SHEFFIELD 

SIEBRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

76.5 
80.9 

B0.7M 
78. 9M 
78.0 

SI. 6 
55.2 

47. 9M 
52. OM 
50.9 

64.1 
68.1 
64. 3M 
55. 5M 
64.5 

92 
93 

91 
95 

94 

15 
17  + 
11* 

2 
14  + 

42 
41 
38 

33 

20 
27 
23 

31 

115 

50 

105 

no 

132 

3 
7 
3 
5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,10 

2,17 

1,26 

.62 

1,74 

.38 

1.40 
.53 
.37 
.89 

21 
22 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
2 
4 

0 

1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

VSLETA 

81. 3M 

50. OM 

65. 7M 

94 

11  + 

35 

31 

113 

U 

0 

0 

0 

1.54 

.61 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

65.0 

.6 

1.48 

.30 

.0 

*    *    t 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BDERNE 
BRACKETTVILLE 

82.3 
77.8 
80.8 
80.6 
85.7 

58.8 
49.9 
53.9 
54.1 
61.2 

70.5 
63.9 
57.4 
67.4 
73.5 

-  1.1 

-  1.0 

93 

97 
92 
91 
94 

15 

9 

7 

8  + 
11 

48 
35 

41 
41 
46 

27 
20 
31 
31 
27 

33 

121 
76 

7 
6 
6 
2 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
2.83 
3.24 
2.56 

.70 

.09 
-   ,17 

.31 
1.07 
2.65 
1.94 

.30 

21 
26 
22 
22 
29  + 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
2 
3 
3 

0 

3 
1 

1 
0 

0 

1 

1 
1 

0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  HODO 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

79.8 
80.4 

M 
81.4 
76.0 

50.8 
54.8 

M 
57.8 
50.4 

55.3 

57.5 

M 
59.6 
63.2 

94 
91 

90 
97 

18 
17 

14 
18 

41 
39 

46 
37 

25  + 

1 

27+ 
20 

101 
63 

30 
139 

7 
5 

0 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 

5.22 

.99 

.74 

3.02 

1.07 

2.72 

.41 

.33 

1.09 

22 
22 
22 
21 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

s 

3 
3 

6 

2 
2 
0 
0 
3 

2 
2 

0 
0 

1 

DEL  RIQ  WSO  AP 
EOEN  1 

ELDORADO  li  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

B2.5 
80.6 
78.6 
81,0 
81.0 

61.2 

53.7 
53.1 
56.1 
54.5 

71.9 
67.2 
65.9 
68.5 

67. B 

.5 

93 
93 
90 
90 
91 

14 
17 
17  + 
13 
17  + 

49 
40 
38 
41 
43 

27 

19 

19 

1 

2 

21 
74 
90 
54 
73 

8 
5 

2 
1 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 
1.69 
3.50 
3.66 
4.39 

•  1.60 

.15 

.83 

1.85 

2.00 

2.28 

21 
26 
21 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
4 
5 
2 
5 

0 
1 
3 
2 
4 

0 
0 

1 

2 

1 

JUNCTION 

JUND 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

83.1 
80,7 
80. IM 
80.0 
81.5 

52.7 
57.2 
50. 7M 
51.5 
58.6 

67.9 
69.0 
65. 4M 
55.8 
70.1 

-  .7 

-  2.0 

94 
92 
90 
93 
94 

14 
18  + 

7 
18  + 
18+ 

39 

41 
37 
40 
47 

1 
23 
27 

2  + 
27 

58 
44 
94 
98 
43 

U 
3 
1 

10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.05 
4.95 
1.92 
3,61 
1,55 

-  1.22 
1.09 

.50 
4.80 

.96 
2.03 

.84 

22 

21 
27 
27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
4 
2 
2 

I 
1 
2 
2 
2 

0 

1 

0 

2 
0 

LLAND 
MASON 
HC  CAHEY 
MEDINA 
MENARD 

81,8 

77.5 

M 
80.3 

51.4 

54.3 

M 
50.4 

66.6 

66.0 

M 
65.4 

-  2.1 

94 
94 
93 

19 
18 
14 

40 

41 
36 
36 

1 

20 
27 

1 

78 

109 

84 

11 

5 
5 

6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.78 

1.52 
1.44 
2.04 

1.40 
.05 

1.75 

.53 

.84 
1.11 

27 

21 
22 
26 

.0 

,0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

5 

3 

2 

4 

2 

1 

1 
2 

2 

0 
0 

1 

MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

79. 7M 

76.1 

82.0 

79.6 

51. 3M 

51.5 

52.4 

52.6 

65.  5M 

63.8 

67.2 

66.1 

92 

89 
95 

88 

17  + 
15 
17  + 

6 

36 
40 
39 

38 

31  + 

20 

24 

27 

111 
99 
75 

57 

6 
0 
9 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.13 
2.44 
3.54 

1.25 

1.44 

2.24 
1.02 
2.43 

.48 

21 
31  + 
21 

28 

.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 

0 

6 

3 
4 

4 

3 
2 
2 

0 

1 

2 

1 

0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

RDCKSPRINGS 

SAN  ANGELD  dam 

SAN  ANGELO  WSO  AP         R 

78.8 

80,4 
76,5 
78,1 

55.2 

55.9 
52.0 
54.2 

67.0 

68.2 
64.3 
56.2 

-  2.1 

93 

99 
92 
93 

8 

17 
18 
17  + 

39 

45 
40 
42 

20  + 

19 
31  + 
27 

98 

42 
121 
97 

4 

1 
4 
6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.70 

.53 

4.01 
3.22 

1.39 

.50 

.48 
1.47 
1.74 

26 

27 
21 

21 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

2 
5 

5 

1 

0 
2 
2 

0 

0 

2 
1 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

79,4 
80.2 
78.1 
84.7 
76.6 

54.4 
54.0 
49.5 
60.2 
50.0 

56.9 

67.1 
63.8 
72.5 
63.3 

94 
90 
95 
95 
93 

18 
18  + 
18 
17 

15 

41 
40 
35 
48 
38 

24 
27 
20 
27 
19 

88 
59 

137 
13 

133 

6 
3 

6 

10 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 
3.42 
3.48 
.71 
3.64 

1.45 

1.11 
2.60 
1.68 
.46 
1.30 

27 
21 
20 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
2 

6 

2 
2 
3 

0 

3 

1 

I 
1 
0 

1 

DIVISION 

67.1 

-  1.5 

2.49 

.16 

.0 

*    «    « 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

83. 5M 

ai.o 

83.7 
82.1 
82.6 

63. 7M 

60.8 

60.3 

58.1 

58.3 

73. 6M 

70.9 

72.0 

70.1 

70.5 

.2 

-  1.2 

-  .8 

91 
92 
92 
94 
94 

17 

18+ 

19 

18  + 

7 

45 
50 
43 
46 
44 

27 
25  + 
27 

25  + 
1 

12 
46 

26 
57 
45 

2 

7 

6 

13 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 
2.95 
1.17 
6.18 
2.46 

.13 

.  1.31 

3,32 

1.12 
1.62 
1.03 
2.87 
2.13 

22 
22 
29 
29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
3 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

86.0 
83.7 
83.4 
85.8 
83.5 

66.0 
54.3 
71.5 
66.9 
60.7 

76.0 
69.0 
77.5 
75.4 
72.1 

1.9 

91 
95 
90 
92 
93 

11  + 
19+ 

6 
29  + 
14 

46 
44 
54 
46 
50 

27 

2  + 
27 
27 
26  + 

6 

59 

3 

8 

25 

5 
13 

I 
U 
U 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 

3.49 

.06 

,46 

2.59 

.38 
-  2.30 

.35 

1.50 

.03 

.17 

1.40 

19 

22 

24+ 

28 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GDlIAO 
GONZALES 

83.2 
85. 6M 
M 
65.3 
83.4 

59. 3H 
59. 9M 
57.9 
61.6 
57,9 

71. 3M 
72. 8M 
M 
73.5 
70.7 

.8 

92 
95 
93 
92 
95 

18+ 

18  + 

13+ 

5 

7 

49 
45 
45 
45 

46 

25  + 
27+ 

26  + 
27 
27 

41 
25 

13 
43 

10 
12 

9 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
3.04 
1.62 
7.80 
2,35 

.24 

4.S5 
.   .07 

2.45 
1.20 

7.42 
1.21 

22 
23 

29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

: 

1 
3 

1 
2 

1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

85.5 
84.4 

68.3 

59.7 
59.2 

60.9 

72.6 
71.8 

74.6 

.6 
.6 

94 
95 

94 

6 
18+ 

31  + 

45 
45 

45 

27 
27 

27 

27 
33 

5 

12 

13 

18 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

,95 
2.12 

.79 

-   .47 

.31 

i.es 

.55 

22 
22 

20 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

2 

0 

1 

1 

. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    314    - 


,   .    ,                   MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

-J 

>  B 
<2 

1 

< 

S 

h 

1 

^ 

1 

J 

>• 

Q 
1 

No.  ol 

Day 

s 

1 

IB 

a 
1 

6 

5 

Snow,  Sleet 

N 

0.  of  Days 

SUHoa 

Max. 

Min. 

3 

11 

2§ 

Q 

i 

2 

s 
1 

s 

a 

0    * 

si 

0  i 

si 

0  0 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULINC 

M4THIS 

NATALIA 

S3,B 
79,2 
82.'' 

85,7 

59.9 

57.7 
57.3 

56.7 

71.9 
68.5 
69.9 

71.2 

-    1.3 

95 
91 
94 

93 

18 
7 

7 

13  + 

47 
46 
45 

40 

1 
1 
1 

27 

38 
69 
49 

40 

13 

2 

11 

14 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.73 
3.93 
3.82 

1.53 

1.32 

2.70 
2.35 
2.41 

1.14 

29 
22 
22 

22 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 

2 

3 

3 

2 
2 
2 

1 

2 

1 
2 

1 

NEW  BRAUNFELS 

NIXDN 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

82,5 
85,1 
82,4 
86,0 
83,0 

59.2 
60.8 
57.7 
62.2 
63.4 

70.9 
73.0 
70.1 
74.1 
73.2 

-  1.2 

95 
94 
94 
93 
91 

7 

5 
19  + 

6* 
30 

47 
46 
41 
44 
47 

28  + 

27  + 
1 

27 

28  + 

57 
27 
51 
8 
19 

12 

9 

12 

12 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.95 
1.48 
4.00 
1.30 
.34 

1.91 

2.12 
.65 

2.90 
.66 
.17 

22 
22 
22 

21 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
3 
3 

1 

3 

2 
2 

1 
0 

3 
0 

1 
0 
0 

ROCKPHRT 

SAN  ANTDNID  WSQ  AP       R 

SAN  MARCOS 

SINTGN 

SMITHVILLE 

83,1 
33,4 
82,7 
86,6 
81, 9M 

66.0 
60.4 
55.5 
64.4 
56. 6M 

74.5 
71.9 
69.1 
75.5 
69. 3M 

1.3 

-  1.1 

-  2.5 

38 
92 
94 
93 
93 

18  + 

6 
18 
15  + 
18  + 

47 
46 
43 
47 
43 

27 
27 

1 
27 

2 

10 
29 
55 
7 
65 

0 
7 
9 
15 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
1,99 
3.90 
.74 
3.55 

-   .51 
.65 

1.15 

.47 
1.48 
3.24 

.35 
2.50 

19 
22 
22 
29 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
2 
3 

0 
1 
1 
0 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

80,2 
82,4 
85,2 

57.6 
58.3 
59.9 

59.0 
70.4 
72.5 

92 
93 

94 

19 

18 

6 

43 
47 
47 

25  + 
25  + 
27 

52 

41 
27 

5 

6 

12 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.12 
2.89 
2.72 

1.15 
1.40 
1.07 

22 
23 

21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

4 

4 

4 
2 
3 

1 
1 

I 

DIVISION 

72.1 

-   .2 

2.56 

-   .30 

.0 

•    c    • 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  M 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

81.0 
62,3 
31,4 
83,1 
79,9 

59.2 

58.2 
56.9 
58.0 
56.0 

70.1 
70.5 
69.2 
70.6 
66.0 

-  2.3 

39 
92 
92 
93 
91 

19+ 
6+ 

7 

7+ 
19 

47 
49 

42 
44 
45 

27 

20  + 

27 

27 

1 

44 
37 
67 

0 
2 

1 
8 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
1.90 
.35 
1.89 
4.49 

-  3.45 

.64 
1.22 

.30 
1.27 
1.99 

22 
23 

1 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

1 
4 
4 

1 
1 
0 
1 
2 

0 

1 

0 

1 

2 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPDRT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI         R 

82,9 

33.3 

84, 7M 

82,0 

78,6 

62.4 
57.9 
61. 2M 
60.6 
68.2 

72.7 
70.6 
73. OM 
71.3 
73.4 

.2 
-   .1 

93 
92 
93 
90 
86 

6 
19  + 
10+ 
19  + 
13+ 

46 
44 
46 
45 
52 

27 
27 
27 
28 
25 

32 
34 
28 
30 
23 

7 

10 

13 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.95 
3.41 
3.53 
2.24 
3.03 

.  1.95 
•   .03 

.17 

1.38 
1.71 
2.50 
1.06 
1.17 

22 
29 
22 
23 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 

4 
4 

1 
3 
2 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

I 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

81,3 
81,4 
82,5 
82,6 
82,7 

58.3 
62.7 
54.7 
64.1 
59.6 

69.3 
72.1 
68.5 
73.4 
71.2 

-  .1 
.7 

-  2.2 

.2 

92 
92 
93 

90 
93 

16+ 

5 
7 
6 

7 

47 
51 
41 
48 
46 

25  + 

27  + 
25  + 
27 
27 

50 
33 
53 
14 
37 

4 
3 

e 

1 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
1.69 
3.30 
4.73 
2.15 

-   .39 

•  2.06 

•  .44 
1.22 

2.00 

.80 

1.30 

3.40 

.39 

22 

22 
23 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
4 
5 

2 
1 
2 
2 

1 

1 
0 
2 

1 
0 

ORANGE  <-  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

76,5 
81,6 
83.0 
83.9 
79,5 

57.6 
62.7 
59.5 
64.0 
59.6 

53.1 
72.3 
71.3 
74.0 
69.6 

-  .2 

-  .7 

89 
90 
94 
93 
89 

7 

6 
12  + 
19  + 

6 

47 
48 
45 
41 
46 

26  + 

27 

26 

27 

25 

55 
22 

37 

12 
57 

0 

1 

12 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
5.53 
2.89 
8.90 
2.38 

-  1.04 
.00 

.99 
3.66 
1.00 
5.06 
1.72 

27 
22 
23 
29 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 

5 
4 

2 
2 
2 
3 

2 

0 
2 

1 
3 

1 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP          R 

84,3 

82,7 
81,2 

81,8 
84,1 

65.7 
64.3 

59.0 
58.5 
62.8 

75.0 
73.5 
70.1 
70.2 
73.5 

-  2.1 
.9 

93 
90 
91 
92 
92 

5 

7 
19  + 
19  + 
18  + 

47 
50 
47 
47 
43 

27 
27 

27 
27 
27 

9 
13 
46 
41 
14 

5 

1 
5 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.24 

12.03 

1.85 

1.63 

3.44 

-  1.97 

-  .04 

6.00 
4.36 
1.13 
.68 
2.85 

29 
23 

23 
24 
29 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
S 
2 

4 
4 
1 
1 
2 

4 
4 
1 
0 
1 

DIVISION 

71.3 

-   .6 

3.73 

.03 

.0 

«    «    « 
SOUTHERN           09 

ALICE 

ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO,  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 

87,6 
88,3 
88,2 
89, 6M 
86,2 

62.9 
61.9 
55.5 
53. 3M 
61.5 

75.3 
75.1 
71.9 
76. 5M 
73.9 

95 
95 

98 
96 
91 

18  + 
18+ 
23 

31  + 
31  + 

46 
45 
37 
49 
44 

27 
27 
27 
27 
27 

14 

1 

33 

7 
18 

17 
17 
20 
19 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.20 
.59 
.12 
.07 
.20 

.  2.49 

.12 
.22 

.12 
.07 
.07 

20 
20 
28 
26 
26+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
5 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

65,2 

87,7 
84,4 
85.7 
86.0 

52.5 
62.9 

59.1 
61.2 
56.8 

73.9 
75.3 
71.8 
73.5 
71.4 

-  1.0 

.6 

-  2.0 

93 

95 
93 
99 

94 

31  + 
31  + 
18 
9 
19 

47 
48 
43 
49 
40 

27 
27 
27 
28  + 
27 

17 
10 
27 
19 
29 

11 
17 
11 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
.18 
.17 
.29 
.00 

.  1.92 

-  1.44 

-  2.18 

.11 
.11 
.06 
.14 
.00 

28 
22 
27 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 

37.0 

87,6 
65,9 
87,2 

64.4 

61.5 
61.4 
62.1 

75.7 

74.6 
73.7 
74.7 

95 

95 
92 
95 

31  + 

9 
18  + 
10 

52 

42 
50 
46 

28  + 

27 

27 
27 

13 

15 

8 

18 

18 

19 
9 
16 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.33 

.21 

5.71 
.81 

.23 

.21 

5.50 

.48 

26 

25 
29 

30 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 
2 

2 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

67,1 
84,2 
88,3 

60.2 
59.5 
64.1 

73.7 
71.9 
76.2 

95 
93 
95 

21  + 
19 
31  + 

45 
45 
49 

27 

28  + 
26  + 

16 

30 

9 

15 
2? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.23 
,22 
.95 

1.07 
.10 
.76 

22 
2S 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
1 
2 

1 

0 

1 

1 

0 
0 

TILDEN 
ZAPATA 

65,0 
68,9 

61.5 
64.4 

73.3 
76.7 

99 
94 

9 
22  + 

44 
51 

27 
27 

23 

7 

10 
21 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.13 
.24 

.04 
.13 

26 
25 

.0 
.0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

74.2 

.4 

.53 

.  1.45 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
OCTOBER 

J 

97. 

Temperature 

Precipita 

ion 

'J 

1 

o 

S 
«: 

■a 

•i 
|z 

i 

s 

• 

7S 

e. 

Q 

Si 

1 

No.  of  Days 

■3 

0 

1- 

■3 

s 
a 

(5 

a 

Snow.  Sleel 

No.  o(  Days 

StoHea 

Max. 

Mill. 

(2 

2§ 

o 

a 

1 

0 
O 

i 

0 

s 

§ 

^1 

°  s 

si 

•a 

8 

s 

•        *        * 
LOWER    VALLEY 

10 

BROWNSVILLE    WSO    AP 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

R 

86,5 
90.0 
89,9 
85.5 
89,1 

68.5 
65.5 
66.5 
66.3 
63.8 

77.5 
77.8 
78.2 
78.9 
76.5 

1.6 
1.6 

90 
9* 
96 
9i, 
95 

31  + 
23  + 

7 
31  + 
31  + 

5* 
52 
54 
53 
49 

27 
28  + 

2 
27 
28  + 

0 
0 

1 
1 

4 

4 
22 
23 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,33 

.51 

1.42 

1.25 

.40 

.  .20 
-    2.17 

1.73 
.39 

1.13 
.93 
.14 

22 
21 
20 
19 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
2 
2 
3 

2 

0 

1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

MISSION    4    W 
PORT    MANSFIELD 
RAVMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACQ    2    E 

89,8 
8<.,5 
89,2 
89, 9M 
89,3 

65.8 
69.3 
65.2 

70. CM 
66.5 

77.8 
76.9 
77.2 
80. OM 
77.9 

1.9 
1.9 

96 
91 
95 
98 
97 

10+ 
23 
23+ 
15 
6 

53 
56 
54 
56 
53 

26  + 

27  + 

28  + 
27 
27 

2 

0 
0 
0 
0 

22 
1 
22 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.36 
.39 
.76 
.12 

1.47 

-  .69 

-  1.81 
.       .63 

.95 

.10 
.45 
.09 
.36 

10 
26 
13 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
I 
Z 
0 
9 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

77.9 

1.9 

1.10 

•    1.49 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
VEGA 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PORT  LAVACA  NO  2 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FNCINAL  3  NW 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PORT  LAVACA  NO  2 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GRUVER 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
GRUVER 


102 

DATE 

18  + 

23 

DATE 

31 

12.24 

.00 

8.00 

DATE 

29 

2,0 

2 

DATE 

31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

OCTOBER    1972 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  1  2  1  3  1  4  1  5  {  6 

7    8  1  9 

10  1  11   12 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19 

20   21 

22  I  23  {  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1  30 

31 

•   •   • 

HIOH  PL«!NS         01 

iBEHNHTMY 

1.79 

.03 

.33   ,66 

,52 

.02 

.21 

.02 

ACKE«L>  1  «S* 

4.46 

T    1.34 

.75 

1.05   .05 

,05 

.05 

T 

T 

T 

.02   .50 

.65 

IMaRULC  «S0  IP        //R 

1.66 

T     .06 

T 

.34 

.27   .17 

.02 

.60 

4H0REUS 

2.47 

.10 

1.00 

.60   ,56 

.01 

.13 

.05 

SIC  SPRING 

3.7B 

.27 

.76  1.13 

,30 

.50 

.47 

T     .10 

.23 

SODKER 

,66 

,06 

.03 

.33   .24 

BQRGER  3  u 

2.06 

T 

T     T 

.46 

.65   T 

,21 

T 

.74 

BRAVa 

1.59 

.16 

.95   .46 

T 

BROWNFIELD  NO  2 

2.25 

.25 

.50   .76 

.11 

.10 

.37 

.02 

.14 

BULER  *t  NNW 

1.20 

.36   .34 

.06 

.42 

BUNKER  flLL  5  N 

l.OB 

.14 

.82 

.12 

CANADIAN  1  EN6 

1.85 

T 

.10 

.91   ,15 

.08 

T 

T 

.15 

.46 

CANYON 

1.17 

T 

T 

.23 

.31   ,22 

.01 

T 

T 

.40 

CHANNINC  NO.  2 

1.69 

1.15   .54 

CLAUDE 

2.10 

.32   ,73 

.02 

.11 

.02 

.90 

COLOWATER 

1.79 

,40 

.23 

,36 

.15 

.65 

CONlEN 

.66 

T 

T 

.18 

,50 

CROSBVTON 

2.07 

.07 

,29  1,00 

.41 

T 

.10 

.04 

.16 

DALHART  FAA  AP 

1.28 

T     T 

T 

T 

.32 

,90 

T 

T 

T 

.06 

04RR0U26TT 

1.48 

.06 

.05 

,30   .35 

.02 

.05 

.65 

oinnlTT  6  E 

1.23 

.70   .40 

.13 

DIMMITT 

2.05 

T 

.05 

.65   .26 

.12 

T 

.95 

DUMAS 

1.43 

T 

.90   .53 

T 

T 

fLOYDAOA 

2.45 

.25   .97 

.25 

.22 

.04 

.72 

FLOYDADA  9  SE 

2.27 

T 

.25 

.15  1.18 

.56 

.10 

.03 

follett 

.67 

.06 

.36 

.25 

T 

FDRSAN 

4.45 

.35 

.34  1,06 

.63 

.30 

1.55 

FRIONA 

1.96 

,02 

.15 

.94   .37 

.03 

.06 

T 

.39 

GARDEN  CITY  1  E 

2.67 

.53 

.87 

.65 

.21 

.04 

.35 

.02 

CRUVER 

2.33 

.06 

T 

.07 

.14 

1.10   ,04 

.05 

.87 

HART 

2,86 

.58 

.12 

.75   .56 

.05 

.12 

.68 

HARTLEY 

1,44 

.03 

.94   .27 

.20 

HEREFORD 

2,21 

.04 

.02 

1.17   ,60 

.16 

.16 

.04 

HIGGINS 

2,22 

T 

.48 

,56 

.83 

.35 

HITCHLAND  6  SSW 

,90 

.41 

,45 

.04 

LAKESA  1  SSE 

3,47 

.55 

.67 

1,93 

.03 

.10 

.19 

LENQRAH 

2,56 

.25 

1.20   .61 

.04 

.40 

.06 

levelland 

2,36 

.06 

.56   .47 

.03 

.19 

.25 

T 

.02 

.76 

LIPSCOMB 

,76 

.03 

.27   ,35 

.11 

T 

littlefielo  no.  2 

1,92 

.15 

,11   .58 

.13   .02 

.05 

.30 

.03 

.5! 

LOOP 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-     .     . 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

, 

_ 

_ 

. 

LORENZO 

1.57 

1.42 

.15 

LUBBOCK  WSO  AP          R 

1.75 

T 

.26 

.70   .12 

.17 

.02 

T 

.35 

.13 

MC  LEAN  3  E 

1.94 

.03 

.10 

.60 

.03 

.01 

.13   .30 

.74 

MIAMI 

1.09 

.33   .72 

.04 

MIDLAND  HSO  AP         //R 

2.26 

T 

.96 

.94   .11 

.01 

.20 

T 

T     .01 

.03 

MIDLAND  *-  ENE 

1.67 

.10 

.28 

.44    .62 

.02 

.16 

T 

.03 

T 

MORSE 

I.IB 

.63   .24 

T 

.31 

MORTON 

2.29 

.20 

.02 

.04 

.36   .47 

.12 

.09 

.27 

.70 

MULESHOE  1 

1.61 

.17 

.52   .36 

.02 

.23 

.29 

NOTLA  3  SE 

2.06 

T 

T 

.13 

.87   .12 

T 

.94 

OLTON 

- 

.    .    - 

-     .     - 

_    _    _ 

.     .     - 

.     .     - 

_     _     _ 

_ 

_ 

. 

_ 

PAMPA  NC.  2 

1.13 

.01 

.04 

.30   ,49 

.01 

T 

T 

T 

.28 

PANHANDLE 

1.82 

.03 

T 

,39   ,76 

.05 

T 

T 

.59 

PERRYTON  5  NNE 

1.05 

.05 

T 

,05   ,36 

.19 

.40 

PERRYTDN  11  MNM 

.60 

,47   ,13 

T 

PLAINS 

2.53 

.20 

,55   ,48 

.05 

.11 

.44 

T 

.70 

PLAIHUIEW 

1.49 

,40   ,50 

.25 

.02 

.32 

auITAQUE 

2.96 

.12 

1,13   ,12 

.17 

T 

.76 

.66 

SEMINOLE 

2.21 

T 

.38 

.50   .53 

.04 

T 

.60 

.07 

.09 

SILVERTON 

1.50 

.32   .55 

.23 

.15 

.25 

SLATQN  5  SE 

5.95 

T 

1.03 

.16  1.14 

3.14 

.20 

T 

.28 

SPEARMAN 

.88 

.53   .15 

T 

.20 

STRATFORD 

.71 

.02 

.59   ,10 

T 

SUNRAY  A  Sw 

1.12 

.62 

.50 

TAhOKA 

3.48 

.55 

.76  1,16 

.29 

.31 

.30 

.03 

.08 

TASCCSA 

3.17 

.65 

1,77   ,09 

.02 

.64 

TULIA 

2.09 

.15 

T 

T 

,36   ,66 

.13 

.09 

.01 

.69 

UMBARGER 

1.68 

.13 

,53   .26 

.76 

VEGA 

2.33 

.02 

.06 

1.06   ,86 

.05   T 

.03 

T 

T 

.23 

KALCOTT 

2.74 

.66 

.10 

1.15   .60 

.17 

.06 

•    •    « 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         1  If. 

4.49 

T 

.31 

.12  1,93 

.04 

.76 

T 

.07 

T    1.02 

.22 

ANSON 

6.72 

.50 

.42  1.90 

.05 

.12 

.93 

1.45 

1.35 

ASPERMONT  2  SS« 

6.18 

.84  1,67 

1.35 

.17 

.08 

.44 

.03   .10 

1.50 

8ALLINGER  1  SW 

4.35 

.10 

.03  1,70 

1.17 

.96 

T 

.37 

.02 

SATEMAN  RANCH 

4.55 

.65  2,20 

.05 

1.65 

BENJAMIN  4  SSe 

5.46 

.27  1,65 

1.41 

.14 

.09 

1.90 

BURKETT 

2.48 

.32 

.33   ,77 

1.00 

.06 

CHILDRESS  FAA  AP 

4.18 

T 

.06 

1.76  1.36 

.06 

T 

.02 

T     .51 

.39 

CHILLICCTHE 

4.89 

.02 

.02 

.75  2.56 

.03 

.02   .65 

.84 

CLARENDON 

.94 

.01 

.17   .40 

.08 

.05 

T 

T 

.23 

COLEMAN 

2.93 

.34 

.11   .07 

1.23 

.10 

.84 

.10   .05 

.09 

COLDRAOC  CITY 

3,69 

1.01 

.51   ,76 

.04 

.60 

.01 

T 

.76 

CRQWELL 

4,94 

3.27 

.37 

1.30 

DICKENS 

2,94 

.58 

.80  1.56 

DUMDNT 

3,30 

.52  1.21 

.51 

.06 

.01 

.02 

.95 

ELECTRA 

5,66 

T 

.12  1.45 

1.31 

T 

.38 

.02   .44 

2.14 

FlOMDT  1  N 

2,62 

.20  1.26 

.22 

.20 

.72 

GAIL 

3,76 

1.04 

.62  1.12 

.38 

.45 

.05 

.16 

GUTHRIE 

- 

-    -    _ 

_     -     - 

-    _    - 

... 

.     -     - 

-     .     _ 

-     _     _ 

« 

_ 

HACKBERRY 

4.33 

.50  1,38 

.56 

.04 

.06 

.05 

.25  I. 00 

.45 

HAMLIN 

6.87 

.02 

.45 

.59  1.80 

.01 

.22 

.61 

.03  1.72 

1.22 

HASKELL 

5.47 

.46  1.65 

.82 

.06 

.15 

.44 

.01 

.03   .91 

.92 

HDROS  CREEK  DAM 

1.39 

.43 

.15   .14 

T 

.58 

.03   .04 

.02 

JAYTON 

3.97 

.60  1.07 

.60 

.10 

.10 

.10 

1.40 

KNAPP  6  SW 

5.59 

.87 

1.07  1.07 

.42 

.45 

1.31 

.40 

LAKE  ABILENE 

5.47 

.25 

.48  1.60 

1.07 

.68 

.45 

.06 

.88 

LATIMER  RANCH 

2.81 

.58  1.30 

.15 

.10 

T 

T     .68 

T 

LAWN 

4.90 

.81  1,39 

1.17 

.80 

.37   .13 

.23 

MATADOR 

3.14 

.21  1,73 

.47 

.15 

.01 

T 

T 

.57 

MEMPHIS 

2.75 

.50 

1.55 

.70 

MOBEETIf  2  S 

3.03 

T 

T 

.76   .37 

.82 

1.08 

MUNOAV 

8.31 

T 

.15  1,47 

1.39 

.09 

.73 

T 

.14  1.38 

2.96 

NORTHFIFLn 

3.12 

.14  1,71 

.47 

.13 

.01 

.66 

NOVICE  1  F 

5.47 

.75 

,71  2,51 

.26 

.82 

.42 

NUGENT  1  ESE 

4,87 

,70  1,00 

1.10 

.15 

.10 

.17 

.50 

1.1! 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

197? 

■n 

Day  of  Month 

Station 

^ 

e2 

1  1  2  1  3 

4  I  S  1  6 

7^  8  1  9 

10  {  11  I  12 

13   14  1  15 

16  I  17  {  18 

19  1 

20  1 

21   22  {  23   24 

25  1  26   27 

28  I  29   30 

31 

PAOUCftH 

2.65 

. 

1,50   .04 

.12   T 

,02   .04   .02 

.91  . 

PlOUCaH  17  SSE 

A.37 

.42 

1.39   .25 

1.23   .34 

.78  . 

PITCHFORK  RANCH 

3.25 

.60 

1.10   .40 

1.19  . 

PnciR 

- 

.       .       - 

-    -    - 

_    -    - 

... 

-       -       - 

... 

. 

... 

-     .     - 

POST 

3.29 

.30 

.75 

1.29   .05 

,43   ,05   ,08 

.34  '. 

QUANAH  9  Se 

«.90 

.04 

.13 

1.82  1.30 

,05   .03 

.01   ,09 

1,4T  , 

Roev 

5.95 

.69 

2.17 

.22   .77 

,02   ,99 

.97  . 

ROSCOE 

6.A5 

.90 

.50 

1.60   .70 

T    1.00   T 

7         .29 

1.90  . 

ROSS  RANCH 

3.70 

.50 

1.60  1.10 

.90  . 

ROTAN 

♦  .70 

.92 

.58 

1.35   .69 

.39        ,67 

7          .47 

.11  . 

SEYMOUR 

B.IA 

T 

.13 

1.91  1.22 

,10   .28 

.03  1.99 

2.88  . 

SHAMROCK 

1.79 

.09 

T 

.09 

,76J   .IB 

,02   ,02 

.03   7     .26 

,40  , 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

2.6a 

•  05 

.03 

.03 

.33 

.6a   .66   .03 

,03   ,04 

.03   T     .70 

,15  , 

SNYOER 

6.25 

.92 

.72 

1.42   .43 

.31   .09  1,10 

T 

1,30  , 

SOUTH  CAMP  16666] 

2.20 

1.10 

.90   .20 

STAMFORD  1 

5.12 

.05 

.90 

1.68 

.72 

,16   ,18 

.75        .OB 

1,00  , 

TAMPICO 

2.55 

.29 

1.26 

.33 

.30 

.36 

,09  , 

TRENT  i    ENE 

«.76 

.99 

.39 

1.69 

.20 

.79 

T     .26 

,92  , 

TRU9Y  3  ESE 

- 

.       -       _ 

_    -    - 

_    -    - 

... 

_    _    - 

_     .     _ 

. 

- 

. 

... 

... 

... 

- 

TRUSCOTT 

S.AB 

.33 

2.83 

,24 

,05 

2,0>  . 

TURKEY  2    WSU 

2.75 

.03 

.24 

1.24 

,24 

.15 

.19        .70 

. 

VERNON 

6.32 

.03 

.03 

.13 

1.30 

1,94 

.03 

.09  1.89 

.92  . 

VDSS  1  HSW 

2.05 

« 

1,04 

.87 

T     T     T 

,14  , 

WELtlNCTON  I  NNW 

2.79 

T 

.39 

T 

.07 

1.22 

.32 

,12   ,03 

.02   T     .07 

.59  . 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

7.S6 

T 

T 

.91 

2,39 

T 

,48 

T     T    2,99 

1.93  . 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

. 

- 

. 

- 

. 

... 

. 

_ 

_ 

. 

- 

... 

. 

WINTERS  1  NNE 

6.41 

2.26 

.50 

.98 

1.24 

T     ,45   ,75 

,05   .02 

.16  ! 

WITT  RANCH 

4.31 

.90 

.13 

1.36 

■2' 

,67 

1,00  , 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

6.87 

T 

.09 

.38 

.75I  1.86 

.02   .18   ,95 

.09   .05 

2.54  . 

ALEDO  »  SE 

6.45 

.47 

,45:  2,01   .64 

,42  1,58 

.71   .05 

.12  . 

ANDICE  1  WNW 

4.60 

,06  1,18 

1,28 

.06   .08   .40 

1.52  . 

ANNA 

6.42 

,2d  2,25 

,50  1,25 

.60   .10 

1.52  . 

ANTELOPE 

B.ll 

.07 

,25  4,33 

,19   .38 

.07   .06 

2.60  . 

ARCHER  CITY 

6.31 

T 

.01 

.24 

l,13l   ,54 

.64   ,01 

.05   T    2.69 

1.00  . 

ARLINGTON 

9.51 

.22 

.02 

,3ll  1,88 

,89  1,19 

.02   .34   .08 

.60  . 

AVALON 

6.06 

1.06 

2.13 

,36  2,35 

.02   .04 

.10  . 

BAIRD 

- 

-       .      - 

... 

.     -     - 

... 

... 

... 

- 

- 

... 

... 

BARDHELL  DAM 

4.92 

.79 

.09I  1,87 

,31  1,79 

.01   .04 

.02  ! 

BELTON  DAM 

6.04 

T 

.08,  3.03 

,10  1,67 

.15   ,91 

.10  . 

BENBROOK  DAM 

5.33 

.32 

.25  2.02 

,35  1,96 

,26   ,09 

.12  . 

BONHAH 

9.05 

.34 

2.75 

,21   ,95 

1,49   ,79 

2.60  . 

BOWIE 

5.44 

2,10 

.23  1,00 

T     ,13   ,68 

1.30  . 

BOYO 

2.86 

.02 

,10   ,30 

1,87 

,08   T     ,02 

.47  . 

BRAZOS 

3.17 

.6S 

,79 

,23  1,16 

,06   .10   .04 

,11  , 

BRECKENRIDGE 

5.01 

.59 

.20 

2,55 

T 

,04  1,01 

.09        .52 

,09  . 

BRIDGEPORT 

4.33 

.10 

.03 

1,23 

,35  1,16 

.33   .42 

.71  . 

BROWNMOOD 

3.39 

T 

.33 

* 

• 

1,40 

,20  1.42 

.02 

.02  . 

BURLESON  z    SSW 

5.66 

.47 

.30 

1,66 

,24  1,94 

.07   T 

.78  . 

BURLINGTON  3  WSW 

7.33 

T 

,03 

3,01 

T    1,14 

.33  2.82 

7 

CAMERON 

6.51 

.30 

,2B<  3.92 

1.08 

.03   .86   .02 

,02  . 

CARROLLTON 

6.05 

.20 

,iei  1,82 

,47  1,65 

T     .96   .07 

1,10  , 

CELINA 

7.29 

T   -  4.59 

2,00 

T     .40   .18 

,12  , 

CENTER  CITY 

2.29 

.  12 

.07'   .93 

,15   ,90 

.0^   ,07  , 

CHALK  MOUNTAIN 

4.15 

T 

.36 

.11 

,26l  1.82   T     T 

,20  1,11 

T     ,02   ,09 

,20  , 

CLEBURNE 

5.66 

.32 

.331  2.14 

1,96   ,24 

,01   ,11   ,04 

,51  , 

CLIFTON  10  E 

3.76 

.13 

.30:  1.30 

T    1,89   ,09 

,03 

,02  . 

COMANCHE 

3.47 

.19 

.37 

.05 

1.31 

,15  1,42 

,02 

. 

COOPER 

7.63 

.51 

.69 

.12 

2,49 

.31  1.58 

.66   .9e 

,29  . 

COPPERAS  COVE 

4.58 

. 

. 

. 

2,43 

•    2,00 

.19 

. 

CORSICANA 

7.41 

.95 

.20 

T 

1,92   T 

.12  3.90 

T     .141   .18  . 

CRANDALL 

6.27 

.71 

.04 

2,00   T 

.67  2,08 

.55   .09 

,1>  . 

CRESSON 

6.07 

.64 

,40 

2.88 

,20  1,51 

T     .10   .09 

.29  . 

CROSS  PLAINS 

4.12 

.36 

.07 

1,57; 

T    1.38   .02 

.63 

.09  . 

DALLAS  KSO  AP          //R 

5.72 

T 

.36 

I.47I   ,37 

2.18   T 

.01   .53   ,9ll  ,29  , 

DAVILLA 

5.20 

4,30 

,90 

. 

DECATUR 

2.22 

,96l   .27 

T     ,99 

DENISDN  DAM 

7.90 

1.38 

,1S  2.50 

,03   ,76 

,30  1,6C 

1,20  . 

DENTON  2  SE 

6.67 

,77  3,10 

2.20   T 

7     ,30   .30 

• 

DUBLIN 

4. DO 

.97 

.45 

,031  1.16 

.18  1.12 

.02   .03   .02 

,02  , 

DUNDEE  6  NNW 

. 

. 

- 

... 

,56 

.96i  4.10  , 

EAGLE  MTN  LAKE  0AM 

5.87 

.20 

,50l  2,64 

,45  1,68 

,18   .12 

.10  . 

EASTLANO 

5.25 

.65 

.52 

T     .88 

,42  1,23 

,72 

.83  . 

ENNIS 

4.97 

.10 

T    2,25 

,30  2,25 

T     7     ,07 

T 

EVANT 

4.16 

.20 

.10 

■  loi  2.09 

•    1,46 

7  1  ,29  , 

FARMERSVILLE 

5.83 

■  10 

T 

,08  1,38 

,46  1,60 

T     ,32  .»a   1.09  . 
.32   .08,   .10  . 

FERRIS 

5.39 

.19 

,19  2.03 

,5?  2,00 

FLORENCE  3  SE 

4.83 

2,21   T 

2,14 

.43   .09  . 

FORESTBURG  ".  S 

6.43 

T 

T 

,78j   ,67 

1,91   T 

.09   .14  1.92   .92  . 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

6.B9 

.01 

T 

.36 

2.0s:   .38 

T    2,18 

T    1.15   .91   .23  . 

FRISCO 

5.04 

T   :  2,26 

.44  1.57 

T     .32   .04   ,41  , 

FROST 

5.48 

1.36 

.01 

.11!  1,97 

.21  1.80 

7     ,02   7    , 

GAINESVILLE 

6.75 

.02 

.llj  2,08 

.22   .53 

T     .14  2,28  1,37  , 

GATESVILLE 

4.93 

.02 

.02 

.11:  2,78 

.15  1.78 

.01   .05,  .01  . 

GEORGETOWN 

6.39 

,121  4,30 

T     .96 

.30   .7D   .01  . 

GLEN  ROSE  2  W 

5.32 

.63 

.01 

,36  2,65 

1.27   .09 

.02   .02   .03   .28  . 

COLOTHWAITE  2  N 

1.40 

,351   T 

.95 

T     .10, 

GRAHAM 

5.65 

■  u 

,19;  2,75 

.29   .18 

.02   .10   .09|  1.30  . 

GRANBJRY 

3.43 

.32 

.35  1,10   .03 

1.49   .09 

.02   .05   ,02!   .04  . 

GRANGER 

8.63 

T 

7    6.23 

.10  1.04 

.49   .27|   .50  . 

GRAPEVINE  DAM 

6.66 

T 

.06 

.24  2,95 

.93  1,95 

.97   .24;  .52  . 

GREENVILLE  7  Nw 

-     .     - 

.    -    - 

-     .     - 

... 

... 

... 

- 

... 

CROESBECK 

7.45 

.45 

1.04 

2.55   .25 

,11  1,00 

.08  1,73   ,24  , 

GUNTER 

7.36 

.09 

.05  4,30 

.34  1,06 

,79   .94J   ,19  . 

HAMILTON  25SE 

2.80 

.08 

.14 

,10  1,15 

,13  1.02 

T     T     ,1T   ,01  . 

HENRIETTA 

6.99 

,341  1,75 

.13   .57 

7    l.eOl  2.46  . 

HEWITT  1  SE 

5.71 

.15 

.08  3,05 

.10  2.00 

.08   7   1   .25  . 

HICO 

4.16 

,l« 

.37 

.26 

T   ,  1.82 

,25  1.07 

T     .01   .02   .17  . 

HILLSBORO 

4,34 

1.18 

.09 

.loi   .75 

,16  1.91 

.02   .01   ,12  , 

HONEY  GROVE 

8.41 

l.«6 

1.50 

1.80 

,90   .«ol  2,39  , 

HUCKABAY 

3. OB 

.51 

» 

•   '  1.05 

.   1.35 

,10      '   ,07  , 

HURST  SPRINGS 

5.19 

.12   T 

•  10 

T 

1.65 

.03 

,181  1,38 

,26  1.40 

,02   ,09 

INDIAN  CAP 

2.89 

.25 

.25 

1.07 

,43   .84 

,05 

JACKSBORD 

5.38 

.02 

2.20 

,32  1.01 

.13   .30  1.40  . 

JARREli 

9.25 

T 

T 

4.50 

,25  1.90 

1.00  2.00 

KAUFMAN  3  SE 

4.92 

2.13 

,51  1,86 

.24   .04   .14  . 

KENNEOALE  6  SSW 

6.30 

.56 

T 

,2«  2.41 

.10  2.60   .01 

,22  1.88 

T     .05   .03   .84  . 

KILLEEN 

5.02 

.01 

.04  1.83 

.15   ,19   .09  . 

LAVON  DAM 

5.76 

.21 

.21 

T 

.1*  1.24 

.57  1.62 

T     .46   .3>   .93  . 

LEWISVULE  DAM 

7.69 

1.2S 

.01 

,281  3.40        .01 

.49  1,66 

7     .25   ,1S   .12  . 

LIPAN 

2.48 

.09 

.09 

,85 

,24  1.15 

,08   ,02 

S*«  t«ler«nce  notes  toUowing  Si»tiO 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

OCTOBER         1977 

-     1                                                                                                                        Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1    1    2    I    3 

4    1    5        6 

7    1    8    1    9        10    1    11       12 

13   1    14       IS 

16  {   17   1   18 

19 

20 

21 

22  1  23   1  24 

25  {  26   I   27 

28      29      30 

31 

M4RLIN     3     NE 

6.39 

1.46 

.21 

2.00 

T            .95      T 

1.94       ,04 

,19    . 

H«RYS   c"Ee« 

- 

_           -           - 

_        -        - 

-          -          - 

-         -         - 

.        .        _ 

- 

- 

- 

-        _        . 

-           -           - 

... 

. 

nC    SREOCR 

5.22 

.06 

3.15 

.15    1,72 

.03       .05 

.06    . 

HCKINNEV    3    S 

6.11 

.06 

.28 

1,72 

.57    1.32 

.49       .76 

,99    , 

BERIOIAN    STITE    PaRK 

4.62 

.65 

.23 

.20 

1,76 

1,56 

• 

MEXIA 

5.92 

.10 

T 

2,00       .52 

,17    1,*6 

,29    1,12 

,26    , 

MID    CITV 

9.95 

T 

T 

T 

2,92      T 

,10    1,31 

T         1,29    1,90 

2,83    , 

KINER4L    HEULS     FAA    AP 

«.*2 

T 

T 

.93 

T 

1.16 

,02 

T         1,39 

.09       .01       ,76 

,06     , 

NGRCAN    3    WNM 

5.07 

.49 

.13 

.20 

1,50 

T            ,37    1,96 

,04       ,22 

,16    , 

MORGAN    fllL 

2.20 

.10 

.02 

.02 

,45 

.25    1.35 

T            T            ,01 

T 

MUENSTER 

5.0« 

T 

1,54 

.20       .63 

T            ,09       .43 

2.19    . 

MULLlM 

- 

_           .           - 

_        .        - 

_         .         - 

... 

-         -         - 

-           -           _ 

- 

- 

. 

-           _           _ 

... 

... 

- 

NAVARRO    MILLS    DAM 

6.00 

.76 

.n3 

.09 

1,63 

,21    2,92 

.01       ,08 

.07    . 

Nt»eo»T 

5.50 

2,70 

.20       .90 

,90 

1.20    . 

OLNEY 

6.2B 

.10 

.41 

,86 

,43 

.76 

,05                 3,15 

.50    . 

OLNEY    5    NNH 

7.0* 

.16 

.70 

1,25 

.25       .58 

.04       ,06    2,40 

1.60    . 

PALO    PINTO 

5.15 

.23 

.04 

1,50 

1.30 

,10       ,05 

1.93    . 

PARIS 

8.A1 

.25 

T 

.11 

2,57      T 

.13    1,21 

T         1.37       ,61 

1.96    . 

PILOT    prINT 

7.10 

,43 

3,36 

,55    1,18 

T            .56       .65 

.39    . 

POSSUM   KINGDOM    DAM 

«.21 

,22 

1.46 

1,12 

.10      T         1.25 

.04     . 

PROCTOR    RESERVOIR 

».*3 

,67 

.61 

.05 

1,40 

,29    1,34 

T            T            .04 

.03    . 

PUTNAM 

5.22 

T 

.31 

1.80 

,53 

1,23 

.04                 1.09 

.22    . 

OUINLAN 

6.12 

.04 

,75 

T 

.36 

2,02 

2,10      T 

.10       .63       .07 

.05    . 

RAINBOM 

5.09 

.54 

,02 

.4* 

2,12 

,13    1.40 

.04       .40 

. 

RANGER     I    H 

6.35 

1.46 

.05 

.22 

,89      T 

1.46       .02 

.07       .02    2.08 

.08    . 

RED    OAK 

6.12 

.10 

T 

,17 

2,16 

.74    2.00 

7            .57       .10 

.26    . 

RICHARDSON 

8.32 

.03 

.51 

■  23 

2,13 

.64    l.BO 

.90       .52       .72 

.84    . 

BINOCOtO 

6.59 

3,60 

.10       .70 

.94 

3.09    . 

RISING    STAB 

2.79 

T 

.43 

.02 

,70 

,20    1,10 

T           T            .31 

.03    . 

ROANOKE 

6,33 

.15 

.35 

3,32 

,49    1.56 

.16       .12 

.18    . 

ROCKOAlE 

0.56 

T 

.05 

3,21 

,09       ,92 

.29 

ROCKKALL 

5.98 

.33 

.09 

1,31 

.60    1.79 

.90       ,15 

.61    '. 

ROSEBUD    3    »S» 

B.56 

T 

.19 

2,71 

T         1.39       .0* 

3,72 

.51    . 

ROSS 

5.67 

.49 

.05 

■  10 

,10    3,40 

,05    1,45       .01 

.02    . 

ROSSER    I    SE 

«.85 

.55 

1.95 

.40    1.75 

.09 

.19    . 

BOUND    ROCK    3    E 

6.90 

T 

■  20 

6,00 

T            .65 

.02       ,03 

, 

SANGER 

- 

_           -           - 

_        _        - 

_          -          - 

... 

... 

... 

- 

- 

- 

.           _           _ 

... 

... 

- 

SHERMAN    PUMP    STATION 

9.49 

,21 

.01 

■  02 

3,70 

.24       ,88 

,01    1,23    2.36 

.83    . 

SLlOELL 

4.91 

■  10 

1,51 

,36       ,62 

.59    1.05 

.48    . 

SPRINGTCMN 

4.21 

.10 

T 

T 

1,30 

,49    1,65 

.13       .20 

.34    . 

STEPHENVILLE    *    N 

2.90 

.18 

.12 

■  03 

,62 

,19    1.37 

.07       .03       .04 

.19    . 

STILLHOUSE    HOLLGM    DAM 

5.55 

T 

■  14 

2,98 

.06    1,32 

,15       .62 

.08    . 

STRAWS    S    NNE 

5.46 

.12 

,02 

■  01 

1,62 

.31    1,19 

T            .09    1.80 

.30    . 

TAYLOR 

5.11 

.02 

*.05 

.04       .63 

.27       .10 

TEMPLE 

4.60 

T 

.02 

T 

1.95 

T         1.78 

T            .12       .71 

.02    ■ 

TERRELL 

6.49 

.28 

2.51 

.70    2,15 

.45       .29 

,11     , 

THDRNOALE 

4.12 

■  0* 

2.96                   T 

,70 

T            .41       .01 

T 

THORNTON 

6.07 

.12 

.14 

■  10 

2.20       .11 

.20       .90 

.10    1.99 

.22    . 

THROCKMDRTOn 

5.91 

T 

T 

T 

1^20 

1,62 

T            .19       .57 

.02       .04       .2* 

1,81    , 

THURBER    5    NE 

3.01 

.27 

.05 

UOO 

1.37       .01 

T            .05       .07 

.19    . 

TRENTON 

6.95 

,17 

■  29 

2.00 

.40    1.14 

.65       .3* 

1.96    . 

TROY 

6. OB 

,38 

T 

2.23 

.03    1,57 

.67      .97 

.23    , 

VALLEY    VIEM 

7.77 

■  46 

2.70 

,17       .71 

1.18    1.82 

,71    , 

MACO    DAM 

6.91 

.47 

T 

.05 

4.05 

.23    1.71 

.01       .02       .08 

.29    . 

MACO    MSO    AP                                      R 

6.62 

.40 

.04 

3.72 

.53 

T         1.77      T 

7            T            .05 

.11    . 

WAXAHACHIE 

5.02 

.1* 

■  13 

1.95 

.30    2.17 

.26      .05 

, 

WEATHERFORD 

4.11 

1.06 

T 

.12 

1.13 

.33    1.29 

T            .06       .07 

.03    . 

WHITNEY    DAM 

4.3B 

.52 

,03 

.16 

1,70 

,25    1.65 

.02       .04 

.01    . 

WDLfE    CITY 

6.79 

1.61 

.47    1,54 

.82    1.14 

1.21    . 

EAST    TEXAS                        0<) 

ALTO    9    SH 

6.96 

.05 

.48 

1.33       .53 

.20    1.02 

T           T         3.33 

.02    . 

ANDERSON 

. 

.           .           - 

... 

_           .           - 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

-           -           - 

... 

... 

, 

ATHENS    3    SSE 

8.56 

.28 

.17 

2.90       ,01 

4.35 

.02       .42       .20 

.21    , 

ATLANTA    4    HSW 

6.36 

.63 

1,68       ,32 

,04    1,90 

.02       .61       .63 

,33    , 

BEDIAS 

4.30 

2.50 

1,20 

.60 

• 

3DN    UIEB 

3.63 

.41 

1.76 

1,41 

.05 

BOXELOER 

6.03 

1.19 

1,17 

,26    1.47 

.59       .62 

,53    , 

BBEMOND 

6.95 

T 

2,50       ,27 

,09    1.17 

.10    2.69 

.13    , 

BRONSON 

7.22 

2.05 

,13 

.44    2.25 

1,32 

.01    1.02 

BUPFALO 

11.0! 

,13 

3,70       ,20 

,26       ,69 

T         5.35 

.52    '. 

CANTON 

4,84 

,32 

.01 

1,96 

,53    1.66 

.09       ,20 

.07    . 

CARTHAGE 

7,13 

,60 

1,26 

2.64       ,32 

,92    1.37 

,02    , 

CENTER 

6.9* 

.70 

.70 

.20 

,90       ,90 

.13    1.37 

.03    2.01 

, 

CENTERVILLE 

8.68 

.20 

■  02 

3,69       ,26 

.12    1.25 

.29    2.46 

.19    . 

CLARKSvILLE    2    NE 

7.7* 

T 

.90 

2.00      T 

1.77 

T         1.03    1.03 

1.01     , 

C0LD5PRINO    5    SSW 

2,78 

.16    1.62 

T            .95 

.37      .08 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

3.90 

T 

T 

T 

■  07 

2.73 

.78 

.28       .04 

T         ! 

CONROE 

3.32 

,02 

T 

■  14 

,05    1,61      T 

.06       .40 

T         1.02      T 

.02    , 

CROCKETT 

6.51 

.35 

1,05    1,65 

.11      .91 

2.*0 

,04    , 

OACUS 

3,62 

.43    1.25 

.10       ,56 

1.22 

.06    . 

OAINGERFIELD    5    S 

6.»0 

.06 

,77 

2.32      T 

1.22       ,99 

.68       .73 

.03    . 

DEKALB 

7.24 

1.03 

1,33       ,12 

.06    1.47 

,76       ,63       ,74 

1.08    . 

OEWEYVILLE    5    S 

2.67 

.24 

,24    1,00 

T         1.04 

T            ,15 

DIALVILLE    2    W 

8,02 

.66 

•  06 

2,37 

2.41 

2,3!       .16 

.01     , 

EOOM    3   NNW 

5,92 

.3* 

2.49       ,12 

.30    2.04 

T            .04       ,44 

,19    , 

EMORY 

6,72 

.ai 

.23 

2.56 

.02       ,46    2.23 

,65       .09 

,07    , 

EVADALE 

4.59 

2.00 

.12 

,05       ,95 

.06       ,94 

,12       ,3! 

FAIRFIELD    3    ESE 

4.98 

.17 

.02 

2,14                   T 

1,44       T 

,01    1,04       ,04 

.12    . 

FRANKLIN 

7,82 

,16 

.17 

5,00 

1.30 

1,02       .05 

.12    . 

GILMER    2    U 

6.21 

.65 

2,22       ,35 

.20    1,66 

.19       .71 

.01    . 

GLAOEWATER 

4,60 

T 

,4! 

.49 

,47    2.50 

.10       .10      T 

.49    . 

grapeland 

7,25 

.11 

.10 

2.12 

.26    1.34 

2.99       ,37 

T 

GROVETQN 

3.67 

.06 

.33 

.57    1,32 

,05       .62 

,34       ,36 

. 

HAOANSPORT 

6,57 

.13 

.72 

2.53 

1.61 

,79       ,93 

.30    . 

HARLETON 

6.41 

.55 

2.03       .49 

.20    2.47 

.07       .62 

.02    , 

HAWKINS    1     E 

5,38 

.44 

2.30       .15 

.74    1.24 

.44 

.07    . 

HEMPHILL 

7,56 

2.0* 

.23    2.02 

.10    1.68 

1,49 

, 

HEMPSTEAD 

3.99 

.05 

.1*       ,91 

.03       .64 

2.1* 

.08    . 

HENDERSON 

8,97 

.72 

2.25       ,35 

.05    3.20 

.30    2.10 

HDRGER 

4.92 

.6* 

.10    2,19 

T         1.25 

.72 

.02    . 

HUNTSVILLE 

3.24 

T 

T 

,15 

T 

1,8* 

.24       .50 

,91       T 

. 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 

4.48 

.03 

,09 

T        1,55 

.12       .94 

.05    1,70 

. 

JACKSONVILLE 

6,46 

.40 

,41 

1.43       .52 

.22    1,80 

,03    1,63 

.02    . 

JASPER    3    SW 

5,81 

1.40 

,16 

.12    1,83 

.14    1.45 

T            ,57 

.12    . 

JEFFERSON 

6.25 

.46 

2.27 

,22    2,22 

,12       ,9* 

.02    . 

JEWETT 

B.94 

,95 

2.90 

,40    1,10 

3,39 

.24    . 

KARNACK 

B.36 

.51 

2.38    1,14 

,20    3.09 

,06    1,01 

.01    . 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

5,96 

1.47 

,60    1,20 

,19    1,49 

1,02 

.03    . 

LINDEN 

6.05 

.63 

1,70       ,26       ,02 

,14    1,73 

.03       ,75       ,71 

,06    , 

LIVINGSTON    2    NNE 

2,84 

T 

T 

.02 

.05 

1,32 

,17       .73 

T            ,12       ,*3 

5«e  ie<«t«ncc  nol«s  loUowing  Station    lodes. 
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TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  I  5  I  6 

7   8   9 

10  I  U   12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  I  24 

25   26   27 

28  1  29   30 

31 

LONG  LAKE  5  in 
LQNCVIEM 
LOVEIAOV 
LUFKIN  FAA  AP 
HAOISOMVUIE 

8.D5 
9.60 
10.47 
5. SI 
4.62 

• 

• 

T 
.60 

.49 

T 
1.70 
.10 

2,60 
3,00 
4,60 
2.36 
2.66 

.40 
.46 

1.20 

.33 

.45  1.05 
.26  3.22 
.10   .85 

T     .90 

.07   .46 

3.15 

.02  1.02 
.22  1.60 
1.76   .02 
.48   .32 

.40  . 
.02  . 

HACNOLIA 
MARSHALL 
HAUO  1  S 
HINEOLA  7  SSH 
HINEOIA  a  ENE 

4,94 
6.25 

3.10 
5.40 
6.40 

.02 

.49 
.50 
.49 
.25 

.13 
.31 

1.95 

.94 

2,00 

1.51 

.50 
.32 

2.30 
.11  2.12 

1.47 
.49  1.89 
2.15 

2.40 

.04  1.03 

.60   .64 

.06   ,34 

,03   .56   .59 

,11  . 
.01  . 
.43  . 
,11  . 
.96  . 

BONTCOnERV 
nOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  I  SW 

4.0! 
7.10 
7.32 
8.99 
4.2B 

.08 
1.01 

.42 
.33 

T 
• 

.02 
,39 

2,00 
1,21 
2,31 
2,79 

.20 
.96 

.04 

.27  2.34 

.32  1.70 

.15  1.34 

•     «    2.40 

2.01 

1.57   .87 
.96   .41 
.06  2.88 

.14  . 
.24  . 
T 
1.66  . 

NECLEV  A  SSW 

NEUVILLE 

NEW  CANEV  4  NW 

NEWTON 

OVERTON 

8.00 
5.72 
3.93 
5.60 
7.46 

.36 

.16 

.60 
.27 

,22 

,37 

T 

2,14 
.22 

.06 

2.10 

1.33 

2.15 

1.70 

.29 

1.76 
.27  1.21 
T     .70 
.22  1,36 
.20  3.86 

1.46  1.A9 
.04  2.29 
.97   .09 
1.19 
.09   .69 

.69  . 

T  ! 
.04  . 

PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
OUITHAN  2  S 

7.50 
5.98 
9.82 
9.13 
5.85 

.20 

.09 
.66 
.75 
.30 
.21 

,10 

T 
.10 

2,22 
1,39 
3,23 
3,62 
2,02 

.39 
.22 

T 

.34  1.49 

.34  1.72 

3.85   T 

2.37   .50 

.40  1.95 

.42  2.42 
.96   .66 

.01   .99   .37 
1.67   .67 

.05   .60   .27 

.03  . 
.03  . 
.92  . 

.19  '. 

REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  I  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

7.78 
3.35 

2.80 
6.15 
5.B3 

T 

.52 

.02 
.69 

.90 

.13 

.10 
.10 
.07 

T 

1,89 
.60 

1.45 
,16 

.47 
1.15 
1.28 

.30 
2.46 

.63  1,70 
.10   .80 
.07   .94 
1.30 
.24  1.54 

.06  2.36 
.20   .90 
.06   .31 
T    2.35 
T     .84 

.06  . 

.02  '. 
T 
.02  . 

SIMMS  <•  MNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOWN  BLUFF  0AM 

7.38 
6.35 
6.40 
5.79 
4.70 

.05 

T 
.01 

.60 
.60 
1.69 
1.01 
.42 

T 
.01 

1,40 
2,45 
1,24 
1,12 
.09 

.05 

.15   T 
1.58 

.70   .66 
.32  2.30 
1.30 
.06  1.36 
.15  1.19 

.96   .59 
.63  1.92 
.91   ,70 
,01   ,52   ,94 
T    1.27 

2.29  . 
.23  . 
.96  . 

.60  . 

TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 

8.14 
6.B7 
7.45 
3.17 
3.90 

1.90 
.59 

.02 

.32 

T 
.70 

• 
.10 

2.00 
2.15 
4.93 

.04 
1.37 

.07 
.14 

1.64 

.07  3.36 

.45  2.71 
T    1.22 
.33   .26 
1.15   .43 

.02   .30 
.03   .79 
.60 
.78 
.52   .41 

.08  , 
.09. 

WILLS  POINT 
WINNSeORO  6  SW 

- 

-   ;  -_ 

- 

I     I     I 

I   Z   I 

I     I     I 

-   ; 

; 

; 

; 

-_ 

;  -_ 

. 

I    :    I 

I         • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfielo 
balmorhea 
6l0ys  campground 

BOauILLAS  RANGES  STA 

1.79 
1.63 
1.30 
2.08 
.66 

T 

.10 

.46 
.07 
.02 
.20 

,29 
,16 
,52 
,93 

.51 

.27 

.19 
.90 

.06 
.21 
.26 

T 

.45 

.60   .02 

.31 

.46 

.25 

T     T     .02 

.02 

.24 

.05   .09 

T 

.10  . 
.09  . 
.10  . 

.01  . 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  service  STA 

CRANE 

DRVDEN 

1.42 
1.40 
1.27 
1.06 
1.49 

.10 

.02 

.07 

T 

.64 
.36 
.68 
.34 

T 

.01 
.26 
.07 
.36 

.61 

.02 

.54 

.39 

.23 

,05   T 

,32 

T     .11 

.01       .39 
.06   T     .39 

.02 

.03 

.20  '. 
T 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.25 

1.06 
1.45 
1.37 
1.23 

T 

.09   .26 
.25 

.06 

.04 

T 

.20 

.43 
.19 
.30 

.76 
.46 

.09 
.62 
.61 
.36 
.23 

.05 

,02        .02 

,12 
,06 
,26   .10 

T 

.22 

T     ,01   .07 

.30  . 
T 

.11  ! 
.03  . 

GIRVIN 

GRANOFALLS  3  SSE 
IMPERIAL 
KENT  5  E 
LA  TUNA  1  S 

2.63 

1.64 
1.36 
1.29 
2.49 

.14 

.29 

.20 
.90 
.64 

.35 

.44 
.56 

.64 
1.06 

.97 

.52 

T 

T 

.11 
.28 

.14 

T     T 

.40 
.20 

,25   T 
,14 
,28 

.20        .90 
.20 
.09 
T 

.30  . 

T 

.03  ! 
.20  . 

MARATHON 
MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

1.91 
.92 
1.82 

.08 
.14 
.94 

.19 
.78 
1.10 

.86 

.03 

.39 
.16 

.03   .04   .29 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

Plata 

2.35 

2.14 

1.78 

2.0A 

.33 

.04 

.02 

.31 
.19 

.65 

.03 
.64 
1.10 
.16 

.97 
.36 
,26 
.63 

T 
1.36 
.05 
.04 

T     .50 

.30 
.26 
.21 

.01 

.02 
,04 

.23  . 

.04  . 

.02  ! 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.65 

1.30 
1.10 
2.17 

-       -       - 

-     -     - 

-    -    - 

-     -     - 

-    -    - 

-     -     - 

.16 
.12 

.02 

,50 
.22 
.10 

.20 

.38 
.46 

.19 

1.40 

-     - 

.24   .02 

.64 

.15   .12 

.10 

.01 

'.ot 

.04 

.09 

.02  ! 
.06  . 

SIERRA  RLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  ID  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.26 
1.29 
1.69 
.62 

1.74 

.05 

T 

.05 

.03 

T 

.20 
.41 

,53 

,85 
,41 
,37 
,69 

.24 

.59 

.07 
.26 

.10 
.04 

.15 

.56 

.15 

.01   .13 

.34 
.0« 
.13 

T 

T 
.04  '. 

YSLETA 

1.54 

.13 

.03 

,23 

.61 

.04 

.90  . 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3    ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

3.85 

.51 

3.70 

2.83 

3.24 

.01 
T 
T 
,10 

.07 
.31 

.05 
.66 

.07 

1.65 

T 
1.91 

.33 
2.65 

T 

1.96 

.01   T 

T     T    1.22 

1.07   .13 

.05   .39 

,07 

.19   .04 

T     T     .92 

.09   .03 

.09  . 

T 

T 

■  94  . 

BLEWETT  5  NW 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

1.16 
2.58 
.70 
2.18 
5.22 

T 
.02 

1.10 
.16 
,30 

.40 

1.94 

.10 

1.07 

2.72 

,06 

.05   .91 

.03  1.02 
1.60 

.07   .06 
.30 

.01   T 
.14   .16 

.01  . 
.03  . 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.99 

.74 
1.54 

3.02 

.       .       . 

.     .     . 

.     -     . 

.     .     . 

.     .     . 

.     .     . 

- 

.04 
.06 
.36 

.13 

.1* 
.33 
.80 

.82 

.41 
.04 
.07 

.15 

-     - 

.03   .21 

.10 

1.09   .21 

.09   .07 
.21   T 

.03 

T 

.31  '. 
.59  '. 

COTTONWOOD 

CRIOER  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 

OOOLE  i    NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.54 

.38 

1.71 

2.38 

T 
,08 

.11 
.08 

.19 

.35 

1.28 

.54 

T 

.01  1.11 
.42 

.08   .04   T 
T     T     T 

T 
.04  . 

EDEN  1 

ELODRADO  U  NH 
ELDDRADO  19  SW 

1.69 
3.60 
2.87 

,07 

.30 
.60 
.61 

.83 
,32 
.19 

.02 

.9> 
.09 

.10  . 
.29  . 
.41  . 

lies  lollowing  Sitlior    Ind«I. 
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TEXAS 
OCTOBER 

197? 

« 

Day  of  Month 

Station 

O 

E- 

1   2  1  3 

4  {  S  I  6 

7  1  8    9 

10   11   12 

13   14   15 

16   17   18 

19 

20  1 

iL 

22 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

28 

29   30 

31 

FIFE 

2.36 

T 

T 

.12 

i9» 

1.15 

.03 

.08  . 

FREDERICKSBJRC 

3.66 

.02 

.01 

.02 

2.00 

1.61 

T     T 

T 

FUNK  RANCH 

2.57 

.11 

1.55 

.16 

.04   .51 

.08 

.12  . 

C3L0 

3.10 

1.35 

1.60 

.15 

HARPER 

l.«9 

.SO 

.48 

.12   .09 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

1.74 

. 

• 

1.40 

.34 

HUNT 

1.53 

.IB 

.69 

.56 

.08 

HVE 

- 

_     -     _ 

-    -    - 

-   1  - 

... 

.     -     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JAMES  RIVER  RANCH 

l.'>3 

,0B 

.70 

.55 

.10 

JOHNSON  CITY 

«.39 

.05 

2.2B 

.05   .55 

.19 

.05   .50 

.72  ! 

JUNCTION 

1.05 

T 

.07 

.50 

.40   T 

T 

T     T 

.08  . 

JUNO 

«.95 

4, SO 

.05 

.10  . 

KENPNER 

A. 03 

1.70 

.06  2.15 

.06   .06 

KERRUKLE 

1.92 

ilO 

.70 

T 

.05   .96 

.11 

LAMPASAS 

3.61 

T 

.08 

1.41 

.03  2.03 

.03   .03 

LANGTRY 

1.55 

.02 

.84 

.57 

.03 

.05   .02 

.02  . 

LLANO 

3.78 

T 

,08 

1.24 

1.76 

.11   .20 

.39  . 

LVNXHAVEN  RANCH 

.92 

.39 

.S3 

MARCO 

1.60 

.60 

.70   .30 

T    ! 

MASON 

- 

- 

... 

... 

. 

-   .   - 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

MC  CAMEY 

1.52 

.27 

.53 

.07 

.46   .05 

.01 

.03   .OS 

.02  . 

MEDINA 

1.4* 

.05 

.84 

.40   .06 

.07 

MENARO 

2.04 

.06 

.12 

.61 

l.U 

.03 

.11  '. 

MERT20N 

4.13 

.06 

.12 

2.24 

.39 

.58 

.51 

.23  . 

NELSON  RANCH 

.94 

T 

.39 

.43 

T 

.12   T 

T 

NIX  STORE  1  u 

3.43 

.31 

1.62 

1.50 

OAK  CREEK  LAKE 

3.5a 

.39 

.45 

1.12 

.70 

.67 

.06   T 

.19  ! 

OZONA 

2.44 

.OB 

1.02 

.20 

.04   .08 

T 

1.02  . 

PAINT  ROCK 

3.64 

T 

.10 

2.43 

.37 

T 

.67 

T 

T     T 

.07  . 

PANDALE 

- 

... 

-    -    - 

... 

. 

... 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PRADE  RANCH 

1.25 

.05 

.10 

.15 

.01 

.01 

.39 

.46 

.06 

RANKIN 

1.70 

.05 

.35 

.20 

.10 

.50 

.02 

.23 

.25  . 

RED  8LUFF  CROSSING 

2.37 

1.43 

.04   .90 

T 

T 

RICHLANO  SPRINGS 

2.15 

.25 

.85 

.95 

.10 

ROBERT  LEE 

- 

... 

... 

... 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKSPRINGS 

.63 

.4S 

.15 

aOCKSPRlNCS  21  SU 

.75 

.10 

.23 

.19 

.01   .07 

.10   .05 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

3.62 

2.10 

1.35 

.17 

SABINAL  1  HSU 

l.U 

.90 

.19 

.02 

SAN  ANCELO  DAM 

4.01 

.08 

1.47 

.48 

.25   .33 

T 

.03   T 

1.37  . 

SAN  ANGFLO  WSO  AP         R 

3.22 

T 

.04 

.13 

1.74 

T 

.40 

.02 

.25 

.64  . 

SAN  SABA 

2.16 

.15 

.81 

.09  1.11 

SLOAN 

1.77 

T 

T 

T 

.83 

T 

.91 

T 

T 

.03  . 

SONORA 

3.42 

.06 

2.60 

.50 

.13 

T 

T     T 

.13  . 

SPICEWOOD  1  S 

2.27 

T 

T 

1.75 

.37   .IS 

T 

STERLING  CITY 

3.4S 

.08 

1.68 

.89 

.10 

.65   .03 

.05 

TAYLOR  RANCH 

2.41 

.02 

.04 

.77 

1.2S 

.03   .02 

.29  ! 

TEAGUE  RANCH 

3.66 

.21 

.03 

1.32 

T    2.00 

.07   .03 

T 

TELEGRAPH 

1.13 

T 

.12 

.81 

T     .23 

UVALDE 

.71 

.01 

T 

.46 

.08   .12 

.04 

WATER  VALLEY 

3.64 

.38 

.13 

1.30 

.10 

.64 

.05 

.64  . 

WATER  VALLEY  10  NNE 

5.35 

1.06 

.32 

1.26 

.13 

1.62   .50 

.46  . 

WATSON 

4.96 

.15 

2.53 

1.70 

.10   .46 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

1.78 

.10 

.48 

1.12 

.03 

T 

.05 

AUSTIN  WSO  AP            R 

2.96 

T 

T 

.01 

.76 

1.62 

T 

.44 

T 

.04   T 

.09  . 

BEtVILLE  5  NE 

1.17 

.01 

.03 

.01 

.06 

.03 

1.03 

SLUE 

2.53 

T 

.05 

2.00 

.03 

.42 

.03 

BRENHAM 

6.18 

.01 

.08 

1.75 

.95 

.07   .40 

2.87   .01 

.04  . 

BULVEROE 

2.14 

T 

1.90 

.11 

.13 

CALDWELL 

3.31 

T 

.01 

.01 

2.16 

.47 

T     .53 

T 

.09   .04 

T    ! 

CANYON  DAM 

2.46 

T 

T 

2.13 

T 

.12   .19 

.01   .01 

CHAPMAN  RANCH 

.53 

.35 

.12 

.06 

T 

T 

cibolo  creek 

.83 

.50 

.33 

COLUMBUS 

3.49 

1.50 

.88 

.06   .32 

.68   .01 

.04  . 

CORPUS  CHRI5TI 

.06 

.03 

.03 

CORPUS  CHRISTl  WSO  AP    R 

.46 

T 

.14 

.11 

T 

.01 

T 

.17 

.03 

CUERO  3  E 

2.59 

.17 

.30 

1.40 

.72 

DIME  BOX 

3.39 

2.15 

.53 

.50 

.21 

DRYER  1  NW 

.96 

T 

.01 

.28 

.40 

.01 

T 

.13 

.13   T 

T 

ELGIN 

3.03 

T 

2.45 

.04   .38 

T     .16 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

2.51 

T 

T 

2.50 

T 

T 

.01 

T 

T     T 

FALLS  CITY  4  M5W 

.57 

.46 

T 

.11 

FEDOR 

4.50 

3.40 

1.10 

FISCHERS  STORE 

3.46 

2. 98 

.4B 

T 

T 

FLATONIA  2  w 

3.04 

.78 

1.20 

.23 

.83 

FLORESVILLE 

1.62 

« 

• 

.40 

w     « 

« 

1.22 

GIDDINGS 

4.50 

.08 

2.37 

.90 

.33 

.82   7 

GOLIAD 

7.80 

.17 

.15 

.03 

T 

.03   T 

7.42   T 

GOLIAD  1  SE 

9.50 

* 

• 

, 

, 

* 

,     , 

, 

9.50 

GONZALES 

2.35 

.02 

.OB 

.78 

1.21 

.14 

.12 

HALLETTSVILLE 

.95 

.30 

.31 

.2S 

.06 

HONDO 

2.12 

T 

1.88 

T 

.12   .10 

.02   T 

T 

JEDOO  2  NNE 

5.64 

.06 

T 

T 

.02 

.31 

2.08 

T     .22 

2.93   T 

.02  . 

KARNES  CITY 

.65 

.25 

.35 

.05 

KENEDY 

- 

... 

... 

_    .    _ 

... 

... 

... 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

, 

KINGSVILLE 

.79 

.19 

T 

.55 

.01 

.04 

LA  GRANGE 

4.78 

T 

.17 

.10 

1.53 

T     .28 

2.70 

LEXINGTON 

3.98 

.07 

2.85 

.07   .90 

T     .06 

.03  ! 

LOCKHART  2  NW 

3.50 

.25 

.06 

2.51 

.18 

.28   .22 

LULING 

3.82 

T 

.02 

.06 

2.41 

.06 

T     .IB 

1.04 

.05 

MATHIS 

. 

-     -     _ 

_     _     - 

_    _    _ 

... 

... 

... 

. 

- 

_ 

. 

, 

NATALIA 

1.58 

1.14 

.28 

.14   .02 

NEW  BRAUNFELS 

4.96 

1.53 

2.12 

.19   .12 

1.00 

NIXON 

1.48 

.01 

.09 

.66 

.02 

.13 

.57 

PIST  OAK  SCHOOL 

3.54 

1.7B 

.31 

.36 

1.09  . 

RED  ROCK 

4.00 

2.90 

T     .40 

.70 

T 

REFUGIO 

1.30 

T 

T 

T 

,66 

.13 

.02 

.03 

T 

T 

.46 

RICARDO 

.50 

.50 

RIOMEDINA  2  N 

2.55 

2.25 

.20 

.10  . 

ROBSTOwN 

.34 

.17 

T 

.06 

.01 

.06 

.02 

.02 

T 

eOCKPORT 

1.19 

T 

.47 

.19 

.38 

.04 

.04 

.02 

.05 

RUNCE 

1.14 

.35 

.20 

.14 

.45 

SAN  ANTONIO  WSO  AP        R 

1.99 

T 

.11 

1.48 

T 

.05 

.11 

T     T 

.24  '. 

SAN  MARCOS 

3.90 

.20 

3.24 

.04 

.03 

.02   .24 

.11   .02 

SCHULENBURG 

2.74 

.06 

1.52 

.30 

.63 

.03  ! 

SINTON 

.74 

T 

.26 

.05 

T 

.08 

T 

.35 

SMITHVULE 

3.55 

2.50 

.25 

.80 

SOMERVILLE  DAM 

3.12 

1.16 

.78 

T     .51 

.55   T 

.12  '. 

SPEAKS 

2.66 

T 

.23 

1.15 

.19 

.12 

.85 

.12  . 

SPRING  BRANCH 

3.15 

.05 

2.75 

.35 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

197! 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  S  I  6 

7  1  8  1  9 

10  u  1 

12 

13   14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  { 

24 

2S  1 

26  1 

27 

28   29  1  30 

31 

114SM1NCT0N  SliTE  PA«K 
N6L0EH  HUDLIfE  fNDTN 
YOAKUM 
VOKKTOWN 

2.a9 

.75 
2.72 
1.20 

.30 

.17 

.06 

1,07 

T    1.40 

.70 

.40   .30 

.15 

T 

.45 
.06 
.09 
.13 

.56   T 
.31   .04 
.56 

.37 

.40 

jppit   COAST      oe 

AlVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BEAUHONT  FILTER  PLANT 

l.«3 
1.90 
.39 
1.69 
3. S3 

.30 
.01 

.20 

.10 

•  20 

•  21 

.64 

1.22 

1.27   .04 
T     .63 

.05 

T 

.20 

.02 

.26 

.49 

1.50 

.05   .02 
.23 

.17   T 

.01   .01  1.29 

.06 

CLEVELAND 
CLODINE 
CYPRESS  1  SH 
OANEVANC  2  SE 
EONA  HWV  it    BRIDGE 

«.t9 

t.io 

3.69 
1.9S 
3.41 

T 

T 
T 
.03 

.09 
.66 

.01 
.06 

,11 

,01 

.30 

.04  1.99 
.65  2.26 
T    1.28 
1.36 
.72   .90 

T 
1.68 
.03 
.02 

.06 
.73 
.01 

.05 

.31 

T 

.12 

.01 

.42 

.03 

T 

.09 

1.62   .27 
.01        T 
T     T     T 

.30   .02 

1.71   .02 

.01 
.01 

EL  CAKPO 

PREEPORT  2  NH 

GALVESTON  kSO  CI         R 

HOUSTON  HSO  AP 

HOUSTON  FAA  AP 

3.93 

2.2t 

3.03 
3.3« 
1.69 

.18 

T 

.69 

T 

.05 

T 
.OB 

T 

•  10 

•  70 

•  18 

•  39 

•  43 

2.50 

1.06 

.74 
2.00 

.60 

.06 

.01 

T 

T 

.20 

1.17 
.56 
.25 

.20 

.90 

.22 

T 

.43   T 

.17   .04 

HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 
HOUSTON-MESTBURY 

2.33 

1.67 
2. IB 
2.92 
2.00 

.20 
.07 

•  39 

•  92 
.26 

.13  1.66 
.92 

1.6B 
.40  1.42 
.10  1.06 

.16 
.10 
.16 
.04 

.94 

.20 
.22 

.17 

.17   .03 

T 
.11 

.11 
.26 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUBBLE 
LIBERTY 

3.90 
4.1B 
2.09 

3.30 

.   .   . 

.    -    - 

-     - 

- 

.   .   . 

.     .     . 

.09 

.10 

•  12 

•  03 
.19 

1^20 

.26  2.69 
.17  3.19 
.02  1.63 

1.30 

- 

.09 

.90 
.36 

.20 

.26 

.30 
.19 

.29 

.08 

.02 

.29 

.01 
.09 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  <*    Nw 
PALACIOS  FAA  AP 
PIERCE  I  E 

«.73 
2.19 
2.24 
9.63 
2.89 

T 

.02 

.06 

.02 

.03 

.36 

.06 
.16 

•  37 

.09 

•  12 

3.40 
.40   .69 
.21   .63 

3.66   .03 
.35  1.00 

.06 

T 
.03 

.05 
.04 

.10 

T 

,08 

.20 

.19 
.99 

.74 

.33   .01 

T     .01   .U 

1.43 
.75   .47 

T 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  MSO  AP       R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

RICHMOND 

B.90 
2.BB 
12. 2A 
12.03 

2.97 

.23 

1. 00 

.03 
.27 

T 

.04 

T 

U20 

•  •46 

2^34 

•  19 

2.20 

.65 
1.30 
1.30  4.36 

.31  1.64 

.11 

.06 
.03 

.09 

.02 
1.72 
.35 

.01 

T 
.26 

5.06 

.31   .16 
6.00   .09 
3.60   .13 

.14 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  USH 

TOMBALL 

VICTORIA  «S0  AP         R 

WHARTON 

1.B9 
1.63 
3.46 
3.44 
3.77 

.10 

T 

T 

.27 

.32 

.10 

.91 

.06  1.13 
.46 
.21  1.70 
.05   T 
.73  2.17 

.66 

.02 
.02 

T 

.02 

.16 

.01 

.18 
.14 
.22 

.19 

.14 

.23 

.97 

T   2.69 

.43 

.10 
T 

SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
SATESVILLE 
BENAVIDES  NO,  2 
BIG  WELLS 

.20 
.69 
.09 
.12 
.96 

.14 

.13 

.12 
.22 

•  07 

.01 
.09 
.60 

T 
.10 

.06 

T 
.10 

.12 

T 

T 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 

.07 
.20 
.10 
.19 
.IB 

T 

T 
T 

•  03 

•  04 

.06 

.05 
.11 

.07 

T 

.07 
.07 

T 

.03 

.10 
.11 

T 

DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 

.17 
.29 
.00 
.33 

.03 

T 

•  12 

•  07 

.04 
.14 

.02 
.03 

.04 
.23 

.06 

T 

.01 

T 

FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 
HEB6R0NVILLE 

.21 
9.71 

2.99 

.81 

-     -     - 

-   -    - 

.23 

.10 

.04 

-     -     - 

- 

- 

•  02 

.04 

.02 

T 

.21 
.12 

.04 
.06 

.03 

5.90 

2.40   .03 
.48 

- 

JOURDANTON 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

1.35 

1.23 
.22 

:     :     : 

:     :     : 

:     :     ; 

-     - 

- 

:     :     : 

:     :     : 

.09 

- 

- 

.19   .19 

1.07 
.09 

- 

.10 
.05 

.05 

.06 

.62 

.10   .07 

: 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 
SARITA  7  E 
THREE  RIVERS 
TILDEN 
WHITSETT  2  Sw 

.96 
.24 
1.75 
.13 

T 

.05 
.02 

.13 

.04 
.02 

T 
T 

T 

•     • 

.02 

T 

.01 

T 

.03 

T 

.12 

T 

.04 

T 

.01 

• 
.03 

.78 
T 
•    1.79 

T 

ZAPATA 

.24 

.06 

.13 

,09 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSQ  AP       R 

HARLINCEN 

HC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

KC  COOK 

3.33 
.51 
1.42 
1.29 
.40 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 
.06 

.29 

.04 

.93 

.13 
T 
1.13 
.05 
.02 

T 

•  39 

•  U 

1.73 

.01 

.44 

T 

.29 

T 

T 

.u 

.23 

.02 
.14 

T 
.02 

.01   .62 
.11 

HERCEDES  t   SSE 
MISSION  «  w 
PORT  MANSFIELD 
RAYHONDVlLLE 
SAN  BENITO 

4.24 
1.36 
.39 
.76 
.12 

T     T 
.95 

.05 

.02 

.03 

.07 
.45 

.01 

3,96 

.19 

.06 
.05 

T 
•  09 

.19 

.09 

,66 

,10 
,26 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

Li. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HI5H  PLAINS          01 

AMARKLO  WSD  AP 

MAX 

MIN 

8S 
<|6 

85 
52 

83 
54 

83 
50 

65 
56 

63 
45 

75 
41 

81 

54 

86 
46 

89 
53 

67 
61 

63 
54 

63 
59 

74 
49 

74 
47 

89 

54 

88 
54 

69 
34 

34 
30 

42 
31 

64 
42 

64 

40 

52 

35 

58 
41 

59 
42 

57 
44 

60 
46 

65 
46 

72 

60 
28 

30 
26 

70.3 
45.4 

ANOREMS 

MAX 

MIN 

87 
47 

86 
49 

90 
48 

82 
55 

87 
53 

66 
55 

76 
49 

88 
54 

92 
56 

92 

67 

90 
61 

66 
57 

68 
54 

92 
62 

69 
54 

90 
53 

91 
61 

90 
46 

69 
36 

47 
35 

53 
45 

68 

47 

69 
43 

60 
44 

54 
47 

67 
46 

71 
43 

66 

55 

75 
47 

75 
43 

54 
34 

77.9 
49.9 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

74 
45 

84 
55 

81 
56 

81 
57 

81 
60 

85 
61 

75 
51 

75 

51 

92 

60 

93 
68 

65 
68 

65 
61 

85 

65 

87 
63 

94 
60 

77 
58 

89 
58 

93 
60 

84 
35 

41 
35 

54 
36 

tl 

72 

48 

52 

42 

62 

42 

53 
45 

55 
39 

73 
40 

66 

45 

72 
37 

75 
37 

75.5 
51.3 

SORCER  3  w 

MAX 

MIN 

84 
50 

87 
54 

83 
55 

64 
52 

66 
51 

82 
45 

77 
45 

81 
57 

87 
51 

91 

64 

91 
61 

66 
59 

84 
54 

78 
51 

74 
48 

88 
57 

88 
60 

63 

41 

41 
32 

45 
31 

70 
42 

63 
44 

58 
42 

60 
41 

61 
41 

58 
45 

54 

45 

66 

47 

73 
45 

66 
45 

45 
27 

73.4 
47.6 

8RAV0 

MAX 

MIN 

79 
38 

87 
47 

87 
58 

79 
47 

84 
53 

81 
43 

73 
39 

80 
50 

82 
47 

66 
57 

67 
55 

67 
58 

82 
58 

80 
51 

69 
39 

83 
49 

82 
54 

79 
41 

42 
30 

44 
31 

66 
42 

65 
42 

61 
36 

53 
40 

59 
43 

63 
41 

59 
42 

65 
45 

67 
36 

65 

31 

33 
26 

71.4 
44,2 

BROWNFULO  no  2 

MAX 

MIN 

75 

41 

87 
45 

80 
49 

81 
49 

80 
50 

85 
49 

66 

44 

75 
45 

88 

50 

91 
50 

88 
56 

63 
54 

62 
55 

67 
53 

67 
54 

75 
51 

92 
51 

92 

54 

78 
35 

37 
35 

47 
36 

59 
42 

66 

40 

61 
33 

57 
40 

55 
42 

63 
42 

63 
45 

70 
45 

76 
45 

71 
31 

74.1 
45,7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

84 
44 

84 
50 

84 
51 

85 
50 

35 
54 

84 
45 

78 
48 

85 
50 

84 
54 

92 

64 

91 
63 

69 
57 

68 
51 

37 
49 

39 
51 

88 
52 

90 
50 

65 
40 

41 
33 

45 
33 

64 
43 

65 
47 

61 

42 

60 
35 

68 

37 

64 
45 

57 
41 

57 
43 

68 

45 

62 
35 

36 
30 

74.2 
46.4 

CANYON 

MAX 
MB) 

85 
44 

85 
52 

84 
55 

82 

60 

83 
55 

83 
46 

75 
45 

81 
56 

89 
54 

87 
61 

65 
57 

63 
60 

83 
56 

75 
46 

66 

55 

67 
53 

66 
44 

45 
31 

42 
32 

67 

41 

68 

41 

64 
35 

59 
39 

59 

42 

53 

44 

61 
46 

69 

47 

73 
39 

73 
33 

37 
27 

73.1 
46.3 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

76 
42 

83 
46 

87 
54 

78 
50 

62 
52 

84 
45 

60 
43 

77 
45 

78 
49 

84 
49 

90 
54 

91 
58 

91 
57 

81 
54 

68 

46 

70 
46 

85 
51 

86 
48 

50 
31 

36 
32 

46 
35 

67 
42 

64 
36 

54 
33 

53 

41 

59 
42 

60 
44 

57 
43 

64 
39 

70 
33 

71.2 
44.8 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

78 
40 

85 
55 

84 
54 

83 
49 

82 
50 

84 
45 

65 
42 

65 
47 

84 
49 

87 
49 

88 
62 

85 

57 

83 

57 

83 
58 

76 
49 

76 
49 

69 
55 

69 
52 

53 

34 

36 
31 

48 
34 

65 
43 

65 
35 

56 

37 

57 

41 

57 
40 

53 
44 

54 
45 

73 
39 

40 
27 

71.4 
45.6 

CROSBYTON 

MAX 

71 
45 

84 
53 

81 
53 

84 
52 

81 
55 

84 
51 

67 

44 

76 
45 

69 

54 

91 

52 

88 
62 

84 

57 

62 

57 

36 
60 

87 
54 

76 
54 

90 
56 

92 
59 

68 
34 

42 
32 

48 
36 

58 

42 

65 

40 

59 
38 

55 
38 

52 

42 

52 

44 

66 

47 

67 
43 

75 
43 

68 
31 

73.2 
47.5 

DALHART  FAA  4P 

MAX 
I^IN 

T) 
41 

67 
48 

77 
53 

81 
47 

82 
53 

57 
45 

74 
41 

77 
50 

61 
48 

66 
46 

89 
59 

60 
52 

82 
55 

68 
50 

68 
46 

65 

50 

65 
52 

60 
31 

35 

30 

46 
31 

68 

41 

62 

40 

52 

35 

56 
39 

60 
44 

61 
44 

57 
44 

53 
43 

69 
35 

43 
29 

30 
26 

67.7 
43.5 

DIMMITT 

MAX 
MIN 

76 
40 

88 
40 

65 
50 

64 
47 

63 
47 

65 

44 

66 

40 

75 
40 

87 
45 

68 
45 

89 
52 

65 

50 

80 

50 

85 
53 

60 
45 

73 
45 

90 
50 

90 
50 

01 
31 

35 
30 

47 
33 

68 
33 

66 
31 

59 
31 

o3 
38 

60 
41 

60 
38 

65 
38 

70 
35 

73 
35 

44 
25 

72.9 

41.0 

DUMAS 

MAX 

MIN 

76 
42 

85 
50 

88 
57 

79 
50 

82 
50 

86 
45 

59 

44 

76 
44 

77 
49 

83 
50 

90 
59 

92 
62 

65 
55 

85 
56 

65 
46 

70 
46 

89 
54 

88 
49 

50 
32 

35 
30 

47 
35 

68 
43 

63 
36 

55 

38 

58 
42 

60 
42 

61 

44 

55 
46 

63 

44 

70 
35 

36 
26 

70.2 
45.3 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

74 
41 

83 
53 

82 
53 

67 
52 

61 

54 

80 
49 

68 
45 

75 
49 

86 
52 

90 
52 

87 

61 

83 
58 

62 
56 

64 
59 

63 
52 

75 
52 

90 
55 

91 

57 

68 

34 

33 

31 

47 
36 

59 
38 

65 
36 

58 
36 

57 
38 

65 
42 

52 

42 

66 
46 

74 
43 

78 
48 

67 

31 

73.5 
46.9 

foluett 

MAX 

MIN 

81 
40 

83 
54 

84 
53 

85 
55 

84 
56 

83 
41 

65 

41 

75 
41 

63 
55 

81 

56 

91 
63 

90 
53 

76 

48 

82 

48 

76 
47 

73 
49 

88 
55 

87 
52 

52 
31 

47 
31 

48 
38 

63 
45 

63 

40 

50 
35 

56 
36 

67 

37 

58 
45 

50 
46 

53 
48 

65 

40 

41 
29 

70.3 
45.4 

FRIONA 

MAX 

MIN 

76 
40 

86 
50 

85 
50 

83 
50 

80 
50 

86 
46 

63 
42 

75 
53 

83 
46 

86 

46 

89 
54 

86 
55 

78 
55 

85 
55 

78 
45 

74 
47 

87 
54 

85 
53 

62 
32 

35 
31 

46 
35 

68 

40 

63 
35 

55 
37 

60 
4? 

55 

45 

65 
39 

63 
39 

67 
39 

70 
39 

40 
26 

71.4 
44.2 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

11 

82 
51 

82 
52 

81 
51 

80 
54 

85 
57 

70 
53 

75 
54 

92 

57 

92 
64 

64 
65 

64 
62 

65 
60 

37 
60 

74 
58 

75 
53 

88 
56 

95 
56 

85 
37 

41 
36 

57 
41 

65 
46 

74 
45 

64 

43 

55 
45 

54 
46 

58 

40 

74 
40 

74 
45 

76 
38 

76 
38 

75.5 
49,9 

GRUVER 

MAX 

MIN 

87 
40 

89 
49 

85 

54 

87 
45 

87 
57 

82 
43 

77 
40 

80 
49 

85 
51 

92 
55 

94 
63 

87 

52 

86 

50 

82 
52 

79 
42 

91 
53 

90 
48 

85 
36 

38 
33 

45 
32 

70 
43 

62 
43 

56 

34 

62 

36 

64 
40 

60 
46 

56 

44 

59 
46 

73 
43 

67 
33 

37 
27 

74.0 
44.5 

HEREFORD 

MAX 

MM 

76 
38 

86 
41 

85 
48 

81 
49 

80 
47 

85 
46 

66 

44 

78 
45 

62 
46 

87 
45 

88 
56 

65 
55 

79 

54 

85 
57 

75 
46 

76 
46 

87 
51 

86 
49 

60 
32 

35 
32 

46 
35 

69 
39 

63 

35 

55 
36 

60 
40 

57 
42 

62 
39 

59 

40 

69 
38 

72 
33 

44 
27 

71.6 
43.2 

LAMESA  I  SSE 

MAX 

MIN 

86 
48 

80 
49 

82 
53 

83 
55 

87 
55 

88 
44 

68 
43 

90 
48 

92 

46 

88 
52 

85 

58 

85 
57 

87 
57 

93 

58 

76 
56 

73 
56 

93 

58 

82 
56 

33 
35 

49 

34 

48 
44 

68 
46 

69 

42 

60 
45 

54 
45 

58 
40 

54 

40 

72 
43 

78 
43 

77 
36 

78 

30 

76.3 
47,7 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

75 
39 

87 
42 

80 
47 

63 
48 

79 
49 

85 
49 

67 
45 

74 
45 

84 
50 

89 
49 

86 
54 

83 
55 

81 
54 

66 
53 

85 
52 

75 
50 

88 
52 

88 
52 

75 
35 

37 
34 

47 
37 

56 
39 

65 

40 

60 
38 

56 

35 

55 

35 

60 
40 

70 
43 

70 
39 

76 
39 

64 
30 

73,2 
44,2 

LIPSCQne 

MAX 

Mm 

82 
38 

86 
48 

87 
48 

83 
42 

87 
42 

86 
43 

65 
42 

78 
52 

62 
52 

83 

51 

95 
64 

93 
54 

79 

47 

68 
46 

74 
49 

77 
49 

68 
54 

69 

45 

47 
31 

40 
32 

54 
36 

64 
46 

63 
40 

63 

41 

58 
31 

67 
38 

68 

41 

57 
45 

59 

49 

68 

45 

46 
29 

72.8 
44,3 

littlefield  no.  2 

MAX 
MIN 

82 

43 

87 
43 

61 
50 

65 
54 

60 
54 

85 

48 

65 
45 

74 
47 

66 
52 

88 

53 

86 
59 

83 
54 

80 
56 

85 
58 

84 
49 

74 
50 

86 
54 

66 
57 

77 
34 

37 
32 

48 
36 

58 
42 

65 
38 

60 

37 

56 
40 

58 
43 

59 
39 

69 
39 

70 
42 

75 

41 

61 
23 

73.5 
45.7 

LUBBOCK  WSn  AP 

MAX 

Mm 

83 
46 

79 
54 

82 

54 

79 
54 

83 
54 

71 
50 

72 
46 

85 
54 

87 
50 

36 
59 

82 
61 

60 
55 

64 
58 

65 
56 

76 
53 

89 
53 

89 
54 

73 

41 

42 
34 

46 
35 

59 

44 

65 

42 

62 
39 

56 

40 

55 

44 

52 

46 

70 
44 

68 
48 

74 
43 

66 
35 

36 

32 

71.5 
47.7 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

84 
52 

83 
53 

83 
53 

85 
57 

83 
45 

77 
45 

66 
56 

91 
56 

67 
60 

65 
55 

67 
56 

77 
46 

75 
49 

70 
59 

92 

47 

87 
54 

54 
33 

42 

40 

61 
40 

61 
39 

57 
39 

62 
39 

51 
44 

52 
46 

72 
42 

69 

40 

73 
39 

41 
23 

72.4 

47.0 

MIAMI 

MAX 

Mm 

81 
38 

B4 
45 

84 
52 

82 
47 

84 
47 

85 

44 

63 

42 

78 
42 

87 
43 

86 

51 

93 
62 

89 
57 

88 
53 

66 
54 

70 
49 

78 
49 

69 
54 

93 

46 

49 
35 

48 
36 

48 
36 

64 
47 

05 
40 

52 
39 

57 

40 

64 
40 

53 
45 

51 
46 

60 
43 

69 
43 

44 
29 

71.9 
45.3 

MIDLAND  WSO  AP 

MAX 

Mm 

85 
49 

81 
51 

81 
51 

80 
54 

86 
54 

70 
57 

73 
54 

89 

54 

92 
61 

86 

66 

85 
60 

85 
59 

86 
56 

91 
58 

74 
57 

86 
53 

92 

56 

86 

44 

44 
37 

52 

37 

62 
49 

69 
45 

63 

46 

57 
43 

54 
46 

63 
46 

71 
43 

66 
54 

75 
48 

74 
46 

46 
36 

74,4 
50,6 

MIDLAND  <•  ENE 

MAX 

Mm 

35 
50 

81 
51 

61 
54 

61 
55 

87 
56 

84 
57 

75 
53 

91 
54 

93 
60 

93 
58 

35 
62 

65 
60 

67 

57 

94 

60 

65 
59 

90 
53 

93 
55 

87 
40 

67 
36 

57 
37 

61 
48 

70 
47 

63 

45 

60 
43 

55 
48 

63 

46 

73 
44 

70 
53 

76 
47 

75 
43 

49 

36 

77,3 
50.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

75 

40 

85 

48 

80 
46 

61 
48 

79 
51 

84 
49 

64 
40 

73 
40 

84 
46 

86 
48 

88 

57 

82 
53 

78 
54 

64 
55 

63 
47 

73 
47 

88 
52 

87 
54 

70 
34 

37 
32 

45 
35 

59 
42 

65 
36 

61 
36 

58 
35 

57 
41 

66 
43 

67 
44 

70 
41 

73 
43 

63 

27 

72.4 
44.1 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

79 
39 

69 

41 

82 
46 

82 
50 

80 
50 

87 
47 

65 

38 

74 
39 

85 
46 

87 
46 

89 
52 

82 
52 

78 
54 

85 
56 

80 

46 

72 
46 

68 
51 

88 
51 

65 
33 

36 
32 

47 
35 

63 
39 

65 

34 

60 
34 

60 
42 

55 
42 

65 
36 

68 
38 

68 
37 

73 
38 

65 
27 

72.6 
42.5 

olton 

MAX 

Mm 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

76 
38 

84 
54 

84 
54 

82 
52 

83 
52 

64 
44 

63 
43 

76 
43 

83 
52 

87 
50 

92 

60 

88 
58 

86 
52 

85 
52 

71 
49 

76 
48 

68 
57 

90 

51 

51 
33 

35 
31 

47 
35 

65 
45 

63 
38 

50 
36 

57 
39 

63 
39 

57 
43 

52 
45 

63 
47 

71 
42 

42 

27 

70.8 
45.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

85 
45 

85 
53 

84 
52 

63 

50 

86 
55 

82 
44 

76 
40 

64 
53 

68 
49 

90 
54 

88 
62 

85 
55 

84 

58 

62 
51 

76 
47 

90 
55 

90 
54 

83 
37 

38 
31 

41 
31 

68 
40 

65 
44 

60 
35 

60 
39 

60 
41 

56 
44 

55 
45 

68 
47 

73 
46 

68 
32 

35 
27 

73.2 
45.7 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

86 
47 

86 
52 

62 

49 

85 
50 

87 
40 

66 
41 

85 
41 

76 
46 

78 
49 

81 
49 

93 
52 

92 
56 

83 

47 

66 

47 

70 
47 

84 

47 

68 

51 

83 
35 

45 

31 

44 
32 

66 

44 

66 

38 

53 

34 

60 
37 

66 

40 

60 
42 

50 
45 

54 

44 

72 
39 

39 
26 

72.3 
43.3 

Plains 

MAX 

Mm 

74 
41 

86 

45 

81 
47 

81 
48 

79 
53 

65 

50 

66 
46 

74 
46 

84 
49 

89 
49 

89 

56 

83 
56 

80 
53 

66 
53 

87 
51 

73 
49 

90 
50 

89 
50 

73 
35 

33 
35 

47 
36 

58 
41 

66 

40 

61 
39 

53 
41 

54 

43 

66 
43 

67 
42 

71 
43 

75 
44 

63 

30 

73.5 
45.3 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

76 

43 

84 
50 

82 
53 

86 
55 

82 

53 

84 
44 

67 
49 

75 
52 

66 
52 

69 
58 

86 
59 

83 
55 

82 
57 

64 
58 

84 
57 

75 
46 

89 
56 

90 
57 

64 
34 

39 
31 

44 
37 

58 
39 

69 
36 

60 
37 

61 
42 

55 

43 

52 

45 

70 
42 

71 
40 

76 
37 

60 
29 

73.0 
46.6 

Se«  Refereoce  Noles  FoUowlng  Station  lodei 
-    323 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Day  oi  Month 


10   U   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SEMINOLE 

SUVERTON 

SPE4RM4N 

STB4TFOR0 

SUNRAY  it     Sw 

TAHOhA 

TULIA 

VECA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  WSO  AP 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
EALLINCER  1  SW 
CHILDRESS  fAA  AP 
CLARENDON 
COLEKAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
OAIL 
GUTHRIE 
HASKf-LL 

HORDS  CREEK  DAM 
JAYTDN 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNOAY 
PADUCAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
R0SC06 
RDTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 
SNYDER 
TRUSCJTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MO) 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


76   90 

ill   iiS  •><> 


77   85 
37   47 


86   87   8l> 
42   53   52 


78   80   90 
40   44   54 


83   90   89 
43   50   54 


74   83 
42   47 


76   85 

40   44 


76   85   85 
42   43 


84   84 
42   46 


41   48   55 


85   85 
53 


B2   82 
53   55 


80   85   85 


48   52   58 


43  46  52 

76  85  85 

42  50  54 

85  84  89 


85   86   87 


86  85   90 

50  53 

84  83   84 

46  48   47 

85  86 
48  57 

78  81 

47  47 


87   85 
59   46 


84   83 
53   52 


49   51   44 


78   82 
47   44 


60   58   57 


85   85   86 


52   52   56 


50   55   50 


87   86   86 


89   88   88 
54   55   53 


56   56   51 


41   47   48 


66  75 

45  48 

60  76 
41  47   46 

61  74 
37  41 


74   90 
47   53 


76   90 
49   56 


71   77 
49   49 


78   92 
46   66 


77   89 
47   54 


67   76 
41   42 


76   93 
42   52 


76   92   91 


75   90 
47   56 


75   90 
47   59 


77   92 
50   59 


78   90 
52   59 


78   91 
47   55 


79   77   92 
48   42   42 


71 
47 

72 
47 

71 
47 

75 

46 

74 

46 

72 

48   49   57 


77   94 
46   63 


89   89 

57   65 


78   91 
50   53 


9^   92 

57   56 


90   91 
55   69 


93   91 
53   58 


89   88 
47   68 


90   92 
65   64 


63   66 
53   57 


91   94 
55   64 


90   86 
65   60 


89   88 
61   60 


86   88 
45   55 


84   88 
49   52 


94   90   85 
65   66 


93   89 
66   63 


94   90   86 
58   66 


92   89 
53   67 


60   63   57 


66   60   58 


90   90 
57   60 


92   88   85 
57   62   56 


91   91   88 
56   61 


86   82   84 
67   62   60 


88   65   85 
69   63   57 


93   91 
62   66 


92   86   87 
65   65   6 


91   65   86 


90 
65 


94  73 
64  60 

95  92 
67  65 

69  93 

62  61 

90  90 

62  62 

86  78 

63  53 

87  81 
57  50 


95   94 
66   61 


61 

63 

64 

86 

87 

92 

66 

60 

61 

60 

58 

59   60   60 


89   90 
55   60 


86   92 
60   61 


88   92 
S9   65 


69   90 
63   63 


93  91  85 

60  65  58 

91  66  86 

66  65  59 

99  90  90 

69  65  61 
S«*  R9(»r«nc«  Noti 


62 


86 
66 


93 


90 
61   65 
a  FoUowlDg 
324  - 


93   94 
51   55 


90   91 
54   55 


87   75 
50   36 


87   86 
51 


87   86 
52   35 


91   92 

54   65 


90   90 
56   55 


86   85 
53 


83   83 
47   52 


90   93 
67   64 


90   95   92 
57   64   60 


91   97 
60 


89   92 

52   67 


92   96   69 

59   57   41 


77   93 
51   62 


95 
62 


77  93  96 

69  60  64 

81  89  93 

68  62 

76  96 

57  63 


78   96 
56   62 


78   92 
50   50 


56   61   52 


88   96 
56   58 


77   92 
67   57 


76   9! 
55   67 


90  95 

58  63 

75  95 

58  69 

92  96 

63  63 

72  89 

57  57 

77  95 

56  58 


92 

59 
SuUoQ  lodM 


96   99 
59   59 


68   39   48 
37   36 


66   37 
33   30 


37   44 
33   32 


38   44 
30   30 


70   37 
34   34 


63   37 
35   32 


30   30   33 


30   30   34 


60   52   62 
38   40   50 


76   41 
39   36 


70   50 
39   40 


47   56 
38 


62   38 

36   33   37 


54   44   57 


34 
49 


45   56 
38 


87   46   61 
39   39   46 


50 
37 


45   56 
36 


40   53 
35   40 


57   70 

42   42 


59   66 
40   34 


63   57 

4!   34 


70   61 
41   32 


69   62 
43   35 


57   66 

41   41 


64   65 
41   37 


66   62 

41   34 


66   63 
36   31 


70  60 

49  43 

70  68 
46  39 

59  71 

40  45 

7!  74 

54  48 

71  59 

48  41 


68   67 
38   39 


60  70 

50  46 

76  74 

54  48 

57  69 

46  43 

56  69 

47  40 

55  69 

47  40 

70  69 

47  43 

57  75 

48  42 

5J  69 

45  40 

57  70 

50  41 

70  69 

44  44 

69  65 

47  45 

59  69 

55  45 

69  68 

49  41 

60  70 
47  45 

56  69 

51  43 

70  67 
43  39 

70  70 

54  44 


64  64  57 

40  45  43 

55  63  63 

42  44  45 

62  63  62 

41  44  43 

65  55  52 

39  44 

62  58 

38  36 

60  56  60 

40  42  41 

58  55  61 

41  40  34 


59   56 
46   50 


59   56 
37   46 


59   50   74 
47   45 


57   52   55 

40   45   47 


59   58 
36   37 


57   53   62 
38   44   47 


54   50 
45   46 


62   53 

46   45 


55   55 
45   45 


55   57 
45   46 


56   53 

39   40 


56   5 

44   47 


57   52 
42 


66   56   62 


60   63 
42   46 


57   69 
43   45 


54 

46   45 


55   51 

44   44 


55   51 
44   46 


58   5 
45   48 


36   52 

44   47 


56   65 

45   46 


58   55 
48   47 


71   71   77   74 
46   42   42   33 


65 

46 

71 
40 

76 
40 

60 
28 

59 
47 

72 

44 

56 
33 

36 
27 

57 
46 

61 
36 

72 

34 

37 
27 

56 

45 

65 
40 

64 
33 

36 
27 

72 
43 

69 

45 

75 

46 

75 
33 

62 

46 

72 
40 

75 
39 

S5 

26 

53 
41 

65 
37 

69 
35 

36 
23 

66 
35 

67 
38 

68 
33 

35 
24 

56   71 
48   51 


76   43 
43   37 


73   51 
51   38 


75   76 
54   36 


76   59 
41   40 


67   39 
39   33 


52   61   73   49 
46   48   49   31 


79   77   75   74 
52   60   48   40 


70   76   74   49 
63   52   48   36 


61   62 
49   52 


74   68 

47   51 


67   69 
48   49 


54   55 

47   47 


60   74 
46   65 


63   65 
46   46 


55   56 

48   49 


66   74 
50   54 


67   76 
50   50 


55   59 

49   52 


70   72 
50   41 


56   60 
49   50 


63   77 
49   45 


55   67 

48   53 


75  78 
59  37 

77  76 

61  39 

76  76 

47  36 

76  66 
52  33 

70  64 

52  33 

70  45 

45  35 

73  69 

54  34 

77  75 

48  34 

68  66 

54  35 

71  50 
50  33 

79  45 

46  35 

74  68 

55  38 

65  48 

37  31 

75  77 
52  34 

70  70 

56  35 


67   49 
47   38 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day 

of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WELLINGTON  1  NNW 

MAX 

Mm 

85 
40 

81 
46 

84 
50 

87 
49 

86 
55 

85 
49 

78 
46 

75 
46 

B7 
48 

87 
57 

90 
65 

68 
65 

87 
67 

89 
56 

83 
49 

74 
49 

89 
56 

95 
56 

58 

37 

43 
35 

48 
40 

55 
48 

68 
43 

55 
37 

69 
38 

61 

37 

50 
44 

52 

46 

54 

45 

66 
51 

64 
33 

73.3 
47.6 

HICHIT4  FALLS  HSO  4P 

MAX 

MIN 

87 
49 

88 
50 

88 
48 

91 
55 

91 
56 

75 
53 

79 
48 

92 

54 

95 
60 

95 
65 

91 
62 

91 
63 

92 
63 

98 

64 

75 
58 

96 
56 

102 
61 

77 
41 

49 
38 

51 

43 

65 

47 

71 
51 

55 

41 

60 
37 

61 
37 

53 

45 

53 

45 

56 
48 

67 
52 

66 
41 

44 
38 

76.0 
50.7 

WINTERS  1  NNE 

»      *      * 

MAX 

MIN 

75 
44 

64 
48 

63 
49 

82 
51 

84 
53 

86 
55 

72 
46 

78 
53 

91 
59 

93 
63 

69 
62 

85 
60 

90 
56 

90 
54 

93 
59 

78 
53 

86 
55 

93 
56 

85 
37 

46 
36 

62 
44 

72 
51 

73 
48 

62 
39 

62 
40 

53 

45 

53 
45 

72 
47 

66 
51 

76 
61 

78 
39 

77.3 
50.4 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

75 
40 

86 
46 

65 

45 

87 
47 

88 
49 

89 
51 

72 
50 

79 
51 

92 

54 

96 
67 

92 
62 

90 
59 

92 

60 

92 

62 

97 
63 

87 
54 

93 
56 

98 
64 

85 
39 

45 
37 

57 

44 

70 
49 

73 
47 

62 
34 

59 
35 

58 

44 

53 

45 

6! 
48 

64 
54 

71 
60 

79 

35 

73.4 
50.1 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

87 
46 

86 
55 

67 
50 

89 
55 

90 
56 

82 
59 

79 
49 

91 

55 

95 
66 

94 

68 

91 
66 

89 

64 

92 
65 

97 
65 

91 
62 

94 

58 

100 
62 

92 
62 

63 
-.1 

51 
44 

65 
49 

70 
54 

66 
45 

59 
37 

50 
39 

57 

47 

54 

47 

59 
50 

70 
55 

75 
52 

52 
40 

78.4 
53.6 

BAROWELL  DAM 

MAX 

Mm 

71 
46 

80 
50 

79 

51 

63 

53 

85 
56 

86 
62 

82 
55 

77 
55 

83 

57 

87 
63 

88 
60 

88 

61 

69 
63 

91 
63 

91 
64 

89 
65 

89 
68 

92 
68 

92 
45 

53 

46 

62 

49 

76 

60 

79 
52 

63 

47 

58 

43 

61 
43 

50 
45 

55 
45 

64 
50 

70 
61 

78 
50 

77.2 
54.7 

BELTON  0AM 

MAX 

Mm 

72 
45 

80 
47 

81 
50 

85 
50 

88 

61 

87 
65 

86 
60 

80 
58 

65 
59 

90 
64 

69 

61 

88 
61 

89 
60 

91 
62 

92 
61 

90 
62 

91 
63 

93 
65 

90 
47 

54 

47 

65 
49 

79 
62 

81 
57 

68 
46 

61 
45 

55 
48 

59 

47 

65 

51 

70 
51 

73 
65 

84 
55 

79.4 
55.6 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

71 
46 

79 
52 

80 
53 

83 
54 

86 

57 

87 

60 

76 
53 

76 

53 

64 
62 

69 
65 

88 
54 

87 
64 

68 
64 

89 
64 

91 
63 

91 
63 

90 
55 

93 

67 

88 
42 

52 

44 

60 
44 

72 
58 

72 
52 

62 

45 

60 
43 

62 

43 

50 
45 

55 

45 

61 
52 

69 
59 

77 
45 

76.4 
54.4 

BQNHAH 

MAX 

Mm 

77 
45 

79 
51 

81 
48 

85 
52 

87 
53 

62 
65 

71 
53 

82 
50 

86 
62 

85 
64 

86 
60 

89 
62 

90 
64 

91 
65 

87 
65 

91 
65 

94 
63 

89 
63 

63 
45 

62 

45 

68 
52 

75 
61 

73 
49 

55 
45 

58 
38 

55 

44 

54 
44 

60 
50 

62 

54 

70 
50 

70 
48 

76.1 
54.1 

BOWIE 

MAX 

Mm 

85 

50 

86 

56 

89 
58 

93 
62 

91 
62 

86 

60 

82 
51 

85 
56 

91 
63 

91 
67 

92 

65 

94 
66 

95 
69 

98 
62 

91 
65 

95 
61 

101 
68 

92 

60 

60 
41 

60 
47 

67 
55 

75 
58 

66 

47 

65 
49 

65 
36 

57 
46 

53 

45 

55 

50 

54 
50 

70 
60 

63 
42 

79.3 
55.8 

BOYD 

MAX 

Mm 

73 
43 

80 

45 

82 
49 

85 
49 

87 
54 

90 
56 

77 
55 

80 
53 

83 
53 

90 
58 

91 
60 

91 
68 

93 

70 

93 
71 

94 
65 

89 
55 

93 
5! 

98 
56 

89 
42 

63 
43 

71 
43 

71 
52 

79 
55 

61 
40 

60 
40 

49 
42 

52 

45 

60 
49 

56 

49 

72 
56 

73 
45 

78.2 
52.2 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

86 
46 

85 
52 

87 
53 

90 
53 

88 
57 

74 
61 

79 
48 

83 
55 

93 
66 

93 
68 

90 
64 

90 
66 

92 

63 

96 
61 

85 
59 

93 
56 

96 
64 

66 
44 

48 
38 

56 

42 

72 
52 

74 
52 

62 

41 

60 
35 

60 
44 

51 

45 

69 
47 

63 
51 

77 
59 

77 
53 

57 

38 

77.9 
52.7 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

76 
43 

86 
46 

87 
47 

90 
48 

92 
53 

93 
55 

75 
51 

62 
51 

91 
55 

93 
62 

94 
64 

93 
63 

95 
61 

96 
61 

96 
61 

86 
55 

97 
57 

102 
61 

68 
42 

51 
42 

62 

47 

70 
56 

80 
47 

59 
38 

62 
37 

64 
38 

50 
45 

55 
45 

59 
49 

65 
56 

74 
42 

79.5 
50.9 

BROWNWOOD 

MAX 

MIN 

78 
42 

87 
42 

89 

52 

90 
55 

92 
55 

84 
56 

85 
57 

82 
59 

66 
66 

93 
66 

91 
66 

92 
61 

91 
61 

94 
61 

91 
59 

91 
59 

97 
62 

92 

63 

80 
45 

60 
49 

65 

57 

73 
53 

73 
42 

64 
42 

53 
49 

52 
49 

58 
49 

66 
52 

72 
56 

77 
54 

77 
44 

79.8 
54.6 

CAMERON 

MAX 

Mm 

82 
45 

85 

51 

87 
53 

90 
53 

91 
66 

93 
66 

81 
59 

85 
59 

92 
63 

91 
65 

90 
63 

92 

64 

93 

60 

94 
60 

92 
62 

95 
61 

93 
67 

93 
68 

84 
49 

65 
49 

82 

61 

83 

63 

80 
56 

66 

47 

62 

47 

58 
48 

66 
49 

77 
50 

71 
54 

38 

64 

83 
59 

83.4 
57.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

80 
45 

82 

50 

66 
50 

87 
52 

90 
57 

82 
64 

79 
53 

65 
55 

91 
65 

90 
67 

89 
62 

90 
65 

93 

60 

94 
59 

93 
66 

93 
61 

96 
63 

94 
66 

74 
43 

60 
49 

72 
57 

81 
62 

70 
53 

60 
42 

50 
43 

55 
46 

55 
46 

60 
49 

58 
59 

77 
63 

74 
46 

79.4 
55.4 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

74 
48 

82 
48 

81 
50 

84 

51 

87 
54 

90 

61 

88 
57 

76 
56 

85 
56 

88 
66 

90 
62 

89 
62 

91 
64 

93 
66 

92 
66 

90 
66 

92 

67 

93 
68 

92 

47 

55 

47 

69 

50 

75 

61 

82 
55 

69 

47 

50 
46 

60 
46 

49 
47 

52 

47 

65 
52 

67 
64 

80 
55 

78.7 
55.8 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

33 

54 

82 

57 

85 
56 

88 
59 

91 
65 

80 
64 

80 
57 

85 
61 

87 
69 

91 
69 

89 
66 

91 

70 

91 
69 

94 
65 

89 
67 

93 

65 

95 

69 

90 
49 

54 
45 

62 
49 

72 
58 

79 
59 

62 
51 

58 
48 

62 
44 

51 
45 

54 

46 

60 
52 

66 
59 

78 
61 

61 
47 

77.5 
58.0 

oenison  dam 

MAX 

Mm 

72 
46 

79 
49 

80 
49 

82 
49 

84 
57 

85 

57 

71 
57 

71 
52 

80 
53 

81 
62 

06 
62 

86 
53 

88 
53 

90 
69 

90 
65 

80 
60 

69 

60 

94 
63 

81 
42 

53 

43 

62 

46 

70 
51 

73 

53 

55 

45 

56 
39 

59 
39 

50 
44 

54 
48 

58 

49 

62 

57 

67 
47 

73. B 
52.2 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

80 
48 

81 
52 

84 
52 

86 
55 

68 
57 

86 
54 

66 

54 

63 
55 

66 
68 

89 
66 

68 
63 

90 
65 

93 

64 

93 
68 

91 
67 

91 
61 

95 
67 

92 
56 

65 

45 

62 

48 

69 
55 

77 
62 

73 
51 

57 
44 

62 

41 

60 
45 

54 
46 

57 
52 

65 
55 

76 
59 

74 
46 

78.5 
55.9 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

72 
45 

81 
50 

80 
52 

64 
54 

86 
59 

68 
60 

75 
54 

88 
54 

68 
57 

90 
65 

88 
63 

86 
63 

68 
65 

91 
60 

92 
60 

89 
62 

68 
62 

94 
67 

90 
42 

48 
41 

58 
46 

70 
58 

79 
50 

62 
39 

59 
39 

54 
44 

50 
45 

64 
48 

65 
52 

75 
64 

77 
43 

77.4 
53.6 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

74 
44 

86 

46 

84 
50 

87 
50 

90 
53 

87 
60 

74 
54 

90 
54 

92 

61 

95 
65 

92 

65 

90 
65 

92 

60 

93 

58 

95 
59 

76 
55 

92 

57 

96 
67 

84 

40 

49 
41 

58 
49 

64 
58 

76 
50 

61 
38 

64 

41 

67 
46 

51 
48 

57 
49 

64 
51 

68 

61 

75 

41 

76.2 
52.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

80 
46 

81 
50 

65 
53 

67 
55 

85 
59 

83 
59 

78 
55 

81 
62 

90 
60 

89 
61 

89 
62 

89 
65 

91 

60 

93 

60 

91 
59 

90 
58 

94 
65 

92 

64 

87 
44 

57 
46 

78 
55 

74 
52 

68 
50 

63 

40 

57 
44 

53 
45 

70 
48 

71 
51 

72 
52 

60 
65 

75 
47 

79.6 
54.6 

FERRIS 

MAX 

Mm 

83 
46 

83 
48 

86 
50 

87 
54 

';o 
58 

32 
66 

77 
55 

85 
54 

87 
63 

91 
65 

90 
62 

91 
62 

94 
60 

69 
64 

95 
63 

92 
64 

95 

67 

95 
69 

69 

h5 

61 

49 

70 
58 

78 
62 

71 
52 

59 

48 

62 
41 

56 
45 

53 
4  5 

61 
51 

64 
58 

77 
61 

73 
50 

73. S 

56. c 

FT  WORTH  INTL  USD  AP 

MAX 

Mm 

81 
49 

81 
53 

84 
54 

87 
57 

89 
59 

79 
64 

78 
57 

85 
57 

89 
66 

89 
69 

92 
65 

93 
70 

93 

66 

93 
67 

91 

67 

93 
63 

95 
66 

90 
49 

55 

46 

62 

51 

72 
59 

79 
58 

62 

51 

60 
48 

63 

45 

53 
48 

55 
48 

62 

53 

67 
60 

77 
60 

61 
48 

77.7 
57.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

73 
44 

79 
47 

80 

51 

83 
53 

86 
55 

87 
55 

73 
52 

75 
52 

62 
54 

84 
66 

87 
65 

87 
63 

90 
64 

91 
64 

93 

64 

64 
56 

92 

57 

97 
64 

85 
42 

53 
42 

63 

47 

70 
54 

74 
49 

57 
40 

58 
38 

60 
38 

48 
45 

54 
47 

57 
51 

64 
56 

72 
45 

75.4 
52.2 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
41 

80 
43 

81 
46 

85 
49 

87 
50 

67 
59 

62 
55 

79 
55 

86 
57 

90 
64 

69 
61 

87 
61 

87 
56 

91 

56 

93 
57 

90 
59 

92 
59 

94 

61 

92 
45 

50 
45 

60 
47 

76 
56 

81 
51 

66 
42 

63 

41 

54 
45 

52 

46 

66 

47 

67 
51 

72 
65 

82 

51 

78.5 
52.4 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

81 
42 

84 
47 

65 
50 

89 
52 

89 
61 

90 
65 

86 
56 

87 
57 

92 
66 

91 
69 

90 
60 

88 

60 

90 
61 

91 
62 

90 
60 

90 
61 

93 

64 

92 
70 

89 
48 

64 
48 

61 
61 

62 
62 

81 
54 

65 

47 

59 

47 

59 
47 

59 

51 

77 
53 

74 
66 

86 
66 

81 
57 

82. S 
57.1 

Glen  rose  2  w 

MAX 

Mm 

83 

40 

84 
44 

85 

45 

89 

48 

90 
52 

85 

60 

80 
53 

89 
51 

93 

60 

90 
65 

89 
60 

90 
64 

92 

57 

93 

54 

92 
61 

90 
55 

95 

57 

92 

66 

78 

43 

60 

46 

75 
57 

80 
60 

73 
51 

63 
37 

60 
43 

55 
47 

57 
50 

63 
52 

73 
58 

83 
55 

77 
46 

60.6 
53.3 

GOLOTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

83 
49 

82 

57 

64 
58 

86 
62 

86 
63 

65 
66 

79 
53 

88 
61 

92 
65 

68 
67 

86 
63 

86 
66 

89 
63 

90 
63 

88 
63 

67 
60 

94 
65 

90 
67 

85 
43 

55 
44 

74 
53 

78 
57 

70 
51 

62 

40 

57 
45 

51 
45 

71 
47 

73 
53 

75 
55 

80 
67 

76 
44 

79. e 
55.5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

70 
43 

88 

47 

88 
49 

90 
49 

92 

53 

91 
54 

74 
53 

82 
53 

94 
62 

96 
65 

95 
68 

93 
67 

91 

61 

94 
61 

98 

61 

91 
57 

96 
56 

100 
60 

87 
42 

48 
42 

58 
47 

69 
56 

77 
49 

62 
38 

65 
36 

64 

45 

51 
47 

56 
49 

61 
53 

74 
60 

75 
42 

79.1 
52.; 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

81 
47 

81 
55 

64 

57 

87 
53 

88 
57 

87 
65 

79 
55 

67 
60 

91 
65 

90 
68 

89 
64 

89 
68 

91 
63 

93 

64 

92 

67 

92 

61 

95 
64 

94 
67 

76 
44 

60 
49 

72 
58 

80 
56 

82 
53 

63 

41 

61 
45 

56 

47 

57 
47 

51 
51 

70 
59 

79 
64 

75 
45 

80.2 
55. e 

GRAPEVINE  0AM 

MAX 

Mm 

72 
48 

82 

48 

81 
52 

64 
50 

67 
56 

89 
59 

76 
55 

76 
56 

75 
60 

86 
66 

90 
64 

88 
63 

90 
64 

91 
62 

94 
65 

90 
59 

91 
63 

95 
65 

89 

45 

55 
46 

63 
50 

71 
58 

78 
53 

59 

48 

58 
43 

62 
42 

49 
45 

55 

46 

59 
46 

65 

57 

68 

47 

76.' 

54. J 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

72 
47 

80 
52 

80 
53 

85 
53 

89 
56 

68 
62 

89 
57 

72 
52 

64 
53 

69 
65 

89 
62 

90 
62 

90 
62 

91 
62 

92 
62 

90 
53 

91 
63 

93 
66 

92 

48 

54 

48 

65 

50 

60 
62 

81 
54 

69 

47 

63 
45 

58 
45 

55 
46 

57 
47 

66 
50 

73 
63 

85 
57 

79.; 
55. « 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

MIN 

70 
45 

80 
50 

80 
52 

82 
54 

86 
57 

66 
64 

72 
52 

77 
56 

86 
60 

90 
61 

88 
60 

67 
60 

67 
60 

90 
59 

92 
60 

89 

60 

89 

60 

93 
65 

92 
42 

48 
43 

64 
45 

73 
58 

78 
50 

54 
40 

59 

40 

52 

45 

51 
45 

58 
49 

71 
54 

72 

54 

80 
47 

77.3 
53.^ 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

74 
43 

83 

47 

83 
50 

87 
53 

88 
56 

89 

60 

73 

51 

78 
51 

69 
56 

90 
67 

92 
65 

89 
65 

88 
65 

91 
64 

95 
61 

95 
60 

93 
61 

96 
66 

84 
41 

50 
41 

57 
48 

66 
56 

68 

47 

5! 

37 

59 
38 

60 
40 

50 
47 

54 
48 

57 
52 

65 

56 

70 
41 

75.5 
52.7 

See  Refflianca  Notes  Following  Stallon  Indei 
-   325    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Slalion 

Day 

ol  Monlh 

0) 

en 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HICD 

MAX 

MIN 

61 
45 

64 
46 

67 
48 

68 
52 

86 
59 

76 
62 

88 
54 

90 
60 

69 
66 

68 
60 

69 
64 

97 
56 

93 

56 

92 

61 

91 
58 

94 
56 

94 
60 

83 
40 

56 

43 

73 
52 

80 
57 

78 
49 

62 

37 

60 
42 

63 
45 

63 

46 

63 
49 

72 
56 

79 
62 

78 
42 

80.7 
52,5 

HIUSBORU 

MAX 

MIN 

72 
1,9 

80 

47 

81 
55 

65 
54 

69 
51 

69 
63 

65 
62 

62 

60 

85 
55 

90 
68 

89 
65 

89 
64 

69 

60 

92 
61 

92 

65 

91 
64 

92 
64 

93 
67 

93 
45 

52 
45 

62 

50 

61 
50 

66 
42 

60 
44 

96 
43 

91 
46 

66 
52 

70 

80 

51 

78,5 
54,4 

JACKSaCJRO 

MAX 

MIN 

63 
51 

83 

53 

86 
53 

68 
57 

68 
60 

86 
62 

77 
50 

89 
66 

90 
64 

90 
69 

91 
65 

90 
69 

91 
67 

94 
65 

93 
66 

93 
60 

97 
62 

96 
66 

66 

41 

57 
45 

68 
55 

72 
47 

60 
36 

61 

40 

61 
46 

55 

46 

67 
57 

72 
42 

79.2 
55,5 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIN 

71 
45 

78 
50 

80 
51 

63 
53 

62 
55 

68 
62 

64 
55 

76 
54 

82 
63 

84 
65 

87 
61 

69 
61 

90 
61 

92 
63 

92 
67 

88 
63 

92 
65 

94 
66 

93 
48 

54 
49 

64 

49 

60 
52 

62 

48 

58 
43 

62 

44 

48 
46 

62 
51 

79 
54 

77.1 
55.4 

MLLEEN 

MAX 

MIN 

SI 

81 

45 

65 
46 

67 
50 

69 
59 

87 
61 

62 

66 

86 
57 

95 
67 

89 
69 

86 
61 

66 
61 

91 
56 

90 
68 

90 
68 

92 

60 

93 
59 

91 
71 

69 

47 

62 
49 

78 
60 

60 
53 

67 
43 

61 
45 

61 
46 

66 
46 

71 
65 

81 
52 

61,8 
55,6 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

71 

79 
52 

60 
52 

63 
54 

85 
65 

68 
62 

78 
56 

73 
54 

82 

56 

82 

64 

87 
62 

87 
62 

69 
64 

91 
63 

91 
66 

86 
65 

90 
67 

94 
69 

89 
47 

55 

47 

62 
47 

77 
52 

59 

47 

56 
44 

60 
44 

46 

45 

59 

51 

76 
50 

75,8 
95.0 

MARLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

79 
<>5 

61 
49 

84 
50 

89 
53 

86 
63 

89 
67 

79 
59 

83 
56 

69 
66 

86 
64 

90 
59 

90 
60 

92 

56 

92 
59 

89 
61 

91 
61 

92 

64 

92 

67 

68 
49 

63 
50 

79 
61 

63 

79 
56 

63 

47 

60 
46 

56 

47 

97 

48 

66 
63 

79 
96 

60.8 
56.5 

MC  CREGOK 

MAX 

MIN 

72 

<>6 

61 

51 

81 
52 

65 
52 

68 
55 

89 
63 

86 
58 

60 

57 

67 
57 

91 
56 

90 
56 

86 
57 

89 
63 

92 

63 

92 

65 

92 
65 

92 

65 

93 
69 

92 

46 

63 

46 

63 
46 

81 
54 

66 

43 

60 
43 

94 
46 

53 

47 

66 
52 

83 

91 

79.1 
54.6 

MCKINNEV  3  S 

MAX 

MIN 

81 

82 

47 

65 
48 

68 
51 

69 
65 

88 

64 

75 
63 

83 

61 

82 

64 

89 

64 

88 
60 

90 
62 

92 

61 

93 
62 

92 
69 

90 
61 

95 

61 

93 

69 

69 

45 

63 

47 

70 
54 

76 
51 

57 
47 

61 
39 

58 
44 

54 
45 

65 

56 

74 
48 

78.5 
54.6 

HEXIA 

MAX 

MIN 

69 
".9 

77 
52 

78 
52 

64 
56 

65 
60 

67 
65 

69 
66 

63 
68 

83 
65 

87 
64 

86 
62 

89 
64 

68 
63 

90 
61 

90 
62 

87 
63 

90 
63 

91 
65 

91 

48 

54 
49 

64 
50 

82 
54 

67 
46 

60 
45 

58 
45 

49 
47 

65 

50 

62 

96 

77.7 
56.0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

82 

<i6 

81 
51 

86 
51 

87 
51 

90 
56 

76 
60 

61 
54 

66 
56 

92 
65 

90 
67 

69 
63 

90 
66 

92 
62 

93 
59 

86 
64 

94 
56 

99 
64 

69 
46 

50 
42 

60 
47 

70 
56 

61 
45 

63 
39 

64 
44 

92 

46 

56 

47 

71 
59 

52 
43 

77,4 
53,7 

NAVARRO  MILLS  0AM 

MAX 
MIN 

72 

44 

80 
50 

80 
50 

84 
50 

87 
54 

90 
62 

86 
56 

63 
55 

86 
53 

90 
57 

90 
57 

90 
62 

90 
62 

92 
62 

92 

64 

92 

61 

92 

66 

93 
67 

91 
46 

53 

47 

65 
51 

80 
54 

75 
46 

60 
44 

59 

45 

69 

45 

66 
53 

63 
92 

79,5 
54,5 

QLNEV 

MAX 
MIN 

87 

4n 

85 
56 

87 
52 

89 
56 

89 
57 

84 
55 

83 
49 

92 
66 

95 
65 

93 
68 

90 
67 

92 

65 

92 
62 

97 
62 

92 
61 

94 
57 

98 
62 

94 
64 

64 
42 

53 
43 

66 
53 

66 
46 

61 
37 

60 
41 

57 
47 

55 

47 

72 
57 

53 

40 

?B,9 
53,9 

PARIS 

MAX 

MIN 

69 

47 

78 
50 

60 
51 

83 

53 

66 
56 

87 
58 

77 
55 

74 
53 

62 
61 

66 
63 

85 
63 

86 
63 

89 
65 

91 
66 

92 
66 

80 
64 

89 

64 

93 
66 

69 

48 

55 

45 

62 
46 

77 
50 

V. 

56 
39 

57 
39 

48 
43 

61 
51 

73 
92 

75,2 
54.2 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

72 
47 

79 
50 

61 
50 

63 
55 

85 
55 

68 
60 

73 
52 

74 
53 

62 
65 

63 
65 

86 
62 

86 
62 

90 
65 

91 
64 

92 
64 

86 
60 

90 
63 

95 

65 

86 

45 

54 
45 

62 

48 

75 
62 

56 

42 

56 

40 

60 

40 

48 
45 

58 
52 

72 

46 

75.4 
93.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

74 
43 

83 
43 

62 
50 

85 

51 

87 
53 

86 
56 

76 
54 

80 
54 

60 
56 

93 
61 

90 
62 

88 
62 

89 

58 

90 
56 

92 
66 

92 
57 

90 
59 

95 
65 

69 
42 

49 
42 

60 
48 

79 
51 

63 

42 

61 
42 

55 

46 

52 
46 

65 
53 

79 

44 

78.1 
92.5 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

65 

48 

65 
52 

87 
52 

69 
55 

68 
58 

63 
59 

77 
49 

92 
56 

94 

68 

91 
68 

68 
65 

91 
66 

89 
69 

95 
66 

89 
62 

91 
57 

95 
69 

90 
65 

66 
36 

51 
40 

73 
51 

70 
47 

60 
37 

57 
36 

54 
45 

70 
43 

71 
58 

93 

39 

78.7 
94.3 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

85 
48 

62 

54 

80 
52 

85 
54 

89 
58 

36 
59 

81 
63 

89 
61 

90 
63 

87 
64 

90 
61 

90 
64 

93 
66 

93 
67 

69 
70 

92 

65 

96 
69 

93 
69 

79 
46 

61 
47 

71 
56 

71 
51 

57 

46 

59 

41 

58 
42 

60 
41 

63 
57 

74 
92 

79.3 
96,5 

RANGER  1  M 

MAX 

MIN 

63 
47 

63 
52 

86 
52 

86 
56 

88 
58 

63 
63 

80 
51 

90 
58 

92 
66 

90 
66 

67 
63 

89 
67 

91 
63 

93 
59 

90 
66 

93 
60 

95 
66 

90 
66 

66 
40 

55 

43 

69 

54 

71 
48 

60 
36 

66 

45 

52 

46 

64 
47 

76 
60 

95 

41 

78,3 
95,0 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

75 
45 

64 
49 

86 
49 

67 
53 

68 
53 

88 
53 

74 
51 

61 
51 

91 
65 

93 
65 

90 
63 

68 
64 

91 

61 

91 
58 

93 
58 

81 
67 

91 

57 

95 
61 

69 
40 

48 
40 

60 
46 

78 
49 

61 
38 

63 
40 

56 
46 

64 
43 

72 
55 

76 
41 

76,7 
52,0 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

60 
49 

60 
52 

83 
52 

67 
56 

89 
65 

90 
70 

61 
56 

65 
58 

90 
63 

89 
64 

69 
62 

90 
62 

91 
62 

91 
60 

90 
61 

92 
62 

92 
67 

92 

68 

66 
48 

65 
49 

62 
62 

81 
55 

64 
49 

60 
46 

55 

47 

61 
49 

70 
64 

80 
96 

81,5 
57,7 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

71 
46 

79 
49 

80 
49 

82 
50 

85 
54 

87 
56 

72 
55 

72 
51 

61 
54 

80 
64 

87 
62 

88 
62 

69 
64 

91 
63 

92 

64 

64 
59 

90 
62 

95 
65 

86 
42 

55 

42 

63 
45 

77 
60 

61 
46 

57 
36 

59 
36 

50 
42 

67 
50 

70 
46 

75,5 
52.3 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

73 

44 

84 
45 

84 
47 

87 

47 

86 
51 

87 
53 

75 
51 

79 
50 

86 
58 

92 
62 

92 
62 

90 
62 

92 

65 

93 
63 

95 
63 

69 
55 

94 

64 

96 

64 

87 
42 

51 
42 

62 
47 

77 
46 

61 
36 

60 
36 

63 

43 

51 
45 

60 

50 

75 
43 

76.0 
51.4 

STEPhENVlLLE  4  N 

MAX 

Mm 

61 
45 

80 
48 

65 
49 

87 
54 

69 
57 

84 
56 

65 
57 

66 
57 

90 
65 

69 
62 

87 
66 

89 
63 

91 
66 

93 
68 

89 
66 

96 
59 

95 

68 

90 
66 

78 
44 

67 
43 

70 
64 

74 
50 

69 

39 

57 
42 

54 
42 

61 

46 

76 
58 

75 
42 

80.2 
55.0 

STILLH0US6  HOLLOW  CAM 

MAX 

MIN 

73 
46 

60 
50 

60 
53 

65 
55 

66 
56 

87 
64 

86 
57 

81 
59 

65 
60 

90 
64 

89 

61 

67 
61 

67 
64 

90 
66 

90 
61 

89 
66 

89 
65 

92 

66 

89 
46 

53 
46 

65 
48 

81 
52 

68 

45 

61 
45 

54 
46 

55 

46 

70 
52 

83 
55 

76.7 
55.8 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

75 
45 

82 
48 

64 
49 

66 
51 

68 
56 

88 
66 

80 
57 

83 
56 

65 
63 

91 
66 

90 
60 

69 
60 

92 

60 

92 
62 

92 
61 

90 
61 

91 

61 

92 

69 

92 

60 

51 

50 

70 
60 

81 
56 

70 
47 

63 

48 

57 
49 

58 

51 

69 
54 

86 
53 

60.9 
96,3 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

75 
50 

81 
51 

63 
55 

85 
57 

90 
58 

89 
66 

61 
56 

62 
69 

66 
62 

92 

64 

90 
65 

90 
66 

90 
65 

93 
59 

90 
66 

91 
67 

93 
65 

93 
67 

91 

42 

52 
46 

64 
49 

63 
66 

69 

47 

62 

45 

55 

47 

55 

47 

68 

51 

85 
58 

79.6 

57.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

73 

41 

82 
49 

82 
50 

64 
52 

85 
66 

86 
57 

72 
47 

76 
50 

90 
56 

92 
68 

90 
65 

87 
61 

67 
62 

69 
62 

94 
60 

65 
55 

92 

58 

96 
63 

80 
40 

48 
38 

55 

42 

70 
44 

59 
37 

68 
37 

96 
45 

51 
46 

61 
50 

76 
36 

76.3 
91,4 

WACO  0AM 

MAX 

MIN 

73 
46 

79 
47 

60 
54 

63 
54 

63 
54 

86 
56 

86 
67 

79 
68 

65 
69 

89 
66 

90 
63 

68 
63 

90 
60 

90 
61 

91 
63 

89 
63 

91 

67 

91 
71 

91 

46 

53 
46 

65 
51 

61 
65 

67 
44 

61 
44 

56 

47 

52 

47 

66 
52 

83 

91 

78,2 
55,5 

WACO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

78 
48 

81 
53 

63 
53 

66 

52 

86 
62 

85 
66 

79 
56 

84 
59 

69 
66 

89 
69 

86 
64 

87 
65 

90 
61 

91 
65 

69 
63 

92 
64 

92 
68 

91 
57 

67 
46 

61 
51 

75 
59 

67 
50 

60 
45 

57 

47 

54 
49 

58 
49 

71 
61 

75 
46 

78.0 
97.3 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

81 
46 

61 

50 

84 
50 

86 
55 

86 

61 

89 

60 

77 
65 

65 

56 

89 
64 

90 
65 

88 
62 

89 

64 

94 
64 

91 
67 

91 
67 

93 
66 

95 

67 

94 
70 

88 
45 

60 
49 

71 
57 

76 
53 

68 
48 

62 
44 

62 
46 

54 
45 

65 
59 

74 
49 

80,0 
56.7 

WEATHEKPORD 

MAX 

Mm 

73 
47 

79 
49 

80 
53 

80 
52 

87 
63 

86 
54 

75 
52 

79 
62 

86 
60 

90 
65 

68 
62 

86 
62 

86 
67 

92 
63 

92 
65 

87 
57 

93 

60 

95 
67 

67 
42 

49 
43 

60 
48 

76 
50 

61 
39 

59 

40 

63 
42 

52 

44 

61 
52 

76 
43 

76,6 
53,1 

WHITNEY  DAM 

•     «     * 

MAX 

Mm 

71 
43 

60 
44 

61 
49 

65 
51 

68 
55 

89 
61 

60 
59 

79 
55 

68 
67 

91 
66 

90 
59 

68 
60 

69 
69 

92 
59 

93 
59 

93 

61 

93 
63 

96 

64 

95 
46 

53 
47 

64 
50 

56 

60 
65 

74 
45 

61 
46 

96 

45 

54 

46 

65 
52 

80 
90 

79,2 

54,0 

EAST  TEXAS          C 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

72 
63 

74 
55 

84 
51 

65 
59 

66 
61 

94 
54 

90 
59 

87 
61 

90 
60 

93 
62 

89 
69 

77 
49 

78 
63 

66 
52 

60 
49 

61 

44 

52 

46 

64 
59 

76 

60 

77 
99 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

78 

43 

78 
47 

83 
49 

86 
63 

89 
59 

90 
64 

87 
64 

76 
64 

62 
58 

86 
56 

86 
59 

88 
59 

89 
59 

90 
62 

66 
62 

68 
60 

91 
64 

90 

64 

87 
45 

68 
45 

81 
53 

76 
64 

72 
52 

64 
48 

59 
42 

96 
42 

65 

45 

63 
55 

80 
97 

87 
70 

79,4 
94,6 

CENTER 

MAX 

Mm 

73 
41 

76 
41 

78 
44 

64 
46 

68 
52 

91 

56 

91 
53 

72 
53 

79 
54 

65 
54 

65 
55 

86 
55 

68 
55 

90 
56 

89 
63 

86 
61 

67 
62 

69 

66 

90 
49 

54 
44 

69 

44 

86 
59 

70 
55 

76 
45 

64 
40 

59 

40 

48 
43 

66 
49 

65 

97 

83 

64 

77,5 
51.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEX4S 

OCTOBER 


Station 


Day  ol  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   1 


19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


CENTERVILLE 

CLARKSVULE  2  NE 

COLDSPRINO  5  SSw 

COLLEGE  STATION  F44  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DAINCERFIELO  9  S 

DIALVILLE  2  w 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 

CILMER  2  W 

GROVETON 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADV 

LUFKIN  FAA  AP 

NADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEDLA  a  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


78  89 

"t*  «8 

71  76 

<.5  45 

77  80 

51  54 

73  78 

<iS  48 

71  77 
45  45 

77  79 
47  53 

80  78 

45  50 

69  79 

44  48 

73  76 

54  40 

78  79 

46  50 

79  80 
46  49 

69  77 

42  43 

77  79 

43  46 

70  76 
40  42 

73  79 

50  53 

69  75 
42  43 

72  79 

40  51 

70  76 
42  42 

77  78 

45  50 

77  79 

42  45 

73  76 

41  44 

74  88 

43  48 


74   75 
48   48 


70   77 
46   46 


72   80 
46   45 

78   79   65 


79  80  84 

45  48  48 

69  77  78 

44  46  47 

78  78  81 

43  43  46 

69  78  79 

43  43  47 

78  77  79 

46  45  49 

71  78  80 

44  47  48 

77  77  80 

42  45  45 

70  79  80 

47  49  52 

76  79  82 

49  55  56 

76  78  83 


68   76 
47   51 


90   90 
51   63 


86   84 
56   64 


87   88 
58   65 


87   90 
67   66 


90   83 
59   56 


89   89 
53   62 


88   85 
59   67 


90   88 
60   68 


88   91 
60   64 


86   88 
63   69 


88   90 
63   68 


82   84   8 


88   90 
61   66 


89   90 
57   61 


90   90 
63   68 


85   85 
51   53 


90   90 
59   67 


87   90 
51   61 


89  92 

61  62 

85  87 

54  61 

92  91 

64  66 

84  87 

53  59 

88  89 

52  64 


83   86   81 
50   54   55 


90   93 
52   61 


90   90 
65   68 


89   91 
63   65 


85   8 
53   53 


86   86 
54   63 


85   87 
50   53 


85   86 
53   50 


89   89 
54   65 


90   92 

60   60 


54  57  62 

85  88  88 

55  62  70 

88  88  88 

53  60  63 

81  85 


79   SI 
58   49 


76   78 
54   54 


60   60   63 


76   76 
55   49 


81   79 
54   56 


80   80 
55   62 


81   85 
53   60 


75   83 
52   52 


81   86 
55   62 


85 
55 

91 
50 

78 
55 

77 

57   55   63 

50 

84   78   84 
57   52   56 

88   72   76 
54   50   52 


79   82 
58   58 


74 

50   52 


77   80 
56   60 


78   77 
53   55 


75  79 
52  55 

77  76 

51  56 

82  85 

52  56 

70  80 

53  53 

76  79 

54  54 


57  53   54 

76   79   86 

58  53   60 


56   53   60 


71   80 
53   54 


82   79 
51   59 


72   62 
49   49 


74   80 
49   54 


91  81  75 

61  58  55 

88  75  81 

54  54  57 


77   84 
51   55 


72   80 
54   59 


88   89 
58   57 


85   88 
62   60 


84   85 
58   61 


87   87 
64   64 


75   84 
50   52 


8!   88 
66   63 


88   89 
62   60 


80   87 
62   59 


84   85 
59   59 


87   88 
63   61 


89   89 
62   60 


60   57   58 

87   88 
60   58 


85   86 
54   54 


64   64   66 


80   85 
58   59 


87   89 
60   62 


84   87 
57   59 


87   88 
62   61 


83   84 
55   59 


83   86 
56   55 


86   88 
57   59 


77   85 
59   60 


83   85 
55   59 


82   87 
54   02 


88   90 
59   59 


89   89 
62   62 


89   90 
62   61 


79   86 
54   53 


84   87 
62   58 


77   86 
58   58 


76   85 
61   60 


86   88 
59   59 


85   69 
55   56 


59   61   62 


86   88 
65   62 


87   67 
56   55 


64   62 
S««  BdIoki 


91   93 
55   56 


91   91 
61   63 


87   87 
61   62 


62  62 

86  88 

52  52 

88  88 

60  60 

90  90 
65  68 

91  90 
62  64 

90  91 

59  61 

87  87 

57  57 

90  90 

60  61 

91  92 

62  60 

88  89 

58  62 

89  90 

61  59 

88  89 

53  56 

90  89 

63  63 


60   61   63 


90   91 
64   64 


88   88 
58   58 


89   89 
61   62 


87   68 
58   60 


90   89 
58   61 


87  88 

58  60 

87  90 

61  61 

90  90 

59  59 

90  91 

60  62 

91  91 
69  61 

87  89 
58  59 

88  90 

60  60 

89  90 
S8  60 

88  89 

61  65 

69  90 

68  59 

69  90 
55  56 

89  90 
63  62 

90  90 
66  66 


90 
61 

90 
60 

62 
66 

90 
60 

90 

64 

89 
60 

90 
58 

92 

63 

87 
65 

88   68   85 
66   57   60 


89  92 

59  62 

89  93 

60  60 

87  86 

63  63 

89  90 
63  66 

75  88 
58  61 

87  89 

62  61 

88  92 
66  69 

88  91 

63  67 

76  90 

64  64 

69  69 

58  60 

90  91 

61  67 

92  92 

60  65 

79  87 

65  65 

90  90 

61  65 

85  88 

56  56 

88  90 

62  62 

61  85 

64  63 

91  91 

65  65 


86   90 
63   65 


86   89 
58   59 


86   89 
61   65 


62   63   63 


81   86 
62   63 


88   89 
62   66 


89   93 
62   61 


90   90 
62   66 


89   91 
63   62 


59   61   62 


89   92 
62   65 


60   69 
60   59 


79   87 
64   65 


90  90 

60  60 

86  89 

62  63 

88  92 

66  66 

86  89 

60  62 


55   65 

50   50 


63   71 
42   51 


66   63 
49   50 


66   81 
51   63 


67   70 
49   49 


60   66 
49   49 


66   80 
44   56 


67 

47   64 


53   62 

46   46 


69   67 
48   47 


61   79 

50   60 


65   61 
49   61 


55   66 
45   45 


68   63 
49   58 


53   71 
41   43 


67   68 

61   51 


61 

44   45 


68 

49   53 


54   72 
45   46 


66   80 
47   58 


66   71 
49   43 


62   79 
43   51 


70   83 
47 


53   63 
42   42 


67   84 
50   54 


53   68 
46   46 


61   68 
50 


73   85 
50   62 


65   83 
47   60 


52   67 
41   43 


66   78 
47   55 


57   67 
44   46 


53   64 
43   45 


53   70 

47   48 


51   64 
47   48 


51   49   59 


63 


64       63 
NolBS  Following 
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64       64 
Station  Indox 


70   62 
49   65 


54   68 
46   46 


61   72 
55   45 


70   55 
60   47 


75   74 
61   51 


73   63 
55   52 


76   76 
62   51 


78   71 
56   48 


75   60 
53   49 


74   60 
53   48 


76   62 
52   47 


85   79 
60   50 


67   62 
53   49 


78   67 
55   47 


79   65 
50   48 


73   69 
56   47 


75   76 
55   44 


86   76 
59   52 


74   77 
60   39 


77   73 
66 


71   75 
67   46 


75   61 
53   48 


80   77 
55   50 


66   60 
52   46 


79   76 
58   49 


79   72   67 


76   76 
60   49 


68   67 
53   49 


77   72 

57   49 


76   67 
51   49 


79   69 
55   48 


73   67 
54   60 


73   57 
51   48 


76   73 
52   48 


77   69 
49   47 


84   78 
60   50 


78   68 
53   48 


76   61 
57   52 


75   71 
57   49 


75   69 
53   46 


60   58 
43   44 


55   48 
40   40 


68   59 
42   46 


57   53 
48   50 


46   46   46 


60   58 
44   45 


55   52 

46   45 


58   55 
42   44 


56   58   47 

41   40   44 


64   62   65 


59   57 
43   46 


57   55   69 


56   57 
41   43 


60   56   65 


62   60 
38   42 


67   59 
46   48 


55   60 
40   43 


72   57 
42   42 


65   59 
42   42 


60   57 
42   44 


64  60 

43  45 

54  52 

43  40 

67  59 

45  45 

60  59 

43  43 

60  58 
45  46 

61  52 


46 


60  67 
44  43 

57  55 

44  44 

56  50  57 

41  44  45 

62  55  48 
41  41  44 

55  64  47 

40  41  43 

63  59  49 
43  44  46 

64  65  52 

45  45  46 

61  60  49 

41  42  44 


63   56 

45   45 


58   58 
41   42 


74   73   66 
47   62   72 


63   72 

54   54   59 


74   75   84 
51   58 


75   85 
66   68 


77   74   86 
52   67 


71   70 
51   61 


63   73 

53   60   68 


62   62 
59   60 


60   63   76 
50   56   58 


69   74   70   84 


67   82   75 
61   62 


72   86   87 
64   63   72 


61   63   75 
50   50   62 


75   68   84 


50   60   75 


64   71   66 
47   50   65 


77   73   67 
55   65 


64   60 

47   57   60 


73   75   66 

50   61 


72   70   84 
50   56   61 


63   81 
59   59 


74   72 
53   59 


59   70   86 
55   55 


78   64   6a 
57   60   72 


61   61   73 
50   56 


79   74 
53   61 


61   64 
49   50 


48  50  61   71 

74  66  67   90 

52  61  66 

77  76  87 

47  62  59 

54  62  62   76 

43  49  56   60 

61  63  75 

52  58  59   61 

55  61  63   74 

44  51  55   61 

55  60  62 

46  51  56   59 

53  66  67 

47  47  66   67 


65    74 
53   60 


68   69 
49   61 


63   78 
58   58 


68   79   80 
57   62 


69   68   80 
49   57   67 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Stalion 

Day 

ol  Monlh 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

StH  RAYBURN  OAK 

MAX 

MIN 

70 
".5 

75 

47 

73 
48 

82 
50 

88 
62 

BB 
64 

67 
60 

74 
53 

75 
55 

62 

57 

87 
62 

86 
64 

67 
56 

87 
59 

66 
61 

84 
63 

89 
64 

89 
65 

90 
55 

58 

47 

71 
47 

62 

63 

78 
56 

75 
51 

65 

47 

61 
46 

57 
46 

52 

49 

69 

51 

72 
98 

85 
69 

77.7 
55.9 

SIMMS  i.  HNW 

MAX 

MIN 

6» 
42 

77 
44 

79 
47 

83 
49 

86 
52 

68 
56 

86 
53 

72 
50 

62 
56 

60 
57 

86 
56 

69 
56 

90 
60 

91 
58 

93 
61 

78 
62 

69 
57 

92 
61 

89 
46 

51 

40 

63 
41 

81 
57 

76 
48 

65 
46 

56 
41 

55 

35 

48 

40 

56 
45 

60 
50 

63 
55 

74 
58 

75.6 
50.9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

68 

45 

77 
48 

72 
50 

63 

51 

64 
54 

87 
58 

83 
55 

73 
53 

83 
53 

88 
64 

65 
62 

67 
62 

68 
62 

92 

64 

91 
65 

81 
65 

98 
65 

93 
66 

69 
49 

53 

46 

63 
46 

71 
55 

78 
52 

60 
45 

55 
41 

57 
39 

46 
45 

55 

44 

61 

51 

61 
56 

74 
96 

75.4 
53.8 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

67 

47 

76 
47 

78 
49 

82 

50 

64 
65 

86 
58 

69 
59 

70 
54 

79 
54 

60 
55 

85 
58 

87 
59 

67 
60 

90 
63 

90 
63 

77 
63 

86 
60 

91 
60 

86 
46 

53 

43 

62 

44 

72 

58 

71 
50 

69 
48 

54 
47 

52 

43 

47 
44 

56 

47 

66 
47 

61 
55 

73 
59 

74.5 
53.1 

TOWN  BLUPF  dam 

MAX 

MIN 

72 
4B 

76 
49 

79 
49 

83 
51 

88 
64 

89 
65 

88 
61 

76 
54 

77 
56 

64 
58 

87 
59 

87 
61 

89 
59 

68 
62 

68 
62 

68 
64 

68 
64 

89 
63 

91 
59 

59 

48 

66 
48 

61 
6! 

79 
56 

75 
52 

66 

47 

61 
46 

52 
46 

56 
46 

72 
52 

72 
58 

63 
70 

78.4 
56.3 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

69 
43 

76 
46 

77 
46 

81 
49 

64 
54 

87 
59 

87 
54 

72 
52 

60 
54 

60 
59 

85 
57 

87 
58 

86 

60 

90 
64 

90 
63 

83 
64 

68 
66 

92 

67 

90 
48 

52 

46 

65 
46 

78 
59 

77 

51 

65 
48 

56 
41 

57 
43 

47 
44 

54 
46 

60 
50 

65 

57 

75 
65 

75.4 
53.5 

KARREN 

MAX 

MIN 

75 
41 

78 
43 

83 
46 

67 
52 

80 
60 

90 
61 

65 
57 

76 
50 

64 
55 

65 
56 

86 
56 

87 
57 

67 
55 

87 
56 

67 
57 

87 
59 

88 

59 

89 
59 

82 
50 

67 
46 

63 
53 

60 
64 

76 
54 

72 
47 

65 
43 

58 

44 

57 
45 

70 
50 

70 
56 

84 
64 

67 
71 

60.0 
53.7 

HILLS  POINT 

MAX 

MIN 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

86 
50 

89 
58 

66 
55 

82 

50 

86 
49 

84 
49 

60 

50 

67 

54 

69 
56 

88 
56 

66 
58 

82 
59 

85 
57 

86 
55 

85 
56 

68 
54 

69 
50 

68 
64 

83 
43 

72 
35 

75 
39 

68 

45 

67 
36 

63 

40 

62 

44 

63 

50 

72 
46 

66 
51 

69 

50 

74 
54 

69 
37 

79.0 
50.1 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

78 
51 

82 
59 

80 
60 

83 
56 

81 
60 

97 
62 

75 
61 

76 
61 

90 
66 

93 
60 

86 
68 

84 
68 

86 
66 

69 
66 

94 
59 

30 
60 

92 

56 

95 
62 

90 
42 

45 
41 

56 
44 

65 
48 

72 
44 

68 
45 

67 
49 

62 
50 

69 
47 

77 
52 

69 
55 

60 
61 

72 
44 

78.5 
55.6 

BALM0RHE4 

MAX 

MIN 

93 

50 

90 
52 

64 
51 

65 
52 

90 
55 

91 
65 

93 

64 

94 

60 

93 
59 

80 
49 

67 
50 

92 

54 

89 

42 

45 
39 

70 
40 

64 
48 

60 
49 

70 
49 

80 
47 

60 

40 

CANDELARU 

MAX 

MIN 

94 
52 

96 
55 

94 

57 

90 
55 

94 

57 

87 

54 

89 

57 

94 
56 

97 
59 

98 

61 

95 
60 

92 

60 

91 
59 

94 
52 

91 
56 

94 
57 

95 
50 

92 
65 

61 
54 

76 
52 

76 
54 

75 
44 

61 
42 

78 
45 

69 

56 

71 
51 

78 
44 

73 
54 

74 
53 

60 
55 

70 
50 

85.8 
54.1 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

80 
53 

80 
50 

78 
52 

77 
53 

79 
55 

85 
55 

72 
57 

78 
57 

80 
61 

90 
63 

80 
62 

87 
57 

76 
S6 

80 
58 

67 
59 

60 
59 

83 
61 

83 
59 

84 
49 

60 
45 

72 
46 

72 
44 

72 
48 

72 
49 

72 

47 

58 
48 

78 
54 

68 
57 

68 
59 

69 
59 

71 
35 

76.5 
53.6 

CGRNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

92 
45 

93 

47 

85 

51 

84 

51 

90 
55 

83 
56 

80 
49 

68 
52 

89 
48 

93 
51 

91 
52 

87 
51 

90 
52 

69 

51 

82 
55 

66 
49 

90 

51 

64 
55 

73 
42 

63 

40 

66 
45 

69 
35 

66 
35 

65 
42 

67 
49 

65 

42 

69 
41 

71 
50 

76 
39 

79 
54 

64 
35 

79.7 
47.4 

CRANE 

MAX 

MIN 

77 
46 

85 
59 

83 
60 

63 
55 

62 
55 

65 

56 

69 

59 

77 
58 

91 
65 

95 

67 

88 
68 

86 
67 

89 
66 

86 

56 

94 
58 

74 
56 

90 
56 

93 
56 

89 
43 

45 
36 

56 

40 

64 
46 

72 
45 

66 

44 

64 
43 

59 
49 

59 

42 

74 
42 

78 
45 

70 
56 

75 
42 

77.7 
52.9 

ORYDEN 

MAX 

MIN 

77 
50 

62 
55 

82 
59 

62 
57 

83 

57 

90 
60 

89 
62 

78 
58 

90 
60 

91 
65 

87 
66 

85 
68 

67 
60 

90 
57 

95 
60 

85 
56 

68 
59 

92 

60 

86 
49 

51 
45 

59 

47 

67 
53 

78 
48 

71 
50 

62 

55 

60 
51 

75 
49 

81 
54 

67 
59 

72 
62 

74 
50 

79.3 
56.2 

EL  PASO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

89 
50 

91 
50 

90 
55 

87 
60 

66 
57 

80 
62 

80 
55 

85 
52 

86 
49 

90 
54 

92 
62 

69 

61 

66 
61 

69 
56 

64 
57 

84 

57 

86 
56 

76 
59 

62 
50 

60 
51 

66 
51 

67 
45 

70 
42 

69 
46 

71 
52 

67 
46 

70 
53 

71 
47 

75 
43 

76 
53 

63 

40 

78.7 
52.7 

FABENS 

MAX 

MIN 

85 
49 

90 
49 

92 

49 

89 
54 

t)0 
54 

87 

61 

80 
56 

84 
56 

87 

51 

87 
53 

93 

60 

92 
58 

66 
58 

90 
55 

91 
59 

81 
54 

82 
56 

86 
55 

79 
51 

63 

47 

63 

50 

66 

40 

67 
39 

72 
45 

67 
52 

68 
47 

66 
46 

67 
48 

70 
42 

77 
50 

76 
40 

79. B 

51.1 

FORT  HANCOCK  ".  S6 

MAX 

MIN 

65 

50 

90 
50 

93 

50 

94 
50 

94 
50 

90 
50 

85 
50 

87 
50 

89 
50 

89 
50 

96 

60 

96 
61 

94 
51 

92 

51 

93 
51 

68 
56 

89 
56 

B6 
56 

81 
52 

66 

49 

71 
49 

71 
42 

67 
40 

75 
40 

70 
41 

62 
41 

72 

41 

72 
41 

74 
42 

78 
42 

81 
42 

82.3 
48.5 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 
MIN 

62 
47 

91 
52 

65 
56 

85 

57 

61 
57 

92 

54 

72 

54 

78 
58 

90 
56 

9! 
60 

91 
64 

87 
63 

86 
59 

90 
58 

93 
55 

76 
54 

89 
55 

92 

57 

91 

45 

47 
39 

64 

41 

67 
46 

70 
43 

6! 
45 

65 

46 

62 

48 

68 
49 

76 
50 

66 
55 

75 
52 

76 
41 

79.0 
52.2 

GRANDF4LLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

76 
48 

90 
50 

86 
55 

85 
55 

85 
55 

91 

57 

74 
57 

76 
56 

93 

56 

96 

61 

90 
66 

89 
65 

87 
59 

92 

58 

94 
58 

76 
49 

68 
49 

95 
52 

93 
46 

48 
40 

57 
42 

64 
47 

73 
44 

66 
45 

65 
45 

62 

51 

71 

41 

76 

44 

68 

47 

80 
47 

60 

44 

79.5 
51.3 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

95 

54 

97 
53 

92 
58 

90 
56 

91 
60 

66 
63 

82 

57 

86 
56 

68 
55 

92 
55 

93 
59 

90 
63 

90 
61 

93 

60 

96 
60 

91 

60 

90 
60 

92 
62 

84 

47 

75 
51 

65 

54 

71 
41 

75 
42 

75 
41 

75 
53 

74 
44 

69 

50 

76 
48 

75 
44 

77 
43 

65 

37 

83.6 
53.1 

MARATHON 

MAX 
MIN 

MARFA  NO.  2 

MAX 

MIN 

ee 

43 

89 
48 

87 
49 

83 

54 

86 
47 

81 

56 

79 

53 

87 
49 

90 
53 

89 
53 

87 
51 

32 

49 

65 
47 

88 
46 

83 
55 

87 
48 

89 
43 

89 
53 

81 
40 

68 
39 

74 
50 

66 
38 

70 
35 

66 
37 

61 
48 

63 

45 

72 
36 

68 
47 

67 
48 

71 
49 

75 
43 

79.1 
46.9 

MENTDNE  2  S 

MAX 

MIN 

89 
43 

89 

51 

86 
53 

89 
52 

86 
53 

92 

54 

74 
59 

78 
54 

94 
54 

96 
62 

96 

61 

97 
62 

90 
57 

94 

53 

96 

56 

69 

47 

92 

49 

94 
55 

92 

43 

51 

40 

52 

41 

62 

43 

73 
43 

69 

44 

66 

45 

57 
50 

71 
41 

74 
42 

74 
44 

77 
52 

82 
38 

60.8 
49.7 

MONAHAHS 

MAX 

MDJ 

96 
50 

97 
50 

99 
52 

98 
52 

96 
56 

89 
58 

91 
59 

95 
56 

96 
58 

91! 
61 

94 
61 

95 
62 

94 
58 

94 
56 

94 
54 

95 

51 

95 
34 

93 

5i 

6'5 
39 

5T 
J9 

46 

70 
47 

66 
48 

65 

47 

60 

47 

'0 
".7 

70 
46 

65 
39 

61 

41 

60 
36 

77 
32 

84.(1 
50.2 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

79 
53 

85 
55 

87 
55 

66 

57 

82 

57 

65 
59 

86 
59 

74 
60 

65 
60 

90 
63 

69 
63 

86 
66 

85 
62 

85 
61 

88 
59 

63 
56 

66 
56 

90 
60 

88 
53 

56 

41 

69 

43 

74 
50 

72 

47 

72 
49 

67 
49 

67 
47 

66 

50 

75 
50 

70 
58 

73 
60 

74 
36 

79.2 
54.8 

PECOS 

MAX 

MIN 

80 
45 

96 

50 

92 

55 

86 
56 

89 
56 

95 

56 

74 
60 

78 
58 

99 
60 

100 
61 

102 
65 

94 
60 

92 

60 

95 
55 

96 
56 

75 
50 

92 

52 

100 
56 

96 

45 

46 
41 

50 
40 

62 

45 

75 
44 

68 
45 

68 

47 

61 

45 

72 

50 

77 
49 

73 

47 

62 
53 

80 
40 

62.2 
51.7 

PENWELL 

MAX 

MIN 

85 
51 

63 
55 

83 
56 

61 
57 

67 
60 

72 
57 

93 
55 

67 
66 

86 
68 

85 
60 

68 
58 

93 
55 

89 
54 

93 
62 

86 
38 

44 
37 

53 
42 

70 
43 

62 
43 

55 

46 

67 
39 

72 
47 

77 
48 

76 
38 

78.0 
51.9 

PRESIDIO 

MAX 

MIN 

92 

57 

97 
58 

96 
56 

94 
6? 

93 
62 

94 
62 

69 

64 

93 
62 

99 
63 

99 
62 

96 

60 

95 
59 

92 

56 

96 
56 

93 
68 

95 
60 

94 
55 

93 
65 

82 
60 

70 
51 

77 
60 

78 

47 

62 
45 

78 
45 

76 
59 

73 
53 

77 
48 

78 
57 

73 
58 

63 
56 

77 
90 

67.3 
57,4 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

SALT  Flat  lo  ene 

MAX 

Mm 

80 
49 

87 
49 

91 
53 

w 

31 
55 

87 
56 

79 
55 

60 
58 

64 
55 

68 
55 

92 

61 

89 

61 

90 
58 

86 
58 

91 
55 

73 
55 

85 
54 

63 
56 

82 
43 

46 
40 

55 

43 

70 
44 

65 

44 

61 
47 

64 

47 

57 
47 

69 
47 

65 
53 

68 
43 

75 
43 

77 
34 

77.0 
50.9 

SANDERSON 

MAX 
MIN 

76 
47 

80 
48 

79 
56 

80 
58 

80 
55 

85 
55 

84 
55 

76 
55 

69 
54 

89 
59 

86 
66 

82 

65 

83 
56 

88 
54 

92 

54 

81 
53 

66 
51 

91 

51 

90 
45 

47 
42 

55 
46 

69 

45 

46 
44 

69 

44 

56 
44 

57 
50 

72 

43 

80 
44 

71 
54 

75 
59 

71 
48 

76.5 
51.6 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

80 
48 

60 
59 

81 
61 

62 

55 

67 
65 

B4 
56 

79 
58 

91 
57 

91 
63 

69 

71 

84 
69 

86 

71 

89 
58 

93 
57 

90 
61 

69 
55 

93 
52 

92 
63 

90 
43 

58 
42 

65 
53 

74 
47 

73 
43 

70 
52 

63 
54 

71 

51 

79 
41 

76 
50 

80 
56 

75 
55 

73 
45 

60.9 
55.2 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

88 

50 

91 
45 

90 
51 

68 
50 

87 
52 

B7 
52 

B8 
51 

86 
52 

86 
53 

89 
52 

91 
56 

87 
52 

87 
52 

89 
50 

86 
55 

86 
56 

80 

40 

68 
39 

78 
41 

76 
41 

72 
38 

68 
40 

64 
50 

64 
50 

64 
45 

73 
41 

75 
41 

74 
55 

71 
39 

80.7 
47.9 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

95 

51 

89 
59 

63 

54 

89 

56 

62 
56 

82 
55 

86 
59 

90 

55 

91 
62 

90 
62 

87 
60 

67 
59 

68 
55 

75 
55 

90 
54 

89 

53 

85 
58 

72 
41 

63 
39 

69 
46 

68 

45 

65 

41 

64 
43 

56 
49 

65 

48 

70 

49 

74 
47 

77 
58 

65 

36 

76.9 
52.0 
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TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Station 

Day  of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

L^ 

> 
< 

WINK  fit    AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
•.7 

88 
58 

86 
55 

83 
53 

90 
58 

71 
59 

76 
57 

91 
52 

94 
54 

91 
66 

69 
64 

66 
62 

90 
59 

94 

57 

77 
54 

91 
46 

93 
51 

90 
50 

52 

38 

52 
37 

63 

47 

71 
43 

65 

44 

64 
44 

57 
49 

70 
49 

73 
42 

71 
63 

78 
47 

78 
49 

50 
33 

78.0 
50.9 

VSLETA 

•     ♦     * 

MAX 

Mm 

85 

49 

92 
50 

94 
54 

92 

57 

90 
57 

90 
62 

68 
60 

91 
53 

94 
60 

91 
56 

91 
54 

92 
55 

85 
56 

88 
53 

88 
55 

80 
49 

62 
46 

61 

47 

65 
39 

67 
37 

73 
43 

59 

45 

72 
42 

69 
43 

'1 
43 

77 
49 

78 
35 

81.3 
50.0 

EDHtRos  Plateau    06 

AMISTAD  0AM 

MAX 

MIN 

91 
53 

81 
53 

83 
54 

84 
58 

85 
63 

68 
65 

90 
66 

89 

64 

90 
66 

90 
65 

89 

70 

87 
70 

69 
65 

69 
62 

93 
63 

67 
62 

91 
62 

92 

62 

67 
59 

60 
50 

62 

53 

77 
53 

60 
52 

80 
54 

68 
57 

62 
51 

75 
48 

78 
50 

75 
50 

76 
66 

82 
58 

82.3 
58.8 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 
MIN 

75 

83 

45 

82 

48 

82 

50 

82 
51 

67 
54 

72 
54 

75 
52 

97 
55 

88 

61 

62 
61 

65 
61 

B9 
55 

90 
55 

94 
56 

77 
55 

90 
54 

95 
55 

92 
38 

45 
36 

61 
40 

66 
48 

71 
45 

63 
43 

67 
46 

61 

43 

62 

40 

75 
43 

68 
55 

78 
50 

78 
40 

77.8 
49.9 

ULANCO 

MAX 
MIN 

75 
',3 

83 
45 

83 
47 

86 
49 

88 
52 

86 

60 

92 
59 

83 
58 

67 
60 

90 
65 

90 
63 

69 
64 

89 
61 

91 
60 

90 
50 

90 
62 

89 
63 

90 
48 

91 
52 

56 
49 

65 
49 

84 
52 

82 
52 

70 
50 

67 
49 

55 

46 

56 
42 

76 
43 

7  3 
59 

76 
57 

82 
41 

80.8 
53.9 

BOERNE 

MAX 

MIN 

76 
43 

80 
42 

65 
44 

84 
49 

87 
51 

66 
58 

91 
59 

91 
58 

85 

60 

87 
65 

87 
65 

85 
67 

87 
61 

88 

61 

88 

58 

87 

58 

66 

60 

69 
56 

89 
54 

60 
49 

66 
50 

81 
61 

82 
50 

78 
51 

69 

50 

56 
48 

62 
42 

75 
44 

73 
56 

79 
68 

81 
41 

80.6 

54.1 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

87 
69 

84 
67 

85 
61 

87 
63 

89 
66 

90 
61 

89 
62 

91 
62 

90 

70 

91 
69 

94 

71 

91 
70 

93 
69 

92 
65 

87 
59 

90 
60 

92 
60 

91 
57 

88 
56 

76 
57 

85 
59 

89 
61 

91 
60 

83 
57 

70 
55 

68 

50 

72 
46 

81 
48 

74 
63 

60 
70 

64 
51 

65.7 
61.2 

BRADV 

MAX 
MIN 

86 
47 

85 

44 

84 
46 

84 

46 

87 
52 

87 
53 

77 
50 

79 
50 

91 
56 

93 
64 

91 
63 

87 
62 

89 
58 

90 
57 

91 
60 

92 

58 

89 
56 

94 
61 

89 

44 

48 
41 

62 

44 

79 
46 

76 
46 

66 

42 

63 

41 

64 
46 

54 
46 

76 
46 

78 
49 

75 
53 

78 
45 

79.8 
50.8 

BURNET 

MAX 
MIN 

80 
39 

80 
44 

84 
52 

87 
49 

86 
56 

86 
59 

84 
54 

65 
57 

88 
64 

88 
67 

67 
58 

86 
63 

90 
55 

90 
54 

68 
57 

90 
54 

91 
61 

90 
69 

67 
46 

55 

47 

75 
55 

SO 
60 

77 
52 

67 
42 

62 

47 

52 
46 

70 
49 

73 
56 

7  2 
65 

61 
67 

80 
55 

80.4 
54.8 

CAMP  WDQO 

MAX 

MIN 

64 
52 

70 
52 

82 
59 

81 
53 

79 
53 

74 
54 

66 
45 

72 
39 

76 
47 

73 
61 

76 

54 

61 
65 

CARTA  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
46 

81 
56 

82 
59 

83 
60 

85 
63 

69 
66 

89 
58 

87 
60 

86 
60 

86 
69 

85 
67 

86 
69 

86 
58 

90 
61 

88 
62 

66 
55 

69 
56 

69 
67 

87 
48 

69 

51 

66 
56 

77 
52 

77 
47 

71 
53 

66 
55 

69 
49 

77 
46 

79 
50 

79 
64 

80 
67 

79 
49 

81.4 
87.8 

COPE  Ranch 

MAX 

MIN 

78 

44 

82 

47 

81 
52 

80 
51 

81 
50 

84 
55 

71 
52 

74 
54 

69 
55 

91 
64 

83 
65 

64 
62 

86 
57 

66 
58 

93 

60 

75 
53 

89 

54 

11 

86 
39 

43 
37 

58 
42 

68 
49 

72 
45 

63 

43 

60 
45 

54 
41 

57 
41 

72 
43 

67 
53 

76 
56 

77 
39 

75.0 
50.4 

DEL  RIO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

83 

54 

84 
55 

84 
58 

86 
63 

89 
63 

91 
66 

82 
66 

90 
64 

91 
68 

90 
71 

89 
70 

90 
72 

89 
66 

93 
63 

87 
64 

91 
60 

92 
62 

89 
69 

77 
52 

59 
53 

77 
58 

61 
56 

79 
54 

67 
58 

64 
56 

73 

50 

80 
49 

76 
63 

77 
67 

82 
72 

74 
52 

82.5 
61.2 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

83 

44 

83 
50 

83 
52 

85 
51 

66 

54 

85 
59 

65 

48 

90 
57 

92 
65 

90 
55 

87 
65 

69 
62 

89 
59 

92 

58 

66 
59 

89 

56 

93 
56 

91 

65 

85 

40 

55 
42 

76 

54 

76 

53 

72 

46 

64 

41 

64 
47 

53 

46 

77 
45 

71 
55 

77 
52 

77 
58 

74 
42 

80.6 
53.7 

ELDDRAOD  11  NW 

MAX 

Mm 

82 

47 

80 
51 

82 
52 

62 

54 

82 
62 

64 
62 

88 
61 

88 
64 

64 
61 

66 
62 

86 
63 

68 
55 

86 
58 

90 
57 

83 
53 

66 
54 

90 
58 

SB 
59 

76 
38 

62 
46 

74 
50 

74 
44 

74 
42 

65 
45 

56 

45 

62 

44 

76 
46 

68 
46 

70 
53 

72 
52 

73 
40 

78.6 
53.1 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

84 

41 

84 

44 

65 
48 

68 
50 

88 
54 

69 
62 

82 

54 

87 
58 

68 
64 

68 
66 

87 
67 

88 
66 

90 
56 

69 
60 

66 
59 

88 
59 

89 
63 

88 
66 

83 
47 

59 
48 

62 
57 

61 
59 

73 
53 

68 

47 

63 

47 

57 
47 

74 
43 

70 
56 

74 
66 

80 
68 

77 
62 

81.0 
56.1 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

82 

44 

82 

43 

65 
52 

67 
56 

88 
60 

90 

57 

90 
60 

89 
60 

69 
62 

89 
62 

87 
65 

69 
62 

90 
62 

90 
60 

90 
63 

91 
63 

91 
63 

90 

47 

89 

47 

60 

45 

63 
50 

61 
53 

71 
49 

70 
48 

68 
48 

56 

45 

62 

47 

76 
54 

75 
63 

B2 
55 

70 
45 

81.0 
54.5 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

85 
39 

85 
43 

86 
45 

89 

48 

89 

48 

84 
56 

90 
55 

90 
52 

92 
63 

90 
61 

89 
65 

92 

64 

90 
54 

94 
56 

93 
55 

93 
53 

93 
53 

92 
60 

88 
45 

61 
46 

80 
59 

79 
53 

70 
42 

69 

48 

65 

47 

50 
43 

79 
44 

75 
55 

80 
63 

SO 
69 

74 
45 

83.1 
52.7 

JUNO 

MAX 

Mm 

80 

47 

81 
59 

80 
58 

84 
65 

86 
59 

69 
63 

79 
60 

89 
56 

68 
68 

85 

70 

84 
69 

88 
66 

67 

60 

92 
62 

67 
59 

89 
62 

91 
56 

92 
64 

83 

45 

59 
48 

73 
48 

77 

51 

82 
41 

69 
54 

66 
55 

72 
50 

77 
43 

70 
55 

75 
64 

74 
67 

74 
45 

80.7 
57.2 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

76 
39 

81 
39 

81 
39 

83 
45 

85 
47 

86 
56 

90 
53 

62 
55 

67 
60 

67 
66 

85 
66 

87 
63 

68 
55 

68 
52 

68 
53 

87 
52 

68 
53 

86 
52 

87 
46 

58 
46 

69 
43 

61 
59 

79 
44 

69 
45 

70 
47 

5fl 
46 

59 
37 

76 
52 

61 

47 

80.1 
50.7 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

74 

40 

82 

40 

82 
43 

86 

46 

89 
47 

90 

54 

65 
53 

82 
52 

88 
55 

90 
67 

90 
56 

88 
56 

90 
55 

92 

55 

93 

54 

92 
56 

92 
58 

93 

57 

90 
46 

51 
45 

61 
48 

77 
60 

61 
48 

69 

43 

63 

41 

54 
47 

53 

46 

73 
49 

72 
64 

74 
66 

83 
55 

80.0 
51.5 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

82 
54 

83 
58 

63 
60 

65 
62 

85 
64 

89 
60 

90 
60 

81 
61 

93 
61 

91 
68 

87 
69 

86 

70 

90 
67 

93 
65 

94 

64 

68 
64 

94 
57 

94 
56 

91 

51 

54 
48 

63 
51 

69 
52 

60 
46 

75 
49 

68 
56 

51 
53 

76 
47 

79 
53 

70 
62 

75 
66 

75 

60 

81.5 
58.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

84 

40 

85 

48 

87 
47 

89 

47 

89 

53 

86 

51 

63 

51 

91 
59 

92 

61 

90 
62 

90 
62 

69 

55 

92 

54 

93 

56 

92 

55 

92 
56 

93 
58 

91 
46 

94 
46 

63 

46 

63 
56 

80 
47 

70 
43 

70 
43 

56 
45 

54 
44 

64 

48 

75 
55 

74 
63 

84 

54 

80 

42 

81.8 
51.4 

HASON 

MAX 

Mm 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

78 
52 

83 
56 

61 
59 

63 
59 

82 
60 

87 
61 

73 
60 

75 
60 

91 
63 

93 
66 

66 
69 

64 
68 

66 

65 

68 
62 

93 
59 

79 
59 

91 
56 

94 
58 

90 
43 

44 

41 

52 
43 

65 

47 

72 
47 

67 
46 

65 
46 

52 

45 

59 

45 

75 

45 

67 
48 

78 
48 

73 

44 

77.6 
54.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

88 
63 

68 
62 

68 
55 

89 
51 

88 
49 

90 
50 

90 
48 

61 

45 

70 
42 

85 
45 

76 
52 

69 
48 

59 

47 

63 
36 

76 
46 

82 
58 

81 
54 

MENARD 

MAX 

Mm 

82 
38 

81 
40 

83 
46 

83 
42 

85 
49 

84 
55 

78 
47 

90 
51 

90 
OO 

67 
62 

84 
64 

87 
58 

90 
57 

93 

51 

69 
57 

89 

49 

90 
52 

92 
55 

84 
41 

55 
42 

77 
5  2 

78 

50 

72 
49 

69 

40 

61 
46 

54 
45 

78 
42 

74 
52 

76 
60 

78 
66 

75 

44 

60.3 
50.4 

MERTZON 

MAX 

Mm 

81 

41 

82 
52 

8? 

50 

85 
53 

85 
56 

91 
49 

91 
63 

86 
n5 

85 
62 

91 
60 

«8 
5  7 

•^2 
5  8 

88 
5? 

92 

56 

90 
60 

73 
3? 

58 
3? 

'3 
-:3 

75 
46 

7? 
-2 

69 

41 

58 

46 

56 
*'4 

78 
43 

80 
5  8 

80 
(.4 

70 
38 

79.7 
51.3 

OZDNA 

MAX 

Mm 

75 

44 

77 
48 

76 
51 

79 
50 

79 
52 

63 
53 

00 
53 

75 
53 

B7 
61 

67 
64 

eo 

66 

80 
60 

84 
55 

S3 
52 

89 
56 

82 
50 

66 
49 

68 
52 

66 

41 

50 
40 

46 

o7 

47 

(4 
42 

o8 
47 

07 
51 

in 

47 

6-> 
43 

■;7 
82 

6V 
61 

\5 
66 

73 
45 

76.  1 
51.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

85 
42 

85 

46 

85 
50 

86 
49 

87 
52 

66 

56 

67 

47 

92 

47 

95 
65 

92 

67 

89 
63 

91 
63 

91 
56 

90 
57 

87 
61 

91 
54 

95 
56 

94 
59 

86 
40 

55 

41 

60 
53 

76 
54 

73 
47 

64 
39 

62 

47 

54 

46 

76 
46 

75 
50 

80 
59 

77 
66 

75 

41 

82.0 
52.4 

PANDALE 

MAX 

Mm 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
39 

79 
43 

81 

47 

83 
47 

85 

51 

68 
53 

81 
55 

85 
60 

66 
62 

85 
67 

65 
66 

86 
62 

84 
55 

87 
51 

85 
52 

85 
49 

67 
52 

65 
61 

83 

45 

60 
47 

79 
58 

79 
55 

69 

42 

72 
49 

67 
48 

60 
45 

75 
38 

71 
51 

76 
52 

76 
65 

83 
64 

79.6 
52.6 

RANKIN 

MAX 

Mm 

83 
51 

81 
58 

82 
59 

62 
59 

87 
59 

84 
62 

76 
59 

93 
60 

92 
67 

87 
69 

66 
68 

87 
64 

86 
62 

90 
61 

67 
57 

89 

60 

92 

68 

89 
67 

76 
39 

52 
39 

76 
46 

69 

47 

65 

45 

62 

44 

57 
49 

67 
49 

75 

41 

72 
55 

75 
55 

73 
50 

70 
40 

78.8 
55.2 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

85 

46 

82 
53 

61 
56 

83 
52 

85 
58 

62 
62 

88 
55 

85 

60 

67 
61 

86 
60 

66 
64 

64 
67 

60 
60 

88 
60 

85 
57 

84 
58 

99 
64 

67 
65 

88 
45 

65 

47 

75 
58 

72 
48 

72 
50 

73 
48 

70 
45 

68 

47 

72 
46 

76 
59 

77 
64 

70 
60 

76 
53 

80.4 
55.9 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

73 
45 

82 
49 

62 
52 

82 
52 

82 
53 

84 
55 

74 
51 

74 
54 

90 
58 

91 
65 

87 
64 

84 
60 

86 

57 

86 

57 

91 
60 

77 
56 

68 
56 

92 
61 

67 
40 

46 
40 

60 
45 

74 
50 

7  5 
49 

60 
43 

60 
43 

52 

47 

53 

45 

72 
45 

70 
56 

79 
63 

77 
40 

75.5 
52.0 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

S3 
47 

84 
52 

64 
55 

63 
53 

65 
56 

76 
59 

75 
55 

91 
57 

92 

65 

88 
67 

86 
64 

89 
63 

89 

60 

93 
59 

60 
60 

90 
55 

93 
62 

90 

51 

51 

43 

59 
43 

78 
56 

77 
53 

63 
48 

63 
46 

55 

10 

55 

45 

79 
42 

74 
55 

81 
61 

80 
54 

55 
43 

78.1 
54.2 

S«e  Re(«r«nce  Notes  Followliig  Slation  Index 


Conllnutd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

74 
l>A 

84 
46 

83 
52 

86 

51 

87 
54 

88 
60 

78 
54 

80 
56 

90 
64 

92 
66 

90 
61 

89 

66 

88 

56 

90 
56 

92 

61 

90 

57 

88 

60 

94 
63 

92 

45 

52 

46 

51 
49 

80 
50 

78 
46 

59 

41 

65 
45 

55 

49 

52 

47 

75 
51 

73 
59 

72 
68 

73 
48 

79,4 
54.4 

SDNORA 

MAX 

MIN 

B2 

43 

32 

49 

33 
50 

34 

51 

84 
54 

85 
59 

79 
56 

88 
55 

89 
63 

86 
66 

85 
65 

87 
63 

87 
67 

90 
59 

87 
60 

37 
53 

90 
51 

90 
50 

69 

51 
44 

73 
50 

74 
50 

72 
46 

70 
50 

65 

60 

64 

49 

76 
40 

75 
55 

76 
63 

74 
68 

80.2 
54.0 

STERHNO  CITV 

MAX 

MIN 

84 
42 

83 

44 

81 
48 

83 
50 

65 
49 

86 
52 

72 
50 

81 
63 

85 
52 

93 
63 

86 
60 

85 

60 

88 
55 

90 
56 

92 
60 

91 
61 

91 
59 

95 

62 

85 
37 

51 
35 

56 
40 

58 

47 

72 
46 

64 
40 

59 
45 

54 
46 

53 
39 

74 
42 

67 
50 

78 
55 

78.1 
49.5 

UVALOE 

MAX 

MIN 

d3 
4<» 

84 
52 

85 

57 

37 
60 

89 
63 

92 
62 

89 
60 

93 

66 

93 

67 

90 
69 

69 
67 

90 
72 

9U 
65 

94 
60 

89 
63 

93 

60 

95 

60 

92 
69 

88 

58 
53 

77 
60 

85 
54 

81 
55 

78 
56 

67 
55 

66 
51 

31 
48 

77 
61 

81 
69 

78 
72 

64.7 
50.2 

WATER  VALLEY 

MAX 

MIN 

75 
46 

81 
48 

80 
50 

81 
48 

85 

50 

36 

51 

71 
50 

74 
52 

92 
53 

91 
62 

84 

60 

87 
56 

87 
60 

68 
59 

93 

60 

76 
52 

89 
55 

92 
55 

65 
38 

46 
39 

57 
42 

70 
49 

75 
45 

54 
42 

60 
44 

54 
46 

63 

43 

77 
44 

67 
54 

73 
56 

76 
40 

76.6 

50.0 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REtUGE 

MAX 

MIN 

89 
52 

81 
59 

82 
66 

84 
66 

66 
70 

39 
63 

36 
65 

65 

8! 
64 

85 

72 

35 
72 

85 
66 

86 

85 
64 

89 
65 

91 
71 

90 
73 

68 
62 

80 
58 

86 
66 

35 
66 

30 
59 

79 
55 

69 

64 

71 
S7 

71 
45 

81 
58 

62 
70 

85 

70 

86 
68 

83.5 

63.7 

AUSTIN  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

SO 
50 

82 

55 

84 
58 

87 

60 

38 
67 

92 
69 

82 

61 

86 
63 

90 
66 

90 

70 

35 
65 

89 
67 

89 

67 

91 

64 

89 

64 

91 

64 

92 

70 

92 

57 

57 
52 

67 
51 

83 
63 

62 
64 

69 
56 

52 
51 

65 

50 

58 
51 

70 
53 

75 
55 

76 
58 

85 
73 

82 
51 

61.0 
60.8 

8EEVILLE  5  Hi 

MAX 
MIN 

76 
48 

79 
50 

83 
58 

87 

61 

86 
63 

91 
66 

91 
61 

34 
60 

67 
63 

90 
66 

69 
65 

89 
65 

89 
66 

89 
64 

86 
66 

66 
61 

91 
65 

91 
56 

92 
62 

73 

54 

74 
58 

89 

70 

85 
56 

81 
54 

69 
53 

57 
53 

63 

43 

82 

45 

83 

60 

35 

72 

67 

76 

83.7 

50.3 

BRENHAM 

MAX 
MIN 

75 
48 

60 
46 

83 

50 

35 
52 

90 
59 

91 
69 

94 

60 

82 

58 

67 
59 

91 
63 

91 

63 

91 

64 

91 
65 

92 
65 

92 

63 

91 
63 

90 
66 

94 
66 

93 

55 

66 

50 

66 

50 

83 
53 

82 
66 

77 
52 

68 

48 

58 

46 

63 
49 

56 
51 

76 
53 

80 
66 

88 

74 

32.1 
56.1 

CANYUN  DAM 

MAX 

MIN 

86 

44 

83 

47 

83 
52 

86 
56 

89 
62 

89 
66 

94 
61 

63 

61 

88 
62 

69 
66 

89 
62 

86 
62 

39 
66 

91 
66 

90 
65 

90 
65 

69 
65 

90 
70 

92 
52 

59 
49 

68 
49 

87 
63 

82 

57 

75 
61 

69 
48 

56 
48 

61 
48 

76 
49 

73 
56 

83 
58 

85 

72 

82.5 
58.3 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

80 
55 

84 
63 

86 
66 

86 

70 

90 

71 

91 

71 

69 
68 

67 
65 

90 
70 

68 
71 

51 
73 

89 
72 

39 
72 

90 
65 

88 
65 

68 
66 

89 
68 

89 
73 

87 
62 

83 
60 

87 
64 

88 
57 

85 

61 

80 
55 

68 
56 

72 
50 

78 
46 

86 
64 

89 

73 

88 
76 

88 

77 

86.0 
66.0 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

74 
44 

81 
44 

85 
45 

89 
43 

91 
55 

92 
65 

95 

57 

83 
55 

67 

57 

92 
59 

91 
58 

92 
61 

92 
59 

93 
56 

91 
57 

92 

57 

92 

58 

94 
52 

95 
54 

71 
49 

68 
48 

82 
63 

83 
55 

78 
49 

70 
46 

53 

46 

56 

45 

70 
48 

79 
48 

35 
62 

88 

70 

83.7 
54.3 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

71 
62 

32 
68 

83 
72 

87 
72 

89 

75 

90 
78 

86 

70 

87 
77 

83 

76 

87 
80 

84 

76 

85 

75 

86 

76 

36 
72 

37 
73 

87 
75 

88 

77 

89 
79 

80 
66 

78 
51 

36 
77 

65 
77 

81 
64 

70 
61 

67 
50 

72 
57 

72 

54 

81 
70 

88 

76 

37 
78 

87 
80 

83.4 
71. S 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 

MAX 

MIN 

8C 
57 

84 
64 

85 
68 

88 
69 

89 
72 

90 
72 

87 
70 

87 
69 

90 
71 

68 
72 

90 
73 

89 
73 

89 

69 

90 
66 

38 
66 

91 

67 

92 
69 

92 

73 

78 
64 

83 
50 

90 
76 

68 
67 

65 
61 

70 
50 

68 
69 

71 
50 

78 
46 

87 
64 

92 

73 

90 
76 

91 

78 

65.6 
66.9 

CUERO  3  I 

MAX 
MIN 

82 
61 

88 
5B 

91 
70 

89 
68 

84 
59 

91 
54 

86 

64 

87 
61 

91 
70 

92 
69 

90 
69 

68 
69 

92 

70 

93 

71 

91 

70 

91 
66 

92 
64 

90 
66 

79 
55 

79 
52 

85 
55 

78 
59 

76 
55 

59 
50 

70 
52 

60 
50 

72 
52 

74 
50 

80 
58 

60 
50 

79 
62 

83.5 

60.7 

ELGIN 

MAX 

MIN 

62 

50 

82 
52 

85 
53 

88 
56 

69 
63 

87 

91 
57 

66 
59 

91 
64 

90 
64 

87 
65 

90 
63 

91 
64 

91 
63 

69 
62 

91 
60 

92 

56 

92 
59 

90 
50 

65 
49 

62 
63 

62 
64 

80 
59 

67 
49 

60 
49 

59 
50 

70 
60 

75 
54 

85 
69 

88 
69 

63 
69 

83.2 
59.3 

FLATONIA  2  V 

MAX 
MIN 

83 
45 

85 

88 
53 

91 
55 

86 
67 

96 
67 

85 

60 

86 
61 

93 
63 

92 
64 

92 
02 

93 
65 

92 
63 

92 
60 

91 
62 

91 
61 

93 
67 

95 
68 

34 
54 

68 
52 

83 
64 

84 
65 

78 
55 

7  3 
50 

61 
50 

72 
45 

79 
54 

64 
66 

88 
73 

88 
75 

85.6 
59.9 

FLDRcSvILLE 

MAX 

MIN 

50 

49 

92 
50 

93 
59 

92 
59 

93 
63 

93 
61 

92 
60 

92 
58 

92 

64 

92 
64 

92 
65 

93 
62 

92 
58 

92 

60 

91 
59 

92 
60 

92 

60 

92 
55 

50 

52 

91 
68 

91 
55 

55 

53 

52 

45 

45 

58 

69 

70 

89 
75 

57.9 

COLIAQ 

MAX 

MIN 

81 
49 

85 
54 

87 
56 

89 
62 

92 
69 

91 
67 

90 
62 

67 
60 

90 
66 

69 
67 

88 
65 

89 
68 

90 
65 

90 
63 

69 
60 

90 
61 

91 
66 

90 
59 

86 
60 

71 
64 

87 
65 

84 
57 

63 
56 

79 
54 

69 
63 

66 

54 

80 
45 

83 
56 

85 
66 

86 
72 

36 
75 

85.3 
61.6 

GONZALES 

MAX 

MIN 

71 

47 

30 

48 

84 
50 

86 
56 

90 
57 

90 
68 

95 
62 

86 
60 

86 
62 

91 
64 

90 
64 

87 
64 

91 
62 

91 
60 

93 
59 

90 
62 

92 

60 

94 
62 

94 
56 

66 
53 

68 
52 

65 
65 

86 
56 

78 
54 

71 
52 

52 
51 

61 
45 

73 
48 

31 
56 

85 

70 

65 

70 

83.4 
57.9 

HALLETTSVILLB 

MAX 

MIN 

64 
46 

88 

50 

89 
54 

92 

60 

92 
69 

94 
69 

67 
61 

86 
58 

93 
63 

91 
65 

89 
63 

93 

67 

90 
62 

93 

60 

91 
60 

92 

61 

91 
61 

92 

60 

81 
58 

69 
52 

67 
63 

84 
65 

81 
56 

73 
63 

66 
50 

61 
50 

74 
45 

63 
53 

87 
68 

89 
73 

87 
75 

85.5 
59.7 

HONDO 

MAX 

MIN 

80 
48 

83 
50 

85 
53 

66 
58 

69 

60 

95 
68 

94 
62 

88 
64 

90 
65 

91 
68 

90 
65 

92 
67 

91 
68 

90 
65 

94 
62 

90 
60 

91 
50 

96 
62 

94 
56 

70 
52 

66 
54 

88 
62 

84 
53 

80 
53 

73 
63 

52 
51 

62 
45 

76 
49 

79 
62 

83 
65 

86 
73 

84.4 
59.2 

KENEDY 

MAX 

MIN 

KINCSVILLE 

MAX 

MIN 

89 

50 

67 
59 

68 

61 

90 
64 

92 
64 

93 
64 

88 
64 

91 
60 

92 
61 

91 
64 

93 
66 

90 
62 

90 
61 

91 
60 

90 
60 

92 

65 

94 
62 

93 
62 

85 
60 

84 
58 

90 
64 

88 
52 

88 
58 

79 
59 

68 
65 

71 
55 

84 
45 

38 
54 

92 
73 

93 
65 

94 
72 

86.3 
60.9 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

78 

47 

83 

49 

84 
52 

89 

55 

92 

70 

93 
69 

90 

60 

87 
58 

92 

63 

89 
64 

91 
63 

90 
67 

90 
61 

93 
62 

90 
62 

92 
63 

94 
66 

95 
67 

90 
54 

66 
52 

81 
62 

81 
65 

80 
67 

69 
53 

63 
50 

56 

50 

69 

49 

75 
54 

81 
66 

87 
72 

87 
76 

63.8 
59.9 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

71 

46 

78 
50 

80 
52 

82 
54 

66 
58 

69 
69 

91 
59 

79 
59 

83 
62 

87 
64 

86 
61 

38 
63 

88 
63 

66 
63 

66 
62 

87 
63 

89 
65 

89 
68 

90 
51 

63 

49 

66 
49 

80 
63 

61 
67 

69 
51 

63 

48 

57 
48 

55 

46 

67 
51 

75 
53 

75 
67 

86 
74 

79.2 

57.7 

LULINC 

MAX 

MIN 

74 

45 

81 
47 

83 
49 

86 

53 

89 
54 

90 
67 

94 
62 

83 

61 

88 
62 

91 
63 

90 
62 

86 
62 

91 

60 

90 
58 

92 

56 

90 
59 

91 

60 

93 
68 

93 
55 

62 

50 

68 
52 

85 
65 

63 
54 

74 
53 

66 
51 

50 
51 

61 

48 

73 
48 

75 
55 

83 
59 

88 

74 

82.4 
57.3 

MATHIS 

MAX 

MIN 

NATALIA 

MAX 

MIN 

83 
42 

85 
55 

86 

51 

86 
62 

91 
60 

93 
62 

92 

54 

90 
59 

91 
60 

91 
62 

91 
50 

89 
64 

90 
61 

92 
55 

91 
62 

91 
55 

93 
59 

93 

55 

90 
54 

54 

47 

89 
56 

89 
61 

63 
49 

76 
60 

66 
46 

60 
46 

76 
40 

79 
53 

67 
65 

88 
68 

69 

76 

85.7 
66.7 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

MW 

75 
48 

85 

50 

85 
52 

86 
58 

87 
63 

90 
65 

95 

64 

84 
62 

91 
63 

91 
66 

92 
65 

92 

66 

90 
66 

92 

65 

91 
62 

89 

62 

90 
64 

92 

70 

92 

57 

60 
51 

62 
51 

67 
62 

84 
56 

7! 
53 

64 
51 

56 

50 

59 

47 

73 

47 

75 
56 

34 
68 

87 
74 

82.5 
59.2 

NIXQN 

MAX 

MIN 

80 

46 

13 
50 

87 
55 

88 
58 

91 
68 

94 
68 

68 
61 

69 
60 

91 
64 

89 
66 

89 
63 

90 
67 

89 
64 

92 

62 

90 
62 

92 
64 

93 

67 

93 
69 

85 
56 

66 
52 

69 
64 

89 
65 

84 
56 

71 
54 

65 
52 

53 
53 

75 
46 

82 
54 

84 
70 

39 

74 

87 
75 

85.1 
60.8 

RED  ROCK 

MAX 

MIN 

75 
41 

83 

47 

85 
49 

86 
51 

90 
66 

92 

69 

94 
60 

83 

60 

88 
62 

93 
65 

91 
56 

85 
62 

90 
57 

91 
60 

92 

61 

90 
61 

92 
63 

94 
59 

94 
52 

50 
50 

67 
60 

82 
63 

81 
55 

72 

51 

53 
49 

59 

50 

59 
45 

73 
54 

76 

58 

82 
57 

87 
75 

82.4 

57.7 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

81 
52 

85 
58 

89 
62 

90 
64 

93 
69 

93 

67 

86 
64 

89 
62 

89 
65 

91 
65 

90 
67 

90 
67 

92 

68 

92 

61 

91 
61 

91 
62 

92 
63 

91 

61 

83 
62 

78 
57 

86 
57 

84 

70 

63 
59 

77 
56 

69 
55 

68 
56 

31 
44 

83 
55 

86 

73 

85 
72 

85 

75 

86,0 
62.2 

ROBSTOwN 

MAX 

Mm 

73 
54 

77 
59 

81 
61 

83 
65 

85 
69 

87 

70 

89 
66 

64 
67 

86 

70 

67 
71 

87 
70 

88 

70 

87 

70 

88 
66 

89 
66 

37 

70 

90 
69 

90 
59 

90 
60 

73 
58 

79 
58 

67 
56 

83 
51 

33 
59 

64 
55 

57 
55 

66 

47 

60 
47 

83 
50 

91 
70 

88 

77 

83.0 
53.4 

RDCKPORT 

MAX 

Mm 

78 
54 

62 
61 

84 
66 

86 
66 

86 

70 

36 
69 

85 
66 

85 
69 

67 
75 

86 

75 

86 

70 

66 

73 

86 
69 

87 
66 

86 
66 

87 
68 

88 
72 

88 
76 

84 
59 

75 
58 

84 
71 

66 
59 

80 
61 

77 
66 

67 
65 

74 
57 

71 
47 

32 
63 

83 
72 

85 

72 

85 

74 

83.1 
55.0 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

82 
48 

84 
49 

35 
57 

87 
57 

88 
62 

92 

70 

37 
65 

68 
63 

90 
64 

90 
70 

90 
65 

83 
70 

90 
63 

89 
60 

89 
61 

68 
61 

90 
55 

90 
75 

75 
54 

65 
53 

39 
65 

66 
60 

76 
55 

71 
55 

60 
54 

54 
50 

73 
46 

80 
58 

64 
70 

87 
75 

87 
53 

83,4 
60,4 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

76 
43 

81 
46 

84 
46 

86 

51 

89 
61 

39 
62 

92 

60 

65 
59 

89 

60 

91 
62 

90 
60 

87 
59 

39 
61 

92 
59 

92 

58 

91 
57 

91 
57 

94 
52 

92 
55 

60 
50 

59 

50 

88 
58 

64 
55 

7! 
52 

57 
60 

60 
49 

61 
45 

74 

46 

75 
54 

83 

51 

87 
71 

82,7 
55,5 
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TEX4S 

OCTOBER 

1972 

SlaUon 

Day 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SINTON 

MAX 

MW 

80 
51 

85 

58 

87 
62 

90 
65 

91 
69 

92 

70 

87 
64 

90 
67 

92 

58 

90 
69 

90 
68 

91 
68 

92 
59 

93 
64 

90 
63 

93 
63 

92 

56 

92 

63 

84 
64 

80 
56 

86 
69 

85 
75 

86 
59 

76 
57 

71 
55 

57 

57 

79 

47 

86 
59 

90 
75 

68 
76 

68 
77 

66.6 
64.4 

SNITHVULE 

MAX 
MIN 

74 

84 
43 

84 
54 

89 
54 

91 
64 

93 
69 

87 
56 

67 
59 

89 
59 

86 
58 

89 
57 

90 
60 

89 
59 

92 
56 

90 
52 

90 
70 

93 

56 

92 
51 

60 
49 

57 
49 

62 
63 

74 
50 

66 
49 

60 
49 

60 
48 

62 
53 

80 
53 

82 
58 

88 
76 

61.9 
56.6 

SDMERVILLE  D4M 

MAX 
MIN 

73 
1.8 

78 
49 

81 
51 

83 
52 

88 
55 

90 
71 

91 
58 

79 
57 

84 
59 

89 
63 

88 
62 

89 
55 

89 
55 

89 
65 

90 
61 

89 
63 

89 
66 

90 
69 

92 
53 

61 
49 

55 
51 

81 
65 

76 
57 

73 
51 

55 

48 

58 

48 

58 
49 

66 

50 

78 
53 

78 
67 

84 
73 

60,2 
57,6 

H4SHIN0T0N  ST4TE  P4RK 

MAX 

MIN 

75 
51 

80 
52 

83 

54 

88 
59 

89 
70 

90 
70 

91 
59 

81 
59 

87 
60 

89 
62 

86 
63 

88 
61 

69 
52 

90 
61 

88 
62 

69 
63 

92 
65 

93 
64 

92 

51 

74 
51 

77 
56 

79 
57 

76 
51 

74 
47 

65 

47 

53 
48 

61 
50 

77 
53 

79 
57 

89 
73 

87 
70 

82.4 
56.3 

V04KUM 

•      *      * 

MAX 

MIN 

83 
<.8 

86 
51 

89 
54 

92 

60 

92 
69 

94 
69 

87 
61 

86 
56 

93 
63 

91 
65 

88 
54 

93 

57 

90 
52 

92 
60 

91 
60 

91 
62 

91 
61 

92 
60 

61 
58 

69 
52 

84 
62 

84 
64 

81 
55 

73 
53 

65 
51 

60 
50 

74 
47 

83 
53 

87 
68 

89 
73 

87 
75 

85.? 
59.9 

UPPER  CU4ST         08 

4LVIN 

MAX 

MIN 

75 
50 

75 
50 

75 
55 

80 
56 

85 
65 

89 
65 

89 
52 

89 
56 

80 
60 

69 
60 

69 
55 

89 
66 

88 
64 

88 
62 

88 
63 

88 
65 

88 
64 

89 
67 

89 
67 

72 
51 

74 
52 

81 
72 

76 
59 

83 
53 

70 
50 

62 
51 

60 
47 

64 
48 

76 
56 

85 
66 

85 
66 

81.0 
59.2 

4N4HU4C  TBCO 

MAX 

MIN 

82 
58 

81 

49 

83 
52 

89 
58 

92 

69 

92 

70 

85 
62 

85 
58 

87 
60 

88 
52 

88 
55 

68 
62 

67 
63 

89 
62 

88 
61 

67 
61 

88 
62 

B6 
63 

87 
64 

78 
49 

BO 
52 

64 
53 

80 
52 

79 
52 

72 
54 

56 
53 

55 
53 

54 
54 

79 
51 

82 
60 

64 
59 

82.8 
58.2 

ANGLETQN  2  V 

MAX 

MIN 

78 
52 

78 
48 

81 
54 

85 
56 

87 
66 

89 
65 

92 
51 

81 
49 

84 

50 

66 
51 

85 

61 

88 
66 

87 
61 

89 
58 

87 
59 

87 
58 

88 
60 

88 
61 

89 
68 

69 
52 

74 
52 

83 
57 

79 
58 

80 
52 

70 
49 

62 

50 

62 
42 

65 

46 

79 
50 

84 
68 

86 

74 

81.4 
56.9 

BiV  CITY  HATERHORkS 

MAX 

MIN 

75 
49 

80 
50 

85 
54 

87 
57 

90 
65 

93 
66 

93 

51 

82 

57 

87 
62 

88 
63 

89 
64 

90 
63 

90 
61 

90 

61 

89 

60 

90 

60 

89 

60 

90 
65 

89 

60 

60 

51 

72 

51 

85 
68 

76 
55 

79 
51 

70 
50 

6? 

50 

58 

44 

69 
45 

81 
54 

63 

70 

86 
71 

83.1 
58.0 

CLEVEL4ND 

MAX 
MIN 

45 

76 
48 

81 
48 

85 
50 

89 
58 

90 
65 

90 
50 

77 
53 

78 
55 

65 
58 

87 
61 

87 
62 

87 
61 

89 

61 

88 
60 

87 
61 

87 
61 

89 
62 

91 
63 

75 
49 

68 
49 

85 
60 

79 
60 

75 
51 

66 

46 

50 
46 

53 

47 

52 
48 

75 
51 

76 
63 

65 
74 

79.9 
56.0 

04NEV4NG  2  SE 

MAX 

MIN 

8<i 
53 

83 
55 

86 
60 

88 
67 

90 

71 

93 
69 

85 
60 

83 
65 

87 
65 

88 
65 

89 
68 

89 
72 

90 
65 

91 
55 

69 
63 

91 
63 

91 
65 

90 
55 

62 
62 

56 

54 

85 
63 

79 
65 

76 
61 

69 
54 

64 
52 

60 
52 

67 
45 

80 
54 

82 
69 

85 
72 

85 
75 

82.9 
62.4 

E0N4  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

75 
48 

79 
49 

84 
53 

66 
55 

89 
62 

92 

67 

92 
51 

82 

57 

62 
58 

90 
52 

90 
63 

69 
67 

91 
62 

89 
60 

91 
59 

90 
60 

90 
51 

92 
63 

92 
59 

76 
54 

59 
53 

83 
57 

79 
56 

79 
51 

70 
51 

64 

50 

56 

44 

72 
49 

84 
55 

87 
69 

87 

70 

83.3 

57.9 

EL  C4MP0 

MAX 

MIN 

82 

50 

89 
58 

90 
64 

93 

70 

93 
69 

89 
62 

88 
60 

91 
65 

93 

65 

92 
66 

92 

70 

91 
64 

91 

64 

92 
53 

90 
64 

92 
65 

91 
55 

86 
60 

70 
54 

84 
60 

77 
56 

79 

60 

" 

53 

51 

51 
55 

68 

46 

80 
53 

65 

69 

87 
72 

88 
62 

84,7 
61,2 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

MIN 

76 
52 

74 
52 

60 
57 

83 
55 

86 
65 

88 
58 

88 
64 

82 

64 

82 
58 

83 
62 

66 

67 

88 
73 

86 
65 

88 
65 

88 
62 

88 
62 

89 
56 

90 
69 

90 
74 

60 
51 

78 
50 

86 
73 

81 
60 

80 
53 

70 
52 

62 
52 

70 
47 

67 
46 

80 
52 

85 

70 

87 
72 

82,0 
50,6 

G4LVESTDN  wSO  CI 

MAX 

Mm 

72 
61 

78 
67 

81 
66 

82 
71 

64 

75 

66 
76 

78 
67 

76 
57 

60 
72 

62 
73 

85 
78 

82 

75 

86 
75 

84 
74 

65 
74 

81 
73 

63 
77 

64 
79 

80 
57 

7! 
54 

83 
73 

81 

70 

75 
65 

66 
56 

63 
52 

66 
55 

61 
53 

74 
58 

79 
58 

82 
75 

81 
76 

78.6 
66,2 

HOUSTON  WSO  4P 

MAX 

Mm 

76 
47 

81 
48 

84 
51 

89 
60 

90 
65 

92 
67 

79 
69 

79 
56 

85 
60 

87 
62 

89 
63 

86 
65 

88 
63 

89 
61 

87 
61 

86 
60 

91 
61 

92 
52 

73 
53 

69 
49 

66 
62 

77 
61 

79 
57 

59 
51 

61 
47 

55 
48 

65 

48 

76 
50 

81 
63 

87 
72 

88 
76 

61,3 
58.3 

HOUSTON  F44  4P 

MAX 

MIN 

76 
53 

81 
55 

85 
59 

89 
66 

89 

71 

92 

70 

80 
64 

77 
61 

84 
64 

87 
66 

88 
69 

88 
71 

87 
67 

69 
65 

87 
64 

87 
67 

91 

67 

91 
68 

75 
56 

67 
53 

67 
66 

80 
54 

80 
50 

59 
55 

62 

51 

60 
52 

63 

51 

74 
53 

85 
66 

87 
73 

87 

76 

81.4 
62,7 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

80 
53 

84 
54 

63 
51 

69 
58 

91 
65 

91 
57 

93 
56 

65 
52 

62 
59 

68 
55 

89 
55 

89 

54 

89 

54 

90 
55 

68 
55 

90 
57 

90 
58 

90 
57 

90 
58 

69 

45 

70 
44 

85 

60 

78 

61 

80 
47 

73 
41 

55 
41 

56 

43 

68 
42 

78 
49 

80 
50 

85 
69 

82.5 

54.7 

M4T4CaRD4  NO  2 

MAX 

MIN 

67 
53 

82 
55 

85 
59 

88 
66 

88 

71 

90 

71 

84 
65 

83 

60 

85 
65 

86 
65 

87 
69 

86 
72 

87 
65 

86 
65 

86 
65 

81 
65 

87 
74 

88 
75 

83 
64 

73 
57 

66 
67 

62 
68 

78 
60 

76 
55 

67 
53 

69 
55 

70 
48 

80 
55 

81 

71 

85 

73 

85 
76 

82.6 
54.1 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

74 
51 

79 
51 

84 
55 

87 
58 

90 
67 

92 
58 

93 
65 

82 
59 

86 
53 

89 
56 

90 
56 

90 
59 

90 
53 

92 
54 

91 
53 

69 
63 

91 
52 

91 
65 

90 
61 

77 
52 

69 
52 

85 
69 

77 
58 

79 
54 

69 
52 

63 
51 

50 
46 

56 
49 

79 
53 

63 

70 

87 
73 

82.7 
59.6 

ORANGE  <•  NW 

MAX 

MIN 

71 
49 

74 
49 

78 
50 

83 
53 

86 
63 

88 
65 

89 
62 

75 
56 

81 
57 

83 
60 

84 
61 

85 

64 

85 
63 

86 
63 

84 
64 

66 

64 

87 
55 

67 
65 

88 
56 

72 
50 

67 
50 

82 
65 

82 
53 

77 
53 

68 
47 

61 
47 

55 
49 

61 
49 

67 
63 

78 
50 

82 
71 

78.5 
57.6 

PALACIOS  F4A  4P 

MAX 

MIN 

78 
51 

83 
55 

85 
56 

88 
66 

87 
70 

90 
69 

82 
53 

83 
60 

66 
65 

67 
65 

87 
67 

68 
70 

66 
65 

66 
65 

86 
64 

87 
64 

67 
74 

67 

73 

79 
58 

70 
56 

84 
55 

79 
52 

77 
60 

69 
54 

52 
52 

69 
55 

59 
48 

82 
54 

82 
69 

85 

73 

86 
74 

81.8 
62.7 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

74 
49 

79 
49 

65 
55 

69 
63 

90 
66 

93 

57 

94 
52 

82 
57 

89 
69 

90 
64 

90 
65 

94 
69 

90 
53 

91 
64 

89 
69 

92 
61 

90 
62 

92 
65 

90 
60 

76 
54 

80 
54 

75 
54 

73 
53 

78 
53 

70 
51 

60 
45 

62 

51 

65 

51 

80 
55 

84 

71 

68 
74 

83.0 
59.5 

POINT  COMFORT 

MAX 
MIN 

79 
53 

82 
56 

86 
61 

88 
65 

88 
72 

90 
68 

89 
68 

83 
62 

85 
67 

66 
65 

86 
67 

66 
59 

85 
66 

87 
68 

66 
64 

91 
54 

92 
70 

93 

77 

93 
65 

77 
60 

83 
63 

83 
7* 

79 
56 

79 
56 

66 
60 

72 
54 

73 
41 

83 
56 

63 
59 

84 
72 

85 
75 

83.9 
64.0 

PORT  4RTHUR  wSO  4P 

MAX 

MIN 

76 
48 

78 
51 

82 
53 

86 
63 

88 
57 

89 
70 

77 
61 

77 
58 

81 
60 

85 
62 

86 
68 

66 
66 

67 
64 

86 
63 

68 
65 

87 
66 

68 
63 

68 
57 

72 
51 

65 

50 

86 

60 

83 
67 

78 
60 

69 
52 

52 
46 

56 

46 

52 

47 

58 
49 

80 
59 

82 
70 

86 
75 

79, J 
59,6 

PORT  L4VAC4  ND  2 

MAX 

MIN 

79 
53 

84 
60 

84 

64 

88 

68 

88 

71 

93 

73 

89 
64 

83 
66 

67 
73 

89 
74 

85 
72 

88 

75 

88 
71 

87 
66 

86 
69 

92 
65 

92 

73 

92 
73 

85 
66 

78 
57 

66 

68 

82 

67 

82 
59 

77 
55 

66 
55 

71 
59 

73 
47 

79 
60 

82 
66 

88 
76 

90 
57 

84,3 
65.7 

PORT  a  CONNOR 

MAX 
MIN 

77 
61 

88 
55 

83 
57 

83 
59 

84 
73 

88 
74 

90 
70 

86 
60 

84 
60 

36 
65 

87 
67 

86 

76 

87 
57 

86 
70 

88 
70 

88 

70 

88 
68 

68 

70 

69 
72 

81 
52 

80 
61 

84 
74 

61 
65 

78 
58 

70 
58 

55 

58 

55 
50 

73 
52 

84 
52 

80 
72 

85 
76 

82.7 
64.3 

SUGAR  L4ND 

MAX 

MIN 

74 
50 

78 

51 

82 
55 

85 
55 

88 
04 

90 
67 

91 
50 

79 
57 

82 
58 

87 
63 

87 
65 

89 
67 

88 
63 

68 
63 

69 
63 

67 
53 

90 
53 

91 
58 

91 
62 

73 
51 

70 
51 

87 
69 

77 
58 

78 
53 

68 
49 

52 
49 

58 

47 

53 

49 

74 
55 

84 
67 

87 
74 

81.2 
59.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

74 
51 

76 
51 

81 
55 

85 
59 

89 
56 

90 
65 

90 
62 

79 
56 

82 

57 

88 
53 

67 
63 

90 
69 

68 
61 

89 
60 

90 
61 

88 
60 

90 
65 

92 
65 

92 
53 

73 
51 

71 
51 

68 
67 

77 
55 

78 
54 

78 
50 

60 
48 

59 

47 

64 
51 

74 
55 

85 
67 

88 
67 

81.6 
58.6 

VICTORIA  WSO  4P 

♦     «     * 

MAX 
MIN 

80 
52 

84 
56 

86 
59 

88 
65 

90 

70 

92 

70 

65 
63 

86 
60 

89 
66 

88 
67 

88 
68 

90 
69 

88 
55 

90 
64 

88 
55 

90 
52 

91 

70 

92 

59 

76 
57 

70 
57 

86 
65 

82 
66 

81 
59 

72 
55 

65 
54 

58 
52 

77 
48 

83 
55 

86 
71 

87 
72 

88 

77 

84.1 
52.8 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

MIM 

78 
53 

82 
55 

86 
60 

89 
65 

91 
67 

95 
69 

95 
65 

87 
65 

91 
57 

93 
67 

92 

70 

93 
66 

92 
58 

92 
65 

92 

64 

91 
64 

94 
65 

95 

67 

94 
67 

79 
57 

81 
57 

92 
59 

89 
60 

88 
60 

67 
55 

70 
55 

68 

46 

87 
50 

87 
51 

93 
73 

94 
77 

87.6 
62.9 

4RHSTRaNG 

MAX 

MIN 

82 

49 

87 
54 

83 
56 

90 
64 

93 
63 

93 
65 

89 
53 

92 
51 

92 
52 

92 
55 

93 
52 

91 
58 

92 
65 

88 
59 

90 
60 

92 
62 

95 
61 

95 
68 

86 
60 

60 
51 

87 
62 

92 

64 

87 
62 

76 
63 

73 
58 

78 
56 

62 

46 

68 
58 

90 
66 

94 
68 

92 
73 

88.3 
51.9 

BEN4VIDES  NO.  2 

MAX 
MIN 

77 
43 

85 
49 

68 
52 

90 
55 

90 
60 

93 
59 

93 
59 

87 
58 

93 
61 

95 
59 

93 
62 

94 
53 

90 
57 

92 

54 

93 
55 

92 
55 

92 
55 

95 
63 

95 
56 

75 
50 

63 
50 

95 
58 

98 
46 

87 
54 

64 

49 

70 

48 

58 

37 

88 
47 

90 
57 

93 

70 

95 

70 

88.2 
55.6 

CATARIN4 

MAX 

MIN 

85 
50 

87 
53 

88 
59 

89 
62 

94 
70 

93 

68 

90 
55 

95 

70 

95 
67 

93 
58 

94 
67 

90 
72 

91 
64 

95 
65 

90 
62 

95 
65 

96 
65 

96 
69 

89 
66 

91 
62 

91 
67 

86 
55 

80 
59 

58 
56 

70 
52 

68 
49 

90 
62 

93 
72 

96 

74 

89.5 
53.3 

CH4RL0TTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

88 

48 

83 
54 

85 
59 

86 
59 

69 
56 

90 
56 

91 
52 

90 
55 

91 
55 

90 
68 

90 
65 

89 
58 

88 
58 

90 
59 

90 
62 

88 
60 

91 
64 

91 
70 

91 

60 

68 
53 

90 
61 

88 
58 

87 
52 

69 
56 

67 
52 

63 
52 

81 

44 

82 

57 

85 

70 

89 

73 

91 
78 

86.2 
61.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTDBER 


Slallon 

Day 

oi  Month 

0) 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COTULLA  FAA  AP 

MAX 

MIN 

62 
52 

65 

57 

87 
60 

87 
62 

91 
70 

'91 
69 

86 
62 

91 
68 

91 
69 

91 
68 

69 
69 

89 

71 

89 
66 

91 
65 

67 

64 

88 
63 

93 
66 

92 

71 

75 
57 

69 
55 

91 
69 

86 
57 

62 
56 

68 
59 

63 
55 

67 
49 

63 
62 

66 

73 

91 
62 

93 
63 

85.2 
62.5 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

86 

51 

87 

54 

89 

60 

90 
62 

94 
66 

94 
69 

90 
66 

93 
68 

95 

68 

94 
70 

91 
66 

91 
73 

92 

67 

94 
64 

89 
64 

92 
64 

95 

64 

94 
70 

92 

60 

69 
55 

87 
61 

87 
67 

63 
51 

75 
69 

66 
57 

69 
53 

83 

63 

86 
72 

91 
73 

95 
63 

87.7 
62.9 

OILLEY 

MAX 
MIN 

76 
1.9 

61 

50 

64 
53 

65 
56 

87 
60 

90 
66 

90 
62 

85 
60 

90 
65 

92 

65 

90 
66 

90 
67 

68 
65 

86 

61 

90 
62 

87 
60 

69 
60 

93 

64 

92 

65 

74 
53 

72 

53 

91 
69 

67 
51 

82 
54 

68 
53 

64 
52 

84 
44 

82 
61 

67 
71 

90 
70 

84,4 
59.1 

EAClE  PASS 

MAX 

MIN 

80 

85 
56 

66 

55 

68 
60 

69 
65 

92 

68 

96 
64 

90 
64 

99 

66 

95 

66 

92 
69 

91 

70 

90 
67 

91 

65 

93 

63 

89 
63 

92 
62 

94 
61 

95 
68 

74 
53 

62 

53 

63 
59 

64 
54 

83 
56 

66 

57 

66 
54 

86 
49 

81 
65 

82 
69 

88 

70 

85.7 
61.2 

ENCINAL  3  NK 

MAX 

MIN 

82 
<.5 

6'> 

45 

62 

46 

68 
55 

90 
62 

92 

56 

93 
63 

67 
63 

92 

65 

92 

65 

92 

62 

92 
65 

90 
58 

90 
57 

90 

63 

86 
55 

90 
60 

92 
62 

94 
62 

76 
51 

70 
51 

89 
65 

89 

48 

86 
48 

6! 
50 

62 

46 

75 
40 

86 

50 

85 

60 

88 

66 

92 
66 

86.0 
56.6 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

80 
56 

57 

86 
62 

87 
63 

69 

67 

92 
67 

94 

70 

86 

71 

92 

69 

92 

70 

92 

68 

90 
69 

90 
67 

63 
66 

91 
64 

90 

64 

90 
65 

94 
69 

94 
71 

91 
63 

62 

60 

92 

60 

95 
65 

62 
65 

67 
59 

61 
56 

66 
52 

65 
52 

93 
64 

90 
72 

95 

74 

67.0 
64.4 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

FUHLERTON 

MAX 

MIN 

63 
A6 

86 
52 

89 
57 

89 
59 

n 

67 

90 
68 

90 
62 

91 
65 

96 
66 

92 
65 

92 
66 

90 
67 

90 
66 

90 
62 

69 
60 

94 
63 

94 
71 

90 
63 

90 
64 

70 

54 

95 
65 

90 
70 

87 
53 

61 
58 

68 
63 

65 
52 

84 
42 

63 
60 

90 
60 

92 

71 

94 
76 

87.6 
61.5 

FREER 

MAX 

MIN 

87 
52 

82 
59 

85 
60 

87 

60 

88 
62 

90 
62 

90 
65 

90 
64 

69 
66 

92 
65 

90 
66 

90 
66 

90 
68 

88 
65 

68 
66 

68 
62 

86 
65 

92 

70 

91 
66 

78 
55 

77 
56 

88 
56 

86 
52 

65 
54 

68 
55 

66 
53 

76 
50 

65 
52 

87 
65 

66 
70 

89 

73 

65.9 
61.4 

HEB8R0NVILLE 

MAX 

MIN 

80 
51 

83 
57 

67 
59 

68 
61 

69 
64 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

93 
65 

95 
68 

92 
68 

92 

70 

69 
62 

90 
62 

91 
61 

90 
62 

91 
64 

93 
69 

93 

67 

61 
58 

85 
58 

89 
71 

91 
56 

68 
58 

64 
56 

64 
54 

69 

46 

87 
47 

90 
62 

69 

75 

93 

76 

67.2 
62.1 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  ND.  2 

MAX 

MIN 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

81 
50 

83 
53 

66 
58 

67 
56 

88 
61 

92 
67 

94 
62 

69 
66 

92 
55 

95 
66 

92 
65 

91 
65 

90 
66 

92 
63 

94 
63 

90 
62 

92 
64 

95 
66 

94 
60 

71 
51 

95 
54 

91 
65 

87 
53 

80 
56 

67 

50 

66 

50 

85 
45 

63 
59 

80 
69 

66 
70 

89 
72 

87.1 
60.2 

PDTEET 

MAX 

MIN 

76 
<.9 

82 
53 

85 
53 

87 
59 

87 
60 

90 
67 

92 
61 

67 
64 

69 

64 

92 
66 

89 
65 

91 
67 

89 
66 

89 
61 

91 
61 

68 
61 

89 
62 

92 
65 

93 
60 

72 
51 

70 
57 

90 
68 

86 
53 

78 
52 

67 
53 

61 
52 

64 
45 

81 
45 

82 
59 

67 
70 

89 

73 

64.2 
59,5 

r:D  GRlNUE  CITY  3  W 

MAX 
MIN 

61 
52 

65 
52 

87 
55 

89 
61 

92 
65 

93 
67 

93 
69 

90 
70 

94 
70 

95 
72 

93 
66 

93 
69 

91 
66 

91 
66 

92 
61 

90 
61 

92 
65 

94 
68 

93 
70 

90 
65 

84 
63 

94 
72 

90 
63 

86 

67 

69 
60 

61 
57 

74 
49 

84 
49 

93 
65 

89 
75 

95 

74 

68.3 
64.1 

TILDEN 

MAX 

MIN 

76 
50 

81 

55 

84 
55 

87 
61 

86 
64 

91 
66 

91 
63 

66 
65 

99 
66 

91 
66 

69 
67 

90 
67 

89 
67 

89 
62 

91 
62 

69 
62 

69 
63 

92 

73 

92 

65 

73 
55 

71 
55 

92 

70 

86 
55 

83 
56 

70 
56 

63 
55 

63 

44 

63 
46 

84 
63 

87 
73 

92 

77 

85.0 
61.5 

ZAPATA 

«     *     * 

MAX 

MIN 

67 
56 

88 
57 

89 
56 

92 
66 

93 
69 

92 

69 

93 
68 

94 
69 

94 

93 

72 

93 
67 

92 
70 

92 
69 

90 
67 

91 
63 

91 
64 

92 

65 

92 
64 

91 
69 

76 
57 

93 
60 

94 
71 

67 
60 

81 
63 

66 
54 

72 
53 

83 
51 

89 
64 

90 
68 

91 
70 

93 

72 

86.9 
64.4 

LOKER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSD  »P 

MAX 

MIN 

61 
56 

64 
61 

65 
65 

88 
66 

89 
69 

69 
70 

86 
68 

90 
68 

86 
73 

86 
66 

69 
72 

69 

72 

67 
68 

87 
64 

87 
65 

89 
65 

90 
69 

69 
72 

90 
69 

67 
72 

89 
76 

89 
73 

65 
71 

78 
72 

BO 
66 

74 
60 

60 
54 

87 
69 

67 
75 

89 

76 

90 
79 

66.5 
68.5 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

63 
58 

65 
56 

69 
59 

92 
62 

94 
67 

94 
69 

94 
67 

91 
67 

93 
69 

92 
67 

94 
66 

94 
70 

93 
71 

92 
63 

92 
63 

90 
64 

93 
64 

94 
70 

93 
68 

94 
67 

89 
67 

91 
74 

94 
66 

86 
66 

78 
65 

74 
60 

79 
52 

85 
52 

91 
70 

92 

73 

93 
75 

90.0 
65.5 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

83 
55 

86 
5<. 

90 
60 

92 
63 

95 
69 

94 
69 

96 
70 

92 

70 

93 
68 

95 

70 

95 

70 

94 

71 

94 
72 

95 
66 

92 
65 

91 
65 

92 
66 

95 

71 

93 

71 

93 

65 

66 
64 

90 
72 

92 
66 

68 
68 

73 
64 

68 
60 

77 
55 

65 
55 

91 

74 

92 

76 

93 
75 

89.9 
66.5 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 

89 
61 

90 
65 

93 
70 

94 
71 

94 
69 

91 
72 

94 
72 

94 
73 

92 
72 

94 
70 

92 
75 

93 

73 

91 
66 

90 
66 

92 
66 

93 

71 

93 

72 

90 
67 

66 
65 

89 
73 

91 
70 

86 
69 

75 
65 

66 
60 

77 
58 

63 
53 

91 
69 

92 

76 

94 
76 

94 
78 

69.5 
68.3 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

82 
53 

85 
53 

86 
56 

90 
61 

92 
60 

93 

67 

95 
67 

90 
69 

92 
68 

95 
68 

94 
68 

94 
69 

93 
66 

92 
63 

92 
62 

91 
61 

93 
64 

95 
69 

95 
66 

90 
64 

66 
64 

91 
73 

93 
62 

69 
65 

67 
62 

66 
57 

76 
49 

65 
49 

91 
69 

91 
75 

95 

76 

69.1 
63.8 

MISSION  4  W 

MAX 

MIN 

80 
53 

85 
55 

68 
61 

69 
62 

93 
62 

94 
68 

96 

71 

91 
69 

95 

71 

96 
69 

93 

70 

92 
71 

93 

72 

93 
65 

90 
65 

91 
65 

91 
65 

91 
65 

91 
62 

93 
65 

86 
63 

93 

72 

91 
68 

66 
67 

69 
56 

75 
53 

63 
68 

91 
60 

93 
75 

95 
76 

95 

73 

89.8 

65.8 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

76 
56 

60 
59 

64 
64 

85 
66 

86 
70 

68 
71 

68 
72 

82 
69 

85 
69 

86 

78 

86 
76 

89 
76 

66 
72 

66 
65 

65 
67 

86 
68 

85 
69 

87 
75 

86 
73 

67 
70 

84 
72 

86 
76 

91 
67 

62 
69 

76 
66 

81 
60 

78 
56 

76 
63 

63 
73 

89 
76 

66 

78 

84.5 
69.3 

RAYMDNDVILLE 

MAX 
MIN 

82 
55 

85 
55 

67 
59 

92 
62 

92 
66 

92 
68 

94 
68 

91 
68 

90 
69 

92 
69 

92 
69 

94 

70 

92 

70 

91 

64 

91 
64 

91 
64 

93 
64 

95 
68 

93 
68 

93 
64 

86 
68 

90 
75 

95 
64 

86 
65 

75 
63 

74 
63 

76 
54 

60 
54 

90 
64 

93 

73 

93 
73 

89.2 
65.2 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

61 
67 

88 
67 

90 
66 

94 
69 

90 

71 

91 
74 

92 

75 

94 
74 

92 

72 

93 
72 

95 

74 

92 

74 

69 
68 

96 
68 

90 
68 

92 
69 

92 
72 

91 
73 

91 
72 

92 
73 

90 
72 

92 

73 

92 
72 

79 
66 

80 
65 

76 
56 

84 
57 

95 

72 

92 
72 

90 
76 

89.9 

70.0 

WESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

86 
56 

86 
57 

91 
62 

93 
64 

93 
69 

97 
69 

91 
70 

93 
69 

93 
72 

91 
70 

93 

70 

91 

71 

92 

72 

91 
64 

91 

64 

91 
65 

93 
66 

93 

71 

91 
67 

86 
65 

89 
67 

93 

75 

87 
68 

76 
68 

71 
63 

77 
59 

64 
63 

90 
54 

91 
72 

92 

74 

91 

77 

89.3 
66.5 
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3.6 
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62 

57 

3 

2 
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2 

0 

11 

64 
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13.9 

31 
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06 
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77 

53 

53 
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2 
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0 
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63 
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1.6 
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21 

74 

85 

60 

56 
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11 
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9 
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87 
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61 
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3.5 

9.9 
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84 

61 
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1 

1 

10 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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i 
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56 

60 

61 

61 

63 

60 

58 

60 

60 

61 

65 

64 

64 

64 

58 

58 

59 
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50 
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78 
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80 
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77 
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80 
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60 
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79 

77 

78 
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52 

57 

62 

62 

58 

57 

54 

59 

b? 

64 

58 
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69.8 

MIN 

62 

65 

64 

66 

66 

67 

6i 

66 

6b 

69 

69 

68 

68 

70 

68 

64 

67 

64 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

52 

51 

51 

53 

52 

49 

43 

59.7 

6 

MAX 

75 

74 

76 

75 

76 

74 

74 

75 

76 

75 

77 

75 

77 

75 

74 

75 

76 

73 

68 

57 

58 

60 

59 

57 

56 

55 

58 
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61 

58 

53 

66.1 

MIN 
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68 

67 

68 

69 

69 

68 

68 
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70 

70 

70 
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71 

71 

68 

69 

66 

57 

55 

55 

54 

54 
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54 
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55 
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53 

4b 

62.5 

"ESLACO  2  E 

2 

MAX 

i02 

104 

107 
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10'. 
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107 

lOi 
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93 

97 
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95 

8^ 
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81 

89 

95 

97 

99 

96 

99,9 
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69 

69 

72 

75 

76 

77 

76 

78 

80 

74 

76 

76 

78 

73 

74 

74 

76 

77 

76 

71 

73 

76 

74 

73 

70 

66 

61 

70 

75 

75 

77 

73.6 

4 

MAX 

95 

96 

99 

98 

96 

99 

98 

98 

98 

96 

99 

96 

97 

97 

95 

96 

97 

96 

93 

69 

92 

95 

91 

80 

76 

76 

83 

86 

90 

92 

91 

93.0 

MIi> 

70 

73 

75 

7a 

80 

80 

80 

60 

82 

7a 

79 

80 

81 

77 

73 

78 

80 

81 

SO 

75 

76 

78 

77 

76 

73 

69 

65 

71 

76 

77 

79 

76.9 
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91 

92 

90 

92 

92 
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91 

90 

90 

90 

92 
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65 
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86 
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76 

79 
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86 
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81 

81 

81 
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80 
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79 

79 

79 

82 

82 

81 

77 
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79 

78 

73 

74 

71 

67 

72 

76 

77 

79 

76.0 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 


WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTV  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
^-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES 

BESTELLlE;CH°^n2^?rS0irTAERM^°ETER  '"""'  '"    '"'    ^"'^""^^^  "'^^'^^    ^""^  * 
0?STAN"cE'lO-FEET%HERMOGRAPHi.'""-   ''""-  "'°"'°-  '"'    °'    ^°'^  THERMOMETERS  BELFORT 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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SNOWFALL 
SN    ON    GNO 
WTR    EOUIV 

,<, 
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SNOWFALL 
SN    On    GND 

T 

LUBBOCK    WSO    AP 

SNOWFALL 
SN    CN    GNO 
WTR    EOUIV 

T 

STRATfORO 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 
T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 
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STATION  INDEX 
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lLVORO  *  N£ 

<<AitlLLO  bsa  ap 

--AMUAC    TBCO 
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VOICE    I    KNW 
iREHS 


•^CLETQN   2   I 


ii.HER    CITY 
-'-INCTON 

iawSTRONC 
ASPEKHONT    2    SSH 
ATHENS   3   SSE 
ATLANTA    4    WSW 

AUSTIN    MSO    AP 

AVALON 
SAIBD 

.KERSFIELO 

iLLlNCEtt    I    SU 

iLHOftHEA 

.NKEflSflTH 


I  01'*  OS'  flXEWSTI 
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i  02lli  01    POTTEfl 

I  022S'  06    VAL    VEROE 
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Of-e;  01    AMDHEMS 
025T,  oe    BRAZORIA 
I  02621  03!  CQLLIN 

,   02f>S.  021   JONES 


B4TEM, 


.¥    CITY    hATERl 

lYTOMN 
BEAUMDNT    FILTEI 
HEDUS 

BEEVILLE   5   NE 
BELTON   DAK 

AVIOES 
BENAVIOES   NO.    . 
BENBROQK    DAM 
1  lENJAHlN    *    SSE 

'■  BERTilAH   3   ENE 


ate  SPRING  eiELO  ST, 


aOERNE 

BON  WIER 
I  BONHAH 
I  BONITA 

I  BOOKER 

BOQUIllAS  ranger  STj 
I  BORCER  3  M 
I  BOMlE 
I   BOXELOER 

BOYO 


03 

JACK 

11 

33  26 

0302'  0- 

ARANSAS       ;   !|  27  55 

0305'  0: 

ARANSAS       1   !i  29  16 

0313,  0; 

ABCHEH       ,  iO|  33  35 

033T  0: 

1!  32  ** 

03«.2;  0? 

KENEDY 

Sl  26  56 

03-9*1  02 
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11  33  06 

0*0*1  0* 

HENDERSON 

I5I  32  10 

0*08,  0* 

CASS 
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0*7£ 
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05 
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9  30  53 

0*9- 
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0! 
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05l( 
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0560 

09 
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B 

28  57 
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I  0586  ObI  HARRIS 
I  0611  OBI  JEFFERSON 
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1  06391  07I  8EE 
I  0665,  03!  SELL 
I  06891  09!  DUVAL 
06901  091  OUVAL 
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I  07391  06!  BURNET 
07761  06|  REAGAN 
07791  06,  REAGAN 
I  078*'  01;  HOWARD 
I  07861  01'  MDhARO 


Ofibli  05  JEFF  I 


BRACKET 


/ILLE 


aRAVO 

8RAZ0S 

BRECKENRIOCE 

8REM0ND 

BREMHAK 

I  amcE 

BRIDGEPORT 
SRICGS 

3»ITT0N 
3»0NSON 

aaOWNFIELD  NO  2 
BROMNSVlLLE  H50  AP 
BROMNUOCIO 
8JFFAL0 
■  8JLER  *  NNw 
8JLVER0E 

IKER  MILL  5  N 
BURkETT 

BURLESON  2  SSH 
BURLINGTON  3  wSU 
BURNET 

!LANO    1    MSM 


lANADIA' 

;anoela> 

lANTflN 


ENOALL 
EWTDN 

ONTAGUE 
IPSC0M8 

UTCHINSON 
DNTAGUE 

;anyOn 

lYQN    04M  NO  1 

iyon  pah  ND  2 

lANYON    OAH  NO  3 

IYON    OAH  NO  * 

lANYON    OAH  NO  5 

:anyon  oah  no  6 

lYQN    0AM  NO  7 
IRIZO    SPRINGS 


CHALK    MOUNTAIN 

IINC 

CHANNING  NQ.  2 
CHAPMAN  RANCH 
CHAftLOTTE  5  NNM 
CHEAPSIDE 

HILCRESS  3  MSM 
CHILORESS  FAA  AP 

HILLICPTHE 

HISOS  BASIN 

:iBOL0  CREEK 

::.AaENaoN 
:-aRKSVlLLE  2  NE 

tvtRKSVILLE    I   H 


MCCULLOCH 

HARTLEY 

PALO  PINTO 

STEPHENS 

ROBERTSON 

HASHINCTDN 

HALL 

HISE 

BURNET 

TARRANT 
SABINE 
TERRY 

CAMERON 

BfiOHN 

LEON 


auRNET 
POTTER 
BURLESON 


651.  07'  NUECES 

663'  09.  ATASCOSA 

671  07'  GONZALES 

696.  02'  CHILDRESS 

698.  02  CHILDRESS 

701'  02  HARDEMAN 

715  05  BREWSTER 


KARNES 
ODNLEY 
RED  RIVER 
RED  RIVER 


BOSUUE 
FORT  BENO 
SAN  JACINTO 


33  50 
32  25 

32  31 


30 

21 

30 

16 

31 

36 

29 

25 

^^ 

35 

29 

28 

28  27 

31  06  I 
27  36  I 


27  36 

1S|  32  39 

33  32 

30  *5 

31  12 

31  12 

32  16 

32  15 

28  3S 

30  06 

29  1* 

30  32 

30  23 

n 

29  *7 

U 

30  ** 

33  36 

10 

33  *6 

35  11 

30  32 
30  51 


29  55 

29  55 

29  57 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


33  *6 

36  28 

97 
100 

3? 

29  11 

1C2 

35  39 

101 

27 

33  3* 

33  29 

9* 

33  05 

97 

3* 

29  19 

100 

2* 

31  07 

99 

35  39 

103 

00 

97  26 
9B  59 

96  03 
IOC  50 

98  27 
102  52 

99  I* 

97  ZO 


96  59 

100  01 
100  22 


a 

28  56 

*  29  16 

lOl  3*  25 

101  3*  26 

10;  3ft  15 

11 

29  16 

13 

29  01 

33  38 

If 

35  07 

30  22 

31  ftS 

97  55 

102  20 
102  20 


100  15 

100  17 

99  31 

103  18 


M.  0. 

HOOD 

NATL  H 

EATHE 

SERV 

CE 

ZANT 

BEN  L 

LONG 

JOHN  1 

CHESTI 

CILBEI 

T  H.  GORDON 

WAVNE 

HALE 

FOREST  SERVICE 
.  HEATHER  SERVICE 
BQUNDRY  •  wTR  COMi 


C.  M.  RICE 
HACK  M.  ROBERTS 

INACTIVE  7/3W71 
U  S  WILDLIFE  REFUGE 
GORDON  ELMORE 
CHARLES  • 


PELH, 
VIERTEL 


NATL  HEATHER  SERVIC 
HERSCHEL  H.  SMITH 
a.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
SOIL  CONSERVATION  S. 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENCINEEHS 
FRED  ALLSRIGHT,  JR. 


EARL 


KING 


INACTIVE  */ 
BEAUMONT  FILTE 
HOWELL  STUCKEY 


LEAGUE 

ANCH 

HILSON 

LOSE 

CITY  OF 

BIG  LAKE 

DWAIN  C 

RR 

U  S  D  a 

BIG  SPRG  F  S 

CITY  OF 

BIG  SPRING 

HERBERT 

T.  STANFIELD 

ROY  H  a 

ARS 

MRS  LLO 

GEORGE 

.  KNIGHT 

CLYDE  L 

RUTHVEN 

D.  TOMPKINS 


ARTHUR  W.  MORGAN 
ORAN  C.  ST0V4LL 
OTIS  I 


JOE  SOB  I 


^GER 


FRANK     D,     SANCHEZ 
DON    FREEMAN 
JOSEPH    E.    HUGHS 
MRS.    lORENE    B.    FOI 
FIELDS 


AhS    I 


filE    ! 


KOTCH 


^,    G.  STEIN 
:H4rl£S  v.  murff 
irs.  betty  hem6re! 

:ARL  a.  STEWART 

HILTON  R  GILREATH 
.ESTER  E.  SISK 
.EWIS  SiMMONOS 
lATL  WEATHER  SERV 


1.  ANNIE  C. 
'Y  OF  aURNE' 
Ik,    ARS 
.LMERS  E.  T| 


RISON  ■ 


NOERSDN 
'FORO 
iCES  E  HOMA! 
'LOR 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  W,  ALExANOER 
GEORGE  CIMEHHAMZEL 
RUDOLPH  POCGENPQHL 
RALPH  5CHAEFERK0ETEH 
MRS.  E.  A.  PULM 
KENNETH  M  WUNDERLICM 


INACTIVE  6/30/' 

DAN  MOSLEV 
AUOREY  W  VARGA 
CITY  UF  CARTHAGE 
CLINTON  HODCES 
WILLARO  E.  DSLCHAl 
MARGUERITE  SURNS 
SAMUEL  H.  KERR 
ORBES 
.0 
DICKEY 

IRS  eESSIE  I 


DARREL 


C.  E.  CARGIL 


ilNJJiLA 

TEXAS 

OCTOeeR   1972 

1   1 

.^ 

6 

OBSEHVATION  i 

6    zl 

ui 

D 

Z 

2 

TIME  AND   i 

z     01 

S 

g 

TABLES 

STATION 

X   tn  1  (-"(^iTHtTV 

< 

S 

1 

0 

< 

OBSERVER 

5 

V^WUlll  1 

7 

g 

^ 

.J 

^ 

W 

^ 

1 

^ 

gl 

COLOWATER 

187* 

Ti 

DALLAM 

36  27 

102  35 

ftlOO 

~6P 

A  H  CLEMENTS 

COLEMAN 

1875!  02 

COLEMAN 

31  50 

99  26 

1711 

6P 

MRS  hElBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889,  0".:  BRAZOS 

30  35 

96  21 

31ft 

MIO 

MIO 

U    S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903  02'  MITCHELL 

32  23 

100  52 

2060 

9P 

5P 

euFDRO  M  RICH  JR 

COLUMBUS 

1911  07!  COLORADO 

29  ft3 

96  32 

199 

84 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

191h.  or   COMANCHE 

31  Sft 

98  35 

1365 

ELTON  K,  MC  CULLOUCH 

COMMERCE 

1921  03,  HUNT 

ic 

33  16 

95  5* 

550 

: 

HERRELL  F.  FOUST 

CONCORD 

193T  0*1  RUSK 

31  55 

9ft  35 

535 

c 

JAMES  C.  TAYLOR 

CONlEN 

I9i.6.  01:  OflLLAM 

36  I* 

102  1ft 

3820 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

1956  Oft|  MDNTCOHERY 

ift 

30  19 

95  27 

2*5 

7A 

74 

c 

C.W.  FULLEN 

COOPER 

1970.  03'  DELTA 

10 

33  22 

95  *2 

ft95 

7A 

001E  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

197ft'  06  STERLING 

31  3ft 

101  15 

2570 

7A, 

LlNDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

31  07 

97  5* 

1070 

BA 

JOHN  W  CARLTON 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

2012'  osl  HUDSPETH 

31  ft? 

105  28 

ftftBO 

6P 

6P 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

201*  071  NUECES 

27  <,B 

97  2* 

MID 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP  R 

20L5  07I  NUECES 

27  ft6 

97  30 

ftl 

MIO 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORSICANA 

2019  03,  NAVARRO 

15 

32  05 

96  28 

ft25 

7A 

74 

RADin  STATION  KANO 

CORYELL  CITY 

202*  03'  CORYELL 

1 

31  33 

97  37 

973 

ERVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

20'.0:  06|  GILLESPIE 

30  10 

99  08 

22SO 

EDGAR  A,  AHRENS 

COTULLA 

20'.8.  09.  LA  SALLE 

2B  26 

99  15 

ft33 

7A 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AP 

205oi  oJ  LA  SALLE 

29  27 

99  13 

ft59 

MID 

HID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

CRanoall 

2080;  03i  KAUFHAN 

l! 

32  38 

96  28 

ftia 

MRS  V4LLtE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082:  05'  CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

BA 

BA 

J.C.  NEWL4ND 

CPANFILLS  GAP 

2086  03;  BOSQUE 

31  *6 

97  50 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096,  03i  HOOU 

15 

32  32 

97  37 

10*7 

8A 

MRS.  ORA  YORK 

CRIOER  RANCH 

210*:  06.  REAL 

30  Oft 

2320 

9P 

CROCKETT 

211ft,  Oft,  HOUSTON 

31  18 

95  27 

3*7 

74 

7A 

JAM^S  H.  C18BS 

CROSBYTON 

2121|  01  CROSBY 

101  1* 

3021 

74 

74 

CITY  OP  CROSBYTON 

CaCSS  PLAINS 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

CflOwELL 

2131  03;  CALLAHAN 
2U2i  02-  FOARD 

32  07 

32  10 

33  59 

99  10 
99  08 

173B 

1805 

IftSl 

F.  C.  NEWTON 
CHESTER  CLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

09,  ZAVALA 

28  i-l 

99  50 

581 

JOHN  a.  MOLDSwDRTH 

CUERO  3  E 

2173 

07  DEWlTT 

29  05 

97  15 

19ft 

RADIO  STATION  «CFH 

CYPRESS  1  SW 

2206 

08,  HARRIS 

29  59 

95  ft3 

150 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

DflCUS 

2218 

Oftf  MONTGOMERY 

1ft 

30  26 

95  ft? 

226 

74 

PAUL  WEST 

DAINGERFIELO  9  S 

2225 

Oftl  MORRIS 

32  55 

5P 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AP 

DALLAS  WSO  AP          R 

22-* 

Oil  HARTLEY 
03!  DALLAS 

J 

36  01 
32  51 

102  33 

96  51 

*81 

MIO 
HID 

MID 

;  HJ 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 

OANEVANG  ?  SE 

081  WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

JOHANNA  M.  ALLENSON 

DARH0U2ETT 

2282 
2295 

031  MILAM 

36  26 

30  *7 

100  19 
97  16 

25ftO 
520 

z 

M.  M.  ALTHILLER 
ETOUe  H.  MOORE 

233ft 

03!  MISE 

33  15 

97  36 

990 

ANSEL  L  FORTENeERRY 

DFCAfUR  2  SSW 

2338 

031  HISE 

15 

33  12 

97  36 

921 

BA 

CLQSEO  9/30/72 

2352  Oftj  BOWIE 

33  30 

9ft  36 

*00 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO  AP 

2360|  06'  VAL  VERDE 

u 

29  22 

100  55 

1026 

MID 

KID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENISON  0AM 

239ft 

03  GRAYSON 

33  *9 

96  3* 

613 

9A 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2    SE 

03'.  DENTON 

1! 

33  12 

97  06 

630 

5P 

8P 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 
DEWEYVILLE  5  S 

2*15 
2*36 

031  LAHAR 
0*  ORANGE 

10 
12 

33  31 

30  1* 

95  19 

93  <,<, 

le 

7A 

JACKSON  B.  NUON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 

DIALVILLE  2  M 

iftftft 

Oft!  CHEROKEE 

31  52 

95  16 

620 

5P 

9P 

JOHN  W.  THDM4S0N 

DICKENS 

2**8 

ozi  DICKENS 

33  37 

100  50 

2550 

5P 

9P 

S4M  L.  PORTER 

DlLLEY 

2ft58 

09j  FRIO 

28  ftO 

99  10 

569 

74 

TA 

K4THHYN  S.  OEWOODY 

DIME  BOX 

2ft62 

07|  LEE 

30  21 

96  *9 

330 

J.  A.  POLANSKY 

2*63 

01;  CASTRO 

3*  33 

102  13 

3810 

EDWIN  RAMEY 

oim«:tt 

01,  CASTRO 

3*  33 

102  19 

3855 

74 

7i 

HQH4R0  V.  COOK 

OOOLE  6  NNE 

2527 

31  29 

99  3* 

Iftft7 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

ORVDEN 

2590 

05;  TERRELL 

30  03 

102  07 

2Z00 

9A 

94 

W.  £.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NW 

07 

GONZALES 

29  23 

302 

7P 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 
DUMAS 

259f 

03 

ERATH 
MOORE 

32  06 
35  52 

9B  20 
101  58 

1502 
3655 

" 

Vt 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 
RADIO  STATION  KDOO 

OUHONT 

2621 

02 

KING 

10 

33  *8 

100  31 

2010 

64 

MRS  PERRILL4  «  8REWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

SCHLEICHER 

30  *e 

100  10 

2120 

DUNCAN  WILSON 

OUNOEE  6  NNh 
EAGLE  LAKE 

2633 
2675 

03j  ARCHER 
07|  COLORADO 

^\ 

29  35 

98  56 
96  20 

1051 
17ft 

7A 

JAMES  w.  CLUBB 
C.  £.  DOwDY 

EAGLE  MTN  LAKE  0AM 

2676 

031  TARRANT 

15 

32  53 

97  28 

675 

8A 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

091  MAVERICK 

28  *2 

100  29 

815 

74 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

2715 

03  EASTLAND 

32  2* 

lft!0 

7A 

F.  JAMES  DABNEY 

EDEN  1 

27^.1 

06  CONCHO 

31  13 

99  51 

2060 

6P 

6P 

G.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

Z?".* 

06!  CCNCHQ 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  V,  MC  CORD 

EDNA  HWV  59  BRIDGE 

2768 

08 

JACKSON 

28  SB 

96  ftl 

9ft 

84 

84 

MRS  IDA  BERRYHILL 

EODM  3  NNW 

^772 

0* 

VAN  ZANOT 

32  25 

95  37 

510 

74 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

27b6 

WHARTON 

29  12 

96  17 

106 

orella  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO  AP         R 

05 

EL  PASO 

31  *8 

106  2* 

3918 

MIO 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

2811 

SCHLEICHER 

U 

30  53 

100  36 

2ftZ0 

CAIL  MITTEL 

ELOORflOn  11  NW 

2812 

SCHLEICHER 

30  58 

100  ftZ 

2ft90 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SH 

06 

SCHLEICHER 

1  I 

100  52 

2360 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTHA 
EMORY 

2818 
2820 
2902 

02 
07 

WICHITA 
BASTROP 
RAINS 

10 

3ft  02 
30  21 
32  52 

98  55 

97  22 
95  ftS 

1216 
579 

5P 

7A 

MRS  RUBY  £.  COATS 
EDWIN  0,  LUNOOREN^  JR. 
GUY  SISK 

ENCINAL  3  NH 

2906 

09 

LA  SALLE 

28  05 

99  22 

562 

74 

7A 

JOSEPH  BuRkholOER 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26  20 

9B  01 

70 

7A 

INACTIVE  ft/8/70 

2925 

ELLIS 

32  19 

96  37 

517 

7A 

S.  L.  BRjNSON 

EVAOALE 

Ofti  JASPER 

30  20 

9ft  05 

33 

94 

BA 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3005 

03'  CORYELL 

31  29 

9a  00 

12*5 

6P 

8A 

JAME5  L  INABNET 

3033 

05!  EL  PASO 

31  30 

106  09 

3610 

94 

E.  MACI4S 

FAIR  OAKS  RANCH 

303B 

07'  COMAL 

29  ftS 

98  39 

1295 

PAUL  H.  HCNINCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

30*7 

Oft 

FREESTONE 

15 

31  *3 

96  07 

ft7S 

6P 

6P 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  OAH 

09 

STARR 

26  33 

99  08 

323 

INTNl  RNORY  -WTR  CONM 

FALPURftlAS 

3063 

BROOKS 

27  13 

9B  09 

120 

8A 

BRIAN  0.  HCNEAL 

FALLS  CITY  ft  WSW 

3065 

07 

KARNES 

13 

28  57 

9B  0* 

300 

7A 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080 

03 

COLLIN 

15 

33  10 

96  22 

632 

TA 

CHARLES  J.  RIKE 

FEODR 

3U2 

LEE 

30  19 

97  03 

ft83 

MRS  lORINE  R  JENKE 

jl33 

ELLIS 

1; 

32  32 

96  *0 

*75 

6P 

HENRY  W.  HAMM 

FIFE 

3U2 

06 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

1385 

8^ 

JAMES  FINLAY.  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 

3171 

03 

COMAL 
CORYELL 

29  59 

31  19 

98  16 
97  38 

1080 
935 

74 

EDDIE  FISCHER 
BERNARD  B.  BOTKIN 

FLATQNIA  2  W 

FAYETTE 

97  08 

*25 

7P 

F.  F.  PECHACEK.  JR. 

3*  1* 

100  59 

2*50 

MR  GEORGE  0  PQPE 

FLORENCE  3  SE 

3199 

WILLIAMSON 

30  ftB 

97  *6 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLORESVILLE 
FLOVOADA 

3201 
32lft 

I] 

WILSON 
FLOVD 

13 

29  OB 
33  59 

9B  10 
101  20 

*00 
31B0 

BA 

94 

EVERETT  C  TAYLOR 
PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOVOaOA  9  SE 

3215 

FLOYD 

33  52 

101  15 

3125 

MILTON  HARRISON 

fOllEtt 

3225 

LIPSC0M3 

36  26 

100  08 

2780 

74 

VENNETH  V.  SH4RPE 

F0REST8URG  ft  S 
FQRSAN 

32*7 
3253 

03 

MONTAGUE 

15 

33  29 

32  06 

97  3* 
101  22 

1000 
27*0 

ll 

ELBERT  H.  FOSTER 
FSTHER  E.  CKMORE 

FORT  DAVIS 

3262 

c; 

JEFF  DAVIS 

30  36 

103  53 

ftaoo 

9P 

P.ARfiV  SC08EE 

FORT  HANCOCK  ft  SE 

3266 
3270 

06 

HUOAPETH 

^l 

30  56 

105  *B 
100  07 

39*0 

2Zno 

94 

9A 

LEO  THREAOCKL 
JOHN  H,  TREADWELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3278 

PECOS 

30  23 

103  02 

ft390 

FT  STCCKTON  KFST  RADIO 

32ao 

05 

PECOS 

30  52 

102  5* 

3000 

74 

74 

" 

FT  STOCKTON  RADIO  kFST 

•FT  WORTH  INTL  WSO  AP   « 

32a3 

03 

TARRANT 

15 

32  50 

97  03 

537 

MID 

MID 

■  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  WDRTH-MeaCH.  WSD  AP 

03 

TARRANT 

15 

32  ft9 

97  21 

650 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  WSO  CI 

3285 

15 

97  20 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOwLERTON 

LA  SALLE 

28  23 

96  ft9 

335 

!P 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

Oft 

ROBERTSON 

31  02 

96  29 

5P 

5P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

GILLESPIE 

30  16 

9B  52 

NORMAN  J.  OIETEL 

FREEPORT  2  NW 

33'.0 

09 

BRAZORIA 

2B  59 

95  23 

B 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

33ft  I 

09 

DUVAL 

27  53 

9B  37 

530 

74 

7; 

L.  H.  WARBURTON 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

29  01 

99  19 

CHRIS  F.  FELPS 

FRIDNA 

3368 

01 

PARMER 

10 

Sft  38 

102  ft3 

ftOlO 

B4 

BA 

AHLEY  L  OUTLAND 

FRISCO 

3370 

03 

COLLIN 

15 

33  09 

96  50 

675 

74 

PASCHAL  B.  ROBERTS 

FROST 

3379 

NAVARRO 

32  05 

96  *8 

520 

MRS.  MARY  LlNA  MC  CRAW 

FUNK  RANCH 

3ft0l'  06 

IRION 

31  29 

100  *8 

2070 

MRS.  KATHERYN  F.  FIELDS 

GACE6Y  1  WNW 

3ftl0j  01 

HEMPHILL 

35  37 

100  21 

2690 

JACK  MEEK 

CAlL 

3ftll  02 

BORDEN 

32  ft6 

101  27 

2530 

6P 

6P 

KIMBALL  T.  REDOELL 

GAINESVILLE 

3ftl5,  03 

COOKE 

33  38 

97  08 

75B 

TEXAS  PHR  AND  LIGHT  CO 

■GALVESTON  WSO  CI       R 

3*30'  D8'  GALVESTON 

29  18 

94  *8 

7 

HID 

MID 

J 

NATL  HE4THER  SERVICE 

GARDEN  CITY  I  E 

3ft^5  01  Glasscock 

31  52 

101  28 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  U  £ 

3ftft6  06:  STERLING 

1 

31  50 

101  12 

2*60 

GATESVILLE 

3fta5  03  CORYELL 

1 

31  26 

97  ft6 

850 

" 

74 

ferman  p.  Curry 

GEORGETOWN 

3506  031  WILLIAMSON 

30  38 

97  ftl 

750 

9P 

74 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

350B,  091  LIVE  OAK 

29  19 

9B  08 

169 

BROOKS  M.  SCHLEY 

CIDDINCS 

3525,  07'  LEE 

30  U 

96  56 

53B 

HERBERT  G.  KOEHLER 

OILMER  2  W 

35-6'  0*1  UPSHUR 

10 

32  *ft 

9ft  59 

390 

7A 

7i 

: 

CHARLES  F.  STILL 

&1RVIN 

3557'  051  PECOS 

102  2* 

2302 

PAUL  J.  2EITLER 

CLADEWATER 

3565'  0*,  GREGG 

12 

32  32 

9*  57 

286 

74 

BILLY  L  MINTER 

CLEN  ROSE  2  W 

3591,  &3:  SOMERVELL 

32  1ft 

695 

6P 

ROBERT  A.  MACK 

COLD 

36051  061  GILLESPIE 

30  21 

16*2 

EDMUND  KOENNECKE 

GOLDTHWAITE  2  N 

03 

MILLS 

11  29 

9B  3* 

1970 

COLIAD 

3618 

07 

CDLlAD 

13 

28  ftO 

97  2* 

160 

5P 

5P 

EMIL  H.  WEPEH 

COBllBWd 
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*-. 

u. 

> 

OBSERVATION 

M 
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B 
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STATION 
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s 

§ 

< 

TABLES 

OBSERVER         1 

u 

° 

3 

0 

} 

iJ 

^ 

£ 

ll 

COLUD  1  SE 

3620  07 

coluo 

_ 

13 

21 

91 

It 

POLO  PIRil 

CONIALfS 

3622  07 

GONZALES 

27 

312 

tl 

7A 

C4RL  H.  FRIEDHICH 

COftOOHVtlLE 

it>>.Z    03 

GRAYSON 

51 

710 

C 

MISS  EMMA  JEAN  CFC1L 

COHMAN 

EASTLAND 

1400 

c 

DAISY  L.  SLATON 

C«AM4N 

ibbOl   03 

YOUNG 

35 

7A 

'A 

OAVIB  H.  BAKER 

CftANBURV 

3673  03 

HOOO 

740 

3P 

9P 

JOHN  G.  LITTLE/  M.D. 

C«4NDF4LUS  J  iSf 

3680  05 

MARO 

102 

90 

24*0 

1A 

CHARLES  H.  POTTS 

CRANCCn 

36»»  03 

MILLIAMSON 

26 

980 

'* 

RUOV  SMEREK 

OftPELANO 

3689  Ofc 

HOUSTON 

29 

480 

•  P 

F,  M.  THOMAS 

fifttPCVlNE  OAH 

36911  03 

TARRANT 

01 

969 

" 

BA 

BA 

c 

U  S  CORPf  OF  ENGINEERS 

CIIECNVIll.f  T  NM 

373» 

03 

HUNT 

11 

610 

74 

1A 

HAL  M.  ENGLISH 

CKOESIECK 

3770 

03 

LIMESTONE 

32 

BA 

aA 

J.  D.  WUSON 

6«0V£TON 
CKUVER 

3779 
3767 

01 

TRINITY 
HANSFORD 

101 

06 

24 

390 
1169 

6P 

7A 

T.P.  WALTON,  JR. 
ARTHUR  H,  EViNS 

CJNTEB 

3822 

03 

&RAVSON 

45 

723 

'A 

FRANK  BROOKS 

GUTMRIE 

3828 

02 

KING 

19 

1740 

7A 

^k 

JOE  ROBERTSON 

HACKIERRV 

3e<.i 

02 

COTTLE 

100 

09 

1730 

'A 

; 

KENNETH  TIPPEN 

HiOiNJPOUT 

38<.6 

04 

RED  RIVER 

101  33  23 

14 

319 

TA 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

Milt  II4NCM 

38  ri 

06 

KERR 

30  OB 

36 

2280 

; 

THOMAS  C.  HALL 

MALLETTSVlLtE 

3873 

07 

LAVACA 

* 

29  27 

96 

239 

7P 

AA 

LEO  BRIER 

HAMILTON  ZSSe 

388* 

03 

HAMILTON 

31  41 

07 

1268 

7A 

'A 

W.  CLYDE  RAI6DURN 

HAMLIN 

3890 

02 

JONES 

32  S3 

100 

09 

1720 

JP 

H.  C.  RDUNTHEE 

HAftLETON 

it-'l 

04 

HARRISON 

12  40 

34 

359 

7A 

MRS.  mable  t.  NORHAN 

HAitLINCEN 

l^'-i 

10 

CAMERON 

26  12 

40 

36 

7A 

'A 

MRS  FAY  HUTCHISON 

HABPER 

39?* 

GILLESPIE 

30  18 

2060 

'A 

DAYTON  0.  RAHE 

HiHT 

3«72 

01 

CASTRO 

34  23 

102 

07 

3690 

•A 

AUBREY  MYERS 

HARTLE* 

3'>ei 

HARTLEY 

3S  S3 

24 

3915 

li 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

3992 

HASKELL 

33  10 

1603 

BA 

AA 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  I  E 

-.oeo 

MOOO 

32  39 

11 

33S 

7A 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HESBRONVUlE 

•.ofie 

09 

JIM  HOCC 

27  IB 

40 

399 

»A 

■  A 

DON  E.  MEYER 

HEMPHILL 

*.076 

04 

SABINE 

31  20 

92 

273 

8A 

lA 

CITY  OP  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

«.oeD 

04 

HALLEH 

30  06 

09 

291 

BA 

•  A 

J.  D.  SAHTAJN 

HENDERSON 

*0B1 

04 

RUSK 

32  a 

4B 

496 

7A 

TA 

WESLEY  H.  DEAN 

HENOIETTA 

-.OflJ 

03 

CLAY 

33  49 

12 

900 

7A 

TA 

MRS  MILOBEO  KIMflROUCH 

HEnEPono 

^oe 

01 

DEAF  SMITH 

34  <,B 

102 

26 

3840 

u 

t! 

b  H 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEWITT  I  SE 

4122 

03 

MCLENNAN 

31  27 

11 

642 

'A 

DEWITT  C  CHAPMAN 

MICQ 

03 

HAMILTON 

31  59 

02 

1095 

9P 

•  A 

W.  R.  HAMPTON 

HIGCINS 

01 

LIPSCOMB 

36  07 

IOC 

01 

2570 

BA 

CARSON  WILLIAMS 

HiLLSeOAO 

*182 

03 

HILL 

32  01 

07 

590 

TA 

BAOin  STATIUN  KH8R 

HINOES 

-ivl 

ATASCOSA 

20  43 

360 

MAIIE  MINOES 

HITCHLANO  6  SSH 

*196 

01 

HANSFURD 

36  29 

lOl 

21 

3190 

BA 

GENE  FLETCHER 

MEDINA 

29  21 

08 

901 

7A 

TA 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

HONEY  COOVE 

-.257 

03 

FANNIN 

33  35 

34 

670 

TA 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

HONE*  CnOVE  2 

'.2S8 

03 

FANNIN 

33  39 

54 

660 

RICHARD  "  MCCLEARY 

HORDS  C«EE«  0AM 

hifi 

02 

COLEMAN 

31  91 

34 

1962 

6<^ 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORGER 

JASPER 

31  00 

10 

110 

TA 

MRS.  JEAN  OATES 

HOUSTON  WSO  AP 

-.300 

oa 

HARRIS 

29  59 

22 

96 

MIO 

HID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■HOUSTON  FAA  AP 

4307 

08 

HARRIS 

29  39 

17 

30 

MID 

mo 

FEO  AVIATION  AGENCY 

KOuSTON-AOOICKS 

HARRIS 

29  46 

39 

91 

IJ  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

•.3U 

081  HARRIS 

29  43 

36 

71 

FRED  L.  HALE 

houstdn-basker 

*313t  OB,'  HARRIS 

29  49 

4* 

130 

T» 

LILLIE  H,  SRY 

HOUSTOri-DEEfl  PARK 
HOUSTON-HFiCHTS 

^JiS  06  HARRIS 
'.^^i    OB  HARRIS 

29  43 

08 
26 

39 

« 

SHELL  OIL  COMPANY 
WILLIE  HOFFMAN 

HOUSTON-IHOEP  HEIGHTS 

6323  09  HARRIS 

29  52 

25 

S3 

7A 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

HOUSTQN-WESTBUBV 

<.325  09  HARRIS 

29  •.0 

28 

65 

7A 

ELUflBETH  HEMMI 

HOUSTHN-NORTH  HOUSTON 

*327;  QBI  HARRIS 

29  53 

31 

111 

94 

ANOfiFW  F.  CR4NDALL 

H-JUSTIIN-SAN  JACINTO  DM 

<.32S|  OB;  HARRIS 

29  59 

09 

18 

7A 

JAMES  D,  CRANBERRY 

HOuSTON-SATSUMA 

<.329  OBj  HARRIS 

29  55 

37 

118 

JOHNNIE  w.  UOLEN 

HOUSTON-SPRING  SRANCH 

4331,  OB 

HARRIS 

30 

92 

7A 

ETHEL  C.  POWELL 

HUtKAfiA* 

<,3*3I  03 

ERATH 

32  21 

18 

1491 

74 

MRS.  RUTh  LAWSON 

HUMBLE 

.,« 

HARRIS 

30  00 

15 

98 

74 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

»31,J 

SUTTON 

30  22 

le 

2200 

64 

BILL  HADE 

HUNT 

«37» 

06 

KERR 

30  04 

20 

1763 

74 

CLAUOE  STARK 

HUNTSVULE 

.see 

04 

WALKER 

30  43 

33 

8A 

84 

AARON  M.  TATE 

HURST  SPRINGS 

03 

CORYELL 

31  39 

43 

107* 

■'4 

LYMON  l  HOLLINCSwDRTH 

HVE 

4tO! 

06 

BLANCO 

30  15 

1456 

74 

LEVI  ft.  DEIKE 

IMPERIAL 

»»2S 

US 

PECOS 

31  16 

102 

9P 

HRS  LOUElLA  M  JOHNS 

INOIAN  CAP 

».o 

03 

HAMILTON 

31  40 

29 

157S 

74 

LOIS  W.  BVNUM 

IREDELL 

4*7b 

03 

BOSQUE 

31  59 

53 

908 

MRS  Lft  MONA  L  BOYO 

JACKSBGRO 

*'" 

03 

JACK 

33  I* 

D9 

1098 

5P 

7* 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HlLL  GUARD  STA 

.5.3 

SN  AUGUSTINE 

31  19 

17 

271 

7A 

74 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

<.525 

04 

CHEROKEE 

31  SB 

17 

920 

!P 

74 

JEWELL  H.  JAYROE 

JAMES  RlVEH  RANCH 

1,538 

06 

MASON 

30  32 

23 

1992 

7A 

CLARENCE  MC  OOUCALL 

JARRELL 

-5i6 

03 

WILLIAMSON 

30  49 

3b 

865 

BA| 

JAMES  H   JONES 

JASPER  9  SM 

*563 

04 

JASPER 

71  30  54 

02 

290 

8A 

BA 

LYLE  P.  SQUIRES 

JAYTON 

^570!  02 

KENT 

33  19 

IOC 

34 

2010 

7A 

74 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  2  NNE 

>,i7i:   07 

BASTROP 

29  90 

18 

472 

64 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

6577 

MARION 

32  46 

20 

199 

74 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEWETT 

<.59l 

31  21 

506 

74 

MRS.  ELNA  E.  LEAIAR 

JOHNSON  CITY 

*605 

06 

BLANCO 

24 

BA 

94 

PENICK  BROS.  LBR.  Cu. 

JOUROANTQN 

*6'.7 

09 

ATASCOSA 

28  54 

33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUN&ERMAN 

JUNCTION 

".670 

06 

KIMBLE 

30  30 

1760 

MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

JUNO 

4672 

06 

VAL  WERDE 

101 

07 

IBOO 

6P 

6P 

ESTE8AN  R  PtNA 

JUSTIN 

03 

OENTON 

33  09 

IB 

CURTIS  TALLY 

KAFFIE  RANCH 

46*>2 

09 

JIM  HOGC 

27  09 

35 

480 

84 

INACTIVE  9/30/71 

KARNACK 

4693 

04 

HARRISON 

32  41 

09 

230 

5P 

7A 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

07 

KARNES 

26  53 

393 

9P 

ALVIN  SALOE 

KATY  HDLF  HILL 

47C4 

06 

HARRIS 

29  54 

50 

171 

64 

INACTIVE  12/31/71 

KAUFMAN  3  SE 

4705 

KAUFMAN 

32  33 

BA 

MRS,  FRANKIE  M.  FAIR 

KEMPNEH 

47*5 

06 

LAMPASAS 

31  04 

00 

886 

74 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEOY 

4752 

07 

KARNES 

28  49 

51 

283 

5P 

9P 

CITY  OF  KENEOY 

KENNEDALE  t    SSH 

4761 

TARRANT 

32  34 

792 

74 

F.  £.  UMPHRESSi  JR. 

KENT  5  E 

4767 

05 

JEFF  DAVIS 

31  04 

104 

09 

4180 

LLOYO  TOPLTSS 

kERRVILLE 

4780 

KERR 

30  03 

09 

16*2 

BA 

84 

ROY  L.  SEYMOUR 

KILLEEN 

47'*l 

03 

BELL 

31  07 

42 

790 

9P 

74 

BELL  CNTy.  wTH.  control 

KINCSVILLE 

4B10 

07 

KLEBURC 

27  32 

53 

TEKAS  ft  AND  I  ilNIV 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4819 

NEMTQN 

30  37 

175 

84 

CHARLIE  KELLEY 

KNAPP  6  Sh 

4e<l 

02 

BORDEN 

32  37 

lOl 

13 

2610 

6P 

MRS.  oriN  FRANKLIN 

KOPPERL  5NNE 

03 

HILL 

32  08 

29 

630 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTZE  3  SE 

487J 

04 

HARDIN 

3D  20 

16 

81 

MRS.  RUTH  R£A 

KRESS 

4880 

CI 

SWISHER 

34  22 

101 

45 

3477 

= 

CARL  LOSSUN 

LA  GRANGE 

4903 

FAYETTE 

29  59 

92 

307 

74 

CHARLES  W.  PRIEBE 

LA  PRYOR 

49^0 

09 

ZAVALA 

28  57 

90 

84 

PAUL  P.  PITTS 

4931 

05 

EL  PASO 

31  58 

3^ 

3600 

6P 

FEO  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

021  TAYLOR 

32  14 

54 

1765 

8A 

CITY  OF  ABILENE 

LAXE  BftlOfiEPORT  DAM 

4972 

031  WISE 

33  13 

50 

BBl 

M.  G.  MASSINCILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

Oii  MITCHELL 

3i  32  20 

39 

TEKAS  ELECTRIC  SEHV  CO 

LAMESA  1  SSE 

S013 

Oli  OAMSON 

3!  32  42 

101 

96 

2965 

74 

RADIO  STATION  KPET 

5018 

06|  LAMPASAS 

1(  31  03 

1024 

7A 

74 

NOLAN  R.  WORD 

LANCTRV 

5048 

06 

VAL  VERDE 

111  29  48 

101 

34 

1290 

8A 

84 

JACK  R.  SKILES 

LAREDO  NO.  2 

5060 

09 

WEBB 

27  30 

26 

396 

9P 

SP 

BILL  HARRELL 

LATIMER  RANCH 

5086 

02 

COTTLE 

33  93 

23 

1990 

7A 

W  L  LATIMER 

LAVON  DAM 

5097 

02 

COLLIN 
TAYLOR 

33  02 

32  09 

45 

504 
1970 

BA 

BA 
8A 

BA 

COFE-PRDJECT  ENGINEER 
MRS.  OCELLIA  MC  40AMS 

LEAKEY 

5U3 

REAL 

1622 

P.  S.  con 

LEAKEY  NO  2 

5114 

81  29  42 

90 

1600 

9P 

INACTIVE  11/4/71 

LENORAH 

sise 

Ol[  HARTIN 

3  32  18 

101 

53 

2800 

7P 

CROVER  SPRINGER 

levellano 

5163 

01 

HOCKLEY 

1  33  34 

102 

23 

3590 

7A 

7A 

LOUIS  L.  DUNLAP 

lEhiSvIllE  dam 

5192 

03 

OENTON 

01 

996 

«A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEIINCTON 

5193 

07 

LEE 

30  25 

01 

469 

8A 

64 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

OB 

LIBERTY 

30  03 

49 

35 

BA 

e& 

MRS.  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

5229 

04 

CASS 

33  01 

22 

403 

TA 

PAUL  F.  GAHHILL 

LIPAN 

S243 

03 

HOOD 

32  31 

01 

930 

74 

BUTLER  B  IVES 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

36  1* 

100 

2*90 

TA 

TA 

W.  W.  CUNN 

LlTTLEFIElD  NO.  2 

5265 

01 

LftMB         1  li  33  54 

102 

20 

3500 

BA 

84 

PIONEER  NATURAL  CAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

527li  06 

POLK          !  is:  30  44 

56 

178 

HAROLD  J.  HALEY 

LLAND 

5272 

LLANO         I   3)  30  45 

10*0 

BA 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  2  NH 

07 

CALDHELL      '  4  29  54 

42 

SIB 

7A 

EMIL  F.  wiLLMS 

L  ONOON 

53ti 

06 

KIMBLE         3  30  40 

35 

1695 

JACK  C.  OAYTON 

LONG  LAKE  5  Sw 

5327 

04 

FREESTONE      15  31  37 

91 

305 

7A 

NOYL  ANDERS 

LONCVIEk 

5341 

04 

GREGG         121  32  28 

94 

46 

330 

7A 

74 

H 

LONGVlEW  FIRE  5EPT 

LOOP 

S351  Ol|  CAINES         3|  32  5* 

102 

29 

32*5 

6P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

5358  02!  MITCHELL       31  32  2* 

2285 

MRS.  J.W.  KING 

LORENZO 

5363  or  CRQSBY         I'  33  40 

101 

32 

3170 

84. 

WILLIAM  0.  LISTON 

LDVELAOV 

5396,  0*  HOUSTON       '  D 

31  08 

27 

298 

SA 

6A 

LESTER  JONES 

LUeiOCK  9  \ 

54iO;  Oi,  LUBflOCR         I 

101 

3290 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUBBOCK  HSO  AP        R 

5411 

01 

LUBBOCK      1  I 

101 

329* 

MID 

MIO 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKlN  FAA  AP 

5424 

ANGELINA        7 

281 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULIMC 

5*29 

01 

CAlOHELL      1  4 

91 

40 

409 

BA 

«A 

IVAN  J,  MERRITT 

lvnxhaven  ranch 

S449 

06 

KERR 

* 

27 

1996 

74 

C.  L.  5EC0R 

IINUJLA 

lexAs 

^ 

□CTOBER   1972 

1 

«_» 

e 

g 

OBSERVATION 

gl§ 

U 

U 

TIME  AND 

a 

5 

P 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

^ 

COUNTY 

< 
2 

fc 

0 

< 

OBSERVER 

1 

0 

3 

i 

t 

1 

is 

N4BANK  *  SU 

9*61 

» 

HENDERSON 

19 

12  20 

96  09 

>«2 

: 

CITY  OP  MABANR 

MADISDNVUlE 

9*77 

0* 

MADISON 

19 

30  57 
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Additional  information  renardlng  the  climate  ol  Texas  may  i)v  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatolo- 
Kist,  Nfttional  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  HuilUinK,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  pror ipi tation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  d}.menslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "7,    precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  loial  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  ol  4-loot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  oi  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  tlie  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  ail  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed-   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station-   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R',   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  SI. 00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.    Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;    send  payments  and  orders  to:   National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.    Attn:   Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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73 
72 
73 
72 

6 

4 
6 

5 

IB 

6 

19 

20 

23+ 
22 

24+ 
26 

720 
880 
711 
672 

0 
0 
0 
0 

1 
4 
0 
2 

22 
26 

21 
20 

0 
0 
0 
0 

.96 
2.66 
1.28 

.97 

.43 

.52 

.80 
.32 
.50 

16 
1 

I 
16 

3.0 
15.0 
6.0 
5.9 

4 
3 

30+ 
16 

3 

10 

5 

4 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSD  AP         //R 

MIDLAND  <•  ENE 

MORTON 

47. 3M 

47.0 

58.7 

60.7 

53.3 

30. 9M 

27.3 

34.1 

34.6 

27.2 

39. IM 

37.2 

46.4 

47.7 

40.3 

-  8.3 

-  6.1 

71 
70 
75 
75 
73 

5 
5 
5 

5 
6 

17 
12 
27 
24 
IB 

27+ 
23  + 
19 
26 
23+ 

772 
826 
551 
515 
736 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
0 

1 

16 
23 
13 
13 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.77 

3.37 

.22 

.28 

.35 

2.70 
-   .25 

.64 
1.13 
.11 
.16 
.20 

18 
I 
29 
12 
IB 

5.0 

15.5 

.6 

T 

4 
6 
0 
0 

18 
21 

4 
6 
1 
1 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 
0 

MULESHOE  I 
DLTDN 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

51,3 

47, 5M 
46,7 

46,1 

25.9 

27. 5H 
27.7 

22.0 

36.6 
37. 5M 
37.2 

34.1 

-  6.4 

73 
69 
68 

6 
5 
5 

IB 
20 
15 

1 

23+ 

30 

29+ 

29+ 

765 
621 
624 

921 

0 
0 
0 

0 

1 

2 
5 

5 

26 

19 
21 

26 

0 
0 
0 

0 

1.35 
1.15 
2.51 

3.34 

.60 
1.90 
2.61 

.53 
.50 
.82 

.83 

I 

13 

1 

1 

3.0 

1.0 

12.3 

22.0 

5 
8 

21 
21 

5 
4 
6 

6 

1 
I 
1 

4 

0 
0 
0 

0 

PLAINS 

PLAINVIEH 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

54,7 
51.3 
58,9 
49.5 
48,5 

28. 4 
30.3 
30.2 
27.5 
26.7 

41.6 
40.8 
44.6 
38.5 
37.6 

-  7.6 

-  6.8 

75 
70 
77 
70 
70 

6 

6* 
6 
5 

5  + 

19 
19 
22 
17 
5 

23+ 
22 
29  + 
29 
22 

696 
720 
607 
789 
BIS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

2 
0 

22 

20 
22 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.23 
1.12 
.45 
1.65 
2.84 

.53 
1.94 

.46 
.49 
.15 
.40 
.68 

18 
18 
IB 
18 

1 

1.5 

1.5 

7.0 

21.5 

T 
8 

30+ 

21 

5 
4 
1 
7 
8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

STRATFORD 
SUNRAY  «  SH 
TAHOKA 
TULIA 
VEGA 

47.9 
49,6 
54.8 
50,9 
47. 4M 

23.4 
26.2 
31.1 
27. B 
26. DM 

35.7 
37.9 
43.0 
39.4 
36. 7M 

-  8.4 

70 
72 
72 
70 
70 

6 
5 

6 

6  + 
6 

2 

4 
23 
18 

14 

22 

22 
29+ 
30  + 
22 

873 
808 
655 
764 
843 

0 
0 
0 
0 
D 

I 
I 
1 
2 
4 

27 
23 
16 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
2.03 
.54 
1.30 
1.25 

.57 

.54 

.16 
.47 
.36 

13 

16 

1 

21 

12.3 

1.0 
5.6 
14.1 

7 

T 
2 
4 

21 

30+ 
24+ 
16 

5 

1 
4 
6 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WALCOTT 

48.5 

24.1 

36.3 

70 

6 

10 

22 

853 

0 

4 

25 

0 

1.16 

.43 

1 

10.0 

4 

0 

0 

DIVISION 

39.6 

-  7.7 

1.46 

.65 

8.0 

*    «    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSD  AP         //R 
ANSDN 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  I  SW 
CHILDRESS  FAA  AP 

56.7 
58.9 
56.0 
60,1 
53,3 

36.0 
37.6 
33.4 
37.5 
34.4 

46.4 
48.3 
44.7 
4B.B 
43.9 

-  6.6 

-  4.8 

78 
77 
75 
78 
75 

13t 

11 
25 
21 
24 

22 

22 

30+ 

26 

22 

554 
497 
604 
464 
625 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
10 
16 

7 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.37 
.65 

1.14 
.40 

1.55 

-   .74 

.04 

•   .66 

.90 

.11 
.33 
.30 
.12 
.71 

11 

I 

24  + 

16 

.1 

T 
2.5 

.0 
4.1 

0 
0 
2 
0 

1 

30 
21 

2 

4 
h 
3 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

50,2 
61.6 
61.2 

57,3 

29.9 
37.7 
34.2 

34.5 

40.1 
49.7 
47.7 

45.9 

-  5.5 

71 
80 
77 

74 

20 
26 
21 

25 

26  + 

30 

26+ 

22 

742 
461 
516 

567 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

21 
9 
16 

14 

0 
0 
0 

0 

2.49 
.44 
.41 

.62 

-   .67 

.65 

.13 
.11 

.22 

16 
16 
24 

21 

9.6 

T 

T 

3 
T 
0 

0 

19+ 
30 

7 
3 

2 

4 

2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

55, 4H 
56,3 
58.1 
55,5 

54,3 

30. IM 
35. B 
36.4 
31.9 
32.2 

42. BM 

46.1 

47.3 

43.7 

43.3 

78 
78 
79 
76 
75 

13+ 
13 

22 
26 
23 
23 
22 

22 
25 
22 

23+ 
29+ 

659 
562 
522 
632 

645 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

16 
14 
U 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

,96 

2,16 

,36 

1.10 
1.40 

.83 

.23 
.96 
.19 
.30 
.43 

13 
1 

13 
1 

18 

3.6 
3.4 

T 

T 
3.5 

2 

0 

T 
T 

30 

30+ 
30+ 

5 
6 
2 

5 
7 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNOAY 
PADUCAH 
POST 
9UANAH  5  SE 

53.5 

57.6 
54,5 
55,6 
53,3 

32.5 

34.6 
32.3 
33.0 
33.4 

43.0 
46.1 
43.4 
44.3 
43.4 

-  5.8 

-  7.2 

74 
79 
77 
74 
76 

13+ 

20 
23 
24 
23 
22 

23  + 

22 

23 

22 

29 

654 
561 
641 
615 
642 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

19 
13 
19 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
2.51 
1.42 

1.40 
1,19 

1.13 

.66 
.05 

.65 

1.29 

.35 

.70 
.30 

18 
1 
18 
30 
16 

10.5 
3.5 
4.0 
2.5 

1.5 

3 
2 

T 
3 

1 

IB 

21 

30+ 

30 

21 

5 
6 
7 
5 
6 

2 

1 
0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

57,2 
57,0 
54,4 
53,1 
56,5 

36.1 
35.4 
35.5 
31.7 
32.4 

46.7 
46.2 
45.0 
42.4 
44.5 

-  6.0 

-  6.6 

75 
75 
80 
73 
75 

13 

23 
23 
26 
17 
21 

22 

22 

30+ 

22 

22 

546 
557 
595 
669 
608 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
14 
12 
18 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

,70 

.71 

2.49 

2.46 

.29 

-  .37 
1.14 

-  .63 

.20 
.18 
1.13 
.56 
.08 

29  + 
21 
1 
12 
30 

2.0 

1.0 

2.5 

12.9 

T 

1 

3 
4 
0 

29 

21 
24 

4 
5 
5 

6 

0 

0 
0 
2 

1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    3^8 
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AT 

A 

TEXAS 
NOVEMBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

^1 

'4 

H 

> 
< 

0 

& 

i 

a 

& 

No.  ol  Day 

I 

1 

|z 
sa 

5" 

2 

s 
o 

• 

a 

Sno 

>v.  Sleel 

N 

0.  o(  Day* 

sunn 

Max. 

Min. 

H 

■S-o 

>iO 
2§ 

a 

T 

5 

1 

1 
3 

■:l 

0  k 

hi 

.'J 

Si 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHIT4  F4LLS  WSD  AP     R 

51,', 
51. 6M 
56,1 

34.5 
34,2 
36.7 
31.7 
35.5 

44.6 
44.6 
47.1 
41. 7M 
45.8 

-  6.7 

78 
73 
78 
73 
80 

25 

23 
27 
23 
26 

30  + 
28 
22 
23  + 
23  + 

505 
604 
534 
596 
571 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

13 
17 
9 
22 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
1.70 
1.66 
2.03 
1.85 

.44 

.37 
.70 
.92 
.45 
.53 

I 
18 

1 
18 
12 

4.6 

.0 

14.0 

2.1 

1 
0 
3 

T 

29+ 

19+ 
21 

0 
1 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

58.7 

35.5 

47.1 

78 

13  + 

24 

30+ 

530 

0 

0 

u 

0 

.95 

.38 

1 

,0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

45.2 

-6.9 

1.31 

.24 

3.1 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
B4RDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

57.5 
56.5 
57.7 
60.3 
58.1 

33.3 
37.1 
39.5 
41.9 
38.5 

45.4 
46.8 
48.6 
51.1 
48.3 

-  7.9 

79 
80 
77 
81 
79 

7 

6 

10 

10 

7 

21 
26 
30 
30 
26 

29 
29 
22 
29 
23+ 

578 
540 
466 
414 
494 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
9 
3 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

,80 
2,19 
3.35 
3.51 
2.60 

•   .94 

.30 
.68 
.89 
1.77 
.94 

13 

1 
1 
1 
1 

2.9 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

4 
9 

6 
6 

7 

0 
1 
4 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

55.8 
57.5 
57.4 
57.* 
57.2 

37.2 
38.7 
36.5 
34.6 
34.7 

46.5 
48.1 
47.0 
46.0 
46.0 

74 
79 
75 
79 
78 

9 

6 
10  + 
6 

7 

25 
28 
26 
21 
25 

29 
22 
24  + 
22 
29  + 

549 
504 
533 
565 
564 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

12 

10 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
1.46 
2.90 
1.07 
2.18 

•   .36 
.31 

1.52 
.57 

1.50 
.29 
.73 

6 
13 

6 
12 
18 

.7 
1.0 

T 

.0 
1.0 

1 

0 
0 
0 

1 

21 
21 

8 
4 
3 
5 
9 

4 
1 
2 
0 
2 

2 
0 
2 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

59.'iM 

65.0 

58.8 

59.2 

59.1 

37. 5M 

43.3 

39.8 

40.3 

42.4 

48. 5M 

54.2 

49.3 

49.8 

50.8 

-  5.1 

-  4.4 

-  5.7 

-  6.3 

-  4.1 

81 
83 
78 
78 
80 

7 
6 

9  + 
10 
9 

24 
30 
28 
30 
31 

27+ 

26 

22 

23+ 

22 

468 
335 
468 
452 
425 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
2i69 
2.97 
2.70 
3.16 

-  1.01 

-  .15 
.69 

-  .27 
.48 

.20 
1.07 
.58 
.72 
.97 

24 

13 
I 
2 

18 

T 

.0 

T 

T 

.4 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
7 
6 
S 

0 
2 
2 
2 
3 

0 

I 

0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

5',. a 
58.7 
56.7 
57.1 
61.2 

36.6 
39.8 
38.0 
35.6 
39.2 

45.8 
49.3 
47.4 
46.4 
50.2 

-  5.4 

-  7.0 

75 
77 
79 
78 
81 

10 
9 
7 
7 
4 

26 

30 
26 
24 
28 

29+ 
29  + 
22 
22 
22 

559 
455 
524 
553 

436 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
4 
8 
10 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.33 
1.65 
1.24 

1.65 

1.28 
-   .38 

.73 
.61 
.58 
.41 
.70 

18 

5 

13 

13 

7 

.0 

T 

.3 

.0 

0 

0 

T 
T 
0 

21 
21 

6 
7 
7 
5 
5 

3 

4 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSD  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

59.2 

56.9 
55.6 
59.8 
6'>.0 

40.0 
41.2 
35.8 
36.5 
42.0 

49.6 

50.1 
45.7 
48.2 
53.0 

-  4.7 

-  6.0 

77 
79 
75 
81 
62 

9 

9 
10 
10  + 

9 

29 
31 
25 
25 
30 

22  + 
22 
29 
25 

30  + 

457 
446 
571 
499 
368 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

12 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
2.35 
3.76 
1.59 
2.97 

-   .10 
1.69 

.53 

.75 

1.70 

.44 

.74 

7 

1 

6 

13 

1 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

5 
6 
9 

1 
2 
3 

0 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

GLEN  ROSE  2  W 
GOLDTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

61.0 
60.0 
58.4 
60.9 
57.3 

37.6 
40.5 
36.9 
40.2 
38.5 

49.3 
50.3 
47.7 
50.6 
47.9 

-  5.2 

83 
61 
63 
82 
78 

6 
6 

7 

7  + 
10  + 

26 
24 
27 
28 
29 

29  + 
22 

30  + 
22 

23  + 

459 
440 
515 
436 
510 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
8 
5 

3 

0 
0 
0 
9 
0 

3.07 
1.10 
1.31 
2.09 
2.18 

-   .35 

.97 
.43 
.50 
1.00 
.91 

13 
13 
13 
13 
1 

T 

.0 

.9 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
6 
S 

3 

0 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

55.6 
60.8 
57. 2M 
56.6 
60.2 

37.1 
41.1 
38. 4M 
35.3 
36.4 

46.4 
51.0 
47. 8M 
46.0 
48.3 

-  7.0 

-  5.6 

75 
79 
61 
79 
61 

10 

7 
7 
7 
6 

28 
31 
27 
25 
23 

23  + 

22 

22 

29 

22 

554 
415 
506 
553 
498 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
1 
5 

10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.00 
3.51 
1.33 
.77 
2.19 

.45 

.79 
1.30 
.35 
.33 
.59 

1 
IB 
13 
13 
13 

.5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
5 

3 

7 

4 
2 
0 
0 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

HILLSBDRD 
JACKSBORO 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

59.3 
58.5 
57.7 
64.0 
56.5 

37.6 
38.5 
40.3 
41.9 
39.7 

48.5 
48.5 
49.0 
53.0 
46.1 

-  5.2 

80 
78 
77 
81 
78 

10 

7  + 
10 
13+ 
10 

28 

25 
29 
29 
30 

26+ 
22 
22 
25  + 
23 

490 
489 
472 
371 
503 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
1.26 
4.44 
2.84 
3.26 

1.26 

.95 

.38 

1.09 

1.20 

.92 

1 
13 

1 

I 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
B 
6 

7 

2 

0 
4 
2 
2 

0 
0 

I 
1 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

61.5 
58.2 

57.9 
58.5 
58.2 

42.5 
40.0 
38.0 
40.9 
38.6 

52.0 
49.1 
48.0 
49.7 
48.4 

-  5.3 

80 
80 
77 
76 
81 

6 

10 

9 

7 
6 

28 
30 
25 
31 
28 

26 
26  + 
29 
22 
22 

388 
471 
503 
453 
495 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

9 

1 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.35 
1.60 
3.71 
2.93 
1,62 

-  .46 

-  ,24 

.90 
.60 
.91 
.95 
.37 

13 

1 

7 

13 

IS 

.0 
.0 

.0 
.9 

0 
0 
0 
0 

1 

21 

5 

4 
B 

7 
8 

2 

1 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

DLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

59,4 

54.7 
54.9 
57.9 

40.4 

38.5 
37.7 
37.5 

49.9 

46.6 
46.3 
47.7 

-  6.1 

79 

74 
74 
81 

10 

10 
10 

7 

30 

28 

28 
27 

22  + 

M  + 
29  + 
22 

446 

546 
554 
510 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

5 
9 
5 

0 

0 
0 
0 

3,39 

4.70 
2.76 
1.44 

.92 

1.08 

.90 
.61 
.30 

1 

16 
13 
13 

.0 

T 

2.3 

.0 

0 
0 
0 

7 

8 
8 
6 

3 

5 

3 

0 

1 

0 
0 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

57.4 
57.7 
56. 2M 
58.2 
62,1 

37.4 
38.5 
36. 4M 
35.4 
42.9 

47.4 
48.1 
47. 3M 
46.6 
52.5 

79 
74 
79 
82 
80 

6 
4 
6 
7 
9  + 

24 
29 
24 
23 
30 

22 
22 
22 
22 
22 

524 
500 
528 
539 
380 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 

7 

U 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

.69 
3.96 
1,36 

,67 
2.64 

•   .56 

.22 

1.31 
.47 
.21 

1.07 

18 
1 
18 
30 
13 

1.0 
.0 
.0 

2.9 

T 

0 
0 
0 

0 

2 

6 
5 
3 
5 

0 
4 
0 
0 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

55,5 
56.7 
57.4 
60,4 
61,5 

36.3 
35.2 
39.4 
41.6 

41.2 

45.9 
46.0 
48.4 
51.0 
51.4 

-  5.8 

-  6.3 

75 
78 
82 
80 
81 

10 

7 

6 
10 
10  + 

25 
23 
27 

31 
31 

29  + 
29 
22 
22  + 
25 

566 
553 
498 

413 
407 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

11 

10 

2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
2.75 
1.86 
3.68 
2.60 

1.05 
.00 

1.00 
.64 
.48 

1.92 
.80 

13 
13 
13 
1 
13 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
5 
5 

7 

3 
2 

0 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

60.6 
55,0 
59,3 
58.9 
59.8 

41.3 
35.1 
41.0 
42.7 
40.6 

51.0 
45.1 
50.2 
50.8 
50.2 

-  6.0 

-  8.5 

-  6.0 

82 
77 
81 
60 
79 

10 
7 

10 
9 
9 

31 
24 
31 
32 
29 

23 

30+ 

22 

22 

22 

414 
590 
439 
425 
444 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

12 

2 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
1.57 
3.06 
2,67 
2,27 

.04 
.25 

.58 

.64 

.49 

1.03 

1.34 

.62 

13 
1 
1 

1 
1 

.0 
1.5 
.0 
T 
.0 

0 
2 
0 
0 
0 

24 

7 
6 
5 
5 
5 

3 

0 

2 
2 

1 

0 
0 

1 
I 

0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

56.8 
58,9 

35.8 
40.2 

46.3 
49.6 

-  6.4 

78 
80 

7 
7 

25 
31 

29 
22+ 

554 
457 

0 
0 

0 
0 

9 

4 

0 
0 

2.14 
3.15 

.32 

.52 
.92 

18 
13 

.8 
.0 

0 
0 

6 

7 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

48.6 

-  6.1 

2.49 

.21 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   344    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NOVEMBER       1972 


Temperature 


Precipitation 


No.  of  Days 


2§ 


EAST  TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GRDVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADV 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISONVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  4  WNW 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

WILLS  POINT 

DIVISION 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARU 
CHISOS  BASIN 

CDRNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO  AP 

FABENS 

FORT  HANCOCK  *  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO.  2 
MENTQNE  2  S 
HONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 


62. IM 
60.5 
61,4 
61.6 

59. 5M 

62,1 

60.7 

64,1 

61,8 

59,5 
60,1 
57,1 
63,8 
59,9 

62,8 
58, IM 
61,8 
62.5 
63.3 

58.9 
62.2 
61.9 
60.2 
62.5 

56.5 

64.1 
57.5 
62.6 
59.8 

60. S 
62.1 
63.3 
58.7 
59.3 

57.2 
55. 8M 
61.6 

60.0 

60. 3M 
61. 3M 
58.9 
62.1 
57.2 

55.9 

57. 2M 
64.4 


64.3 
62,3 

64, 4M 

70,8 

63,1 

61,4 
62,7 
64,9 
62,9 
62,8 

66,2 

64,2 
64, 4M 
67,7 
64.1 

65,0 

68,  CM 

56.1 

65.6 


40. OM 
40.0 
39,3 
39.8 

39. 5M 

42,4 

44,1 

43.1 

40.6 

42.1 
41.5 
37.7 
42.1 
42.2 

42.7 
36. 7M 
41.3 


37.7 
40.6 
40.9 
41.8 
42.6 


38.4 
43.6 
38.3 
41.3 
38.9 

41.2 

42.8 
41,9 
38.5 
39.0 

38.0 
37. 5M 
42.3 

39.7 

42.7 
40. 5M 
40,3 
42.9 
36.1 

38.1 

39. IM 
44.3 
38.5 
41.0 

39.1 


34.2 
38.2 
32. 2M 
34.1 
39.2 

28.5 
34.6 
39.0 
34.6 
32.7 

29.2 
35.3 
33. OM 
35.3 
32.0 

30.1 

30.9 
33.6 
39.9 


51. IM 
50.3 
50.4 
50.7 

49. 5M 

52.3 

52.4 

53.6 

51.2 

50.8 
50.8 
47.4 
53.0 
51.1 

52.8 
47. 4M 
51.6 
50.5 
53.5 


50.9 
52.5 
52.6 
48.6 
49.2 

47.6 
46. 7M 
52.0 

49.9 

51. 5M 
50. 9M 
49.6 
52.5 
46.7 


48.4 
50.5 


49.3 
50.3 
48. 3M 
52.5 
51.2 

45.0 
48. 7 
52.0 
48.8 
47.8 

47.7 
49.8 
48. 7M 
51.5 
48.1 

47.6 

49. 5M 

44.9 

52.8 


3.6 

6.3 

4.4 
6.7 

5.5 
3.7 
6.9 


4.6 
6.1 


412 
433 
452 
425 

451 
395 
383 
351 
416 

420 
423 
521 
381 
415 

368 
528 
395 
450 
351 

502 
409 
420 
413 
391 

521 
347 
511 
407 
470 

426 
374 
370 
492 
469 

515 
544 
401 

448 

404 
420 
459 
395 
544 

535 

506 
347 
499 
385 

494 


462 
436 

492 
369 
408 

594 
484 
384 
480 
509 

512 
450 
482 
400 
499 

514 

454 
596 
359 


3.85 
5.69 
3.45 
3.47 

5.22 

6.15 
3.03 
6.28 
3.46 

4.19 
3.15 
3.20 
5.06 
4.03 

3.25 
4.22 
3.59 
3.51 
4.73 

5.60 
5.13 
4.00 
3.45 
5.16 

7.47 
5.85 
6.51 
4.52 
5.87 

4.36 
4.27 
2.89 
5.93 
3.12 

5.88 
4.10 
3.77 

3.79 

3.53 
4.52 
3.07 
4.04 
5.24 

4.43 
6.18 
5.39 
5.95 
5.32 

3.76 


.14 
.08 
.15 
.34 
.79 

.69 
.20 
.45 
.33 

.39 

.53 


1.58 
.79 


1.52 


1.26 
2.10 
1.30 
1.08 

1.99 
2.06 

.85 
2.25 

.94 

1.71 

.97 

.89 

1.61 

1.35 

1.45 
1.11 
1.54 
1.02 
1.52 

2.10 
1.26 
1.57 
1.22 
2.00 

2.19 
1.56 
1.74 
1.42 
1.80 

1.44 
1.74 
1.47 
1.76 
1.08 

1.72 

.98 

1.25 

1.03 

1.23 

1.36 

.80 

.98 

2.27 

1.22 
2.47 
1.71 
1.78 
2.08 

1.47 


.11 
.04 
.15 
.31 
.62 

.46 
.10 
.45 
.19 
.30 

.38 

T 

.03 

.12 

.25 

.26 

T 

.31 

.55 


7 
5 
7 
10 
5 

7 
8 
8 
7 
5 


10 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  345  - 
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THL 
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mu 

ARK 

;ei 

DS 

;t; 

m 

ON 

\P 

IN 

[D 

D 

IVIS 

ION/ 

^LD 

AT 

A 

TEXAS 
NOVEMBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

'4 

<2 

< 

ll 

1 

a 

£ 
a 

1 

« 

1 
s 

& 

Q 

No.  of  Day 

•3 
2 

■3 
|l 

& 

la 

1 

o 

Sno 

u.  Sleol 

N 

0.  ol  Days 

Sutlon 

M 

X. 

Mill. 

1 

11 

Is 

• 

& 

s 

0 

s 

i 

Z 

i 

^1 

■c2 

PECOS 

PENHELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

S4LT  FLAT  10  ENE 

64.7 
61  ,<fH 
73, IM 
65. '< 
59,0 

34.4 
33. 2M 
38. 9M 
34.4 
33.5 

49.6 
47. 3M 
56. OM 
49.9 
46.3 

-  l.O 

83 

75 
85 
81 
73 

6 

12* 
12 

7 

9  + 

25 
22 
29 
25 
23 

25 
26 

30 
25 
30 

458 
521 
264 
447 
553 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.15 
,17 
.48 
.37 
.53 

.14 

.10 
.13 
.48 
.17 
.50 

24 
24 
24 
24 
24 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

63.9 

66.7 
66. 'iM 
65. 5M 
62.2 

35.7 
36.8 

30. 6M 
34, 9M 
32.9 

49.8 
51.8 
48. 5M 

50. 2M 
47.5 

82 

79 
75 
75 
79 

28 
5 
5 
5 
5 

25 
21 

21 
28 
18 

30  + 
30+ 
15+ 
19 

448 
390 
486 
435 
518 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 

24 

15 

0 
0 
0 
0 
8 

.30 
.08 
.55 
.36 

.16 

.25 

.08 
.47 
.31 
.06 

24 
18 
23 
29 
24+ 

.0 

:l 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ysleta 

65, 4M 

30. 5M 

48. OM 

77 

9 

22 

30 

501 

0 

0 

0 

.57 

.53 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

49.3 

-  3.7 

.35 

-   .05 

T 

*         *          * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKFTTVILLE 

67.'. 
61,0 
62, a 
64,5 
72.5 

42.7 
34.1 
38.4 
37.4 
40.4 

55.1 
47.6 
50.5 
51.0 
56.5 

-  5.8 

-  6.0 

85 
75 
84 
84 
85 

7 

7  + 
1 
1 
12 

33 

23 
25 
24 
30 

30 
30 
30 
30 
29+ 

300 
516 
427 
416 
260 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
15 

7 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.59 

,21 

3,75 

3.19 

.75 

1.59 

1,61 

.59 
.10 
1.12 
.98 
.75 

24 
24 
13 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

5 
5 

1 

1 

0 
3 

3 

1 

0 
0 
2 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

60.3 
63.6 
68,3 
69.9 
59.1 

35.3 
40.2 
36,6 
41.4 
32.0 

47.8 
51.9 
53.5 
55.7 
45.6 

82 
79 
85 
86 
76 

7 

9  + 

1 
14 
13 

25 

27 
26 
23 
20 

23  + 
26 
30  + 
26 
30 

509 
395 
339 
299 
577 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

7 

6 

5 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

.62 

1.43 
.77 
.55 

.06 

.33 
.60 
.60 
.50 
.06 

13 
13 
24 
24 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 

1 
1 

0 

0 

1 
I 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  Rin  WSO  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBUR5 
JOHNSON  CITY 

68.0 
63.1 
60.6 
62.7 

43.8 
37.2 
33.9 

40.9 

55.9 
50.2 
47.3 
51.8 

-  2.9 

85 
80 
74 
82 

6 
12  + 
12* 
27 

32 
22 
22 
25 

25 
22 
29 

30 

283 
448 
528 
399 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

8 

13 
5 

0 
0 

0 
0 

.71 

.50 

.00 

1.86 

.09 

.57 
.22 
.00 
.88 

23 
13 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
4 

1 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

65,8 
66,8 
62.9 
61.2 
67.3 

35.8 
39.4 
33.5 
35.4 
40.4 

50.8 
53.1 
48.2 
48.3 
53.9 

-  5.0 

-  7.1 

83 
82 
83 
82 
84 

6 
27 

1 

7 
28  + 

21 
25 
20 
25 
27 

30+ 
30 
30 
27  + 
26 

435 
351 
497 
495 
331 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

5 

15 

11 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 

.14 

1.71 

1,50 

.41 

.19 
-   .57 

.40 
.14 
.58 
.53 
.38 

24 
23 
24 
13 
24 

.0 
,0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 
6 
1 

0 
0 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
HC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

61.7 
63.8 
61.2 
66. 9M 
63.4 

34.5 
34.4 
35.6 
33. 3M 
33.8 

48.1 
49.1 
48.9 
50. IM 
48.5 

-  7.4 

81 
80 
79 
85 
85 

12 
13  + 
13 

1 

6 

20 
23 
28 
19 
19 

30 

30 

30+ 

30 

25 

499 
472 
475 
441 
493 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
10 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
,75 
,05 

2.32 
.53 

-  .57 

-  .38 

.57 
.33 
.04 
1.35 
.35 

12 

24+ 

24 

13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
0 
5 

2 

I 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MERTZON 
DZDNA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 

62, 8M 

51,4 

63,3 

68.4 

65.1 

33. OM 
34.5 
36.6 
38. 5M 
35.5 

47. 9M 
48.0 
50.0 
53. 5M 
50.3 

78 
77 
81 
83 
83 

13+ 

7 

6 
27  + 
27 

18 
19 
22 

20 

22 
30 
22 

30 

514 
505 
445 
359 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
10 
5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
T 

.38 

,30 

1,23 

-   .72 

.05 

T 

.22 

.30 

.58 

12 
24  + 
24 
24 
24 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

I 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

RDCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO  AP         R 

61.8 

60.1 
67,4 
59.5 
62.8 

37.1 
34.5 
39.3 

35.0 
38.0 

49.5 
47.3 
53.4 
47.3 
50.4 

-  4.4 

79 
78 
86 
78 
82 

12 

7 
12 

7 
6 

24 
22 
28 
23 
26 

22 

23+ 

21 

22 

26 

461 
522 
359 
525 
438 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

13 

10 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

,60 
.33 

.85 
.51 
.31 

-   .47 

.30 
.25 
.85 

.34 
.20 

21  + 

24 

25 

1 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
2 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SDNORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

61.2 
65,6 
60,7 
69,9 
60.4 

39.0 
37.5 
33.4 
43.7 
32.8 

50.1 
51.5 
47.1 
56.8 
45.5 

82 
79 
77 
87 
78 

7 

5 
12 
12  + 

8 

27 
22 
20 
28 
22 

26  + 
26 
29  + 
30 
30+ 

443 
404 
532 
268 

545 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 

13 
2 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 
.30 
.89 
.81 
.33 

.12 

.55 

.09 
.55 
.58 
.20 

14 
23 
I 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
2 

I 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

50.5 

-  5.9 

.83 

-   .45 

T 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP             R 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANYON  DAM 

69. IM 

61.3 

67.4 

63.4 

63.5 

48. 2M 

44.3 

44.8 

42.5 

42.5 

58. 7M 

52.8 

56.1 

53.0 

53.1 

-  6.0 

-  6.9 

-  5.0 

92 
84 
88 
88 
85 

6 
12 

1 
1 

1 

30 
33 
32 
33 
31 

25 
30 
26 
30 
30 

233 

375 
281 
366 
361 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,99 
2.52 
1.81 
5.87 
3.93 

.50 

-   .09 

2.06 

1.38 
1.06 
.87 
1.28 
1.21 

21 
12 
24 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
9 
7 

4 
3 

1 
5 
3 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERD  3  E 

70.3 
65.1 
67.3 
69.4 
66. 7M 

51.3 
39.0 
54.0 
52.0 
43.9 

50.8 
52.1 

50.7 
50.7 
55. 3M 

-  3.4 

86 
88 
87 
89 
85 

6 

6  + 
6 

6 
6 

35 

26 

41 
34 
31 

25 

27+ 
30 
25 
21 

177 

390 
180 
188 
304 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

5 
0 
0 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

3.27 
4.22 
1.62 
2.48 
2.25 

.93 

.76 

1.54 

1.04 
.62 
.79 
.70 

3 
13 
21 

3 
25 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
7 
6 

2 
3 
I 
1 
2 

0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

64.5 

66. 9M 

68.7 
65.3 

43.9 
43. OM 
40.7 
46.7 
41.9 

54.2 

55. DM 
M 
57.7 
53.6 

-  5.6 

83 
86 

88 
87 

12 
5 

5 

1 

33 

30 
27 
31 
30 

30 
30  + 
30 
26 
26 

338 
338 

247 
347 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.35 
2.38 
2,18 
2.19 
2,23 

-  .19 

.14 

-  .19 

.75 
.88 
.93 
.75 
1.00 

13 
13 
24 
24 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
6 
4 

2 
2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 

67. 6M 
67.8 

70.6 

44. 4M 
41.9 

49.1 

56. OM 
54.9 

59.9 

-  5.0 

-  4.5 

86 

87 

90 

12 

1 

6 

28 
28 

33 

26 

30 

26 

289 

311 

196 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

4 
2 

0 

0 
0 

0 

2,93 
1.51 

1.56 

.17 

1.30 
.75 

.50 

13 
24 

23 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

6 
5 

4 

2 

1 

1 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
NOVEMBER       1972 


Temperature 

Precipitation 

<2 

1 

0  § 

|z 

1 

I 

3 

1 
1 

1 

1 

No.  o 

Day 

1 

■a 

Jl 

1 
0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

StfeUos 

Max. 

Min. 

1- 

II 

QO 

a 

1 

z 

o 

o 

1 

0 

o 

0 

§ 

•:l 

0  » 

,  0 

.°l 

L4  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

65. * 
61,6 
64.0 
67. 9M 
6B.B 

44.3 
42.4 
40.8 
45. 7M 
40.8 

54.9 
52.0 
52.4 
56. 6M 
54.8 

-    6.8 

84 
83 
86 
86 
87 

6 
1 
1 
13 
1 

30 
32 
27 
33 
27 

26 
30  + 
26 
30 
26 

319 
386 
380 
260 

314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 

0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
2.45 
2.84 
1.54 
2.07 

.49 

.93 

1.03 

.88 

.82 

.71 

13 
13 
13 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
4 
6 

1 
1 

3 

1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIxON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RDBSTOWN 

63.4 
67.6 
63.1 
68.6 
67.0 

43.2 
43,6 
41.6 
47.9 
48.7 

53.3 
55.6 
52.5 
58.3 
57,9 

-  7.4 

85 
66 
86 
68 
86 

1 
12  + 
1 
6 
7  + 

32 
30 
27 
31 
35 

30 
30 
26 
26 
26 

356 
290 
378 
226 
242 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

4 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.99 
2.67 
3.70 
2.41 
1.94 

.91 

1.08 

1.12 

1.00 

.60 

.40 

13 
13 
13 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
6 

2 
2 
3 
2 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SINTON 

SMITHVILLE 

67.8 
65.8 
63.9 
69.6 
64. CM 

49.8 
42.2 

40.4 
49.4 
40.7M 

58,6 
54.0 
52,2 
59.5 

52. 4M 

-  5.5 

-  6.1 

-  7.3 

84 
64 
86 
88 
85 

6 

12 

1 

6 

13 

33 
27 
28 
33 
30 

26 
30 
26 
26 
26 

218 
334 
385 
205 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
2.37 
3.75 
2.29 
2.87 

1.00 
1.66 

-   .10 

.76 
.64 
1.31 
.56 
.72 

13 

12 
13 
24 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

6 
6 

7 

3 
2 
3 
2 

3 

0 
0 

1 

0 
0 

somerville  dam 
washington  state  park 

YOAKUM 

62.1 
61. 8M 
67.4 

41.6 
43. IM 
44,4 

51.9 
52. 5M 
55.9 

85 
81 
86 

1 

7 

12 

31 
34 
29 

30 

30+ 

26 

399 
374 
291 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
4 

0 
0 
0 

3.73 
2.49 
2.60 

1.07 

.65 

1.02 

13 
18 
13 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
6 
6 

2 
2 
2 

1 

0 

1 

DIVISION 

55.4 

-  5.6 

2.74 

.53 

.0 

*    *    • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

65.4 
69. 2M 
66.7 
66.8 
62.5 

45,4 
46,8 
46,1 
44,5 
43,1 

55.4 
58. OM 
56.4 
55.7 
52.6 

-  5.3 

85 
83 
85 
87 
87 

7  + 
13+ 

1 
7 
1 

34 
34 

34 
32 
30 

30  + 

26 

30 

30+ 

26 

314 
240 
275 
296 
380 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

8.35 
3.46 
7.04 
4.56 
9.13 

3.34 

1.90 
1.13 
2.00 
1.17 
5.49 

18 
19 
13 
18 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 

10 
8 
5 

5 
2 
5 
4 
4 

4 
2 
2 
3 
2 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI         R 

66.3 
65.2 

66.7 
67.7 
64.6 

48.5 
42.3 
46.5 
46.4 
53.0 

57.4 
53.8 
56.6 

57.1 
58.6 

-  5.1 

-  4.2 

85 

87 
87 
88 
81 

6 

1 

12 

2 

1 

34 
29 

30 
35 

41 

25 

26 
26 
21  + 
23  + 

252 

349 
273 
275 
225 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.30 
3.28 
3.94 
5.29 
5.30 

2.66 
.63 

2.74 

2.60 
.67 
1.25 
1.68 
2.74 

3 
18 
18 

19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 
7 
6 

3 

2 
3 
3 
3 

1 
0 
1 
2 
3 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

64,7 
64.9 
65.2 
68.4 
65,8 

44.6 
46.2 
42.8 
49.6 
46.5 

54.7 
56.6 
54.0 
59.0 
56.2 

-  4.1 

-  4.2 

-  6.2 

-  4.3 

86 
85 
85 
85 
88 

6 
6 
1 
5 

1 

32 
36 
32 

33 
34 

30 
30  + 
23 
26 
26 

320 
274 
337 
213 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.49 

6.80 
8.95 
6.25 

2.59 

4.72 
6.01 

2.79 
2.10 
3.30 
6.75 
1.54 

18 

3 

7 

18 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
9 
6 
6 

4 
6 
5 
2 

4 

2 

4 
4 

1 
4 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AP 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

63.5 
65.6 
65.1 
68.8 
62.9 

46.4 
48.0 
45.9 
49.1 
45.1 

55.0 
56.8 
55.5 
59.0 
54.0 

-  5.2 

-  5.7 

85 
85 
88 
83 

86 

2  + 
6 
1 

6  + 
1 

35 
32 

31 
35 
33 

30 
26 
26 

30 
30+ 

327 
272 
302 
214 
340 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.32 

3.74 
3.78 
4.45 
6.11 

.44 
2.65 

1.91 

.99 

.85 

1.90 

1.81 

13 
13 
13 
3 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
9 
5 
6 

4 
3 
3 
3 
3 

2 

0 
0 

1 
3 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP          R 

69.2 

68.5 
64.1 
65.8 
66.5 

50.8 
52.7 

45.0 
46.5 
48.0 

60.0 
60.6 
54.6 
56.2 
57.3 

-  6.2 

-  5.1 

89 
66 
88 
88 
87 

6 

1 
1 
1 
6 

35 
35 
33 
33 
34 

26 
26 
30 
25 
26 

201 
194 
325 
267 
254 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.93 
5.66 
8.31 
5.94 
2.19 

4.15 
-   .17 

1.52 
1.82 
2.48 
1.58 
.75 

3 
18 

7 
18 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 
9 

7 
6 

1 
5 
5 
5 

1 

1 
1 
3 
3 
0 

DIVISION 

56.5 

-  4,8 

5.69 

2.14 

.0 

*    «    » 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 

70. 4M 
72.9 
73. 7M 
72.6 
70.8 

48. 2M 
51. IM 
44. 9M 
45.7 
44.5 

59. 3M 
62. OM 
59. 3M 
59.2 
57.7 

95 
90 
95 
92 

91 

1 
6 

1 
1 
1 

36 

30 
27 

30  + 

25 

30 

211 
158 
199 
219 
256 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.53 
3.37 
.83 
1.14 
2.02 

.17 

1.21 
.39 
.98 
.97 

23 

24 

24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
1 
4 

3 

0 
1 
2 

0 
1 
0 
0 
0 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

66.1 
69.1 
66.2 
69.2 
70.8 

45.2 
45.2 
42.3 
42.7 

41.1 

56.7 
57.2 
55.3 

56.0 
56.0 

-  5,9 

-  3.9 

-  6.2 

91 
88 
93 
91 
94 

12 

12 

1 

1 

1 

29 
31 
32 
32 
28 

30 

30 

30+ 

27+ 

30+ 

273 
262 
311 
283 
290 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
2 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
.94 
1.46 
1.11 
1.41 

.24 
.45 
.48 

.62 

.61 
1.11 

.92 
1.00 

23 
24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
2 

1 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
1 
0 
1 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 

70. 2M 
70. 9M 
71.5 
74.3 
69.7 

50. 8M 
41, 6M 
43,5 
45,0 
47.8 

60. 5M 
56. 4M 
57.5 
59.7 
58.8 

-  6.8 

95 
94 
93 
90 
93 

13  + 

1 

1^ 

1 

39 
29 
29 
30 
34 

26 

30 
30 
30 
26 

190 
281 
258 
181 
224 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

3 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 
2.11 
1.30 
6.99 
1.81 

1.11 

.84 
.50 
.90 
5.25 
.52 

23 
25 
23 

19 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

2 
6 
4 

2 

1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

68.4 
68.4 
70.9 

43,5 
42,6 
50.4 

56. 3M 

55.5 

60.7 

90 
89 
95 

1 

1 
1 

30 
30 
34 

30 
30 
26 

281 
300 
193 

1 

0 
3 

0 
0 
0 

2 
2 

0 

0 
0 
0 

1.34 
3.17 
1.78 

.98 
.65 
.84 

24 
24 
23 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
8 
3 

1 
3 

2 

0 
0 

° 

TILDEN 
ZAPATA 

68.0 
72.4 

43,9 
49,1 

56.0 
60.8 

93 
92 

1 
12 

31 
36 

30  + 
26 

288 
181 

2 

2 

0 
0 

I 

0 
0 

1.31 
1.44 

.86 
.62 

24 
23 

.0 
.0 

0 
0 

1 
4 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

58.0 

-  4.6 

1.89 

.91 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
NOVEMBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

^1 

><2 

i 

< 

|z 

v: 
ja 

a 

1 

1 

1 

1 

a 

No.  ol  Days 

1 

■a 

1 
J 

1 
a 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

SWkm 

Max. 

Mln. 

3 

II 
Q  o 

it 

» 
a 

s 
1 
s 

£ 
1 

I 

S  * 

^1 

.'1 

si 

8 
§ 

»        *        * 

LOWER    VALLEY 

10 

BROWNSVILLE    MSO    HP 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

R 

71,0 
72.9 
72.9 
71.8 
71,2 

55.2 
53.2 
53.3 
5A.2 
50.8 

63.1 
63.1 
63.1 
63.0 
61.0 

-  '..5 

-  '..5 

87 
93 
93 
92 

95 

12  + 

1 

1 

12 

1 

38 
39 
39 
39 

37 

26 

27  + 
27 
26 
26 

l** 
156 
150 
146 
181 

0 
3 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
1.27 
1.24 
1.38 
2.35 

-       .07 
.02 

.39 
.56 
.58 

.70 
.92 

23 

24 
24 
23 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

4 

0 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION    <.    M 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WeSLACO    2    E 

70.6 
70.'. 
73.6 
73.5 
71.6 

51. 9M 
55.0 
52.5 
56.7 
53. A 

61. 3M 

62.7 

63.1 

65.1 

62.5 

-  5.2 

-  3.2 

93 
B9 
93 
90 
91 

13  + 
1 
1 

7  + 
6 

38 
39 
39 
43 

26 
26 
26 
23  + 

26+ 

176 
148 
151 
127 
155 

2 
0 
3 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
2.83 
3.65 
1.22 
1.25 

.56 

2.28 

.23 

.63 

1.01 
1.51 

.49 

24 
23 
24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

5 

3 

1 
2 
3 

0 

0 

1 

2 

0 
0 

DIVISION 

62.8 

-   '..5 

1.77 

.61 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
5    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HDUSTON-WESTBURY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MATAGORDA  NO  2 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FOLLETT 


95 

DATE 

13+ 

1 

DATE 

29+ 

9.21 

.00 

6.75 

DATE 

18 

22.0 

9 

DATE 

21 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Cloudy,  cold,  wet  weather  prevailed  in  most 
sections  throughout  the  month.  Monthly  mean 
temperatures  were  much  below  the  long  term 
average  from  Northwest  Texas  southeastward 
through  Central  Texas.  In  the  Beaumont-Port 
Arthur  area,  this  was  the  coldest  November  of 
record,   and  the  coldest  November  since  1959  at 


Austin,  Fort  Worth,  and  Galveston. 

Most  sections  except  the  Southwest  recorded  more 
than  average  rainfall  for  the  month.  The  most 
frequent  and  heaviest  rains  fell  along  the  upper 
Gulf  Coast. 


Robert  Orton 

Climatologist  for  Texas 

National    Weather   Service   Office 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

NOVEH 

6ER   1972 

_ 

Day  of  Month 

station 

o 

iS 

1  1  2  1  3 

4    5  I  6 

7  1  8    9  !  10   11   12 

13  1  14  1  15 

IE  I  17 

18 

19  1 

20  { 

21 

22   23  1  24 

25   26 

27 

28 

23 

30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERN4THY 

1.13 

.27   .05 

.47 

,05 

.17 

.04 

T 

.06 

aCRCKLY  I  WSk 

.25 

.25 

flMARILLO  WSO  4P        //R 

l.H 

T 

.13 

.14 

.37 

.08 

.01 

T     .29 

.05 

.12 

INOREKS 

.23 

.06 

.01 

.06 

T 

.06 

81G  SPRING 

.50 

.02 

,30 

.10 

T 

.08 

BOOKER 

2.35 

.70 

,40 

.60 

.13 

.52 

aOROER  3  u 

1.9* 

.07 

T 

.27 

T 

.23 

.36 

T 

,07 

.30 

.36 

.13 

.13 

SRAVO 

1.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.43 

.32 

.15 

.07 

T 

.05 

8R0WNFIELD  NO  2 

.71 

.06 

.02 

.26 

T 

.02 

.09 

T 

.05 

.19 

SULER  »  NNW 

2.65 

.31 

.02 

.62   .07 

.43 

.13 

.46 

.12 

.21 

.26 

T 

BUNKER  KILL  5  N 

1.16 

.25 

.05 

.26 

.45 

.13 

.04 

CANADIAN  1  ENE 

1.96 

.77 

T 

T 

.63 

.45 

.04 

.04 

.05 

CANYON 

.99 

.08 

.05 

.12 

.23 

T 

.09 

.31 

T 

.11 

CHANNINC  NO.  2 

2.25 

.47 

.03 

.27 

.34 

.16 

.37 

.36 

.11 

.12 

CLAUDE 

1.'.2 

.45 

.23 

.07 

.16 

.14 

.12 

.16 

.09 

CQLOWATER 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

CONLEN 

2.60 

.30 

.80 

.40 

.03 

.22 

.45 

.05 

.30 

.05 

CR0S6VTCN 

.89 

.15 

.14 

.27 

.08 

.03 

.10 

T 

.12 

DALHART  FAA  AP 

1.60 

T 

.15 

.33 

.10 

.28 

.59 

.04 

.16 

.13 

T 

OARRDJZETT 

2.45 

.01 

.46   .02 

.01 

.35 

.30 

.60 

.05 

.20 

.25 

.20 

CIBKITT  6  E 

2.A6 

1.50 

.30 

.20 

.33 

.13 

OIMMITT 

1.09 

.31 

.05 

T 

.20 

.06 

.15 

.30 

T 

T 

DUMAS 

1.66 

.14 

•  01 

.02        T 

.26 

.34 

,05 

.46 

T 

.22 

.23 

.10 

.03 

FLOYDADA 

1.59 

.42 

.15 

.55 

.02 

.11 

.22 

.12 

FLDYDADA  9  SE 

1.16 

.06 

.02 

.13 

.52 

T 

T 

.28 

.15 

FOLLETT 

3.30 

.65 

.06 

.43 

.20 

.40 

.75 

T 

.27 

.20 

.12 

FORSAN 

1   .42 

.17 

.15 

T 

T 

0 

.10 

FRIONA 

1.19 

.26 

.02 

.39 

T 

.17 

T          .29 

.02 

.02 

T 

CARDEN  CITY  1  E 

.44 

.34 

.10 

CRUVER 

2.23 

T 

.20 

.23 

.05   ,16 

.30 

T 

T 

.57 

.26 

.16 

.28 

T 

HART 

1.63 

.73 

.16 

.36 

.30 

.04 

HARTLEY 

2.36 

.22 

.06 

.50 

.38 

.05 

.65 

.20 

.20 

.10 

HEREFORD 

1.53 

.72 

T 

.40 

T 

.21 

.16 

T 

.02 

T 

HICDINS 

1.72 

.45 

.20 

.20 

.49 

T 

.36 

HITCHLAND  6  SSW 

- 

.47   ,36 

T 

.10 

T 

.75 

.10   - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

LAHESA  I  SSE 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

LENORAH 

- 

_     .     - 

-     .     - 

_     _     . 

.     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

-     - 

- 

- 

- 

- 

LEVELLAND 

.96 

.21 

.52 

.02 

.03 

.11 

T 

.05 

.04 

LIPSCOKB 

2.63 

.60 

.27 

.36   T 

.30 

.10 

.25 

.10 

.20 

.20 

.10 

T 

LITTLEFIELD  NO.  Z 

1.28 

.32   .25 

,05 

.14 

.29 

.17 

.06 

LOOP 

.33 

.23 

.10 

LORENZO 

- 

_     -     _ 

_     _     - 

_     _     _ 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     . 

- 

- 

- 

- 

- 

LUBBOCK  HSO  AP           R 

.97 

.13 

.03 

.50 

.03 

T 

T     .13 

T 

.15 

MC  LEAN  3  E 

1.77 

.41 

.64 

.31 

.37 

T 

.04 

nlAHI 

3.37 

1.13   .12 

.05 

.37   .07   .26 

.06 

.49 

.12 

,39 

.08 

.06 

.13 

.04 

MIDLAND  WSO  AP         //R 

.22 

T 

T 

.03 

T 

T 

.03   .05 

.11 

MIDLAND  ♦  ENE 

.26 

.16 

T 

T 

T 

T 

.07 

.03 

HORSE 

1.49 

.15 

.38 

.38 

.34 

.18 

.06 

MORTON 

.35 

.07 

.20 

T 

.08 

T 

MULESHOE  1 

1.35 

.53 

.10 

.08 

.17 

.04 

.13 

.27 

.03 

NOTLA  3  SE 

2.39 

.12 

.32        T 

.30 

.56 

T 

.48 

.27 

.12 

.22 

OLTON 

1.15 

.25 

.50 

.30 

T 

.10 

PAMPA  NO.  2 

2.51 

.62 

.01 

.29 

.46 

.10 

.34 

.09 

.15 

.13 

.10 

PANHANDLE 

- 

_     -     _ 

_     _     . 

-     -     - 

_     -     - 

_     _     . 

- 

- 

- 

. 

- 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

PERRYTON  5  NNE 

3.34 

.83 

.01        T 

.66   T 

T 

.52 

.10 

.58 

T 

.21 

.22 

.12 

.07 

PERRYTON  U  MNW 

3.23 

.57 

,04 

.42 

.30 

.40 

1.00 

.10 

T 

.38 

T 

.02 

PLAINS 

1.23 

.15 

T 

.46 

,21 

.23 

.16 

PLAINYIEM 

1.12 

.29 

.01 

.49 

,11 

.15 

T 

.07 

OUITAOUE 

- 

_     -     _ 

_     _     - 

_     -     - 

-     -     - 

_     _     - 

- 

. 

- 

. 

_     _     _ 

- 

- 

- 

. 

- 

SEMINOLE 

.45 

.02 

.15 

.05 

.08 

.01 

.05 

.09 

SILVERTHN 

1.85 

.35 

.30 

.40 

.35 

,15 

.05 

.10 

.05 

.10 

SLATON  5  SE 

.73 

.26 

.17 

.01 

.29 

SPEARMAN 

2.84 

.68 

.25 

.43 

.16 

.55 

T 

.25 

.24 

.20 

.06 

STRATFORD 

1.97 

.33 

T 

.07        T 

.54 

.01 

.24 

.06 

.52 

.05 

.11 

.04 

5UNRAY  »  SW 

2.03 

«     .69 

.36 

.12 

,42 

.14 

.30 

TAHOKA 

.54 

.07 

.06 

.16 

.01 

.05 

T          .07 

.02 

.03 

.05 

TASCOSA 

1.57 

T 

.25 

.17 

.23 

T 

.10 

.31 

.32 

.07 

.12 

TULIA 

1.30 

,47 

T 

.07 

.25 

.05 

.12 

.15 

.02 

.07 

.02 

.06 

UMBARGER 

1.02 

T 

.35 

.05 

.14 

.38 

.10 

MEGA 

1.25 

.19   T 

T 

T          T 

T          T 

.11   T     T 

T 

.27 

.03 

T 

.36 

.12 

.14 

.03 

WALCOTT 

1.16 

.43   .16 

,09 

.27 

.21 

T 

T 

T 

<    •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MSO  AP         //R 

.37 

T 

T     T 

.10 

T 

.07 

T 

.03 

T     .11 

.06 

ANSON 

.85 

.16 

.07 

.10 

.03 

.33 

,14 

ASPERMONT  2  SSW 

1.14 

.30 

T 

.13 

.23 

.02 

.16 

.15 

.02 

.11 

BALLINGER  1  SH 

.40 

.10 

.12 

.06 

.12 

BATEMAN  RANCH 

.69 

.20 

T 

.21 

T 

.10 

.15        .15 

.08 

BENJAMIN  <•  SSE 

1.52 

.52 

.11 

.41 

T 

.25 

.16 

.07 

BURKETT 

.48 

.06 

.14 

.16 

.12 

T 

CHILDRESS  FAA  AP 

1.55 

.01 

.33 

T 

.71 

.15 

.01 

T     .32 

.02 

T 

■-HILLICOTHE 

.94 

.11 

.03 

.22 

.02 

.26 

.09 

.17 

.04 

CLARENDON 

2.49 

.48 

.03 

.53 

.65 

.18 

.19 

.25 

.08 

.10 

COLEMAN 

.44 

.05 

.01 

T 

.12 

.13 

T 

.10 

.03 

T 

COLORADO  CITY 

!41 

.03 

.10 

.07 

.02 

.11 

.06 

CROWELL 

1.42 

.06 

.55 

.27 

.05 

.15 

.22 

.12 

DICKENS 

-     _     - 

-     -     - 

... 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

DUMONT 

1.07 

.10 

.16 

I37 

.03 

.13 

.15 

.ul 

.12 

ELECTRA 

4.12 

2.83 

.02 

.30 

.53 

.07 

.16 

.19 

T 

FLOMOT  \    N 

1.79 

.35 

.20 

.66 

.56 

GAIL 

.62 

.15 

.22 

.10 

.15 

GUTHRIE 

.96 

.23 

.22 

.20 

,19 

T 

.12 

HACKBERRY 

.69 

.27 

.42 

HAMLIN 

.98 

.10 

.19 

.35 

.16 

.07 

.11 

HASKELL 

2.16 

.96 

.11 

.44 

.25 

.23 

.03 

.14 

HORDS  CREEK  DAM 

.38 

.03 

.19 

.04 

.02 

.10 

T 

JAYTON 

1.10 

.30 

.15 

.25 

.20 

.15 

.05 

KNAPP  6  SW 

.10 

.10 

LAKE  ABILENE 

.95 

,46 

.10 

.11 

.12 

.04 

.12 

LATIMFR  RANCH 

1.55 

.65 

T 

.20 

T 

.50 

T 

.10 

T 

.10 

LAMN 

.63 

.21 

T 

.15 

.07 

.02 

.15 

.03 

MATADOR 

1.40 

.27 

.10 

.43 

.03 

.14 

.20 

.10 

.02 

T 

.11 

MEMPHIS 

2.05 

.60 

.40 

.65 

.20 

.20 

MOBEETIF  2  S 

1.10 

, 

.90 

.20 

MUNDAY 

2.51 

1.29 

T 

.21 

.43 

.02 

.26 

.20 

.10 

NORTHFIELO 

1.06 

.35 

.01 

.19 

.43 

.08 

T 

T 

NOVICE  1  E 

.43 

.20 

.08 

.05 

.10 

NUGENT  1  ESE 

1.90 

1.05 

.15 

.15 

.20 

T 

.20 

.15 

notes  loUowing  Slat. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER   197? 

- 

Day  o(  Month 

Station 

^ 

1    2  1  3 

4  1  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10  {  11  1  12 

13   14  1  IS 

16   17   18 

19  1 

20   21 

22   23 

24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

PSDUCiH 

l.«2 

.21 

.06 

.20 

.35 

.12 

.12 

.22 

.02 

,12 

PIOUCIH  IT  SSE 

1.10 

.32 

T 

.30 

.12 

.36 

T 

PITCMFOftK  RANCH 

1.10 

,29 

.45 

.40 

POL&n 

- 

- 

- 

-     -     - 

-    -    - 

-     -     . 

-     -     - 

.     -     _ 

- 

. 

- 

... 

POST 

i.to 

.14 

,16 

.20 

T 

.20 

.70 

QUANAH  9  SE 

1.1« 

.19 

.02 

,19 

.30 

.12 

.19 

.17 

.01 

.04 

«OBV 

.99 

.12 

.36 

.07 

KOSCOE 

.70 

.10 

.20 

T 

T 

.20 

.20 

ROSS  RANCH 

2.20 

1.60 

.30 

,20 

.10 

RDTAN 

.71 

.11 

.13 

.13 

.18 

.03 

.13 

SETHQlir 

2.«» 

1.13 

.20 

.91 

.02 

.27 

.26 

.05 

.05 

SHAMROCK 

2.79 

.62 

,06 

.42 

.73 

.17 

.39 

.21 

.19        .02 

.02 

SHAHROCK  RADIO  KBVP 

2.«6 

.42 

,96 

.15   .47 

.09 

.31 

.44 

.03 

.01   .02 

SNVOER 

.29 

.05 

,06 

T 

T 

.06 

.04 

.08 

SOUTH  CAMP  (6666) 

1.98 

1.10 

.48 

.30 

.10 

STANFORD  I 

2.16 

1.30 

,12 

.14 

.22 

.18 

.20 

TAHPICO 

1  1.62 

.27 

,49 

.70 

0  .20 

T 

T     T 

TRENT  2  EN6 

.90 

.10 

.09 

.07 

T     .06 

.10 

.12 

TRUBY  }  ESE 

. 

- 

- 

... 

-    .    - 

... 

... 

. 

. 

-     -     . 

TRUSCOTT 

1.30 

.37 

.26 

.16 

.03 

.20 

.20 

.08 

TURKEY  2  HSW 

1.70 

.14 

.40 

T     .70 

.12 

.20 

.08   .06 

VERNON 

1.86 

.92 

.09 

.38 

.51 

VOSS  I  MSM 

.36 

.10 

T     T 

.04 

.20 

T 

T     T     .02 

KELIINOTON  I  NNW 

2.03 

.35 

T 

T 

.28 

.45 

.29 

.37 

.20 

.13 

T          T 

HICHITA  FALLS  HSO  AP     R 

1.86 

.11 

.63 

.08   .57 

.12 

T 

.26 

T 

.09 

mCHITA  VALLEY  FARM  Z1 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

.     -     - 

. 

- 

. 

. 

_ 

. 

... 

. 

WINTERS  1  NNE 

.96 

.38 

T 

.29 

.09 

.03 

T 

.16 

.05 

WITT  RANCH 

.13 

,07 

T 

.06 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

.80 

.02 

.30 

.13 

.19 

.20 

ALEDO  t  SE 

2.12 

.35 

.06 

,04 

.62 

.51 

T 

T 

.23 

.20 

.11 

ANOICE  1  WNW 

1.28 

T 

.12 

.52 

.04   T 

.10 

.23 

.27 

ANNA 

♦  .70 

1.10 

.17 

,77 

,90 

.91 

.58 

.28 

.22 

.17 

ANTELOPE 

l.lt 

.06 

,40 

.17 

.04 

.24 

.11 

.05 

.07 

ARCHER  CITY 

2.19 

.68 

.04 

,37 

T     .49 

.01 

.19 

.37 

.08 

ARLINGTON 

2.7» 

.71 

.02   .19 

,61 

.66 

.05 

.21 

.02 

.21 

.06 

AVALON 

3.31 

.71 

.65 

.16 

.73 

.52 

.12 

.07 

.15 

.20 

T 

BAIRO 

. 

- 

. 

-     .     . 

-     .     - 

.     -     - 

... 

_ 

.     -     - 

BARDNELL  DAM 

3.35 

.89 

,79 

.02 

.69 

.62 

.04 

.06 

.10 

T 

^17 

.01 

BELTON  DAM 

3.51 

1.77 

,28 

.09 

.04 

.63 

.09 

T 

.06 

.12 

.12 

.31 

T 

BENRROOK  OAH 

2.60 

.94 

,10 

.03 

.05 

,98 

.32 

.02   .17 

.08 

.02 

.17 

,12 

BONHAM 

4.99 

.67 

,37 

1.52 

.16 

1,02 

.78 

.09 

.07 

.20   T 

T 

.15 

BOWIE 

1.46 

.08 

.02 

,97 

.36 

,03 

.23 

.15 

.02 

BOYO 

2.90 

.02 

1.50 

T 

1,15 

.06 

.02 

T 

T 

.15 

BRAZOS 

1.51 

.12 

.04 

.45 

.28 

.03   .20 

.06 

.23 

.10 

BRECKENRIDCE 

1.07 

.06 

.29 

.26 

.17 

.18 

.11 

BRIDGEPORT 

2.18 

.05 

.30 

.57 

.73 

.29 

.07 

.04 

.17 

BROWNWOOD 

.40 

.12 

.02 

.20 

.06 

BURLESON  2  SSW 

4.28 

.48 

.09 

.16 

1.52 

.70 

.80 

.02 

.16 

.06 

T 

.24 

.05 

BURLINGTON  3  wSw 

2.64 

.27 

.29   .03 

.01 

1.14 

.05 

.04 

T 

.19 

.25 

.36 

.01 

CAMERON 

2.69 

.49 

.11 

.01 

1.07 

.10 

.14 

.77 

CARRDllTON 

2.91 

,64 

.14 

.06 

.68 

.52 

.10 

.18 

.19 

T 

CELINA 

3.33 

1.10 

T     .48 

.67 

.66 

.26 

.16 

T 

CENTER  CITY 

1.49 

.20 

.28 

.46 

T 

.27 

.17 

.11 

CHALK  MOUNTAIN 

2.52 

.46 

.04   T 

T     T     .08 

T     T 

T 

.83 

T     .48 

.04 

.10 

.10 

.10 

.25   T     T 

.04 

CLEBURNE 

2.97 

.68 

.46 

.60 

.08   .43 

.01 

.21 

.40 

.10 

CLIFTON  10  E 

2.48 

.80 

.39 

.n 

T     .25 

.15 

.25 

.02 

COMANCHE 

1.24 

.10 

.26 

.28 

.22 

.13 

.19 

.06 

COOPER 

4.52 

.43 

,76 

.88 

.61 

.69 

.60 

.19 

.17 

.19 

T 

COPPERAS  COVE 

1.83 

.41 

.73 

.12 

.19 

.16 

.22 

CORSICANA 

2.70 

.30 

,72 

T     .12 

.04 

T 

.70 

.29 

.11 

.02 

.11 

,27 

.02 

CRANOALL 

3.64 

.93 

,74 

.15 

.13 

.48 

.52 

.17 

.08 

.11 

.07 

,19   T 

.07 

CRESSON 

2.37 

.35 

.10 

.99 

.24 

T 

.12 

.11 

T 

,39 

.15 

CROSS  PLAINS 

.82 

.4* 

.09 

.05 

.17 

.07 

DALLAS  WSa  AP          //R 

3. IB 

.95 

,09 

.74 

.08   .97 

.18 

.16 

T 

.05 

DAVRLA 

2.40 

.80 

.60 

1.00 

OECATUB 

3.66 

1,74 

.47 

T     .98 

T 

.47 

OENISON  DAM 

2.84 

.52 

.19 

,42 

.63 

.73 

.06 

.07 

.08 

T 

,07 

.11 

DENTON  2  SE 

3.33 

.55 

.81 

.02 

.68 

.74 

.17 

.20 

,02 

.14 

DUBLIN 

1.69 

.11 

.03 

.02 

.98 

.22 

.02 

.15 

.04 

.15 

,23 

T     .10 

DUNDEE  6  NNW 

3.06 

1.70 

.20 

.72 

.12 

,32 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.99 

.17 

,09 

.09 

.50 

.54 

.19 

.07 

.02 

,19 

.13 

EASTLAND 

1.24 

T 

T 

.41 

.38 

.12 

.12 

.21 

ENNIS 

4.37 

.85 

,89 

.99 

.79 

.49 

.15 

.06 

.oe 

.08 

,15 

EVANT 

1.89 

,19 

.70 

.47 

.28 

,29 

FARMERSVILLE 

4.22 

.24 

.92 

.40 

.50 

1.17 

.73 

.13 

.28 

.13 

.12 

T 

FERRIS 

3.00 

.44 

.39 

.19 

.53 

.49 

.33 

.15 

.05 

.15 

,22 

.10 

FLORENCE  3  SE 

6.31 

4.13 

.92   .03 

.69 

.14 

.49 

,31 

T 

FORESTBURC  4  S 

2.28 

.07 

.56 

.67 

T     .48 

.28 

.10 

.12 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

2.36 

.75 

T     .02 

.70 

.02   .42 

.20 

.20 

T 

.09 

FRISCO 

3.75 

.85 

.16 

.12 

.81 

,66 

.96 

.28 

.04 

T 

.19 

.12 

FROST 

3.49 

.92 

.84 

,06 

T 

.67 

.69 

.01 

.05 

.09 

,19 

.01 

GAINESVILLE 

3.78 

.22 

.18 

1,70 

.68 

.SB 

.07 

.07 

.02 

.03 

,15 

.08 

GATESVILLE 

1.99 

.36 

.19 

T 

T 

.44 

.15 

.04 

.15 

.05 

.18 

.03 

GEORGETOWN 

2.97 

.74 

.28   .20 

,19 

.05 

T 

.90 

.10 

.01   T 

.25 

.42 

.27 

GLEN  ROSE  2  H 

3.07 

.90 

,11 

T 

.97 

.02   .93 

.18 

.32 

.04 

COLDTHWAITE  2  N 

I.IO 

.i2 

T 

T 

.43 

T     .06 

.13 

.26 

T 

GRAHAM 

1.31 

.11 

.90 

.19 

.02 

.10 

.24 

.15 

GRANBURY 

2.09 

.20 

T 

T 

1.00   .02 

.01   .23 

.01 

.20 

.01   T 

.30 

T 

.11 

GRANGER 

1.67 

,22 

,08 

T 

.70 

T 

.67 

GRAPEVINE  DAM 

2.18 

,91 

,19 

.19 

.74 

.02 

.07 

.03 

,11 

GREENVILLE  7  NW 

4. 00 

,79 

,59 

.10 

.36 

.77 

.79 

.10 

.02 

.18 

.08 

,20 

,06 

CROESBECK 

3.61 

.25 

,41   ,01 

T 

.14 

.IS 

1.30 

.04 

.03 

.07 

.04 

,40 

.04 

OUNTER 

3.08 

.76 

,30 

.40 

.03 

.86 

,30 

.05 

.07 

.14 

.01 

.16 

HAMILTON  2SSE 

1.33 

.34 

,09 

.39 

,10 

.08 

.27 

.14 

HENRIETTA 

.77 

.10 

.33 

.25 

T 

.09 

HEWITT  1  SE 

3.89 

1.95 

,38 

,10 

.60 

.14 

.26 

.07 

.35 

T 

HKO 

2.19 

.53 

.10 

T 

.99 

.40 

.02 

.12 

.26 

.17 

T 

HILLSBORG 

2.59 

,95 

,35 

,09 

.03 

.64 

,22 

.01 

.14 

.12 

HONEY  GROVE 

4,58 

1,20 

,63 

,40 

.15 

1.00        T 

,45 

.30 

.25 

.10 

.10 

T 

HUCKABAY 

1.69 

.5' 

,62 

.42 

.10 

HURST  SPRINGS 

1.79 

,17 

,19 

.02 

.66 

,32 

.04 

.10 

.12 

.10 

.03 

INDIAN  CAP 

1.01 

,20 

.36 

,07 

.15 

.14 

,09 

JACKSaORO 

1.26 

,09 

.38 

,26 

.06 

.25 

.12 

T 

.10 

JARREll 

2.69 

1,90 

1.05 

, 

,10 

KAUFMAN  3  SE 

4.44 

1,09 

,80 

.32 

.94 

.72 

,48 

.09 

.13 

.07 

,19 

.05 

KENNEDALE  6  SSW 

4.04 

,71 

,15 

.21 

.66 

.72 

,98 

.03 

.10 

.11 

.05 

,29 

.03 

KILLEEN 

2. 84 

1,20 

.22 

,03 

.03 

.99 

,09 

.01 

.03 

.2? 

.12 

,30 

LAVON  OAH 

3.26 

.47 

.47 

,19 

.01 

.73 

.92 

.06 

.08 

.13 

,19 

.05 

LEWISVILLE  OAH 

4.42 

.94 

.20 

,U 

1.07        T 

.61 

.89 

.05 

.17 

.08 

.01 

,14 

.19 

LIPAN 

1.64 

.15 

,09 

.39   T 

.38 

.03 

.17 

.10 

,12 

.25 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER   1972 

Station 

S 

Day  of  Month 

o 

r 

7 

^ 

1  1 

2  1 

3 

4  1  S 

1  ^ 

7    8    9 

10  1  11   12 

13  1  14   IS 

16   17  1  18 

13   20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  I  28  1  27 

28  I  29   30 

31 

M4RL1N  3  NE 

2.35 

.63 

T 

T 

T 

.90 

.09   .15 

.15 

T 

.42 

T 

.01 

MARYS  CREEK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-       -       - 

.     -     - 

-     -     " 

_     -     _ 

- 

- 

- 

- 

-     .     • 

-     _     _ 

MC  CRECC7ft 

1.80 

.80 

.05 

.09 

.05 

.15 

.07 

.05 

.12 

.46 

MCKINNEY  3  S 

3.71 

.69 

.31 

.25 

.91 

.65 

.44 

.04 

.05 

.15 

.19 

.07 

HERIOIiN  STATE  PARK 

3.07 

.75 

.95 

.72 

.47 

.10 

.33 

.15 

MEXIA 

2.93 

.20 

.42 

T 

.10 

.95 

.97 

T 

.17 

.04 

.45 

.03 

MID  C ITY 

9.33 

1.46 

.62 

.45 

.02 

.90 

.70 

T 

.90 

.13 

.15 

T     T 

MINERAL  MELLS  FAA  AP 

1.62 

.14 

.17   .11 

.31 

T 

.02   .37 

T 

.14 

.25 

T 

.11 

HORCAN  3  MNM 

2.17 

.42 

.12 

.20 

.67 

T     .27 

.03 

.04   .42 

MORGAN  MILL 

.*.« 

.07 

T 

.04 

.28 

.02 

.03 

MUENSTEB 

3.«7 

.25 

.16 

1.26 

.01 

.70 

.57 

.04 

.22 

.05 

.08 

.11 

MJLLIN 

- 

- 

- 

- 

-     - 

- 

-     -     - 

.     -     - 

-     -     " 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     - 

NAVARRO  MILLS  DAM 

3.39 

1.08 

.54 

.23 

.06 

.66 

.34 

.03 

.05 

.10 

.01 

.29 

T 

NEWPORT 

1.55 

.10 

,60 

.50 

.15 

.20 

olney 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

_     _     - 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

-     ■     " 

-     -     - 

OlNEY  $  NNW 

1.63 

.25 

.30 

.40 

.23 

.25 

.20 

PALO  PINTO 

1.91 

.37 

1.10 

.06 

.15 

.06 

.15 

PARIS 

4.70 

.79 

.73 

.41 

.51 

,79 

.90 

.23 

.05 

.04 

T 

.17   ,02 

.06 

PILOT  PCINT 

2.76 

.52 

.12 

.39 

.03 

.61   T 

.91 

.09 

.06 

.11 

T 

.20   T 

.18 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

1.12 

.37 

.02   .25 

.20 

.13 

.15 

PROCTOR  RESERVOIR 

1.4* 

.20 

.01 

.03 

T 

.30 

T          .28 

.20 

.01 

.16 

.17 

.06 

PUTNAM 

.69 

.03 

T 

.17 

.22 

.09 

.09 

.09 

OJINLAN 

3.98 

1.31 

.56 

.92 

.74 

.20 

.25 

T     T 

RAINBOm 

2.09 

.27 

.06 

.84 

.42 

.10 

.15 

.25 

RANGER  1  w 

1.36 

.02 

.42 

.02   .47 

.01 

.15 

.01 

.15 

T 

.10   .01 

RED  OAK 

3.43 

.50 

.54 

.03 

.42 

T 

.70 

.49 

.10 

T 

.13 

T 

.41 

.11 

RICHARDSON 

3.11 

.34 

T 

.07 

1.12 

.98 

.06 

.10 

.16 

.21 

.07 

RINGGOLD 

1.15 

.05 

.49 

.26 

.23 

.16 

RISING  STAR 

.67 

.05 

.02 

.16 

.10 

T     T 

.06 

.05 

.21 

ROANOKE 

2.60 

.30 

.21 

.43 

.56 

.64 

.07 

.09 

.14 

.09 

.05 

ROCKOAlE 

2.76 

.16 

■  18 

.21 

.07 

T 

.82 

.19 

.56 

.57 

ROCKMALL 

3.42 

.53 

.49 

.13 

T 

.97 

.40 

.32 

.06 

.30 

.22 

T 

ROSEBUD  3  WSW 

2.64 

.52 

T 

T 

1,07 

T     .12 

.22 

T 

.71 

T 

ROSS 

. 

- 

• 

- 

- 

- 

,.     •     - 

..     -     - 

.     -     • 

-     -     _ 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     - 

ROSSER  I  SE 

3.53 

.75 

.63 

.15 

.65 

.35 

.50 

.35 

.15 

ROUND  ROCK  3  E 

2.72 

.40 

.30 

.19 

.09 

.02   T 

.76 

.06 

T     .01 

.02 

.15 

.45 

.27 

SANGER 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

_     _     - 

_     _     _ 

_     _     - 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     - 

SHERMAN  PUMP  STATION 

3.75 

.64 

.40 

.66 

.02 

1.00 

.46 

.07   .01 

.12 

.05 

.03 

.12   .02 

.13 

• 

SLIDELL 

3.77 

.13 

.05 

1.66 

.48 

.68 

.04 

.26 

.12 

.15 

• 

SPRINGTOHN 

2.75 

.28 

.10 

.63 

.05 

.64 

.44 

.12 

.15 

T 

.25 

.09 

• 

STEPHENVIlLE  *  N 

1.86 

.05 

.04 

.10 

.46 

.47 

.03 

.16 

.09 

.06 

.33 

.03 

STlLLHOUSE  HOLLOW  0AM 

3.68 

1.92 

.27 

.06 

.77 

.06 

.08 

.08 

.13 

.31 

STRAMN  B  NNE 

1.64 

.04 

T 

.46 

.75 

T 

.15 

T 

.13 

.01 

.10 

TAVLDR 

2.60 

.27 

.30 

.19 

.03 

.01 

T 

.80 

.07 

T 

.16 

.44 

.33 

TEMPLE 

2.84 

.56 

.52 

T 

.16 

.02        T 

.84 

.09 

.01 

.01 

.19 

.10 

.34 

TERRELL 

3.49 

.33 

.93 

.12 

.10 

.63 

.61 

.08 

.26 

.08 

.39 

T 

THDRNDALE 

3.10 

.52 

.05 

.26 

T 

l.OS 

T 

T 

T 

1.20 

THORNTON 

2.23 

.28 

1.30 

.27 

.13 

.25 

THROCKMORTON 

1.67 

.49 

.02 

.16 

.26 

T 

.27 

.27 

.08 

.10 

THUR8ER  5  NE 

1.09 

.09 

.28 

.23 

.19 

.21 

.13 

TRENTON 

4.59 

.75 

.45 

.75   T 

.38 

1.08 

.50 

T     .13 

.15 

.14 

T 

.13 

.13 

TROY 

3.01 

.82 

.15 

.31 

.03 

.86 

.12 

.02 

.06 

.12 

.11 

.41 

T 

VALLEY  VIEW 

3.21 

.17 

.14 

.84 

.66 

.23 

.42 

.23 

.02 

.12 

.18 

WACO  DAM 

3.06 

1.03 

.44 

.06 

.06 

.56 

.36 

T 

.05 

.06 

.06 

.32 

T 

WACO  WSO  AP               R 

2.87 

1.34 

.12 

.60 

T 

.02   .35 

.09 

T 

.33 

.02   T 

WAXAHACHIE 

2.27 

.62 

.36 

.08 

.05 

.22 

.45 

.03 

.07 

.03 

T 

.32 

.04 

WEATHERfORD 

2.14 

.32 

.05 

.34 

.02 

.32 

.52 

.02 

.19 

.02 

.06 

.22 

.06 

WHITNEY  OAM 

3.15 

.73 

.20 

.39 

.09 

.92 

.34 

.05 

.10 

.06 

.23 

.02 

WOLFE  CITY 

3.79 

.44 

.62 

.15 

.79 

.67 

.74 

.05 

.33 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 

4.07 

.12 

.14 

.06 

.85 

1.36 

.45 

.40 

.67 

.02 

ANDERSON 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

_     -     - 

.     .     - 

-     _     - 

_     -     - 

. 

- 

- 

- 

-     -     - 

... 

ATHENS  3  SSE 

3.B5 

l.Il 

.01 

.36 

.03 

1.26 

1.05 

.01 

ATLANTA  *  WSW 

7.34 

.22 

.44 

2.55 

1.38 

.96 

1.02 

.11 

T 

.65   .01 

BEOIAS 

3.30 

.20 

.20 

.20 

1.10 

.60 

.70 

.30 

BON  WIER 

4.97 

.14 

.61 

1.62 

1.30 

.90 

BOXElOER 

5.29 

.91 

.72 

.61 

1.04 

.75 

.39 

.04 

.12 

.41 

.10 

BREMOND 

2.75 

.21 

.35 

.03 

.11 

.01 

T 

.85 

T     .36 

T 

T 

.10   T 

.10 

.63 

T     T 

BRONSON 

3.85 

.25 

T 

.36 

.03 

1.17 

.31 

.76 

.05 

.80 

.12 

BUFFALO 

3.75 

,60 

.20 

.02 

.01 

1.60 

.20 

.90 

.02 

CANTON 

5.72 

.70 

.69 

1.03 

1.12 

1.26 

.28 

.18 

.42 

.04 

CARTHAGE 

5.69 

.32 

.03 

.34 

.46 

2.10   T 

1.72 

.02 

.11 

.31 

.26 

T     T 

CENTER 

3.45 

.12 

.10 

.14 

1.30 

.50 

.49 

.12 

.72 

CBNTERVILLE 

3.47 

.65 

.09 

.17 

.02 

.09   T 

1.08   .01 

.35 

.02 

.01 

.12 

.09 

.54   .01 

.02 

CLARKSVILLE  2  NE 

5.22 

1.99 

.42 

.51 

1.03 

1.03 

.02 

.15 

.07 

CQLDSPRtNC  S  SSW 

6.15 

.05 

.12 

T 

.56 

2.06 

.03 

l.U 

.72 

.69 

.05 

.37 

.39 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.03 

.69 

.21 

.11 

.14 

T     .09 

.85 

T     .20 

.04 

.02 

.72 

T 

CDNROE 

6.2B 

.05 

.16 

.03 

.08 

T 

2.25 

.03   .05 

1.27 

1.71 

.27 

T     .02 

.10 

.26 

CROCKETT 

3.46 

.05 

.06 

.02 

.05 

.89 

.94 

.30 

.37 

.10 

.06 

.56   .02 

OACUS 

5.10 

.22 

.20 

T 

.19 

.98 

T 

.76 

1.80 

.04 

.13 

.34 

.44 

DAINGERFIELD  9  S 

4.19 

,42 

.01 

.46 

.09 

.02 

.79 

1.71 

.14 

.13 

.40 

DEKALB 

6.21 

1.06 

.37 

1.73 

1.20 

.59 

.52 

.11 

.57 

.04 

DEWEYVILLE  5  S 

3.60 

.16 

.07 

.48 

.12 

.07 

.46 

.29 

1.04 

.03 

T 

.45 

.41 

DIALVILLE  2    w 

3.15 

.07 

.02 

.30 

.09 

.97 

.03   .60 

.09 

.44 

.34 

EDOM  3  NNW 

4.72 

.57 

.81 

.47        T 

1.36 

.61 

.16 

T 

.14 

.33 

.03 

EMORY 

3.20 

.89 

.72 

.05 

.42 

.41 

.16 

.17   .05 

.25 

.08 

EVAOALE 

5.06 

.65 

.15 

.62 

.11 

.11 

1.61 

.65 

.56 

.10 

.46 

FAIRFIELD  3  ESE 

4.03 

1.09 

.01 

.01 

T 

T     T 

T 

1.35        T 

.01   .85 

T 

.13 

.54 

.01 

.03 

FRANKLIN 

3.25 

.43 

.16 

1.45 

.07   .30 

.12 

.46 

.23 

.01 

GILMER  2  W 

4.22 

.36 

.33 

.04   .05 

.16 

1.00 

1.11 

.53 

.12 

.52 

T 

gladewater 

3.38 

.20 

.48 

1.25 

.46 

.47   .10 

.06 

.15 

.10 

.10 

GRAPELAND 

3.23 

T 

T 

.12 

.06 

.15 

T 

1.27 

.90 

.12 

.58 

.06 

GROVETON 

3.59 

.09 

.28 

.11 

.14 

1.54 

.22 

.38 

.07 

.18 

.56 

HAGANSPORT 

5.84 

1.18 

1.08 

.50 

.87 

.95 

.90 

.15 

,02 

.15 

.03 

.31 

.10 

HARLETQN 

6.46 

.04 

.17 

1.90 

1.85 

1.00 

.60 

.06 

T 

.60 

.02 

HAWKINS  1  E 

4.92 

.46 

. 

!1   .19 

.11        .06 

1.66 

.43 

1.12 

.24 

.42 

HEMPHILL 

3.51 

.08 

.49 

1.02 

.26 

.71 

.10 

.70 

.15 

HEMPSTEAD 

4.73 

.07 

1.36 

.06 

l.U 

1.52 

.21 

.37 

HENDERSON 

5.60 

.20 

.60 

2.10 

1.10 

.50 

.10 

.60 

HDRGER 

3.99 

T 

.42 

.11 

1.35 

.99 

.58 

.09 

.64   .01 

HUNTSVILLE 

5.13 

.03 

.17 

.34 

.03 

1.26 

1.25 

.60 

.14 

.08 

.33 

.70 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

4.00 

.20 

.23 

1.97 

.23 

.66 

.06 

.08 

.77   T 

JACKSONVILLE 

3.45 

.13 

.09 

T 

.18 

1.22 

.61 

.33 

.10 

.75   ,02 

T     .02 

JASPER  3  SW 

5.16 

T 

.79 

2.00 

.76 

.64 

.12 

.29 

.54 

JEFFERSON 

6.89 

.21 

.34 

2.28 

1.31 

1.20 

.65 

.32 

.58 

JtWETT 

2.92 

.45 

.17 

1.10 

.22 

.04 

.02 

.10 

.82 

KARNACK 

7.47 

.13 

.27 

2.19 

1.92 

1.20 

.96 

.11 

1.09 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

5.85 

.43 

T 

.69 

.24 

T 

1.96 

1.04 

.62 

.05 

.19 

.60 

.23 

LINDEN 

6.51 

.12 

.26 

.02 

1.74        T 

1.51   T 

T          .97 

1.00   .02 

.10 

.04 

.70   .01 

LIVINGSTON  2  NNE 

4.52 

.12 

.41 

.07 

.43   T 

.53 

1.42 

.36 

T 

.16 

.32 

.70 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
NOVEMdER 

1972 

•s 

Day  of  Month 

Station 

1 

1  { 

2  1 

3 

4  1  S 

1T 

7  1  8  1  9 

10    11  { 

12 

13  1  14   15 

16  {  17  {  18 

19  1  20  I 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  I  29   30 

31 

LONO  I IKE  5  5W 

5.75 

.«0 

.40 

1.60 

.90 

1.10   .10 

.85 

T 

LONCVIEK 

S.BT 

.19 

1.38 

1. 80 

1.05 

.35 

.90 

LQVELADY 

A. 36 

.08 

.18 

T 

.15 

.58 

1.44 

.65 

.40 

T 

.25 

.63 

LUPKIN  FAA  AP 

A. 27 

.28 

.15 

.23 

.15 

.01 

1,74 

.03   .76 

.05 

T 

.87 

T 

HAOISONVILLE 

2.fl» 

.14 

.08 

.12 

1,47 

.35 

.29 

.44 

MAGNOLIA 

B.25 

4,80 

1.05 

2.00 

.40 

MARSHALL 

5.93 

.11 

.23 

.02 

T 

1.76 

1.20 

1.05 

.63 

.1) 

.60 

.02 

MAUD  1  S 

5.32 

.12 

.52 

1.72 

1,15 

.70 

.48 

.63 

HINEOLA  7  SSW 

A. 55 

.17 

.91 

.79 

.62 

1.25 

.25 

T 

T 

T 

.36 

nINEOLA  S  ENE 

3.12 

.70 

.01 

.26 

.51   T 

1.08 

.37 

.17 

.02 

MONTGOMERY 

4.10 

.24 

.23 

.09 

1.63 

.02 

,98 

.15 

.10 

.22 

.41   .03 

MOUNT  PLEASANT 

5.BB 

.90 

.58 

.96 

1,72 

.33 

.70 

.15 

.52 

MOUNT  VERNON 

4.10 

.34 

.74 

.76 

,98        T 

.54 

.10   .01 

.18 

.36   .01 

.06 

NACOGDOCHES 

3.77 

T 

.50 

.02 

.09 

.21 

1,26 

.51 

.36 

T 

,82 

NAPLES  1  S» 

3.»7 

1,20 

.26 

.03 

1.20 

1,63 

.55 

.50 

T 

,60 

NEGLEV  A  SSW 

5.82 

.24 

1.78 

1.56 

,64 

.86 

.48 

.14 

,12 

NEUWILLE 

3.15 

.10 

.18 

1,04 

.33 

.53 

.09 

.66 

NEW  CANEV  <.  NW 

7.33 

.23 

T 

.40 

T 

2.65 

T 

.11 

1,30 

.95 

1.05 

.03 

.06 

.55 

NEMTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     .     _ 

- 

- 

-     -     - 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

... 

... 

OVERTON 

5.03 

.35 

.07 

T 

1.05 

1,50 

1.05 

.46 

.55 

PALESTINE 

3.79 

.15 

.15 

.05 

T 

.61 

1.03 

.63 

.31 

.02 

.10 

T 

.71   T 

.03 

PITTSIUPG  5  S 

4.42 

.60 

.29 

.SB 

.93 

T     T     .92 

.51 

.59 

T 

POYNOR  I  N£ 

3.53 

.45 

.05 

T 

T 

1,23 

.04  1.00 

,07 

.60 

.07 

.02 

PRICE  2  SW 

4.23 

.31 

.02 

.06 

1.67 

1.12 

,13 

.72 

T 

OUITMAK  2  S 

3.92 

.30 

.90 

.20 

,85 

.65 

.22 

.60 

REKLAH  3  NNE 

3.49 

.16 

.16 

.32 

.93 

.70 

.46 

,12 

.64 

RICHARDS 

5.B7 

T 

.45 

.05 

T 

1.75 

.02 

1.35 

T    l.OD 

.10 

T 

.15 

.40 

.60 

ROCKLAND  1  W 

4.52 

.10 

.18 

.50 

.15 

1.36 

.38 

.64 

.09 

.20 

.86 

.06 

RUSK 

3.07 

.40 

.15 

T 

.40 

.80 

.40 

T 

.12 

7 

.60   T 

T 

SAM  RAYBURN  DAM 

4.04 

.07 

.04 

.48 

.07 

.98 

.47 

.88 

.09 

.19 

.77 

SIMMS  A  mu 

5.24 

.2^ 

2.27 

1.19 

.98 

.13 

.45 

SULPHUR  SPRINGS 

4.43 

.50 

.90 

T 

.35 

1.22 

.52 

.38 

.16 

.34 

.06 

TEXARKINA 

6. IB 

.22 

.52 

2.47 

.96 

.51 

.62 

.10 

.56   T 

TEXARKANA  DAM 

6.35 

.40 

.41 

2.27 

1,19   T 

.85 

.51 

.12 

.60   T 

TOWN  BLUFF  DAM 

5.39 

.03 

.14 

.62 

.04 

T 

1.71 

.55 

1.17 

.13 

.34 

.66 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

3.40 

.55 

.63 

.13 

.69 

.41 

.16 

.10 

.53 

T 

TYLER  5  NE 

5.95 

.30 

.21 

1.78 

1.32 

1.36 

.29 

T 

.11 

.56 

.03 

VALLEY  JUNCTION 

2.90 

.18 

T 

.26 

T 

T 

,96 

.25 

.25 

T 

.38 

.62 

T 

WALLER  3  SSW 

5.6B 

T 

.17 

.08 

2.04 

.10 

1.15 

1.59 

.04 

.16 

.35 

WARREN 

5.32 

.02 

.70 

.10 

.03 

T 

1.42 

2.08 

.04 

.42 

.51        T 

WILLS  POINT 

3.76 

.18 

1.47 

.12 

.12 

.57 

.52 

.10 

.05 

.21 

.05 

.27 

.10 

WINNSaORO  6  SW 

2.92 

.30 

.50 

.10 

.61 

.82 

.21 

.38 

•    •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.14 

T 

T 

.11 

.03 

T 

eARERSFIELD 

.08 

.Oi 

.02 

.04 

BALMORHEA 

.15 

.15 

BLOYS  CAMPGROUND 

.44 

.06 

.38 

bdouklas  ranger  STA 

.59 

.13 

.46 

CANDELIRU 

.34 

T 

.31 

.03 

CHISOS  BASIN 

.79 

.17 

.62 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.69 

.23 

,46 

CRANE 

.20 

,10 

.08 

.02 

DRYDEN 

.45 

.45 

EL  PASO  WSO  AP           R 

.33 

.06 

T 

.19 

,06 

.02   T 

FABENS 

.39 

,05 

.0* 

T 

.30 

FORT  DAVIS 

.28 

.24 

.04 

T 

FORT  HANCOCK  t,    SE 

.53 

,04 

.09 

.38 

.02 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

T 

T 

GIRVIN 

.90 

.20 

.40 

T 

.30 

T 

GRANOFaLLS  3  SSE 

- 

T 

T 

- 

.03 

IMPERIAL 

T 

T 

KENT  5  E 

.25 

.06 

T 

.19 

LA  TUNA  1  S 

.21 

.05 

.02 

.02 

.12 

MARATHON 

.28 

.25 

.03 

MARFA  NO.  2 

.32 

.26 

.06 

T 

MENTONE  2  S 

- 

. 

_ 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

... 

_     .     _ 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

-     .     - 

MONAHAnS 

T 

T 

T     T 

MOUNT  LOCKE 

.36 

.31 

.05 

ODESSA 

.04 

T 

,04 

T 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.75 

.20 

.55 

PECOS 

.15 

.01 

T 

.04 

.10 

T 

PENWELL 

.17 

.04 

.13 

PLATA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

PRESIDIO 

.48 

.46 

RED  BLUFF  0AM 

.37 

•  .11 

.09 

.17 

T 

SALT  FLAT  10  ENE 

.63 

.13 

T 

.50 

T 

SANDERSON 

.30 

.05 

.25 

SHEFFIELD 

.08 

.06 

T 

T 

SIERRA  SLANCA 

.65 

.02 

.09 

.47 

.07 

TOY  AH 

.14 

.04 

.10 

VALENTINE  10  W5W 

.40 

.06 

.34 

VAN  HORN 

.36 

.05 

.31 

WINK  FAA  AIRPORT 

.16 

T     .06 

T 

.01 

.06 

.03 

YSLETA 

.67 

.05 

.09 

.53 

• 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

1.01 

.17 

8 

.13 

T 

.13   .02 

T     .05 

,08 

T 

.17 

.06 

.02 

AMISTAD  DAM 

.69 

T 

T 

,03 

T 

.06 

,01 

T 

T 

.59 

T 

BERTRAM  3  ENE 

1.99 

.71 

.24 

T 

T 

,48   T 

T     .06 

T 

T 

.11 

T 

.22 

.17 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.21 

.03 

T 

,07 

.10 

.01 

BLANCO 

3.75 

1.D5 

.20 

.06 

,08 

.03 

1,12 

.06 

,04 

.07 

.77 

.27 

BLEWETT  5  NW 

.74 

,03 

.08 

.63 

BOERNE 

3.19 

.59 

.OB 

.10 

,05 

.04 

,93 

.06 

T 

■  05 

.05 

.96 

.24 

BRACKETTVILLE 

.75 

T 

T 

T 

.75 

BRADY 

.62 

.05 

,33 

.02 

,03 

.13 

.06 

T 

BURNET 

1.43 

.30 

.03 

,60 

T     .05 

,10 

.33 

.02 

CAMP  WOOD 

.77 

T 

,09 

,06 

.02 

T 

T 

.60 

CARTA  VALLEY 

.56 

.06 

T 

T 

.50 

CASE  RANCH  3  $ 

.78 

.47 

.31 

CASTELL 

1.43 

.75 

.66 

COPE  RANCH 

.06 

,06 

T 

COTTONWOOD 

1.93 

26 

.70 

.97 

CRIDER  RANCH 

* 

_ 

. 

- 

. 

- 

.     .     - 

- 

- 

.     -     • 

.     .     - 

• 

- 

- 

- 

- 

.     -     - 

-     .     - 

DEL  RIO  WSO  AP 

.71 

T 

T 

T     T 

T 

.02   .01 

T 

T 

.57 

.11 

DOOLE  6  NNE 

.54 

.OB 

T 

,23 

.04 

T 

T 

.12 

.07 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.OB 

.08 

EDEN  1 

.50 

.05 

.22 

.04 

.03 

.16 

ELDORADO  11  NW 

.00 

ELDORADO  19  SW 

.00 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER 

1972 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  1 

2  1 

3 

4    5 

1  ^ 

7    8  {  9  1  10  1  U 

12 

13   14   15 

16   17  1 

18 

19  I  20   21 

22  1 

23  I 

24 

25   26  1  27 

28  I  29   30 

31 

FIFE 

.60 

.23 

.04 

T 

.16 

.17 

T 

FI<EDE"ICKS8JIIC 

l.Bt 

.02 

.19 

.57 

T 

.02 

.11 

.06 

.88 

.02 

FUNK  RANCH 

.52 

.31 

.06 

.15 

CDLD 

2.37 

.28 

.09 

.85 

1.15 

HlRPEl 

.77 

.27 

.03 

.04 

.07 

.36 

HUM9LF  PUMP  5TA  5  WNW 

.61 

.19 

.42 

HUNT 

1.97 

.58 

.29 

.28 

.10 

.72 

HVE 

2.77 

.05 

1.67 

1.05 

JIBES  RIVER  RANCH 

.35 

.OS 

.27 

JOHNSON  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

"    "    " 

" 

' 

" 

- 

_     _     _ 

" 

" 

" 

"    "    ■ 

-     -     - 

JUNCTION 

.68 

.11 

.17 

T 

T 

T 

T 

.40 

JUNO 

.li 

.  14 

KEMPNER 

1.64 

.30 

.26 

.52 

.06 

.28 

.16 

06 

KERRVILIE 

1.71 

.25 

.23 

.03 

.44 

.04 

.04 

.68 

LAMPASAS 

1.60 

.08 

.24 

.13 

.53 

.06 

.01        .05 

.11 

.18 

.17 

.04 

LANGTRy 

.»1 

.03 

.38 

LLANO 

1.06 

.02 

.02 

.57 

.04 

.04   .02 

.24 

.11 

T 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.5» 

.26 

• 

*    •    • 

•     • 

* 

•     *     * 

•     * 

.68 

.60 

MARCO 

.30 

.30 

T 

MASON 

.75 

.02 

T 

T 

.33   .01 

T 

T     T     .02 

T 

.33 

.03        .01 

MC  CAMEY 

.05 

.01 

.04 

MEDINA 

2.32 

.11 

.05 

T 

1.36        T 

.10 

.59 

.11 

MENARD 

.63 

.35 

.28 

T 

MERTZON 

.05 

.05 

NELSON  RANCH 

1.66 

.12 

.10 

.17 

.02 

.58 

T 

.03 

.02 

.02 

.60 

NIX  STORE  1  M 

1.69 

.21 

.09 

.76 

.56 

.07 

OAK  CREEK  LAKE 

1.70 

1.30 

.08 

.04 

T 

.22 

.01 

.05 

OtONA 

T 

T 

T 

PAINT  ROCK 

.39 

.16 

T 

T     T 

T 

.22 

T 

PANOALE 

.30 

.30 

PRADE  RANCH 

1.23 

.07 

.05 

.25 

.11 

.02 

.10 

T 

.05 

.58 

T 

RANKIN 

.60 

.30 

.30 

T 

RED  BLUFF  CROSSING 

.A4 

.13 

.06 

.OS 

.20 

RICHLAND  SPRINGS 

.85 

.30   .10 

.45 

ROBERT  LEE 

.33 

.08 

.25 

ROCKSPRTNCS 

.85 

.85 

RQCKSPRINGS  2L  SM 

.85 

.05 

.05 

.05 

.70 

ROUND  MrUNTAlN  ^t  WNW 

2.'.5 

.26 

.10 

1.06 

.10 

.76 

.18 

SABINAL  1  MSM 

.87 

.01 

.03 

.04 

.68 

.11 

SAN  ANGELO  DAM 

.61 

.34 

.14 

.04 

T 

T 

.09 

T 

SAN  ANGELO  WSO  AP        R 

.31 

.20 

.01 

.03 

T 

.03 

.02 

.02 

SAN  SABA 

1.07 

.13 

.55 

.05 

.10 

.19 

.05 

SLOAN 

.85 

.15 

.06 

T 

.28 

T 

T 

.11 

T 

T 

.25 

T 

SONORA 

.30 

.08 

.05 

.09 

.08 

SPICEUOOD  1  S 

3.34 

1.10 

.05 

T 

T 

.01 

.95 

.05 

.17 

.75 

.26 

STERLING  CITY 

.89 

.55 

.05 

.29 

TAYLOR  RANCH 

.95 

.03 

.53 

.04 

.05 

.30 

TEACUE  RANCH 

1.50 

.21 

.63 

.05 

T 

T 

.20 

.39 

.02 

TELEGRAPH 

.55 

.12 

.43 

UVALDE 

.81 

.02 

.03 

.05 

T 

.68 

.03   T 

WATER  VALLEY 

.33 

.06 

.07 

.20 

WATER  VALLEY  10  NNE 

.6* 

.74 

.06 

.04 

T     T 

T     T 

WATSON 

1.50 

.3B 

T 

.55 

.08 

.15 

.15 

.19 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  HL  REFUGE 

3.99 

.07 

.66 

.23   T 

T 

.24 

.06 

.58 

1.38 

.03 

.05 

.66 

.01 

AUSTIN  WSO  AP            R 

2.62 

.51 

.08 

.12 

.01   .02 

.02 

1.06 

.03 

.01 

.02 

.07 

.09 

.58 

T 

9EEVILLE  5  NE 

1.81 

.05 

.03 

.01 

.01 

.37 

.05 

.04 

.20 

.03 

.87 

.15 

BLUE 

3.74 

.40 

.16 

.26 

.15 

.08 

.83 

.95 

.12 

.40 

.39 

BRENHAM 

5.87 

.98 

T 

.65 

.12 

.32 

1.04 

.02 

1.28 

.68 

.03 

.06 

.22 

.47 

T 

BULVEROe 

5.42 

2.20 

.04 

.18 

.12 

.11 

.03 

1.46 

.07 

.06 

.B5 

.31 

CALDWELL 

2.26 

.12 

.13 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.86 

.13 

.06 

.07 

.31 

.44 

T 

CANYON  DAM 

3.93 

.77 

.09 

.22 

.07 

.13 

.04 

1.21 

.12 

.07 

.06 

.82 

.33 

CHAPMAN  RANCH 

3.27 

T 

1.54 

.12   T 

T 

.08 

.02 

.15 

.43 

T 

.58 

.35 

T 

T     T 

CIBOLO  CREEK 

2.61 

.28 

.72 

.61 

1.00 

COLUMBUS 

4.22 

.42 

.02 

.19 

.02 

.03 

.93 

.08 

.02 

1.04 

.83 

.01 

.30 

.33 

CORPUS  CHRISTI 

1.62 

.36 

.62 

.09 

.34 

.21 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

2.48 

T 

T 

.79 

.01   .01 

.29 

.28 

T 

.07 

T     .33 

.13 

.37 

.19 

T 

.01 

CUERO  3  E 

2.25 

.01 

.02 

.30 

.20 

.62 

.20 

.20 

.70 

DIME  BOX 

2.49 

.20 

.11 

.22 

.85 

.16 

.66 

.30 

DRYER  1  NW 

2.10 

.25 

.15 

.03 

.03 

T 

.82 

T 

.09 

.06 

.14 

.52 

.01 

T 

Elgin 

2.35 

.40 

T 

.25 

T 

T 

.12 

T 

.75 

.08 

.55 

.20 

FAIR  OAKS  RANCH 

2.38 

1.03 

.05 

1.30 

T 

T 

T 

T     T 

FALLS  CITY  »  WSW 

1.94 

.13 

.65 

.05 

.93 

.18 

FEDOR 

2.40 

1.22 

1.18 

FISCHERS  STORE 

4.52 

1.17 

.12 

.38 

T 

.12 

.14 

1.14 

.08 

.12 

.87 

.38 

FLATONIA  2  W 

2.38 

.18 

.08 

.15 

.07 

.11 

.88 

.10 

T 

.31 

.50 

FLORESvILLE 

2.18 

.30 

.05 

.75 

.93 

.15 

GI0DING5 

2.34 

.17 

.16 

.15 

.08 

.04 

T 

1.00 

.21 

.13 

.40 

GOLIAD 

2.19 

.15 

.10 

T 

.01 

.02 

T 

.63 

.07 

.05 

.23 

T 

.15 

.76 

.02 

T 

GOLIAD  1  SE 

2.25 

.20 

.10 

.25 

.75 

.30 

.30 

.36 

GONZALES 

2.23 

.18 

.05 

T 

.08 

.05 

1.00 

.07 

.06 

.43 

.31 

HALLETTSVILLE 

2.93 

.27 

.05 

T 

.22 

.04 

1.30 

.20 

.07 

.03 

.18 

.57 

T 

HONDO 

1.61 

.08 

.16 

T 

T 

.05 

.12 

.18 

.OB 

.75 

.19 

JEDDO  2  NNE 

2.52 

.43 

.07 

.03 

.08 

.02 

.04 

.11 

.71 

.07 

.03 

.07 

.36 

.50 

T 

KARNES  CITY 

1.72 

.04 

.70 

.23 

.75 

KENEDY 

_ 

_ 

. 

. 

- 

- 

-     -     - 

. 

. 

-      -      a 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

- 

-     _     . 

-     .     - 

KINGSVILLE 

1.66 

.24 

.04 

.05 

.01 

.43 

.60 

.24 

T 

.05 

LA  GRANGE 

2.70 

.15 

.05 

.31 

.11 

.05 

.03 

.05 

.93 

.14 

.06 

.09 

.28 

.45 

LEXINGTON 

2.45 

.16 

.10 

.09 

.08 

.07 

1.03 

.10 

.47 

.35 

LOCKHART  2  NW 

3.17 

.54 

.30 

.10 

.14 

1.04 

.04 

.04 

.67 

.30 

LULINC 

2.84 

.53 

.10 

.08 

.22 

.11 

,88 

.06 

.03 

.05 

.52 

.26 

MATH  IS 

1.54 

.14 

T 

.06 

.01 

.12 

T 

T          .04 

.23 

.08 

.82 

.04 

T 

NATALIA 

2.07 

.61 

.01 

.11 

.27 

.05 

.10 

.21 

.71 

NEW  BRaUNFELS 

2.99 

.10 

.20 

.04 

.15 

.18 

T 

1.08 

.03 

T 

.14 

.61 

.46 

NIXON 

2.67 

, 

.41 

T 

.06 

1.12 

.04 

.09 

.17 

.78 

POST  Oak  school 

3.13 

.22 

.70 

.02 

.85 

.04   .15 

.12 

.06   .02 

.76 

.20 

RED  ROCK 

3.70 

.70 

.20 

.30 

.20 

1.00 

.90 

.40 

REFUGIO 

2.41 

T 

.33 

T 

.05 

.12 

T 

.80 

T 

T 

.26 

T 

.26 

.58 

.02 

RICARDO 

1.70 

.60 

.04 

.74 

.32 

RIOHEDINA  2  N 

1.26 

.32 

.10 

, 

.84 

R58ST0WN 

1.94 

.06 

.30 

.32 

T 

.03 

.04 

.40 

.29 

.34 

.14 

.02 

ROCKPORT 

3.54 

.03 

.66 

.05 

.35 

.32 

.7B 

T 

.17 

.42 

.15 

.52 

.07 

.02 

RUNGE 

2.14 

.26 

.23 

T 

.52 

T 

.06 

.16 

.23 

.68 

SAN  ANinNID  WSO  AP       R 

2.37 

.45 

.06 

.21 

32   T 

T     .01 

.64 

.10 

.02 

.01 

.08 

.26 

.51 

SAN  MARCOS 

3.75 

.64 

.10 

.20 

.11 

.18 

1.31 

.05 

.06 

.77 

.33 

SCHUL6NPURG 

2.27 

.37 

.03 

.20 

.04 

.12 

.10 

.86 

.15 

.24 

.16 

SINTON 

2.29 

.25 

.05 

.30 

.04 

.30 

.01 

.01 

.16 

.01 

.52 

.56 

.03 

.05 

SMITMVULE 

2.87 

.65 

.08 

.12 

.07 

.10 

T 

.72 

.18 

.50 

.45 

SOMERVILLE  DAM 

3.73 

.91 

.07 

.28 

.02 

.20 

.04 

T 

.05 

1.07 

.23 

.02 

.12 

.39 

.33 

T 

SPEAKS 

3.62 

.20 

.80 

.06 

T 

1.08 

.55 

.10 

T 

.35 

.20 

.28 

SPRING  BRANCH 

4.88 

2.03 

.30 

.14 

.16 

.95 

.10 

.92 

.28 

«s  following  Si  a  I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 

TEXAS 
NQVEH6ER 

1972 

"n 

Day  of  Month 

Station 

^ 

^ 

1  1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  I  11  I 

12 

13  1  14   IS 

16  I  17  I 

18 

19  1  20 

21 

22  1 

23  I 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  {  30 

31 

mSHINOTON  SlaTE  PARK 

2.A9 

.03 

.46 

T 

J 

.93 

.03 

.69 

.01 

.13 

.30 

.35 

M€LOER  HUDLIFE  FNOTN 

2.05 

.15 

.20 

.06 

.10 

.47 

.16 

.17 

.63 

.11 

1 

VOAKUM 

2.60 

.25 

.07 

.02 

.22 

.01 

1,02 

.01 

.19 

.06 

.07 

.20 

.52 

T 

, 

YORKTDhN 

1.94 

.15 

.03 

.03 

.02 

.65 

.75 

.31 

• 

UPPEK  COtST         01 

ILVIN 

a. 39 

1.50 

.94 

.02 

1.42 

.02 

.19 

1.12 

.11 

1.90 

.60 

.20 

.15 

.22 

ANAHUAC  TBCO 

3.«6 

1.06 

.47 

.22 

1.13 

.14 

.42 

ANCIETON  2  W 

7.04 

.12 

.B7 

.95 

.53 

.20 

2.00 

1.92 

.40 

.10 

.35 

BAY  CITY  WATERWORKS 

A. SB 

.10 

.61 

1.01 

.21 

.01 

.12 

1.07 

1.17 

.09 

.19 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

5.35 

.22 

.15 

.94 

.03 

.77 

.07 

.90   .04 

.08 

1.16 

.08 

.01 

.01 

.34        ,02 

.92       .01 

CLEVELAND 

9.13 

T 

.22 

5.49 

.07 

1.33 

.96 

.36 

.02 

.06 

.60 

T 

CLODINE 

6.29 

.16 

.04 

.85 

.05 

1.36   T 

.02 

.11 

1.71 

1.99 

.08   T 

.06 

T 

.10 

.20 

CYPRESS  1  SW 

5.52 

.16 

.14 

T 

T 

2.20   T     T 

T 

T 

1.31 

T     T 

T 

.97 

1.14   T     T 

DANEVANC  2  SE 

5.30 

.34 

2.60 

.07 

T 

.20 

.11 

T 

.94 

T 

.70 

.02 

.02 

.27 

.03 

EONA  HHY  SI  BRIDCE 

3.2a 

.06 

.09 

.32 

.18 

.19 

.09 

.01 

.83 

.87 

.05 

.23 

.38 

EL  CAHPC 

3.94 

.12 

.56 

.22 

.20 

.10 

.85 

1.29 

.05 

.10 

.49 

FREEPORT  2  Nw 

5.29 

.09 

.30 

T 

.36 

.16 

1.20   .05 

.B9 

1.68 

.04 

T 

.09 

.47 

T 

GALVESTON  WSO  CI         R 

6.30 

.02 

.27 

1.33 

.09 

1.29 

.20 

2.74 

.01 

.05 

.25 

.09 

HOUSTON  MSO  AP 

6.49 

.09 

.85 

.40 

.01 

.10 

T 

1.99 

T 

2.79 

.01 

T 

.69 

T 

T 

HOUSTON  FAA  AP 

- 

T 

2.10 

.98 

1.00 

.11 

.01 

1.34 

.07 

1.89 

.19 

.70 

HOUSTON-BARKER 

7.94 

.11 

3.62 

.12 

1.16 

2.2* 

.02 

.04 

.22 

.41 

HOUSTON-OEER  PARK 

7.08 

.20 

1.52 

.70 

.50 

.13 

1.62        T 

.07 

1.63 

.01 

.11 

.05 

.01 

.38 

.19 

HOUSTON-HEIGHTS 

B.15 

.27 

1.65 

.12 

1.70 

.10 

1.23 

i.es 

.40 

.20 

.10 

.10 

.40 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

6.99 

.66 

.77 

.13 

1.20 

.16 

1.48 

2.13 

.44 

H0UST0N-WEST8URY 

9.21 

.03 

.08 

1.14 

3.17 

.08 

1.68 

1.70 

.56 

.15 

.10 

.50 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

7.30 

.07 

.27 

.35 

1.98 

.12 

1.50 

2.13 

.25 

.63 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 

7.47 

.20 

.12 

1.85 

.01 

.60 

.03 

.10 

1.51   .01 

1.64 

.46 

.05 

.25 

.44 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

7.64 

.IS 

.16 

1.27 

.03 

1.60 

T 

.15 

1.66 

1.78 

.21 

.03 

.06 

.52 

HUHBLE 

5.77 

.08 

.10 

.70 

.20 

.14 

1.54 

2.01 

.05 

.60 

.39 

LIBERTY 

B.60 

.28 

1.40 

3.30 

.10 

.10 

1.45 

1.00 

.57 

.05 

.15 

.50 

MATAGORDA  NO  2 

a. 96 

.07 

.41 

.02 

.05 

.17 

T 

.66 

6.79 

T 

.06 

.42 

.13 

NEW  GULF 

6.25 

.09 

1.05 

1.42 

.01 

.13 

T 

.07 

1.19 

1.54 

.09   T 

.14 

T 

.20 

.30   .02 

ORANGE  4  NW 

5.32 

.08 

.07 

.57 

.19 

.07 

1.91   .04 

.04 

1.02 

.10 

T 

.41   T 

.82 

PALACIOS  FAA  AP 

3.74 

T 

.97 

.04        T 

.19 

.99 

.33 

.78 

.01 

.09 

.34 

PIERCE  1  E 

3.78 

.25 

.62 

.42 

.31 

.10 

.65 

.65 

.10 

.48 

POINT  COMFORT 

4.45 

•  OS 

T 

1.90 

.31 

.07 

.12 

.01 

.92        T 

, 

.52 

.03 

.46 

.03 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

6.11 

.02 

.49 

.05 

.13 

1.36 

.09 

1.61 

.01 

1.26 

.13 

T 

.43 

T          .30 

.01 

PORT  LAVACA  NO  2 

2.93 

.09 

.01 

1.52 

.14 

T 

.20 

.14 

.01 

.01   T 

T 

.37 

.02 

.39 

.03 

PORT  0  CONNOP 

5.66 

.15 

.65 

T 

T 

.03 

.18 

.62   .03 

1.82 

.75 

.25 

.05 

.18 

.79 

RICHMOND 

7.64 

.15 

1.27 

2.12 

.02 

.09 

1.36 

1.73 

.22 

.07 

.13 

.48 

T 

SUGAR  LAND 

8.31 

.03 

.71 

.73 

.06 

2.46 

.03 

.09 

1.27 

1.63 

.36 

.12 

.23 

.33 

THOMPSONS  3  WSW 

6.94 

.09 

.56 

1.52 

.09 

.97 

.01 

.08 

1.93 

1.56 

.04 

.15 

.32 

TOMBALL 

5.26 

.18 

.06 

1.90 

.07 

1.20 

1.60 

.25 

VICTORIA  WSO  AP          R 

2.19 

.14 

.15 

T 

.25 

.03 

.03 

.76 

.03 

.39 

.05 

.05 

.35 

T 

WHARTON 

5.04 

.41 

.59 

.43 

T 

.09 

1. 10 

2.00 

T 

.14 

.26 

SOUTHERN            09 

ALICE 

1.63 

T 

.25 

T 

.02 

.20 

.02 

.04 

.06 

.16 

, 

.75 

.06 

.09 

ARMSTRONG 

3.37 

.50 

.21 

.30 

.45 

1.21 

.10 

.60 

BATESVILLE 

.96 

.96 

BENAVIOES  NO.  2 

.83 

.15 

.29 

.39 

BIG  WELLS 

1.33 

T 

.03 

.03 

.07 

.09 

T 

l.U 

CATARINA 

1.14 

.09 

.07 

.98 

CHARLOTTE  5  NNW 

2.02 

.51 

.05 

.09 

T 

.07 

.03 

.10 

.20 

.97 

COTULLA 

1.70 

.10 

1.60 

COTULLA  FAA  AP 

1.04 

.03 

T 

.02 

T 

T     .03 

T 

.01 

.03 

.10 

.62 

.20 

CRYSTAL  CITY 

.94 

T 

T 

T 

.04 

.04 

T 

.61 

.09 

DILLEY 

1.46 

.02 

.02 

.05 

.01 

.04 

.05 

.03 

1.11 

.13 

EAGLE  PASS 

1.11 

T 

.03 

.01 

.06 

T 

.04 

.01 

.02 

.92 

.02 

ENCINAL  3  NW 

1.41 

.12 

.12 

.02 

1.00 

.19 

FALCON  DAM 

1.63 

.06 

.04 

.03 

.02 

.03 

.04 

.04 

.84 

.51 

FALFURRIAS 

2.11 

.25 

.30 

.31 

.31 

.40 

.50 

.04 

FOWLERTON 

1.30 

.40 

.90 

FREER 

6.99 

.11 

.05 

.06 

.04 

5.25 

.18 

.10 

.48 

.70 

FRIO  TOWN 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

. 

... 

. 

. 

... 

... 

GEORGE  WEST 

1.B4 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.41 

.04 

.01 

.10 

.16 

.05 

.82 

.15 

HEBBRONVILLE 

l.Bl 

.40 

.06 

.05 

T 

.05 

.04 

.16 

.06 

.36 

.52 

.05 

T 

JOURDANTON 

2.03 

.23 

.02 

.08 

.08 

.32 

.10 

.10 

1.10 

LA  PRYOR 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

-     .     - 

_ 

- 

... 

- 

_ 

.     . 

. 

_ 

_ 

... 

... 

LAREDO  NO.  2 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

... 

- 

_ 

. 

. 

. 

_ 

_ 

... 

... 

PEARSALL 

1.34 

.03 

.05 

.03 

.06 

.04 

.02 

.03 

.98 

.08 

POTEET 

3.17 

.30 

.80 

.10 

.17 

.30 

.50 

.86 

.14 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

1.78 

T 

.06 

T 

.01 

.21 

.01 

.07 

.06 

.84 

.51 

.01 

T 

SARITA  7  E 

2.50 

T 

.45 

.55 

.15 

.05 

.05 

.45 

.45 

.30 

.09 

THREE  RIVERS 

1.91 

.09 

.16 

.13 

.41 

1.00 

.12 

TUOEN 

1.31 

.05 

.02 

.03 

.06 

.09 

.09 

.02 

.86 

.07 

WHITSETT  2  SW 

1.35 

T 

T 

T 

T 

.20 

^ 

T 

T 

1.15 

ZAPATA 

1.44 

.10 

.09 

.07 

.06 

.04 

.13 

.62 

.33 

• 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

1.25 

.09 

.13 

.01 

.30 

T 

T 

T 

T     .09 

.01 

T 

.19 

T 

.39 

T     T 

HARLIMGEN 

1.27 

T 

.04 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.02 

.03 

.26 

.24 

.03 

T     T     .02 

MC  ALLEN 

1.24 

.09 

.11 

.18 

.24 

.04 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.38 

.02 

.06 

T 

.05 

T     .06 

.01 

.16 

.09 

.70 

T     T 

MC  COOK 

2.35 

T 

.01 

.03 

.33 

.03 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.07 

.19 

.92 

.02 

.03 

MIRCEDES  6  SSE 

.97 

T 

.07 

T 

.15 

.10 

.05 

MISSION  A  W 

1.30 

.04 

.01 

.03 

T 

.01 

.01 

.03 

.15 

.37 

.02 

PORT  MANSFIELD 

2.83 

.26 

.10 

.06 

.05 

.18 

.09 

.40 

1.01 

.04 

RAYMONDVILLE 

3.69 

.55 

.06 

.03 

.10 

.32 

1.03 

ilsi 

.05 

SAN  BENITO 

1.22 

• 

* 

.42 

.22 

• 

.01 

WESLACO  2  £ 

1.29 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.05 

.20 

.06 

.32 

.49 

.04 

S*«  relwanc* 


DJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

t'LJ 

KA 

TU 

Kh 

;b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Slallon 

Day 

□1  Month 

S, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

«     *     « 
HIGH  P1.4INS         01 

4M4RILLD  WSD  AP 

MAX 

MIN 

*7 
23 

58 
28 

62 

30 

68 
35 

69 

42 

62 
39 

61 
32 

65 

40 

50 
37 

60 
27 

60 
35 

49 
34 

40 
29 

46 
22 

43 
28 

49 
27 

31 
25 

31 
28 

35 
20 

31 
24 

26 

16 

41 
12 

43 
20 

34 
30 

40 
26 

57 
22 

39 
23 

36 
15 

32 

17 

43 
19 

46.9 
26.9 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

58 
3? 

66 
34 

70 
36 

71 
42 

75 
41 

70 
55 

70 
37 

68 
41 

67 
52 

62 
35 

68 

41 

72 
43 

59 
39 

50 
27 

57 
29 

60 
33 

53 
32 

56 
38 

51 
28 

44 
27 

45 
31 

49 
27 

40 
27 

56 
34 

52 
35 

69 

30 

72 
35 

50 
25 

44 
26 

54 
31 

59.3 
34.8 

BIC  SPRING 

MAX 

MIN 

<>1 
3* 

61 
35 

66 
35 

68 
42 

77 
50 

75 
52 

74 
43 

62 
42 

68 
50 

65 
32 

64 
37 

69 

40 

75 
44 

59 
31 

50 
29 

47 
30 

61 
32 

42 
32 

50 
32 

50 
30 

40 
30 

37 
25 

45 
25 

45 
34 

56 
37 

53 
29 

71 
30 

56 
26 

47 
28 

37 
29 

57.1 
34.9 

BORGER  3  W 

MAX 

MIN 

^.6 
2'. 

57 
27 

66 
32 

67 
41 

70 
46 

62 

44 

64 
33 

64 
44 

56 
42 

62 

31 

61 
37 

55 
42 

45 
31 

48 
24 

42 

27 

48 
28 

40 
23 

34 
30 

35 
26 

34 
26 

30 
21 

37 
12 

45 
23 

41 
31 

42 
29 

52 
23 

46 
28 

36 

1! 

36 
26 

46 
20 

48,9 
29.5 

BRAVO 

MAX 

MIN 

51 
19 

61 
28 

61 
30 

67 
26 

70 
36 

64 
33 

61 
28 

64 
37 

59 
34 

58 
26 

59 
33 

58 
34 

44 
29 

46 
19 

56 
26 

55 
27 

48 
19 

37 
29 

38 
24 

37 
22 

35 
12 

40 
10 

44 
11 

38 
28 

44 
28 

55 
25 

45 
23 

35 

14 

42 
25 

47 

20 

50.8 
25.2 

BROHNFIELD  US    2 

MAX 

MIN 

36 
27 

57 
27 

66 
31 

71 
34 

n 

40 

75 
40 

70 
36 

64 
36 

67 
41 

67 
33 

63 
33 

66 
35 

69 
38 

54 
25 

52 

24 

49 
29 

59 
29 

36 
31 

52 
28 

48 
27 

32 
29 

35 

20 

48 
20 

42 
23 

54 
32 

50 
25 

69 
26 

55 
23 

45 
22 

40 
28 

55.5 
29.7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

49 
29 

61 
35 

67 
33 

73 
37 

67 

48 

67 
49 

65 
32 

66 

44 

59 
42 

63 
3! 

64 
36 

63 
38 

61 
35 

43 
28 

37 
26 

43 
29 

40 
21 

36 

32 

35 
25 

32 
20 

34 
24 

38 
14 

40 
14 

38 
29 

41 

31 

55 
23 

49 
30 

35 
26 

35 

24 

40 
22 

49.9 
30.4 

CANYON 

MAX 
MIN 

49 
23 

62 
31 

65 

31 

69 
38 

71 
39 

69 

42 

63 
33 

66 
40 

61 
44 

62 

30 

60 
33 

57 
47 

50 
33 

50 
23 

46 
28 

51 
29 

49 
27 

34 
30 

40 
22 

38 
27 

30 
24 

44 
15 

45 
22 

37 
31 

41 
30 

60 
23 

57 
26 

39 
20 

37 
26 

46 
22 

51.7 
29.6 

CHANNINO  NO.  2 

MAX 

MIN 

33 
21 

49 
23 

62 

34 

67 
34 

67 
35 

72 
39 

63 

30 

62 

31 

67 
40 

58 

30 

57 
32 

54 
36 

44 
30 

44 
21 

47 
25 

57 
26 

52 
2! 

36 
26 

38 
20 

40 
26 

31 

16 

31 
9 

31 
10 

41 
22 

35 
26 

41 
18 

51 
24 

35 
9 

40 
11 

40 
19 

48.2 
25.0 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

3". 
26 

48 
25 

63 

31 

63 
32 

69 
42 

67 

41 

65 
32 

62 
35 

63 

44 

50 
30 

61 
30 

60 
37 

50 
33 

41 
23 

47 
25 

40 
27 

51 
24 

32 
26 

35 
25 

41 
28 

31 
24 

32 
15 

44 

15 

44 
24 

36 
28 

43 
25 

56 
26 

43 

16 

40 
16 

34 

15 

48.2 
27.5 

CRDSBYTON 

MAX 

MIN 

35 
30 

55 
30 

64 
30 

69 
35 

71 
42 

70 
42 

70 
36 

65 
36 

67 
41 

62 
32 

64 
32 

65 
39 

72 
36 

50 
26 

46 
27 

36 
28 

57 
26 

37 
29 

38 

31 

44 
29 

31 
28 

33 
23 

47 
23 

42 
26 

41 
31 

47 
25 

65 
30 

50 
23 

46 
23 

33 
25 

52.5 
30.6 

DALHART  FAA  AP 

MAX 
MIN 

48 
22 

62 
28 

62 
29 

63 
28 

70 
35 

62 

34 

59 
28 

64 
38 

50 

34 

57 
29 

56 
33 

44 
32 

36 
26 

45 

21 

56 
28 

49 
27 

36 
25 

34 
25 

38 
24 

32 
23 

33 
6 

39 
3 

40 
9 

37 
27 

41 
20 

46 
14 

33 
15 

33 

7 

40 
20 

46 
22 

47.2 
23.7 

DIHMITT 

MAX 

MIN 

32 

21 

59 
21 

63 
25 

66 
32 

69 
38 

71 
36 

66 
29 

64 
29 

62 
39 

56 
26 

62 
25 

59 
30 

69 

30 

45 
19 

52 

17 

50 
24 

53 
24 

34 
27 

37 
21 

40 
25 

31 
23 

29 

14 

47 

14 

42 
24 

42 
24 

60 
21 

70 
21 

62 
16 

62 
16 

51 
22 

53.2 

24.4 

OUHAS 

MAX 

Mm 

36 
24 

45 
25 

61 
31 

62 
31 

66 
37 

71 
42 

61 

31 

60 
31 

65 

40 

50 

30 

60 
30 

57 
38 

56 
30 

38 
22 

45 
23 

53 
28 

48 
25 

34 
28 

34 
20 

37 
22 

31 
18 

30 
6 

42 

10 

40 

19 

34 
27 

42 
20 

46 
25 

32 
9 

32 
10 

37 
20 

46.8 
25.1 

FLOVDADA 

MAX 

Mm 

35 
29 

51 
29 

63 
33 

67 
34 

70 
40 

68 

44 

69 
35 

63 

35 

64 

41 

59 
31 

63 
32 

67 

40 

66 
37 

47 
25 

48 
25 

37 
27 

55 
27 

35 
27 

41 
29 

42 
28 

31 
27 

32 
22 

42 
22 

42 
28 

43 
29 

45 
27 

65 
28 

49 
22 

42 
22 

32 
23 

51.1 
29.9 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

32 
29 

46 
30 

62 
33 

66 
39 

70 
46 

67 

47 

62 
31 

61 

40 

63 

38 

50 
33 

61 
35 

60 

40 

50 
34 

38 
26 

35 
24 

34 
29 

38 
23 

36 
29 

33 
21 

41 
19 

29 
23 

36 

14 

35 

16 

35 
20 

36 
28 

43 
22 

43 
28 

35 
14 

33 

17 

29 
19 

45.3 
28.2 

FRIONA 

MAX 

Mm 

31 
22 

48 
19 

62 
29 

65 
30 

68 
41 

72 
40 

63 
33 

61 
35 

63 
40 

56 
29 

60 
29 

55 
38 

57 
31 

45 
23 

49 
24 

55 
26 

53 
26 

33 
26 

37 
25 

39 
25 

32 
25 

30 
19 

44 
19 

43 
29 

41 
26 

41 
23 

58 
25 

43 
20 

40 
20 

29 
25 

49.1 
27.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

63 
33 

67 
32 

76 
34 

73 
37 

72 
45 

75 

47 

76 

40 

66 

40 

68 
45 

72 
31 

65 
31 

70 
44 

76 
38 

62 

27 

52 
26 

65 
28 

62 
29 

43 
33 

57 
26 

54 
27 

35 
30 

39 

19 

50 
19 

42 
31 

59 
33 

55 
24 

71 
27 

65 
27 

49 
27 

41 
24 

60.7 
31.8 

GRUVER 

MAX 

Mm 

44 
23 

63 
32 

66 
30 

68 
32 

71 

44 

63 
40 

65 
31 

68 
43 

57 
41 

62 
29 

62 
36 

54 
43 

47 
31 

49 
20 

43 
27 

46 
27 

38 
21 

34 
29 

41 
20 

33 
25 

32 

19 

41 
3 

43 
U 

35 
24 

42 
26 

50 
15 

38 
24 

37 
8 

35 
20 

42 

11 

49.0 
26.2 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

30 
22 

48 
23 

61 
28 

64 
28 

69 

34 

72 
35 

63 
30 

63 
31 

63 
39 

62 
28 

61 
26 

58 
36 

58 

31 

44 
22 

49 
22 

53 
25 

52 
24 

33 
28 

36 
22 

39 
23 

32 
25 

37 
17 

45 
17 

43 
20 

39 
28 

40 
21 

62 
22 

40 
20 

39 

20 

39 
24 

49.8 
25.7 

LAKESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

35 
25 

52 
25 

63 
30 

68 
33 

71 
34 

73 
39 

66 
34 

63 
35 

65 
42 

64 
32 

62 
32 

62 

40 

67 

35 

50 
24 

50 
23 

50 
26 

57 
26 

36 
30 

45 
27 

46 
27 

32 
29 

33 
18 

45 
16 

41 
21 

50 
30 

48 
20 

65 
25 

54 
21 

45 
20 

38 
25 

53.2 
28.3 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

33 
26 

48 
26 

60 
30 

72 
28 

68 
32 

69 

44 

65 
31 

63 
33 

67 
41 

59 
31 

62 
32 

58 
32 

51 
35 

39 
27 

38 
24 

34 
26 

41 
18 

36 
22 

35 
21 

36 
17 

30 
23 

33 
6 

34 
8 

38 
20 

32 
28 

40 
20 

45 
27 

36 

10 

31 
13 

31 
12 

46.1 
25.0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

34 
26 

52 

28 

56 
33 

67 
34 

70 
37 

73 
38 

67 
35 

63 
36 

69 

40 

61 
32 

61 
32 

61 
42 

67 
35 

49 
25 

50 
25 

50 
28 

57 
28 

35 
29 

39 
26 

45 
26 

33 
29 

36 
24 

45 

19 

45 
19 

48 

30 

48 
24 

65 
28 

53 
23 

44 
23 

37 
26 

52.7 
29.4 

LUBBOCK  WSO  AP 

MAX 

Mm 

53 
29 

63 
32 

67 
35 

70 
37 

72 
42 

68 
46 

64 
36 

66 
44 

63 
39 

63 
32 

63 
38 

70 
41 

51 
32 

50 
25 

43 
30 

60 

30 

37 
30 

39 
33 

43 
30 

32 
29 

32 
28 

45 
22 

41 
24 

50 
32 

48 
26 

65 
24 

52 
30 

44 
20 

33 
25 

51 
23 

53.3 
31.5 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

49 
33 

62 
38 

71 
46 

68 
34 

64 
42 

65 

43 

65 
34 

63 
39 

62 

35 

53 
37 

42 
26 

45 
28 

37 
30 

48 
26 

37 
31 

32 
26 

34 
27 

32 
24 

30 
17 

43 
20 

47 
31 

37 

31 

40 
30 

41 
17 

41 
27 

34 
26 

36 
33 

47.3 
30.9 

HIAMI 

MAX 

Mm 

32 
28 

47 
29 

62 

29 

65 

30 

70 
45 

66 
43 

65 
35 

64 
35 

65 

42 

52 

31 

63 
32 

61 

40 

50 
33 

38 
27 

44 
27 

36 
28 

47 
22 

30 
25 

35 
25 

34 
24 

32 
22 

34 
12 

36 
12 

33 

15 

36 
30 

43 
24 

57 
26 

38 
13 

37 
14 

34 
22 

47.0 
27.3 

MIDLAND  WSD  AP 

MAX 

Mm 

61 
31 

67 
33 

70 
34 

71 
40 

75 
42 

71 
45 

64 
38 

68 
41 

69 
41 

62 
34 

69 
38 

74 
45 

61 
37 

52 
28 

56 
29 

61 
33 

44 
33 

61 
36 

50 
27 

38 
28 

45 
32 

45 
26 

41 
32 

58 
34 

52 
32 

71 
28 

61 
33 

47 
30 

42 
30 

56 

30 

58.7 
34.1 

MIDLAND  »  ENE 

MAX 

Mm 

61 
31 

67 
33 

73 
34 

71 
41 

75 
44 

73 
53 

70 
38 

66 

41 

70 
50 

65 
33 

70 
41 

72 
42 

61 

41 

53 
29 

56 
29 

62 

31 

54 
33 

61 
38 

55 
27 

49 
28 

47 
33 

47 
27 

42 
31 

56 
30 

55 
36 

72 
24 

64 
35 

52 
26 

41 
29 

57 
29 

60.7 
34.6 

MORTON 

MAX 

Mm 

33 
24 

52 

24 

62 
27 

67 
29 

70 
34 

73 
40 

66 
32 

63 
32 

65 
40 

63 
29 

61 
29 

63 
36 

67 
32 

50 
22 

50 
22 

55 
27 

56 
27 

35 
29 

43 
24 

48 
24 

32 
27 

34 
18 

48 
16 

40 
20 

50 
29 

46 
26 

64 
26 

56 
21 

48 
21 

40 
26 

53.3 
27.2 

MULESHDE  1 

MAX 

Mm 

33 
24 

50 
22 

62 
28 

65 
30 

69 

33 

73 
34 

67 
31 

63 
31 

64 
35 

60 
27 

61 
27 

56 
35 

57 
29 

48 
22 

50 
22 

54 
23 

55 
24 

34 
29 

36 
23 

42 
22 

33 
28 

31 
18 

45 
16 

41 
19 

45 
29 

45 
22 

62 
25 

51 
20 

42 

20 

40 
26 

51.3 
25.9 

OLTON 

MAX 

Mm 

33 
23 

50 
25 

68 
36 

69 
33 

64 
32 

66 
35 

62 
33 

52 

34 

48 
32 

56 

33 

58 
21 

38 
24 

45 
27 

43 
23 

29 
21 

28 
22 

37 
24 

37 
27 

40 
29 

45 
27 

42 
30 

46 
22 

44 
26 

38 
20 

47.5 
27.5 

PAHPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

30 
27 

47 
26 

60 
33 

64 
33 

69 

38 

67 

41 

62 

34 

63 

34 

65 

43 

52 
33 

62 
32 

61 
37 

50 
31 

36 
23 

46 
22 

33 
27 

47 
24 

32 

25 

33 
26 

33 
27 

32 
23 

30 

16 

43 
16 

47 
24 

34 
30 

41 
28 

57 
28 

36 

15 

37 
15 

32 
21 

46.7 
27.7 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

P6RRVT0N  5  NNE 

MAX 

Mm 

50 
26 

49 
27 

64 
30 

64 
31 

68 
37 

67 
42 

64 
29 

62 
30 

67 
40 

56 
28 

60 
29 

61 
36 

50 
32 

36 
24 

36 
24 

36 
25 

43 
21 

32 
22 

33 
17 

39 
15 

28 

21 

35 

1 

32 

2 

37 
6 

33 
23 

44 
13 

42 
15 

34 

1 

29 

1 

32 

13 

46.1 
22.0 

PLAINS 

MAX 

Mm 

35 
25 

53 
27 

64 
30 

68 
33 

71 
37 

75 
41 

67 
34 

63 
35 

66 
40 

65 
29 

61 
30 

64 
36 

65 
35 

53 

24 

49 
24 

59 
29 

57 
29 

39 

30 

51 
26 

49 
26 

33 
29 

37 
19 

46 
19 

40 
23 

52 
22 

48 
25 

66 
26 

56 
23 

44 
23 

44 
23 

54.7 
28.4 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

33 
27 

52 

31 

64 
34 

67 
36 

70 
41 

70 
42 

68 
34 

61 
39 

64 

45 

58 
32 

62 

36 

61 

46 

66 

34 

47 
25 

50 
27 

45 
28 

55 

27 

35 
28 

35 

30 

41 
26 

32 
26 

32 

19 

46 
24 

42 
24 

45 
31 

46 
24 

64 
28 

49 
21 

43 
23 

34 
21 

51.3 
30.3 

Conllnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Sldllon 

Day 

ol  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

38 
28 

59 

29 

68 
32 

73 
35 

74 
37 

77 

40 

71 
36 

68 
37 

70 

41 

68 
30 

65 

30 

68 
36 

71 
35 

59 
25 

56 

25 

59 
30 

65 

30 

40 
30 

56 
29 

55 

28 

33 

30 

42 
25 

50 
29 

42 
26 

55 

31 

52 

26 

70 
28 

64 
22 

51 
22 

45 
27 

58,9 
30.2 

SILVEHTDN 

MAX 
MIN 

33 
27 

50 
27 

65 
32 

67 
34 

70 
39 

66 
39 

68 
31 

63 
31 

65 
40 

54 
30 

63 
30 

60 
39 

57 

31 

44 
24 

47 
24 

39 
27 

52 
27 

33 

27 

33 
23 

36 
27 

31 
25 

28 
18 

44 
18 

45 
23 

40 
30 

45 
23 

63 
23 

46 
18 

39 

17 

33 

21 

49.5 
27.5 

SPEAKM4N 

MAX 
MIN 

44 

61 
32 

64 
30 

70 
34 

70 
42 

63 

43 

62 
32 

68 
42 

56 
39 

60 
26 

62 
33 

54 

41 

50 
31 

43 
20 

40 
27 

46 
27 

40 
21 

35 
30 

39 
26 

34 
24 

35 

20 

38 

J 

40 
12 

35 

25 

41 
28 

47 
16 

40 
26 

36 
6 

36 
20 

44 
14 

48.5 
26.7 

STR4TFOR0 

MAX 

MIN 

30 
22 

45 
25 

62 
29 

62 
30 

64 
30 

70 
34 

61 
28 

62 
30 

67 

44 

49 
23 

59 

32 

57 
37 

43 
30 

39 
21 

46 
21 

51 
26 

48 
26 

36 

29 

36 

17 

41 
21 

35 
12 

33 

2 

47 
4 

47 
23 

37 
29 

44 
16 

59 
23 

33 
6 

39 
9 

37 
16 

47.9 
23.4 

SUNRAV  4  SM 

MAX 

MIN 

49 
29 

61 
31 

64 
35 

70 
34 

72 
42 

70 
42 

62 

31 

66 
42 

63 

43 

62 
30 

60 
39 

45 
32 

45 
23 

45 
26 

48 
26 

48 
29 

45 
22 

34 
22 

36 
19 

36 
22 

31 
14 

40 
4 

43 
15 

37 
21 

44 
29 

47 
II 

49 
26 

34 

7 

35 

19 

42 
18 

49.6 
26.2 

T4H0K4 

MAX 

MIN 

37 
27 

57 
29 

64 
33 

70 
36 

70 
42 

72 

45 

11 

65 
38 

66 
42 

67 
35 

63 
36 

64 
40 

71 
36 

53 
26 

50 
26 

43 
28 

60 
30 

38 

30 

51 
30 

49 
28 

32 
29 

33 
23 

49 
23 

41 
27 

52 
33 

50 
24 

69 
26 

54 
23 

47 
23 

35 

25 

54.8 
31.1 

TULU 

MAX 

MIN 

33 
25 

50 
26 

65 
33 

68 
32 

70 
38 

70 
41 

67 
34 

65 
33 

63 
38 

53 
32 

63 
31 

66 
36 

66 
34 

44 
25 

50 
23 

46 
28 

53 

27 

34 
26 

35 
25 

40 
25 

32 
25 

31 
18 

47 

18 

44 
24 

41 
31 

44 
24 

63 
25 

46 
20 

41 
18 

34 
18 

50.9 
27.8 

VEGA 

MAX 
MIN 

31 
22 

48 
23 

61 
32 

61 
33 

67 
35 

70 
38 

61 

30 

61 
33 

63 

40 

51 
26 

59 

31 

55 
35 

52 

30 

40 
20 

48 
21 

56 

26 

50 
26 

33 
27 

35 
22 

38 
27 

32 

19 

27 
14 

38 
16 

44 
22 

35 
25 

39 
21 

53 

25 

36 
16 

32 

16 

47.4 
26.0 

WALCOTT 

•     *     • 

MAX 

MIN 

42 
21 

48 
25 

59 
29 

63 
36 

68 

37 

70 
38 

66 
26 

60 
33 

62 

38 

5! 
24 

58 
30 

60 
31 

57 
27 

43 
17 

47 
28 

55 

22 

51 
25 

32 

27 

37 
20 

37 
25 

31 
20 

29 

10 

42 

16 

36 

11 

32 
15 

43 

19 

55 

21 

39 

14 

37 
19 

41 
19 

46.5 
24.1 

LOW  Rolling  plains  02 

ABILENE  WSO  6P 

MAX 

MIN 

63 

40 

58 

39 

70 
39 

72 
45 

71 
49 

78 
53 

63 

43 

69 

41 

71 
47 

63 
38 

68 

44 

74 
54 

57 
38 

44 
29 

46 
29 

58 
34 

46 
30 

46 
40 

41 
29 

36 
26 

38 

30 

45 
23 

43 
31 

51 
36 

54 
29 

69 
27 

58 
35 

47 
27 

37 
28 

,2 

56.7 
36.0 

ANSON 

MAX 
MIN 

62 
38 

68 
39 

70 
39 

74 
46 

72 
43 

77 
60 

73 

44 

67 
42 

70 
55 

65 

40 

69 
44 

72 
52 

66 
46 

50 
35 

42 
30 

60 
33 

55 

30 

48 
40 

47 
34 

40 
27 

38 
30 

46 
24 

45 
30 

51 
36 

51 
37 

69 
30 

67 
37 

54 
30 

45 
28 

58.9 
37.6 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

41 
35 

61 
35 

66 
36 

69 
39 

73 
43 

71 
43 

75 
42 

65 
40 

66 
40 

69 

40 

64 
36 

68 
36 

75 
45 

56 
30 

48 
30 

41 
32 

59 
28 

45 
26 

46 
31 

45 
31 

35 
31 

38 
25 

46 
25 

44 
28 

50 
35 

54 
28 

70 
28 

54 
28 

46 
26 

56.0 
33.4 

BALLINGEB  1  SW 

MAX 

MIN 

64 
40 

70 
34 

73 
36 

74 
38 

74 
42 

78 
60 

68 
46 

71 
39 

72 
55 

66 
37 

67 
46 

76 
56 

72 
43 

47 
36 

42 
33 

63 
27 

51 
31 

50 
40 

51 
36 

42 
31 

40 
35 

46 
23 

43 
33 

61 
36 

56 
37 

71 
21 

63 

40 

52 

30 

41 
35 

60.1 
37. J 

CHILDRESS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

58 
32 

70 
37 

68 
39 

74 
41 

70 
47 

75 
52 

64 
41 

67 
43 

61 
46 

64 
39 

65 
39 

57 
45 

48 
36 

40 
30 

38 
31 

54 
30 

42 
36 

39 
32 

41 
29 

35 

27 

36 
28 

47 
24 

46 
27 

41 
32 

49 
32 

68 
26 

51 

45 
25 

35 

28 

53.3 

34.4 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

33 
30 

51 
31 

64 
30 

66 

31 

71 
33 

66 

44 

69 
38 

64 
36 

65 
41 

53 
35 

64 
36 

62 

40 

52 

36 

52 
25 

47 
26 

35 

29 

52 

23 

37 
29 

35 
28 

41 
27 

32 

26 

34 
21 

47 
20 

46 
31 

37 
31 

45 
24 

62 
29 

47 
20 

43 
21 

50.2 
29.9 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

66 

40 

73 
39 

75 
41 

74 
40 

74 
42 

80 
59 

71 
47 

70 
37 

74 
50 

66 

43 

71 
43 

78 
53 

73 
47 

63 

35 

47 
29 

63 
31 

57 
30 

50 

41 

50 
35 

40 
26 

40 
33 

49 
29 

43 
32 

51 
35 

55 

35 

69 
33 

64 
40 

57 
31 

47 
27 

61.6 
37.7 

COLORADO  CITy 

MAX 
MIN 

64 
34 

69 
35 

72 
34 

74 
33 

74 
47 

74 
64 

77 
39 

69 
39 

72 
51 

68 
32 

69 
37 

69 
58 

65 

43 

55 
31 

46 
28 

62 
25 

56 
30 

52 

39 

52 

30 

50 
25 

39 

30 

48 
21 

44 
30 

56 
29 

56 
35 

71 
21 

70 
26 

59 
28 

45 
31 

61.2 

34.2 

DICKENS 

MAX 
MIN 

GAIL 

MAX 
MIN 

59 

31 

65 
37 

70 

40 

73 
35 

74 
45 

72 
48 

65 

40 

68 
42 

69 

40 

64 
38 

66 

40 

73 
50 

58 

40 

51 
29 

43 
28 

62 
32 

46 
28 

54 
38 

49 
32 

37 
26 

35 
29 

47 
25 

41 
29 

51 
33 

52 
36 

70 
30 

64 
33 

47 
26 

37 
26 

57,3 

34,5 

GUTHRIfc 

MAX 

MIN 

73 
43 

76 
41 

67 
36 

70 
36 

66 
36 

69 

34 

69 
36 

71 
41 

53 
28 

49 
30 

40 
30 

59 
23 

45 
24 

42 
29 

35 
31 

38 
22 

50 
23 

46 
23 

50 
35 

52 
24 

70 
25 

56 
28 

50 
23 

55.4 
30.1 

HASKELL 

MAX 

MIN 

42 
37 

62 
38 

67 
40 

71 
44 

74 
49 

72 
54 

78 
45 

62 

42 

70 
45 

71 
39 

65 

41 

69 

47 

72 
41 

55 
35 

46 
34 

44 
32 

57 
29 

46 
30 

45 
33 

36 
32 

38 
27 

46 
28 

45 
32 

49 
26 

53 
29 

70 
31 

56 
30 

49 
28 

56.3 
35.8 

HDRDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

44 
39 

64 
38 

70 
39 

72 
45 

72 
45 

72 
49 

79 
46 

66 

40 

70 
47 

72 
45 

65 
44 

70 
47 

79 
44 

61 
35 

47 
29 

45 
32 

61 
31 

46 
33 

52 
35 

38 
31 

40 
23 

47 
25 

43 
34 

50 
35 

54 
28 

66 
36 

61 
31 

49 
30 

58.1 
36.4 

JAVTON 

MAX 

MIN 

40 
32 

60 
32 

65 
35 

68 
35 

72 
42 

72 
43 

75 
44 

66 
42 

69 
42 

69 
35 

65 
34 

68 
39 

76 
42 

55 
29 

46 
28 

40 
30 

60 
27 

43 
27 

43 
29 

34 
30 

36 
23 

46 
23 

45 
27 

50 
35 

52 
26 

69 
26 

55 

25 

48 
25 

55.5 

31.9 

MATADOR 

MAX 

MIN 

37 
32 

58 
32 

70 
35 

70 
37 

73 
45 

71 
45 

75 
40 

65 
41 

69 
46 

63 
35 

65 
35 

65 
42 

71 
40 

49 
28 

49 

29 

42 

30 

56 
25 

38 
29 

37 
32 

33 
29 

35 

22 

50 
22 

48 
28 

40 
32 

49 
27 

68 
28 

54 
23 

47 
22 

54.3 
32.2 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

37 
31 

55 
31 

64 
39 

67 

40 

74 
40 

70 
45 

70 
41 

64 

41 

66 
43 

59 

41 

64 
37 

65 

37 

57 
39 

49 
29 

45 
29 

40 
29 

53 

28 

45 
26 

39 
32 

36 
29 

36 

20 

47 
20 

47 
27 

42 
32 

46 
29 

65 
29 

59 
25 

57 
25 

53.5 
32.9 

HUNDAV 

MAX 

MIN 

62 
36 

67 
37 

71 
38 

73 
42 

76 
46 

79 

50 

74 
42 

70 
39 

70 
46 

65 
36 

69 
39 

63 

47 

63 
42 

48 
33 

42 
32 

55 

30 

49 
27 

45 
37 

41 
31 

39 
30 

46 
23 

46 
26 

47 
32 

53 

35 

67 

25 

57 
33 

50 
27 

45 

27 

57.6 
34.6 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

38 
31 

60 
32 

70 
37 

70 
38 

74 
38 

72 
45 

77 
41 

65 
40 

69 

41 

65 
36 

65 
35 

67 
36 

60 

40 

51 
30 

45 
30 

38 
29 

56 
26 

42 
27 

40 
29 

34 
30 

38 
26 

48 

24 

48 
27 

45 
32 

50 
26 

69 

31 

51 
27 

47 
25 

54,5 
32,3 

POST 

MAX 

MIN 

38 
31 

58 
31 

65 
36 

71 
40 

73 
41 

74 
52 

74 
40 

66 
40 

69 
39 

67 
35 

66 
34 

66 
45 

74 
39 

54 

28 

51 
29 

40 
30 

60 
30 

41 
30 

45 
31 

32 
29 

35 

23 

49 
24 

43 
32 

50 
34 

51 
27 

71 
30 

55 

27 

47 
26 

55,6 

33,0 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

39 
35 

61 
37 

67 
38 

67 
38 

72 
43 

70 
49 

76 
42 

63 
41 

66 

43 

65 
35 

63 
37 

66 
42 

58 
40 

51 
32 

40 
32 

39 
28 

51 
26 

45 
32 

39 
32 

34 
29 

37 
25 

47 
25 

46 
29 

41 
34 

50 
28 

66 
31 

52 
25 

48 
22 

53,3 
33.4 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

61 
35 

66 
34 

69 
39 

71 
45 

72 
46 

75 
59 

64 
40 

67 
43 

69 
52 

64 
35 

68 

41 

74 
54 

56 
42 

46 
30 

40 
28 

59 
30 

45 
29 

48 
40 

48 
33 

36 

31 

4S 
23 

43 

30 

55 

34 

52 

34 

66 
36 

59 
29 

55 

26 

39 
29 

57,2 

36.1 

ROTAN 

MAX 

MIN 

60 
34 

65 
35 

68 
37 

73 
42 

71 
46 

75 
56 

65 

40 

67 

40 

69 
50 

64 
36 

69 
39 

74 
53 

57 
43 

48 
30 

40 
28 

59 

32 

50 
31 

45 
40 

45 
32 

39 
32 

45 
23 

45 
29 

51 
35 

56 
26 

70 
26 

58 
35 

49 
26 

39 

30 

57.0 
35.4 

SEYMOUR 

MAX 

MIH 

41 
38 

61 
37 

66 
37 

70 
39 

74 
42 

71 
50 

60 
46 

63 
43 

68 
48 

71 
39 

65 

40 

67 
43 

60 
44 

46 
35 

41 
34 

41 
31 

53 

31 

45 
32 

43 
33 

35 

31 

38 

26 

46 
28 

45 
30 

45 

34 

51 
28 

64 

30 

55 

26 

49 

30 

54,4 
35,5 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

MAX 

Mm 

54 
28 

65 
34 

68 
33 

69 
37 

68 

44 

73 
49 

70 
37 

64 
43 

62 
42 

65 
36 

63 
36 

58 
44 

52 
36 

44 
28 

41 
27 

46 
29 

46 
25 

36 
32 

36 
27 

33 
25 

46 
17 

46 
21 

44 
32 

45 
31 

67 
28 

62 

31 

44 
21 

41 
26 

53,1 

31,7 

SNYDER 

MAX 

Mm 

40 
32 

61 
32 

65 
36 

70 
37 

72 
40 

73 
44 

74 
40 

69 
40 

67 
42 

69 

35 

64 
36 

68 

42 

75 
41 

56 

30 

47 
28 

39 

30 

60 
30 

44 
30 

48 
34 

34 
29 

36 
21 

46 
26 

42 
29 

50 
35 

53 
23 

69 

28 

55 

26 

55 

26 

56,5 
32.4 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

39 
36 

61 
36 

68 
38 

70 
40 

73 
42 

72 
50 

78 
44 

63 

41 

67 
43 

68 
41 

64 

40 

68 
42 

63 
43 

53 

33 

44 
33 

40 
32 

55 

28 

44 
29 

42 
33 

35 

31 

36 
25 

47 
25 

45 
28 

45 
34 

51 
28 

69 
32 

53 

29 

48 
26 

54.7 
34. J 

TURKEY  2  WSm 

MAX 

Mm 

56 
31 

67 
36 

67 
38 

72 
42 

71 
42 

73 
46 

.66 

47 

70 
43 

63 

46 

67 

47 

64 
38 

60 
42 

50 
38 

46 
27 

44 
29 

55 

31 

50 
28 

37 
31 

42 
31 

35 

28 

48 
24 

48 
29 

44 
32 

49 
34 

67 
27 

60 
31 

44 
23 

40 
28 

54.9 
34.2 

VERNON 

MAX 

Mm 

62 
38 

68 
40 

71 

41 

74 
42 

71 
47 

76 
55 

75 
45 

67 
41 

68 

44 

65 
39 

67 
40 

65 
48 

59 

40 

46 
34 

40 
34 

53 
29 

51 
30 

43 
36 

41 
33 

40 
30 

47 
27 

48 
29 

45 
35 

51 
36 

67 
29 

65 

34 

53 

26 

49 
35 

57.4 
36.7 
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Continued 

Di 

\1L 

Y 

It 

MJ 

-"tJ 

rtA 

iU 

at 

-b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HELLINGTON  i  NNH 

MAX 

MIN 

37 
30 

56 
30 

67 
37 

68 

37 

72 
40 

69 
47 

73 
39 

63 
39 

65 
43 

58 
39 

64 
36 

36 

38 

29 

29 

29 

50 
27 

41 
27 

34 
27 

39 

32 

27 

36 
23 

41 
23 

47 
29 

41 

31 

47 
27 

63 
29 

47 
25 

46 
25 

35 

27 

51.6 
31.7 

WICHITA  fALLS  wsn  4P 

MAX 

MIN 

60 
38 

69 

41 

70 
40 

74 
41 

71 
42 

80 
53 

65 
41 

72 
38 

72 
45 

65 
39 

66 
36 

60 
48 

57 
38 

42 
35 

40 
34 

55 

29 

51 
31 

42 
34 

40 
33 

37 
31 

40 
28 

47 
26 

48 
26 

43 
35 

53 

34 

64 
31 

57 
34 

50 
28 

39 
28 

55 
29 

56.1 
35.5 

WINTERS  I  NN6 

«     *     • 

MAX 

MIN 

38 

64 
34 

69 
36 

72 
38 

72 
41 

72 
51 

78 
46 

65 
39 

70 
47 

72 
38 

66 

45 

70 
51 

76 
42 

61 
35 

47 
29 

42 
26 

61 
32 

47 
36 

53 
35 

49 
27 

38 
32 

40 
24 

43 
28 

50 
34 

59 
36 

55 
25 

70 
33 

62 
31 

49 

31 

39 
24 

53.7 
35.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

36 

65 
38 

70 
39 

71 
39 

75 
39 

73 
46 

79 

44 

65 

34 

71 
35 

73 
41 

67 
35 

65 
36 

68 

43 

58 
35 

46 
31 

45 
33 

59 
26 

49 
28 

46 
33 

41 
28 

45 
31 

41 
25 

46 
27 

47 
32 

49 
35 

55 
27 

70 
31 

59 
29 

49 
21 

36 
23 

57.5 
33.3 

ARCHER  CITY 

MAX 
MIN 

61 
39 

68 
39 

71 
40 

74 
43 

71 
45 

80 
56 

69 

44 

68 
36 

72 
51 

64 

43 

66 
40 

62 

51 

65 

44 

47 
36 

41 
35 

53 
28 

47 
29 

45 
39 

41 
34 

37 
33 

40 
32 

48 
27 

46 
28 

42 
36 

53 

36 

66 
29 

56 

35 

49 
30 

40 
26 

54 
28 

56.5 

37.1 

BARDNELL  0AM 

MAX 

MIN 

56 
'.2 

55 

40 

69 

44 

72 

46 

72 

45 

73 
49 

75 
53 

66 
39 

68 
46 

77 
47 

66 
44 

65 

45 

72 
52 

62 

40 

45 
38 

44 
32 

69 
34 

54 
36 

45 
37 

44 
35 

39 
35 

42 
30 

48 
31 

45 
34 

44 
38 

55 
34 

62 
37 

61 
35 

52 

34 

43 
34 

57.7 
39.5 

BELTQN  0AM 

MAX 

MIN 

57 
4'. 

60 
41 

74 
52 

73 
50 

73 
48 

71 
53 

79 
54 

68 
42 

70 
50 

61 

51 

69 

-.9 

65 
51 

79 
52 

69 

41 

48 
36 

43 

31 

64 
37 

52 

40 

50 
43 

48 
39 

41 
37 

43 
34 

49 
35 

45 
37 

45 
36 

68 
32 

67 
36 

71 
38 

53 
30 

43 
36 

60.3 
41.9 

BENBROQK  DAM 

MAX 

MIN 

76 
<.2 

62 

43 

69 
43 

72 
45 

72 
45 

69 
53 

79 
52 

66 
40 

67 
47 

75 
45 

66 

41 

67 

41 

71 
42 

60 
39 

50 
37 

41 
32 

58 
32 

51 
33 

44 
35 

44 
34 

38 
32 

41 
28 

48 
28 

46 
34 

45 
38 

54 
37 

62 
38 

59 
33 

51 
32 

41 

34 

58.1 
38.5 

BONHAH 

MAX 

MIN 

55 
43 

64 
41 

68 

40 

69 
39 

67 
44 

62 
52 

62 

48 

64 
35 

74 
51 

61 
43 

59 

37 

62 

47 

65 
47 

53 
38 

43 
37 

53 
30 

54 
30 

49 
38 

42 
36 

39 
34 

39 
32 

45 
27 

48 
26 

52 
34 

53 

35 

60 
31 

60 
34 

56 
32 

47 
25 

50 
30 

55.8 
37.2 

BOWIE 

MAX 
MIN 

62 
40 

68 
43 

75 
46 

76 

51 

72 
48 

79 

57 

75 
47 

67 
42 

72 
52 

67 
42 

66 
42 

65 

40 

62 

45 

46 
36 

41 

35 

56 
32 

54 
32 

46 
40 

41 
34 

38 

34 

37 
32 

41 
26 

47 
31 

42 
34 

52 
36 

66 

32 

60 

40 

54 
30 

45 
29 

54 
32 

57.5 
38.7 

BDYO 

MAX 

MIN 

64 
43 

64 
41 

70 
40 

74 
40 

75 
51 

72 
54 

74 
45 

65 
36 

66 
37 

75 
44 

69 

41 

71 
41 

70 
45 

60 
38 

42 

36 

41 

31 

56 
31 

53 
34 

42 
35 

41 
32 

35 

30 

3! 

31 

49 
26 

48 
26 

54 
31 

58 
31 

55 
33 

52 
32 

51 
28 

36 
32 

57.4 
36.5 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

65 
38 

70 
38 

72 
36 

74 
39 

71 
46 

79 
55 

65 
39 

70 
36 

73 
49 

66 
38 

68 
36 

67 

50 

58 
37 

45 

34 

43 
33 

59 

28 

49 
26 

46 
38 

41 
33 

38 
32 

40 
27 

47 
21 

47 
28 

45 
34 

55 
34 

68 
26 

60 
34 

49 
25 

37 
23 

55 
24 

57.4 
34.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

49 
40 

63 
37 

71 
37 

74 
39 

74 
39 

71 
48 

78 
48 

66 
35 

68 
39 

76 
42 

66 

36 

65 
41 

66 

45 

66 
36 

42 
35 

41 
28 

55 
28 

S3 
30 

44 
34 

42 
32 

38 
30 

40 
25 

50 
26 

47 
27 

44 
36 

54 
31 

61 
34 

60 
28 

52 
25 

40 
30 

57.2 
34.7 

8RDWNWD0D 

MAX 
MIN 

65 
38 

71 
40 

75 
40 

75 
42 

70 
47 

81 

50 

68 

37 

71 
39 

76 
45 

69 
46 

71 
49 

76 

48 

65 

38 

47 
36 

46 
30 

62 
33 

46 
36 

47 
45 

49 
39 

45 
35 

41 
27 

42 
27 

46 
27 

44 
38 

53 
24 

65 
24 

64 
36 

51 
36 

41 
36 

59,4 
37.5 

CAMERON 

MAX 
MIN 

65 
46 

73 
41 

73 
54 

76 
45 

73 
49 

83 
64 

79 
54 

74 
38 

82 
56 

77 
49 

66 
46 

79 
55 

79 
53 

64 
42 

52 
39 

66 
31 

59 
36 

55 

45 

53 

43 

51 
39 

45 
38 

50 
33 

45 
36 

45 
38 

60 
39 

66 
30 

78 
47 

67 
38 

52 
36 

58 
35 

65.0 
43.3 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

64 
43 

70 
40 

72 

41 

73 
42 

71 
44 

76 
60 

68 
52 

67 
36 

78 
54 

68 
45 

67 
41 

68 
53 

68 
45 

81 
40 

43 
37 

60 
32 

54 
34 

46 
42 

45 
37 

42 
35 

41 
33 

49 
28 

45 
33 

43 
38 

55 
39 

65 
33 

60 
37 

53 
34 

43 

31 

58 
36 

58.6 
39.8 

CORSICANA 

MAX 

MIN 

60 
45 

53 
41 

70 
41 

72 
46 

73 
45 

74 
47 

76 
56 

66 

40 

69 
40 

78 
48 

67 
46 

66 
46 

75 
50 

71 
42 

46 
39 

49 
34 

59 
34 

55 
37 

55 
39 

45 
38 

40 
37 

41 
30 

46 
30 

45 
35 

42 
40 

56 

36 

63 

36 

66 

38 

52 

38 

45 

34 

59.2 
40.3 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

MIN 

60 

45 

70 
46 

74 

45 

74 
46 

73 
50 

78 
60 

68 
49 

70 
43 

60 
53 

67 
48 

67 
47 

71 
52 

63 
46 

46 
41 

44 
40 

60 
37 

54 
35 

46 
42 

46 
39 

40 
37 

44 
34 

49 

31 

47 
37 

44 
41 

55 

41 

65 
37 

61 
42 

53 

37 

45 
36 

58 
36 

59.1 
42.4 

OENISQN  0AM 

MAX 
MIN 

53 

44 

57 
43 

67 

43 

69 
40 

70 
42 

69 

42 

63 

51 

63 
36 

65 

41 

75 
46 

61 
37 

60 
37 

64 
38 

57 
36 

43 
36 

42 

32 

53 

35 

51 
38 

41 
37 

47 
33 

37 
31 

40 
32 

46 
27 

49 
26 

44 
37 

52 
36 

60 
36 

56 
34 

49 
26 

41 
30 

54.8 
36.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

MIN 

57 
43 

69 
45 

74 
45 

74 
43 

71 

45 

74 
56 

66 
51 

65 
38 

77 
54 

74 
46 

73 
41 

64 
52 

70 
48 

54 
39 

44 
37 

55 

34 

53 
34 

50 
40 

42 
37 

42 
34 

40 
32 

46 
30 

47 
30 

45 
33 

52 
39 

63 
34 

62 
37 

57 
34 

49 
30 

51 

34 

58.7 
39.8 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

46 
41 

64 
42 

72 
43 

72 
48 

72 

46 

69 
51 

79 
47 

67 
42 

66 
44 

75 
44 

68 

45 

66 
48 

65 

45 

61 
37 

43 
34 

39 

33 

61 
32 

51 
32 

45 
37 

41 
33 

37 
33 

40 
26 

46 
28 

43 
35 

43 
35 

55 
32 

65 
32 

60 
32 

49 
31 

39 
33 

56.7 
38.0 

EASTLAND 

MAX 

MIN 

46 
40 

64 
37 

70 
37 

74 
39 

76 
41 

75 
46 

78 
44 

64 
37 

71 
37 

74 

68 
45 

74 
48 

75 
46 

60 
36 

45 
35 

44 
32 

52 
30 

48 

30 

47 
34 

40 
34 

37 
33 

40 
24 

41 
25 

47 
34 

44 
36 

47 
28 

56 
28 

65 
31 

52 
29 

39 
26 

57.1 
35.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

65 

42 

73 

42 

74 
45 

81 

43 

80 
45 

75 
47 

69 
49 

69 
40 

76 
47 

69 
48 

68 
46 

69 

44 

73 
46 

60 
39 

44 
33 

65 
31 

57 
31 

48 
39 

45 
39 

41 
35 

46 
34 

51 
28 

48 
34 

41 
34 

57 
38 

66 
31 

67 
45 

57 
34 

43 

30 

58 
36 

61.2 
39.2 

FERRIS 

MAX 

Mm 

58 

43 

68 
39 

71 
43 

73 
45 

7! 
43 

76 
58 

74 
54 

67 
38 

77 
52 

71 
47 

65 
40 

69 

51 

69 

47 

65 
40 

44 
38 

57 
29 

53 
33 

52 

42 

44 
37 

43 
36 

42 

34 

48 
29 

47 
32 

44 
39 

55 
39 

63 
32 

61 
38 

56 
34 

46 
33 

55 
35 

59.2 

40.0 

FT  WORTH  INTL  WSO  aP 

MAX 

MIN 

61 
46 

70 
43 

73 
44 

73 
45 

71 
49 

78 
58 

67 

46 

66 
40 

79 
53 

68 
43 

66 
42 

72 
54 

61 
46 

46 
41 

44 
38 

59 
35 

54 
36 

47 
43 

45 
38 

44 
38 

45 
35 

50 
31 

48 
34 

44 
40 

55 

42 

65 
35 

61 
39 

52 

34 

45 
33 

57 
36 

56,9 
41.2 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

51 
43 

59 

41 

66 
40 

72 
39 

73 
40 

70 
45 

70 
50 

65 
36 

64 
36 

75 
44 

65 
38 

62 

42 

66 

47 

56 
37 

43 
37 

41 
30 

55 

30 

53 
30 

43 
36 

41 
33 

37 
32 

39 
27 

48 
26 

47 
26 

42 
36 

51 
31 

62 
31 

58 
32 

51 
25 

42 

31 

55.6 
35.6 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

53 
43 

62 
38 

73 
39 

74 
40 

73 
40 

71 
43 

81 
50 

68 
34 

70 
35 

81 
44 

69 
43 

66 
46 

75 
44 

66 

40 

49 
36 

42 
29 

64 
29 

49 
35 

52 
35 

53 
37 

41 
35 

42 
29 

49 

27 

44 
36 

44 
36 

57 
25 

62 
29 

67 
35 

53 
32 

42 
34 

59.8 
36.6 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

65 

45 

73 
40 

71 
55 

73 
43 

69 
42 

80 
63 

78 
53 

71 
37 

62 

54 

78 
47 

67 
47 

61 
56 

60 
62 

65 

40 

46 
36 

66 

30 

62 

37 

52 
46 

51 
40 

46 
33 

44 
38 

49 
34 

47 
38 

42 
37 

56 
38 

67 
30 

76 
44 

72 
38 

51 
36 

58 
30 

64.0 
42.0 

GLEN  ROSE  2  w 

MAX 

Mm 

67 
42 

72 
35 

75 
37 

75 
37 

70 
36 

83 
57 

75 
51 

70 
33 

79 
52 

70 
43 

70 
38 

66 

54 

70 
40 

54 
39 

44 
38 

63 
28 

65 
28 

46 
43 

45 
37 

42 
37 

42 
34 

50 
26 

47 
29 

44 
37 

57 
36 

67 
26 

63 
39 

54 
34 

45 
26 

59 
36 

61.0 
37.6 

GDlOTHWAITE  2  N 

MAX 

Mm 

65 

41 

73 
43 

72 

50 

73 
48 

70 
49 

81 

60 

70 
48 

71 
42 

75 
56 

68 
41 

66 
46 

75 
53 

75 
46 

55 
37 

44 
32 

62 
33 

55 
34 

48 
43 

47 
37 

39 
33 

41 
34 

47 
24 

43 
36 

43 
34 

55 
36 

66 
30 

65 

44 

58 
34 

44 
34 

53 
34 

60.0 
40.5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

46 
40 

65 
39 

71 
38 

75 
38 

76 
40 

72 
50 

83 
47 

66 
36 

69 

41 

71 
43 

68 

45 

69 
54 

64 

45 

59 

37 

45 
36 

45 
33 

57 
33 

56 
42 

50 
39 

41 
35 

38 
33 

41 
27 

51 
29 

42 
28 

42 

34 

55 
27 

67 
31 

60 
32 

56 
29 

52 
27 

58.4 
36.9 

granbury 

MAX 

Mm 

67 
44 

71 
41 

76 
41 

75 
41 

71 
46 

82 

61 

82 
52 

69 
37 

76 
55 

75 
46 

66 
40 

66 
54 

69 
47 

55 
40 

43 
36 

60 
32 

57 
31 

48 
44 

44 
39 

43 
36 

42 
33 

49 
28 

47 
33 

44 
38 

56 
39 

66 
29 

63 
41 

58 
35 

49 
29 

57 
37 

60.9 
40.2 

GRAPEVINE  OAM 

MAX 

Mm 

53 

43 

61 

43 

69 
43 

73 
44 

72 
45 

71 
45 

78 
56 

65 

40 

67 
40 

76 
47 

65 

42 

65 
43 

70 
42 

60 

40 

45 
36 

43 
33 

57 
33 

53 
33 

43 
33 

43 
35 

38 
34 

41 
29 

47 
29 

47 
34 

45 
40 

54 
34 

64 
37 

60 
35 

50 
30 

42 

34 

57.3 
33.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

56 

45 

54 
41 

67 
41 

72 
41 

71 
41 

70 
45 

69 

52 

64 
36 

65 
38 

76 
43 

63 
39 

60 
42 

68 
48 

60 
38 

42 
38 

43 
31 

55 

31 

53 
31 

42 
38 

43 

35 

38 
35 

40 
28 

47 
26 

46 
30 

41 
38 

51 
31 

60 
32 

59 
35 

51 
32 

43 
29 

55.6 

37.1 

groesbeck 

MAX 

Mm 

72 
46 

54 

41 

75 
46 

75 
48 

75 
42 

75 
50 

79 

54 

66 
41 

70 
46 

78 
48 

69 
46 

65 

48 

75 
53 

68 
42 

49 
40 

48 
33 

63 
36 

55 
38 

50 
42 

47 
38 

41 
37 

41 
31 

49 
33 

46 
37 

45 
37 

57 
33 

63 
38 

69 
38 

56 
35 

46 
35 

60.8 
41.1 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

49 

43 

64 
42 

70 
45 

72 
44 

69 
48 

81 
49 

66 
43 

69 
45 

76 
45 

66 

44 

66 
52 

69 

46 

63 
36 

40 
35 

40 
32 

61 
32 

46 
34 

50 
36 

42 
35 

38 
34 

40 
27 

46 
29 

43 
35 

51 
36 

55 
31 

65 
33 

62 
34 

50 
33 

51 

35 

57.2 
33.4 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

45 
41 

67 
40 

69 
41 

70 
40 

73 
40 

70 
50 

79 
47 

64 
39 

69 
42 

72 
42 

65 

37 

65 
36 

64 
36 

62 

35 

55 
36 

39 
28 

54 
29 

50 
34 

43 
35 

40 
33 

40 
32 

38 
29 

47 
26 

47 
27 

43 
34 

52 
31 

65 
35 

57 
30 

50 
25 

45 
29 

56,6 
35,3 

B  Nol«s  Following  Station 
-    357    - 


Contlnuftd 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

o(M 

onth 

o 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HICD 

MAX 
MIN 

6S 
39 

72 
38 

74 
38 

74 
37 

71 
39 

81 
57 

77 
46 

59 
32 

77 
51 

73 
42 

67 
38 

65 

50 

58 
42 

55 
35 

43 
33 

61 
29 

57 
26 

45 
40 

49 
36 

40 
33 

41 
33 

49 
23 

45 
29 

43 
33 

65 
34 

65 
27 

64 

40 

57 
32 

48 
28 

59 

30 

60.2 
35,4 

HitLSBnnn 

MAX 

MIN 

53 

59 
38 

71 
39 

74 
44 

74 
44 

72 
44 

77 
53 

66 
36 

58 
39 

80 

47 

59 

41 

67 
49 

74 
44 

55 

40 

45 
37 

43 

62 
32 

55 

33 

60 
36 

47 
33 

40 
36 

42 
29 

49 
28 

50 
35 

41 
38 

57 
28 

65 
30 

55 
35 

93 
34 

44 
32 

59.3 
37.5 

JACKSSClRI] 

MAX 

MIN 

61 

to 

69 
43 

72 
41 

72 

44 

71 
50 

78 
56 

76 
47 

65 

40 

74 
50 

70 
42 

55 
41 

54 

51 

56 
47 

51 
35 

40 
35 

55 
39 

53 

30 

45 
40 

41 
36 

40 
32 

38 
32 

46 
26 

48 
28 

45 
38 

54 
35 

55 
30 

69 
36 

57 
29 

46 
27 

94 
31 

58.5 
38.5 

KAUFM4N  3  SE 

MAX 

MIN 

60 
•,5 

53 
39 

67 
45 

73 
45 

73 
45 

73 
53 

74 
54 

55 
38 

57 
48 

77 
47 

64 
43 

64 
46 

72 
62 

64 

41 

44 
39 

45 
34 

95 
34 

59 

40 

44 
39 

47 
35 

44 
35 

42 
29 

46 
33 

47 
37 

44 
39 

53 
32 

61 
36 

53 
37 

51 
32 

43 
33 

57.7 
40.3 

kuleen 

MAX 

MIN 

68 

76 
37 

73 

53 

74 
41 

71 
59 

61 
64 

80 
52 

69 
35 

81 

51 

71 
49 

57 
45 

79 
57 

81 
49 

56 
41 

46 
36 

56 
30 

52 
35 

58 
48 

62 

40 

45 
39 

43 

37 

50 
29 

47 
36 

44 
38 

59 

33 

59 
29 

71 
45 

65 

35 

52 

31 

59 
35 

64.0 
41.9 

LAVDN  D4M 

MAX 

MIN 

55 

45 

56 
42 

66 
44 

75 
47 

71 
47 

70 
50 

72 
54 

63 
38 

65 

41 

76 
45 

57 

43 

63 

45 

72 
50 

59 

40 

43 
38 

44 
33 

55 

34 

54 
40 

46 
36 

43 
35 

39 

35 

40 
32 

46 
30 

46 
31 

43 
38 

52 

34 

51 
37 

56 

35 

90 
35 

43 
33 

55.5 
39.7 

N4R1.IN  3  Hi 

MAX 

MIN 

59 
'.6 

73 
40 

73 
56 

79 
43 

72 
44 

80 
54 

74 
55 

68 
37 

79 
54 

59 

47 

65 

45 

73 
52 

75 
50 

50 
43 

46 
39 

52 
32 

55 

37 

51 
45 

47 
42 

45 
39 

43 
38 

49 
32 

46 
36 

44 
39 

1,6 
39 

55 

26 

71 
46 

59 
37 

49 
35 

56 
35 

61.5 
42.5 

HC  OREGDR 

MAX 

MIN 

53 

62 
44 

70 
49 

72 
45 

73 
46 

70 
49 

78 
53 

62 
39 

69 

44 

80 
46 

66 
46 

67 
50 

75 
49 

57 
41 

45 
36 

44 
32 

50 
32 

62 
35 

47 

41 

47 
36 

40 
36 

42 
30 

48 
30 

45 
37 

45 
37 

48 
30 

65 
33 

56 
36 

52 
35 

43 

34 

68.2 

40.0 

MCKINNEV  3  S 

MAX 
MIN 

67 
<.3 

66 
42 

72 
40 

73 
40 

70 
41 

71 
57 

58 
50 

65 
35 

77 
51 

71 
44 

53 
36 

55 

50 

59 
48 

53 
39 

44 
37 

55 
29 

53 
31 

48 
39 

43 
35 

41 
34 

40 
32 

48 
27 

46 
28 

44 
37 

65 

36 

52 
31 

59 
35 

56 
32 

45 
25 

54 
31 

57.9 
38.0 

HEXU 

MAX 

MIN 

62 

1,5 

51 
41 

70 
43 

72 
47 

?3 
46 

72 
52 

76 
54 

60 
42 

68 
44 

75 
43 

66 
47 

54 
50 

73 
51 

57 
41 

47 
39 

47 
39 

60 
35 

56 

40 

46 
39 

44 
38 

44 
33 

41 
31 

48 
36 

45 
35 

45 
38 

65 
33 

61 
35 

66 
37 

53 
35 

47 
34 

56.9 
40.9 

FtlNERAL  MEHS  FAA  IP 

MAX 

MIN 

65 
".1 

72 
39 

75 
41 

74 
43 

70 
47 

81 
57 

66 

44 

56 
39 

76 
50 

67 
42 

65 

40 

65 
53 

60 
42 

44 
38 

42 
37 

59 
32 

53 
32 

46 
42 

42 
37 

39 
33 

42 
32 

49 
28 

47 
31 

42 
37 

65 
37 

56 

31 

52 

38 

53 

31 

41 
31 

57 
33 

58.2 
36.6 

NAVARRO  HUIS  DAM 

MAX 
MIN 

58 
45 

55 
43 

70 
47 

72 

46 

73 
45 

73 
49 

77 
54 

66 
39 

58 

48 

79 
48 

68 
43 

64 
47 

74 
51 

55 

41 

47 
39 

45 
32 

60 
30 

57 
32 

56 
40 

45 
38 

40 
35 

42 

30 

48 
33 

43 
36 

45 
39 

55 
35 

54 
40 

64 
36 

53 
36 

44 
39 

59.4 

40.4 

OLNEV 

MAX 
MIN 

PARIS 

MAX 

MIN 

63 
47 

52 

43 

65 
42 

71 
42 

72 
47 

68 

49 

51 
52 

64 
38 

56 

41 

74 
44 

61 
39 

57 
43 

63 
48 

50 

40 

42 
39 

42 
38 

51 
35 

54 
36 

40 
37 

41 
34 

39 
35 

39 
29 

46 
28 

47 
29 

43 
37 

49 
35 

59 
35 

60 
34 

52 
28 

40 
31 

54.7 
38.9 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

52 

43 

56 
43 

67 
44 

70 
43 

59 
44 

66 

48 

56 
52 

54 
39 

62 

41 

74 
43 

63 
41 

60 
43 

66 
48 

58 
38 

44 
36 

42 
31 

54 
33 

51 
38 

42 
35 

42 
34 

38 
32 

39 

28 

45 
30 

47 
31 

42 
36 

52 
32 

52 
32 

57 
30 

90 
28 

40 
33 

54.9 
37.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

52 

41 

66 
39 

71 
40 

72 
43 

73 
45 

70 
49 

61 
49 

67 
36 

71 
42 

76 
45 

67 
43 

66 
41 

66 
48 

51 
38 

45 
35 

42 

31 

61 
34 

46 
36 

47 
38 

41 
34 

40 
34 

41 
27 

47 
29 

45 
34 

45 
34 

56 

26 

57 
33 

61 
34 

90 
32 

41 
33 

57.9 
37.5 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

64 
39 

71 
39 

71 
40 

74 
43 

71 
45 

79 
59 

69 
44 

70 
40 

72 
55 

64 
40 

66 
40 

59 
53 

58 
45 

48 
35 

47 
31 

59 
33 

47 
27 

46 
40 

42 
35 

37 
30 

40 
33 

46 
24 

44 
30 

47 
35 

54 
37 

57 
33 

56 
37 

49 
26 

36 
26 

64 
27 

57.4 
37.4 

QUINLAN 

MAX 

Mm 

68 
44 

67 
42 

72 
46 

74 
52 

71 
44 

72 
43 

71 
39 

72 
40 

58 

42 

63 

42 

51 
47 

50 

44 

70 
47 

53 
39 

45 
37 

57 
36 

54 
35 

45 
33 

43 
38 

41 
35 

36 
33 

45 
29 

47 
31 

43 
39 

62 
35 

66 
34 

61 
32 

55 

34 

45 
31 

52 

31 

57.7 
38.5 

RANGER  1  w 

MAX 

MIN 

62 

40 

69 
38 

71 
45 

72 
47 

68 
46 

79 
59 

67 
46 

68 
42 

72 
54 

66 
42 

56 
43 

67 
45 

47 
36 

40 
34 

60 
33 

48 

31 

44 
41 

44 
36 

36 
33 

41 
33 

47 
2* 

43 
32 

41 
35 

53 

37 

55 
32 

59 
36 

50 
30 

40 
30 

54 
28 

56.2 
38.4 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

45 

40 

65 

37 

72 
37 

74 
37 

74 
42 

71 
52 

82 

45 

66 
37 

70 
40 

75 
45 

67 
39 

59 

46 

73 
44 

62 

37 

41 
31 

45 
31 

51 
29 

48 
30 

47 
35 

40 
33 

38 
33 

42 
23 

48 
24 

50 
34 

52 
35 

55 

25 

67 
27 

60 
32 

60 

37 
32 

58.2 
35.4 

ROSEBUO  3  HSW 

MAX 

MIN 

6C 
45 

71 
41 

70 
55 

73 
46 

71 
47 

60 
63 

79 
53 

73 
41 

80 
56 

74 
45 

66 
48 

76 
54 

75 

51 

62 

41 

47 
39 

61 
33 

68 
36 

50 
44 

48 
42 

45 
36 

42 
38 

48 
30 

46 

37 

43 
38 

56 
39 

54 
32 

73 
47 

55 

38 

57 
35 

52.1 
42.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

53 
43 

57 
42 

70 
40 

71 
39 

71 
43 

69 
50 

54 
49 

55 

35 

55 

40 

75 
42 

63 
38 

60 
42 

64 
45 

56 

37 

44 
36 

42 
31 

55 
32 

62 
36 

41 
35 

43 
32 

38 
32 

39 

27 

48 
25 

47 
29 

49 

37 

51 
29 

61 
33 

59 
32 

41 
30 

65.5 

36.3 

SPRINGTQWN 

MAX 

MIN 

49 
40 

63 
41 

70 
36 

72 
38 

73 
40 

72 
46 

78 
49 

65 

34 

66 
40 

75 

44 

65 
35 

56 

43 

56 
45 

59 
35 

43 
34 

41 
26 

57 
25 

61 
30 

44 
34 

43 
32 

37 
30 

40 
25 

49 
27 

47 
35 

44 
37 

54 
31 

53 
32 

56 
30 

36 
33 

55.7 
35.2 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

64 
40 

71 
40 

72 
42 

72 
48 

69 

48 

82 
59 

72 
47 

55 
43 

74 
54 

56 

46 

58 
46 

64 
53 

66 

46 

52 
35 

39 

34 

58 
32 

50 
30 

44 
41 

43 
37 

37 
32 

39 
32 

46 
27 

44 
32 

41 
35 

54 
35 

65 
29 

59 

41 

51 
32 

55 

29 

57.4 
39.4 

STILLHQUSE  HOLLOW  0AM 

MAX 

MIN 

73 
44 

62 
45 

74 
50 

72 
45 

72 
46 

71 
52 

79 
52 

58 
41 

59 
49 

60 
50 

69 
49 

64 
50 

79 
52 

59 

41 

50 
38 

42 
31 

69 
36 

51 
40 

60 
41 

42 
38 

41 
36 

42 
31 

49 
33 

44 
35 

43 
35 

56 
35 

56 

37 

72 
37 

43 
36 

60.4 
41.6 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

79 
45 

60 
42 

70 
49 

72 
47 

75 
47 

72 
56 

81 
53 

57 
41 

72 

41 

61 
48 

70 
48 

65 
51 

72 
53 

70 
41 

51 
39 

46 
32 

65 
35 

54 
39 

60 
40 

60 
37 

43 
39 

43 
33 

49 
33 

46 
37 

44 
38 

59 

31 

55 

36 

74 
36 

45 
32 

61.9 
41.2 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

59 

44 

61 

44 

76 
47 

71 
47 

74 
46 

74 
53 

79 
52 

59 
43 

70 
44 

62 

47 

70 
47 

65 
54 

77 
54 

71 
43 

50 
38 

43 
34 

64 
35 

52 
38 

49 
41 

47 
39 

■41 
37 

43 
32 

60 
31 

44 
37 

42 
37 

66 
33 

56 
32 

73 
37 

44 
35 

60.6 
41.3 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

42 
36 

62 
36 

57 

41 

72 
42 

73 
42 

59 
51 

77 
43 

54 
39 

68 
45 

71 

40 

55 
38 

65 
45 

65 

43 

56 
35 

45 
33 

42 
29 

55 

26 

48 

30 

44 
33 

40 
32 

35 

31 

39 
25 

47 
27 

41 
32 

49 
35 

53 

30 

57 
34 

55 
27 

36 

24 

55.0 
35.1 

WACO  0AM 

MAX 

Mm 

54 
49 

56 
42 

70 
46 

73 
46 

74 
47 

72 
51 

77 
54 

58 
39 

69 
43 

81 
45 

70 
45 

67 
49 

73 
52 

68 
42 

46 
39 

44 
34 

61 
36 

53 
38 

48 
42 

45 
36 

41 
37 

42 
31 

49 
32 

45 
37 

44 
36 

67 
34 

66 
37 

57 
37 

45 
34 

59.3 

41.0 

WACO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

56 
46 

72 

44 

73 
50 

72 

45 

71 
47 

75 
63 

58 
46 

68 
40 

80 
54 

67 

46 

66 
46 

72 
55 

56 

47 

47 
41 

44 
36 

60 
34 

53 
37 

60 

45 

45 
43 

43 
40 

42 
39 

49 
32 

45 
39 

43 
40 

66 
41 

64 

34 

65 
43 

92 
35 

57 
37 

58.9 
42.7 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

59 
44 

70 
41 

73 
43 

74 
44 

71 
45 

76 
60 

74 
53 

59 

37 

79 
54 

74 
47 

65 
42 

70 
50 

73 
47 

55 
39 

44 
38 

57 
31 

56 

35 

51 
42 

46 
37 

44 
36 

42 
36 

47 
29 

49 
33 

44 
39 

55 
39 

60 
34 

51 
38 

57 
34 

55 

35 

59.8 

40.6 

WEATHERFQRD 

MAX 

Mm 

50 
41 

63 
40 

70 
38 

72 
39 

74 
40 

73 
42 

78 
50 

66 
35 

57 
37 

75 
44 

67 
37 

57 
43 

74 
47 

50 
37 

43 
36 

40 
30 

55 

30 

51 
33 

42 
36 

40 
33 

35 
32 

38 
25 

46 
27 

48 
28 

45 
35 

54 
34 

52 
36 

59 
32 

40 
30 

56.8 
35.8 

WHITNEY  DAM 

MAX 

Mm 

53 

44 

65 

40 

72 
47 

73 
46 

73 
43 

70 
47 

60 
55 

67 
37 

58 
45 

79 
46 

67 
45 

55 

46 

72 
50 

65 
41 

45 
36 

44 
31 

50 
35 

52 
39 

48 
42 

45 
37 

40 
36 

43 
31 

49 
32 

45 
32 

45 
38 

55 
34 

66 
36 

63 
36 

44 
37 

98.9 
40.2 

EAST  TEXAS          0". 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

ATHENS  3  SS6 

MAX 

Mm 

64 

45 

69 

45 

77 
48 

73 
43 

75 

42 

73 
58 

70 
56 

73 
35 

78 
49 

67 

41 

67 
40 

74 
45 

73 
52 

53 

41 

54 
40 

59 
31 

50 
34 

66 
33 

44 
39 

43 
37 

40 
36 

50 
31 

46 
29 

63 

40 

64 
31 

70 
39 

60 
38 

60 
25 

62.1 

40.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

78 

49 

74 
42 

68 
53 

71 
42 

72 
42 

76 
52 

73 
56 

68 
37 

70 
44 

65 

44 

60 

41 

70 
42 

73 
54 

51 
40 

46 
39 

59 
32 

56 
34 

53 
38 

43 
36 

43 
36 

42 

37 

48 
32 

47 
31 

44 
37 

51 
38 

61 
34 

74 
38 

69 
36 

49 
30 

60.5 
40.0 

CENTER 

MAX 

Mm 

86 

73 

81 
45 

75 
45 

62 

41 

73 
41 

73 
43 

78 
59 

74 
35 

70 
35 

68 
43 

66 
38 

59 

41 

74 
47 

73 
42 

51 

40 

44 
32 

53 
32 

58 

36 

42 
39 

45 
37 

42 
37 

40 
36 

52 

30 

48 
30 

42 
38 

51 
33 

52 
33 

74 
37 

52 
29 

51.4 
39.3 

S**  R*fM*Be*  NotM  Following  SUtJoD  tnd*i 


Continued 

Ul 

\1L 

I 

It 

MJ 

n't] 

ttA 

lU 

Kt 

.b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

CENTE«VILLE 

MAX 

Mm 

88 

51 
39 

74 
44 

72 
40 

75 
40 

75 
52 

74 
55 

68 
35 

70 
42 

77 

47 

70 
42 

64 
47 

75 
52 

69 

43 

51 
40 

52 

30 

65 

33 

57 
39 

46 

41 

48 
40 

44 
38 

41 
30 

51 
34 

46 
36 

43 
36 

56 
32 

64 
36 

74 
39 

57 
32 

49 
29 

61.6 
39.8 

CLARKSVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

72 
46 

65 
37 

72 
43 

70 
41 

69 
43 

70 
54 

65 
53 

66 
35 

74 
46 

70 
48 

72 
49 

70 
48 

63 
50 

60 
32 

49 

39 

49 
32 

47 

40 

42 
35 

40 
35 

48 
29 

49 
32 

55 
26 

60 
36 

54 
34 

44 
29 

49 
32 

59.5 
39.5 

COLOSPRING  5  SSW 

MAX 

MIN 

86 

76 

47 

73 
48 

60 
47 

74 
48 

74 
53 

79 
59 

69 
41 

70 

41 

76 
47 

68 
45 

61 
47 

75 
50 

72 
42 

53 
41 

49 
34 

65 
34 

56 

40 

60 
42 

47 
39 

44 
39 

42 
37 

49 
35 

43 
35 

43 
37 

56 
29 

63 
31 

76 
40 

56 

40 

53 
31 

62.1 
42.4 

COLLEOE  ST4TI0N  Fia  4P 

MAX 

Mm 

61 

45 

70 
42 

66 
51 

75 
47 

75 
51 

79 
65 

66 
48 

66 
41 

76 
56 

68 

47 

63 
51 

77 
56 

75 
49 

49 
42 

51 
40 

63 

36 

58 
43 

51 

47 

51 
42 

60 
41 

44 
40 

50 
39 

43 
39 

41 
39 

57 

41 

62 

30 

73 

45 

56 
41 

46 
36 

52 
32 

60.7 
44.1 

CQNItOE 

MAX 

Mm 

89 

57 

60 
46 

76 

47 

59 
49 

75 
49 

76 
58 

83 
56 

82 
42 

73 
43 

73 
46 

71 
47 

64 
49 

77 
54 

74 
42 

54 
39 

55 
36 

69 
38 

62 

43 

52 

43 

52 

39 

46 
39 

43 
39 

52 
38 

44 
39 

43 
38 

59 
30 

65 
34 

78 
38 

60 

40 

54 
34 

64.1 
43.1 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

88 
52 

53 
43 

73 
43 

67 
43 

74 
43 

74 
49 

74 
60 

67 
40 

66 
40 

76 
50 

67 
45 

66 
45 

77 
49 

70 
43 

52 

40 

50 
34 

63 
34 

58 
36 

55 

41 

47 
36 

47 
37 

46 
36 

50 
33 

45 
35 

43 
37 

54 
34 

62 
34 

73 
39 

62 
35 

51 
31 

61,8 
40.6 

OilNCERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

82 

47 

68 
42 

72 
50 

71 
44 

74 
48 

70 
59 

65 
56 

67 
36 

73 

51 

70 
44 

63 

44 

67 

46 

70 
56 

60 
42 

43 
41 

52 
37 

55 
36 

52 

40 

43 
39 

43 
39 

42 
36 

48 
32 

49 
33 

46 
39 

51 
39 

60 
36 

65 
39 

63 
36 

52 
36 

49 
34 

59.5 
42.1 

OULVILLE  2  U 

MAX 

Mm 

78 
48 

73 
39 

71 
54 

72 
47 

74 
48 

73 
61 

70 
52 

69 
36 

75 
49 

67 
37 

63 

43 

73 
45 

73 
53 

53 

41 

47 
40 

61 
32 

57 
36 

49 

41 

44 
39 

42 
38 

39 
37 

47 
31 

47 
33 

42 
39 

53 
39 

62 
33 

71 
47 

62 
36 

48 
34 

49 
33 

60.1 
41.5 

EMORY 

MAX 

Mm 

67 
47 

51 
39 

67 
42 

72 
42 

73 
42 

72 
44 

69 
55 

65 
35 

67 
37 

76 
45 

63 
39 

68 
40 

70 
49 

62 
40 

44 
39 

45 
32 

56 
30 

55 
31 

43 
38 

43 
35 

38 
35 

39 
27 

46 
27 

48 
30 

41 
36 

52 
35 

61 
36 

64 
35 

52 
35 

43 
32 

57.1 
37.7 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

89 

70 

87 
52 

77 
52 

60 

47 

74 
46 

75 
49 

62 
59 

74 
39 

62 
39 

63 

40 

72 

41 

55 

48 

76 

50 

72 

40 

59 

40 

52 
36 

66 

38 

66 

40 

55 

45 

55 

35 

47 
38 

44 
38 

52 

34 

45 
35 

61 
37 

54 
31 

63 
33 

70 
38 

62 

37 

52 
33 

63.8 

42.1 

FAIRFIELD  3  ESE 

MAX 

Mm 

63 
45 

71 
40 

73 
54 

73 
46 

73 
46 

75 
62 

72 
55 

69 
39 

77 
52 

67 
46 

63 
45 

72 
46 

73 
52 

56 
41 

48 
40 

60 
32 

55 
36 

51 
42 

44 
36 

42 
36 

40 
36 

47 
30 

45 
34 

42 
36 

66 
39 

63 
36 

70 
48 

55 

37 

47 
35 

64 
34 

69.9 
42.2 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

82 
46 

74 
39 

72 
54 

75 
46 

73 
45 

80 
64 

76 
54 

70 
39 

79 
54 

71 
46 

65 
47 

73 
52 

76 
51 

61 
42 

51 
39 

63 
33 

55 
37 

50 

44 

47 
40 

46 
39 

43 
36 

50 
32 

46 
36 

43 
38 

57 
38 

64 
30 

75 
48 

65 
38 

50 
35 

63 
34 

62.8 

42.7 

CILHER  2  w 

MAX 

Mm 

85 
51 

52 

40 

69 
42 

73 
39 

71 
41 

71 
45 

69 

34 

66 
34 

73 

44 

64 
37 

62 

42 

67 
46 

69 

41 

50 
40 

43 
32 

59 
29 

65 

29 

42 
38 

44 
37 

40 
37 

40 
27 

48 
27 

48 

34 

43 
36 

51 
32 

62 
33 

69 
37 

54 
27 

46 
32 

58.1 
36.7 

GROVETON 

MAX 

Mm 

80 
50 

70 
41 

65 

55 

73 

41 

75 
45 

77 
52 

78 
51 

70 
37 

74 
45 

67 
43 

61 
42 

73 
46 

75 
55 

60 
43 

51 
40 

64 
31 

60 
36 

53 

43 

47 

41 

43 
39 

41 
38 

50 
34 

45 
34 

42 

;)7 

55 

40 

62 
31 

76 
43 

66 
40 

51 
34 

49 
33 

61.8 
41.3 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

88 
69 

86 
45 

75 
48 

58 
42 

73 
38 

75 
50 

62 
58 

74 
35 

72 
38 

69 

39 

69 
36 

60 
40 

74 
50 

73 
38 

52 
36 

45 
30 

64 
30 

60 
34 

46 
36 

45 
35 

44 
35 

42 
32 

51 
26 

46 
33 

45 
33 

55 
29 

62 
37 

75 
37 

60 
34 

64 
26 

62.5 
38.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

83 
50 

53 

44 

71 
48 

62 

49 

76 
52 

77 
57 

65 
55 

67 
43 

71 
47 

79 
50 

70 
51 

64 

51 

62 
53 

71 
43 

53 

40 

55 
37 

66 

41 

57 
46 

52 

42 

52 
35 

54 
39 

43 
37 

52 

37 

45 
38 

45 
39 

68 
30 

66 
39 

78 
42 

60 
40 

51 
33 

63.3 
43,6 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

87 
55 

55 
39 

71 
39 

72 
41 

74 
42 

71 
43 

72 
57 

67 
36 

66 
38 

72 

44 

57 
43 

70 
44 

72 
52 

67 
40 

47 
36 

43 

30 

57 
30 

57 
31 

42 
36 

43 
35 

41 
35 

41 
26 

47 
29 

46 
30 

43 
35 

48 
34 

65 
35 

71 
34 

55 
29 

47 
28 

58.9 
37.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

89 
50 

53 

41 

74 
42 

61 
47 

74 
46 

76 

47 

60 
55 

65 

41 

72 

41 

75 
48 

69 

47 

65 
47 

75 
52 

71 
40 

50 
38 

53 
35 

65 
35 

60 
37 

60 

40 

46 
37 

47 
37 

41 
34 

50 
33 

45 
35 

44 
35 

55 
36 

64 
39 

76 
36 

58 
35 

52 
30 

62.2 

40.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

87 
74 

81 
49 

75 
49 

59 
42 

73 
42 

75 
48 

79 
62 

72 
36 

70 
36 

71 
47 

67 
41 

60 
43 

73 
52 

72 

42 

51 
40 

46 
31 

62 

31 

61 
34 

46 
41 

46 
36 

43 
36 

46 
35 

60 
31 

47 
32 

43 
37 

52 
35 

62 
35 

7! 
40 

58 
35 

54 
31 

61.9 

40.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

79 

47 

73 

41 

73 
54 

73 
50 

73 
47 

71 
60 

70 
57 

68 
39 

74 

51 

69 
46 

61 
43 

71 
45 

73 
52 

57 
41 

45 
40 

61 
32 

65 

37 

50 
40 

45 
36 

42 
37 

39 
37 

46 
29 

45 
33 

44 
38 

64 
39 

62 
29 

73 
47 

61 

37 

48 
35 

50 
32 

60.2 
41.8 

JASPER  3  SM 

MAX 

Mm 

86 
72 

86 
53 

75 
55 

60 
45 

74 
45 

73 
53 

79 
63 

72 
37 

70 
42 

69 

45 

70 
43 

57 
46 

74 
48 

72 
42 

55 
41 

46 
31 

65 
34 

61 
45 

51 

42 

50 
39 

44 
38 

41 
37 

51 
34 

45 
37 

47 
37 

52 
29 

63 
35 

74 
42 

60 

37 

53 
32 

62.5 
42.6 

KARNACK 

MAX 

Mm 

82 

49 

69 
42 

69 
51 

68 
39 

66 
41 

66 

50 

65 
58 

63 
33 

68 

40 

66 
45 

57 
36 

62 

40 

67 
54 

61 

41 

41 
40 

51 
33 

52 

30 

49 
37 

41 
37 

40 
36 

36 
36 

44 
30 

44 
27 

41 
34 

46 
37 

56 
32 

68 
32 

61 
35 

48 
28 

43 
29 

56.5 
38.4 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

87 
59 

77 
54 

70 
55 

74 
47 

76 
54 

60 
59 

77 
65 

72 
38 

72 
43 

69 

45 

65 

44 

72 
49 

72 
59 

68 
40 

50 
41 

66 
32 

60 
39 

56 
46 

52 
36 

46 
39 

45 
38 

52 
35 

46 
33 

42 

37 

55 
39 

64 
30 

77 
36 

72 
46 

55 
37 

51 
32 

64.1 
43.6 

LINDEN 

MAX 

Mm 

86 
56 

56 
42 

69 
42 

72 
43 

70 
42 

71 
43 

66 
59 

66 
36 

67 
37 

72 
45 

63 

40 

59 

42 

67 
47 

70 
42 

45 
40 

42 
35 

51 

30 

54 
31 

41 
36 

43 
37 

41 
37 

40 
29 

46 
29 

46 

31 

44 
38 

49 
31 

60 
32 

67 
35 

54 
29 

44 
32 

57.5 
38.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 

75 

76 
49 

74 
49 

58 
48 

79 
43 

75 
44 

82 
62 

69 
38 

70 
36 

75 
45 

69 
42 

60 
43 

75 
52 

72 
42 

55 
41 

49 
32 

65 
32 

58 
3B 

49 
36 

60 
37 

46 
39 

41 
36 

51 
34 

42 
34 

44 
34 

52 
32 

62 
32 

76 
42 

60 
35 

56 
30 

62.6 
41.3 

LONCVIEW 

MAX 

Mm 

89 
55 

56 
42 

72 
43 

74 
43 

74 
43 

73 
43 

73 

47 

68 
38 

69 
39 

74 
46 

64 
42 

66 
42 

71 
52 

69 
42 

47 
41 

43 
36 

59 
33 

57 

34 

43 
34 

44 
38 

40 
38 

40 
31 

49 

30 

48 
34 

43 
31 

52 
32 

61 
32 

71 
38 

56 

33 

48 
34 

59.8 
38.9 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

87 
52 

54 
45 

72 

45 

65 
43 

73 
44 

75 
45 

76 
59 

66 

41 

69 

41 

71 
50 

61 

47 

64 
46 

76 
51 

70 

44 

50 
43 

50 
34 

63 
34 

56 
36 

45 
42 

47 
39 

44 
39 

41 
35 

50 
34 

45 
35 

42 
36 

56 

34 

63 

31 

75 
40 

57 
35 

50 
32 

60.5 
41.2 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
51 

75 
48 

65 

49 

75 
46 

76 
46 

80 
63 

73 
50 

72 

40 

74 
47 

66 
47 

61 
46 

76 

47 

77 

50 

52 
43 

49 
39 

65 
33 

60 
37 

51 
44 

48 
42 

44 
40 

42 
40 

52 
36 

47 
36 

43 
40 

57 
38 

63 
32 

77 
45 

60 
41 

54 
37 

49 
30 

62.1 
42.6 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

83 
48 

75 
39 

70 
53 

75 
42 

75 
46 

77 
63 

75 
54 

71 
37 

77 
50 

73 
44 

64 
46 

75 
49 

76 
52 

61 
42 

51 
39 

64 
34 

62 
37 

52 
43 

47 
41 

47 
39 

44 
38 

50 
32 

44 
35 

44 
37 

57 
36 

63 
30 

74 
47 

65 
36 

54 
35 

53 
29 

63.3 
41.9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

87 
60 

62 

42 

71 
42 

71 
42 

71 
43 

72 
46 

71 
59 

66 
37 

66 
37 

70 
37 

63 

37 

59 
42 

70 
47 

69 
42 

47 
40 

42 
32 

56 
32 

55 
33 

43 
36 

44 
34 

42 

37 

40 
33 

48 
31 

48 
31 

44 
32 

50 
32 

59 
36 

70 
38 

65 

31 

46 
33 

58.7 
36.5 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

75 
46 

68 
38 

73 
43 

73 
38 

72 

41 

73 
60 

68 
56 

67 
33 

76 
49 

69 

50 

62 
37 

69 
37 

70 
51 

55 

41 

44 
40 

58 
31 

56 
29 

46 
40 

43 
38 

41 
37 

40 
36 

47 
27 

46 
29 

43 
38 

52 
36 

61 
30 

66 
37 

64 
37 

45 
26 

51 
34 

59.3 
39.0 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

77 
51 

52 
38 

67 
40 

71 
40 

72 
40 

71 
44 

63 
56 

65 

34 

66 
35 

66 
50 

74 
42 

68 
36 

67 
47 

67 
41 

45 
40 

43 
33 

63 
31 

54 
32 

41 
38 

43 
37 

40 
37 

40 
30 

46 
29 

46 
29 

45 
38 

50 
33 

60 
33 

64 
36 

53 
34 

43 
33 

57.2 
36.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

71 
49 

51 
41 

67 
42 

71 
40 

71 
44 

70 
46 

63 
55 

63 
35 

66 
35 

74 
43 

61 
39 

67 

43 

64 

40 

43 
39 

42 
33 

53 

30 

54 
39 

41 
36 

42 
35 

39 
35 

39 
27 

46 
26 

46 
33 

43 
37 

52 
33 

59 
34 

63 
33 

62 

30 

42 
30 

55.8 
37.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

89 
63 

63 

44 

76 
46 

64 
42 

68 
47 

74 
60 

78 
60 

69 
38 

69 
39 

70 
47 

71 
49 

73 
50 

74 
55 

73 
43 

46 
41 

45 
33 

64 
35 

59 
36 

44 
39 

46 
38 

42 
36 

41 
35 

60 
33 

47 
38 

42 
39 

58 
35 

63 
38 

75 
39 

59 
35 

54 
32 

61.6 
42.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

87 
48 

49 
41 

73 
41 

74 
47 

74 
47 

75 
46 

72 
55 

66 
40 

69 

43 

76 
45 

66 

44 

64 
45 

74 
50 

67 
40 

47 
39 

51 
34 

61 
35 

67 
36 

44 
37 

46 
37 

41 
36 

39 
30 

49 

31 

46 
35 

40 
37 

54 
33 

63 

34 

72 
37 

56 
34 

48 
32 

60.0 
39.7 

PDYNUR  1  NE 

MAX 

Mm 

76 
46 

70 
40 

74 
57 

74 
49 

73 
47 

73 
63 

71 
56 

67 
38 

75 
51 

69 

47 

46 

72 
46 

73 
53 

57 
41 

46 
40 

60 
35 

56 
36 

50 
41 

45 
39 

43 
38 

40 
38 

49 
32 

46 
35 

43 
39 

52 
38 

62 
32 

70 
47 

59 
38 

49 
38 

51 
33 

60.3 
42.7 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

82 
53 

75 
49 

66 
53 

72 
46 

75 
39 

82 
50 

73 
60 

70 
35 

72 

41 

68 
43 

58 
39 

75 
42 

63 
42 

46 
41 

66 
30 

60 
33 

55 

45 

48 

41 

45 
39 

43 
39 

60 
36 

46 
31 

44 
37 

50 
41 

53 
28 

65 
36 

67 
42 

54 
33 

50 
26 

61,3 

40.5 

RUSK 

MAX 

Mm 

85 
50 

50 
39 

72 
44 

72 
47 

72 
48 

74 
46 

72 
56 

66 
43 

68 

40 

72 
46 

65 

45 

61 
46 

72 
49 

68 
41 

48 
39 

45 
33 

62 
37 

67 
37 

42 
37 

45 
36 

40 
36 

39 
31 

47 

31 

45 
35 

40 
39 

52 
34 

61 
39 

71 
37 

55 
33 

50 
32 

56.9 
40.3 

S*«  B«lereDC»  NotBi  FoUowLng  Slaltoo  Index 


Conllnusd 

VI 

\1L 

I 

liL 

MJ 

''tJ 

rtA 

iU 

Kt 

■b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Slatlon 

Day  of  M 

onlh 

D) 

2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAM  PAVBURN  HAH 

MAX 

MIN 

87 
73 

8! 
51 

73 
52 

61 
47 

11 
46 

72 
52 

81 
62 

72 
39 

69 
42 

70 
50 

66 
45 

56 
44 

7! 
43 

73 
45 

53 

42 

47 
31 

62 
37 

49 
43 

47 
39 

43 
37 

51 
33 

42 
36 

50 
39 

54 
30 

62 
32 

76 
44 

98 

40 

92 

33 

62.1 
42.9 

SIMMS  *  KNW 

MAX 

MIN 

51 

55 
39 

68 
39 

72 
37 

72 
40 

71 
44 

63 
52 

64 
32 

6B 
35 

73 
43 

62 
37 

59 

40 

66 
46 

68 

40 

46 
36 

43 
37 

50 
28 

42 
35 

44 
35 

41 
26 

47 
29 

49 
26 

46 
35 

49 
3? 

59 

34 

64 
33 

94 
25 

43 
30 

97.2 
36.1 

SULPHUR  SPBINCS 

MAX 
MIN 

62 

".I 

51 
43 

67 
43 

73 
41 

72 
41 

71 
45 

65 
57 

65 
39 

67 
36 

75 
4! 

62 
38 

61 
40 

67 

49 

62 

41 

43 
39 

43 
35 

53 
31 

42 
36 

42 
36 

39 

31 

47 
27 

47 
27 

43 
39 

51 
38 

60 
38 

62 
36 

52 
33 

41 
33 

95.9 
38.1 

TEXAKKANA 

MAX 

MIN 

8(> 
57 

59 
42 

68 

43 

70 
42 

71 
42 

70 
42 

63 
55 

66 
36 

66 
36 

70 
46 

61 
41 

56 
39 

66 
46 

69 
42 

46 
40 

43 
40 

40 
33 

45 
37 

40 
26 

47 
29 

49 
38 

45 
39 

48 
34 

57 
34 

64 
35 

93 
30 

43 
31 

57.2 
39.1 

TOWN  BLUfF  DAM 

MAX 
MIN 

87 
75 

86 
52 

82 
54 

73 

51 

75 
47 

77 
51 

80 
62 

72 
40 

72 
48 

70 
48 

67 
45 

65 

45 

76 
52 

73 
42 

55 

43 

51 
33 

66 
38 

60 
42 

47 
40 

42 
39 

50 
34 

46 
35 

46 
36 

54 
38 

64 
40 

75 
45 

59 

39 

95 

33 

64.4 
44.3 

TVLIR  !  NE 

MAX 

MIN 

85 

50 

51 
37 

70 
44 

73 
42 

71 
41 

71 
48 

71 
57 

65 

35 

66 
42 

74 
44 

64 
38 

59 

43 

70 
50 

67 
41 

47 
40 

44 
30 

60 
30 

42 
36 

43 
37 

39 
26 

47 
31 

46 
33 

41 
38 

52 

30 

61 
35 

69 
36 

56 

32 

46 
33 

98.1 
38.5 

WARREN 

MAX 

MIN 

85 
5<. 

75 
48 

71 
52 

73 
44 

74 
42 

79 
58 

75 
61 

69 

36 

72 
40 

67 
40 

69 

44 

70 
46 

75 
56 

69 
36 

50 
39 

66 
29 

60 
36 

50 

40 

46 
33 

50 
36 

48 
39 

43 
35 

53 

40 

62 
26 

74 
41 

71 
41 

99 

34 

52 

30 

63.6 
41.0 

HILLS  POINT 

*     *     « 

MAX 

MIN 

63 
47 

52 

42 

68 
44 

73 
48 

73 
45 

70 
51 

72 
51 

65 
39 

68 
39 

76 
46 

64 
41 

68 
42 

72 
50 

64 
40 

45 
39 

46 
33 

56 
33 

44 
38 

44 
36 

40 
26 

47 
26 

47 
35 

42 
39 

52 

30 

60 
33 

63 
36 

92 

34 

44 
33 

97.6 
39.1 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

59 
28 

69 
40 

70 
33 

74 
34 

76 
47 

71 

40 

66 
32 

74 
31 

70 
47 

67 
30 

75 

30 

75 
55 

63 

41 

57 
29 

70 
31 

68 
32 

70 
32 

64 

41 

62 
25 

63 
29 

60 
31 

43 
29 

39 
30 

56 
32 

52 
33 

64 
35 

71 
42 

67 
31 

61 
28 

55 

29 

64.3 
34.2 

BAKERSFIElD 

MAX 

MIN 

',7 
33 

69 
34 

68 
37 

72 
45 

72 
54 

76 
55 

76 
40 

66 

46 

67 
52 

72 
35 

69 

49 

71 
55 

77 
36 

64 
31 

55 
33 

59 
32 

65 

40 

54 
42 

64 
26 

53 

31 

45 
36 

49 
32 

46 
33 

43 
35 

65 
37 

56 
32 

76 
44 

70 
35 

51 

31 

54 
24 

62.3 
36.2 

BALMDRHEA 

MAX 

MIN 

45 
30 

65 

41 

72 
35 

80 
41 

74 
35 

66 

37 

72 
42 

70 
32 

75 
35 

70 
26 

53 
27 

65 

34 

65 
32 

66 
30 

69 
2S 

55 

29 

43 
32 

50 
31 

70 
31 

76 
31 

60 
27 

61 
26 

64.4 
32.2 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

69 
33 

73 
34 

77 
36 

79 
35 

e? 

39 

77 
43 

76 
34 

77 
44 

73 
42 

73 
31 

82 
33 

81 
45 

67 
32 

68 
32 

74 
31 

75 
33 

77 
33 

66 
43 

70 
29 

70 
29 

64 
31 

54 
27 

46 
37 

63 
37 

63 
29 

71 
27 

79 
28 

68 

36 

64 
31 

69 
26 

70.6 
34.1 

CHISUS  BASIN 

MAX 

MIN 

59 
35 

67 

44 

67 

45 

69 
45 

75 
51 

68 
46 

63 

47 

73 
45 

63 

40 

63 
50 

74 
50 

75 
40 

58 
36 

60 
37 

67 
42 

65 

44 

69 
40 

69 
35 

57 
35 

63 
36 

63 

27 

41 
28 

57 
32 

52 

36 

53 
36 

62 

37 

69 
32 

62 
32 

56 
33 

55 

37 

63.1 
39.2 

CORNUOaS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

57 
26 

67 
27 

72 
30 

73 
30 

75 
34 

69 
38 

67 
27 

73 
35 

63 
43 

63 
24 

73 
26 

61 
37 

62 

27 

57 
27 

64 
27 

64 
26 

68 
30 

57 
33 

62 
24 

60 
29 

49 
23 

49 
23 

37 
22 

54 
27 

58 
29 

62 
26 

69 
35 

48 
26 

54 
25 

60 
23 

61.4 
26.5 

CRANE 

MAX 

MIN 

<.4 
32 

65 
31 

70 
33 

73 
37 

75 
41 

77 
52 

74 
42 

67 
40 

69 
49 

72 
33 

66 
33 

73 
52 

78 
42 

66 
31 

58 
29 

58 
30 

68 
31 

53 
35 

64 
28 

55 
29 

45 
32 

48 
30 

50 
34 

44 
33 

56 
34 

61 
26 

73 
28 

71 
35 

52 
31 

54 
24 

62.7 
34.6 

ORVDEN 

MAX 

MIN 

56 
39 

71 
37 

75 
42 

72 

44 

73 
44 

76 
55 

83 
46 

70 
40 

6B 
46 

79 
39 

70 
45 

72 
51 

79 
39 

72 
36 

59 
34 

55 

31 

70 
39 

56 

42 

68 
34 

57 
35 

47 
39 

47 
37 

48 
36 

40 
35 

64 
37 

60 
30 

70 
41 

60 
35 

52 
36 

59 
26 

64.9 
39.0 

EL  PASO  KSD  AP 

MAX 

MIN 

58 
34 

63 

31 

67 
36 

71 
38 

73 
42 

68 
43 

71 
37 

75 

41 

65 
40 

68 
35 

72 
35 

62 
39 

59 

34 

63 

34 

65 
36 

64 
33 

66 
36 

60 
43 

63 
29 

63 

31 

57 
30 

53 

29 

43 
27 

56 
36 

58 

32 

64 
28 

69 
46 

56 

31 

56 
29 

60 
24 

62.9 

34.6 

FABENS 

MAX 

MDJ 

53 
32 

59 

33 

65 

31 

69 
32 

74 
36 

74 

46 

74 
31 

69 
42 

78 
43 

63 
26 

66 
31 

76 
35 

54 
32 

58 
28 

61 
32 

65 
33 

66 
33 

69 
39 

56 
29 

62 
29 

65 

30 

60 
30 

50 
30 

43 
34 

53 
33 

57 
26 

63 
34 

69 
32 

57 
35 

55 

22 

62.8 

32.7 

FORT  HANCOCK  •<    SE 

MAX 

MIN 

60 
28 

60 
28 

65 
28 

72 
32 

ao 

32 

78 
32 

70 
31 

65 
32 

77 
41 

68 
29 

70 
29 

77 
29 

58 
28 

60 
29 

68 
29 

66 
29 

68 
30 

70 
32 

62 
26 

66 
26 

71 
26 

62 
26 

63 
26 

61 
26 

59 

30 

56 
25 

68 
32 

71 
32 

97 
31 

97 
21 

66.2 
29.7 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

44 
30 

67 
40 

68 
33 

72 
35 

76 
38 

82 
47 

75 
37 

74 
39 

78 

44 

79 
32 

74 
33 

81 
41 

76 
39 

64 
32 

53 
33 

64 
35 

63 

37 

61 

41 

61 
29 

54 
33 

51 
36 

47 
33 

46 
32 

42 
33 

62 
33 

54 
27 

76 
38 

77 
37 

48 
28 

99 
33 

64.2 
36.3 

&RANDFALLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

45 
31 

67 
31 

72 
31 

72 
34 

77 
38 

79 
45 

77 
35 

67 
35 

72 
45 

65 
32 

65 
32 

77 
45 

81 
45 

60 
31 

56 

31 

61 
27 

66 
27 

59 
39 

65 
25 

53 
25 

47 
34 

51 
26 

73 
32 

60 
29 

93 

20 

64.4 
33.0 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

77 
32 

70 
32 

73 
35 

77 
35 

76 

40 

75 
42 

74 
37 

78 
45 

76 
42 

70 
32 

73 
39 

72 
3B 

65 
32 

66 
32 

64 
38 

66 
42 

65 
38 

58 
38 

60 
36 

65 
38 

78 
30 

56 
32 

48 
32 

58 
34 

60 
32 

64 
30 

71 
35 

70 
32 

61 
34 

64 
26 

67.7 
35.3 

MARATHON 

MAX 

MIN 

65 

30 

65 

30 

63 
35 

78 
37 

7  3 
37 

75 
39 

74 
37 

68 
35 

74 
39 

71 
32 

69 
36 

73 
38 

78 
42 

66 
32 

57 
28 

61 
28 

66 
26 

63 

37 

61 
26 

59 
28 

54 
30 

46 
26 

45 
32 

36 
25 

56 
31 

56 
22 

68 
47 

71 
24 

74 
24 

97 
22 

64.1 
32.0 

MARFA  NO,  2 

MAX 

MIN 

59 
25 

70 
27 

72 
29 

76 
30 

74 
28 

73 

34 

67 
34 

75 
35 

68 

40 

66 
34 

76 
31 

74 
39 

61 
32 

61 
33 

70 
26 

69 
27 

70 
30 

62 

39 

62 
23 

63 
26 

56 
25 

44 
29 

44 
29 

56 
32 

57 
32 

63 
23 

70 
27 

70 
32 

60 
29 

62 
28 

65.0 
30.1 

MENTONE  2  S 

MAX 

MIN 

MONAHANS 

MAX 
MIN 

78 
32 

71 
32 

73 
34 

73 
35 

72 
33 

90 
34 

76 
40 

74 
41 

74 
36 

74 
35 

72 
35 

60 
36 

63 
27 

65 
29 

68 
30 

67 
28 

73 
39 

72 
40 

61 
26 

64 
27 

60 
26 

48 
26 

58 
27 

64 
25 

66 
26 

26 

72 
24 

26 

96 
25 

69 

24 

68.0 
30.9 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

HON 

49 
28 

61 
39 

66 
41 

66 

42 

67 
45 

60 
44 

60 
35 

61 
38 

69 
38 

65 
36 

70 
31 

61 
37 

51 
31 

53 

26 

60 
35 

63 
38 

62 
39 

47 
32 

54 
31 

56 
33 

49 
27 

38 
22 

38 
24 

43 

30 

49 
25 

56 
33 

98 

46 

51 
23 

47 
29 

53 

30 

56.1 
33.6 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

81 

41 

66 

44 

73 
45 

73 
46 

74 
46 

77 
49 

75 
47 

70 
45 

78 
47 

70 
43 

68 
44 

78 
62 

84 
43 

65 
39 

67 
32 

66 
33 

68 
44 

68 
40 

62 

40 

61 
34 

57 
34 

51 
32 

42 
33 

37 
34 

59 
35 

57 
36 

65 

44 

79 
34 

90 

31 

61 
31 

65.6 
39.9 

PECOS 

MAX 

MIN 

46 
34 

67 
33 

71 
35 

75 
35 

78 
41 

83 

45 

76 
39 

70 
37 

73 
40 

74 
32 

62 
32 

80 
36 

73 
39 

69 
34 

57 
33 

65 
33 

69 
33 

62 
37 

68 
30 

55 

31 

48 
32 

51 
32 

48 
32 

44 
35 

63 
35 

59 
26 

73 
30 

77 
39 

92 
35 

54 
28 

64.7 
34.4 

PENWELL 

MAX 

Mm 

43 
30 

62 
31 

68 
39 

72 
43 

76 
45 

73 
42 

66 
45 

69 

45 

72 
35 

64 
40 

76 
30 

63 
28 

54 
31 

58 
29 

59 
29 

52 

29 

56 
28 

62 

34 

50 
23 

45 
29 

59 

34 

22 

72 

67 
33 

49 
32 

48 
23 

61.4 
33.2 

PRESIDIO 

MAX 

MIN 

70 
36 

75 
37 

78 
38 

80 
43 

83 
46 

80 
44 

76 
42 

79 
44 

75 
46 

73 
36 

86 
38 

69 
39 

69 
42 

71 
37 

76 
38 

80 
39 

71 
50 

72 

34 

71 
38 

58 
36 

64 
36 

70 
32 

67 
34 

65 
35 

67 
29 

73.1 
38.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MD) 

62 
26 

68 
33 

72 
36 

74 
35 

79 
39 

74 

43 

81 
37 

74 
39 

72 
45 

70 
32 

75 
32 

74 
39 

63 
37 

58 
32 

64 
32 

66 
31 

62 
36 

63 
36 

60 
32 

58 
31 

55 

37 

46 
30 

45 
26 

59 
35 

55 
32 

71 
26 

76 
49 

70 
37 

55 

29 

58 

26 

66.4 

34,4 

SALT  Flat  lo  ene 

MAX 

MIN 

49 
30 

65 
36 

64 
33 

67 
32 

70 
35 

73 
43 

70 
35 

66 

41 

73 
44 

67 
38 

65 
35 

72 
36 

46 
34 

60 
33 

54 
29 

65 
29 

65 

38 

51 
41 

57 
33 

56 
34 

52 
27 

48 
29 

42 
28 

36 
33 

53 

31 

53 

33 

62 
33 

70 
31 

45 
29 

55 

23 

59.0 
33.5 

Sanderson 

MAX 

MIN 

54 

37 

70 
35 

74 
34 

72 
39 

71 
41 

75 
44 

81 

45 

69 
36 

68 

41 

79 
34 

65 
38 

72 
51 

77 
36 

69 
36 

58 
35 

55 

31 

69 
38 

54 
39 

66 
34 

56 
34 

46 
37 

46 
34 

48 
34 

39 
33 

64 

34 

56 
26 

73 
27 

82 

34 

50 
29 

60 
25 

63.9 
36.7 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

73 
37 

73 
32 

76 
34 

74 
37 

75 
52 

79 
10 

75 
36 

67 
40 

74 
52 

71 
35 

70 
42 

77 
49 

67 
42 

65 
36 

56 
31 

70 
27 

66 
42 

65 

42 

65 
32 

56 
32 

47 
40 

49 
32 

47 
37 

56 
36 

59 
35 

78 
21 

76 
32 

72 
39 

98 
34 

62 

21 

66,7 
36.6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

70 
21 

72 
30 

70 
30 

72 
30 

75 
31 

72 
»2 

67 
29 

68 
46 

69 
40 

65 
26 

74 
30 

74 
36 

55 
34 

56 
28 

63 
30 

66 
21 

66 
29 

65 
39 

66 
23 

66 

31 

65 

26 

65 
26 

62 

30 

64 
32 

64 
29 

63 

30 

66 
31 

64 
31 

63 

27 

66,4 
30,6 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

60 
29 

68 
35 

71 
30 

75 
34 

76 
45 

69 

34 

68 
38 

71 
46 

66 
45 

65 

34 

75 
39 

71 
45 

60 
36 

54 

32 

65 
30 

68 
31 

70 
35 

70 
35 

61 
28 

69 

29 

46 
30 

64 
31 

70 
38 

60 
39 

96 

30 

59 

31 

69,9 
34,9 
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TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WINK  F44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 

30 

69 
30 

72 
33 

75 
37 

79 
45 

74 
44 

66 
36 

71 
43 

72 
43 

65 
31 

74 
43 

73 
42 

64 
34 

55 

26 

62 

32 

65 
26 

54 
36 

64 
36 

53 
26 

44 
30 

50 
28 

46 
18 

42 
27 

59 

33 

55 
29 

73 
21 

71 
38 

45 
31 

53 

30 

59 
24 

62,2 

32.9 

YSLETA 

*     •     « 

MAX 

MIN 

52 
29 

59 
27 

65 
30 

70 
35 

72 
36 

75 
36 

68 
31 

70 
39 

77 
42 

65 
29 

66 

31 

74 
31 

59 
28 

64 
29 

65 
28 

66 
23 

68 
26 

68 
2! 

51 
26 

68 

42 

68 
29 

56 
28 

56 
22 

65.4 
30.5 

E0H4R0S  Plateau    06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

73 
50 

71 
43 

78 
4! 

75 
49 

76 
48 

77 
51 

85 
56 

74 
45 

75 
47 

80 
52 

74 
47 

73 
47 

82 

54 

74 
43 

61 
34 

58 
34 

72 
36 

57 
47 

72 
45 

62 
37 

46 
39 

52 
38 

49 
38 

43 
36 

56 
38 

67 
35 

70 
35 

78 
40 

57 

40 

59 
33 

67.4 
42.7 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

56 
35 

65 
33 

70 
37 

73 
39 

74 
41 

75 
51 

75 
42 

65 

41 

68 

45 

70 
32 

07 
34 

71 
48 

74 
44 

63 
29 

52 
27 

55 
29 

65 
30 

50 
35 

60 
29 

53 
29 

42 
30 

44 
26 

47 
29 

47 
34 

55 
34 

55 
25 

70 
30 

68 
32 

49 
30 

53 
23 

61,0 
34.1 

BLANCO 

MAX 

MIN 

84 

71 
39 

75 
41 

71 
43 

75 

<.3 

67 
46 

77 
51 

70 
36 

72 
38 

82 
51 

70 
47 

63 
52 

79 

51 

69 
38 

54 
32 

49 
30 

70 
32 

50 
39 

54 

40 

52 
31 

47 
35 

42 
34 

49 
33 

43 
35 

48 
36 

58 
27 

65 
32 

80 
37 

53 
34 

46 
25 

62,8 
38.4 

BDERNE 

MAX 

Mm 

84 
45 

72 
38 

74 
39 

70 
41 

74 
41 

69 
49 

79 
52 

72 
36 

72 
36 

62 

47 

72 

45 

63 

45 

81 

50 

72 
38 

56 
31 

50 
30 

74 
30 

50 
40 

59 
37 

55 
29 

45 
33 

43 
34 

50 
34 

43 

34 

47 
36 

60 
27 

64 
30 

79 
38 

54 
33 

69 
24 

64.5 

37.4 

8RACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

74 
40 

80 
46 

74 
44 

79 
46 

80 
51 

84 
50 

78 
42 

76 
51 

82 

43 

78 
46 

79 
55 

85 
53 

74 
39 

65 
32 

64 
30 

70 
32 

72 
47 

76 
45 

74 
38 

75 
39 

76 
34 

65 

37 

49 
36 

59 
33 

65 
32 

70 
35 

72 
36 

67 
35 

65 

30 

67 
35 

72.5 
40.4 

BRADV 

MAX 

Mm 

46 
41 

68 
40 

74 
40 

72 
40 

74 
40 

74 
43 

62 

48 

68 
36 

75 
36 

75 

41 

66 

42 

72 

45 

61 

45 

64 
35 

50 
23 

50 
30 

63 
32 

47 
33 

49 
37 

47 
28 

41 
32 

42 
25 

48 
25 

42 

34 

52 
36 

56 
27 

68 
27 

67 
34 

49 
30 

46 
30 

60.3 
35.3 

BURNET 

MAX 

Mm 

66 

44 

73 
38 

72 
52 

74 
49 

70 
43 

79 
63 

77 
50 

69 
38 

79 
58 

75 
45 

65 
46 

76 
56 

77 
49 

63 
38 

48 
32 

65 

30 

62 
36 

50 
45 

51 
37 

48 
31 

43 
36 

48 
28 

45 
36 

52 
35 

66 
36 

67 
27 

73 
34 

70 
35 

49 
31 

54 
29 

63.6 
40.2 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

85 
45 

73 
34 

79 
40 

75 
38 

77 
42 

74 
46 

62 

46 

74 
34 

73 
38 

82 
48 

76 
50 

69 

54 

82 
50 

71 
38 

61 
30 

56 
30 

74 
32 

70 
45 

6S 
42 

62 
36 

51 
38 

50 
34 

52 
36 

46 
39 

64 
40 

61 
26 

68 
27 

80 
34 

56 
39 

59 
26 

68.3 
38.6 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

70 
46 

79 
37 

77 
42 

72 
38 

75 
51 

81 
62 

75 
58 

75 
37 

78 
56 

78 
70 

77 
51 

79 
60 

78 
55 

86 
36 

64 
31 

74 
27 

66 
45 

67 

42 

64 
37 

62 

36 

62 

39 

51 
33 

47 
38 

59 
35 

60 
31 

68 
23 

61 
33 

71 
35 

59 
33 

64 
24 

69.9 
41.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

42 
35 

62 
32 

68 
32 

72 
37 

73 
38 

75 
46 

75 

41 

66 
39 

68 
45 

70 
31 

65 
31 

71 
36 

76 
40 

61 
28 

52 
28 

57 
30 

62 

30 

46 
34 

56 
26 

50 
28 

36 
30 

42 
21 

46 
21 

43 
33 

57 
35 

55 
23 

69 
28 

65 
31 

46 
29 

44 
20 

59.1 
32.0 

DEL  RID  WSO  AP 

MAX 

Mm 

73 
51 

79 
40 

75 
50 

77 
4/ 

76 
54 

6S 
59 

76 
53 

73 
46 

82 
54 

75 
44 

72 
50 

83 
62 

75 
50 

62 

43 

59 
35 

74 
34 

55 
46 

72 

45 

63 
43 

48 
39 

52 

40 

52 
36 

46 
38 

57 
37 

63 
34 

71 
32 

60 
37 

58 
40 

61 
40 

66 
33 

68.0 
43.6 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

66 
40 

71 
37 

73 
38 

74 
39 

74 
44 

80 

61 

76 
42 

73 
37 

74 
56 

67 
36 

71 
44 

80 
56 

71 

44 

57 
34 

57 
28 

65 
33 

63 
33 

63 
41 

49 
35 

45 
25 

39 
35 

49 
22 

46 
32 

58 
35 

56 
37 

67 
25 

66 

40 

57 
30 

49 
31 

57 
26 

63.1 
37.2 

ELDORADO  11  NM 

MAX 

Mm 

65 
33 

70 
40 

70 
46 

74 
42 

72 
48 

74 
41 

67 
39 

70 
37 

71 
36 

65 

41 

70 
46 

74 
37 

64 
29 

52 
27 

54 
29 

64 
34 

48 
36 

57 
31 

50 
26 

39 
31 

43 
23 

48 
27 

42 
35 

58 
34 

52 
24 

67 
34 

70 
32 

59 
29 

50 
22 

58 
26 

60,6 
33.9 

FREDERICKSBURS 

MAX 

Mm 

71 
53 

75 
40 

73 
53 

74 

68 
44 

75 
60 

70 
50 

72 
36 

81 
56 

70 
47 

64 
46 

76 
57 

74 
46 

58 
36 

50 
32 

64 
33 

53 
38 

54 
43 

51 

40 

43 
32 

43 
35 

50 
30 

45 
36 

54 
35 

56 

40 

61 
27 

62 
43 

69 
34 

50 
35 

52 
25 

62.7 
40.9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

70 
42 

75 
30 

76 
40 

77 
35 

79 
41 

83 
61 

74 
44 

75 
30 

60 
56 

71 
33 

72 

44 

79 
59 

74 
39 

60 
34 

58 
28 

70 
29 

59 
35 

58 
38 

55 
32 

49 
26 

45 
36 

50 
30 

46 
35 

56 
24 

59 
35 

67 
21 

79 
35 

60 
33 

55 
27 

62 
21 

65.8 
35.8 

JUND 

MAX 

Mm 

70 
45 

77 
35 

76 
40 

75 
43 

71 
47 

81 
65 

71 
49 

69 
38 

79 

49 

75 
36 

72 

53 

76 
58 

70 
36 

64 
38 

58 
31 

70 
30 

66 
42 

66 
41 

59 

36 

50 
34 

48 
40 

50 
33 

48 
40 

59 
36 

61 
30 

69 
26 

32 
33 

65 

36 

59 
36 

64 
25 

66.8 
39.4 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

83 
42 

69 
33 

74 
35 

73 
36 

73 
39 

68 
44 

77 
44 

71 
31 

70 
32 

79 

40 

70 
40 

65 
47 

79 
44 

68 

34 

54 
27 

51 
27 

70 
28 

50 
37 

56 
31 

53 
28 

44 
32 

43 
29 

50 
29 

43 
33 

47 
34 

57 
22 

65 
29 

79 
29 

53 
30 

52 
20 

62,9 
33,5 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

57 
44 

69 
37 

74 
39 

74 
38 

74 
38 

71 
39 

62 

50 

70 
33 

72 
33 

81 

46 

70 
43 

66 

50 

78 
44 

70 
40 

51 
32 

42 
28 

66 
28 

50 
32 

50 
35 

50 
29 

42 
36 

43 
28 

50 
28 

43 
35 

45 
34 

59 
25 

69 
25 

70 
35 

54 
27 

43 
32 

61,2 

35,4 

LANCTRv 

MAX 

Mm 

60 
45 

75 
37 

78 
42 

76 
48 

75 
50 

77 
58 

64 
43 

74 
44 

71 
51 

62 
42 

72 
45 

74 
54 

60 
43 

74 
40 

61 

38 

58 
33 

72 
35 

57 
44 

73 
35 

62 
38 

51 
41 

51 
37 

50 
37 

43 
37 

59 
35 

61 

27 

70 
30 

84 
36 

57 
39 

59 
29 

67,3 
40.4 

LLANO 

MAX 

Mm 

70 
35 

70 
42 

74 
39 

74 
40 

71 
47 

80 

49 

70 
34 

73 
37 

79 
39 

70 
41 

68 
52 

61 
41 

68 
37 

54 
31 

47 
26 

66 
34 

51 
38 

53 
34 

51 
26 

46 
34 

41 
26 

50 
28 

44 
34 

46 
36 

59 
25 

68 

27 

72 
32 

54 
27 

49 
24 

55 
20 

61.7 
34.5 

MASON 

MAX 

Mm 

55 
43 

73 
41 

75 
43 

75 
38 

74 
40 

72 

43 

74 
39 

76 
32 

76 
42 

80 
42 

78 
42 

60 
44 

80 

40 

69 
36 

62 
26 

51 
28 

67 
34 

58 
28 

56 
30 

50 
24 

42 
31 

45 
2! 

45 
31 

45 
35 

49 
33 

69 
25 

65 
34 

76 
35 

47 
26 

49 
23 

63.8 
34.4 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

47 
33 

66 
34 

69 
38 

72 
40 

72 
50 

75 
54 

75 
46 

67 
46 

67 

51 

72 
36 

65 
39 

70 
47 

79 
38 

65 
32 

56 
32 

54 
31 

61 
36 

51 
36 

63 

30 

53 
32 

43 
35 

50 
28 

47 
30 

42 
34 

43 
35 

63 
30 

74 
30 

70 
33 

51 
33 

53 
28 

61.2 
36.6 

MEDINA 

MAX 

Mm 

85 
41 

84 
32 

82 
3> 

75 
35 

77 
40 

76 
42 

80 
43 

79 
30 

75 
50 

31 

50 

80 
45 

71 
33 

59 
25 

55 
26 

75 
30 

51 
39 

55 
25 

40 
34 

46 
29 

46 
29 

51 
31 

55 
28 

67 
22 

81 
27 

55 
27 

55 

19 

66.9 
33.3 

MENARD 

MAX 

Mm 

69 

40 

75 
30 

74 
3S 

73 
33 

75 
37 

65 
56 

71 
43 

72 
29 

76 
54 

69 

33 

71 
42 

79 
56 

70 
37 

56 
32 

51 
25 

68 
27 

52 
30 

52 
30 

52 
30 

41 
22 

45 
35 

50 
23 

45 
32 

56 
34 

59 

34 

69 

19 

74 
33 

59 
32 

54 
25 

60 
25 

63.4 
33.8 

MERTZQN 

MAX 

Mm 

68 
38 

70 
31 

72 
32 

74 
38 

78 
45 

78 
59 

68 
38 

70 
36 

72 
46 

64 
30 

76 
36 

76 

40 

69 
29 

58 
25 

62 

32 

54 
30 

58 
38 

50 
28 

42 

24 

45 
33 

47 
18 

44 
30 

60 
34 

58 

34 

70 
21 

66 
33 

60 
32 

50 
26 

59 
21 

62.8 
33.0 

OZONA 

MAX 

Mm 

47 
37 

68 
31 

71 
34 

73 
36 

70 
39 

72 
62 

77 
37 

67 
36 

66 
42 

72 
34 

66 
41 

68 
55 

73 
43 

66 

30 

55 
27 

53 
27 

66 

37 

57 
37 

63 
29 

53 
29 

43 
36 

45 
29 

48 
32 

43 
34 

53 

30 

58 

21 

69 
32 

75 
32 

50 
27 

55 

19 

61,4 
34,5 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

66 

41 

71 
35 

J  6 

76 
39 

77 
44 

81 

45 

78 

45 

74 
37 

74 
52 

73 
51 

72 

43 

79 
54 

75 
43 

58 

34 

47 
28 

63 
29 

62 
31 

53 
37 

49 
36 

45 
24 

42 
35 

48 
22 

45 
30 

61 
35 

57 
39 

69 

30 

64 
39 

60 
30 

50 
29 

57 
25 

63,3 
36,6 

PANDALE 

MAX 

Mm 

72 
3B 

77 
35 

73 
B9 

75 
41 

72 
51 

63 
64 

74 
41 

69 
46 

78 
35 

60 
36 

81 
56 

77 
54 

75 
36 

68 
35 

60 
34 

72 
29 

66 
21 

68 
45 

61 
34 

56 
35 

50 
41 

52 
36 

46 
39 

58 
37 

57 
31 

71 
22 

83 

75 
36 

59 

35 

60 
32 

68,4 
36.5 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

70 
42 

75 
32 

73 
49 

74 
34 

71 
39 

80 
44 

71 
42 

70 
32 

76 
52 

72 
35 

67 
45 

79 
56 

75 
42 

63 

34 

55 
26 

72 
27 

63 

34 

62 
33 

62 
33 

47 
29 

45 
37 

50 
30 

45 
38 

50 
33 

58 
34 

65 
22 

83 
30 

60 
33 

56 
29 

63 
20 

65.1 
35.5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

65 
33 

68 
34 

73 
38 

72 

47 

74 
52 

74 
57 

67 
40 

69 

42 

68 

41 

62 
33 

70 
47 

79 
52 

65 
42 

54 
30 

54 
30 

65 
31 

55 
37 

60 
38 

50 
31 

42 
30 

46 
36 

48 
24 

43 
35 

62 
35 

57 
38 

73 
27 

70 
39 

55 
34 

55 
32 

59 
27 

61.8 
37,1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

45 
39 

64 
35 

71 
35 

76 
37 

71 
39 

73 
49 

76 
45 

70 
40 

71 
41 

72 
38 

73 
40 

75 
44 

76 
50 

52 

35 

52 
29 

44 
29 

64 
32 

48 
32 

55 

40 

49 
25 

39 
30 

41 
22 

49 
22 

46 
35 

62 

37 

61 
24 

71 
24 

63 
31 

53 
32 

39 
25 

60,1 
34,5 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

70 
40 

82 
42 

74 
57 

74 
41 

60 
48 

76 
65 

80 
47 

72 
45 

77 
56 

73 
40 

80 
44 

86 
56 

74 
45 

60 
38 

65 
36 

61 
29 

68 
33 

62 
38 

63 
43 

65 
29 

47 
26 

48 
30 

51 
33 

57 
29 

60 
31 

63 
29 

78 
31 

56 
32 

56 
33 

61 
29 

67,4 
39,3 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

44 
39 

65 
36 

70 
38 

71 
40 

73 
41 

76 
49 

78 
43 

67 
39 

72 
46 

72 
38 

65 
43 

72 
49 

77 
41 

63 
32 

50 
29 

47 
30 

63 

33 

46 
34 

55 
32 

48 
27 

38 
30 

42 
23 

47 
25 

43 
33 

62 
37 

55 
26 

70 
34 

64 
31 

49 
27 

40 
25 

59,5 
35,0 

SAN  ANGELD  WSD  AP 

MAX 

Mm 

68 
44 

72 
37 

75 
38 

76 
44 

80 
47 

82 
56 

70 
46 

75 
41 

75 
47 

67 

41 

75 

43 

61 
55 

66 

42 

53 

34 

52 
29 

64 
34 

49 
34 

56 
39 

49 
33 

41 
28 

45 
38 

49 
28 

47 
35 

65 
39 

60 
31 

73 
26 

65 
41 

51 
33 

43 
28 

61 
28 

62,8 
38,0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEWBCR 


Day  of  Month 


10      U      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


SAN   SABA 
SQNOKA 

STERLING    CITY 
UVALDE 

HATER    VALLEY 
«  « 

SOUTH    CENTRAL 


07 


ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  WSO  AP 

BEEVILLE  5  NE 

BRENHAM 

CANVUN  0AM 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  W5D  AP 

CUERO  3  E 

ELGIN 

FLATDNIA  2  w 

FCORESVILLE 

GOLIAD 

GONZALES 

HALLETTSUULE 

HONOCl 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRaUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOyN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  MSO  AP 

SAN  MARCOS 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIH 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


7«   75   79 
54   40   60 


59   64   71 
40   34   35 


81   73 
54   55 


60   69 

48   43 


88   59 
51   48 


Bf|   52 
4«   44 


85   65 
45   47 


83   76 

57   60 


68   50 
46   43 


90   72 
59   60 


82   75 
57   61 


79   69 
46   43 


82   69   6B 
52   49   58 


87   58   71 
49   42   45 


73   66 
41   5! 


87   65 

50   41 


71   73 
58   59 


68   68 
43   55 


60   70 
41   49 


59   68 

41   47 


60   70 
52   52 


68   68 
44   51 


64   68 
43   43 


58   69 

41   47 


71   68 
54   58 


60   6B 
55   59 


73   70 
57   58 


71   72 
42   51 


45   52   63 


72   72   73 

36   40   47 


76  92 

61  67 

70  79 

52  65 

76  78 

53  60 

76  75 
48  49 

74  70 

48  52 

81  86 

63  69 

77  88 
48  52 

77  87 

66  65 

83  89 

63  70 

79  85 

54  55 

70  80 

50  65 


76   77   88 
52   54   67 


66   77   75 
46   49   54 


?B   75 
50   55 


82   90 
61   67 


75   84 
50   66 


74   71 
46   58 


75   75 
47   51 


76   79 
53   63 


72   83 
46   61 


■|3   74 
51   51 


75   73 
46   55 


77   80 
59   60 


78   84 
63   69 


72   81 
50   62 


71   70 
40   41 


78   70 
42   45 


82 
50   65 


70   71   82 
54   43   55 


87   75   77 
57   44   54 


79   71   71 

55   44   50 


78   82 
53   61 


80   68   75 
53   39   40 


78   76   80 
63   57   59 


60   76   63 
58   53   60 


76   78 

54   51 


79   72   80 
54   40   56 


75   75   80 
55   39   56 


49   41   43 


81   76   60 
58   45   58 


86   69   75 
55   41   42 


79   76 
55   42 


60   77   75 
55   41   45 


61   65 
46   58 


72   79 
42   54 


65   69 
39   47 


69   72 
42   43 


87   60 
47   47 


75   61 
37   49 


72   74 
46   47 


75   61 
42   55 


66   73 
36   52 


79   61 
46   47 


75   75 
49   54 


74   82 
55   65 


49   43   50 


73   73 
40   46 


76   68 
55   54 


71   64 
53   53 


60   74 
50   52 


79   71 
51   50 


60   71 
54   48 


77   72 
57   56 


76   71 
60   58 


79   72 
58   56 


79   80 
51   60 


77   68 
47   51 


76   68 
43   46 


76   70   85 
45   53   63 


61   74   69 
47   47   53 


70   66 
52   60 


64   77   72 
47   50   57 


60   71   89 
53   52   54 


76   66   63 
44   50   58 


68   65 
49   52 


79   72 
43   46 


83   75 
52   52 


75   66 
52   57 


73   66 
52   52 


76   76   86 
46   52   52 


79   70 
47   47 


69   83 
54   63 


83   75   80 
55   54   56 


76   68   60 
55   54  43 


76   71 
46   50 


61   73   70 
52   51   50 


60   66   51 

49   39   31 


62   51   45 
?1   29   29 


44   42   34 


73   63 
36   33 


70   60 
45   36 


72   63 
47   42 


51   44   37 


60   69   47 
53   39   39 


70 
41 


50   44   32 


80   70 
51   44 


76   61 
51   46 


85   75   61 
54   41   33 


79   65 
59   42 


77   65   54 
53   43   41 


70   51 
42   39 


85   73   54 

51   40   38 


86   75   58 
55   46   37 


83   69   57 
48   41   29 


81   71 
59   41 


70   55 

42   39 


77   65 
52   45 


62   73 
56   47 


77   72 
50   45 


51   38   35 


74   56 
40   36 


45   63 
30   30 


55   67 

36   36 


33   40   42 


66   64 
34   39 


70   66 
35   42 


55   72 
36   37 


57   56 
47   47 


75   72 
52   56 


68   62 
35   44 


49   64 
32   38 


53   69 

34   36 


64   74 
37   44 


74   70 
30   42 


48   72 
35   36 


73   62 
35   46 


50   69 

31   40 


75   66 
46   50 


61   71 
42   52 


70   67 
49   52 


46   73 
31   32 


53   49   37 
30   26   27 


70   59 
43   45 


35  37 

55  50 

35  41 

56  54 
34  35 


68   64 
39   33 


59   52 

43   43 


49 
37 


70   64   54 


59   48 
30   35 


54   46 
35   35 


51   50 
32   40 


54 
36 


56 

41 


JO   44 
33   37 


42   40 
22   29 


52   51   53 

39   40   40 


44   53   49 

36   36   38 


51   44 
35   36 


50   50 
42   43 


53   46 
34   34 


48   50 
45   45 


49   50 
44   43 


51   45 
35   34 


47   54 
38   37 


46   44 
40   37 


50   51 

40   41 


50 
37 


45   53 

39   39 


52   49 
32   34 


40   41   40 


65   69   71 
30   34   36 


62   56   59 
37   22   30 


62   66 
42   30 


60   66 
38   35 


48   63 
39   32 


42   60 
38   35 


49   59 

36   37 


63   68 

44   35 


45   61 
35   26 


62   63 
46   42 


64   69 
43   34 


63   64 
37   36 


60   64 
37   34 


62   66 
40   30 


38   28   34 


64   68   82 


70   64 
33   44 


67   79 
30   42 


59   65 
32   44 


61   66 
27   32 


62   70 
35   42 


68   78 
27   40 


60   65 
34   34 


66   60 
31   37 


60   66 
27   41 


66   61 

31   47 


60   66 
35   44 


62   74 
33   50 


67   76 
30   35 


62   66 
28   29 


67   93 

36   29 


68   50   41 
30   27   22 


57 

44 

37 

55 

46 

56 

41 

36 

33 

83 

60 

60 

43 

43 

33 

78 

60 

50 

41 

38 

33 

75 

95 

47 

39 

39 

31 

73 

97 

62 

49 

41 

38 

80 

61 

92 

39 

36 

29 

62 

92 

60 

52 

90 

41 

63 

92 

63 

49 

48 

38 

73 

90 

58 

43 

45 

32 

70 

52 

57 

39 

37 

33 

72 

53 

58 

40 

38 

30 

75   58   58 
44   42   34 


62   58   59 
41   40   31 


70   94   62 
49   46   36 


72   51   55 

41   37   32 


73   55   47 

39   40   32 


77   57   48 
41   39   29 


63   62   49 
43   45   33 


55   66 

34   33 


55   46 

42   32 


76   90   62 
42   39   30 


77   95   47 

40   35   28 


69   55   62 

46   43   35 


57   49 
39   36 


98   58 
45   37 


93   67 

34   27 


74   98   47 
37   40   29 
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TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ql 

> 
< 

SINTtlN 

MAX 

MIN 

80 
56 

71 
57 

67 
59 

77 
55 

81 
59 

88 
67 

78 
57 

78 
46 

82 
59 

79 
53 

79 
54 

84 
65 

78 
55 

64 
46 

6! 
37 

76 
49 

65 
55 

71 
56 

65 
42 

55 
39 

50 
43 

5! 

40 

50 
42 

49 
39 

60 

44 

69 
33 

64 
46 

71 
48 

53 

45 

64 
35 

59.6 

49.4 

SMITMVILLE 

MAX 

MIN 

81 

60 
40 

69 
43 

70 
44 

74 
45 

82 

45 

84 
45 

74 
45 

78 
45 

70 
49 

76 
52 

85 
52 

75 
42 

53 

40 

50 
34 

70 
36 

54 
40 

55 
45 

55 

34 

53 

40 

44 
37 

51 
37 

42 
37 

41 
36 

60 
30 

67 
31 

78 
40 

57 
39 

47 
32 

64.0 
40.7 

SOHERVILLE  D4M 

MAX 

MIN 

85 

48 

52 

42 

70 
43 

65 
45 

75 
47 

76 
52 

80 
55 

66 
40 

70 
40 

77 
45 

69 
45 

64 
51 

80 
54 

70 
42 

50 

40 

53 
34 

66 
34 

56 

40 

53 

41 

49 
35 

52 

40 

42 
36 

51 
36 

44 
38 

44 
38 

59 
39 

63 
39 

76 
40 

58 
37 

47 
31 

62.1 
41.6 

WASHINGTON  ST4TE  P«RK 

MAX 

MIN 

70 
50 

70 
49 

63 

45 

73 
42 

75 
53 

81 
55 

69 
41 

71 
44 

79 
49 

69 
49 

64 
52 

80 
53 

70 
44 

51 
40 

51 
34 

65 
36 

58 

44 

50 
43 

49 
39 

50 
40 

42 
39 

50 
39 

43 
40 

42 

41 

56 
35 

65 
38 

79 
43 

57 
38 

49 
34 

61.6 

43.1 

VDAKUM 

•      •      • 

MAX 

MIN 

31 
49 

72 

43 

66 
55 

80 
48 

79 
50 

85 
66 

79 
55 

76 
42 

81 
55 

74 
50 

70 
52 

86 
60 

78 
51 

61 
46 

60 
32 

74 
37 

57 

47 

56 

47 

58 
38 

58 
31 

48 
40 

56 
36 

50 
37 

45 
37 

65 
41 

67 
29 

80 

47 

63 

41 

68 
40 

59 
31 

67.4 
44.4 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

85 

85 
53 

79 
54 

74 
54 

82 
53 

76 
54 

85 
53 

71 
41 

74 
42 

79 
50 

72 
51 

64 
54 

81 
56 

73 

43 

58 
39 

58 
43 

64 
39 

62 
42 

58 
42 

57 
37 

46 
40 

45 
39 

46 
40 

50 
39 

48 

40 

5H 
34 

57 
35 

71 
47 

58 
42 

45 

34 

65.4 
45.4 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

82 
63 

83 
62 

82 
62 

74 
60 

72 
55 

73 
54 

78 
55 

72 
56 

83 
60 

83 
49 

72 
46 

73 
49 

83 
55 

82 

47 

67 
46 

45 

72 
47 

68 

44 

68 
42 

65 
37 

52 
39 

50 
39 

52 
35 

55 
38 

57 
37 

61 
34 

66 
36 

66 
39 

62 

37 

55 
36 

69,2 
46.8 

ANSLETON  2  W 

MAX 

Mm 

86 
69 

80 
52 

78 

50 

62 
51 

72 
55 

77 
58 

84 
59 

71 
44 

74 
55 

80 
51 

70 
50 

72 
44 

83 
53 

73 

43 

57 
36 

59 

44 

72 

47 

72 
50 

63 
42 

56 
35 

50 
40 

47 
38 

53 
39 

47 
38 

49 
40 

58 
39 

65 
42 

78 
47 

61 
38 

53 
34 

66.7 
46.1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

86 
71 

80 
51 

75 
54 

62 
51 

75 

54 

79 
60 

87 
50 

71 
44 

76 
49 

80 
48 

70 
52 

71 
51 

84 

50 

73 
42 

55 
35 

60 

41 

71 
42 

71 
43 

60 
40 

55 
33 

52 
37 

46 
37 

52 
37 

48 
37 

52 

40 

59 
32 

64 
39 

76 
45 

61 
39 

53 
32 

66.8 
44.5 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

87 
75 

79 
50 

74 
50 

63 
48 

73 
47 

73 
53 

81 
59 

62 
42 

69 
42 

76 
45 

68 

45 

58 
48 

76 
55 

71 
42 

55 

41 

51 
34 

65 
35 

60 
41 

51 
43 

51 
40 

45 
40 

43 
38 

50 
36 

43 
36 

43 
37 

56 

30 

61 
32 

76 
38 

60 
39 

55 
32 

62.5 
43.1 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

MIN 

80 
53 

72 
52 

66 
56 

73 
54 

78 
57 

85 
64 

77 
61 

75 
47 

82 

50 

76 
52 

63 
63 

84 
62 

78 
55 

65 

46 

57 
38 

70 
48 

62 

50 

71 
52 

54 
44 

49 
37 

46 
43 

51 
40 

48 
42 

50 
40 

58 
45 

65 

34 

76 

44 

72 

47 

53 

43 

50 
36 

66.3 
48.5 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

87 
53 

57 
47 

72 
48 

61 
50 

75 
51 

80 
55 

65 

57 

70 
43 

76 
43 

80 
44 

71 
49 

69 
52 

85 
50 

73 
43 

50 
35 

58 

36 

73 
43 

59 

47 

54 
38 

56 
32 

50 
32 

50 
37 

52 
37 

50 
38 

48 
40 

61 
29 

65 
30 

78 
37 

60 
40 

52 
32 

65.2 
42.3 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

62 

53 

72 
49 

69 
51 

75 
52 

80 
55 

85 
68 

79 
55 

76 
45 

80 
55 

76 
50 

70 
53 

87 
61 

79 
55 

65 
44 

59 
34 

72 
45 

61 
44 

60 
51 

56 

40 

52 

35 

49 
41 

53 
39 

48 
40 

50 
43 

62 

43 

65 
30 

77 
44 

70 
45 

60 
42 

52 

34 

66.7 
46.5 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

87 
71 

88 
54 

78 
54 

63 
53 

73 
54 

76 
55 

86 
65 

72 
46 

73 
45 

82 
55 

72 
52 

71 
53 

83 
53 

72 
44 

57 
38 

58 
38 

70 
45 

72 
49 

72 
40 

56 

35 

49 
35 

47 
38 

54 
36 

47 
37 

60 
39 

57 
37 

64 
36 

76 
56 

62 

40 

63 
36 

67.7 
46.4 

GALVESTON  USD  CI 

MAX 

Mm 

81 
60 

73 
62 

72 
59 

71 
59 

72 

65 

80 
72 

76 
61 

70 
57 

77 
67 

72 
59 

67 
58 

77 
67 

75 
59 

59 

47 

55 

47 

65 
50 

64 
52 

71 
49 

54 
45 

46 
42 

47 
42 

48 

41 

46 

41 

58 
43 

56 
45 

62 
43 

72 
61 

69 
50 

53 
45 

60 
42 

64.6 
53.0 

HOUSTON  HSO  AP 

MAX 

Mm 

80 
52 

77 
50 

65 
55 

77 
50 

78 
49 

86 
65 

71 
50 

72 
42 

60 
53 

72 
48 

64 
50 

80 
55 

78 
52 

57 
41 

57 
41 

69 

41 

59 
44 

56 
47 

56 
35 

48 
35 

45 

40 

53 
39 

44 
38 

45 
39 

60 
37 

65 
33 

79 
41 

63 

44 

56 

40 

49 
32 

64.7 
44.6 

HOUSTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

83 
57 

77 
53 

68 
56 

75 
56 

74 
55 

86 
68 

71 
55 

72 
47 

79 
58 

71 
54 

63 
55 

81 
58 

74 
55 

58 

41 

57 
41 

70 

47 

57 
49 

57 
48 

57 
41 

48 
39 

46 
42 

53 

41 

46 
42 

49 
41 

69 

41 

63 
36 

79 
43 

66 
48 

56 

44 

52 
36 

64.9 
48.2 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

85 
58 

65 
51 

68 
54 

72 

45 

73 
53 

77 
56 

84 
57 

74 
50 

77 
52 

78 
43 

74 
42 

62 
45 

76 
52 

75 
52 

60 
36 

55 
36 

64 
38 

60 
41 

55 

37 

55 
35 

48 
34 

4! 
34 

55 
32 

46 
33 

48 
33 

59 
35 

65 
35 

78 
37 

61 

40 

63 
37 

65.2 
42.8 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

83 
57 

76 
55 

72 
58 

74 
5B 

85 
59 

79 
62 

74 
48 

83 
62 

76 
55 

75 
54 

76 
54 

84 
64 

79 
54 

69 

45 

61 
39 

72 
49 

65 
58 

72 
54 

56 

44 

52 

36 

50 
44 

51 
40 

50 
44 

59 

41 

59 

44 

62 
33 

76 
48 

70 
49 

57 
44 

55 
37 

68.4 
49.6 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

88 
6S 

68 

50 

74 
53 

59 

54 

74 
55 

79 
57 

86 
59 

71 
46 

75 
49 

81 
51 

72 
54 

68 

54 

84 

54 

74 

45 

57 
38 

59 

44 

71 
47 

64 
49 

57 
43 

55 
36 

50 
39 

45 
39 

52 

40 

47 
39 

47 
39 

60 
34 

65 
36 

76 
46 

61 
41 

53 
35 

65.6 
46.5 

ORANGE  1.  NW 

MAX 

Mm 

85 
75 

85 
59 

75 
58 

61 
52 

73 

51 

72 
51 

81 
64 

74 
46 

70 
46 

76 
52 

71 
49 

56 
50 

75 
54 

72 

44 

57 
44 

49 
40 

66 
42 

58 
42 

58 

44 

53 
38 

46 
41 

44 
38 

51 
37 

44 
37 

51 
39 

52 
37 

63 
38 

75 
49 

61 
40 

51 
35 

63.5 
46.4 

PALACIDS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
54 

74 
54 

65 
56 

74 
55 

79 
57 

85 
69 

74 
53 

75 
47 

80 
64 

70 
52 

67 

53 

84 
64 

75 
53 

55 
42 

59 
38 

71 
47 

64 

51 

71 
49 

55 

40 

50 
36 

46 
41 

51 
40 

48 
40 

53 

40 

60 
39 

60 
32 

76 
50 

62 
46 

53 
43 

53 
36 

65.6 
48.0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

88 
56 

60 
48 

72 
49 

69 
53 

74 
59 

79 
52 

87 
58 

70 
49 

69 
54 

72 
54 

71 
54 

75 
57 

85 
54 

72 
44 

56 
36 

58 
44 

71 
48 

58 

44 

57 

41 

55 

35 

49 
41 

45 
39 

50 
39 

49 
39 

49 
39 

60 
31 

64 
39 

76 
47 

60 
41 

52 
34 

65.1 
45.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

83 
53 

72 
50 

72 
57 

74 
55 

77 
55 

83 
68 

80 
60 

74 
48 

82 
62 

78 
57 

69 
55 

82 
62 

82 

50 

70 
43 

68 
37 

72 
38 

65 
50 

73 
52 

54 
41 

54 
37 

49 
42 

53 

41 

51 
43 

53 
46 

61 
42 

68 
42 

79 
54 

74 
56 

57 
42 

56 
35 

66.6 
49.1 

PORT  ARTHUR  WSO  4P 

MAX 

Mm 

86 
58 

76 
56 

65 
54 

74 
52 

73 
52 

83 
64 

74 
53 

69 
45 

77 
49 

71 
52 

57 
50 

73 
50 

75 
51 

59 

43 

51 
40 

64 
40 

57 

43 

57 

45 

53 
38 

46 
38 

43 
38 

51 
38 

43 
36 

51 
39 

53 
38 

61 
33 

76 
41 

66 

44 

51 
39 

52 
33 

62.9 

45.1 

PORT  LAVACA  ND  2 

MAX 

Mm 

82 
55 

76 
57 

69 
59 

76 
58 

76 
62 

89 
72 

82 
61 

77 
54 

84 
63 

76 
54 

68 
60 

86 
64 

78 
53 

69 
45 

62 
38 

74 
51 

67 
53 

67 
48 

59 

43 

54 
39 

49 
44 

57 
39 

50 
44 

54 
43 

65 
43 

65 
35 

78 
55 

72 
49 

56 

45 

59 
37 

69,2 

60.8 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

86 

79 

85 
58 

76 
62 

64 
60 

75 
60 

79 
68 

84 
64 

76 
57 

74 
57 

84 
60 

73 
60 

76 
59 

83 
57 

76 
49 

60 
44 

59 

45 

70 
57 

74 
57 

64 
46 

64 
44 

53 
46 

49 
42 

53 
40 

52 
43 

54 
47 

64 
35 

62 
44 

71 
52 

60 
48 

55 

40 

68.5 
52.7 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

88 
57 

59 

48 

73 
51 

58 
52 

74 
53 

75 
57 

85 
57 

69 

44 

73 
47 

78 
48 

70 
52 

65 
53 

83 
55 

72 
43 

56 
38 

56 
43 

70 
45 

57 
48 

55 
42 

54 
34 

50 
39 

4! 
38 

52 
38 

45 
39 

47 
40 

58 
34 

65 

37 

77 
44 

61 
40 

54 
33 

64.1 
45.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

88 

74 

81 
51 

75 
56 

70 
54 

74 
52 

76 
58 

85 
54 

69 

44 

73 
51 

80 
52 

70 
53 

67 
52 

84 
49 

72 
45 

55 

40 

57 
43 

69 

47 

56 

44 

56 

44 

54 
39 

49 
39 

46 

40 

54 

40 

47 
39 

48 
40 

50 
33 

65 
39 

78 
47 

62 
42 

54 
35 

65.8 
46.5 

VICTORIA  WSO  AP 

*     •     « 

MAX 

Mm 

80 
54 

72 
53 

67 
58 

76 
54 

79 
57 

87 
70 

75 
53 

76 
46 

80 
59 

73 
51 

71 
55 

66 

65 

78 
54 

57 
40 

58 
38 

73 
45 

58 
51 

58 

46 

57 
39 

51 
37 

46 
41 

54 
40 

50 

41 

49 

41 

64 

41 

67 
34 

80 
52 

62 

44 

54 
43 

57 
35 

66.5 
48.0 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

95 
55 

63 
54 

74 
60 

62 
55 

78 
56 

79 
65 

90 
59 

80 
49 

80 
55 

83 
53 

78 
54 

74 
55 

90 
56 

78 
46 

62 
37 

67 
40 

75 
52 

71 
43 

65 
42 

68 
42 

54 
42 

46 
40 

5? 

40 

47 
44 

65 
36 

71 
40 

65 
45 

60 
47 

49 
36 

70.4 
48.2 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

81 
62 

78 
50 

72 
59 

85 
54 

81 
60 

90 
61 

82 
60 

82 

46 

88 
56 

85 

57 

73 

51 

88 
55 

80 
58 

69 
58 

70 
38 

72 
42 

70 
51 

76 
56 

72 
42 

60 
48 

55 
42 

48 
40 

48 
41 

48 
40 

72 

80 

60 

80 

60 

61 

72.9 
51.1 

BENAVIDES  NO.  2 

MAX 

Mm 

95 

46 

69 
54 

70 
51 

68 
50 

82 
50 

82 
64 

90 
51 

79 
40 

83 
49 

83 
44 

70 
55 

79 
58 

91 
52 

79 
37 

64 
29 

68 
40 

74 
46 

77 

51 

74 
29 

68 
40 

64 
46 

63 
39 

59 

40 

53 
42 

64 
38 

66 
38 

76 
34 

66 
44 

61 
45 

73.7 
44.9 

CATARINA 

MAX 

Mm 

92 

57 

74 
45 

72 
58 

80 
45 

76 

54 

85 
68 

82 
52 

80 
48 

85 
57 

76 
46 

71 
51 

91 
64 

89 
57 

76 
42 

62 
34 

74 
36 

70 
49 

73 
48 

71 
35 

62 

40 

51 
42 

55 

40 

54 
40 

49 
36 

65 
30 

73 
33 

67 
42 

79 
43 

57 
44 

68 

31 

72.6 
45.7 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

91 
50 

67 
44 

68 
57 

77 
46 

76 
53 

86 
69 

83 
53 

76 
40 

82 

55 

81 

47 

74 
50 

88 
63 

87 
55 

75 
55 

56 
32 

74 

34 

73 
44 

69 

49 

67 
34 

63 

34 

48 
40 

52 

36 

50 

40 

47 
38 

65 
39 

68 

30 

60 
35 

78 
44 

58 
39 

66 
27 

70.8 
44.5 
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TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

ofM 

onth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

CDTULLl  F41  SP 

MAX 

MIN 

7? 
53 

66 
4  7 

69 
5! 

78 
47 

73 
56 

'89 
63 

80 
53 

78 
46 

63 
58 

79 
43 

73 
52 

91 

63 

79 
55 

60 
42 

61 
36 

73 
38 

60 
47 

74 
46 

67 
39 

49 
39 

49 
42 

52 
39 

46 
40 

47 
40 

65 
36 

71 
30 

64 
41 

59 
43 

54 
40 

67 
29 

66.1 
49.2 

CRVST4L  CITV 

MAX 

MIN 

76 
57 

72 
59 

80 
43 

73 
55 

84 
67 

80 
48 

77 
43 

84 
60 

77 
43 

71 
84 

68 
64 

80 
92 

6S 
41 

61 
36 

72 
35 

60 
90 

73 
90 

66 
37 

J9 

38 

J3 

43 

94 
38 

49 
40 

50 
39 

65 
35 

70 
3? 

75 
36 

67 
43 

57 
41 

67 
31 

69.1 
49.2 

uillev 

MAX 

MIN 

93 
52 

67 
46 

68 

48 

78 
48 

79 
59 

86 

55 

79 
42 

78 

44 

83 
48 

75 
50 

72 
91 

90 
98 

79 
41 

69 
32 

60 
33 

63 
32 

93 

48 

72 
36 

66 
36 

48 
39 

49 
39 

51 
39 

47 
33 

48 
38 

65 
34 

70 
34 

84 
36 

99 
39 

94 
32 

68.2 
42.3 

6ACLE  PASS 

MAX 

I^UN 

91 
53 

76 
43 

73 
46 

79 
46 

74 
60 

85 
55 

77 
47 

78 
47 

82 
48 

75 
48 

74 
52 

86 

51 

76 
45 

61 
34 

61 
34 

73 
36 

96 

49 

72 

40 

64 
38 

49 
39 

92 

37 

52 

40 

45 
38 

53 
34 

62 
32 

73 
32 

80 
36 

99 
43 

60 
35 

69.2 
42.7 

6NCIN4L  3  NW 

MAX 

MIN 

9li 
52 

71 
50 

70 
48 

78 
50 

70 
50 

80 
50 

82 
55 

84 
95 

82 

40 

74 
45 

86 
45 

91 
52 

82 
41 

66 
30 

65 
30 

76 
33 

96 

46 

76 
30 

68 
30 

51 
38 

48 
36 

95 

40 

46 
36 

50 
30 

62 
28 

72 
30 

8« 

44 

75 
42 

55 

28 

70.6 
41.1 

FILCON  OSM 

MAX 
MIN 

95 
50 

69 
59 

65 
59 

76 
62 

78 
62 

88 
65 

80 
49 

60 
52 

81 
58 

76 
55 

75 

60 

95 
66 

80 
48 

66 
41 

70 
42 

66 

96 

63 
59 

72 
48 

67 
46 

56 
46 

50 
42 

49 
42 

49 
42 

54 
4? 

67 
39 

71 
41 

61 
45 

60 

50 

98 

40 

70.2 
90.8 

FALfURRUS 

MAX 
MIN 

9<> 

<.7 

74 
53 

64 
53 

74 
53 

84 
58 

90 
50 

90 
50 

83 

40 

65 

47 

87 
42 

79 
42 

90 
52 

78 
36 

66 
36 

69 
36 

72 
46 

64 
50 

74 
36 

67 
36 

57 
36 

50 
39 

49 
39 

44 
33 

46 
33 

69 
33 

71 
31 

64 
39 

92 

40 

49 
29 

70.9 
41.8 

fDHLERTDN 

MAX 
MIN 

93 

50 

66 

44 

68 
52 

80 
45 

75 
52 

87 
65 

82 
50 

79 
37 

82 
55 

75 
42 

75 
52 

90 
65 

86 
51 

73 
42 

62 
31 

79 
34 

72 
90 

72 
50 

68 
39 

61 
36 

50 
40 

52 

39 

55 

39 

66 
36 

72 
31 

78 
35 

70 
39 

66 

40 

96 
40 

66 
29 

71.9 
43.9 

FREER 

MAX 

MIN 

89 
50 

75 
51 

75 
58 

74 
52 

82 
52 

78 
62 

87 

51 

78 
45 

78 
49 

77 

45 

77 
47 

70 
55 

90 
60 

85 
45 

87 
42 

72 
39 

80 
38 

68 
45 

73 
40 

70 
40 

67 
40 

64 
41 

63 
36 

53 
40 

60 
38 

58 
38 

71 
33 

70 
47 

82 

44 

77 
30 

74.3 
49.0 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

93 
53 

67 
53 

70 
58 

61 
57 

74 
58 

62 
65 

90 
59 

79 
48 

81 
54 

79 
62 

79 
54 

75 
56 

91 
68 

80 

44 

66 
36 

68 
39 

72 
52 

59 

54 

73 
41 

68 
43 

55 

43 

55 

39 

49 

40 

43 

40 

47 
40 

66 
34 

70 
37 

64 

43 

98 
47 

56 
37 

69.7 
47.8 

LA  PRYQR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

PE4RSALL 

MAX 
MIN 

90 
50 

78 
45 

68 
52 

77 
46 

73 
53 

85 
60 

79 
53 

77 
45 

82 
52 

77 
45 

80 
51 

86 
59 

88 
54 

62 
42 

58 
33 

65 

34 

54 
45 

73 
47 

65 
37 

48 
35 

48 
36 

63 

37 

46 
39 

59 
37 

66 
36 

70 
31 

80 
38 

60 
41 

93 

40 

30 

69.0 
43.9 

PDT6ET 

MAX 

MIN 

89 

45 

77 
44 

68 
48 

69 
46 

76 
46 

73 
58 

36 

57 

77 
43 

71 
41 

82 

44 

76 
50 

74 
56 

88 
65 

76 

43 

77 
35 

60 
36 

74 

41 

53 

46 

67 
37 

64 
35 

65 
35 

47 
39 

44 
40 

52 
36 

49 
39 

60 
32 

68 
34 

79 
41 

99 

41 

53 

30 

68.4 
42.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 

MAX 

MIN 

95 

60 

73 
60 

66 
60 

66 
59 

74 
62 

80 
63 

91 
63 

82 
49 

81 
49 

84 
59 

81 
60 

75 
62 

94 
68 

82 

47 

69 
40 

71 
40 

67 
55 

62 
55 

77 
43 

71 
43 

60 
48 

49 
43 

48 
41 

45 
42 

48 
39 

69 
34 

71 
35 

63 

43 

99 

91 

70.9 
90.4 

TILDEN 

MAX 

MIN 

93 
50 

65 

46 

65 

54 

67 

47 

78 
51 

74 
63 

87 
54 

78 
39 

77 
46 

80 
45 

75 
50 

75 
58 

90 
54 

78 

44 

58 
33 

61 
36 

75 
41 

99 

51 

70 
36 

65 
35 

51 
39 

45 

41 

53 

41 

48 
39 

47 
40 

66 
31 

69 
37 

82 

45 

60 
41 

68.0 
43.9 

ZAPATA 

•      •      « 

MAX 

MIN 

89 
57 

71 
49 

65 
55 

78 
57 

76 
59 

90 
65 

84 
54 

78 
51 

79 
59 

83 
55 

72 
54 

92 
66 

86 
58 

75 
45 

71 
37 

70 
47 

74 
48 

78 

51 

73 
41 

63 
45 

56 
43 

50 
40 

47 
40 

47 
39 

73 
42 

69 
36 

79 
44 

71 
50 

99 

48 

72.4 
49.1 

LOWER  VALLEV        10 

BROWNSVILLE  V%0    AP 

MAX 
MIN 

81 
64 

84 
63 

70 
62 

70 
60 

83 
66 

87 
68 

79 
58 

80 
55 

84 
61 

76 
61 

78 
62 

87 
72 

80 
59 

66 
50 

69 

47 

70 
62 

80 
66 

75 
61 

66 
52 

67 
68 

99 
46 

46 
42 

46 
43 

49 
4! 

66 
43 

68 
36 

77 
50 

95 

50 

69 

40 

71.0 
59.2 

HARLINOEN 

MAX 
MIN 

93 
73 

74 
62 

85 
63 

66 
59 

70 
58 

89 
65 

91 
66 

85 
52 

85 
53 

89 
62 

79 
61 

78 
60 

90 
64 

80 
50 

70 
45 

72 
49 

70 
54 

62 

60 

69 
49 

59 

42 

46 
41 

47 
41 

49 
43 

72 
39 

72 
39 

62 

51 

93 

44 

72.9 
93.2 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

93 

64 

67 
61 

78 
64 

67 
64 

71 
64 

86 

64 

91 
62 

84 
54 

83 

S4 

91 
61 

62 

60 

77 
61 

91 
67 

82 
93 

70 
44 

73 
44 

68 
57 

70 
58 

70 
50 

91 

43 

48 
42 

46 
41 

49 
44 

72 

40 

71 
39 

65 
92 

93 

44 

72.9 
93.3 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

82 

61 

77 
64 

66 
57 

68 
59 

85 
66 

91 
70 

85 
59 

82 
52 

91 
60 

81 
63 

76 

61 

92 

70 

83 
56 

70 
50 

72 
43 

69 

97 

69 

61 

71 
58 

70 
61 

47 
43 

46 
42 

90 
43 

72 

43 

71 
39 

85 

50 

99 

51 

67 
44 

71.8 
94.2 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

95 

60 

69 

58 

76 
60 

65 
58 

70 
59 

85 
66 

90 
63 

83 
49 

82 
49 

79 
60 

81 
60 

77 
60 

93 
64 

82 
49 

69 
39 

72 
39 

70 
59 

70 
57 

74 
47 

48 
41 

47 
41 

44 
42 

49 
41 

72 
37 

71 
42 

98 

90 

91 
40 

71.2 
50.8 

MISSION  <,  u 

MAX 

MIN 

70 

70 
59 

74 
62 

66 
59 

69 
59 

85 
63 

93 
66 

83 
52 

81 
53 

89 
60 

81 
60 

76 
61 

93 

66 

82 
50 

71 
43 

71 
43 

71 
96 

66 
57 

75 
49 

91 
42 

44 
42 

49 
42 

47 
43 

70 
38 

69 
40 

60 
92 

92 
42 

70.6 
51.9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

89 
72 

73 
64 

81 
65 

80 
60 

72 
60 

72 
60 

84 
68 

77 
54 

79 
56 

81 
68 

72 
62 

76 
63 

83 
63 

82 

91 

65 
48 

64 
48 

69 
60 

72 
63 

86 
52 

66 

42 

48 
42 

43 
43 

48 
45 

63 

39 

64 
43 

61 
49 

94 
44 

70.4 
59.0 

raymondville 

MAX 
MIN 

93 

74 

74 
62 

82 

61 

68 
59 

71 
57 

89 
65 

91 

67 

85 
51 

64 
51 

90 
60 

79 
56 

79 
63 

69 
62 

68 
50 

69 
43 

70 

43 

70 
97 

78 
98 

78 
47 

99 
42 

47 
41 

47 
42 

48 
43 

71 
39 

70 
40 

63 

90 

63 
42 

73.6 
92.9 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

90 
78 

78 
64 

85 
64 

69 

64 

71 
66 

88 
70 

90 
70 

84 

54 

84 
55 

88 
66 

67 
66 

84 
65 

87 
66 

60 
53 

68 

47 

72 

47 

70 
60 

80 
62 

79 
52 

55 

43 

59 

43 

50 
44 

50 

49 

69 
45 

70 
46 

63 
92 

93 

49 

73.9 
96.7 

ViESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

79 

61 

85 
63 

67 

61 

69 
59 

85 
60 

91 
61 

85 
67 

83 

52 

89 
55 

79 
63 

77 
59 

81 
63 

61 
65 

69 
52 

71 
44 

69 
47 

76 
98 

76 
61 

69 

50 

62 
52 

52 

42 

46 
42 

46 
43 

71 
49 

69 
42 

84 
44 

98 

48 

67 
43 

71.6 
53.4 
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1  i 
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AA 

TEXAS 

NOVEMBER 

1972 

Wi 

nd 

Relc 

itive 

hum 

dity 

N 

umber 

of  day. 

5  W 

fh 

in 

c 

3 

(Sp 

eed- 

m.p.h.) 

averages 
percent 

' 

F 

recipitation 

IE 
c 

y  in 
I.  1/) 
0)  0 
O-Q. 

1.0 

11 
a,  .  _ 

c 

5-0 
«  J! 

en  Vi 

0) 
0) 
0 

> 
< 

S.-E 

'o  j: 

.of 

\  I 

0) 

(1)  <1> 

11 

Sfa 

idard  of  1 

CENTRAL 

ime 

0) 
u 

o 

1- 

o 
q 

o 

o. 

O 

0- 

6 
O 

0) 

> 

0 

tN  0 

2 

0 

1— 

<-    0 
(U  d)  -^ 

00 

06 

12 

18 

Averc 
sky  c< 
sunris 

ABILENE  WSO  AP 

19 

0.8 

11.6 

42 

w 

12 

80 

85 

64 

61 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

11 

65 

4.3 

AMARILLD  WSO  AP 

23 

3.1 

13.0 

49 

NW 

13 

79 

81 

62 

65 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

iO 

55 

5.9 

AUSTIN  WSO  AP 

2 

4.7 

9.9 

28 

w 

12 

75 

79 

60 

61 

1 

9 

1 

2 

1 

0 

14 

50 

5.7 

BROWNSVILLE  WSD  AP 

3^ 

4.3 

10.2 

30 

s 

27 

85 

87 

6  P. 

76 

8 

4 

5 

0 

0 

0 

17 

45 

7.0 

CORPUS  CHRIST!  WSO  AP 

2 

7.8 

13.4 

35 

SE 

12 

86 

86 

67 

75 

5 

4 

6 

1 

0 

0 

16 

49 

0.6 

DALLAS  WSO  AP 

1 

1.6 

10.0 

32 

NW 

25 

77 

84 

bZ 

62 

1 

3 

2 

3 

0 

0 

9 

53 

5.2 

DEL  RIO  WSO  AP 

9 

2.5 

10.0 

35+* 

35 

12 

67 

78 

51 

46 

7 

2 

1 

1 

0 

0 

U 

- 

4.3 

EL  PASO  WSO  AP 

31 

2.8 

7.4 

38 

SW 

01 

63 

73 

42 

36 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

86 

2.6 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

34 

2.1 

9.4 

36+  + 

32 

12 

80 

86 

63 

64 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

10 

- 

5.1 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

- 

33 

NW 

13 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

3 

0 

2 

1 

11 

31 

- 

HOUSTON  INCONT  AP 

3 

3.6 

7.8 

37  +  + 

33 

13 

85 

89 

64 

78 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

14 

44 

6.8 

LUBBOCK  WSD  AP 

21 

1.3 

9.8 

37  +  + 

32 

09 

80 

86 

61 

59 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

4.5 

MIDLAND  WSO  AP 

16 

0.8 

10.4 

41  +  + 

30 

12 

80 

87 

54 

53 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

- 

3.8 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

3 

4.8 

11.0 

30 

E 

18 

92 

90 

69 

82 

2 

5 

5 

0 

3 

0 

15 

44 

6.7 

SAN  ANGELD  WSO  AP 

25 

0.6 

8.7 

46++ 

29 

12 

77 

85 

56 

57 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

4.0 

SAN  ANTONIO  WSD  AP 

1 

4.4 

8.2 

35 

NW 

12 

79 

79 

56 

60 

2 

6 

4 

2 

0 

0 

14 

49 

5.6 

VICTORIA  WSO  AP 

2 

6.2 

10.9 

40  % 

N 

13 

84 

84 

62 

72 

2 

5 

5 

1 

0 

0 

13 

- 

6.3 

WACO  WSO  AP 

34 

2.5 

10.1 

30++ 

33 

25 

82 

89 

67 

71 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

11 

- 

5.3 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

32 

1.7 

12.8 

39++ 

28 

09 

83 

89 

61 

66 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

- 

5.3 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


J-i 

V  ^ 

LX^  \ 

.^1.1. 

nx 

IV./ 

X^ 

r\i 

11^ 

»T 

lllJ 

Ly 

TEXAS 
NOVEMBER 

1972 

SlaUon 

D.y 

Oi  Month 

3..  A 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i'i 

LOW  ROLLING  PLUINS  02 

WORDS  CREEK  04M 

EVAP 
WIND 

.00 
122 

.16 
86 

.13 
39 

.16 
24 

.20 
65 

.16 
127 

.20 

144 

.16 
63 

.19 

121 

.30 
161 

.18 

46 

.25 

U2 

.22 

146 

.20 
191 

.10 
67 

.08 

87 

.11 
65 

.10 

107 

.11 
100 

.05 
64 

.05 
83 

* 
115 

.06 
23 

.04 
86 

.03 

124 

* 
141 

.34 

143 

.14 
160 

.04 
66 

49 

3.956 

3007 

«    «    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  UAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
112 
57 
45 

.10 
60 
52 
40 

.12 

37 
67 

40 

.12 

30 
71 
48 

.13 

44 
72 
47 

.16 
91 

70 
47 

.07 
96 
70 
52 

.13 
67 
66 
42 

.15 
106 
65 

42 

.25 

165 

71 
44 

.14 
59 

65 
44 

.15 
115 
63 
44 

.29 

147 
65 
46 

.27 
192 
63 

37 

.10 
134 
43 
36 

.02 
33 

42 

35 

.10 
60 
57 
35 

.13 
112 
53 
35 

.06 
114 
45 
36 

.07 
116 
42 
35 

.03 
74 
41 
35 

« 
116 

.11 
43 
49 
32 

.02 
35 

44 
■35 

.01 
63 
40 

37 

.13 
136 
53 
35 

.16 

154 
60 
39 

.16 
123 

61 
35 

.12 
109 
53 
35 

.04 
70 
44 
34 

3.46 
2659 

56.7 
39.6 

BELTDN  OAH 

EVAP 
WIND 

80 

.07 
27 

.09 
9 

.13 
17 

.15 
16 

.10 
59 

.07 
46 

.12 
42 

.16 
66 

.23 

87 

.14 
33 

.11 
87 

.13 
89 

.25 

115 

.13 
89 

.02 
21 

* 
54 

59 

.13 
82 

.08 
78 

.05 
44 

.03 
107 

.09 
36 

.02 

40 

.00 
24 

.15 
89 

.14 
86 

.16 

110 

.13 

81 

.01 
51 

2.998 
1626 

SENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
93 

.13 
64 

.09 
26 

.06 
17 

.15 
50 

.12 

106 

.11 
91 

.09 
37 

.13 
101 

.28 
152 

.16 
30 

.16 

145 

.19 

no 

.27 
194 

.04 
84 

.03 
58 

.08 
47 

.08 
60 

.04 
126 

.11 
77 

.01 
54 

• 
75 

.05 
26 

.06 
47 

.04 
103 

.16 
165 

.14 
75 

.12 

106 

.07 
44 

.06 
30 

3.18 
2393 

DENISQN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.10 
94 
54 
45 

.04 
116 
56 
42 

.09 
39 
68 
43 

.06 
13 
71 
47 

.17 
13 
72 
47 

.11 
70 
66 
47 

.06 
88 
61 
51 

.02 
46 
74 
43 

.17 
70 
64 
43 

.26 

207 
69 
44 

.12 
37 
65 
42 

.05 
86 

57 
43 

.24 
97 
56 

47 

.21 

212 

60 
37 

.12 

108 
43 
37 

.03 
48 
42 
37 

.05 
76 
65 
37 

.06 
76 
55 

36 

.21 

122 
42 
37 

.05 
121 
42 
35 

.02 
44 
40 
35 

.02 
« 

40 
34 

« 
* 

36 
33 

« 
178 
52 
33 

.06 
93 

42 
41 

.02 

146 
49 
36 

.20 

126 

55 

36 

.17 

177 

57 

37 

.09 
54 
52 

34 

.01 
42 
41 
35 

2.85 

2601 
55.1 
39.9 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

100 
55 

45 

.05 
35 
59 
45 

.14 
88 
68 
43 

.14 
33 
72 
47 

.15 
43 
72 
48 

.15 
109 
70 
48 

.09 
97 
73 
54 

.20 

64 
66 
45 

.08 
107 
63 
44 

.28 
176 
76 
45 

.14 
59 
65 
44 

.15 

130 
64 
45 

.19 
100 
70 
50 

.25 

205 
62 
36 

.10 
111 
46 
36 

.07 
53 

43 
37 

.04 
65 
56 
34 

104 
55 
37 

110 
44 
37 

.06 
104 
43 
37 

61 
37 
36 

110 

36 
51 
35 

.06 
51 
46 
37 

95 
42 
39 

.15 
150 
57 
37 

.15 
91 
62 
35 

.12 

126 

56 

35 

.12 
59 
55 

.01 
38 
44 
39 

3.776 
2710 
57.8 
41.1 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

64 

100 

34 

.26 

27 

.14 
51 

.30 
104 

.05 
89 

.15 
72 

.13 

105 

.28 
200 

.13 
65 

.02 
116 

117 

.21 

200 

.10 
124 

.03 
49 

.09 
65 

.14 
89 

.05 
113 

.05 
122 

.10 
57 

.16 
110 

.04 
27 

.05 
50 

.00 
83 

.10 
127 

.17 
157 

.11 
114 

.11 
72 

.07 
48 

3.516 
2771 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

102 
53 
47 

.05 
56 
55 
44 

.17 
35 
71 
41 

.14 
34 
73 
51 

.16 

36 
74 
49 

.15 

94 

70 
51 

.11 
100 
72 
55 

.12 
65 
67 
45 

.15 
105 
77 
47 

.24 
100 
74 
46 

.12 
110 
67 
41 

.17 
120 
71 
47 

.31 
133 
71 
53 

.23 

160 
69 
39 

.14 
131 
45 
38 

.06 
40 
46 
37 

.06 
106 
59 
36 

.11 
62 
60 
33 

.04 
118 
52 

40 

.10 
119 
45 
38 

.05 
76 
40 
37 

.04 
114 
41 
35 

.09 
47 
52 
35 

.05 
39 
46 
38 

.06 
84 
53 
40 

.09 
155 
65 
36 

.22 

171 
57 
37 

.17 
144 
63 
35 

.09 
109 
62 

37 

.14 
74 
40 
36 

3.768 
2863 
59.7 
41.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
56 
51 
43 

.15 
102 
63 
43 

.11 
9 

71 
43 

.17 
12 
74 
48 

.14 
30 
73 
48 

.11 
99 
67 
48 

.21 
98 
78 
49 

.15 
48 

71 
43 

.18 
101 
68 
42 

.37 
131 
72 
44 

.19 
41 
66 
44 

.16 
141 
66 
46 

.12 
109 
63 
46 

.28 

191 
63 
37 

.10 
106 
49 
37 

57 
43 
37 

.13 
65 
61 
36 

.08 
95 
49 
38 

.05 
88 
49 
39 

.06 

94 
39 
36 

.05 
64 
43 
36 

• 
113 
42 
34 

.18 
27 
54 
33 

.01 
60 
45 
37 

.06 
100 
43 
37 

.15 

HI 

56 

35 

.24 
149 
59 
35 

.15 
118 
64 
37 

.15 

60 
56 
37 

.02 
26 
41 
37 

3.92 

2501 
58.0 
40.2 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WINO 

62 

.08 
37 

.08 
17 

.12 
22 

.14 
22 

.00 
59 

.13 

51 

.15 
29 

.10 
62 

.27 

72 

.06 
36 

.14 
91 

.16 
103 

.27 

94 

.13 
87 

.02 

31 

.10 
62 

.01 
91 

.01 
50 

.06 
56 

.01 
68 

.03 
65 

.07 
32 

.02 
41 

.00 
52 

.13 
65 

.19 
92 

.16 
80 

.09 
76 

.03 
36 

2.906 
1765 

WACO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.03 
94 
57 
49 

.32 

75 
56 
43 

.13 
26 
70 
43 

.08 
32 
72 
49 

.23 
23 

73 
51 

.17 
89 
70 
62 

,11 
89 
75 
52 

.05 
58 
67 
44 

.24 
124 
66 
56 

.29 

111 
73 
55 

.16 
39 
67 
55 

.14 
117 
65 
53 

.20 
130 
73 
51 

.26 

157 
65 
42 

.10 
123 
44 
36 

.03 
^9 
12 
35 

.09 
58 
60 
36 

.08 
95 
50 
49 

.07 
99 

49 
41 

.04 
106 
45 
36 

.09 
75 
37 
36 

* 
102 

.13 
41 
51 
34 

.02 
53 
44 
43 

.02 

75 
44 
41 

.13 
141 
'  55 

44 

.22 

149 
63 
54 

.16 
111 
63 
36 

.13 
66 
66 

34 

.01 
55 

40 
36 

3.75 
2572 
58.7 
44.7 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.07 
87 
53 

41 

.07 
36 
56 
40 

.13 
22 
56 
42 

.15 

18 
72 
46 

.15 
15 

77 
44 

.15 

46 
70 
45 

.11 
74 
70 
50 

.13 

36 
66 
44 

.12 
74 
62 
42 

.18 
136 
68 
42 

.27 
33 
70 
42 

.12 
90 
67 
47 

.30 
110 
75 
42 

.23 

139 
62 
37 

.10 
100 
42 
34 

.0) 
3U 
42 
32 

.08 
65 
56 
36 

.04 
64 
54 
40 

.03 
87 
50 
43 

.07 
82 
50 
36 

.02 
54 
37 
35 

.07 
99 
38 
32 

.06 
35 

50 
34 

.04 
22 
41 
32 

35 

47 
39 

.37 

57 
34 

.17 

54 
33 

.12 

59 
35 

.13 
76 
52 
36 

.00 
46 
37 

3.658 
1908B 
56.3 
39.1 

*    *    • 
EAST  TEXAS           04 

DAINCERFIELD  '  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
112 
Bl 
56 

.09 
63 
70 
46 

.09 
23 
74 
56 

.13 
36 
72 
53 

.19 
94 
75 
52 

.23 

104 
70 
58 

.12 
88 
73 
62 

.04 
49 
70 
49 

.24 
129 
69 

51 

.12 
94 
66 
48 

.09 
116 
66 
46 

.12 
113 
63 
49 

.11 

136 

67 

SB 

.18 
169 
65 
45 

.06 
77 
47 
43 

.07 
56 
55 

41 

.05 
70 
59 
42 

138 
57 
42 

.03 
116 
45 
41 

.04 
83 

44 
40 

.05 
67 
41 
41 

.03 
99 
52 
39 

.05 
30 
52 

41 

.05 
81 
49 

42 

91 
49 
42 

.10 
108 
57 
39 

.09 
60 
64 
42 

.15 
72 
63 
42 

.09 
67 
57 
40 

.04 
84 
46 

40 

2.908 
2647 
60.7 
46.3 

SAM  RAVBURN  D»M 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
118 
86 
72 

.15 
47 
80 
56 

.15 
22 
79 
56 

.05 
14 
61 
52 

.16 
14 
75 
56 

.20 
50 
76 
53 

.09 
46 
79 
61 

.21 

70 
76 
47 

.10 
20 
72 
42 

.08 
56 
64 
51 

45 

.04 
23 
73 
43 

96 
70 
49 

.23 

102 
74 
43 

.14 
104 
56 
42 

.04 
23 

47 
37 

.07 
26 
63 
38 

54 

.27 
108 
60 
43 

.16 
112 
52 
39 

.07 
49 
44 
38 

.02 
98 
43 
37 

.10 
47 
54 
37 

.06 
16 
45 
38 

.14 
36 
57 
38 

* 
56 

.20 

53 
56 
36 

.10 
87 
68 
44 

.16 
89 
61 
41 

.06 
67 
51 
37 

3.71B 
1753 
63.9 
45.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
89 
B6 
72 

.15 
75 
B2 
56 

.12 
15 
81 
56 

23 
62 

51 

.09 
12 
78 
51 

.14 
44 
78 
52 

.05 
58 
78 
60 

.16 
56 
77 
48 

.11 
23 
75 
48 

.05 
38 
65 
50 

.10 
24 
73 
50 

.00 
17 
55 

47 

81 
69 
48 

.19 
79 
73 
42 

.11 
69 
61 
42 

.05 
14 
51 
39 

.07 
18 
66 
36 

.06 
43 
64 
44 

75 
50 
42 

.07 
74 
51 
40 

.02 
41 
46 
39 

.03 
50 
42 
36 

.08 
29 
64 
36 

.03 
11 
45 
36 

44 
43 
39 

.05 
87 
50 
37 

.12 
78 
60 
37 

.11 
95 
72 
42 

.10 
24 
65 
37 

.07 
44 
54 
37 

2.708 
1430 
63.9 
45.3 

»    •    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
53 

59 

38 

.20 
39 
64 
38 

.05 
11 
67 
40 

.15 

7 

69 

42 

.10 
28 
71 
46 

.15 
23 
69 
45 

.10 
11 
65 
40 

.10 
36 
72 
45 

.30 
92 

^4^ 

.10 
13 
61 
37 

.20 
37 
75 
42 

.25 

130 
75 
53 

.15 
64 
61 
38 

.12 

15 
59 
37 

.13 
34 
67 
37 

.10 
12 
62 
40 

.15 

30 
63 
42 

.15 
56 
62 
45 

.10 
15 
62 
32 

.07 
19 
60 
37 

.06 
18 
59 
41 

.05 
24 
47 
37 

.01 

9 

54 

33 

.03 
81 
64 
32 

.20 
50 
54 
37 

.10 
66 
57 
32 

.20 

74 
60 
38 

.10 
40 
60 
42 

.05 
25 

66 
36 

.13 
24 
54 
36 

3.75 
1136 
62.9 
39.5 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

120 
59 
33 

.20 
104 
63 
37 

.05 
19 
60 
39 

.11 
34 
62 
40 

.11 
64 
65 
44 

.05 
101 
61 
42 

.08 
43 
58 
38 

.11 
144 
59 
40 

.34 
128 
56 
35 

.10 
23 
57 
34 

.23 

102 
60 
37 

.05 
150 
62 
42 

111 
56 
34 

.08 
39 
52 
35 

.07 
76 
55 
36 

.11 
73 
55 
38 

.19 
63 
63 
36 

.08 
126 
52 

47 

.02 
60 
51 
35 

.14 
59 
54 
33 

.05 
54 
53 

44 

.09 
26 
44 
33 

.03 
27 
42 
35 

.10 
92 
46 
34 

.05 
106 
48 
34 

.08 
112 
50 
35 

.16 
152 
55 
38 

.10 
41 
52 
36 

.10 
89 
30 
36 

.10 
73 
4; 
34 

3.31B 
2413 
54.9 
37.3 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

^9 
34 

.21 
40 
64 
36 

.10 
56 
73 
39 

.08 

'.I 
42 

.20 
50 
66 
48 

.17 
76 
72 
48 

.12 
57 
75 
42 

.07 
39 
76 
45 

.19 

135 
75 
45 

.17 
40 
78 
40 

.16 
36 
72 
40 

.19 
90 
75 
46 

.07 
64 
79 
37 

.06  .06 
57   27 
60   57 
35   36 

.34 
53 

61 
37 

.10 
39 
60 
39 

78 
62 

41 

• 

46 
59 
39 

« 

29 
53 
35 

* 

66 
46 
36 

* 

65 

<  52 

33 

.23 

47 
50 
32 

.12 
97 
50 
36 

.11 
103 
56 
39 

.17 
64 
57 
32 

.16 
120 
69 
47 

.09 
103 
65 
39 

.05 
35 
55 
35 

.10 
60 
57 
32 

3.56B 
16978 
63.5 
38.9 

rSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

52 

35 

.03 
65 
61 
34 

.19 
40 
62 
39 

• 

• 

■  44 

40 

• 
• 

70 
44 

.26 

39 

70 
45 

.04 
49 
66 

37 

.39 
25 

65 

43 

.17 
138 
63 
42 

.21 
33 
62 
38 

.06 
32 
60 
39 

.10 
23 
63 
30 

• 
* 

.06 
101 
58 

34 

.25 

49 
59 

37 

• 
* 

.19 
50 
62 

37 

* 

« 
* 

• 
* 

* 
• 

.65 

221 

62 

36 

• 
* 

.16 
147 
52 
32 

* 
• 

* 

.43 
163 
63 

44 

.11 
51 

61 
36 

52 

34 

.25 
84 
56 

34 

3.88 
14328 
60.2 
37.6 

•    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.16 

153 
67 
45 

.19 
53 
68 

44 

.21 
43 
75 
50 

.15 
37 
72 
47 

.22 

57 
71 
47 

.17 
117 
71 
47 

.28 
72 

78 

50 

.19 

51 
72 
45 

.27 

123 
65 
45 

11 

11 

.20 
59 
71 
46 

.23 

166 
73 

46 

.27 
140 
73 
46 

.33I  .17 
117   67 
66   60 
40'  35 

1 

.12 

68 
57 
35 

.15 
48 
65 
36 

.06 
95 
50 
45 

.16 
74 
65 

44 

.16 
65 
62 
39 

.08 
108 
43 
38 

.10 
122 
46 

35 

.06 
45 
50 
35 

.03 
88 
41 
34 

.04 
43 
54 
34 

.07 
78 
57 
38 

.25 
41 
68 
36 

.17 
86 
67 
38 

.14 
78 
57 
38 

.11 
44 
57 
36 

5.01 
2412 
63.1 
41.3 

SAN  ANOELO  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.11 
93 
50 
43 

.18 
82 
65 

40 

.16 
21 
70 
40 

.20 
17 
73 
45 

.15 
31 
74 
48 

.15 

93 

74 
50 

.26 

68 

77 
47 

.13 
29 

72 

47 

.17  .25 

103   93 
66   69 

461   43 

.12 
26 
67 
43 

.16  .29 
107  156 
70   75 
47   43 

.17  .15 
112   74 
63   59 

38   37 

.12 
41 
47 
36 

.15 
71 
63 
37 

.04 
95 
46 
37 

.05 
57 
55 
41 

45 

.05 
97 
52 
38 

89 

.13 
27 
54 
35 

.02 
57 
44 
38 

.10 
133 
60 
39 

105 

.35 

156 
70 
37 

.15 
111 
65 
36 

.10 
63 
51 

37 

59 

4.538 

2331 
62.7 

41.2 

•    «    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

1    1 

AUSTIN  WSD  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.IT* 
155 
73 
48 

.14 
48 
58 
45 

.04 
38 

64 

44) 

.17 
65 
71 
4» 

.12 
46 
70 
50 

.03 
54 
66 
50 

.23 

80 
74 
52 

.08 
94 
71 
54 

.08 
46 

71 

46 

1 
.26' 
115 
77 
47 

.14 
59 

70 
47 

.06 
62 
63 

51 

.23 

140 
75 
52 

.27 
16B 
68 
39 

.16 
128 
55 

38 

.06 
27 
46 
37 

.11 
78 
64 
37 

.00 
102 
48 
41 

.13 
104 
52 
42 

.06 
117 
55 
37 

.00 
106 
45 
37 

.13 
155 
42 
35 

.11 
61 
55 

41 

.07 
49 
43 
42 

.10 
55 

42 
38 

.22 

170 
59 
37 

.18 
BB 
61 
37 

.13 
135 
68 
36 

.20 
149 
57 
38 

.03 
73 
42 
36 

3.73 
2791 
60.2 
42.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER 

1972 

Station 

Day 

Ol  Month 

■a..* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2»4 

•   *   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.13 
191 
il 
il 

.1? 
67 
63 
54 

.10 
82 
66 
62 

.00 
93 
62 
54 

,19 
63 
74 
54 

.15 
96 
71 
59 

.16 
59 
84 
60 

.25 

82 
76 
50 

.14 
51 
75 
50 

.09 
56 
75 
53 

.18 
19 
70 
52 

.08 
157 
70 
56 

.18 
177 
80 
60 

.24 
63 
75 
47 

.12 
61 
61 
38 

.11 
49 
64 
39 

.14 
70 
70 
45 

.06 
126 
64 
52 

.12 
105 
69 
43 

.14 
86 
65 
39 

.07 
126 
53 

39 

.03 
156 
45 
40 

.12 
65 
55 

40 

.72 
116 
52 
41 

.00 
94 
54 
42 

.15 
96 
61 
38 

.15 
79 
61 
36 

.20 
131 
70 
45 

.29 

77 
61 
45 

.05 
140 
51 
37 

4.55 
2861 
66.1 
47.5 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.3C 

12G 
82 
5C 

- 

46 
63 
52 

18 
68 
58 

.07 
27 
69 
51 

.11 
37 
72 
51 

.05 
30 
68 
52 

.12 
59 
76 
53 

.12 
53 
75 
48 

.20 
63 
73 
49 

.20 
62 
80 
49 

.11 
53 

71 
49 

.13  .35 

73,  127 
631  75 

52i  53 

.27 
130 
70 
40 

.13 
74 
58 
39 

.02 
32 
51 
35 

.07 
48 
68 
36 

.06 
66 
52 
48 

.00 
84 
55 
42 

.13 
60 
60 
36 

.06 
53 

49 
36 

.04 
99 
43 
34 

.06 
37 
52 
35 

.04 
33 
44 
38 

.00 
54 
42 
37 

.17 
106 
61 
37 

.20 
63 
61 
43 

.07 
76 

70 
41 

.21 
81 
59 
40 

.03 
30 
46 
32 

3.608 
1922 
62.5 
43.9 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

142 

37 

.21 
26 

.06 
22 

.18 
25 

.11 
69 

.05 
45 

.09 

43 

.13 
79 

.10 
47 

.13 
39 

.10 
67 

.23 

138 

.21 
63 

.15 
85 

.05 
28 

.07 
36 

.07 
55 

.08 
72 

.05 
60 

.05 
50 

.05 

75 

.10 
46 

.01 
27 

.01 
50 

.11 
82 

.16 
77 

.11 
75 

.12 
59 

.02 
38 

3.288 
1777 

«    *    • 
UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.16 
158 
82 
52 

.16 
65 
73 
53 

130 
67 
57 

110 
75 
55 

105 
84 
57 

.07 
95 
84 
68 

.30 

105 
86 
60 

.20 
135 
76 
46 

.05 

70 
82 

61 

.24 

100 
76 
53 

.06 
76 
68 
53 

.11 
131 
84 
61 

161 
82 
53 

.21 

147 
69 

44 

.06 
96 

61 
37 

.17 
67 
72 
47 

.00 
103 
70 
50 

157 
67 
53 

.12 
144 
62 
42 

.09 
73 
58 
37 

.05 
135 
51 
43 

.10 
140 
58 

37 

4i 

94 
65 
41 

* 
141 
51 
39 

.16 
127 
61 
43 

.24 
96 

64 
37 

.06 
134 
76 
50 

.25 

180 
75 
47 

.09 
109 
57 
42 

.12 
64 
60 
38 

3.72B 
3468 
69.9 
48.6 

THOMPSONS  3  hSw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
93 
88 
75 

.09 
104 
75 
55 

.14 
56 
72 
54 

75 
75 
54 

.13 
57 
76 
54 

.17 
103 
76 
56 

.18 
101 
64 
62 

.29 
122 

62 
50 

.08 
50 
74 
51 

.09 
72 
73 
54 

.19 
95 
71 
53 

.10 
97 
64 
54 

137 
SO 
60 

.24 
167 
72 
46 

.16 
138 
58 
43 

.07 
53 
58 
43 

.13 
52 
70 
49 

150 
50 
36 

182 
56 
44 

.11 
135 
62 
39 

.05 
67 
58 
39 

.03 
106 
44 
40 

.16 
92 
42 
40 

.15 

77 
56 
40 

* 
135 
46 
41 

.04 
161 
58 
39 

.08 
43 
62 
39 

.11 
102 
71 
45 

.16 
85 
64 
44 

.10 
112 
52 
39 

3.72B 
3019 
55.0 
47.9 

«    *    • 
SOUTHERN           09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
5« 
92 
59 

.13 
25 
72 
50 

.08 
22 

64 
50 

.09 
38 
68 
52 

.20 
25 
77 
52 

.05 
25 
72 
59 

.10 
22 
85 
58 

.22 

37 
78 
52 

.11 
20 
78 
50 

.17 
28 
60 
52 

.13 

25 
72 

51 

.09 
33 
69 
57 

.18 
60 
B5 
65 

.29 

60 
76 
46 

.06 
29 

63 
40 

.11 
24 
66 
39 

.11 
40 
71 

41 

.06 
69 
62 

51 

.12 

32 
73 
47 

.18 
40 
70 
44 

.01 
56 

51 
43 

.05 
79 

51 
43 

.07 
32 

56 
41 

40 
49 
43 

.14 
17 
50 
48 

.09 
29 

67 
42 

.13 
17 
66 

41 

.06 
52 
74 
47 

.14 
53 
66 
46 

.05 
21 
65 
39 

3.55B 
1104 
69.1 
48.3 

RID  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 
WIND 

.28 
56 

.12 
40 

.05 
27 

.03 
41 

.09 
14 

.04 

4 

.12 
15 

.20 

27 

.15 
11 

.11 

19 

.13 
26 

,06 
18 

.25 

43 

.22 

30 

.15 
27 

.09 
10 

.04 
8 

.07 
23 

.07 
32 

.12 
27 

.06 
26 

.11 
68 

22 

.01 
13 

.04 
23 

.09 
31 

.09 

5 

.05 
13 

.12 

48 

.06 
15 

3.03 
765 

«    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 
160 
90 
63 

.19 
71 
67 
57 

.14 
49 
71 
57 

.05 
94 
63 
58 

.08 
52 
70 
58 

.12 
44 
85 
64 

.20 
49 
91 
63 

.32 

28 
81 
49 

.25 

77 
82 
49 

.20 
71 
63 
59 

.29 
70 
76 
56 

.25 
66 
70 
55 

.03 
152 
93 
53 

.49 
78 
92 
46 

.20 
66 
76 
39 

.16 
76 
73 
39 

,08 
48 
74 
52 

.07 
65 

75 
57 

.14 
83 
75 
47 

.22 
80 
74 
46 

.10 
65 
59 
45 

.02 
141 
53 
41 

,06 
62 
54 
40 

.14 
93 
53 

39 

.01 
59 
51 
39 

.09 
66 
71 
39 

.13 
30 
73 
39 

.06 
51 
78 
46 

.20 
98 
59 
46 

.07 
74 
51 
42 

4.70 
2256 
72.2 

49.4 

WESLACO  2  e 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
94 
87 
67 

.13 
28 
83 
62 

.13 
52 
SO 
64 

.00 
66 
80 
72 

.10 
16 
89 

61 

.24 
36 
92 

71 

.17 
41 
89 
71 

.16 
26 
65 
58 

.19 
62 
65 
63 

.23 
52 

64 
67 

.14 
44 
74 
64 

.13 
78 
67 
70 

.29 

97 
64 
69 

.20 
48 
77 

541 

.10 
39 
70 
48 

.10 
45 
72 
59 

.02 
34 
73 
63 

.04 
39 
77 
61 

.16 
47 
71 
54 

.18 
60 
72 
55 

.04 
60 
55 
52 

.03 
75 
52 
45 

.07 
50 
45 
43 

.03 
60 
50 
45 

.03 
49 
74 
48 

.11 
30 
89 
46 

.27 
113 
76 
50 

.10 
61 
83 
53 

.10 
49 
56 
51 

.10 
48 
70 
41 

3.62 
1603 
75.5 
57.6 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

(1) 

Day  of  month 

01 

Station 

a 

Q 

8^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

(  INI 

■< 

BUSHL4ND  1  HSW 

2 

84^ 

38 

38 

40 

42 

44 

44 

42 

43 

45 

38 

40 

43 

37 

35 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

32 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

36.8 

LUBBOCK  9  N 

4 

MAX 

49 

55 

57 

57 

59 

58 

59 

55 

54 

55 

51 

54 

50 

50 

42 

50 

44 

40 

43 

38 

37 

42 

38 

39 

41 

43 

46 

44 

35 

42 

47.6 

MU 

40 

41 

43 

45 

47 

50 

45 

45 

47 

43 

44 

46 

42 

39 

41 

38 

40 

38 

36 

37 

36 

32 

33 

35 

34 

32 

35 

34 

34 

32 

39.5 

8 

MAX 

48 

51 

53 

54 

55 

55 

55 

53 

53 

52 

50 

52 

48 

46 

46 

46 

45 

42 

43 

39 

38 

41 

38 

39 

39 

41 

43 

42 

39 

40 

46.4 

MI^ 

44 

44 

46 

46 

49 

52 

49 

49 

50 

46 

4«J 

47 

46 

42 

43 

41 

42 

41 

39 

38 

37 

35 

36 

37 

36 

35 

37 

37 

35 

34 

42.1 

WESLACO  2  E 

2 

MAX 

86 

93 

81 

70 

95 

99 

95 

94 

91 

92 

85 

91 

92 

84 

83 

77 

79 

75 

85 

70 

58 

56 

52 

54 

68 

72 

78 

71 

62 

75 

79.1 

HU 

74 

59 

70 

66 

58 

73 

72 

54 

67 

70 

59 

73 

73 

63 

59 

66 

67 

65 

59 

63 

56 

50 

50 

50 

50 

47 

51 

51 

55 

49 

62.0 

4 

MAX 

86 

87 

83 

72 

87 

91 

89 

87 

B6 

85 

82 

85 

86 

79 

77 

71 

75 

75 

78 

70 

70 

51 

56 

55 

53 

67 

71 

70 

51 

70 

75.8 

Mlh 

77 

73 

74 

70 

69 

74 

75 

69 

71 

73 

71 

74 

75 

68 

64 

69 

70 

58 

54 

66 

50 

55 

54 

53 

52 

51 

54 

61 

58 

53 

55.5 

8 

MAX 

86 

83 

82 

7? 

62 

86 

64 

82 

81 

no 

80 

81 

81 

75 

74 

71 

73 

74 

73 

69 

59 

64 

58 

56 

61 

63 

65 

56 

61 

59 

73.1 

MU 

7e 

73 

7^ 

^q 

7q 

7^ 

■"1 

70 

72 

74 

72 

'"\ 

75 

7C^ 

65 

69 

7d 

59 

55 

56 

64 

58 

55 

54 

53 

53 

55 

61 

58 

54 

56.5 

BUSHLANO  1  WSW 

LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES 

lEs?E^?lE^;CH°E^;°^2^?rso?r?AER^^°^?E^  ""''''    '°    ™^  ''°''^""^^-   """"^^^  -°"  * 
d?^TAn"^^^:^!fE^?%^?^S^G^?^:;s.''""-  ''"''   <^^°"^°-  ''"'    °'    '°''    THERMOMETERS  BELFORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   367    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 


12       3       4       5       8       7 


10      11      12      13      14      15     18      17     18      IS     20      21      22     23     24     25     28      27     28     29     30     31 


HISH    PLIINS  01 

AHARILLO    WSO    AP 

04LHART    FAA    AP 

FOLlETT 

HEREFORD 

LUBBOCK    USD    AP 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  AP 

MULE5H0E  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEGA 

«    •    • 
LDW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP 

CHILDRESS  FAA  AP 

MEMPHIS 

SNYDER 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

«    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BROWNWOOD 
DALLAS  WSO  AP 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

PARIS 

WACO  WSO  AP 


*    *    • 
TRANS  PECOS 


WINK  FAA  AIRPORT 


EDWARDS  PLATEAU     06 
SAN  ANr.ELD  WSO  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  uNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


.9    3.6 
2 


2.0 
2      T 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ILLO    HSa    I 

.TAO   oi-n 
iMklAC    TtCO 
ANOERSON 
ANOICE    I    MNM 
aNDREMJ 
ANCLETON    2    H 


ftHCHER 

CI 

Ty 

ASCERM 

ONC 

, 

„ 

ATNENS 

3 

SSE 

aaKERSFiEL[} 

etLLlNCER  1  1 


BREHSTER 
•REHSTER 

CHEROKEE 


0*t  Oi  SRAZORI 


06 

VA 

Of 

s 

0* 

0\ 

Ml 

so 

"i 

oy 

CO 

ITh 

* 

Aft 

07i 

JONES 

'^ 

0^ 

K 

02| 

071 

AR 

SSA 

OS 

02  STONE-ALL 
0*  HENDERSON 
04.  CASS 

2» 

Si 

0*  ELLIS 
0*  CALLAHAN 
05;  PECOS 

^e  \iy.  REEVES 

C9    06,  KENOALL 


BEAUMONT  FILTER  PLAN 

T    0611 

OB 

JEFFERSO 

SEOIAS 

D* 

ORi"es 

BEEvIllF  9  NE 

06i9 

07 

BEE 

(ELTON  OAf 

ftELl 

BENAVloeS 

0689 

BENAVIOES  NO.  I 

0690 

09 

OUVAL 

BEN8«00«  OA" 

0* 

BENJAHIN  <.  SSE 

OTO*. 

Ql 

KSQI 

BERTRAM  3  ENE 

073BI 

06 

BURNET 

BIC  LAKE 

0776 

06 

«EAGAN 

BIG  LAKE  NQ  2 

tEAGAN 

BIC  SPRING  FIELD  STi 

HCMAflO 

BIC  SPRING 

0786 

01 

HriaARO 

BtC  MELLS 

0787 

BLANCO 

08JJ, 

06 

8LANC0 

6LEHETT  9  NM 

OSSi 

JWALOe 

BlOvS  CAMPCRCIUNO 

OBftftj 

OS, 

BLUE 

07| 

LEE 

BOERNE 

0«02| 

0& 

KENOALl 

aON  alER 

091T 

OM 

|<E»T0N 

BONHA" 

■  0')23l 

03 

FANNIN 

BON IT* 

0''26 

NONTACUE 

SOONER 

o«<.» 

LIPSCOMB 

BOaulLLAS  RANGER  STi 

O'lO 

BBE-STEP 

BOaCER  3  K 

01 

iuTChISS 

BOmIE 

lONTAOUE 

BO'ELOEH 

1  099  ll 

0*( 

«E0  RIVE 

80V0 

1  099eJ 

03, 

MISE 

BRITTON 

BRONSON 

BROuNFIElO  no  2 
BROWNSVILLE  MSQ  AP 
BROHHMOnO 
BUFFALO 


BUSHLANO  1 
CAlDHELL 
CAMERON 
CA«p  MOOD 


CANYON 

OAX 

NO  I 

CANYON 
CANYON 
CANYON 

0A« 
OAK 

NO  1 
NO  J 
NO  * 

CANYON 

NO  S 

CANYON 

OAC 

CANYON 

OAX 

NO  T 

CARRIZC 
CARROLL 

TON 

tNCS 

CARTA  V 

ALL 

Y 

CELINA 
CENTER 
CENTER  CITY 
CENTERvlLLE 


CNAP1AN  RANCH 
CHARLOTTE  )  NNM 
CHEAPSIOE 
CHIlORESS  3  MSH 

chuoress  faa  ap 

chillicotme 
chisos  basin 

cibolo  creek 
clarendon 

CLARKSVlLLE  I    NE 
CLARKSVILLE  I  H 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
ClIfTON  10  E 
CLDDINE 
COLDSPRINC  )  SSm 


:3  STEPHENS 


SB  04  LEON 

03.  01.  OCHILTREE 
is'  07'  CO"*L 
Z*.   O;  DtLLAN 
39|  02  COlEnan 

fcS  Osl  JOHNSON 
•,t\   031  HiLRH 
SO;  06  Burnet 

67,  01  POTTER 
1*  07  BURLESCN 


'B6  09  OIH«IT 


80;  03  NlLLS 


25  03 

ERATH 

«B  0] 

HARTLEY 

*9  01 

HARTLEY 

SI  o: 

63!  0' 

ATaSCOS 

71.  0- 

CONZALE 

96,  02 

C«UDftE 

20^  03>  SHACKELFORD 
2^  03.  BARKER 

m 


'  0*>i  RED  RIVER 
.  01'  ARHSTRDN6 
I  03,  JOHNSON 
II  LIBERTY 

1:  tOSOUE 

ii  FORT  BEND 
.1   SAN  JACINTO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


^ORESl 

ME*T» 
INT  BOUNOt 


EH  SERVICE 


ENCE  1.  DUNLOP 
.NOREMS  COUNTY  AIR 
IP  ANGLETON 
r.  VANDACRIF 


INACTIVE  7/ 
U  S  WILDLIFE  R 
CORDON  ElMOaE 
CHARLES  T.  HAW 
MAIEl  W.  PELMA 
C.  C.  VlEHTEL 


SOIL  CONSERVATION  SEP' 
ELROV  SCHNELLE 
CORPS  OF  EMCINEERS 
FRED  ALLBRt&HT.  JR. 
EARL  P.  MlNC 

CHARt.ES  SLATER 

INACTIVE  */l*/T2 
BEAUHQNT  FUTiR  PL4NT 
HOWELL  STUCKEY 
T£<AS  ACRl  t»P  STATIOI 

ORPS  I 


B4Z4I 


UBER 

RIUNFO  P  TORI 
RO  ENC-BENBRI 


CHESTEI 
E.F. 

FRANK 


RS 

S  E.  TERRV 

lEFFT 

ChERSON 

CRAWFORD 

ANCES  E  HOWARD 

SON  TAYLOR 

PS  OF  ENGINEERS 


IVE  6/30/72 


ITE  BURNS 
W.  KERR 
.  FORBES 
MEAD 
ICKEY 

SIE  L.  OLSON 


V.  ELLISOR 
lELE 

.  HATXINS 
.  OABNEV 


1 

-J 

e 

1 

OBSERVATION 

d  Iz 

U 

i 

TIME  AND 

z  :o 

o 

P 

TABLES 

STATION 

e 

1 

COUNTY 

< 

< 

i 

< 

OBSERVER 

,  _   . 

-4 

el 

i 

l§ 

COLDWATER 

IBT* 

"oi 

DALLAM 

2 

36  27 

t02  35 

4100 

A  R  CLEMENTS 

COLENAN 

1875 

o: 

COlEHAN 

31  50 

17U 

6P 

MRS  MELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATinN  FAA  AP 

1B89 

0*i  BRAZOS 

30  35 

96  21 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

02i  MITCHELL 

: 

32  23 

100  52 

9P 

euFORO  M  RICH  JR 

COLUH&US 

1911 

COLORADO 

3 

29  *3 

96  32 

i^ 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

03 

COHANCME 

31  5* 

98  35 

13*5 

ELTON  K.  MC  CULLDUGM 

COMMERCE 

1921 

0^ 

HUNT 

33  16 

99  9* 

590 

c 

MERBELL  F.  fOUST 

CONCORD 

193T 

0* 

RUSK 

31  95 

535 

JAMES  C.  TAYLOR 

CONlEN 

19** 

OALLAH 

36  1* 

102  I* 

3810 

JESSE  C.  OAVIS 

CONROE 

1956 

04 

MONTCOHERV 

I* 

30  19 

95  27 

2*5 

T* 

c 

C.W.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03(  DELTA 

10 

33  22 

99  42 

499 

OOIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

0«  STERLING 

31  3* 

101  IS 

2570 

7* 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

198". 

031  CORYELL 
09'  HUDSPETH 

31  07 

97  9* 

1070 

JOHN  H  CARLTON 

CORNUOAS  SERVICE  ST* 

31  47 

105  28 

4480 

CORPUS  CHBISTI 

201*. 

07]  NUECES 

27  *8 

14 

MID 

CHAMBER  Of  COMMERCE 

CORPUS  CMfllSTl  WSO  AP  R 

20i: 

07  NUECES 

97  30 

41 

MID 

a  Mj 

NATL  WE4TH£fi  SERVICE 

CORSICANA 

03!  NAVARRO 

1' 

32  09 

96  28 

425 

7i 

RADIO  STATION  KANO 

1  CORYELL  CITY 

202< 

OSI  CORYELL 

1 

31  33 

9?3 

: 

ERVIN  C.  MUELLER 

1  COTTONWOOD 

06;  GILLESPIE 
09J  LA  SALLE 

J 

30  10 

99  08 

2250 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULIA 

mi 

• 

28  26 

99  15 

433 

: 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AP 

2080 

0*  LA  SALLE 

031  KAUFMAN 

8 
15 

28  27 
32  38 

96  28 

499 
416 

MID 

"11 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 
2086 

OS 
03 

CRANE 
BOSQUE 

! 

31  23 

102  20 

2630 
980 

6A 

; 

J.C.  NEWL4ND 

MRS  ELSIE  Lt£  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

HOOD 

n 

32  32 

1047 

MRS.  ORA  YORK 

06 

» 

3D  0* 

2320 

CROCKETT 
CHOSBVTON 

2121 

0* 
01 

HDUSTDN 
CROSBY 

': 

33  40 

95  27 

101  I* 

3*7 
3021 

7A 
7A 

JAMES  M.  CI9BS 
CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

212S 

03 

CALLAHAN 

3 

32  07 

99  10 

1738 

F,  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     (I 

2131 

03 

CALLAHAN 

3 

32  10 

99  08 

1809 

CHESTER  CLOVER 

CROWELL 
CRYSTAL  CITY 

2l'.2 

2160 

02 

ZAVALA 

10 

B 

33  99 
28  41 

99  43 
99  50 

581 

7P 

ROY  LEE  BLACK 
JOHN  8.  MOLOSWORTH 

CUERO  3  E 
CYPRESS  I  Sw 
OACUS 

217' 
221B 

;: 

OEWITT 
MONTGOMERY 

* 
I* 
1* 

29  09 

29  98 

30  26 

97  15 
95  43 

95  47 

194 
190 
226 

9P 

RADIO  STATION  KCFH 
JOHNNIE  H.  DOIEN 
PAUL  WEST 

OAINCERFIElD  9  S 
OALNAHT  FAA  AP 

2225 
22-0 

01 

MORRIS 
HARTLEY 

10 

32  99 

36  01 

9*  43 
102  33 

300 
3989 

MID 

Miff 

9P 

H 

LONE  STAR  STEEL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSD  AP           R. 

22'.4 

03 

DALLAS 

15 

32  91 

96  Si 

481 

MID 

Ml[ 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DANEVANC  2  SE 

2266 

08 

WHARTON 

5 

29  03 

96  U 

70 

6P 

JOHANNA  M.  ALLENSDN 

DABROUIETT 

2282 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  19 

2540 

OAVILLA 

2295 

03>  MILRM 

1 

3D  47 

„>. 

520 

ETOlLE  H.  MOORE 

DECATUR 

233* 

03  WISE 

i: 

33  15 

97  36 

ANSEL  L  F0RTEN8ERRY 

2352 

D*.  BOWIE 

10 

33  30 

9*  36 

400 

ROSCOE  HALL 

j  OEL  RIO  NSO  AP 

2360 

06i  VAL  VERDE 

11 

29  22 

100  59 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENlSON  0AM 

239k 

03:  GRAYSON 

10 

33  49 

96  34 

613 

BA 

8A 

'.    H 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

DENTON  2    SE 

03  DENTON 

IS 

33  12 

97  06 

630 

9P 

CITY  Of  DENTON 

OFPORT 

2'.15|  03  LAMAR 

10 

33  31 

99  19 

420 

JACKSON  B.  NUON 

OEwEYvIllE  5  S 
OIALVILLE  2  w 

2»36|  OS  ORANGE 
2*'.*i  O*!  CHEROKEE 

12 

30  1* 

31  92 

93  44 
95  16 

1( 

9P 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 
JOHN  W.  THOHASON 

OK-ENS 

OKKENS 

1 

33  37 

100  50 

2590 

9P 

SAM  L.  PORTER 

2*58 

09 

FRIO 

s 

26  40 

99  10 

569 

7A 

KAThRYN  S.  OEhOODY 

DIME  BOX 

2*62 

07 

LEE 

1 

30  21 

96  49 

330 

J.  A.  PQlANSKY 

DIMMITT  6  E 

2*63 

01 

CASTRO 

10 

34  33 

102  13 

3810 

EDWIN  R4MEV 

2*6* 

01 

CASTRO 

10 

34  33 

102  19 

3855 

7* 

HOWARD  V.  COOK 

OnOLE  6  NN£ 

2527 

06 

MCCULLOCH 

31  29 

99  3* 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

lir^'^l     NW 

2590 
2995 

" 

TERRELL 
GONZALES 

* 

nil 

102  07 
97  16 

2200 
302 

9* 

w.  E.  TEN  EYCK 
JOHN  F,  kENHHAUS 

DUBLIN 

2998 

03 

ERATH 

1 

32  06 

98  20 

1502 

6A, 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

DUMAS 

2617 

01  MOORE 

2 

35  52 

101  58 

3655 

7A, 

RADIO  STATION  KDOD 

DUMONT 

2621 

02|  KING 

33  46 

100  Jl 

2010 

MRS  PERRULA  H  BREWSTER 

DUNCAN  'WILSON  RANCH 

2630 

061  SCHLEICHER 

3 

30  48 

100  10 

2120 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNw 

263* 

03 

ARCHER 

33  49 

98  56 

1091 

JAMES  W,  CLUBB 

EiCLE  LAKE 

2675:  07 

COLORADO 

29  35 

96  20 

C 

C.  E.  DOWDY 

EAOlE  MTN  LAKE  DAM 

32  S3 

97  28 

675 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

26791  09 

MAVERICK 

28  42 

100  29 

815 

7A 

JUAN  R,  ESOUIVEL 

EASTLAND 

27151  03 

EASTLAND 

1 

32  2* 

1450 

7A 

F,  JAMES  DABNEY 

EDEN  1 

27*1  06 

CONCHO 

31  13 

99  Si 

bP 

C.  H.  SPISEH 

Et>EN  NO  2 

27.,*  06 

CONCHO 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  V.  MC  CORO 

EnNA  HWY  !9  BRIDGE 

2768  OB 

JACKSON 

26  96 

96  41 

MRS  IDA  BERHYHILl 

EOOM  3  NNW 

2772  0* 

VAN  ZANOT 

"f 

32  29 

95  37 

510 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

EL  CAMPO 

27B6i  08 

WHARTON 

s 

29  12 

96  17 

106 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WSO  AP         R 

2797,  OSi  El  PASO 
2811  06  SCHLEICHER 

31  46 
30  53 

106  2* 
100  36 

3918 

MID 

MID 

I  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CAIL  MITTEL 

ELUOPADO  11  NW 

28121  Obi  SCHLEICHER 

30  98 

100  42 

2490 

JACK  WADE 

ELOORAOn  19  SW 

281*1  06,  SCHLEICHER 

30  *3 

100  52 

2360 

H.  C.  WALKER 

ELECTHA 

2818.  02 

WICHITA 

98  55 

MRS  RUBY  E.  COATS 

2B20  07 

BASTROP 

30  21 

97  iz 

EDWIN  0,  LUNDGREN,  JR. 

EMORY 

2902  0* 

RAINS 

32  S2 

95  45 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  "H 

2906  09 

LA  SALLE 

28  05 

99  22 

562 

71 

JOSEPH  BURKHOLOER 

ENCELMAN  GARDENS 

2917  10 

HIDALGO 

26  20 

98  01 

70 

INACTIVE  */e/70 

ENNIS 
EVADALE 

29251  031  ELLIS 
3000,  0*1  JASPER 

32  19 
30  20 

96  37 
9*  OS 

S17 
33 

6A 

S.  L.  BRUNSON 

MRS.  ARRIS  D.  ROBERT 

3009.  03  CORYELL 

31  29 

98  09 

1249 

JAMES  L  INABNET 

3033'  OS  £L  PASO 

31  30 

106  09 

3610 

SA 

E.  MACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3038  07:  COMAL 

29  4S 

98  3B 

1299 

PAUL  H.  MCNINCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

30*7'  0*'  FREESTONE 

31  *3 

96  D7 

*79 

6P 

CLDIS  MULLEN 

FALCON  DAM 

30601  09:  STARR 

26  91 

99  08 

323 

74 

INTNL  BNDRY  -HTR  COHM 

FALfURRIAS 

3065.  09<  BROOKS 

27  13 

98  09 

120 

FALLS  CITY  A  wSw 

30651  or  KARNES 

26  ST 

98  0* 

300 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVUlE 

3080  03i  COLLIN 

33  10 

96  22 

632 

CHARLES  J.  RtKE 

FEOOR 

3112  07 

LEE 

30  19 

97  D3 

463 

MRS  LORINE  R  JENKE 

FERRIS 
FIFE 

3133  03 
31*2  06 

ELLIS 
MCCULLOCH 

32  32 

31  23 

96  40 
99  22 

479 
1385 

6P 

HENRY  W.  HAMM 
JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

31S6(  07 

COMAL 

29  99 

98  16 

1080 

EDDIE  FISCHER 

3171  031  CORYELL 

31  19 

97  3B 

835 

z 

BERNARD  6.  BOTKlN 

FLATONIA  2  w 

3183i  071  FAYETTE 

29  41 

97  06 

425 

TP 

F.  F.  PECHACEK,  JR. 

FLOMOT  I  N 

3196,  02 

MOTLEY 

3*  I* 

lOO  99 

2*50 

HR  GEORGE  0  POPE 

FLORENCE  1  SE 

03 

WILLIAMSON 

3D  46 

971 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLORtSVlLlE 

3201 

07 

NIlSON 

98  10 

400 

EVERETT  e  TAYLOR 

FlOyDaoR 

321* 

01 

FLDVO 

33  S9 

101  20 

3160 

7R 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYDADA  9  SE 

3219 

01 

FLOYD 

33  92 

101  19 

3129 

MILTON  HARRISON 

FOlLETT 

3229 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  08 

2780 

KENNETH  V.  SHARPE 

FQRESTBURC  4  S 

32*7 

03 

MONTAGUE 

33  29 

97  34 

1000 

ELBERT  M.  POSTER 

FORSAN 

HOWARD 

32  06 

101  22 

2740 

ESTHER  E.  CILMORE 

FORT  DAVIS 

3262 

09 

JEFF  DAVIS 

3D  36 

103  53 

4800 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCrCK  A  SE 

3266 

09 

HUD*P£TH 

31  19 

109  46 

3940 

9i 

LEO  TMREADCUL 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270 

HENARO 

30  96 

100  D7 

2200 

JOHN  M.  TREADHELL 

FORT  STnCKTON  3S  SSw 

327B 

PECOS 

3D  23 

103  02 

4390 

J  HEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

05 

PECOS 

30  92 

102  9* 

3000 

7A 

H 

FT  STOCKTON  RADIO  KF$T 

•FT  WORTH  INTL  MSO  AP   R 

3283 

03 

TARRANT 

32  90 

97  03 

937 

MIB 

Mia 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  KORTH-MSACM.  WSO  AP 

328* 

03 

TARRANT 

32  49 

97  21 

690 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  WSO  CI 

3285 

03 

TARRANT 

32  45 

97  20 

616 

NATL  HEATHER  SERVICE 

FOWLERTON 
FRANKLIN 

3299 
3321 

11 

LA  SALLE 

ROBERTSON 

28  28 

98  49 
96  29 

335 

9P 

9P 
9P 

OTIS  W.  HERMAN 
RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

06 

GILLESPIE 

3 

30  16 

98  S2 

17*7 

6P 

NORMAN  J.  DIETEL 

FREEPORT  2  NH 
FREER 

33*0 
33*1 

BRAZORIA 

DUVAL 

28  99 
27  53 

95  23 

98  37 

6 

S30 

" 

TA 

DOW  CHEMICAL  CO 
L.  M.  M4R6URTQN 

FRIO  TOWN 
FHIONA 

3368 

09 

FRIO 
PARMER 

3*  38 

99  19 
102  43 

6*0 
»010 

SA 

SP 
BA 

CHRIS  P.  fELPS 
ARLEY  L  OUTLANO 

FRISCO 

3370 

03 

COLLIN 

IS 

33  09 

96  50 

675 

7* 

PASCHAL  B.  ROBERTS 

FROST 

3379 

03 

NAVARRO 

32  OS 

96  48 

920 

7A| 

MRS.  MARY  LINA  HC  CRAW 

FUNK  RANCH 

3*01 

06 

IRION 

31  29 

100  46 

2070 

6A 

MRS.  KATHERYN  P.  FIELDS 

GAGEBY  1  WM( 

3*10 

01 
02 

HEMPHILL 
BOROEN 

39  37 

100  21 

101  27 

2690 
2530 

6P 

JACK  MEEK 

KIMBALL  T.  REOOELL 

GAINESVILLE 

3*15 

03 

COOKE 

33  38 

97  08 

796 

74 

TEK4S  PWR  AND  LIGHT  CO 

.GALVESTON  WSO  CI       R 

3*30  08 

GALVESTON 

29  18 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GARDEN  CITY  1  £ 

3**S  01 

GLASSCOCK 

31  52 

101  26 

263* 

74 

BRYANT  4.  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

3**6 

06 

STERLING 

31  50 

101  12 

2*60 

LARRY  J.  MILLER 

GATESvILLE 

3*85 

03 

CORYELL 

31  26 

97  46 

890 

7A 

74 

FERMAN  f.  CURRY 

gedrcetohn 

3506 

03 

HILLIAHSON 

30  38 

750 

9P 

74 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

390B 

09 

LIVE  OAK 

28  19 

98  06 

189 

74 

BROOKS  M.  SCHLEY 

GIDDINCS 

3929 

07 

LEE 

30  U 

96  96 

936 

74 

HERBERT  C.  KOtHLER 

GILMER  2  K 

35*6 

0* 

UPSHUR 

32  4* 

9*  99 

390 

74 

CHARLES  P.  STILL 

CIRVIN 

35571  09 

PECOS 

31  OS 

102  24 

2302 

*P 

PAUL  J.  lEITLER 

GLA06WATER 

39691  0* 

GRECO 

32  32 

9*  97 

288 

74 

BILLY  L  MJNTER 

GLEN  ROSE  2  W 

3991  03 

SOMERVELL 

32  I* 

97  48 

699 

6P 

ROBERT  4.  MACK 

GOLD 

3609  06 

GILLESPIE 

30  21 

98  42 

16*2 

74 

EDMUND  KOENNECKE 

CDLDTHWAITe  2  N 

03 

MILLS 

31  29 

9B  94 

1970 

6P 

GLENN  DEWITT 

COL  I  AD 

3616 

07 

COL  IAD 

28  40 

97  2* 

160 

9P 

ENIL  H,  WEBER 

COLlAD  1  SE 

3620 

07 

GOLIAD 

26  >a 

97  23 

91 

■»» 
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01 
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BERT  C 
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S-ITM 

S.  ELN 
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JUNGERNA 

S.  HEL 

EN  S.  COLE 

MORGAN  PICKET' 
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EO 
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0 

AN  R.  HO 
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I 
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0 
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LEY  *  SSW 
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SON  RANCH 
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IRYTON  II 
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'OCTOR    RESERVOIR 
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HADISON 
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■REHSTEH 
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NOVEMBER  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
giat,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin.  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  arc  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
dayllKht  saving  time.   Snow  on  ^t'ound  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  iihove  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  cs.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Sol  1  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month . 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  colximn  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy:  20?  annual 
summary.    Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;    send  payments  and  orders  to:   National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheviile,  N.  C.  28801.    Attn:   Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheviile,  North  Carolina  28801. 
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22 

2 

-  1 
12 
12 

I 

-  5 

6 

6 

7+ 
6 
6 

987 
652 
693 
910 
891 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

1 

2 
5 
2 

28 
21 
23 
27 
30 

1 
0 
0 
0 

I 

.32 
.05 
.10 
.30 
.32 

.       .45 

.13 

.05 
.10 
.18 
.17 

11 
11 
30 
12 
11 

2.8 

T 

T 
1.6 
3.2 

2 

0 
0 
1 
3 

15 

14 
12 

2 

0 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BROMNPIELD    NO    2 
CANADIAN    1    ENE 
CANYON 

CHANNINC    NO.    2 
CLAUDE 

54.2 
44.5 
51.4 
45.6 
45.2 

24.0 
22.3 
23.1 
19.6 
20.0 

39.1 
33.4 
37.3 
32.6 
32.6 

74 
64 
71 
65 
70 

3 
27 
27 
28 
28 

8 
1 
2 
-    1 
1 

7+ 

6 

6 

6 

6 

795 
973 
855 
995 
995 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 

1 

6 
8 

26 
26 

27 
30 
30 

0 
0 
0 

1 

0 

.21 
.67 
.32 
.22 

,51 

-       .32 

.11 
.46 

.15 
.12 
.17 

12 
12 
14 
U 
12 

.2 
5.0 
3.5 
2.2 
3.6 

T 
5 
3 
2 

2 

14+ 

12 

14 

12 

12 

2 
2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CROSBVTON 
DALHART    FAA    AP 
DIMHITT 
OUHAS 
FLDYDADA 

50.4 
46.1 
SO. 6 
43.2 
49.5 

23.6 

18.4 

ie.5 

20.8 
21.4 

37.0 
32.3 

34.6 
32.0 
35.5 

-    4.9 

73 
63 
72 
65 
73 

6 

1 
28 
28+ 
23 

6 
-    I 
1 
0 
5 

7+ 

6 

7+ 

7+ 

7+ 

659 
1008 

938 
1016 

9U 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

4 

9 

5 

30 

31 
30 
30 
30 

0 

1 

0 
2 
0 

,30 
,16 
.36 
.25 
.34 

.       .66 
-       .28 

.19 
.16 
.25 
.12 
.21 

30 
11 
15 

U 
30 

2.0 
1.0 
2.5 
1.5 
.0 

1 
3 
2 
0 

13+ 

15 

12 

2 

1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

■                        FOLLETT 

•                        FRIONA 

"                         6AR0EN    CITY    1    E 

GRUVER 

HEREFORD 

39,6 
49,4 
57. 5M 
44,4 
49.0 

20.2 
21.0 
23. 7M 
19.7 
19.4 

29.9 
35.2 
40. 6H 
32.1 
34.2 

68 
70 
80 
68 
70 

28 
23 
6 
27 
28 

-  2 
2 
9 

-  3 
2 

6 

7+ 
16 
6 
7+ 

1062 
916 
749 

1015 
947 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 
i 
5 

4 

29 
29 
27 
28 
30 

2 
0 
0 

1 

0 

.58 
.29 
.00 
.49 
.26 

.       ,90 

.25 

.14 
.00 
.27 

.12 

12 
15 

11 
15 

4.6 
3.5 
.0 
4.5 
3.3 

2 
3 
0 
4 
3 

13+ 
15 

12 

15 

2 

1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAHESA    I    SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO    NO.    2 

LJBBOCK    WSO    AP                           R 

54,6 
52,6 
39,9 

51,4 
51.4 

24.9 
21.8 
16.9 
22.4 
24.5 

39.8 
37.3 
28.4 
36.9 
38.0 

-  3.4 

-  3.0 

76 
70 
65 
69 
70 

5+ 
28+ 
28 
28* 
22* 

12 
6 
-    2 
5 
6 

6+ 

7 

7+ 

6 

6 

775 
648 
1129 
664 
831 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
10 
4 
4 

25 
29 
30 
28 
24 

0 
0 
2 

0 
0 

.00 
.36 
.37 
.00 
.32 

.       .76 
-       .33 

.00 
.26 
.12 
.00 
.20 

30 
15 

29 

.0 

3.5 

.0 
.4 

0 

2 

0 

T 

15+ 
14+ 

0 
1 
3 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HC    LEAN    3    E 

MIAMI 

MIDLAND    HSD    AP                      //R 

MIDLAND    4    ENE 

MORTON 

43, 7M 

43,0 

58,2 

60,1 

53,5 

21. 4M 

20.1 

28.8 

28.1 

22.4 

32. 6M 

31.6 

43.5 

44.1 

38.0 

-  6.3 

-  2.4 

66 
69 
75 
78 
70 

28 
3 

5 
5 
3 

6 
0 
15 
11 
5 

10* 
7  + 

16+ 

16 
7+ 

1000 
1030 
660 
641 
831 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
9 
1 

1 
4 

24 
30 
20 
23 
27 

0 
2 
0 
0 
0 

.46 
.73 
.15 
.06 
.38 

.       .16 
-       .51 

.53 

.15 
.03 
.36 

12 
11 
13  + 
30 

3.8 
1.5 

T 
T 

T 
T 
0 

15  + 
12+ 

1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MULESHOE    1 
DLTON 

PAMPA    NO.    2 
PANHANDLE 
PERRYTON    5    NNE 

51,2 

43,5 
37,3 

19.8 
21.2 

14.8 

35.5 

32.4 
26.1 

-    3.2 

68 
69 

61 

28* 

3 
28 

3 

0 

-12 

7+ 
7+ 
6 

907 
1001 
1199 

0 
0 
0 

4 
10 
13 

30 
27 
30 

0 
2 

4 

,44 
.37 
.56 

-  .21 
•       .44 

-  .13 

.16 
.25 
.26 

15 
12 
12 

2.0 
1.2 

4.0 

1 
5 

15 
15  + 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

55, 2M 

49,8 

56.8 

47,8 

43.5 

22. 2M 

22.3 

23.8 

20.5 

20.3 

38. 7M 

36.1 

40.3 

34.2 

31.9 

-  5.7 

-  5.0 

71 
71 
73 
73 
63 

3 
23 
23-> 
28 
27 

6 
4 
10 
3 
-    3 

7+ 

7+ 

7+ 

6 

6 

806 
869 
759 
946 
1020 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
6 
6 

28 
30 
28 
29 
28 

0 
0 
0 
0 
2 

.63 

.42 
.13 
.55 
.45 

-  .40 

-  .35 

.22 
.24 

.07 

.25 

29 

12 
12 

12 

.0 

1.0 

.2 

4.3 

0 
0 
T 
0 
3 

12  + 
12 

3 
2 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 

STRATFORD 
SUNRAY    4    SW 
TAHDKA 
TULIA 
VEGA 

43, OM 
47,7 
54.2 
49.1 
46. 3M 

19. 2M 
21.0 
23.7 
21.3 
20. OM 

31. IM 
34.4 
39.0 
35.2 
33. 2M 

-    5.2 

66 

66 

74 
71 
69 

23 

27 

3 

26 
28 

-  3 

-  3 
8 
3 

-  1 

7+ 
6 

6 

1042 
945 
801 
915 
983 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 

3 
4 
6 

30 
28 
29 
30 
29 

2 

2 
0 
0 

1 

.02 
T 

.25 

.47 

D       .26 

.       .59 

.02 

T 

.13 

.13 

.18 

11 

11* 

12 

15 

12 

T 

T 

T 
2.8 
1.5 

T 

0 
T 

2 

1 

11 

12+ 
15 
15  + 

0 
0 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

WALCOTT 

M 

M 

H 

67 

3 

-    1 

» 

0 

7 

21 

1 

.11 

15 

2.0 

1 

0 

0 

DIVISION 

35.5 

-    4.9 

.31 

•       .42 

1.8 

«         *         * 
LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WSO    AP                      //R 
ANSON 

ASPERMONT    2    SSH 
BALLINGER    1    SW 
CHILDRESS    FAA    AP 

54.9 
57.1 
54.1 
60.3 
48,5 

29.3 
31.6 
26.6 
29.3 
25.8 

42.1 
44.4 
40.4 
44.8 
37.2 

-  4.0 

-  1.9 

79 
78 
78 
80 
71 

5 
29+ 
30+ 
29 

2 

12 
12 
12 
9 
9 

16 

7+ 

16 

702 
639 
758 
620 
652 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

14 
22 
21 
22 

0 

I 

0 
0 

T 

T 

.10 

.01 

.28 

-  1.26 

.       .69 

•    1.10 

-  .74 

T 

T 

.05 

.01 

.14 

29+ 
3 

10 
10 
29 

.0 
.0 
T 
•  0 
1.2 

T 
0 
0 
0 

1 

12  + 

15 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COlEMAN 
COLORADO    CITY 
DICKENS 
SAIL 

46.9 
60.0 
59,5 

55,6 

22.4 
31.0 
26.9 

29.4 

34.7 
45.5 
43.2 

42.5 

-    3.4 

71 
82 
79 

77 

26 
5 
5 

5 

4 

12 

8 

11 

16 
16 

933 
596 
669 

669 

0 

I 

0 

26 

16 
24 

19 

0 
0 
0 

0 

.71 
.03 

T 

.27 

-    1.41 

.39 

.02 

T 

.13 

12 
5 

28  + 

28 

5.6 

.0 
.0 

.0 

4 
0 

0 

0 

12 

3 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS    CREEK    DAM 

JAYTON 

MATADOR 

52,8 
54,2 
56,6 
52, OM 
52,4 

24.0 
27.8 
29.2 
24. 7M 
25.6 

38.4 
41.0 
42.9 
38. 4M 
39.0 

75 
76 
80 
77 
74 

3 

30  + 

6 
30+ 
28 

11 
13 

U 

11 

8 

7+ 
7+ 
16 
7+ 
7+ 

617 
734 
677 
618 
797 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
22 
16 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
,11 
,03 
,00 
,15 

-    1.22 

.10 
.06 
.02 
.00 
.12 

29 

12 
29 

30 

.1 
.1 

.0 
.0 

T 

T 

T 
0 
0 

T 

15  + 
12  + 

15+ 

1 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MONDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH    5    SE 

49,7 
54,5 

54.3 

49. 8M 

23.4 
27.7 

25.2 

24. 4M 

36.6 

41.1 

39.8 

37. IM 

-  4.8 

-  5.3 

70 
76 

75 

72 

3 

29 

6+ 
30 

6 

10 

10 
9 

7+ 
7+ 

672 
732 

776 
857 

0 
0 

0 
0 

28 
22 

24 
26 

0 
0 

0 
0 

,30 

,08 

.08 
.14 

-  1.33 

-  .72 
.    1.14 

.20 

.05 

.06 
.05 

12 
12 

30 
30+ 

3.0 
.5 

T 
T 

2 

1 

0 
T 

12 
12 

IS* 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK    RADIO    KBYP 

SNYDER 

55.6 
55.6 
52.1 
49.2 

53, 8M 

29.2 
29.8 
26.9 

24.1 
24. 3M 

42.4 
42.7 
39.5 

36.7 

39. IM 

-  3.6 

-  5.0 

77 
79 
78 
72 
77 

29 
5 

30 
2 
6 

10 
16 
12 

3 
10 

6 
16 
6 
6 
6 

692 

684 
782 
869 
795 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
20 
23 
24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.15 

.11 

.69 

.03 

.       .80 
.    1.23 

.       .66 

T 

.08 

.07 

.21 

.02 

11  + 

15 

30 

30+ 

11 

T 

.0 

.0 

4.8 

T 

0 
0 
0 
3 
0 

16+ 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER 


Temperature 

Precipilalion 

fl 

<2 

> 

1 

S 

• 

■5 

a 

1 

No.  of  Day 

3 

■3 
0  2 

£ 
0 

9 

a 

Snow.  Sleet 

No.  o(  Days 

SUUon 

Max. 

Mill. 

■3 
2 

•S-o 

n 

i  0 

1 

1 
S 

£ 

i 

£ 

i 

o 

S  * 

11 

Si 

TRU5C0TT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO  AP     R 

51.8 

51,2 

5<..l 

'.ft.SM 

52.0 

26.0 
28.4 
26.8 

21. 9M 
27.8 

38.9 
39.6 

41.5 
34. 2M 
39.9 

-  4.7 

77 
77 
77 
69 
78 

30 
27 
29 
19  + 
29 

11 
7 

12 
6 

12 

7+ 
6 
6 

7  + 
6 

800 
775 
723 
952 
771 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
5 

6 

23 
19 
20 
28 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.04 
.30 
.00 
.38 
.52 

.      .93 

.04 
.15 
.00 
.23 
.44 

29 

29+ 

30 
29 

.0 

T 

.0 
1.5 

T 

0 
0 
0 

1 

T 

16 

15  + 

0 
2 

0 
2 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

56. B 

26.3 

41.6 

79 

30+ 

12 

16 

716 

0 

3 

25 

0 

.07 

.07 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

40.2 

-  4.5 

.16 

-  1.03 

.6 

*    «    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
bardwell  dam 
belton  dam 
benbrook  dan 

55.9 
54,0 
52,6 
56,8 
53,* 

26.5 
29.7 
30.9 

32.7 
30.5 

41.2 
41.9 
41.8 
44.8 
42.0 

-  5.4 

80 
79 
71 
82 
74 

6 
5 

4  + 
4 
30 

12 
14 
21 
20 
19 

16 

6 

7  + 
17 

7  + 

730 
710 

713 
618 
710 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
1 
2 

23 
18 
21 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.08 

.51 

1.31 

1.79 

.51 

-  1.29 

.08 
.46 
.72 
1.00 
.42 

12 
30 
15 
15 
15 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
4 
1 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

60NHAM 

BOWIE 

BOYD 

BRECKENRIDCE 

BRIDGEPORT 

52.5 
53.3 

M 
5*. 9 
53.6 

31.0 
30.5 

M 
28.4 
26.5 

41.8 
41.9 

M 
41.7 
40.1 

70 
76 
72 
79 
77 

3+ 
29 

6  + 
29 

30 

16 
13 
14 
12 
14 

6 
6 

17+ 

6 
17  + 

714 
710 

715 
765 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 
4 
4 

19 
17 
23 
21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1,35 
,55 

.29 

.49 

-  1.23 
.  1.56 

.70 
.40 
.25 
.24 
.25 

12 
12 
15 
29 
30 

2.0 
.4 
.0 
.0 
.0 

1 

T 
0 
0 
0 

12 
12 

4 
2 
2 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRDMNWOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO  AP           //R 

56.9 
61.4 
55.8 
53.5 
53.9 

28.1 
36.1 
32.0 
32.9 
34.3 

42.5 

48.8 
43.9 
43.2 
44.1 

-  5.3 

-  3.7 

-  5.4 

-  6.0 

-  4.0 

60 
64 
77 
75 
74 

6 
3 
3 
4 
29  + 

14 
20 
17 
22 
21 

17 
17 
16 
16  + 
16+ 

690 
509 
646 
670 
542 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
1 
3 

I 

23 
13 
18 
19 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.67 

.81 

1.95 

.81 

-  1.78 
.  2.22 

.  1.77 

-  1.26 
.  1.96 

T 

.37 

.32 

.95 

.22 

16+ 

15 

14 

15 

11 

T 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 

T 
T 
T 

11  + 

u 

12  + 

0 
2 
3 
5 

4 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

49.0 
55.6 
55,3 

55,0 
59,4 

28.7 
32.3 
30.0 
27.3 
33.0 

38.9 
44.0 
42.7 
41.2 
46.2 

-  3.5 

-  4.7 

69 
74 
60 
61 
62 

30  + 
29 

6 

6 

5 

15 
16 
16 
12 
17 

7 

6 

7  + 
17  + 
16 

803 
545 
565 
731 
573 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
4 
3 
1 

21 
17 
16 
22 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 
.55 
.30 
.08 
.30 

.  1.54 
-  1,96 

.28 

.18 
.10 
.05 
.30 

30 
12 
12 

12 
15 

.0 
.0 

T 
T 
•  0 

0 
0 

T 
0 
0 

15  + 

4 
2 
1 
0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

55,7 
54,5 
50,6 
57.2 
61.2 

33.5 
33.5 
27.2 
29.5 
36.0 

44.6 
44.0 
38.9 
43.4 
48.6 

-  3.7 

-  7.2 

74 
75 
73 
83 
84 

3 
29 

30 
4 
3 

16 
18 
14 
15 
16 

16  + 
16 

16 

17+ 

17 

527 
644 
804 
665 
508 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
3 
2 

1 

17 
15 
25 
23 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 
.61 
.77 
.85 

1.76 

-  1,74 
.  1.46 

.55 
.30 
.39 
.55 

1.14 

15 
10 
30 
15 
15 

T 
1.4 
.0 
.0 
.0 

T 
1 
0 
0 
0 

13+ 

11 

3 

2 
2 
2 

4 

1 

0 
0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

GLEN  ROSE  2  W 
GDLOTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

59.4 
60.0 
55.7 
58.6 
52.9 

30.8 
34.2 
26.6 
32.6 

30.2 

45.1 
47.1 
41.2 
45.6 
41.6 

-  4.6 

83 
81 
82 
81 
73 

5 

5 
6 
5 

30 

13 
17 
12 
16 
18 

16 

6 

16 

16 

7 

514 
547 
730 
592 
717 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 
4 
1 
3 

18 
14 
23 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 
.21 
.37 
.26 
,53 

-  1.14 

.29 
.20 
.22 
.14 
.22 

14 
14 
30 
12 
15 

T 
.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICD 

50.6 
55.5 
55.6 
52.9 
59.4 

29.4 
33.5 

31.7 
27.0 
29.1 

40.0 
44.5 
43.7 
40.0 
44.3 

-  6.2 

-  4.7 

71 
79 
61 
79 
82 

4 
4 
6 
6 
5 

16 
20 
18 
13 
14 

7  + 
17+ 

6 
16 
16 

757 
529 
557 
767 
638 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
3 
5 
2 

22 

18 
18 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 

2.21 

.55 

.49 

.51 

-  1.54 

.44 
1.03 
.39 
.25 
.23 

15 
15 
11 
30 
12 

.5 

.0 

1.0 

.0 

1.1 

1 

0 

1 

0 

1 

11 
12  + 
11 

5 
5 

2 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORD 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVDN  DAM 

54. IM 
57.2 
52.6 
61.7 

30. IM 
31.2 
32.4 
33.8 

42. IM 
44.2 
42.5 
47.8 

-  4.7 

60 
81 
75 
65 

4 
5 

4 
3 

15 
14 
21 
15 

16 

6 

16  + 

17 

701 
638 
591 
532 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
1 

20 
17 
19 
14 

0 
0 
0 
0 

1,25 

.50 
1.50 
1.96 

.  1.72 

.72 

.26 

.82 

1.18 

15 
30 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 

4 
3 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

MARLIN  3  NE 

MC  CREGOR 

MCKlNNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

57.9 
55.5 

53.2 

51.9 
55.0 

35.0 
31.6 
31.6 
31.6 
30.1 

46.5 
43.6 
42.4 
41.8 
42.6 

-  7.5 

79 
78 
71 
75 
80 

3 
4 
23  + 
4 
5 

17 
20 
15 
21 
16 

17 

17+ 

16 

16 

16+ 

570 
652 
695 
715 
690 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
2 
3 

15 
16 
21 
18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 

.33 

1.00 

3.15 

.16 

.  2.21 
•   .12 

1.61 
.27 
.45 

1.37 
.09 

14 
12 
12 
15 
14 

T 
1.0 
.0 
.0 
.9 

0 

1 

0 
0 
0 

12 

4 

1 

5 

0 

2 
0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

54.2 
57. OM 
50.6 
50.5 
56.9 

31.8 
29. 6M 
30.5 
29.0 
29.5 

43.0 
43. 3M 
40.6 
39.8 
43.2 

-  4.8 

73 
76 
72 
73 
81 

3 

29  + 

4 
30 

6 

21 
13 
19 
16 
15 

16 

5 
16  + 

7+ 
16 

675 
654 
751 
777 
671 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
2 
3 
4 
2 

20 
19 
19 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 
.28 

1.53 
.92 
,16 

-  1.63 

.71 
.25 
.35 
.30 

.13 

15 
30 
15 
12 
15 

.0 
.2 

.6 

.0 
.0 

0 
0 

T 
0 
0 

12  + 

3 

1 
6 

4 
1 

I 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
aUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

56.8 

54. OM 
55.9 
56.7 
59.0 

30.9 
32. 5M 
31.5 
27.2 
35.6 

43.9 

43. 3M 
43.7 
42.0 
47.4 

79 
77 
60 
62 
60 

5 

29 

5 

6 
3 

13 
20 
14 
12 
22 

6 
16 

6 
15 
17 

648 
559 
655 
705 
538 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
3 
1 

15 
15 
15 
22 
15 

0 
0 
0 
0 
6 

,41 

1,21 

,18 

.10 

2.02 

.   .85 

.41 
.53 
.08 
.08 
1.21 

30 
14 
12 
12 
14 

.0 

.0 

.0 

T 

.6 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
0 
0 

4 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVULE  *  N 
STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

50,2 
53,9 

57, 8M 
56. B 

28.5 
28.6 

33. 4M 
32.9 

39.4 

41.3 

45. 6M 
44.9 

-  5.8 

-  6.4 

69 
76 

82 
80 

3 

30  + 

4 
4 

15 
12 

21 
19 

17  + 
16 

16 
17 

766 
730 

593 
616 

0 
0 

0 
0 

3 

4 

0 
0 

21 
22 

16 
20 

0 
0 

0 
0 

.72 
.47 

1.32 
.82 

.  1.92 

.  2.11 

.24 
.20 

.67 
.25 

30 
30 

15 
11 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 
3 

2 
2 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO  AP               R 

WAXAHACHIE 

56,9 
53.8 
54,5 
54.4 
56.5 

34.0 
27.6 
32.7 
33.8 
32.9 

45.5 
40.7 
43.6 
44.1 
44.7 

-  4.7 

-  5.4 

-  6.2 

82 

77 
82 
80 
77 

4 
30  + 
4 
3 
2 

21 
12 
20 
21 
21 

16 

7+ 
17  + 
16 
16+ 

600 
744 
554 
638 
620 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 

1 
1 
1 

15 
21 
20 
15 
14 

0 
0 
0 
8 
0 

1.98 
,11 

1.07 
,78 

1.07 

.   .79 
.  1.26 

.  1.96 

1.66 
.06 
.61 
.54 
.65 

15 
30 
15 
14 
15 

.0 

T 

.6 

T 
.0 

0 
0 
0 
T 
0 

12+ 

2 
0 
2 
2 
3 

1 

0 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

52.9 

55.6 

28.3 
30.2 

40.6 
42.9 

-  5.2 

80 
80 

6 

4 

12 
19 

16 
17 

749 
675 

0 
0 

5 

2 

20 
23 

0 
0 

.21 
.64 

•  1.91 

.13 
.47 

12 

15 

.0 
.0 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

43.2 

-  4.4 

.86 

.  1.55 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   376   - 


conunued                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
DECEMBER 

1972 

Temperature 

Preci 

pitalion 

'A 

n   d 

►J 

'A 
►1 

1 
< 

Iz 

1 
2 

■5 
3 

S 
a 

1 
1 

No.  of  Day 

s 

3 

a 
1 

S 

0 

9 

Snow.  Sleet 

N 

0.  ol  Days 

Slatton 

Max. 

Min. 

3 

11 

it 

e 
Q 

1 

s 

1 

s 

s 

°  1 

s2 

*    >k    « 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSQN 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

58. IM 

57.1 

56.5 

58. IM 

33. 9M 
34.6 
32.1 
32. 9M 

46. OM 
45.9 
44.3 
45. 5M 

80 
72 
73 
78 

3 

3 
20+ 

4 

17 
17 
14 

16 
17 
18+ 

586 
588 
632 
594 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 
15 
19 
20 

0 
0 
0 
0 

4.93 
5,36 
4,23 

1,73 

1.50 
1.57 
1.48 

10 
14 

15 

.0 
T 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
9 
9 

4 
4 
3 

3 

2 

1 

0 

CLARKSVULE  2  NE 
CDLDSPRING  5  SSH 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRQE 
CROCKETT 

58.3 
56.6 
50.1 
55.9 

36,0 
37.0 
37.4 
32.4 

47.2 
46.8 
48.8 
44.2 

79 
78 
81 
78 

4 
3 

4 

4 

20 
22 
22 
21 

17 
17 
17 
18+ 

544 
560 
496 
641 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

11 

10 
19 

0 
0 
0 
0 

4,34 
1.34 
2.33 
2.51 

.94 
.64 
.54 

.61 

4 
14 
15 
15 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

11 

4 
7 
6 

3 

I 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DAINCERFIELO  9  S 
OIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

56.7 
57.4 
52.1 
62,7 
57.3 

35.1 
36.3 
30.3 
37.9 
34.9 

45.9 
46.9 
41.2 
50.3 
46.1 

76 
78 
75 
81 
79 

3 
3 

4 
10 

3 

22 

20 
18 
24 
18 

17+ 
16 
17+ 
18  + 
16 

585 
559 
731 

451 
581 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 

15 
13 
22 

7 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.60 
3.17 
3.73 
4.95 
2.79 

1.65 
1.27 
1.13 
1.21 
1.38 

30 
14 
15 
6 
14 

.0 
T 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

10 

7 
7 
6 

11 

6 

2 
1 
3 
3 
2 

I 
I 
1 
1 
1 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GROVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

58.9 
53.2 
58.9 
59.0 
59.0 

36.9 
30.2 
36.9 
31.2 
36.5 

47.9 
41.7 
47.9 
45.1 
47.8 

79 
76 
77 
77 
80 

3 
4 
3 
4 
4 

20 
16 
17 
13 
22 

17 
17  + 
17 
17 
17 

529 
717 
521 
511 
528 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

13 
21 
11 
21 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.41 
4.22 
4.00 
4.78 
.36 

.52 

.89 

1.75 

1.04 

.11 

14 
15 
15 
15 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 

I 

2 

1 
4 
2 
4 
0 

0 
0 

I 
I 

0 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SH 

53.4 
56.8 
57.7 
57.2 
61.4 

30.4 
35.0 
32.9 
35.4 
36.8 

41.9 
45.9 
45.3 
46.3 
*9.1 

-  6.6 

75 
78 
75 
79 
80 

4 
4 
4 

3 
10 

18 
22 
18 
18 
18 

15 
15 
17 
15 
17 

709 
584 
503 
574 
484 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
12 
15 
14 
9 

0 
0 
0 
0 

0 

3.23 
3.43 
5.45 
2.70 
5.52 

-  1.53 
.   .86 

1.02 
1.30 
1.95 
1.35 

1.72 

15 
30 
15 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
B 

9 
7 
8 

2 
2 
3 

1 
4 

1 

2 

1 

1 
1 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

53.8 
62.2 
52.5 
59.0 
54.6 

33.6 
39.4 
30.2 
34.8 
32.2 

43.7 
50.8 
41.4 
46.9 
43.4 

-  1.9 

-  5.8 

70 
78 
73 
79 
77 

3 

9  + 
4 
4 
4 

17 
19 
17 
17 
21 

17 
16 
16 
18  + 
16 

652 
439 
727 
555 
662 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
8 
22 
15 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 

5.52 
4.74 
4.71 
4.43 

.   .44 
-   .15 

1.32 

1.33 

1.15 

.96 

1.82 

10 
11 
10 
15 
10 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

12 

10 
9 

11 
8 

4 
4 
3 
4 
2 

1 

2 

1 

0 

1 

LDVELADY 
LUFKIN  FAA  AP 
MADISONVILLE 
MARSHALL 
MINEOLA  e  ENE 

56.4 
60.3 
59.8 
53.7 
56.6 

33.8 

36.1 
35.4 
30.6 
33.4 

45.1 
48.2 
47.6 
42,2 

45.0 

-  3.1 

-  6.8 

80 
78 
79 
73 
71 

4 
3 
3 
4 
30+ 

19 

n 

17 
17 
14 

17 
17 
17 
17 
16 

608 
515 
533 
700 
513 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
12 
14 
21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
5.28 
2.09 
4.43 
3.22 

.   .58 

.95 

1.82 

.45 

.90 

1.02 

15 
14 
15 
10 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 

7 
10 

6 

4 
3 
0 
4 
2 

0 
2 

0 
0 
2 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

51.7 
51.8 
56.3 
60.7 
54.5 

28.4 
30.6 
33.8 

33.3 

40.1 
41.2 
45.1 

M 
43.9 

-  6.4 

-  4.9 

-  6.7 

72 

75 
74 
78 
79 

4 
4 

4 
4 
4 

16 

17 
17 

19 

18+ 
17  + 
17 

17+ 

764 

728 
610 

647 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

22 

21 
17 

15 

0 
0 
0 

0 

4,78 
3.62 
3.75 
6.11 
3.03 

.  1.49 
-  1.07 

1.06 
1.05 
1.15 
1.65 
1.23 

15 
15 
15 
15 
15 

.0 

T 

,0 

,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

9 
6 

5 

3 
2 
4 
2 

2 

1 
1 
2 

1 

PQYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  4  WNW 

56. IM 

60.7 

55.7 

58.9 

52.5 

35. 8M 

35.2 

33.8 

36.7 

28.2 

46. OM 

48.0 

44.8 

47.8 

40.4 

78 
78 
77 
78 
75 

3 

20  + 

30 

4 

4 

23 

14 
21 
17 
15 

16 
17 
16 
17 
15 

584 
525 
620 
525 
758 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
11 
14 
11 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.73 
3.43 
2.46 
5.14 
5.06 

-  1.65 

.82 
.82 

1.24 
1.44 
1.20 

14 
15 
15 
15 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

I 

0 
0 

6 
9 
6 
11 
5 

2 
2 
1 
3 
5 

0 
0 
I 
2 
3 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

51.2 
51,5 
61.2 
53.7 
62.6 

30.8 
30.7 
37.7 
31.3 
37.8 

41.0 
41.1 
49.5 
42.5 
50.2 

75 
71 
78 
77 
79 

4 
4 
4 
4 
3 

18 
19 
20 
17 
22 

17 
17 
17 
17 
27  + 

736 

734 
480 
690 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 

1 

0 

20 
22 

9 
19 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
4.35 
4.50 
5.12 
4.44 

.98 

.83 

1.44 

2.33 

1.04 

15 

15 
15 
10 
14 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
T 
0 

11 

7 
11 
7 
B 
8 

1 
4 
4 
3 

4 

0 
0 
1 

1 
I 

WILLS  POINT 

52.8 

31.4 

42.1 

73 

4 

18 

16 

701 

0 

1 

22 

0 

2.77 

1.28 

15 

•  5 

1 

11 

5 

2 

1 

DIVISION 

45.3 

-  5.1 

3.85 

«   ,77 

T 

•    *    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

bakersfield 
balhorhea 

CANDELARIA 
CHISDS  BASIN 

63.1 
62.1 

M 
67.4 
62.5 

31.3 
31.5 

M 
28.6 
34.7 

47.2 
46.8 

M 
48.0 
48.6 

-  1.3 

74 
82 
80 
84 
71 

5 
6 
6 
5 
29 

11 
10 

12 
20 

16 
16 

16 
16 

543 
556 

521 

501 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

15 
14 
24 
24 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.01 
.02 
.03 

T 

.   .66 

•   .60 

.01 
.01 
.02 
.03 

T 

11 
12 
11 
28 
20 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO  AP           R 

FabENS 

59.3 
58. 8H 
62.0 
60.6 
60,2 

24.7 
28. 2M 
31.4 
32.6 
26.9 

42.0 
43. 5M 
46.7 
46.6 
43.6 

2.5 

70 
77 
79 
72 
72 

4 
6 

6  + 
4 
5 

10 
14 
14 
20 
15 

16 
17 
16 
16 
16 

706 
661 
561 
563 
659 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

26 

21 
17 
16 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

.21 
.09 
.00 
.42 
.15 

-   .07 

.10 
.09 
.00 
.26 
.08 

28 
12 

29 

30 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK  <,    SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 

61.9 
63.1 
62.1 
61.3 
62,1 

25.5 
29.8 
24.5 
31.2 
26.8 

43.7 
46.5 
43.3 
46.3 
44.5 

74 
80 
82 
73 
74 

5 

5 

6 

4 

30  + 

14 
11 

7 
20 

8 

17 
15 
16 
17 
16 

651 
571 
664 
577 
630 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

0 
0 

24 
18 
27 
22 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.05 
.02 
.45 
.00 

.08 
.03 
.02 
.12 
.00 

29 
28 
12 
29+ 

,0 
•  0 
T 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARFA  NO.  2 
MENTONE  2  S 
MDNAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

63.1 

M 

54.3 
62.7 

26.8 

M 

34.9 
34.7 

45.0 
M 

44.6 
48.7 

75 
79 

65 
77 

5  + 
6 

27 
6 

8 

9 

11 
20 

16 

17+ 

16 
16 

615 

524 

497 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

1 

0 

27 
25 

10 
11 

0 
0 

0 
0 

.02 
.00 

.09 
.02 

.02 
.00 

.09 
.02 

28 

28 
20 

.0 
.0 

•0 

T 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
OECEMBE 


Temperature 

Precipitation 

tl 

<2 

'4 

"i 

1 

|z 

1 

• 
a 

■a 
1 
2 

S 

S 

1 

1 

No.  of  Day* 

3 

i 

• 

Q 

Snow.  Steel 

No.  of  Days 

Stattm 

Max. 

Mln. 

1 

a-0 
2§ 

« 

2 

« 

s 

s 

0 

g 

s 
s 

0 

2 

.'1 

Si 

.'1 

zi 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

63.0 
58. 9M 

69. OM 

S6.0 

26.4 
26. 2M 
35. il^ 

28.1 

44.7 
42. 6M 
52. 2M 

42.1 

1.9 

81 
78 
85 

69 

6 
6 
5 

5 

10 
13 
23 

17 

16 
18  + 
17  + 

17  + 

622 
666 
399 

705 

0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

24 
15 
22 

0 
0 
0 

0 

.02 
,07 
,00 

.23 

.   .40 

.02 
.07 
.00 

.12 

29 
29 

29 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

61, *M 

65.* 

61,<tM 

60.4M 

60.2 

27. 4M 
29.6 
23. 2M 
27. 5M 
24.3 

44. 4M 
47.5 
44. 8M 
44. OM 
42.3 

81 
83 
71 
74 
76 

6 

i* 
6 
5 

5 

9 
6 

10 
6 

17  + 
16 

16 
16 

630 
534 
616 
645 
698 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

24 
23 
22 
25 
25 

0 

I 

0 
0 

.00 

T 

.15 
,00 
.02 

.00 

T 

.15 

.00 

.02 

11 
28 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ysleta 

61.0 

26.9 

44.0 

72 

5 

17 

17 

642 

0 

0 

23 

0 

.19 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

45.3 

-  1.6 

.06 

.   .46 

T 

*    *    * 

Edwards  plateau    06 

AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

61.9 
S9.'> 
59.2 

60.3 
65.0 

35.7 
26.6 
32.2 
31.6 
36.2 

48.8 
43.0 
45.7 
46.0 
50.6 

-  4.9 

-  5.5 

79 
76 
63 

81 
79 

4 

6 

4 

4 

26 

23 

11 
16 
15 
21 

17 
16 
17 
17 
13 

494 
674 
590 
585 
440 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

10 
26 
21 
21 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

.04 

T 

,60 

.54 

.68 

.  2.01 
-  1.69 

.02 

T 

.20 

.16 

.45 

10 
29+ 
12 
12 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

59.0 
61,8 
62.9 
65.2 
59.2 

29.7 
33.4 
34,4 
33.8 
25.5 

44.4 
47.6 
48.7 
49.5 
42.4 

Bl 
83 
81 
62 

78 

6* 

3 

4 

3 

6 

14 

16 

17 

9 

6 

17+ 

17 

16 

16 

17 

632 
533 

498 
477 
695 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 
2 

16 
17 
13 
14 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

.12 

1.00 
.05 

.02 
.00 

.12 
.76 
.05 
.02 
.00 

15 
14 
19 

11 

■  0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WSD  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

63.9 
63.7 
63. 'iM 
60.8 
60.7 

37.9 
32.1 
28. 7M 
35.1 
30.8 

50.9 
47.9 
46. IM 
46.0 
45.6 

-  1.4 

82 
80 
83 
82 
84 

23 

5  + 
6 
3 
3 

21 

8 
15 
18 
21 

16 
16 
6 
17  + 
16 

429 
527 
580 
523 

590 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

6 
17 
26 
15 
20 

0 
0 
0 
0 

0 

.01 
.10 

.00 

,36 
,44 

.   .61 

.01 
.10 
.00 
.13 
.26 

10 
12 

14 

11 

.0 

T 
.0 
T 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

11 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

6<,.l 
64.6 
60.3 
58.6 

62. ^M 

30.2 
32.2 
27.6 
28,6 
32. OM 

47.2 
46.4 
44.0 
43.6 
47. 2M 

-  4.3 

-  5.6 

83 
82 
63 
83 
62 

5* 

3 

4 

6+ 

4 

6 
10 
11 
12 

17 

16 
16 
16 
17 
16 

550 
508 
645 
654 
546 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

19 
16 
21 
23 

19 

0 
0 
0 
0 

a 

,12 

.00 

.22 

.64 
.05 

•  2.03 

-  1.71 

.08 
.00 
.10 
.35 

.03 

11 

U 
15 

5 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

60.* 
60. *M 
60.5 
60.2M 
63.8 

28.5 

27, 3M 
28.8 
28. 3M 
27.7 

44.5 
43. 9M 
44.7 
44. 3M 
4S.8 

-  4.3 

64 
64 
80 
76 
83 

3 
6 
6 
21 
5 

16 
12 
12 
10 
5 

16 
17  + 
16 
17 
16 

631 
646 
624 
637 
590 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

0 

1 

24 
23 
23 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
8 

.49 
.20 
.02 
.46 
.14 

.  1.31 
•   .99 

.29 

.08 
.02 

.16 
.10 

13 
12 
12 
12 
12 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MERTZDN 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 

63. 7M 
59.5 
63.6 
6*. 7 
61.4 

2S.3M 

25.5 

29.7 

31.6 

31.5 

46. OM 

42.5 

46.7 

48.2 

46.5 

79 
78 
82 
81 
81 

5 

4 
5 
4 
3 

4 
5 

8 

10 

9 

16 
16 
16 
16 
16 

581 
692 
561 
513 
569 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

20 
27 
17 
17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.05 
.42 
.10 

-  1.07 

.00 
.00 
.05 
.22 
.04 

12 
21 
14  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MSO  AP         R 

61.6 
5S.6 
64.5 
58.9 
61,6 

31.7 
28.8 
34.0 
27.9 
30.7 

46.7 
43.7 
49.3 
43.4 
46.2 

-  1.5 

80 
81 
80 
79 
83 

5 

6 
3 

6+ 
3 

12 
10 
16 
10 
10 

16 
17 
6 
16 
16 

563 
654 
479 
661 
577 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
3 

1 

18 
22 

11 
21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.21 
.02 
.03 

.   .62 

T 

.00 

.21 

.02 
.02 

29  + 

14 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONDRA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

59.7 
63.4 
60.9 
65.5 
60.0 

30.6 
30.1 
25.9 
36.0 
27.1 

45.2 

46.6 
43.4 
50.8 
43.6 

82 

79 
81 
83 
79 

6 
i* 

30 

3 

30+ 

13 
6 
5 

16 

7 

16 
16 
16 
16 
16 

609 
563 
663 
432 

657 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 
0 
2 

19 
19 
23 
10 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.27 
.05 
.00 
.23 
.03 

.  1.18 

.13 
.05 
.00 
.05 
.03 

14 
12 

12  + 

10 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

46.2 

-  4.1 

.19 

■  1.48 

T 

*         *         * 
SOUTH  CENTRAL       07 

aRansaS  wl  refuge 

austin  wso  ap         r 

beeville  5  ne 

BRENHAM 
CANYON  DAM 

64, 4M 

58.8 

63.6 

58,1 

59,4 

42. 4M 

37.8 

38.2 

35.7 

36.0 

53. 4M 

48.3 

50.9 

46.9 

47.7 

-  4.4 
.  6.4 

-  6.0 

79 
81 
83 
80 
80 

5 

3 

4 

4 

24+ 

26 

11 
22 
22 

17 

17 

17 

16+ 

17 

355 

513 
433 
552 
S29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 

6 
11 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.33 
.53 
.26 

2.10 
.79 

.  2.00 
-  1.97 
.  1.59 

.17 
.22 
.10 
.63 
.32 

14 
14 
11 
15 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

12+ 

1 

3 

1 

7 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  BSO  AP    R 

CUERO  3  E 

68.1 
60.3 
64.0 
68.1 
62,4 

44.4 
31.8 
48.5 
44,2 
39.5 

56.3 
46.1 
56.3 
56.2 

51.0 

-  3.0 

86 
83 
62 

90 
78 

5 

4 
5 
5 

19 

29 

15 
31 
28 
19 

16 
17 
16 
27 
17 

284 
561 
288 
295 
437 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
20 
1 
2 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 

1.66 

.06 

.17 

2.18 

-  2.03 

-  1.91 

.04 
.40 
.04 
.03 
.80 

10 

11 

10 

14+ 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
0 
8 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
COlIAO 
GONZALES 

60.6 

61. 8M 

66.6 
60,5 

38.4 
38. 5M 
34. OM 
40.8 
34.9 

49.5 
50. 2M 
M 
53.7 
47.7 

-  4.6 

81 
82 

83 
82 

3 
3 

5 

4 

19 
19 
20 
22 

19 

17 
17 
17 
17 
17 

475 
462 

354 
531 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

11 
13 
14 
6 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.32 

.60 
.78 
.60 
.49 

-  2.03 

.  1.63 

-  2.04 

.09 
.35 
.50 
.20 
.21 

12 
15 
14 
14 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 

4 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

64.7 
62.  8M 
M 
68.9 

37.1 
36. 6M 
M 
42.7 

50.9 

49. 7M 
M 
5S.8 

-  4.6 

-  3.9 

83 
83 

66 

3 
24 

3 

19 
22 
22 
26 

17 
17 
17 
16 

438 
466 

299 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

14 
10 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

.80 
.50 

.26 

•  1,20 

.15 
•  20 

.12 

10 
12 

10 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

3 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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r 
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u 

U 

IVIO 

IV^IN/- 

\.L,   U. 

n.1 

n. 

DECEMBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

'4 

►  1 

5 

< 

.1 

1 
i 

s 
a 

1 
3 

S 
& 

1 
Q 

No.  of  Days 

1 

■3 

il 

s 
a 

o 

6 

1 

Snow.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

SUOoa 

MdX. 

Min. 

o 

2§ 

a 

1 

S 

1 

0 

o 

o 

0 ; 

°  0 

Li  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

M4THIS 

NATALIA 

60.9 
56.9 
59.0 
66.2 
63.7 

38.7 
34,5 
33.9 
38.5 
38.4 

49.8 
45.7 
46.5 
52.4 
51.1 

-  6.6 

81 
60 
Bl 
67 
80 

3 

4 
4 
6 
3 

20 
19 
16 
23 
25 

17 
17 
17 
17  + 

1 

468 
591 
569 
389 
428 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

14 

16 

7 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1,12 
.70 
.64 
.52 
.49 

,  1.69 

.43 
.22 
.20 
.14 

.12 

15 

12 
12 
12 
14 

.0 
.0 
.5 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAJNFELS 

NIXCN 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

59.1 
63.5 
57.0 
67.7 
63.5 

35.2 

36,6 

35.0 
41.0 
41,4 

47.2 
51.1 
46,0 
54,4 
52.5 

-  7.6 

80 
82 
80 
83 
87 

24  + 
2 
4 
i* 

6 

20 
23 

16 
21 
27 

17 
17 
17 
17 
15 

545 
435 
585 
332 
383 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

u 

14 
5 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

.89 
,60 
.90 
.35 

.27 

-  1.38 

.32 

.15 
.40 
.07 
.09 

11 
12 

12 
12  + 
12  + 

,0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO  AP       R 

SAN  MARCOS 

SINTON 

SMITHVILLE 

62.9 

63.1 
59.5 
67.4 
57. 6M 

43,0 
37,4 
33,6 

43.5 
34, OM 

53.0 
50.3 
46.6 
55,5 

45. 6M 

-  3.4 

-  5.6 

-  7.9 

74 
63 
81 
64 
80 

3+ 
23 

24 
3 

4 

25 

19 
24 
24 

17 

17 
17 
18  + 
15 
17 

369 

457 
564 
310 
590 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
16 

4 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.44 
1.01 
.38 
.48 

-  1.31 
.  1.28 

.  2.35 

.04 
.09 
.64 
.07 
.33 

14  + 
11  + 
12 
12 
14 

.0 

T 
T 
.0 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

11 

0 
0 
2 
0 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SOHERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

56.3 
5S.5 
64.2 

34,6 
35.4 
38.3 

45.5 
47,0 
51.3 

77 
60 
62 

4 
4 
3 

18 
19 
20 

17 
17 
17 

599 
554 

429 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

16 
11 
12 

0 
0 
0 

1.58 

1,39 

,89 

.63 
.77 
.26 

15 
15 

14 

.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

6 

5 
4 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

50.4 

-  5.0 

,71 

-  1.85 

T 

•    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  T8CD 

ANGLETDN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

60.4 
62.9 
62.6 
59.3 

40.8 
39.7 
39.5 
39.1 
36.1 

M 
50-1 
51.2 

51.0 
47.7 

-  5.9 

76 

60 
80 
60 

21 

10 

4 

4 

27 
25 
24 
25 
20 

17 
17 
17 
17  + 
17 

459 
424 
428 
528 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
4 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

3.36 
2.34 
2.29 
.88 
3.35 

•  2.32 

1.60 
.70 
.34 

1.02 

15 
15 
10 
15 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
3 

10 

1 

2 

0 

2 

0 

1 

0 
0 

1 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPDRT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI         R 

65.3 
59. 7M 

M 
64.5 
61.8 

42.2 

35. 2M 
M 
40,5 
49,5 

53.8 
47. 5M 
M 
52.5 

55.7 

-  3.5 

-  1.5 

65 
82 

81 
80 
73 

30 

4 

3 

10 

19 

27 

19 
24 
24 
33 

17 
17 
17 
17 
15 

354 
535 

393 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

11 

3 

5 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

,54 

.62 

.48 

1.59 

3.64 

-  2.75 

-  2.10 

-  .25 

.15 
.12 
.36 

.45 
1.31 

11 
15 
10 
21 
5 

.0 
,0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

64.4 
65.7 
62,3 
65.0 
61.8 

39,5 
43.6 
37.1 
44.5 
39.9 

52.0 
54.7 
49.7 
54.8 
50.9 

-  1.4 

-  1.0 

-  5.5 

-  3.4 

83 
84 
80 
60 
81 

3 
3 
4 
3 
4 

22 
28 
25 
26 
25 

17 

17+ 

17 

17+ 

17 

410 
340 
466 
328 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
10 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2,20 

3,54 

,80 

1,43 

-  2.33 

-  1.62 

-  2.65 

1.38 

.60 
.30 
.37 

14 

15 
21 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

12 
4 
5 

1 

2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AP 
PIERCE  I  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO  AP       R 

61.9 
63.2 
61.9 
66,1 
62.6 

39.2 

41.9 
38.9 
41. 2M 
42.3 

50.6 
52.6 

50.4 
53. 7M 
52.5 

•  4.8 
-  2.3 

75 
77 
80 
82 
78 

10 
3 
4 
5 

9 

25 
25 
22 

25 
24 

IB* 

17 

17 

16 

17 

441 
384 
445 
365 
390 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
4 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
.79 
.87 
.26 

3.95 

.  2.51 
-  1.14 

1.54 
.33 
.30 
.10 

1.23 

6 

10 

11 

7 

20 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

5 
1 
7 

3 
0 
0 
0 
3 

1 

0 
0 
0 
2 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO  AP           R 

63.2 
61,2 
62,4 
65,0 

43.6 
39.5 
39.9 
41.0 

53.4 
50.4 
51,2 
53.0 

•  4.6 
-  4.2 

78 
62 
83 
62 

10+ 
4 
4 
3 

29 
25 
24 
24 

17 
17 
17 
17 

363 

445 
427 
376 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
6 
6 

4 

0 
0 
0 
0 

.33 

1.38 

1.28 

.36 

.  2.75 
-  2.25 

.07 
.42 
.38 
.16 

15 

15 

5 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
4 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

51.8 

-  4.4 

1,76 

.  2.41 

,0 

*    *    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  NO.  2 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 

67, DM 

69,3 

68.4 

67.4 
55,6 

42, OM 

42.4 

36.5 

40.4 

38.5 

54. 5M 

55.9 

53.5 

53.9 

52.1 

91 
91 
90 
86 
84 

6 

5 

6 

3 

24  + 

28 
26 

24 
22 
19 

15 

17+ 

17+ 

16 

16 

343 
312 
355 

337 
402 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

9 
3 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

.25 
1.20 
.24 
.21 
.66 

■  1,40 

.07 
.60 
.14 
.15 
.11 

12 

12  + 
12 
10 

13  + 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

I 

2 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
DULEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

64.3 
65.2 
63.7 

64,0 
65,3 

40.5 
39.7 
36,8 
36,5 
37.5 

52.4 
52.5 

50.3 
50.3 
51.4 

-  4.8 

-  2.9 

-  4.6 

64 
83 
86 
83 
85 

23 

23 

24 

6 

24 

20 
18 
24 
21 
20 

16 

16 

17 

17+ 

17 

391 
386 
449 
452 

419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
2 

7 
7 
7 

0 
0 

0 
0 
0 

.31 
.14 
.59 
.20 
.44 

.   ,97 
.   ,60 
•   ,85 

.09 
.05 
.12 
.06 
.12 

13 

11 
11 
11 
15 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

falcon  dam 
falfurrias 

FOWLERTDN 

freer 
hebbronville 

57,3 
71,6 
66,3 
57,5 
58,2 

44.9 
40.5 
36.3 
39.6 
41,2 

56.1 
56.1 
52.3 
53.6 
54.7 

-  3.6 

92 
97 
85 
88 
90 

6 
6 
3 
6 
6 

33 
25 
20 
22 

27 

16 
15 
16 
16 
17 

266 
304 
389 
351 
323 

1 

3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
8 
6 
4 

0 
0 
0 
0 

e 

.22 
.25 

,06 
,39 
,28 

.  1,21 

.12 
.15 
.04 
.15 
.10 

11 
10 
11 
12 
11 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

63.3 
62,6 
69,3 

37.4 
37.0 
42.4 

50.4 
49.8 
55. 9M 

85 
62 
92 

24 

24 

6 

18 
21 
30 

16 
16 
17+ 

449 
467 
302 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

10 

10 

4 

0 
0 
0 

1,53 
.51 
.47 

1.15 
.15 
.26 

12 
12  + 
11 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

1 
3 
1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

TILOEN 
ZAPATA 

63.2 

70. IM 

38.5 

44. OM 

50.9 

57. IM 

83 

90 

4 
5 

21 
26 

16 
16 

438 
266 

0 

1 

0 
0 

9 
3 

0 
0 

.40 
.13 

.15 
.06 

12 
9 

.0 
.0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

53.2 

-  3.5 

.42 

.   ,85 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   379    - 


Continued                  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

TEXAS 
DECEMBER 

1972 

Temperature 

Precipitation 

.9 

►1 

1 

< 

ll 

1 
1 

• 

1 

1 
a 

No.  ol  Dayt 

3 

s 

J 

1 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Dayi 

BtalloB 

Max. 

Mln. 

■3 

.2 

1| 

£ 
a 

1 

s 

3 

o 

0 

g 

1 

•:i 

.'1 

Si 

.'1 

S.8 

•:l 

s 

*        *        • 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO    AP                R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

69,5 

70,9 
70.5 
71,3 
69.9 

<.9.5 
'.5.7 
45.8 
47.9 
43.4 

59.5 
58.3 
58.2 
59.6 
56.7 

-  3.4 

-  4.3 

83 
89 
93 
93 
94 

10  + 
6 
6 
5 
6 

36 
34 
33 
34 
28 

11 

17  + 
16 
17+ 
16 

217 
258 
257 
226 
295 

0 
0 

1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.74 
,37 
.15 
.42 

,46 

.      .98 

-    1.14 

.48 
.10 
.06 
.12 
.08 

31 
14 
12 
26 
12 

■  0 
T 
.0 

■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION    <.    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACO   2    E 

69.0 

65, CM 
71.8 
69. IM 
71.9 

45,6 

47. 2M 
45.5 
51. IM 
49.6 

57.3 

56. IM 
58.7 
60. IM 
60.8 

-  3.9 

-  2.9 

91 
85 
89 
85 
88 

6 

6 

6 

7* 

5 

32 
32 
34 
35 

35 

17 
7 
17+ 
12  + 
17+ 

271 
295 
241 
206 
202 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 
,25 
,16 
,15 
,45 

-  .90 

-  1.17 
.       .81 

.04 
.08 
.06 
.11 
.07 

14 
26 
12 

14 
14  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

58.5 

-    3.8 

.33 

-    1.13 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FALFURRIAS 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DEWEYVULE  5  S 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
38    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DEWEYVILLE  5  S 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIOGINS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HIGGINS 


97 

DATE 

-    12 

DATE 

7.05 

.00 

3.29 

DATE 

7.0 

6 

DATE 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Cloudy,  cold,  wet  weather  the  first  half  of  the 
month  resulted  in  mean  monthly  temperatures 
below  the  December  average.  Of  major  cities, 
only  El  Paso  reported  a  monthly  mean  above  the 
long-term  average  for  December.  The  Decem- 
ber mean  was  more  than  6°  below  normal  at 
both  Amarillo  and  Waco,  and  4°  or  more  below  at 
Abilene,  Austin,  Dallas,  Victoria,  and  Wichita 
Falls.  A  gigantic,  paralyzing  icestorm  moved 
over  northwest  and  north-central  Texas  early  on 
the  10th  and  continued  southward,  deep  into  central 
and  southwest  Texas,  during  the  day  and  night. 
By  the  morning  of  the  11th,  freezing  rain  caused 
extremely  hazardous  driving  conditions  north 
of  a  Del  Rio  to  Austin  to  Texarkana  line.  The 
Dallas- Fort    Worth   area   was   the   hardest   hit. 

Much  more  pleasant  weather  arrived  by  the  18th 
and    continued    through  the   end   of  the   month. 


Precipitation  was  widely  scattered,  sunshine 
was  more  plentiful,  and  temperatures  were  near 
normal. 

Despite  the  frequent  wet  spells  during  the  first 
half  of  December,  precipitation  amounts  were 
not  heavy,  except  for  a  few  showers  in  the 
southeast  portion  of  the  State.  As  a  result, 
all  sections  except  a  small  area  bordering 
Louisiana,  reported  total  precipitation  below 
average  for  the  month.  No  measurable  creci- 
pitation  fell  at  Abilene  during  December,  and 
Del  Rio  caught  only  0.01  inch. 

A  severe  wind  and  dust  storm  struck  far  west 
Texas  on  the  5th.  Dust  reduced  the  visibility 
to  1/8  mile  at  El  Paso  International  Airport, 
and  winds  reached  88  m.p.h.  on  top  of  Mt, 
Franklin. 


Robert  Orton 

Climatologist  for  Texas 

National    Weather   Service   Office 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas  78723 


S«e  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER 

1972 

Station 

1 

Day  of  Month 

I    1    2    1    3 

4    1 

5    1 

6 

7    1    8 

9 

10 

11 

12 

13  1   14   1   15 

16  1   17  1    18 

19  1  20  {   21 

22   1  23   1  24 

25  1  26   1   27 

28 

29      30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

A9ERNJTMY 

ACKERLY  1  WSW 

AHARILLO  HSO  AP         lit. 

ANOKEUS 

BIG  SPRING 

.4S 
.00 
.32 
.05 
.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
.01 

.13 

.05 

.18 
T 

T 

T          .03 
.12 

T 

.04 

.02   .22 
.02 

.10 

800KER 
BOROER  3  " 
BRAVO 

6R0HNFIELD  NO  2 
BULER  «  NNW 

.3t 
.3D 
.32 
.21 
.2» 

T 

T 

T 
T 

.06 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.04 
.17 

T 
.05 

.36 

.IB 
.15 
.11 
.11 

.07   T 

T     T 

.04 

T 

T 

.01 

T 
.10 

BUNKER  HILL  5  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

.00 
.67 
.32 
.22 
.51 

T 

T 

T 
.02 

.08 

.17 

T 

.12 

.48 
.10 
.10 
.17 

.02 
.15 

.11 

T 
.05 

T 
T 

.15 

COLOWATFR 
CONLEN 
CROSBYTON 
DALHART  FAA  AP 
DARR0U2ETT 

.12 
.30 

.IB 
.76 

T 

.05 

.04 

T 

.20 

T 

T 
T 

T 

.03 

T 

.18 

.08 

.08 
.11 

.30 

.05 

T 
T 

.19 

T 
.05 

DIMMITT  t,    E 
DIMNITT 
DOMAS 
FLOYOADA 
FLOYOADA  1    SE 

.47 
.3B 
.25 

.3* 
.26 

T 

T 

.03 

T 

.01 

.06 
.12 

.14 

.06 
.11 
.15 

.16 
.25 

.01 

T 

.04 

.11 
.13 
T     T 

.21 

.11 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

ORUVER 

.5B 

T 

.29 
.00 
.49 

.01 

.12 

T 

T 

.06 

T 

T 

.05 

.02 

T 
T 

.27 

.25 
.06 
.21 

T          .08 
T     .14 

T 

.09 

MART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGCINS 

HITCHLAND  6  SSW 

.43 
.31 
.28 
.B2 

T 

T 

.08 

.17 
.10 

.11 

.08 

.14 

.12 

T 

.21 

.03   T 
.08 

LAHESA  I  SSE 
LENORAH 
LEVELLANO 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

.00 
.22 
.36 

.37 
.00 

T 

T 

T 

T 

.08 

.12 

T 
T 

.02 
.04 
.10 

.02 
.12 

T 
.04   .26 
.10   .05 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  WSO  AP           R 

NC  LEAN  3  E 

MIAMI 

.OB 
.00 
.32 
.46 
.73 

T 

T 

T 
T 

.02 

T 

.12 
.43 

.05 

T 

.53 

T 

T 

.03 

.07 

T 

.03 

.20 

.07   .04 

MIDLAND  WSO  AP         //R 

MIDLAND  ♦  ENE 

HORSE 

MORTON 

MULESHOE  1 

.15 
.06 
.29 
.3B 
.44 

.06 

T 

.15 

.03 
.23 

.11 

T 
.03 

T 
.IB 

T 

T 

.38 
.12   .03 

NUTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

.65 

.37 
.56 

.02 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
.06 

T 
T 

.01 

.02 
.05 

.04 

T 

.01 

.15 

.41 
.25 
.26 

.06 

.03 
T          T 

-     -     - 

T 

-        -        - 

-        -        - 

.15 

T 
Io6   T 

-   : 

P6RRYT0N  U  WNH 

PLAINS 

PLAINVIEU 

auITAOUE 

SEMINOLE 

.67 
.63 

.42 

.13 

T     T     .06 

- 

.20 

T 

.04 

.05 

.10 

.15 

,08 

T 

.22 
.13 
.24 

.07 

T 
T 

T 

.     .     . 

.     .     . 

-        -        - 

-        -        - 

- 

.22   .05 
.18 

.06 

-    : 

SILYERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

SUNRAY  ^  SH 

.55 

.27 
.45 
.02 

T 

.03 

T 

T 

.02 

T 

T 

.05 

T 

.03 

T 

.12 
.02 

T 

.25 
.10 
.25 

.15 

T 

T 

.15 
.12 

TAHOKA 

TA5C05A 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 

.25 

.34 

.47 

.31 

D   .26 

T     T 

T 

T 

T 
.02 

T 

T 
T 

T 
.13 

T 

.05 

.13 
.17 
.11 
.14 

.IS 

.13 

.13 
D  .03   T     T 

T 

.01 

T 

.03 

T     .12 

.12   .09 
.04 
T     T 

WALCQTT 

- 

.OS 

T 

.11 

- 

. 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  AP         //R 
ANSON 

ASPERHONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 

BATEMAN  RANCH 

T 
T 

.10 
.01 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.05 
.01 

T 
.02 

T 

T 
.03 

T 

T 

T 

T    T 

BENJAMIN  4  SSE 
BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AP 
CMILLICDTHE 
CLARENDON 

.04 
.00 
.2B 
.06 
.71 

T 

T 
T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.04 

.07 

T 

.03 
.02 
.39 

.03   T 
T 

.14 

T 
.01 

T    T 

.14 

.03 
.04   .12 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CROWELL 
DICKENS 

DUMONT 

.03 

T 

.06 

.13 

.     .     . 

- 

.02 

- 

-     - 

.01 

T 

T 
T 

T 

T 
.07 

T 

.     .     . 

. 

-        .        . 

T 

T 

.02   .04 
.06 

-   : 

ELECTRA 
FlOMOT  I  N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBERRY 

.33 

.44 
.27 
.10 

T 

T 

T 

.10 

T 

.15 

T     .33 

.44 
.02 
.10   T 

HAMLIN 

HASKELL 

HOROS  CREEK  OJM 

JAYTON 

KNAPP  6  SW 

.01 
.11 
.03 
.00 

T 
T 

T 
T 

T 
.02 

.01 

T 
T 
T 

.01 
.06 

T 

T 
T 

T 

T     T 

.03 
.02 

LAKE  ABILENE 
LATIMER  RANCH 

LAWN 

MATADOR 

MEMPHIS 

.15 

.15 
T 

.15 
.30 

T 

.11 

T 

.01 

.02 
.20 

.07       T 

T 
.10 

.04 
.08 

.12 

MOSEETIE  2  S 
MONDAY 
NORTHFIELD 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 

.OB 
.77 
.07 

-     -     - 

- 

- 

- 

-     - 

- 

T 

.02 

.05 
.58 

.07 

T     .01 

-     -     - 

-     -     - 

-        -        - 

.     .     . 

- 

.01 
.IB 

-   : 

S««  r«faiance  no'si  lollowing  Stallon    ladvs. 
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Continued 

TEXAS 
0ECEH8ER 

1972 

Station 

(2 

Day  ol  Month 

1  1  2  {  3 

4|S| 

6 

'1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14   IS 

16  I  17  I  IB 

19  1  20  I  21 

22   23  I  24 

25  I  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

FlDUCtH  IT  SSE 
PITCHFORK  RANCH 
POLAR 
POST 

.29 

.00 

.OB 

.   .   - 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

T 

.   .   . 

-   -   . 

. 

.   . 

.   . 

.29 

.02   .06 

-    : 

QUiNAH  i    SI 
RO«Y 
ROSCOE 
ROSS  RANCH 
ROTAN 

.1* 

T 

T 

.60 

.19 

.10 

.20 

T 

T 

T 
T 

.09 

T 
T 

.09 
.02 

.02 
T     .08 

,30 

.02   .09 

T 

SITHOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

SNYDER 

SOUTH  CAMP  166661 

.11 
.79 
.69 
.03 

.a9 

.88 

T 

.02 

T 
T 

.01 

.02 

.02 

T 

.29 

.21 

T 

.24 
.09   .18 

T 

,02 

.04   ,07 

,02   ,11 

T         .21 

T 

! 

.01  '. 

STAMFORD  1 
TAMPICO 
TRENT  2  ENE 

TRuar  3  ESE 

TRUSCOTT 

.00 

)   .10 

,00 

•  0* 

.    .    . 

-    - 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

0  .10 

.     .     . 

.   .   . 

.   .   . 

.   .   . 

,04 

T    '. 

TURKEY  J  WSW 

VERNON 

VOSS  1  WSU 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  HSD  AP     R 

.30 
.00 
.09 
.36 
.92 

T 

T 
T     T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 
.09 

.19 
.09 
.03 

T 

T 

,19 

,19 

,21 

T     ,44 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 
WITT  RANCH 

.07 

T 

-     ■     * 

" 

■ 

" 

T 

T 

T 

.07 

T 

-    -    . 

- 

... 

. 

- 

- 

•    *    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDO  »  SE 
ANDICE  1  WNM 

ANNA 
ANTELOPE 

.OB 
1.33 
.66 
.36 
.39 

.12 

.01 
.04 

T 

T 
T 

T 
T 

.08 
1.00 
.15 

.14 

.31 

.47 

.10 

T 

,01 
T 

,14 
,29 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRD 
DARDHELL  DAM 

.91 
.81 
1.61 

1.31 

T 

.22   .16 

T 

- 

- 

.04 

.10 
.01 

T 
T 

.39 

.09 
.60 
.16 

.02   .26 
.78 

.03        .72 

.    .    . 

.06 

.   .   . 

.   .   . 

T     ,46 
T     ,19 

,07 

-    : 

BELTON  0AM 

BENBRDDK  OAH 

BONHAH 

BOWIE 

BOYD 

1.79 
.91 

1.39 
.99 

.01 

.01 

.02 

.06 
.20 

T 
T 

.04 

T 

.20 
.08 

.17 

.70 
.40 
.1! 

.29  1,00 
.42 

T     .29 

.02 
.23 

T 

,08   ,14 
,19 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 
SROWNWOOO 
BURLESON  2  SSW 

.IB 
.29 

.49 

T 

.87 

T 

T 

T 

T 
T 

.02 

T 
.03 

T 

.03 
.04 

.10 

.10 

.17 

T 

.36 

.03 
T 

.33 

T 

.08 

T 

T 
,24 

.29 

.09 

BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 

carrollton 

CELINA 
CENTER  CITY 

1.27 
.87 
.70 
.90 
.41 

.01 
.01 

T 

.09 

.10 
.09 
.09 

T 

.01 
.03 
T 
T 

.01 

.03 

T 

.30 
.03 

.02 
.19 

.07 
.32 

.30 
.40 
.11 

.70 
.37 

T     .15 

T 

.02 

.20 

T 

T    .09 

,03   ,03 

.10 

T     .45 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

.22 

.61 

.67 

.It 

2.10 

T         T 

T 

T 

T 

T 
.18 

T 
.09 

.1! 

T 
.01 

.10 

T 

.14 

.02 

.13 

.05 
.19 

.26 

T 
.14 

.14 
.13 

.10        .12 
.32 
.43   .02 

.10       1.05 

T 
T 

T     T 

T     T 
.01   T 

T 

T 

,09 

,01 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

1.21 
1.99 
1.39 
.49 

.14 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
.07 

T 

T 
.13 

T 

T 

.01 

.03 

T 

.02 

.04 

T 

.99 

.12 
.09 
.08 

.11 
!20 

1.19 
.12        .99 

.73 
T     .10   .10 

T 

.02 
.01 
.03 

T 

T     ,05 
T     ,14 

.06 

DALLAS  aSO  AP          //R 

DAVILLA 

OECATUR 

OENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

.81 
1.40 

770 
.99 

T     .01 
.02 

- 

T 

.09 

T 

T 

.02 
.06 

.10 

.22 

.40 

.09 

.14 

1.00 

.19 
.18 

.20   T 

.12        ,10 
.09 

.01 

T 

-     -     - 

.    .    . 

.08   T 

Tol   .21 
.13 

-    '■ 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

.30 
.94 
.37 
.08 
1.J9 

.04 
T 

.03 

T 

T 

.03 

.01 

T 

.04 

.02 

T 
.03 

.07 
.30 

.10 

.16 
.05 
.30 

.07 

.10 

T 

.70 

,02   ,01 
,94 
T     ,04 
T     ,03 
T     ,19 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  «  S 

.30 
1.89 
1.07 
1.13 

.48 

T     T 

T 
.02 

T 

.31 

.02 
.02 

.04 
T 

.23 

.03 

T 

.16 

.65 
.12 

.18 

.30 

.40 

.02        .55 

1.13 

T 

.10 

.02 

T     .16 
.01   .08 

.28 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP     R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

.61 
.90 
1.19 
.77 
.69 

T     T 

T 
T 
.04 

T 
T 
.02 

T 
.02 

T 

.02 

T 

T 

.04 

T 

.01 
.02 
T 
•  01 

.30 
.08 
.01 
.01 

.02 
.21 
.07 
.03 
.10 

.01 
.19 
.12 
.04 
.08 

.24 

.22 

T       .ai 

.18        ,06 
•55 

T 
T 

T 
.01 
,01 

.04 

.04   T 

.14 
.19 

T    .39 

,02   .01 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE  2  W 
GOLOTHWAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 

1.76 
.38 
.21 
.37 
.26 

T 

.01 

.10 
.01 

.01 

.04 
.01 

T 

.04 

T 

T 

.16 
.07 

.24 

.19 
.14 

,01       1,14 
.29 
.20 

T     .11   T 

T 

.03   T 

T 
T 

T     ,22 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NH 
GROESBECK 
GUNTER 

2.97 

.S3 

1.62 

2.21 

.73 

T 
.01 

T 
.03 

T 

.02 
.18 
.08 
.03 

.05 
.03 
.02 

T 

T 

T 

.08 

.02 

1.94 
.19 
.32 
.12 

.03 

.09 
.34 
.35 

.08 

T         KOO 
•  22 
T          ^44 
.33       1.03 
.19        ,19 

.03 

.01        T 

.02        ,04 

•04   .01 

T     T 

T 
T 

T 

.02  .la 

T    .13 
.02   .29 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILLSBORO 

.99 

.49 
1.34 
.91 

1.29 

.09 

T 

.04 

T 

.03 

.04 

T 

T 

T 
.02 

.39 

.03 
.19 

T 
.15 

.23 

.04 

T     T 

.15       1.12 

.19 

.24        .72 

•  12 

•  03 

•  01 

•  01 

T 
,29 

T    ,09 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSeORO 

2.17 
.00 
.98 
.24 

.90 

T     T 

T 
.01 

.02 

.40 

T 

.03 

.07 

.08 
.11 
.22 

1.47 

•  32 

.08 

T     T 

T     T     T 

T 

.30 

.09 

,09 

,2a 

JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  OAH 

1.60 
.82 

1.96 

T          T 

T 

.12 

T 

.01 
.02 

.49 

T 

.01 

.30 

.24 

.46 
.16 

.82 
.28 
1.18 

.02   T 
.05 

.01 

,02   ,19 
,06 
,02 

LimSVILLE  DAM 
LI  PAN 

.99 

.18 

T 

.02 

T 

T 

.11 
.03 

.04 
.10 

.19 

.09 

.01   T    T 

T     .08 
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Station 

1 

Day 

of  Month 

12   3 

4  1 

5 

6 

7  1 

B 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16   17   18 

19  I 

20  1 

21 

22   23   24 

25  1  26  1  27 

28   29  I 

30 

31 

MARLIM  3  NE 

2. '.6 

T 

T 

T 

T 

.11 

.01 

T 

.51 

.13 

1.61 

.02 

T 

.07 

M»»YS  CKEEK 
HC    CREGCR 
MCKINNEV  3  S 
BERIDUN  ST»TE  P4«K 

.33 

1.00 
.78 

T 

T 

• 

.04 

.02 

• 

.20 

^27 

.45 

.22 

.66 

.02 
.10 

T 

.11 

HEXIl 

KID  CITY 

MINERAL  WELLS  FA4  AR 

MORGAN  3  WNM 

MOROAV  "III 

3.15 
.56 
.!« 
.Bl 
.00 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 

T 
T 
T 

.13 
.24 

T 

.07 

T 
T 

.35 

.06 
.01 

T 
T 
.02 

,47 

T 

.04 

.34 

T 

.09 
.03 

1.37 
.38 

.07 

.10 

T 
T 

.67 
.16 
T 
.06 

MUENSTER 

HULIIN 

NAVARRO  MILLS  DAN 

NUPORT 

OLNEY 

.69 

.00 

'■.11 
.28 

.01 
.02 

T 

.02 

.01 

T 
.02 

.01 
.01 
.02 

T 
.01 

.22 

.13 

.10 

.71 

.07 
.04 

T 

.01 

T 

.14 
.04 
.25 

OLNEY  5  NNy 

RALO  PtNTO 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

.32 
.25 
1.53 
.92 
.29 

T 

T 

T 

T 

.32 

.03 

.06 
.02 
T 

.02 

T 
T 

.23 

.20 
.11 

.10 

.22 

.30 

T 

* 
.14 

• 

.25 
.35 

.04 

.11 

T 

T 

.03 

T 

.18 

.22 

.12 
.26 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

9UINLAN 

RlINBOll 

RANGE*  1  W 

.16 

.»l 
1.21 

.15 
.18 

.02 

T 

.IS 

.19 

.01 

.01 

T 

T 

.15 

.04 

T 
.08 

.53 

T 

.13 

.03 

.03 

T 

T 

T     .28 

.41 
.05 

REO  DAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 

1.13 
.77 
.48 
.10 
.49 

T 
T 

T 
T 

.15 
.10 

T 
.02 

.02 

T 

.01 

.03 

.02 
.03 

.16 
.15 

T 
.09 

.16 
.11 

.08 
.13 

.03 

T 

.51 

.20 

T 
.13 

T 
.05 

.04 

.01 

.07 
.12 

.48 

.07 

ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSW 
ROSS 
ROSSER  1  SE 

.62 
1.76 
2.02 

.60 

.     .     . 

- 

.02 
T 

.15 

.05 

T 

.15 

.13 

.03 
•  03 

.04 

T 

.07 
.15 
.35 

.30 

.22 
.15 
.30 

.30 

.33 

T 
1.21 

.19 

.15 

T 

.30 

- 

- 

.   .   . 

.     .     . 

.04 

.04 
.30 

T 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIOELL 

SPRINCTOWN 

1.31 

^72 
.58 

.47 

T 

T 
T 

.01 

T 

- 

.11 

.02 

T 
T 

T 

.03 

T 
T 

.04 

T 

.10 

To5 
.10 

.05 

.21 
.13 

.10 

.01 

.01 

.95 

7l3 

.08 
.10 

T 

.03 

T 

- 

T 

T 

-     -     - 

.02 
.02 
.07 

.24 

.27 
.20 

-    : 

STEPHENVILLE  A  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWS  8  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

1.32 
.19 
.82 

1.98 

.01 

T 

.01 

.01 

.06 

.05 

.07 

.02 
T 
T 
.02 

.03 
T 

.02 
.02 

.04 
.25 

.08 
.05 
.08 
.11 

.05 

.20 
.06 

.87 
.05 
.24 
1.66 

.04 

.04 
.05 

.01 
.01 

T 

.05 
.02 
.03 

TERRELL 
THORNOALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 

1.70 
.25 

2.07 
.11 
.23 

T 

.10 

T 
T 

.08 

T 

T 

.05 

T 
T 
T 

.47 

.10 

.22 

T 

.03 

.48 

.05 
.06 

T 

.14 

.4S 
1.73 

T 

T     T 

.19 

.12 

.06 

T 

TRENTON 

TROY 

VALLEY  VIEW 

WACO  DAW 

WACO  WSC  AP              R 

1.49 
1.99 
.69 

1.07 
.78 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 
.03 

.09 
.07 

.06 
.02 

.10 

T 

.05 

T 

.23 

IlO 

T 

.40 

.12 

.04 
.12 

.12 

!o5 
.04 
.05 

.30 

T 
.54 

.40 
1.44 
.12 
.61 

T 

T 
.04 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.15 

.25 

T 

WAXAMACHIE 
WEATMERFORD 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 

1.07 
.21 
.64 

2.47 

.03 
.39 

T 
.05 

.03 
.45 

.28 
.44 

.13 
.05 

.04 

.65 

.04 
.47 

.04 

.02 

.47 

.22 

.16 

.10 

.04 

.29 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  «  HSW 
BEOIAS 

3.14 

4.93 
5.95 
2.00 

T 

- 

.04 

.06 
.62 

.02 

.13 

1.27 
.60 
.20 

.03 
.22 

.43 

1.50 
1.40 

.37 
.10 

.23 

.97 

.77 
1.00 

.12 
.27 

■  OS 

1.09 
.15 

.91 

.05 
1.00 
.80 

.01 

.18 
.01 

- 

.02 

-    -    - 

-     -     - 

T 

.06 

T 

.63 

.71 

-   : 

BON  WIER 
BOXELDER 
BREHOND 
BR0NS3N 
BUFFALO 

5.15 
4.20 
1.31 
5.51 
2.13 

.40 

T 

.08 

.02 

1.51 
.04 

T 
.07 

.88 

T 

.06 

.08 
.09 
.01 
.09 

.05 
1.40 
.01 

1.66 
.59 
.05 

.36 
.01 

.34 
.26 
.05 

.70 

.31 

T 

.16 
.04 
.74 

.02 
1.12 

T 
1.86 
1.30 

T 

.02 
.02 
.05 

.45 

.60 
.15 

.06 

.04 
T     .02 

1.12 
.75 
.16 
.42 

.04 

.02  . 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  NE 

2.B7 
5.36 
4.23 

1.73 

T 

.01 
.03 

.03 
.02 

.04 
.02 
.53 
.02 

.04 

.72 
.23 

.11 
.07 

.05 
.15 
.37 
.03 

.02 
.86 

.75 
.16 

.58 
.15 
.15 
.08 

.21 
.52 

.10 
.21 

.16 

.24 
.12 

1.57 
.06 

.92 

.10 
1.4B 

.     .     . 

.01 
.03 
.03 
.78 

.02 
.05 
.01 

.01 
.05 
.01 

T 

.01 
.30 
T 
.12 

.14 
1.37 
.28 
.06 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

4.34 
1.34 
2.33 
2.51 
1.98 

.94 
.02 

.12 

.01 
.09 
.05 

T 

.04 
.07 

T 

.04 

T 

.10 
.06 
.10 
.08 
.14 

.02 
T 

.07 
.04 

.68 
.18 
.39 
.43 
.11 

.27 
.06 
.14 
.31 
.17 

.27 
.16 
.35 

.41 

.14 

.13 

T 

.06 

.15 

.12 

T 

.64 

T 

.09 

.03 

.83 

.54 
.61 
.59 

.01 

.10 

T 

.04 

.09 

.03 

.02 

T 

.44 

.20 
T 

.10 

T     .02 

.01 

T 

.40 
.14 
.33 
.21 
.51 

T 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB 

DEWEVVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EOOM  3  NNW 

4.60 
5.07 
7.05 
3.17 
2.24 

.69 

.05 

.29 
.04 

T 

.34 

3.29 
.06 

T 
.OB 

.44 
.83 
T 
.16 

.02 
.15 
.06 
.30 
■  22 

.22 

.03 
.02 
.20 
.06 

.46 
.63 
T 
.23 

.08 

.45 
.62 
.01 
.29 
.29 

.84 
.01 

.47 

.81 
.03 
T 
1.27 

T 

.09 
1.10 
.46 
.02 
.65 

T 
.05 

.03 
.02 

.24 

T 

1.42 

.02 

.07 

.09 
.05 

1.65 
.79 
.03 
.40 
.20 

.51  '. 

EMORY 
EVADALE 

FAIRFIELD  3  ESE 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

3.73 
4.95 
2.79 
1.41 
4.22 

T 

.24 

T 

.13 

.01 
.03 
.01 

1.21 
.02 

T 

.01 
T 

.81 
.10 

.10 
.42 
.06 
.10 
.13 

.02 
.37 
.17 
.07 
.61 

.60 
.66 
.52 

.08 
.54 

.33 
.05 
.30 

.48 

.17 
T 

.44 
.28 

1.3B 
.52 

.02 

1.13 

.72 
T 

.01 
.89 

T 

.03 

.02 

T 

.32 

.03 

.02 
.30 

.01 
T 

T 

.02 

.02 
.06 
.07 

.47 
.04 
.16 
.08 
.75 

.32  '. 

GLAOEWATER 

GRAPELAND 

GROVETON 

HAGANSPORT 

HARLETON 

2.56 
1.43 
4.00 
3.56 
5.19 

T 
T 

T 

T 
T 
.22 

T 

.20 

.43 

T 
T 

.07 
.05 
.13 
1.15 
.20 

.25 

.08 
.02 
.05 
.17 

.30 
.06 
.30 

2.54 

.35 

.05 
.15 

.47 
.07 

.49 
.06 
.30 
.48 
.51 

T 

.08 
.06 
.22 

.07 
.88 

.05 

.48 
.06 
1.76 
1.06 
.85 

T     T 

.04 

.05 
.06 
.09 
.04 

T 
.07 

T 

.10 

T 

.04 
.04 

.25 

T 
.93 

.29 

T 

HAWKINS  I  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

3.73 

4.78 

.36 

3.23 

5.79 

.40 
.40 

.04 
.03 

.14 

.40 
.06 
.11 
.30 
.09 

.10 
.43 
.05 

.24 

.88 
.10 
.85 
1.23 

1.15 
.16 
,06 
.18 
.05 

.54 
.06 

.24 

.40 
.32 

.10 

.85 

1.04 

1.02 
1.43 

.05 

.32 
.25 

.65 

1.37 

.20 

.35 

.54 

.33 
.38 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

3.43 
5.45 
2.70 
5.62 
5.96 

T 
.42 

.47 

T 
T 
T 
.07 

.06 
.07 
.11 
.11 

T 

.12 
.OB 
.10 

.48 

.08 
.13 
.06 
.16 

.13 

.15 
.96 
.32 

.97 
3.19 

.13 

.19 
.18 
.09 

.14 
.22 

.30 

.11 
.26 
.15 
.09 
.26 

T 
.04 

.07 

1.26 
1.95 
1.35 

1.72 
.77 

T 

.09 

.02 

.05 

.23 
.95 

.14 
.12 

.74 

.04 
.15 

1.30 
.96 
.15 
.25 
.45 

T    '. 

JEWETT 

KARNACk 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.44 
5.55 

5.52 

4.74 
4.71 

T 

.04 

T 

.21 

.02 

.05 

T 

T 

.10 

.BO 

.36 

.52 

.10 

.20 

T 

.49 

.08 

T 

.73 
.35 
.22 

.24 

.20 
1.32 

.10 
1.15 

.75 

.25 
.28 
1.33 
.50 
.19 

.10 
.29 
.04 
.31 
.38 

.34 
.14 
.26 

.46 

.10 
.34 
T 
.01 

1.25 
.98 

1.22 
.92 
.96 

.03 
.10 

.02 

.28 
.11 

.04 
.32 
.02 
.26 

.05 
.14 

.05 

T 

.34 
.69 
.30 
.43 
.35 

.59  ! 

I 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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TEXAS 
OECEHBER 

1972 

Station 

H 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16  1  17  1  18 

19   20  1 

21 

22  I  23   24 

25  1  26  I  27 

28 

29  1  30 

31 

lONC  LIKE  9  SH 
LONCVIEW 
LOVELAOV 
LUFKIN  FAA  AP 
HAD1S0NVUI.E 

2.70 
A. A3 
3.00 
9.2B 
2.09 

.16 

.29 

.02 

.27 

T 
.02 

T     .10 
.16 
.20 

T     .11 
.09   .07 

T 
.05 

T 
.14 

.40 
1.82 
.60 
.39 
.35 

.25 

.12 

.50 
.02 
.29 

.20 
.49 

.19 
.61 
.10 

1.45 
•30   .09   .82 

.10        .99 
•02  1.82   T 
.10   .39   .49 

.10 

.21   .12 
.02 

T 

.20 
T    .35 

.50 

.08  1.31 

.23 

HAGNOIIA 
HIRSHAIL 
MAUD  1  S 
HINEOIA  ?  SSH 
HINEOLA  S  ENE 

2.79 
A.t3 
A.AS 
2. A3 
3.22 

.30 

.11 
.29 

T 

.20   .30 
.19 
.74 
.49 

.07   .43 

.01 
.65 

.27 

T 
.05 

.02 

.90 

.12 

T 

.19 

.01 
.28 
.30 
.38 

.20 

.01 
.27 

!l9 

1.00 

.02   .02  1.00 

.22   .33   .74 

1.17 

.20   .83 

1.02 

.04 

T 

.06 
.OB 

.30 

.20   .20 
.07   .61 
1.12 
T     .38 
.02   .20 

.20  . 

BONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  1  SH 

2.21 

A.7S 
3.62 
3.76 
3.90 

.30 

.05 

T 

.09 

.02 
.10 

.13 
.9a 
.73 
.04 

.74 

.03 
.07 
.06 
.19 

■  40 

.30 
.03 
.03 
.67 
.08 

.11 

.05 

.44 

.12 
.39 

.43 
.24 
.40 

.10   .10   .98 

.56  1.06 

.40   .01  1.05 

.31   .48  1.16 

.42  1,03 

.01 

.06 

.02 

T 

.04 

.19 

.03 

.01   .13 
.02   .97 
.28 
T     .49 
T    .39 

• 

NEGLEV  A  SSH 

NEUVILLE 

NEW  CANEV  4  NU 

NEWTON 

OVERTON 

2.26 
9.03 
3.22 
6.11 
3.2A 

T 

.21 

T 
.19 

.33 

.3« 

.29 
.22 

T     .92 

.07 
.05 

.2B 

.24 

■  42 

T 

■  A3 

■  04 

T 

.64 

.28 

.80 

.17 
.30 
.11 
1.35 
.12 

.32 
.06 
.28 

.20 

.79 
.18   .29  1.33 
.12   T    1.47 
.20       1.69 
.12   T    1,01 

T 
.08   .03 
.26 

.99 

.OB 

.06 
.26 
.97 

T 

.22 

•    1.07 

T     .05 

.07 

T     .37 

.45  '. 

PALESTINE 
PITTSSURC  9  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SH 
guITMAN  2  S 

3.03 
3.36 
2.73 
2.B6 
3.32 

.10 

.02 

.09 

T 

.22 

.09   .10 
.61 

.06   .17 
.75 

■  04 

■  24 

■  12 

■  05 

.43 

.60 
.46 

.04 
.32 
.27 
.72 
.32 

.27 
.26 
.30 
.09 
.39 

.15   .09  1.23 
1.94 

.82   .04 

.96 
.69        .72 

.09 

T 
.19 

T     ^99 

•12   .41 
.01   .49 
.07   T 
.08   .18 

REKLAH  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  H 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

2.96 
2.59 
3. A3 
2.A6 
9.14 

.15 
.15 

T 

T 
.04 

T 
.31 

T 
.06 

.10 
.08 
.20 
.10 

■  31 

T 

.07 

T 

.36 

.06 
.29 
.63 
.30 
1.26 

.29 
.20 
.25 

.20 
.13 

.06 
.25 
.06 
.40 
.04 

.42   .48  1.01 
.15   T    1.20 
.29   T     .82 
T     .12  1.24 
.29       1.44 

.07 

.04 

.12   .12 

T 

.21 

•  08 

•  71 

T 

.26 

T     .40 
.49 

T     .25 

.10  ! 

SIMMS  <•  HNH 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOHN  BLUFF  DAM 

9.06 
3.27 
4.39 
3.99 
4.90 

.06 

.09 

.44 
.67 
.39 
.09 

.94 
.44 
.73 
.99 

.04 

1.13 

•  04 
.15 

•  20 
.18 

.09 
.20 
.20 
.51 

.40 
.17 
.37 
•  09 

1.20 
.30 
.43 
.38 

.04 

.04       1.10 
,27        .98 
.29   .14   .83 
.27   .19   .77 
.23       1.44 

.07 
.09 
.01 

.81 

.76 

T 

.69 
.28 

.10   .99 
.11   .96 

T     .11 

.06  ! 

TRINIDAD  POHER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
HALLER  3  SSH 
HARREN 

2.17 
9.12 
1.39 

l.BO 
4.44 

.01 

T 

.13 

■  10 

.25 

T     .21 

.05 

.13 

.05 
.07 
.18 
.10 
.01 

.06 
2.33 

.48 

•  45 

•  06 

•  02 

.50 
.24 
.58 
.12 

.19       1.00 
.10   T     .99 
T     T     .48 

.42 
.95  1.04 

.02 
.01 

.38   .96 

1.01 
.72 

.14 
.02   .99 

.15 

.02 

WILLS  POINT 
WINNSBORO  t    SH 

2.77 
2.77 

.04 

T 
.09 

.IS 

.70 

.06 

T 

.20 
•  A6 

.60 

.40 

T    1.26 
1,00 

.06   T 

.09 

.09   .29 
•     .16 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

6L0YS  CAMPGROUND 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.01 
.01 
.02 
.02 
.00 

•  01 

•  02 

■  01 

T 

T 

T 
.02 

CANDELARIA 

CHISDS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

.03 

T 

.21 

.09 

.00 

T 

.04 

.09 

.07 

T 
T 

.03 

.10 

EL  PASO  WSO  AP           R 
FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK  A  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.42 
.16 
.02 
.17 
.09 

T     T 

T 

T 

T 
.03 

.03 
.02 

T     .09 

T 

.02 

T 

.09 
.05 
.02 
.06 
.03 

.26 

T     .OB 

.08 

GIRVIN 

GRANOFALLS  3  SSE 
IMPERIAL 
KENT  5    E 
LA  TUNA  1  S 

T 

.02 

.00 

.02 

.49 

T 

T 
.12 

.02 

.12 

T 

T 

.02 
.09 

.12 

MARATHON 
MARFA  NO.  Z 
HENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

.00 
.02 
.00 

.09 

-    -    - 

- 

- 

- 

-     - 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

.   .   . 

-     - 

- 

.    .    . 

.    .    . 

.02 

.09 

-     - 

-   : 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENHELL 

PLATA 

T 

.02 

.02 

.07 

.00 

T 
T 
T 

T 

,02 

.02 

.07 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.00 

.23 

.00 

T 

-     -     - 

- 

- 

- 

-     - 

- 

- 

T 

.11 

-     -     - 

-   -   - 

-     - 

- 

-    -    - 

-    -    - 

- 

.12 

-   '. 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  HSH 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.19 

T 

.26 

.00 

.02 

T 
.04 

.02 

.19 
.22 

T 

YSLETA 

.19 

.03 

,02 

.11   .01 

■ 

EOHAROS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

.40 

.04 

.61 

T 

.60 

T 

T 

T 
T 

T 

T     .02 
T 
.07 

.04 
.03 

.02 

T 

.03 

.01 

T 

.02 

.01 
.16 
T 
.20 

.16       ,22 

T     ,41 
,17 

.03 

T 
.03 

T 

T 
T 

.02 

BLEWETT  S  NH 

BOERNE 

BRACKETTVILLE 

BRADY 

BURNET 

.23 
.54 
.66 
.12 
1.00 

T 

.49 

.02 

.06 

.03 
.04 

.15 

.08 

.22 

T 

.02 

.08 
.06 

.01 

T 

.16 
.18 

T     ,03 

T    .12 

.76 

.08 

T 

T 

CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.09 
.02 
.00 
.09 
.00 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
.02 

.09 
.02 

.03 

T 

COTTONHOOO 

CRIOER  RANCH 

DEL  RIO  HSO  AP 

DOOLE  b    NNE 

DUNCAN  HiLSON  RANCH 

.97 

.01 

T 

.00 

-     -     - 

T 

T 
T 

- 

-     - 

T 
T 

.01 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.17 

-     - 

.40 

-    -    - 

-    -    - 

T 

T 

-    '• 

EDEN  1 

ELOORADG  11  NH 
ELDORADO  19  SW 

.10 
.00 
.00 

T 

T 

.10 

-    3B4    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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TEXAS 
DECEMBER 

1972 

Station 

1 

Day 

of  Month 

I  1  2   3 

4  { 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  I  20  I 

21 

22   23   24 

25  1  26  ]  27 

28  1  29  I  30 

31 

FIFE 

FREOERICKSBUKG 

FUNK  RANCH 

GOLO 

HARPER 

.10 
.36 
.02 
.31 
.15 

.05 

.10 

.01 

.0! 

.03 

T 
.05 

T 
.02 

.10 
.0! 
.02 
.15 

7 
.13 

.16 

.02 

T     T 

HJMBIE  PUMP  STA  5  WNH 

HUNT 

HYE 

JAHES  «1VE«  RANCH 

J0HNS3N  CITY 

.00 
.44 
.28 
.15 
.44 

.04 

.02 

.05 

.04 
.17 
.15 
.26 

.22 

.10 

.14 

.04 
.02 

.03   .03 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 

KEKKVlLLE 

LAMPASAS 

.12 
.00 
.99 
.22 

.64 

T 

.02 
.03 

.02 
.01 

T 

.02 
.02 

.08 

.26 

.10 
.11 

.08 
.10 

.04 

.65 
.02 
.02   .35 

7 
.04 

T 

T 

T 

LANCTRV 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

HARCD 

MASON 

.05 
.49 
.30 
.09 
.20 

.02 

.03 

T 

T 
.02 

.01 

T 

.02 
T 
.09 

.11 
.04 

.02 

.02 
.18 
.08 

.29 

.09 
.08 

.04   T 

T     .03 

T 

T 
T 

MC  CAHEY 
MEDINA 
HENARO 
MERT20N 
NELSON  RANCH 

.02 
.46 
.14 
.00 
.36 

T 

T 

.04 

T 

.11 

T 

.03 
.05 

T 
.10 

T 
T 

.03 

.02 

.16 
.10 

.04 

T 
.04 

.14 

.08 

.04 

NIX  STORE  1  H 
OAK  CREEK  LAKE 
OIONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

.42 

.00 
.00 
.05 
.42 

T 

T 

.15 

T 

.05 

.15 

.12 
.22 

.20 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

.10 

T 

.24 

.10 

.00 

.01 

T 

T 

.04 

T 
T 

.24 

.10 

.04 

T          .01 

T 

ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINGS  21  SM 
ROUND  MOUNTAIN  *.  WNW 
SABINAL  I  MSM 
SAN  ANCELO  DAM 

.21 
.03 
.35 
.23 

.02 

.02 

.05 

T 

.02 

.04 
.02 

.01 

.02 

T 

.35 

.08 

T 

T 

.21 

.02 

SAN  AMGELO  WSO  AP        R 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

SP1CE<000  I  S 

.03 
.27 
.27 
.05 
.56 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 
T 

T 
T 
.05 

.02 

.04 
.02 

.01 
■  03 
.03 

T 
.10 

T 

.06 

.03 

.05 

.12 

.13   .03 
.17 

.27 

T 

T 

T 
T 

STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 
UVALDE 

.00 
.29 
.56 
.08 
.23 

T 

T 
T 

.02 

T 
T 
.03 

.03 

.03 

.04 

.05 

T 
.03 

.14 

.08 
.05 

.51 

T 

.05   .05 
.05 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MATER  VALLEY 

KATER  VALLEY  10  NNE 

NATSON 

.03 

.24 
1.70 

T 

.03 

T 
T 

T 

.24 
.15 

1.30 

.25 

T 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

AUSTIN  USD  AP            R 

BEEVUlE  5  NE 

BLUE 

BRENHAM 

.33 
.53 
.26 
.66 
2.10 

T 

T 
.02 

.02 

.05 
.03 

.01 

.08 
.07 

.09 
T 

T 
■  03 

.05 
.10 
.07 
.05 
.16 

.02 
.10 

.33 

.02 
.11 
.07 
.32 
.32 

.10 

.17 
.22 

.02 
.10   .05 
■04   .63 

T 

T 

.10 

.02   T     T 

.05   .20 

.06 

BULVERDE 
CALDKELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
CIBOLO  CREEK 

.57 
1. 10 
.79 
.06 
.50 

T 

T 

.04 
.02 
.04 

.02 
.01 

T 

T 

.12 
.05 
.10 

■  03 

■  01 

■  02 

T 

.07 
.10 
.11 
.04 

T 
T 

.05 
T 

.24 
.24 
.32 

.02 
.50 

.04 
.01 

T     .45 

.05   .01 

T 

.01 

T 

.07 
.07 
.04 

T     .10 
.01   .01 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP    R 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

1.66 
.06 
.17 

2.18 

1.41 

.05 
.01 

.04 

T 

.01 

.01 
.10 

T 

.04 

.01 
.11 

■  03 

■  03 

■  10 

.19 
.04 
■  01 
.22 

.40 
.02 
.02 

.20 
.03 
.50 

.08 

.05   .21 

.03 

.20   .30 
.53 

.02 

.03   .01 

T 
.80 
■  08 

.26 

.09 

.09   .01 

T 

.22 
.10 

T 
.24 

DRYER  1  NW 

Elgin 

fair  daks  ranch 

FALLS  CITY  i    HSW 
FEDOR 

.7B 

.32 

T 

.34 

.00 

T 
T 

.03 

T 

T 

.01 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 

■  07 
.08 

T 

.08 
.07 
T 
■  18 

.04 
.08 
T 
.16 

.12 
.09 

.03 

.25   T 

T 

.01 

.01   .07 

T     .04 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  H 
FlORESVlLLE 
CIDDINGS  3  ESE 
GOLIAD 

.53 

.80 

.78 

1.02 

.80 

.03 

.05 

.03 
.03 

.02 
.02 

.10 

T 

.10 
.11 
.02 

.13 

.11 

.14 

.23 
.15 
.18 
.09 
.08 

.15 
.30 

.13 
.11 

.03 

T 

.35 

.50 

T     .31 

.20 

.04 

.03 

T 

T 

T 

.08   .07 
.01 

GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 

JEDDO  2  NNE 

.60 
.49 
.80 
.50 
.69 

T 

T 

T 
.03 

.02 
.02 
.02 
.02 

T 
.04 

.02 

.10 
.01 
.01 
.08 
.03 

■  10 
.01 

■  02 

■  04 

■  02 

.15 
.08 
.15 

■  05 

■  06 

.02 
.12 
.06 
.12 

.21 

.09 
.20 
.09 

.02 

.13 

.03 

.25 

.04   .04 
•  06 

T     T 
.03   .04 

T     T     T 

.02 
.07 

.05   T 
■  06   T 

T 
.09 

.08 

.02 
T     T 
T 
T     .06 

KARNES  CITY 
KENEDY 
KINOSVULE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 

.40 

.28 

1.12 
.70 

T 

.04 

T 

T 
T 
T 

.03 
.03 

.09 

.02 
.02 
.10 

■  12 

T 
T 

■  12 

■  23 

■  04 

.02 
.01 

T 

.13 

To5 
.14 
.22 

.08 
.06 

.13   T 
.04   T 
.05   .43 
.21 

.10 

T 

■20   .02 

T 
.04 

T 

.02 

.02   .07 
T     .07 

LQCKHART  2  NM 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEU  BRAUNFELS 

.50 
.64 
.52 
.49 
.89 

.02 

.08 
.02 

.02 
.02 
.02 

.06 

.03 

.01 
.10 

.05 
.04 

.02 

■  01 

■  02 

■  08 

■  05 

■  08 

.04 
.07 
.02 
.07 
.11 

.06 
.09 
.03 
.32 

.33 
.20 
.14 
.10 
.04 

.02 
.07 

.02   .05 

.12 
.06 

.02 

.04 

.03 
.03 

.05 

.05 
.08 
.03 

T 
.02 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICAROO 

.60 
1.63 
.90 
.35 

.07 

.02 
.01 

.04 

.04 

T 

.04 
.12 

■  02 

■  15 

■  05 

.14 
.18 

■  20 

■  07 

.10 
.12 
.30 
.04 

.15 
T 

.40 
.07 

.02 

.04 

T 

.10 

.45   .30 

.09   T 

.01 

.03 
T     T 

T 

T 
.04 

.12 

.01   T 

.10 

T 

.02 

RtOMEOINA  2  N 

ROBSTOUN 

ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTDNID  WSJ  AP       R 

.40 
.27 

.17 
.45 
.44 

T 
T 
.01 

.02 

.08 

.04 

.02 
.02 

T 

T 
.06 

.01 

T 
T 

.03 
.04 

.02 
.03 
.18 
.09 

.09 
.02 

.05 
.09 

.40 
.09 
.04 
.11 
.05 

.01 

T 

T 
.04 
T 
.03 

.02 

.02 

.02 

T 

T 
T    T 
T     T 

T 
T     T     T 

SAN  MARCOS 
SCHULENBURG 
SINTQN 
SMITHVIILE 
SOMERVILLE  DAM 

1.01 
.97 
.38 
.48 

1.58 

T 
.03 

.03 

T 

.03 

.03 
.02 

.09 

.03 

T 

.11 
.06 
.04 

.06 

.02 
.04 
.02 

.06 
.18 
.05 

.10 

T 

.03 

.12 

.64 
.12 
.07 

.10 

.07 
.02 

.10 

.04 

.07   .18 

.09 

.33 

.63 

.08 
.04 

■  03 

.04 

.04   T 

.06 

.05 
.08 

T 
.04   .08 

T     .10 
.04   .17 

SPEAKS 

SPRING  BRANCH 

1.20 
.49 

T 

T 

T 

T 

.08 

T 
.06 

.32 

.40 
.05 

.20 

.17 

.29 

T 
.10 

.02 

T     T 

noiet  loUowing  Sitiion    '. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
DECEMBER 

1972 

Station 

H 

Day 

o(  Month 

1  I  2  {  3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16  1  17  1  18 

19 

20  I 

21 

22  I  23   24 

25  1  26  1  27 

28  1  29 

30 

31 

wtEioei)  •  s 

WASHINGTON  STATE  PA«K 
WELDER  WILDLIFE  FNOTN 
YOAKUM 
YOftKTOWN 

.97 
1.39 
.30 
.B9 

.6B 

T 

.05 
.02 

T 
.02 

T 
T 

.03 

.07 
.15 

.11 

.09 
.12 

.08 

.10 

.20 
.02 

.10 
.20 

.20 
.24 
.15 
.25 

.11 

.09 
.13 

.26 

T 
.77 

.10 

.07   .06 

.06 

.09 

T 
.02 

.04 

T 
.01 

T 
T 

T 

.05 
.01 

.18  . 

UPPER  COAST         oe 

ALVIN 

ANAMUAC  T»CO 

ANCLETON  2  W 

BAV  CITY  WATERWORKS 

HAUMONT  FILTER  PLANT 

3.36 
2.3* 
2.29 
.BB 
3. SB 

.05 

.07 
.08 

.40 

.65 

.07 

.06 

.03 
.83 

.05 

.25 

.11 
.02 

.49 

.59 

.30 
.34 

.01 

.24 

.07 
.09 

.57 
.23 

.30 

.04 

• 

.04 
.08 
.09 

.07 
.01 

.92 

1.60 
.70 
.19 
.90 

.07 
.60 

.22 

.20 
.28 

.10 

.58 

T 

.02 

.08 

.03  ! 
.21  . 

cleveland 
Clodine 
cypress  1  sw 
oanevanc  2  s£ 
edna  hwy  !9  bridoe 

3.39 

1.63 

3.28 

.9« 

.62 

.30 

T 
T 

T 

.13 

T 

T 

.02 

.10 
.07 
.63 

.04 
.04 

1.31 

T 

.16 
.02 
.52 
.05 
.03 

.02 
.14 
.18 
.09 
.11 

.55 

.14 
T 

.04 
.04 

.10 

.06 

T 

.19 

.05 

.27 
.03 
.40 
.05 
.01 

.19 

.02 
T 

.06 

.03 
.76 
T 
.14 

.07 

1.02 
.01 

.12 

.24 
.02 

.02 

.05 
.05 

T 

.01 

.04 

T 
T 
T 

.29 

.02 

T 
T 
.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.23 

.08 

.10  . 
.03  . 

EL  CAHPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO  CI         R 

HOUSTON  WSO  AP 

HOUSTON  FAA  AP 

.AB 
1.59 
3.6A 
2.20 

.02 

T 
T 

.12 

.40 
.01 

T 
1.31 
.09 
.05 

.16 
.05 
.02 

T 
.01 

T 
T 

.11 
.03 
.06 
.17 

T 

.04 

T 

.36 

T 
T 

.17 
.19 

.12 

T 

.03 

.09 

.12 

.38 

.05 
.28 
.43 

.13 

T 
.39 

1.38 

.13 

.17 

T 
T 

.09 
1.15 
T 
.06 

.45 

T 

T 
.01 

T 

T 
.01 

.09 
.24 

.02  ! 
T    ! 

HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 
HOUSTON-WESTBURY 

l.l» 
2.31 
2.05 
2.2a 
1.12 

.07 
.20 
.32 
.20 

.20 
.16 
.01 

.10 
.08 
.10 
.15 
.10 

.08 

T 

.42 
.69 

.10 

.19 

.14 
.06 
.09 
.15 
.09 

.56 
.38 

.40 
.20 

.06 
.05 

.08 
.43 
.40 
.07 
.02 

.16 

.14 

.76 
.21 

.01 

.02 

.17 
.01 

.11 
.13 
.20 
.27 

.07 

.38  ! 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 
LIBERTY 

1.79 
2.22 
2.08 
2.59 
3.5« 

.05 
.25 

.02 

.07 
.04 
.60 
.22 

.09 
.08 

.25 

.27 
.09 
.07 
.19 
.08 

T 

.28 

.06 

T 

.24 

.20 

.14 

.09 
.16 
.09 
.40 

.58 

.17 
.39 
.15 

.18 
.12 
.04 

.20 

.03 
.03 
.02 
.10 
.02 

.89 

.63 
1.33 
.99 
.60 

.02 
.04 

.06 
.15 

.06 

T 

.29 
.17 
.09 
.2B 

.25  . 

.50  . 

MATAGORDA  NO  2 
NIW  GULF 
ORANGE  A  NW 
PALACI05  FAA  AP 
PIERCE  1  E 

.BO 
l.*3 
4.27 
.79 
.87 

T 
T 

.04 
.45 
.01 

.17 
.29 

.06 
.11 
1.54 
.05 

T 

T 
T 

.19 
.05 
T 
.01 

T 

.03 

.05 

.12 

T 
.33 

.27 

T 

.37 

.03 

.01 

.30 

T 

.06 
T 
.02 

.06 
.U 

.10 

.10 
.08 

T 

.16 

.10 

.29 

■  64 

.10 

.02 

.01 

.20 
.15 

.30 
.15 
.89 

T 

T 

T 

.03 

T 
T 
.03 

.01  ! 
.07  . 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  wSO  AP       R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

RICHHONO 

.26 
3.95 

.33 

1.66 

T 
T 

.23 

1.17 

T 
.01 

T 
.09 

.10 

T 

.01 
.10 

.05 
.08 

.01 

T 
.01 

.03 

.02 

.03 

.01 
.01 

T 
.23 

.02 
.21 

.03 
.06 

.03 
.03 

.08 
.63 

.09 
.03 

T 

.07 
1.03 

T 

.09 

T 
.10 

1.23 

.05 

T 

T 
.02 

T 

-   .   . 

T 
T 

.26 

T 
.01 

-    : 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  i    WSW 

TOMBALL 

VICTORIA  NSO  AP          R 

WHARTON 

1.38 
1.28 
1.67 
.36 
.66 

.05 
.03 

T 

.02 
.36 

.01 

.28 

.20 

.01 

.01 

.12 
.09 
.13 
.01 
.07 

.03 
T 

.03 
.02 

.07 
.13 
.30 
.16 
.23 

.14 
.05 

T 
.03 

.03 
.06 
.28 
.04 
.02 

.03 
.02 

.08 

.04 
.09 

.09 

.42 

.18 

.13 

T 

.42 

T 

.06 
,06 
.30 

T 

t     T 

.08 

.12 

.26 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  NO.  2 
BIG  WELLS 

.29 

1.20 
.08 

.01 

.02 

T 

T 

T 
.03 

T 
.03 

.04 

.02 
.60 
.08 

.05 

.06 

.10 
.04 

.07 
.60 

.14 
.09 

.05 
.07 

.05 

.02 

T 
T 

.17 

T 

.09  . 

CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA 
CDTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 

.21 

.66 

.45 
.31 

.14 

T 
T 

T 
.01 

T 

.03 

T 
T 

.07 

T 

.03 

.01 
.02 

.19 
.09 

.07 
.03 

.06 
.11 
.10 
.05 
.05 

.09 
.35 
.02 
.01 

.11 
.09 

.05 
.05 

.01 

.02 

T 

.02 

T 
T 

.04 

.02 

T 

,01 

DILLEV 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 

.59 

.20 
.44 
.22 
.25 

.02 

.01 

.01 
.01 

.06 
.05 

.04 
T 

.04 
.02 

.07 
.03 
.04 

.19 

.12 
.06 
,06 
.12 
.09 

.10 
.09 
.09 
.01 

.02 

.05 

.04 

.08 
.03 

.01 

.12 

.03 

.03 
.01 

.02 

T 

,05 
.04 

FOWLERTDN 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 
HEBBRONVILLE 

.06 
.39 

.46 
.28 

-    -    - 

- 

- 

.04 

- 

.03 
.03 

.03 

T 

.04 
.12 

.15 

.10 

.15 

.11 
.04 

.02 

.05 

.09 
.09 

.07 

.08 
.03 

-     -     - 

- 

- 

- 

-    -    - 

-   -   - 

-     - 

- 

-   : 

JOURDANTON 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

l.OS 

1.53 

.51 

:     :     : 

.02 

.04 

- 

.04 

.09 
.08 

.13 

.03 

.21 

.06 
.19 

.10 

.08 
.10 

.10 

1.15 

.15 

.36 

.09 

.04 

.01 

:     :     : 

.01 

.05 

.06 
.05 

:     :     : 

:     :     : 

-     - 

; 

-    : 

RID  GRANDE  CITY  }    W 
SARITA  7  E 
THREE  RIVERS 
TUOEN 
HHITSETT  2  SW 

.47 
.20 
.51 

.40 

T 

.01 

.01 

.06 

T 

T 

T 
T 

.05 
.03 

T 

.02 

.03 
.02 

T 

.01 
.09 
.08 
.09 

T 

.26 
.10 
.15 

.07 

T 

.05 
.05 
.08 
.15 

T 

.01 

T 

.04 

.06 
.09 

T 

.03 
.01 

T 
T 

.02 

.03 

ZAPATA 

.13 

.08 

T 

T 

.05 

T 

T 

• 

•    •    * 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO  AP       R 

HARLINGEN 

NC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

.74 
.37 
.15 
.42 
.46 

T 

T 
.02 

T 
T 

T 
.02 

.04 

T 
.05 

T 
T 

T 
.01 

T 

.04 
.02 

.04 

T 

.01 

T 

.04 
.06 

.04 
.06 
.06 
.02 
.08 

T 

.04 

.01 

.02 

T 

.10 

.02 

.09 

.06 

T 

.04 

.02 

.05 

.02 
.02 

T 
.05 

.03 

.19 

T     T 
.04 
.12 
.02 

7 

.48  . 

.U  '. 

MERCEDES  6  5SE 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYHONOVILLE 
SAN  BENITO 

.21 
.12 
.25 

.16 
.19 

.01 
.05 

T 

.03 
.03 
.06 

.01 

.09 
.02 
.04 
.06 
.02 

.02 

T 

.03 

.07 
.04 

.09 
.11 

.04 
.02 

■  01 

.04 
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.45 

.06 
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.07 

.06 
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.05 

.01 

T 
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TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Station 

Day 

of  Month 

& 

I   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*     •     • 
HI6H  PLAINS         01 

AHARILLO  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

57 
28 

67 
29 

35 

15 

47 
14 

44 

4 

19 
-  1 

43 
10 

37 
19 

25 

14 

14 
4 

22 

11 

29 

16 

40 
14 

25 

13 

32 
12 

41 
12 

48 
24 

57 
28 

58 
33 

55 

32 

54 
31 

69 
28 

55 
33 

59 
26 

49 
28 

59 
24 

71 
25 

56 
36 

55 

31 

42 
22 

41 
18 

45,4 
20,4 

ANDREHS 

MAX 

Mm 

68 
32 

72 
35 

71 
42 

68 
28 

75 
41 

42 

12 

49 
20 

70 
34 

67 
32 

51 
20 

23 
17 

49 
21 

52 
22 

46 
25 

41 
21 

47 
19 

50 
23 

61 
32 

63 
29 

63 

33 

59 
30 

72 
37 

65 
42 

60 
27 

60 
41 

54 
25 

65 
25 

66 

46 

68 
44 

53 
28 

52 
25 

56,1 
29,3 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

55 

29 

70 
35 

72 
35 

72 
25 

75 
25 

78 
12 

34 
12 

50 
27 

69 

34 

43 
21 

23 

18 

29 

18 

50 
23 

54 
25 

38 

24 

42 
15 

50 
18 

51 
30 

61 
30 

65 
35 

65 
40 

60 
37 

73 
37 

67 
31 

62 
31 

56 
28 

56 

26 

68 
30 

65 

40 

65 

32 

55 
28 

57,2 
27.5 

BORCER  3  w 

MAX 

Mm 

60 
31 

65 
32 

48 
19 

45 
15 

45 
11 

22 

1 

44 
11 

37 
19 

27 
19 

25 

5 

24 
8 

29 

16 

43 

18 

33 
18 

35 
16 

52 

20 

52 

26 

55 

30 

61 
31 

53 

31 

52 

33 

66 
31 

62 

41 

60 
28 

48 
36 

57 
24 

67 
30 

60 
24 

57 
46 

46 
25 

44 
19 

47.6 
23,1 

BRAVO 

MAX 

Mm 

63 
23 

67 
24 

63 
22 

59 

17 

58 
6 

25 
-  5 

51 
14 

48 
19 

57 
19 

55 

7 

28 
12 

38 
6 

43 
14 

39 
19 

38 
16 

45 
16 

53 

21 

58 

21 

64 
25 

57 
32 

53 
26 

64 
28 

59 
32 

59 
24 

51 
32 

53 
22 

64 
25 

60 
27 

57 
35 

44 
22 

41 
15 

52,1 
19.9 

BROWNFIELB  NO  2 

MAX 

Mm 

54 
27 

70 
30 

74 
35 

66 
24 

57 
23 

71 
8 

30 
8 

46 
19 

66 
26 

43 
16 

20 
16 

27 
17 

41 
21 

47 
22 

33 
20 

40 
13 

49 
16 

51 
20 

60 
30 

64 
30 

61 
36 

58 
33 

72 
34 

63 
26 

59 
26 

50 
23 

56 
22 

69 
29 

65 
35 

63 
30 

51 
25 

54,2 
24.0 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

58 
28 

61 
28 

56 

19 

37 
12 

33 

14 

19 

1 

36 
12 

31 
20 

26 

16 

19 
6 

21 
9 

27 
20 

31 
10 

35 
24 

30 
15 

46 
6 

41 
21 

49 
31 

58 
34 

48 
30 

48 
33 

62 
26 

57 
39 

58 
28 

50 
34 

59 
25 

64 

30 

60 
29 

60 
36 

49 
26 

46 
28 

44.5 
22.3 

CANYON 

MAX 

Mm 

60 
32 

68 
27 

64 

24 

52 

17 

52 

14 

52 
2 

49 
12 

46 
22 

33 

23 

33 
7 

25 
15 

34 
19 

45 
20 

44 
20 

36 

14 

42 

13 

51 
25 

61 
26 

59 
29 

55 

31 

53 
31 

68 
28 

56 
39 

60 
24 

57 
35 

57 
21 

71 
27 

70 
36 

59 
36 

40 
25 

40 
17 

51.4 
23.1 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

Mm 

45 
22 

59 
28 

63 
23 

25 

16 

50 
18 

50 
-  1 

23 

1 

47 
16 

23 

16 

36 
5 

22 

6 

26 

12 

35 

13 

42 

17 

26 
14 

37 
15 

42 

20 

52 
23 

54 
28 

54 
30 

53 

26 

52 
27 

64 
29 

54 
25 

59 
28 

48 
20 

52 
21 

65 
26 

60 
40 

57 
23 

38 
18 

45.6 
19.6 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

44 
20 

61 
20 

67 
25 

28 
15 

44 
17 

28 
1 

20 
2 

43 
12 

28 
20 

21 
5 

20 
5 

25 

14 

31 
16 

38 
18 

38 

11 

35 

14 

46 
22 

46 
27 

56 
29 

67 
30 

55 
30 

52 

28 

67 
28 

55 
25 

58 
28 

57 
23 

56 
23 

70 
27 

60 
43 

54 
23 

39 
19 

45.2 
20.0 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

50 
31 

66 
32 

69 
32 

46 
19 

45 
19 

73 
6 

23 
6 

44 
18 

42 
25 

31 
14 

16 
13 

26 
16 

41 
19 

45 
21 

30 
20 

37 
17 

51 
20 

52 
25 

59 
32 

65 
32 

61 
31 

56 
31 

71 
32 

62 
27 

60 
27 

49 
23 

56 
23 

69 
29 

61 
42 

62 
26 

44 
23 

50.4 
23.6 

DALHART  FaA  AP 

MAX 

MIN 

63 

24 

62 

26 

32 

15 

54. 
15 

43 
3 

21 

-  1 

52 
15 

34 
16 

34 
11 

21 
4 

29 
10 

37 
10 

40 
15 

32 

15 

36 
14 

45 
15 

50 
17 

58 

21 

52 

28 

54 

31 

52 
27 

62 

26 

53 
29 

57 
25 

'  48 
25 

56 
21 

62 
23 

59 

27 

53 
25 

36 
20 

39 

15 

46.1 
16.4 

DIMHITT 

MAX 

Mm 

52 
19 

55 
25 

69 
26 

63 
19 

54 
20 

63 

1 

27 

1 

49 
15 

41 
22 

45 

7 

24 
8 

26 
16 

43 
18 

46 

18 

29 

11 

36 

7 

40 
10 

51 
17 

58 
25 

58 
29 

57 
29 

56 
26 

71 
27 

58 
22 

59 
23 

48 
19 

56 
19 

72 
25 

60 
33 

49 
21 

42 
15 

50.6 
18.5 

DUMAS 

MAX 

Mra 

43 
26 

58 
28 

65 
23 

27 
9 

42 
12 

21 

0 

20 
0 

45 
18 

22 

16 

29 
3 

16 
5 

25 

16 

32 
16 

42 
16 

26 

16 

37 
16 

43 
21 

49 

26 

52 

31 

55 

32 

52 
32 

50 
31 

63 
31 

52 
28 

57 
26 

47 
25 

52 
25 

65 
29 

59 
43 

53 
24 

36 
19 

43,2 
20,6 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

50 
24 

65 
29 

60 
29 

45 
19 

47 
19 

70 

5 

22 

5 

43 
18 

43 
13 

31 
14 

16 
11 

26 

1! 

39 
18 

45 
19 

30 

IB 

36 
16 

39 
17 

49 
25 

58 
29 

63 
26 

61 
32 

55 

29 

73 
29 

71 
25 

56 
26 

50 
22 

56 
19 

68 
24 

64 

40 

58 
26 

44 
21 

49.5 
21.4 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

41 
27 

52 
32 

52 

24 

24 

14 

32 

15 

22 
-  2 

17 
0 

33 

14 

21 
13 

18 
3 

20 
5 

24 
14 

23 

11 

34 
16 

25 

13 

34 

14 

45 
18 

41 
27 

41 
30 

52 

31 

49 
31 

46 
32 

56 
34 

51 
26 

56 
26 

47 
22 

54 
24 

68 
27 

49 
39 

60 
24 

39 
23 

39,6 

20.2 

FRIONA 

MAX 

Mm 

49 
25 

64 
27 

66 
26 

35 

21 

58 
22 

58 

2 

25 

2 

50 

17 

41 
23 

60 
10 

23 

11 

27 

17 

40 
16 

45 
20 

30 
9 

32 

14 

40 
16 

50 
16 

60 
28 

59 

28 

55 
32 

55 
28 

70 
29 

57 
23 

57 
35 

49 
20 

55 
22 

69 
27 

61 
41 

45 
25 

45 
18 

49.4 
21.0 

GARDEN  CITY  I  E 

MAX 

Mm 

58 
24 

70 
33 

75 
22 

80 
12 

30 
12 

49 
25 

74 
33 

64 
21 

22 

IB 

28 
18 

54 
21 

51 
25 

45 
16 

43 
9 

50 
11 

51 
20 

61 
29 

66 
31 

67 
31 

61 
29 

72 
29 

69 
23 

63 
24 

51 
25 

57 
25 

67 
23 

67 
46 

65 
30 

57 
20 

57.5 
23.7 

6RUVER 

MAX 

Mm 

53 
21 

60 
25 

43 
16 

43 
13 

36 
10 

21 
-  3 

43 
9 

36 
12 

23 

17 

18 

1 

25 

4 

29 

13 

41 
11 

35 

15 

36 

13 

44 
14 

48 
17 

46 
25 

53 
31 

48 
30 

49 
31 

64 
29 

50 
34 

56 
25 

48 
33 

54 
24 

68 
28 

57 
30 

56 
41 

47 
23 

43 
19 

44.4 
19.7 

HEREFORO 

MAX 

Mm 

49 
26 

61 
26 

68 
25 

31 
19 

55 
22 

52 
2 

34 
2 

51 

16 

39 
22 

45 

10 

22 

7 

27 
17 

44 
18 

46 
19 

29 
11 

34 

10 

40 
13 

49 
15 

61 
25 

60 
2! 

60 
29 

55 

25 

66 
28 

56 
21 

58 
19 

48 
18 

57 
19 

70 
27 

61 
41 

46 
25 

42 
18 

49.0 
19.4 

UAHESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

59 
30 

74 
28 

76 
26 

57 
26 

76 
12 

34 
12 

37 
22 

72 
21 

60 
30 

33 
18 

28 
18 

28 
21 

38 
20 

38 

19 

42 
17 

49 
20 

51 

20 

51 
23 

64 
23 

64 

38 

58 
36 

53 
37 

64 
33 

69 
34 

55 
20 

59 
28 

59 
22 

66 
28 

70 
39 

54 
26 

54 
22 

54.6 
24.9 

LEVELLANO 

MAX 

Mm 

52 
25 

65 
28 

70 
29 

54 
22 

57 
23 

70 
7 

29 
6 

47 
19 

58 
27 

41 
16 

22 
15 

27 

17 

43 
19 

47 
21 

33 

17 

38 
11 

52 
13 

50 

21 

64 
21 

65 

28 

60 
33 

57 
26 

66 

31 

61 
25 

61 
24 

49 
23 

58 
21 

70 
20 

67 
37 

54 
27 

48 
23 

52.8 
21.8 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

39 
23 

49 
23 

54 
22 

23 

10 

35 
11 

24 
-  2 

17 
-  2 

36 
14 

24 
15 

20 
4 

17 
4 

27 

4 

25 
3 

35 

14 

26 

14 

29 

2 

46 
14 

41 
27 

42 
24 

53 
27 

47 
31 

45 
23 

57 
27 

50 
25 

52 
22 

56 
23 

53 
25 

65 

24 

52 
33 

59 
25 

38 

15 

39.9 
16.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

51 
28 

65 

31 

69 

32 

44 
22 

56 
22 

69 

6 

25 

6 

47 
IB 

52 
25 

47 
12 

22 
12 

29 

16 

42 
16 

46 
16 

30 
16 

36 
15 

49 
19 

50 
20 

65 
26 

63 
31 

60 
35 

56 
27 

67 
35 

60 
26 

59 
31 

49 
23 

59 
23 

69 
23 

66 
39 

47 
23 

45 
22 

51.4 
22.4 

LUBBOCK  WSD  AP 

MAX 

Mm 

65 
33 

69 

28 

46 
24 

50 
22 

70 
11 

28 
6 

44 
15 

48 

27 

35 

27 

30 
15 

24 
16 

42 
24 

47 
20 

32 
23 

39 

17 

49 

13 

50 
25 

63 

33 

63 
27 

62 

34 

58 
35 

70 
29 

63 

37 

58 
25 

50 
27 

57 
19 

67 
24 

64 
41 

58 
34 

45 
25 

47 
24 

51.4 
24.5 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

54 
33 

58 
25 

63 
17 

35 

17 

32 

6 

21 
6 

34 
17 

30 
18 

23 

16 

18 
6 

25 
16 

26 

36 
18 

36 

14 

36 

14 

42 
18 

47 
33 

61 
33 

55 

33 

51 
33 

56 
24 

55 
29 

59 
26 

49 
29 

56 
23 

57 
28 

66 
30 

37 
21 

43.7 
21.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

45 
24 

61 
26 

69 
26 

27 
15 

36 
15 

29 

0 

13 
0 

35 

11 

27 
IB 

22 

5 

17 
6 

26 

14 

29 

11 

36 
18 

26 

15 

35 

10 

46 
22 

45 
30 

51 
31 

59 
29 

52 
31 

51 
27 

64 
28 

52 
25 

57 
27 

49 
23 

57 
25 

65 

30 

52 

40 

57 
25 

40 
16 

43,0 
20,1 

MIDLAND  WSO  AP 

MAX 

Mm 

68 
33 

71 
35 

71 
33 

67 
30 

75 
23 

33 

15 

50 
22 

70 
33 

63 
34 

40 
22 

29 
21 

50 
25 

54 
27 

40 
26 

45 
23 

47 

15 

51 
23 

62 
28 

63 
32 

65 

36 

60 
33 

71 
31 

66 
34 

61 
29 

65 

34 

55 
26 

66 
30 

65 
45 

72 
39 

54 
31 

55 
23 

58,2 
26,6 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

69 

31 

73 
30 

73 
41 

67 
26 

78 
38 

48 
14 

50 
21 

73 
32 

67 
33 

53 

20 

24 
17 

50 
22 

56 
23 

47 
27 

45 
21 

49 
11 

53 
16 

62 

30 

65 
30 

66 
32 

60 
32 

72 
33 

69 
33 

62 
24 

65 
34 

57 
25 

68 
32 

67 
42 

64 
45 

55 

30 

56 
23 

60.1 
26,1 

MORTON 

MAX 

Mm 

52 
25 

66 
25 

70 
32 

63 
21 

64 
22 

69 

5 

29 

5 

52 

17 

65 
26 

61 

14 

27 

13 

29 

17 

45 
20 

43 
20 

30 

12 

35 

15 

49 
17 

52 
23 

63 
25 

62 

30 

60 
34 

56 
34 

69 
35 

60 
25 

59 
25 

49 
21 

57 
21 

67 
26 

64 
39 

44 
29 

49 
22 

53,5 
22.4 

MUL6SH0E  1 

MAX 

Mm 

51 
26 

66 
27 

68 
25 

45 
20 

62 
22 

68 
3 

25 
3 

49 

13 

49 
26 

64 
12 

22 
12 

28 
17 

44 
IB 

46 
19 

30 
14 

33 

7 

42 
10 

52 
21 

56 
2! 

59 
27 

58 
28 

56 
26 

67 
29 

59 
22 

59 
23 

49 
18 

56 
18 

68 
21 

62 

41 

45 
22 

47 
19 

51.2 
19,8 

OLTON 

MAX 

Mm 

PAMPA  NO,  2 

MAX 

Mm 

46 
24 

61 
33 

69 
26 

26 

13 

47 
14 

26 

0 

19 
0 

37 

10 

23 

18 

24 

4 

16 
3 

25 

14 

27 
15 

37 
17 

27 
14 

32 
15 

47 
23 

46 
28 

53 

30 

60 
32 

53 
32 

49 
31 

67 
34 

53 
29 

58 
29 

47 
26 

58 
27 

68 
33 

56 
39 

56 
25 

37 
20 

43,5 
21,2 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

37 
15 

42 
19 

48 
20 

21 
12 

31 
12 

20 
-12 

14 
-10 

32 
12 

19 
13 

16 
-  2 

19 
-  1 

24 

3 

30 
3 

31 
13 

26 

5 

30 

7 

40 
10 

40 
20 

39 
24 

56 
24 

47 
25 

41 
22 

49 
22 

45 
22 

46 
22 

48 
25 

51 
26 

61 
26 

55 

40 

60 
22 

39 

21 

37,3 
14,8 

PLAINS 

MAX 

Mm 

58 
28 

66 
31 

71 
29 

70 
23 

65 
25 

69 

8 

29 

8 

48 
19 

69 
29 

63 
18 

21 

16 

29 

16 

45 
19 

47 
18 

31 
17 

39 

10 

50 
12 

53 

19 

61 
26 

65 
29 

60 
30 

70 
35 

61 
23 

55 
23 

60 
20 

66 

21 

68 
21 

67 
40 

55 

26 

56 
25 

55.2 

22.2 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

50 
27 

66 
29 

68 
29 

36 

19 

50 
21 

68 

4 

26 

4 

48 
16 

43 
24 

34 

11 

19 
13 

28 

16 

40 
19 

45 
22 

30 
17 

39 
16 

49 
19 

49 
20 

62 
30 

62 
32 

55 
28 

55 

28 

71 
29 

59 
27 

59 
29 

50 
24 

57 
24 

70 
29 

64 
42 

50 
24 

42 
20 

49.6 
22.3 

S*«  R«f«r«QC*  Notes  Following  SlaUoo  Index 
-    387     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

oi  Month 

0 

It 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

57 
29 

70 
29 

72 

30 

72 
26 

66 
26 

73 
10 

36 

10 

51 
19 

70 
30 

45 
20 

22 

18 

48 
21 

53 

23 

36 
20 

50 
16 

53 

21 

60 
2! 

65 
30 

64 
33 

60 
29 

73 
34 

66 
26 

62 
26 

55 

22 

67 
24 

69 
37 

52 

24 

96.8 
23.6 

SIIVERTDN 

MAX 

MIN 

"16 
29 

63 
28 

31 
16 

49 
18 

21 

4 

46 
15 

38 
21 

28 
9 

15 

7 

34 
17 

45 
16 

28 
14 

48 
20 

49 
25 

58 
29 

61 
26 

58 
33 

54 
28 

69 
28 

58 

23 

59 
24 

46 
21 

73 
24 

63 

41 

41 
17 

47.8 
20.5 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

50 
23 

53 
27 

39 
13 

35 
10 

.  3 

40 
ID 

36 
17 

20 
0 

23 

4 

40 
11 

35 
15 

32 

13 

47 
20 

46 
2B 

53 

30 

50 
29 

49 
31 

60 
29 

51 
35 

58 
26 

49 
34 

54 
23 

58 
30 

61 
41 

42 

16 

43.9 
20.3 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

44 

21 

5S 
2B 

22 

15 

46 

15 

.  3 

18 
-  3 

44 
17 

26 
3 

20 
3 

25 

u 

41 
14 

32 
12 

50 
19 

46 
26 

53 
29 

55 

31 

54 

30 

53 

29 

66 
31 

51 
24 

47 
22 

65 
28 

57 
42 

39 

17 

43.0 
19.2 

SUNRAV  4  sw 

MAX 

MIN 

59 

27 

5B 
26 

53 

13 

52 

10 

.  3 

49 
10 

45 
16 

26 

0 

25 
3 

40 
10 

39 

15 

33 

14 

50 
21 

50 
28 

56 
31 

53 

31 

51 
31 

65 
29 

64 
32 

59 

28 

51 
33 

53 

24 

61 
39 

60 
46 

41 
16 

47.7 
21.0 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

55 

27 

70 
29 

61 
22 

51 
22 

30 
8 

45 
19 

38 

IB 

20 
16 

48 
21 

47 
21 

47 
22 

49 
18 

50 
19 

59 
31 

64 
30 

62 

37 

59 
31 

73 
31 

64 
26 

58 

28 

51 
24 

67 
27 

63 
38 

53 

22 

54.2 

23.7 

TULIA 

MAX 

MIN 

49 
23 

65 
30 

35 
18 

52 

19 

26 
3 

48 
10 

34 
11 

19 
B 

37 
18 

48 
18 

30 
14 

47 

n 

51 
24 

59 
29 

61 

31 

57 
30 

54 
29 

70 
30 

57 
26 

60 
27 

49 
23 

71 

30 

62 

40 

41 
18 

49.1 
21.3 

VEGA 

MAX 
MIN 

60 
32 

26 
16 

54 
21 

.  1 

22 

1 

49 
17 

39 
6 

20 
4 

35 
13 

45 
19 

27 
14 

SO 
21 

5* 
2» 

S9 

29 

58 
28 

55 

26 

53 

27 

67 
32 

55 

25 

58 

28 

47 
20 

69 
29 

60 
36 

39 

14 

46.3 
20.0 

WALCOTT 

*      •      • 

MAX 

MIN 

49 
22 

61 
25 

30 
20 

58 
22 

-''! 

23 

3 

50 
19 

30 

10 

28 
8 

36 
13 

38 
20 

32 

11 

30 

16 

42 
22 

53 

24 

60 
23 

60 
28 

55 

23 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  USD  iP 

MAX 

MIN 

68 
32 

72 
46 

67 
30 

47 
25 

79 
20 

27 
13 

39 
20 

57 
34 

39 
32 

32 

20 

24 
19 

47 
23 

47 
20 

33 
23 

42 
16 

49 
12 

54 
23 

63 

43 

66 

37 

63 
39 

57 

31 

68 
26 

69 

40 

59 
31 

61 

37 

56 
29 

67 
32 

64 
50 

77 
49 

91 
31 

59 
28 

94. 9 
29.3 

ANSON 

MAX 

MIN 

70 
34 

74 

41 

70 
35 

44 
25 

78 
38 

38 
12 

37 
20 

54 
35 

37 
34 

35 

20 

25 

20 

45 
23 

47 
22 

43 
24 

42 

24 

52 

17 

54 
21 

64 
39 

67 

37 

64 

40 

60 
30 

72 
34 

66 
43 

63 

33 

58 

40 

58 
30 

70 
34 

67 
50 

78 
64 

79 
39 

60 
25 

57.1 
31.6 

ASPERMDNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

5*. 
25 

69 

41 

72 
41 

50 
22 

48 
22 

78 
12 

27 
12 

39 
21 

48 
29 

32 

18 

28 
18 

28 
20 

47 
18 

44 
16 

31 
22 

43 

15 

51 

15 

53 

20 

62 

37 

69 
37 

64 
40 

60 
33 

69 
33 

69 

31 

61 
31 

56 
29 

59 
29 

69 
30 

65 

48 

76 
33 

51 
24 

54.1 
26.6 

BALLINCER  1  SW 

MAX 

MIN 

71 
26 

76 
29 

76 
42 

43 
28 

79 
38 

69 

15 

38 
25 

60 
34 

51 
37 

44 
21 

24 
19 

51 
22 

49 
20 

44 
28 

43 
27 

49 
9 

53 

16 

64 
39 

69 
34 

66 
31 

60 
39 

74 
24 

72 
38 

72 
30 

68 
27 

61 
30 

69 
24 

69 
90 

80 
54 

60 
32 

62 

20 

60.3 
29.3 

CHILDRESS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

64 
33 

71 
28 

43 
22 

39 
17 

42 
13 

23 
9 

35 
15 

38 
25 

26 
22 

22 

13 

23 
17 

37 
18 

40 
17 

30 
22 

38 

17 

54 
17 

51 
27 

60 
35 

66 
35 

64 
36 

57 
36 

61 
30 

62 

40 

59 
30 

53 
33 

59 

28 

70 
31 

60 
38 

66 
41 

44 
29 

46 
25 

46.5 
25.6 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

46 
25 

67 
27 

69 
28 

48 
17 

40 
18 

35 
4 

22 
5 

39 

14 

34 
21 

23 

7 

22 

8 

23 

16 

32 
21 

39 
18 

29 
15 

35 
9 

49 
20 

49 
26 

56 
32 

63 
34 

58 
35 

54 
30 

65 

31 

57 
28 

59 
33 

50 
26 

58 
27 

71 
33 

61 
41 

56 
27 

42 

17 

46.9 
22.4 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

63 
20 

75 
35 

77 
43 

44 
26 

82 
38 

73 
14 

36 
22 

61 
35 

50 
36 

42 
20 

26 
19 

51 
26 

53 
20 

42 
25 

44 
26 

53 

12 

57 
19 

69 
31 

70 
40 

63 
40 

58 

40 

72 
33 

71 

41 

66 
39 

61 
37 

61 
32 

69 
28 

66 

44 

78 
94 

70 
39 

62 
24 

60.0 
31.0 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

72 
26 

76 
30 

70 
31 

55 
28 

79 
29 

31 
13 

42 
21 

62 
29 

48 
34 

40 
20 

25 
19 

51 
23 

54 
18 

49 
26 

43 
20 

52 

6 

53 

17 

61 
35 

68 
30 

67 
28 

63 
39 

74 
24 

73 
38 

66 
29 

64 
27 

67 
19 

72 
33 

64 
92 

75 
48 

69 
29 

60 
20 

59. S 

26,9 

DICKENS 

MAX 

MIN 

GAIL 

MAX 

MIN 

69 
39 

72 
38 

66 
34 

51 
22 

77 
27 

28 
11 

43 
18 

59 
32 

39 
28 

35 
17 

22 

16 

49 
21 

43 
20 

39 
23 

42 
22 

50 
22 

52 

25 

61 

2T 

67 
38 

65 

41 

60 
39 

72 
34 

66 

49 

61 
32 

60 
33 

61 
29 

69 

34 

69 
45 

73 
45 

53 

30 

54 
25 

55.6 

29.4 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

55 

30 

71 
33 

75 
30 

37 
22 

43 
22 

57 
11 

27 
11 

40 
21 

42 
27 

32 

20 

27 
19 

30 
21 

44 
14 

47 
15 

32 
22 

42 
12 

52 

13 

54 
20 

64 
33 

66 
29 

69 
31 

60 
27 

69 
29 

60 
29 

62 
28 

65 
26 

60 
27 

70 
30 

70 
30 

92 

19 

52. a 

24.0 

HASKELL 

MAX 

MIN 

55 
32 

70 
39 

l\ 

49 
24 

52 
24 

78 
13 

27 

13 

37 
23 

48 
29 

32 

20 

29 
20 

30 
21 

46 
20 

45 
22 

31 
23 

43 

52 

18 

54 
26 

64 
35 

69 
39 

62 
37 

59 
32 

66 
33 

68 
31 

60 
33 

59 
29 

59 

30 

69 
32 

78 
33 

90 
27 

54.2 
27.8 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

55 
27 

70 
40 

73 
40 

74 
26 

51 
26 

80 
13 

31 

13 

40 
25 

60 
36 

43 
22 

24 
18 

29 

18 

51 

20 

48 
22 

33 
26 

42 
11 

50 
17 

55 

27 

64 
36 

68 

40 

67 
40 

57 
32 

70 
39 

64 
36 

63 
35 

69 
33 

59 
32 

66 
39 

79 
38 

96 
29 

56.6 
29.2 

JAYTON 

MAX 
MIN 

55 
25 

69 
38 

74 
36 

49 
21 

49 
21 

77 

11 

26 

11 

41 
20 

46 
28 

30 
20 

22 

17 

29 

19 

45 
17 

42 
19 

33 

23 

42 
15 

52 

15 

52 
25 

62 
32 

68 
32 

65 
37 

59 

28 

50 
29 

60 
25 

69 
26 

77 
33 

50 
23 

52.0 
24.7 

MATADOR 

MAX 

MIN 

55 

31 

69 
33 

72 
35 

41 
19 

48 
20 

72 
8 

25 

8 

43 
19 

42 
25 

29 

16 

19 
14 

31 
17 

41 
17 

45 
20 

30 
22 

40 
16 

54 
27 

51 
32 

61 
34 

67 
34 

63 
39 

56 
31 

72 
31 

63 
32 

64 
32 

54 
29 

62 
27 

74 
34 

66 
26 

S3 

28 

92.4 
25.6 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

52 
29 

66 
29 

70 
31 

50 
19 

45 
16 

45 
6 

36 
6 

36 
16 

37 
22 

33 
U 

28 
11 

26 
17 

35 
12 

36 
12 

33 

16 

36 
17 

53 

17 

51 
29 

59 
30 

66 
35 

62 
35 

57 
32 

61 
32 

60 

31 

59 
31 

53 

30 

59 
30 

67 
31 

90 

30 

S2 

20 

49. T 
23.4 

MONDAY 

MAX 

MIN 

70 
30 

73 
37 

62 

30 

39 
20 

75 
28 

29 

10 

33 

16 

42 
26 

35 
26 

33 
17 

24 
19 

43 
20 

42 
18 

39 
24 

42 
23 

52 

16 

55 

24 

64 
33 

69 

34 

62 
36 

58 

40 

66 
29 

67 
36 

60 
30 

56 

34 

59 
28 

70 
27 

62 

41 

74 

31 

55 

25 

54.9 
27.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

POST 

MAX 

MIN 

55 

27 

70 
32 

75 
37 

50 
21 

50 
21 

75 
10 

28 
10 

47 
21 

53 
28 

29 
17 

20 
15 

26 
12 

47 
16 

47 
17 

38 
23 

42 
16 

52 

17 

53 
2B 

62 
34 

66 

34 

64 
38 

60 
33 

73 
34 

65 
29 

63 
32 

53 
26 

59 
26 

69 

27 

72 
32 

53 

22 

54.3 
25.2 

QUANAH  S  SE 

MAX 

Mm 

54 
30 

66 
29 

69 
31 

35 
16 

47 
18 

59 
9 

24 

10 

30 
20 

35 
24 

26 
17 

24 

17 

28 

19 

38 

15 

40 
18 

29 
20 

39 

14 

54 
24 

55 

26 

63 
34 

67 
34 

61 
35 

56 
25 

64 
27 

64 
26 

58 
27 

53 
25 

59 
26 

68 
39 

72 
32 

49.6 
24.4 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

69 
33 

73 
34 

65 
35 

51 
21 

76 
32 

32 

10 

38 
19 

47 
29 

40 
31 

35 

IB 

24 
17 

48 
21 

52 

21 

42 
23 

40 
21 

50 
15 

52 
26 

62 
32 

67 
33 

64 

40 

97 
35 

71 
31 

67 
41 

62 
29 

61 
35 

60 
29 

68 

31 

63 
48 

52 
33 

59.6 

29.2 

ROTAN 

MAX 

MIN 

69 
36 

73 
42 

62 
34 

47 
23 

79 
26 

40 
19 

53 
30 

44 
30 

34 
30 

33 

19 

24 
20 

47 
22 

45 
20 

37 
21 

43 
23 

50 
16 

53 
25 

63 

40 

68 
35 

65 
39 

59 

37 

70 
36 

68 
39 

62 

30 

56 
30 

58 
28 

68 

30 

69 

46 

52 
29 

55.6 
29. « 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

54 
28 

68 

34 

70 
39 

45 
21 

48 
23 

73 
12 

25 

14 

32 
22 

40 
28 

34 
19 

28 
20 

29 
22 

41 
18 

42 
20 

30 
25 

41 
15 

50 
19 

55 

30 

64 
32 

68 
33 

60 
38 

56 
25 

67 
31 

67 
34 

56 
33 

58 
28 

58 

31 

69 
31 

76 
35 

52.1 
26.9 

SHAMROCK  RADIO  KByP 

MAX 

Mm 

67 
29 

72 
27 

60 
23 

44 
15 

38 
33 

33 

3 

34 

U 

42 
23 

39 

18 

23 

8 

21 

11 

32 

19 

37 
13 

35 

19 

35 
16 

47 
11 

47 
24 

55 

32 

63 
36 

57 
31 

54 
35 

62 

30 

56 
37 

57 
29 

56 
30 

58 
28 

64 
34 

69 
34 

59 
28 

49.2 
24.1 

SNYDER 

MAX 

Mm 

69 
26 

72 
33 

52 
22 

51 
22 

77 
10 

26 

11 

42 
23 

50 
29 

35 

18 

21 
17 

27 
17 

49 
21 

49 
22 

33 
23 

42 
12 

50 
13 

52 
23 

62 
26 

65 
28 

64 
35 

58 

28 

70 
32 

66 
28 

61 
28 

S3 

28 

57 
26 

68 
26 

75 

30 

93.8 

24.3 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

54 
26 

68 
37 

72 
3B 

41 
19 

50 
19 

67 
11 

25 

11 

35 
20 

37 
26 

32 

19 

26 
19 

29 

20 

42 
18 

41 
19 

30 
22 

41 
IT 

53 

20 

55 

21 

64 
3S 

68 
36 

60 
39 

58 

31 

66 
32 

66 
33 

59 
33 

54 
29 

59 
26 

70 
26 

77 
32 

91.8 
26.0 

TURKEY  2  WSM 

MAX 

Mm 

65 
36 

70 
33 

68 
28 

46 
28 

43 
27 

27 

7 

37 
19 

41 
25 

38 
17 

27 

10 

21 

15 

22 
16 

47 
19 

37 
25 

38 
19 

53 

18 

S2 

31 

62 

3T 

66 
39 

62 

47 

58 
38 

66 
32 

62 

49 

63 

30 

60 
39 

60 
36 

77 
33 

66 
46 

45 

27 

SI. 2 
28.4 

VERNON 

MAX 

Mm 

67 
35 

70 
35 

70 
30 

45 
19 

73 
29 

32 

12 

30 
17 

37 
27 

35 

26 

31 
19 

25 
21 

39 
22 

40 
18 

37 
25 

42 
23 

53 

20 

56 
25 

65 
32 

68 

39 

65 

36 

59 

37 

65 
29 

69 
36 

61 
32 

58 
33 

59 
29 

68 
35 

63 
43 

77 
50 

67 
34 

S4.1 
28.6 
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ConUsutd 

Di 

\1L 

Y 

Th 

;mj 

t^EJ 

KA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Slallon 

Dav 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

KELLINGTON  1  NNH 

MAX 

Mai 

52 

27 

63 
27 

69 
29 

50 
17 

46 
18 

40 
6 

21 
6 

33 

13 

33 

20 

24 

11 

22 

11 

25 

19 

35 

14 

36 
16 

26 

18 

35 
10 

52 

14 

49 
29 

69 
32 

64 
33 

63 
33 

55 

27 

61 
30 

29 

56 
29 

65 
31 

56 

40 

54 
24 

46.5 
21.9 

WICHITA  FALLS  WSO  4P 

MAX 

MIN 

70 
33 

71 
37 

52 
25 

37 
23 

72 
17 

24 
12 

32 

17 

38 
29 

32 
25 

30 
20 

29 

20 

43 
25 

40 
20 

32 
26 

43 
20 

51 
16 

56 
22 

61 
31 

67 
37 

61 
40 

57 
32 

67 
26 

68 

38 

54 
30 

56 
29 

59 
26 

69 
33 

60 
42 

79 
48 

51 
31 

52 
28 

52.0 
27.6 

WINTERS  1  NNE 

•     *     • 

MAX 

Mm 

56 
26 

70 
32 

74 
39 

73 
26 

51 
26 

79 
14 

30 
15 

38 
25 

61 
26 

46 
20 

25 
19 

29 
19 

52 
22 

51 
24 

39 
25 

43 
12 

49 

16 

56 
23 

62 
26 

67 
35 

61 

41 

53 
28 

72 
26 

70 
31 

63 

33 

67 
30 

60 
23 

67 
26 

65 

49 

79 
35 

56 
23 

56.8 
26.3 

NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

55 

26 

70 
34 

75 
43 

62 
24 

54 
25 

60 
13 

26 

14 

36 
22 

45 
31 

34 
20 

25 

18 

29 

18 

60 
15 

46 
17 

32 
25 

42 
12 

53 
14 

58 
20 

65 
37 

72 
39 

63 
38 

56 
26 

72 
29 

70 
32 

65 
29 

63 
31 

63 
31 

70 
34 

65 
49 

76 
35 

54 
21 

55.9 
26.5 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

70 
33 

73 
36 

57 
33 

42 
22 

79 
25 

32 

14 

31 
18 

39 
31 

35 

28 

31 
20 

25 
21 

44 
24 

40 
16 

36 
24 

42 
25 

52 
15 

55 
25 

62 
37 

68 
37 

60 
40 

55 

37 

68 
27 

67 
44 

57 
30 

61 
33 

59 
31 

70 
33 

61 
45 

78 
53 

70 
37 

55 

26 

54.0 
29.7 

BARDHELL  OAH 

MAX 

Mm 

55 
31 

6* 
33 

71 
42 

71 
29 

41 
29 

60 
21 

32 

21 

38 
27 

43 
35 

40 
26 

28 
23 

33 
25 

41 
25 

42 
27 

36 
29 

42 
22 

45 
22 

50 
24 

57 
35 

67 
44 

66 
45 

51 
29 

58 
29 

70 
37 

54 
29 

62 

30 

59 
32 

63 
34 

64 
44 

70 
50 

56 
30 

52.6 

30.9 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

59 
29 

65 
32 

75 
42 

62 
32 

41 
32 

76 
24 

35 

24 

39 
28 

50 
37 

45 
30 

32 

25 

33 
26 

53 
29 

45 
30 

39 
31 

44 
22 

47 
20 

52 
22 

59 
39 

69 
49 

73 
46 

57 
31 

62 
35 

76 
40 

61 
31 

63 
34 

56 
31 

66 
33 

67 
44 

73 
52 

63 
35 

56.8 
32.7 

BENBROOK  OAH 

MAX 

Mm 

55 
33 

68 
37 

71 
45 

71 
27 

42 
27 

71 
19 

31 
19 

37 
25 

42 
33 

36 
24 

26 
22 

33 
23 

49 
23 

43 
23 

33 

28 

42 
20 

49 
24 

48 
26 

56 
38 

69 

42 

66 
42 

52 
26 

62 

26 

70 
39 

55 

31 

60 
32 

59 
35 

66 
36 

65 

47 

74 
44 

55 

27 

53.4 
30.5 

BQNHAH 

MAX 

Mm 

65 
32 

70 
43 

70 
42 

42 
26 

56 
29 

54 
16 

31 
21 

38 
29 

37 
32 

33 
23 

32 

24 

49 

31 

46 
21 

37 
28 

40 
26 

46 
17 

49 
22 

44 
29 

63 
41 

67 
36 

53 

40 

57 
25 

69 
39 

57 

37 

58 
26 

53 

33 

67 
33 

59 
39 

66 
52 

66 

44 

53 
26 

52.5 
31.0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

70 
36 

72 
40 

65 
33 

35 
24 

73 
32 

36 
13 

30 
16 

40 
30 

35 
29 

33 
20 

25 

20 

45 
20 

46 
21 

36 
26 

44 
24 

52 
18 

49 
26 

50 
35 

62 
36 

63 
43 

51 
37 

63 

30 

66 

40 

56 
36 

62 
34 

58 
27 

70 
35 

61 
41 

76 
50 

70 
40 

57 
29 

53,3 

30.5 

BOYO 

MAX 

Mm 

51 
35 

72 
36 

72 
41 

69 
26 

40 
26 

72 

17 

29 
24 

34 
24 

39 
32 

38 
24 

27 

24 

29 

24 

46 
22 

41 
22 

36 
29 

41 
14 

47 
14 

49 
26 

53 

30 

67 
38 

68 

40 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

70 
33 

73 
43 

71 
28 

44 
23 

60 
19 

29 
12 

36 
18 

54 
32 

36 
28 

31 
18 

27 
18 

50 
19 

45 
22 

32 
21 

43 
22 

52 

13 

55 

22 

63 
37 

69 

43 

63 

40 

56 

27 

70 
26 

70 
42 

59 
33 

65 
33 

59 
29 

69 
32 

63 
46 

79 
49 

53 

29 

58 
23 

54.9 
28.4 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

5'. 
26 

71 
31 

74 
39 

65 
24 

43 
24 

72 
14 

29 

15 

35 
22 

40 
29 

35 
21 

27 
20 

31 
20 

49 
19 

45 
20 

32 
26 

43 
14 

52 

14 

53 

24 

55 

37 

70 
38 

64 
38 

52 
23 

63 
23 

70 
34 

56 
29 

62 
29 

59 
30 

70 
32 

63 

41 

77 
41 

52 
23 

53.6 
26.5 

BRDMNHOOD 

MAX 

Mm 

55 

26 

71 
29 

77 
35 

76 
29 

46 
29 

SO 
16 

31 
16 

41 
26 

57 
37 

47 
25 

25 
23 

30 
23 

52 
24 

51 
25 

36 
29 

36 
19 

43 
14 

52 

16 

55 
21 

67 

38 

72 
39 

57 
26 

70 
29 

74 
39 

63 
32 

65 
35 

59 
24 

69 
27 

67 
47 

76 
42 

61 
26 

56.9 

28.1 

CAMERON 

MAX 

Mm 

68 
30 

76 
40 

84 
52 

69 
33 

65 
35 

63 
25 

36 
27 

50 
34 

50 
40 

45 
26 

37 
25 

52 

30 

49 
29 

46 
36 

45 
31 

51 
23 

56 
20 

60 
36 

70 
56 

73 
53 

65 
45 

68 
28 

79 
37 

66 
42 

70 
30 

62 
40 

69 
27 

69 
39 

74 
62 

73 
53 

62 
34 

61.4 
36.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

68 
30 

73 
41 

77 
42 

42 
26 

70 
34 

60 
19 

34 
24 

43 
32 

41 
34 

37 
23 

26 
23 

49 
27 

43 
23 

36 

30 

42 
26 

50 
17 

49 
22 

47 
32 

70 
43 

73 
43 

53 
42 

62 
25 

75 
36 

59 

35 

61 
30 

59 
34 

66 
27 

61 

40 

73 
56 

69 
43 

58 
26 

55.8 

32.0 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

57 
34 

65 
35 

66 
44 

75 
32 

40 
32 

62 

24 

32 
24 

37 
27 

44 
37 

41 
28 

29 

25 

32 

29 

46 
28 

42 
28 

36 

31 

42 
22 

49 
22 

52 
22 

60 
36 

67 
51 

69 

47 

52 

30 

60 
30 

70 
43 

54 
31 

62 
31 

57 
34 

64 
35 

64 
46 

70 
52 

60 
32 

53.5 
32.9 

DALLAS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

66 
37 

72 

44 

74 
36 

38 
29 

60 
30 

31 
21 

36 
24 

42 
35 

39 

34 

34 
24 

33 
25 

49 
32 

42 
26 

39 
34 

45 
29 

49 
21 

49 
27 

55 

37 

69 

47 

70 
48 

51 
35 

61 
30 

74 
42 

55 
40 

62 
35 

59 
37 

66 
35 

63 
45 

74 
54 

57 
39 

56 
32 

53.9 

34.3 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

50 
36 

65 

42 

69 

44 

65 
27 

40 
27 

53 
16 

27 
15 

34 
23 

37 
29 

33 
21 

25 

19 

33 
22 

39 
22 

39 
21 

33 
27 

41 
16 

45 
20 

47 
19 

56 
34 

63 
38 

54 
42 

45 
25 

59 
28 

64 
37 

46 
27 

56 
29 

55 

31 

65 
37 

63 
43 

69 

46 

50 
26 

49.0 
28.7 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

66 
3« 

70 
40 

69 
43 

43 
26 

61 
31 

60 
16 

33 
22 

40 
31 

50 

31 

34 
22 

27 
22 

45 
26 

45 
22 

41 
29 

43 
26 

46 
18 

46 
25 

47 
34 

63 

41 

73 
41 

63 
42 

62 
26 

71 
39 

66 
38 

62 

30 

59 
35 

68 

39 

66 
41 

74 
56 

72 

44 

54 
28 

55.6 
32.3 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

56 
33 

69 
39 

73 
42 

75 
26 

46 
27 

60 
16 

30 
16 

38 
25 

54 
34 

39 
22 

24 

20 

29 
21 

51 
22 

46 
22 

32 
25 

42 
17 

50 
19 

51 
24 

55 

40 

68 
42 

70 
40 

51 
32 

69 
33 

72 
35 

61 
35 

64 
35 

59 
34 

66 
39 

65 
45 

74 
42 

56 
30 

55.3 

30.0 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

55 
30 

70 
31 

74 
39 

53 
26 

53 
26 

61 
14 

30 
14 

35 
23 

57 
34 

37 
21 

25 

20 

29 

20 

48 
22 

47 
22 

34 
27 

43 
U 

53 

12 

54 
22 

63 
37 

64 
38 

69 
39 

51 
26 

69 
26 

71 

36 

64 
34 

61 
32 

57 
27 

62 

27 

64 
44 

77 
42 

54 
22 

55.0 
27.3 

EVANT 

MAX 

MIN 

69 
31 

75 
35 

79 
42 

55 
29 

82 

33 

66 

19 

33 

24 

52 
31 

46 
37 

42 
22 

26 
22 

54 
26 

47 
22 

40 
30 

46 
27 

50 
17 

53 
22 

55 
37 

69 
46 

74 
45 

60 
41 

69 
30 

73 
42 

64 
39 

65 
36 

62 

37 

67 
33 

59 
44 

73 
49 

73 
38 

56 
36 

59.4 
33.0 

FERRIS 

MAX 

Mm 

65 
32 

71 

40 

74 
51 

51 
30 

61 
33 

61 
18 

35 

23 

41 
34 

41 
35 

40 
24 

30 
23 

47 
30 

44 
26 

39 
32 

42 
30 

46 
18 

50 
22 

46 
32 

66 

46 

67 
43 

61 
45 

60 
26 

73 
39 

69 
39 

60 
26 

57 
37 

66 
32 

62 

37 

70 
57 

70 
49 

57 
26 

55.7 
33.5 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MAX 

Mm 

69 
33 

72 

45 

73 
35 

39 
31 

63 

30 

33 
21 

36 
26 

43 
36 

39 

36 

36 

26 

34 
26 

49 
31 

44 
26 

39 

33 

45 
27 

48 
18 

49 
27 

54 
36 

70 
45 

70 
45 

51 
36 

61 
29 

74 
43 

57 
36 

62 

31 

59 
36 

69 
31 

64 
45 

75 
54 

56 
36 

57 
29 

54.5 
33.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

52 

31 

68 
32 

68 
32 

63 
25 

41 
25 

53 
15 

26 
15 

34 
22 

39 
30 

33 
21 

26 

20 

32 

21 

43 
20 

41 
20 

33 

26 

42 

14 

47 
15 

48 
27 

54 
36 

66 
36 

64 
41 

46 
24 

60 
24 

67 
38 

50 
28 

59 

30 

56 

30 

67 
29 

64 

45 

73 
45 

50 
26 

50.6 
27.2 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

58 
26 

69 
29 

76 
42 

83 
29 

41 
29 

82 
21 

35 

20 

37 
27 

49 
36 

42 
26 

29 
22 

32 
23 

55 

25 

42 
25 

38 
29 

44 
15 

51 

15 

52 

20 

58 

39 

67 
47 

76 
44 

59 
24 

66 
25 

76 
36 

61 
29 

64 
28 

60 
27 

67 
29 

66 
46 

75 
49 

62 
29 

57.2 
29.5 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

68 
30 

75 
41 

64 
55 

75 
35 

72 
35 

67 
25 

35 

26 

54 
32 

51 

40 

45 
26 

31 
25 

5* 

30 

50 
29 

43 
37 

45 
30 

46 
21 

55 
16 

53 
38 

71 
52 

72 

49 

70 
44 

67 
29 

79 
45 

70 
42 

65 

29 

60 

41 

66 
27 

66 
41 

73 
63 

71 
52 

62 
30 

61.2 
36.0 

GLEN  ROSE  2  w 

MAX 

Mm 

70 
33 

76 
38 

78 
43 

48 
28 

83 
35 

63 
19 

34 
24 

47 
32 

43 
35 

38 
25 

30 

24 

53 

2B 

47 
20 

40 
28 

47 
29 

52 

13 

53 

17 

52 

36 

72 
40 

74 
37 

59 
43 

67 
21 

77 
30 

67 
37 

67 
24 

62 
31 

69 
23 

65 

40 

76 
57 

70 
42 

60 
22 

59.4 
30.6 

GOLDTHHAITE  2  N 

MAX 

Mm 

69 

35 

74 
43 

77 
50 

63 
27 

81 
34 

72 
17 

34 
23 

58 
31 

50 
36 

44 
21 

26 
21 

51 
26 

49 
22 

41 
30 

44 
26 

48 
18 

52 
29 

56 
39 

66 
44 

72 
46 

57 
40 

70 
32 

73 
44 

68 
37 

66 
39 

63 
32 

67 
36 

66 
46 

74 
58 

68 

42 

56 
33 

60.0 
34.2 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

56 
26 

71 
34 

74 
35 

63 

24 

50 
24 

62 
15 

25 

15 

36 

24 

51 
31 

35 

21 

29 
20 

29 
21 

55 

19 

46 
21 

32 

27 

43 
12 

55 

15 

56 
26 

63 
34 

72 
34 

62 
37 

52 
23 

70 
25 

71 
32 

56 

33 

63 
32 

60 
26 

71 
27 

64 
50 

78 
39 

52 

23 

55.7 
26.6 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

70 
31 

75 
40 

74 
47 

51 
28 

61 
35 

59 

18 

32 

24 

45 
32 

43 
34 

37 
24 

35 
24 

50 
27 

48 
24 

44 
27 

45 
29 

53 

1* 

52 
25 

51 
34 

69 
41 

71 
41 

62 

42 

63 
25 

74 
39 

71 
36 

64 
34 

60 
35 

69 
31 

66 
42 

75 
54 

71 
45 

58 
26 

58.6 
32.6 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

55 

33 

69 

34 

72 
43 

71 
26 

40 
27 

63 
19 

31 
18 

35 
25 

40 
31 

47 
24 

27 
23 

32 

23 

47 
24 

41 
23 

33 

29 

43 
19 

49 
20 

49 
24 

56 
36 

65 
42 

69 

42 

48 
27 

61 
27 

71 
40 

53 
30 

61 
31 

52 
35 

69 
37 

65 

48 

73 

47 

55 

28 

52.9 

30.2 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

53 

30 

64 
33 

70 
42 

71 
28 

41 
29 

59 

18 

30 
16 

34 
27 

39 
33 

39 
24 

27 
21 

33 
26 

41 
24 

40 
25 

33 

29 

41 
19 

43 
20 

47 
25 

57 
35 

64 
36 

64 
44 

46 
27 

55 

27 

70 
39 

50 
27 

57 
28 

55 
29 

65 
30 

62 

41 

67 
50 

54 
26 

50.6 
29.4 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

55 

32 

65 
35 

74 
46 

79 
34 

45 
33 

64 
25 

36 
24 

39 
29 

46 
36 

43 
29 

31 
25 

33 

29 

49 
28 

46 
29 

40 
31 

43 
20 

50 
20 

51 
32 

60 

40 

6B 

48 

69 

47 

55 

32 

62 
32 

74 
40 

58 
32 

65 
32 

59 
32 

63 
33 

66 

43 

71 
54 

63 
33 

55.5 

33.5 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

55 
33 

66 
36 

73 
47 

77 
26 

45 
29 

61 
16 

32 

19 

38 
27 

50 
36 

42 
25 

26 
22 

32 
24 

51 
23 

45 
25 

34 
26 

43 
27 

49 
23 

51 
32 

56 

41 

65 

45 

74 
40 

57 

31 

67 
37 

72 
36 

59 
33 

65 
32 

57 
32 

62 

34 

68 
50 

74 
40 

55 
30 

55.6 
31,7 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

S3 

30 

70 
35 

72 
29 

72 
23 

50 
24 

79 
14 

26 
14 

34 
21 

38 
26 

32 

19 

29 

20 

30 
21 

43 

17 

♦  2 

20 

32 
24 

42 
13 

51 
15 

52 

31 

57 
38 

61 
38 

59 
36 

52 
23 

66 
26 

67 
35 

53 
32 

61 
29 

57 
30 

70 
36 

62 
49 

77 
38 

48 
25 

52.9 
27.0 
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Conllnuad 
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TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Station 

Da« 

of  Month 

:» 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HICO 

MAX 

MIM 

70 
27 

74 
36 

76 
44 

61 
25 

82 
31 

72 

15 

32 

20 

52 
28 

44 
32 

35 
20 

26 

19 

52 
23 

48 
19 

44 
24 

44 
24 

52 

14 

51 

19 

50 
32 

70 

41 

71 
43 

64 
36 

68 
21 

73 
37 

66 
33 

64 
27 

64 
30 

67 
24 

64 

40 

75 
55 

71 
39 

56 
22 

99.4 
29.1 

HILLSSORO 

MAX 

MIN 

56 
34 

73 
41 

60 
28 

40 
29 

62 
22 

34 
20 

38 
26 

41 
29 

44 
27 

29 
24 

31 
25 

50 
23 

43 
26 

36 
30 

44 
19 

43 
20 

49 
23 

56 

37 

69 
46 

69 
44 

54 
25 

61 
28 

71 
41 

60 
31 

61 
32 

59 
33 

67 
34 

64 
39 

73 
40 

63 
28 

54.1 
30.1 

JACKSeORO 

I4AX 
MIN 

78 
36 

78 
45 

70 
37 

41 
25 

81 
32 

76 
14 

31 
20 

40 
30 

36 
30 

34 
19 

25 

21 

47 
20 

43 
16 

42 
25 

42 
25 

52 

16 

91 
25 

53 

34 

68 
38 

67 
46 

57 
36 

66 
30 

69 
43 

65 
33 

63 
35 

60 
30 

69 
34 

67 
46 

76 
55 

74 
36 

52 

29 

57.2 
31.2 

KAUFMAN  3  SE 

MAX 

MIN 

55 
32 

69 
34 

72 

45 

75 
30 

43 
30 

61 
21 

31 
23 

38 

31 

43 
35 

41 
27 

29 
23 

33 

28 

45 
27 

42 
28 

36 

30 

40 
21 

45 
23 

47 
30 

59 

37 

66 

44 

69 

45 

50 
27 

57 
40 

71 
39 

51 

26 

58 
35 

56 
30 

65 
39 

62 

44 

68 

50 

57 
29 

92.6 
32.4 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

71 
36 

76 
40 

85 
46 

80 
31 

83 

34 

71 
22 

35 

27 

51 
33 

49 
36 

43 
25 

30 
24 

55 

28 

47 
25 

46 

36 

46 
29 

50 
17 

52 
19 

95 
33 

71 
40 

73 
45 

70 
44 

69 
25 

77 
47 

73 
41 

65 

27 

60 
36 

67 
23 

69 
40 

72 
63 

71 
49 

59 
27 

61.7 
33.8 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

MARLIN  3  NE 

I4AX 
MIN 

65 
29 

75 
37 

79 
57 

64 
33 

62 
34 

62 
25 

37 
28 

47 
34 

46 
39 

43 
26 

33 
26 

50 
31 

46 
30 

44 
36 

43 
32 

43 
20 

50 
17 

95 

29 

67 
50 

66 

49 

62 

46 

63 
28 

76 
40 

62 

41 

63 

26 

56 

40 

64 
25 

69 
36 

71 
50 

60 
31 

97.9 
39.0 

MC  GRECOR 

MAX 

MIN 

57 
34 

66 
34 

75 
44 

78 
30 

41 
30 

76 
23 

33 
22 

37 
28 

48 
37 

43 
28 

26 
23 

32 
29 

93 

27 

42 
27 

38 

29 

43 
20 

42 
20 

51 
25 

56 
39 

66 

49 

69 

44 

56 
29 

63 
29 

69 
31 

64 
33 

64 
35 

58 
33 

67 
39 

74 
49 

63 

30 

55.9 

31.6 

MCKINNEY  3  S 

MAX 

MIN 

67 
32 

70 
40 

71 
41 

45 
27 

57 
32 

58 

27 

33 
29 

33 

31 

38 
29 

35 
26 

30 
26 

49 
26 

40 
22 

38 
30 

41 
27 

47 
21 

44 
31 

64 
42 

65 
35 

60 
41 

57 
24 

71 
38 

64 
38 

60 
24 

56 
32 

67 
29 

99 
39 

66 

49 

54 
24 

93.2 
31.6 

MEXIA 

MAX 

Mm 

54 
31 

64 
34 

72 

40 

75 
32 

45 
33 

62 
24 

34 
24 

39 
26 

44 
34 

43 
28 

30 
24 

31 
25 

47 
26 

43 
29 

37 
31 

44 
24 

46 
26 

59 
35 

69 

40 

45 

40 

90 
32 

49 
39 

70 
40 

54 
25 

62 
25 

58 
32 

90 
33 

69 
92 

63 

34 

51.9 
31.6 

MINERAL  HELLS  FAA  tP 

MAX 

MIN 

71 
30 

73 
39 

67 

31 

40 
25 

80 
24 

30 

16 

34 
22 

45 
33 

36 
32 

32 
22 

26 
23 

49 
26 

47 
23 

34 
28 

45 
24 

52 
23 

59 

32 

70 
39 

63 

43 

54 
33 

66 
25 

71 
38 

59 
35 

67 
33 

59 
33 

69 
29 

62 

42 

55 

33 

99 
26 

55.0 
30.1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

56 
32 

64 
36 

73 
33 

72 
30 

43 
30 

62 

23 

34 
22 

38 
27 

44 
37 

43 
29 

32 

23 

33 

27 

47 
26 

42 
29 

37 

30 

47 
22 

51 
27 

59 
37 

66 

47 

68 

45 

54 
29 

61 

30 

72 
40 

55 

29 

62 
35 

58 

30 

64 

34 

71 
51 

63 
29 

54.2 
31.8 

QLNEV 

MAX 
MIN 

71 
34 

75 
38 

60 
33 

42 
21 

78 
28 

32 

13 

16 

49 

36 
29 

33 
20 

25 
21 

47 
25 

47 
23 

35 
28 

46 
19 

56 
29 

63 

36 

70 
36 

64 

41 

59 

33 

71 
27 

69 
36 

62 
30 

62 
35 

63 

28 

71 
29 

62 

44 

72 

37 

98 
26 

57.0 
29.6 

PARIS 

MAX 

MIN 

50 
33 

64 
37 

69 

42 

72 
28 

40 
28 

62 

19 

31 
19 

33 

27 

39 

33 

41 
23 

27 
23 

32 

27 

38 

24 

41 
25 

34 

30 

44 
21 

49 
27 

56 
33 

62 

39 

64 

44 

46 
27 

57 
29 

66 

37 

61 
28 

52 

31 

54 
35 

63 
35 

67 

50 

93 

30 

50.6 
30.5 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

50 
33 

66 
37 

68 
40 

65 
26 

40 
26 

57 
16 

28 

16 

34 

24 

38 

30 

34 
22 

25 

21 

32 
23 

44 
21 

40 
22 

32 

28 

47 
19 

49 
29 

55 

36 

69 
39 

63 

41 

46 
27 

59 
26 

69 
36 

50 
30 

59 
30 

55 

32 

67 
39 

73 
43 

91 
27 

50.5 
29.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

56 
30 

70 
38 

75 
44 

75 
27 

47 
27 

61 
17 

33 

17 

39 
25 

S5 
35 

41 
24 

27 
22 

31 
22 

52 
23 

47 
23 

34 
26 

91 

17 

54 
29 

59 

41 

67 
41 

72 
40 

56 

26 

70 
28 

72 
38 

60 
32 

65 
33 

65 

27 

68 
32 

75 
43 

56 
26 

56.9 
29.9 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

70 
33 

73 
46 

68 
35 

48 
25 

79 
33 

39 
13 

34 
20 

56 

34 

39 

34 

35 

19 

24 
16 

49 
22 

47 
16 

42 
22 

41 
24 

95 

23 

69 
36 

68 
39 

64 

45 

56 
38 

66 
28 

70 
43 

60 
33 

64 
36 

57 
30 

67 

30 

69 
49 

69 
36 

59 
25 

56.8 
30.9 

auiNLAN 

MAX 
MIN 

65 

35 

71 
38 

73 
43 

50 
30 

64 
26 

38 
24 

40 
21 

40 
32 

41 
33 

40 
21 

36 
23 

49 
24 

49 
25 

36 
32 

40 
29 

49 

24 

47 
33 

64 

46 

66 

41 

56 
42 

58 
26 

60 
29 

64 
35 

67 
46 

69 

42 

54 
30 

94.0 
32.5 

RANCER  1  M 

MAX 

MIN 

70 
33 

73 
41 

66 

36 

47 
25 

80 

34 

40 
14 

32 
21 

55 
31 

40 
35 

35 

19 

25 
20 

46 
24 

44 
21 

37 
26 

43 
25 

52 

21 

60 
37 

67 
38 

63 
43 

55 
36 

68 
31 

70 
42 

62 
33 

64 
35 

55 

31 

67 

34 

63 

43 

69 

41 

96 
30 

99.9 

31.9 

RISINO  STAR 

MAX 

Mm 

56 
29 

70 
30 

74 
38 

75 
26 

53 
26 

B2 

14 

30 
15 

39 

24 

59 
35 

41 
20 

25 

20 

29 

20 

51 
20 

46 
22 

34 
26 

50 
15 

53 

22 

65 
36 

70 
36 

70 
39 

50 
26 

70 
29 

72 
35 

62 
32 

65 

34 

58 
26 

67 
27 

77 
36 

96 
29 

56.7 
27.2 

ROSEBUD  3  hSW 

MAX 

MIN 

65 
32 

76 
39 

80 
52 

76 
33 

62 

34 

62 
25 

35 

28 

46 

34 

46 
39 

43 
25 

31 
25 

52 

31 

46 
29 

42 
37 

42 
31 

51 
22 

56 
32 

68 
52 

66 

51 

66 
45 

62 
31 

75 
37 

72 
39 

64 
32 

60 
39 

64 
30 

67 
40 

71 
90 

61 
32 

59.0 
35.6 

Sherman  pump  station 

MAX 

MIN 

50 
35 

66 

41 

69 

42 

66 
26 

46 
26 

53 
16 

28 
16 

32 
23 

36 

30 

34 
21 

25 
19 

33 

21 

42 

20 

40 
21 

33 

27 

46 
15 

49 
27 

55 

35 

65 

40 

61 

42 

46 
23 

59 
24 

68 
37 

49 
26 

59 

30 

56 
31 

66 
39 

68 
44 

53 
26 

50.2 
28.5 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

55 
30 

69 
36 

72 
46 

68 
24 

43 
29 

76 
15 

30 
20 

36 
26 

41 
30 

35 
21 

26 
22 

32 

26 

49 

19 

43 
25 

32 
25 

43 

12 

52 
18 

52 

26 

55 

38 

66 
36 

64 
39 

53 

22 

65 
24 

70 
36 

55 

26 

62 
32 

56 
26 

68 
36 

69 

50 

76 
42 

93 

22 

53.9 
28.6 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

MIN 

STILLHOUSE  HQLLOlV  0AM 

MAX 
MIN 

59 
37 

65 
40 

74 

41 

82 
32 

42 
32 

79 
24 

35 
24 

38 
27 

50 
37 

43 
29 

33 

24 

54 
27 

45 
26 

36 
29 

45 
21 

49 
22 

52 
22 

59 

39 

68 

50 

72 
49 

59 

30 

64 
34 

75 

41 

61 
33 

64 
39 

59 
32 

66 
36 

73 
50 

64 
33 

97.8 
33.4 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

57 
31 

65 
37 

75 
43 

80 
34 

42 
34 

66 

27 

36 
26 

39 
29 

50 
38 

44 
32 

33 

25 

33 
28 

54 
30 

45 
30 

40 
31 

44 
23 

46 
19 

56 
24 

60 
40 

69 

50 

67 
45 

60 
30 

66 
31 

77 
40 

61 
30 

65 
31 

59 
26 

64 
29 

72 

91 

66 
31 

96.8 
32.9 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

58 
35 

64 
36 

74 
43 

82 

33 

42 
32 

72 
25 

36 
26 

38 
27 

50 
36 

44 
30 

32 
22 

33 
24 

55 

29 

46 
30 

40 
30 

45 
21 

46 
22 

53 
27 

59 
36 

69 
S3 

73 
45 

59 
32 

63 
31 

76 
40 

57 
39 

62 
39 

59 
36 

65 

40 

74 
54 

69 
38 

96.9 

34.0 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

54 
29 

70 
40 

73 
45 

53 
24 

51 
24 

77 
12 

27 
12 

34 
21 

51 
29 

33 

19 

29 
19 

30 
19 

46 
19 

42 
20 

31 
22 

42 

14 

51 
19 

56 
25 

63 
36 

68 
36 

61 

38 

97 
28 

62 

31 

68 
30 

60 
32 

60 
33 

62 
35 

69 

38 

77 
33 

49 
24 

53.8 

27.6 

UACO  DAM 

MAX 

Mm 

58 
34 

63 
39 

71 
46 

82 
31 

43 
30 

69 
23 

35 

24 

39 
29 

46 
37 

42 
29 

30 
24 

33 

27 

52 
27 

42 
29 

38 

31 

43 
20 

41 

20 

50 
29 

57 
39 

66 
49 

66 

45 

97 
30 

60 
30 

76 
39 

56 
32 

60 
31 

59 
32 

63 
35 

71 
49 

62 
29 

54.9 
32.7 

WACO  HSO  AP 

MAX 

Mm 

61 
35 

72 
43 

80 

41 

41 
32 

66 
33 

36 
26 

37 
29 

46 
36 

43 
39 

41 
27 

32 
26 

55 

30 

42 
29 

40 
33 

41 
26 

44 
21 

48 
22 

54 
38 

65 

46 

66 
47 

55 

36 

59 
26 

73 
38 

55 
36 

60 
30 

59 
32 

64 
29 

61 
40 

61 
36 

58 
28 

54.4 
33.6 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

66 
33 

77 
49 

70 
28 

60 
33 

60 
21 

69 
24 

43 
33 

42 
35 

40 
23 

38 
23 

30 
24 

44 
24 

43 
2* 

40 
33 

43 
29 

47 
21 

49 

24 

90 
34 

69 
39 

66 

45 

62 

44 

58 

29 

79 
35 

66 
39 

61 
31 

56 
36 

68 
33 

61 
42 

70 
48 

57 
28 

96.9 

32.9 

HEATHERFORO 

MAX 

Mm 

55 
34 

59 
35 

71 
43 

68 
25 

40 
25 

60 
15 

30 

15 

30 
24 

44 
26 

36 
22 

26 
21 

30 
22 

48 
21 

42 
22 

32 
25 

42 
12 

50 
17 

51 
26 

53 

36 

66 

43 

65 

40 

53 
24 

62 
26 

69 
34 

58 
28 

61 
34 

58 
29 

66 
36 

77 
43 

53 

23 

52.9 
28.3 

WHITNEY  0AM 

*      •      • 

MAX 

Mm 

57 
26 

68 
30 

74 
40 

80 
30 

43 
30 

68 
23 

34 
23 

38 
27 

45 
36 

41 
29 

32 
24 

32 
25 

52 
29 

44 
29 

38 
31 

43 
20 

46 
19 

50 
20 

57 
36 

67 
43 

72 
44 

55 

27 

60 
31 

74 
33 

64 
29 

64 
27 

58 
27 

68 
28 

65 
38 

72 
90 

60 
29 

55.6 
30.2 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

73 
48 

80 
59 

65 
33 

63 
35 

65 
24 

34 
26 

44 
34 

45 
24 

33 
26 

50 
33 

42 
32 

46 
17 

53 

18 

52 

26 

66 
51 

72 
44 

68 
40 

62 
26 

71 
32 

62 

43 

63 
26 

57 
38 

66 
23 

61 
33 

69 
48 

66 
26 

58.1 
33.9 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

65 
28 

70 
35 

72 
54 

68 
36 

70 
42 

69 
27 

39 
29 

45 
35 

48 
41 

46 
36 

36 
29 

43 
29 

44 
32 

47 
22 

48 
17 

50 
24 

70 
47 

71 
42 

67 
46 

55 

33 

65 
31 

62 

40 

61 
26 

57 
39 

64 
24 

60 
29 

68 
48 

60 
29 

57.1 
34.6 

CENTER 

MAX 

Mm 

51 

28 

63 
28 

71 
37 

73 
44 

48 
41 

70 
30 

46 
29 

43 
31 

47 
40 

52 

42 

42 

31 

46 
32 

40 
34 

46 

19 

49 

I' 

49 

14 

56 
25 

73 

45 

72 
51 

54 
36 

56 
31 

64 
33 

57 
27 

62 

27 

61 
24 

64 
24 

69 

50 

65 
29 

56.5 
32.1 

S««  R«fw*ac«  NotM  Following  SuUoo  Ind*: 
-    390    - 


Condnuad 

Dl 

\1L 

Y 

T£ 

;m] 

PE] 

RA 

TU 

RE 
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TEXAS 

DECEMBER 

197? 

Station 

Day  of  Month 

S> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

54 
25 

65 

27 

73 
43 

78 
35 

46 
35 

69 
26 

35 

28 

49 
31 

49 
38 

47 
32 

33 

28 

38 
32 

46 
26 

69 
46 

71 
48 

54 
27 

65 
30 

70 
35 

53 
28 

64 
34 

58 
23 

65 
26 

64 
36 

70 
54 

65 
28 

58.1 
32.9 

CL4RKSVILLE  2  NE 

MAX 

MD) 

COLOSPRINS  5  SSH 

MAX 

MIN 

4B 
29 

63 
30 

71 
45 

79 
44 

56 
42 

72 
33 

41 
31 

46 
39 

63 
45 

60 
45 

46 
35 

53 

36 

46 
33 

44 
33 

46 
35 

42 
25 

47 
20 

51 
22 

59 
36 

66 
56 

73 
49 

52 
32 

61 
32 

74 
40 

58 
31 

64 
33 

59 
26 

62 
28 

67 
43 

70 
54 

65 
35 

56.3 
36.0 

COLLEGE  STATION  F44  4P 

MAX 

MIN 

32 

73 
43 

78 
52 

52 

37 

63 

40 

40 
28 

40 
31 

50 
38 

48 
45 

46 
28 

36 
26 

46 
34 

42 

30 

46 
36 

42 
31 

47 
23 

50 
22 

57 
33 

65 
54 

70 
53 

55 

42 

61 
29 

74 
40 

56 
38 

63 
33 

60 
35 

62 
29 

66 
37 

71 
62 

65 

46 

60 
37 

56.6 
37.0 

CONROE 

MAX 

MIN 

49 
29 

65 

30 

74 
49 

81 
45 

56 
43 

75 
33 

41 

31 

47 
39 

65 
44 

62 

48 

52 

34 

49 
36 

52 
32 

48 
32 

47 
35 

42 
25 

50 
22 

54 

28 

60 
39 

66 
57 

73 
50 

53 

34 

66 
35 

77 
39 

60 
34 

67 

40 

60 
29 

64 

30 

68 
39 

70 
55 

69 

40 

60.1 
37.4 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

50 
28 

63 
28 

69 

40 

78 
40 

46 
36 

69 
29 

38 

28 

44 
36 

51 
36 

50 
36 

42 

30 

42 
33 

47 
27 

41 
27 

42 
32 

42 
21 

42 
21 

51 
21 

57 
31 

70 
50 

72 
50 

52 

30 

62 
30 

73 
32 

55 

30 

62 
29 

59 
26 

63 
26 

65 
33 

70 
53 

65 
34 

55.9 
32.4 

OAINCEREIELD  9  S 

MAX 

MIN 

66 
33 

69 
42 

76 
56 

72 
34 

66 
36 

64 
26 

38 
25 

42 

31 

44 
41 

44 
32 

34 
30 

41 
32 

41 
29 

41 
34 

44 
33 

53 

22 

61 
22 

46 
31 

65 

47 

63 

40 

59 
46 

57 
29 

69 
36 

67 
41 

58 
28 

55 
37 

65 
29 

65 
29 

67 
56 

66 
51 

55 

31 

56.7 
35.1 

DULVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

65 
31 

71 
42 

78 

59 

66 
36 

68 
40 

69 
25 

35 

30 

44 
33 

47 
42 

47 
30 

35 
30 

45 
30 

41 
26 

38 
35 

42 
33 

47 
20 

51 
23 

49 
29 

70 
49 

70 
50 

63 
45 

61 
29 

71 
33 

65 
42 

65 
29 

57 
39 

63 
32 

60 

37 

68 

60 

69 

51 

58 
35 

57.4 
36.3 

EMORY 

MAX 

MIN 

52 

30 

65 
33 

70 
41 

75 
30 

42 
32 

63 
20 

32 

20 

36 
29 

41 
35 

44 
26 

30 
24 

32 
29 

40 
25 

42 
25 

34 

31 

41 
18 

47 
18 

49 
25 

58 
34 

63 
41 

67 
47 

49 
26 

59 
28 

69 
39 

49 
27 

60 
26 

55 

28 

64 
32 

61 
40 

69 
52 

56 
28 

52.1 
30.3 

EVIDALE 

MAX 

MIN 

51 
25 

64 
25 

71 
45 

7S 
58 

66 
49 

71 
40 

48 
37 

56 
36 

71 
54 

61 
50 

50 
36 

65 
36 

62 
36 

50 
36 

52 
36 

47 
27 

50 
24 

51 
24 

63 
34 

71 
52 

75 
50 

55 

36 

59 

40 

69 

41 

63 
34 

64 
35 

67 
25 

64 
25 

68 
33 

71 
60 

70 
35 

62.7 
37.9 

filRFIELD  3  ESE 

MAX 

MIN 

64 
30 

72 

40 

79 
59 

71 
32 

63 
35 

63 
24 

35 
27 

45 
32 

45 
40 

43 
26 

33 
26 

45 
32 

43 
26 

41 
35 

41 
32 

48 
18 

50 
21 

52 

31 

69 

50 

71 
46 

62 

44 

61 
29 

72 
39 

59 
36 

63 
31 

57 
38 

65 
29 

62 
39 

69 
57 

74 
44 

59 

30 

57.3 
34.9 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

65 
30 

73 
42 

79 
59 

73 
34 

61 
37 

63 
26 

38 

28 

46 
35 

48 
42 

45 
27 

33 
25 

46 
32 

46 
28 

42 
37 

43 
31 

48 
21 

SI 
20 

59 
33 

69 
57 

70 
50 

65 
46 

63 
30 

74 
43 

69 
41 

63 
31 

58 
40 

63 
28 

67 
42 

70 
61 

70 
54 

61 
33 

58.9 
36.9 

6ILMER  2  H 

MAX 

Mm 

51 
32 

66 
36 

66 
41 

76 
35 

44 
34 

67 
24 

36 
24 

39 
29 

42 
36 

44 
31 

31 
29 

34 
30 

41 
25 

41 
25 

36 
32 

42 
16 

46 
16 

50 
17 

57 
32 

70 
37 

64 
47 

52 

23 

60 
23 

70 
40 

49 
24 

59 
26 

56 
26 

65 
29 

61 
39 

69 

51 

62 
26 

53.2 

30.2 

CROVETON 

MAX 

MIN 

62 
26 

69 
38 

77 
53 

68 
41 

72 
43 

68 
31 

42 
34 

56 
39 

54 
44 

53 

34 

38 
33 

46 
37 

41 
30 

42 
38 

44 
34 

48 
23 

51 
17 

54 
27 

65 
53 

71 
50 

65 

45 

62 
28 

73 
32 

59 

42 

62 
26 

59 

40 

63 
26 

65 
33 

69 

60 

69 
53 

60 
32 

58.9 
36.9 

HEKPHILL 

MAX 

Mm 

48 
22 

64 
28 

72 
40 

77 
45 

53 

42 

70 
31 

46 
30 

52 

30 

65 
44 

66 

40 

45 
30 

63 

30 

57 
32 

50 
32 

45 
32 

45 
19 

50 
13 

50 
19 

58 
22 

65 
45 

75 
47 

52 
34 

55 
28 

66 
35 

56 
25 

65 
30 

60 
20 

60 
20 

64 
28 

66 
48 

62 
26 

59.0 
31.2 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

52 
31 

65 

34 

75 
47 

80 

41 

50 
40 

76 
31 

38 
29 

45 
34 

58 

40 

53 
43 

45 
30 

42 
32 

50 
30 

44 
30 

45 
34 

44 
25 

49 
22 

53 
33 

62 
42 

66 
55 

72 
49 

55 
33 

66 
34 

77 
44 

65 

37 

65 
37 

61 
29 

63 
30 

70 
47 

72 
55 

66 
32 

59.0 
36.5 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

51 
28 

65 

30 

67 
41 

75 
35 

43 
34 

68 
24 

39 
Z5 

36 

27 

45 
34 

44 
36 

36 
27 

40 
27 

43 
24 

45 
25 

34 

30 

42 

IB 

40 
19 

51 
20 

56 

30 

69 

49 

70 
48 

53 
24 

57 
24 

70 
36 

52 
26 

60 
27 

57 
26 

63 
29 

60 
38 

65 
49 

60 
30 

53.4 
30.4 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

49 
31 

55 
35 

62 

41 

78 
38 

56 
36 

72 
26 

38 
26 

45 
33 

60 
39 

52 

35 

38 
30 

48 
34 

47 
28 

41 
28 

43 
32 

43 
22 

46 
23 

52 

27 

59 
38 

64 
56 

71 
46 

50 
32 

63 
32 

74 

40 

61 
34 

66 
36 

58 

34 

65 
38 

67 

44 

70 
53 

68 
35 

56.6 
35.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

50 
25 

63 
25 

68 
36 

75 
46 

59 
45 

71 
31 

46 
31 

50 
35 

54 
40 

58 

46 

46 
33 

60 
33 

49 
34 

50 
34 

44 
35 

44 
20 

48 
18 

51 
19 

57 
26 

69 
41 

74 
47 

52 

35 

55 
32 

64 

34 

57 
26 

62 
26 

58 
24 

63 
24 

62 
31 

68 
52 

63 
31 

57.7 
32.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

65 

30 

69 

43 

79 
58 

66 
35 

69 

38 

69 
25 

35 

29 

44 
33 

48 
41 

46 
29 

34 
29 

45 
34 

42 
26 

36 
34 

41 
32 

48 
18 

50 
21 

49 
27 

70 
49 

70 
46 

63 

45 

61 
27 

72 
35 

62 
42 

63 
26 

57 
36 

64 
29 

59 
38 

67 
56 

69 

51 

58 
30 

57.2 
35.4 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

47 
23 

64 
30 

72 
46 

79 
51 

64 
49 

71 
36 

49 
34 

59 
36 

66 
50 

80 
46 

50 
35 

65 
37 

64 
35 

49 
36 

49 
38 

45 
26 

49 

16 

50 
22 

59 
38 

67 
57 

73 
50 

53 
39 

56 
33 

66 

35 

69 
29 

66 

40 

60 
23 

63 
26 

65 
36 

70 
53 

62 
32 

61.4 
36.8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

62 
26 

66 
32 

70 
52 

68 

37 

69 

39 

66 
27 

35 
26 

40 
32 

42 
39 

40 
33 

33 
26 

36 
30 

37 
27 

37 
33 

42 
33 

46 
21 

46 
17 

50 
18 

68 
47 

61 
46 

59 

47 

53 
33 

63 
29 

60 
41 

57 
26 

56 

40 

63 

24 

56 
27 

63 
54 

66 

50 

56 
27 

53.8 
33.6 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

62 
26 

71 
37 

78 
54 

74 
43 

72 

50 

65 
39 

46 
36 

70 
42 

78 
54 

71 
42 

45 
35 

48 
40 

48 
35 

50 
39 

45 
39 

49 
19 

50 
25 

62 
29 

66 
53 

74 
59 

70 
49 

59 
39 

66 
32 

62 
39 

64 
30 

62 
40 

61 
26 

65 
29 

68 
50 

66 
56 

60 

34 

62.2 
39.4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

45 
28 

65 
29 

65 
40 

73 
37 

43 
36 

68 
26 

49 
26 

36 
28 

42 
36 

43 
39 

40 
29 

34 
30 

40 
26 

40 
26 

36 
32 

44 
17 

48 
18 

49 
25 

58 
28 

68 
38 

58 

45 

54 
2! 

56 
25 

65 
34 

47 
26 

53 
28 

51 
25 

65 
27 

59 
32 

66 
49 

61 
27 

52.5 
30.2 

LIVINOSTDN  2  NNE 

MAX 

Mm 

51 
25 

59 
25 

72 
38 

79 
49 

57 
45 

73 
36 

44 
32 

47 
39 

62 

47 

59 
47 

49 
36 

58 

36 

47 
31 

46 
33 

47 
36 

43 
25 

49 
17 

52 

17 

61 
39 

66 
56 

74 
50 

54 
32 

61 
32 

62 
33 

58 
29 

64 
29 

61 
24 

62 

24 

66 

30 

71 
54 

72 
32 

59.0 
34.8 

LONCVIEM 

MAX 

Mm 

50 

30 

65 
32 

70 
44 

77 
38 

45 
37 

69 
26 

41 
26 

36 

30 

45 
36 

45 
35 

36 
30 

40 
30 

44 
27 

41 
27 

36 
33 

43 
21 

48 
23 

69 
31 

59 
31 

70 
42 

73 
50 

54 
26 

53 
26 

70 
36 

51 
28 

61 
28 

53 

27 

65 

26 

60 
39 

70 
52 

62 
29 

54.6 
32.2 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

49 
28 

65 
28 

70 

41 

SO 
40 

48 
39 

70 
29 

38 
29 

41 
36 

54 
40 

51 
42 

43 
32 

43 
34 

48 
29 

41 
29 

42 
34 

42 
23 

46 
19 

49 
20 

58 
36 

70 
53 

73 
51 

52 

30 

62 
30 

74 
40 

55 
29 

63 
30 

58 
26 

64 
27 

64 
37 

70 
54 

65 
32 

56.4 
33.6 

LUFKIN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

64 
25 

71 
35 

78 
60 

71 
44 

73 
45 

69 

31 

42 
35 

56 
41 

55 

48 

51 
36 

43 
33 

52 

35 

46 
32 

44 
37 

46 
30 

48 
21 

92 

17 

59 
26 

67 
49 

74 
55 

59 

41 

60 
30 

74 
3! 

60 
35 

65 
29 

60 
30 

64 

24 

6! 
29 

71 
59 

71 
40 

60 
33 

60.3 
36.1 

MADISONVILLE 

MAX 

t«N 

64 
28 

72 
39 

79 

57 

76 
35 

63 
38 

63 
26 

41 
30 

50 
35 

51 
37 

48 
28 

37 
28 

49 
33 

45 
26 

42 

37 

43 
32 

48 
21 

52 

17 

56 
29 

71 
52 

71 
49 

66 
46 

63 
27 

74 
34 

72 

40 

65 
32 

59 
36 

63 

27 

67 
36 

71 
58 

70 
53 

60 
32 

59.8 
35.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

46 
27 

65 
28 

70 
43 

73 
39 

47 
39 

68 
28 

42 
27 

37 
27 

44 
34 

45 
41 

43 
29 

40 
29 

43 
28 

39 
29 

36 
29 

43 
22 

47 
17 

47 
19 

57 
25 

68 
38 

67 
47 

54 
30 

55 
30 

65 
34 

47 
26 

68 
28 

50 
25 

64 
25 

64 
34 

68 
45 

61 
28 

53.7 
30.6 

HINEDLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

68 
26 

71 
41 

70 
60 

68 
32 

68 
48 

68 
23 

33 
26 

42 
32 

45 
40 

44 
27 

33 
27 

42 
32 

41 
26 

38 
26 

42 
32 

48 
14 

51 
24 

51 
26 

67 

49 

68 
46 

62 

41 

57 
22 

70 
35 

61 
36 

61 
24 

57 
33 

65 
23 

59 
31 

66 

57 

71 
52 

66 
24 

56.6 
33.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

49 
25 

67 
26 

64 
43 

72 
34 

41 
35 

68 
24 

36 
24 

35 
28 

41 
35 

43 
30 

33 
28 

35 
28 

42 
25 

40 
26 

35 
32 

43 
16 

47 
16 

49 
16 

58 
25 

65 
41 

61 
41 

50 
22 

57 
22 

68 
35 

45 
22 

59 
22 

55 
23 

57 
24 

59 
37 

68 

51 

58 
25 

51.7 
26.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

50 
32 

65 
37 

71 
44 

75 
31 

42 
30 

66 
21 

34 
21 

34 
26 

41 
34 

43 
27 

30 
25 

33 

30 

39 
24 

41 
25 

34 
30 

42 

17 

46 
17 

49 
27 

58 
33 

65 
43 

61 
46 

49 
24 

58 
26 

66 
38 

48 
25 

59 
27 

55 
32 

64 
36 

61 
40 

69 
52 

57 
28 

51.6 
30.6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

48 
27 

64 
35 

70 
42 

74 
43 

50 
42 

71 
29 

41 
30 

45 
33 

48 
45 

52 
39 

41 
32 

47 
32 

45 
30 

47 
31 

41 
34 

45 
23 

49 
17 

49 
20 

59 

34 

73 
49 

72 
50 

54 
26 

60 
32 

71 
39 

57 
29 

62 
32 

58 
25 

64 
29 

60 
33 

68 
51 

61 
32 

56.3 
33.8 

NEHTON 

MAX 

Mm 

48 

63 

67 

78 

61 

72 

48 

57 

69 

55 

45 

62 

61 

49 

50 

46 

50 

53 

63 

68 

75 

55 

59 

68 

66 

65 

61 

65 

66 

70 

67 

60.7 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

50 
33 

64 
34 

71 
46 

79 
34 

50 
35 

64 

24 

36 
25 

37 
29 

45 
37 

47 
31 

33 

27 

37 
30 

43 
25 

45 
25 

36 
31 

41 
19 

47 
19 

51 
26 

57 
37 

68 
53 

70 
47 

51 
30 

61 
31 

74 
41 

53 
31 

63 
33 

57 
34 

65 
35 

63 
43 

68 
52 

62 
34 

54.5 
33.3 

POYNDR  I  NE 

MAX 

Mm 

62 

42 

78 
50 

52 

34 

67 
36 

66 
25 

35 
29 

44 
33 

48 
41 

48 
28 

35 

29 

43 
33 

45 
28 

41 
35 

44 
32 

47 
23 

49 
24 

49 
31 

59 

46 

71 
46 

62 

41 

60 
28 

71 
38 

62 
41 

62 

29 

60 
36 

65 
32 

56 
40 

66 
57 

70 
48 

61 
34 

56.1 
35.8 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

54 
24 

65 
31 

78 
43 

70 
42 

63 

45 

71 
33 

43 
37 

59 

41 

61 
49 

62 

44 

45 
40 

57 
35 

56 
38 

46 
32 

47 
33 

49 
23 

50 
14 

57 
20 

66 
33 

78 
52 

68 

50 

57 
33 

62 
30 

62 
38 

64 
27 

60 
39 

65 
22 

65 
25 

70 
36 

70 
54 

59 
28 

60.7 
35.2 

RUSK 

MAX 

Mm 

48 
33 

64 
33 

69 

46 

76 
36 

55 
36 

68 
24 

37 
25 

37 
29 

45 
36 

48 
33 

35 
29 

44 
30 

45 
25 

40 
26 

39 
31 

40 
21 

49 
23 

50 
29 

56 

37 

70 
53 

70 
48 

60 
29 

60 
36 

73 
32 

62 
32 

56 
35 

63 
36 

63 
36 

62 
42 

77 
51 

63 
37 

55.7 
33.8 

S«> 

taf«r*DC«  N 

lat  Following  S1«U 

inlndi 

X 

-  39] 

- 

Conllnutd 

DJ 

\1L 

Y 

Th 

M] 

^a 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Slallon 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

% 
i 

S4H  R4VBURN  DAM 

MAX 

Mm 

47 
25 

60 
30 

72 

47 

78 
49 

64 
46 

73 
34 

51 
35 

53 

37 

65 
53 

61 
46 

49 
35 

62 
35 

52 

31 

48 
36 

47 
32 

49 
30 

46 

IT 

61 
36 

65 

60 

75 
51 

53 

37 

51 

34 

69 
36 

54 
28 

58 

31 

98 
25 

64 
38 

71 
91 

59 
37 

98.9 
36.7 

SIMMS  «  WNW 

MAX 
MIN 

24 

67 
31 

75 
33 

45 
33 

66 
23 

38 
23 

35 
26 

42 
33 

43 
29 

35 
29 

35 

29 

39 
23 

41 
26 

36 
29 

44 
15 

47 
17 

56 
26 

66 
39 

58 
44 

52 
22 

56 
23 

68 
32 

49 
23 

55 

23 

60 
35 

66 
49 

99 

23 

52.5 

28.2 

SULPHUR  SPRINCS 

MAX 
MIN 

52 
33 

65 
33 

75 
31 

40 
29 

63 
21 

31 
22 

31 
27 

40 
29 

42 

27 

30 
23 

32 

30 

38 
25 

39 

25 

34 

31 

41 
20 

46 
18 

57 
34 

64 

44 

66 

47 

49 
2* 

56 
29 

67 
41 

47 
25 

55 
35 

60 
42 

66 
53 

57 

31 

51.2 

30.8 

TEXARKINI 

MAX 

MIN 

4A 
28 

65 
32 

71 
37 

46 
37 

70 
28 

37 
26 

36 
27 

42 
35 

42 
34 

36 
27 

34 
28 

39 

27 

37 
28 

36 
31 

40 
22 

48 
19 

57 
24 

66 
36 

57 
45 

53 

28 

54 
30 

99 

26 

90 
26 

56 
28 

58 
36 

69 
51 

60 

31 

51.9 

30.7 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

51 
27 

62 
32 

78 
50 

63 

47 

74 
36 

55 
36 

55 
37 

65 
53 

77 
47 

46 
36 

63 
36 

62 

37 

48 
36 

47 
37 

44 
28 

46 
20 

^i 

60 

34 

66 
56 

74 
91 

54 
37 

57 
35 

70 
36 

64 
32 

58 

27 

65 
32 

72 

61 

66 
39 

61.2 

37.7 

TYLER  5  N6 

MAX 

MIN 

51 
2B 

67 
35 

77 
34 

46 
34 

66 

24 

36 
25 

37 
29 

43 
37 

45 
31 

32 

27 

34 

30 

42 
25 

41 
27 

36 
31 

42 
16 

47 
17 

59 
36 

66 
39 

70 
49 

50 
25 

59 

28 

70 
40 

91 
25 

57 
26 

61 
42 

69 

51 

61 
26 

S3. 7 
31.3 

HARREN 

MAX 
MIN 

62 
23 

70 
31 

76 
46 

72 
47 

65 
36 

50 
36 

71 
41 

76 
53 

74 
41 

46 
35 

49 
34 

48 
33 

46 
37 

42 
35 

48 
23 

50 
26 

59 
22 

66 
51 

74 
54 

69 
48 

96 
32 

70 
29 

66 
41 

62 

36 

60 
39 

62 
22 

70 
54 

69 
53 

63 
32 

62.6 
37.8 

WILLS  POINT 

•     •     • 

MAX 

MIN 

54 
32 

65 
37 

72 
43 

73 
32 

47 
30 

62 
21 

32 

20 

36 
29 

42 
35 

42 
27 

33 
23 

33 
23 

43 
26 

42 

27 

36 
32 

40 
16 

46 
20 

90 

56 
35 

65 

46 

68 

47 

47 
27 

61 
26 

70 
41 

51 
26 

60 

30 

56 

30 

63 
46 

69 

91 

98 

29 

52.8 

31.4 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

66 
31 

71 
37 

69 
?9 

73 
35 

74 
37 

72 
16 

67 
16 

69 
33 

69 
59 

65 
24 

44 
21 

52 
23 

63 
22 

59 
30 

46 
23 

51 
U 

56 
23 

62 
32 

(7 
33 

62 

34 

57 
36 

66 
34 

58 
46 

64 
25 

65 
35 

57 
24 

65 
34 

68 
39 

72 
49 

53 

40 

61 
25 

63.1 
31.3 

bakfpsfield 

MAX 
MIN 

58 
36 

72 
37 

79 
44 

78 
25 

77 
38 

82 

17 

35 
20 

48 
34 

75 
42 

67 
29 

30 
22 

30 
20 

55 

25 

56 
32 

49 
24 

45 
10 

50 
23 

53 
35 

67 
34 

75 
37 

67 
43 

60 
37 

76 
36 

72 
27 

66 
37 

65 
26 

58 
36 

74 
39 

67 
47 

80 
40 

59 

25 

62.1 
31.9 

BALMDRHEA 

MAX 

MIN 

71 
27 

70 
27 

79 
31 

80 
16 

40 

18 

56 

24 

35 

21 

35 

22 

57 
25 

57 
28 

47 
20 

55 
25 

72 
30 

71 
33 

66 
39 

55 

22 

58 

23 

76 
35 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

71 
21 

76 
26 

78 
29 

77 
25 

64 
32 

73 
31 

59 
33 

76 
30 

75 
40 

69 
39 

53 
32 

58 

31 

67 
22 

60 
25 

53 
27 

51 
12 

60 
16 

63 

20 

69 
32 

68 
27 

65 
34 

74 
26 

72 
28 

70 
23 

63 
33 

65 
32 

69 
28 

70 
44 

79 
33 

60 
28 

65 
25 

67.4 
26.6 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

64 
32 

65 
34 

68 

47 

70 
50 

69 

40 

65 

30 

66 
28 

66 
28 

67 
53 

70 
33 

65 
34 

51 
23 

63 
35 

61 
33 

56 
29 

45 
20 

54 
29 

62 
32 

62 
33 

60 
33 

63 
36 

63 
33 

69 
39 

62 

43 

62 
34 

55 
35 

61 
44 

65 
37 

71 
32 

61 
33 

57 
34 

62.9 

34.7 

cornudas  service  STA 

MAX 

MIN 

66 
23 

68 
25 

67 
28 

70 
28 

68 
36 

67 
19 

68 
21 

69 

38 

67 

37 

59 
27 

39 
22 

49 
22 

54 
17 

55 
24 

42 
20 

44 
10 

56 
16 

57 
23 

64 
26 

62 

36 

61 
27 

66 
24 

69 
26 

62 

20 

54 
28 

57 
16 

64 
24 

59 
39 

98 

29 

49 
21 

53 

15 

99. 3 

24,7 

CRANE 

MAX 

MIN 

61 
25 

77 
16 

37 
16 

52 
28 

75 
41 

73 
29 

30 
20 

30 
20 

54 
20 

57 
30 

47 
23 

45 
24 

47 
14 

54 
16 

64 
34 

64 
33 

68 
35 

62 
33 

74 
37 

66 
38 

62 
26 

58 
25 

70 
41 

67 
90 

75 
33 

59 
25 

56.6 
26.2 

ORVDEN 

MAX 

MIN 

64 

27 

67 
32 

78 
37 

79 
33 

64 
35 

79 
23 

40 
25 

48 
31 

66 
36 

66 

32 

50 
25 

33 
26 

60 
20 

56 
30 

56 
28 

49 
14 

47 
21 

56 
25 

60 
26 

71 
36 

72 
46 

69 
35 

79 
46 

79 
34 

69 

37 

67 
35 

62 
32 

64 
38 

61 
37 

70 
33 

57 
29 

62.0 

31.4 

EL  PASO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

64 
23 

67 

25 

68 
38 

72 
45 

68 

40 

57 
33 

70 
36 

66 

47 

67 
49 

63 

34 

53 
32 

50 
26 

57 
24 

52 

30 

49 

26 

47 
20 

53 
24 

57 
23 

64 
26 

66 
41 

61 

31 

65 
26 

66 
39 

65 

31 

58 
35 

60 
26 

62 

34 

68 
46 

59 

40 

52 
36 

90 
24 

60.6 
32.6 

FABENS 

MAX 

MIN 

62 
22 

63 
24 

67 
30 

68 
27 

72 
37 

66 
30 

57 
28 

69 
35 

71 
39 

70 
28 

61 
29 

50 
2* 

49 

19 

60 
23 

49 
19 

48 
15 

46 
16 

57 
21 

55 
23 

64 
32 

62 
26 

61 
25 

64 
35 

65 
21 

62 
34 

54 
23 

56 

25 

58 
33 

69 
43 

58 

29 

49 
19 

60.2 
26,9 

FORT  HANCOCK  i.  SE 

MAX 

MIN 

62 

20 

64 
22 

67 
24 

68 
25 

74 
33 

66 
31 

58 
33 

70 
34 

73 
34 

72 
35 

62 

30 

52 
28 

63 

18 

59 

20 

52 

18 

49 
15 

49 

14 

56 
24 

56 
19 

66 
29 

64 

19 

62 
23 

63 
28 

68 
20 

65 
34 

58 

19 

62 
21 

62 
32 

70 
43 

97 
27 

48 
18 

61.9 
25.9 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

58 
39 

76 
36 

77 
47 

76 
30 

80 
30 

79 
17 

32 
17 

54 
28 

77 
35 

76 
26 

27 
21 

29 
21 

55 

27 

63 
33 

42 
11 

54 

17 

55 

24 

69 
26 

68 
37 

68 
38 

65 

41 

59 

43 

79 
46 

70 
24 

67 
24 

62 
26 

58 
28 

73 
33 

79 
41 

77 
33 

99 

24 

63.1 
29.8 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

61 
20 

76 
24 

78 
28 

77 
30 

67 
30 

82 
18 

34 

18 

52 

27 

70 
33 

73 
27 

28 

21 

28 
16 

56 
18 

56 
26 

48 
21 

45 

7 

51 
16 

55 
25 

66 
25 

68 
29 

67 
32 

62 

25 

75 
33 

72 
22 

67 
24 

65 

21 

59 
22 

69 

30 

79 

41 

79 
33 

99 

18 

62.1 
24.9 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

66 

30 

70 
30 

70 
32 

73 
32 

69 
32 

66 
32 

68 
32 

68 

42 

68 
48 

66 
32 

58 
34 

50 
30 

56 
26 

52 

34 

50 
26 

46 
22 

56 
20 

56 
26 

64 
26 

63 

40 

62 

30 

69 
28 

67 
34 

65 
28 

58 

36 

58 
26 

63 
28 

64 
43 

60 
37 

91 
28 

92 

22 

61.3 
31.2 

MARATHON 

MAX 

Mm 

59 
19 

66 
20 

73 
32 

73 
32 

73 
37 

74 
19 

61 
23 

56 
23 

68 
33 

70 
37 

50 
25 

40 
25 

55 

27 

56 
25 

56 
29 

46 
8 

47 
16 

51 
19 

54 
25 

60 
26 

68 
27 

69 
26 

73 
31 

70 
27 

62 
34 

66 

26 

it 
28 

61 
41 

70 
36 

74 
26 

68 

30 

62.1 
26.8 

MARFA  NO.  2 

MAX 

Mm 

70 
20 

71 
24 

70 
27 

75 
23 

75 
31 

69 
20 

64 
31 

71 
32 

66 

47 

64 
32 

53 

24 

51 

27 

60 
18 

58 
28 

47 
20 

47 
8 

57 
17 

59 

16 

67 
27 

61 
28 

99 
36 

67 
27 

67 
27 

63 
22 

64 
30 

62 

30 

65 
29 

68 

43 

72 
42 

92 

28 

99 

19 

63.1 
26.6 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

60 
22 

65 
32 

68 
37 

70 
30 

74 
30 

79 
17 

37 
20 

53 
23 

73 
34 

73 
26 

26 
22 

37 
21 

57 
17 

60 
22 

47 
18 

49 
9 

43 
9 

57 
16 

69 
26 

70 
33 

67 
29 

M0N4HANS 

MAX 

Mm 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

61 
38 

59 

41 

59 
43 

63 

44 

63 

43 

56 
37 

61 

42 

63 

44 

57 
46 

52 

42 

50 
33 

43 
23 

55 

30 

48 
31 

32 

17 

44 
11 

50 
28 

56 

34 

54 
39 

51 
39 

48 
28 

57 
37 

57 
45 

59 
33 

58 

41 

52 
27 

65 
36 

58 

42 

96 
33 

42 
29 

53 

29 

94.3 
34,9 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

61 
35 

68 
37 

72 
45 

72 
46 

75 
41 

77 
32 

43 
29 

64 
29 

73 
55 

73 
39 

55 
24 

40 
24 

57 
33 

61 
32 

56 
25 

45 
20 

49 
21 

55 

27 

65 
32 

69 
42 

67 
34 

59 
36 

70 
37 

71 
39 

65 
37 

65 
40 

64 
38 

61 
41 

72 
33 

69 
36 

11 

62.7 
34.7 

PECOS 

MAX 

Mm 

63 

24 

75 
24 

77 
34 

78 
29 

70 
29 

81 
16 

36 
16 

53 
26 

71 
33 

74 
30 

31 
23 

37 
22 

58 
24 

60 
27 

48 

45 
10 

49 

14 

56 

21 

70 
22 

72 
33 

66 
38 

64 

34 

79 
37 

71 
29 

66 
27 

60 
26 

60 
24 

72 
28 

79 
35 

77 
31 

60 
26 

63.0 
26.4 

PENWELL 

MAX 

Mm 

56 
25 

70 
28 

74 
27 

68 
29 

78 
14 

33 
19 

50 
29 

71 
34 

69 
29 

27 
21 

51 
25 

55 

28 

43 
22 

45 
18 

45 

13 

52 

13 

64 
34 

63 
32 

65 
33 

60 
25 

72 
33 

68 
26 

55 
26 

66 

41 

73 
32 

98.9 
26,2 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

70 
27 

75 
31 

77 
34 

80 
35 

85 
50 

81 
42 

55 

39 

77 
39 

80 
57 

65 

40 

59 
37 

59 
35 

67 
30 

67 
32 

59 
32 

51 
23 

60 
23 

60 
26 

69 
31 

70 
31 

73 
29 

79 
30 

73 
31 

67 
36 

66 
39 

64 
39 

76 
47 

83 
92 

64 

34 

64 
27 

69,0 
39,3 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

56 
20 

64 

20 

64 
38 

64 

44 

69 
34 

66 

20 

39 
20 

62 
26 

68 

41 

65 
34 

40 
24 

40 
25 

49 
21 

54 
27 

44 
20 

39 

17 

♦  I 
17 

52 
29 

54 
25 

61 
27 

63 
26 

60 
32 

63 
39 

64 
37 

61 
34 

50 
32 

55 

24 

61 
27 

66 
38 

53 

32 

49 
24 

96,0 
26,1 

SANDERSON 

MAX 

MIN 

60 
22 

73 
23 

78 
32 

80 
34 

71 
36 

81 
21 

54 
21 

46 
31 

42 
32 

60 
35 

43 
24 

30 
24 

63 
24 

54 
24 

52 
29 

43 

44 
9 

52 

20 

66 
24 

71 
37 

69 

43 

61 
24 

75 
38 

72 
26 

63 

26 

66 
35 

59 

28 

65 

30 

74 
32 

75 
26 

61,4 
27,4 

SHEPFIELD 

MAX 

Mm 

70 
21 

77 
28 

83 
29 

77 
30 

83 
48 

81 
19 

66 

29 

65 
31 

63 
43 

58 
25 

39 
24 

57 
24 

56 

20 

56 
26 

46 
27 

50 
6 

54 
19 

69 
28 

66 
29 

69 

41 

64 
33 

79 
23 

75 
28 

66 
27 

66 
40 

61 
30 

67 
25 

63 
49 

75 
48 

62 
43 

61 
22 

69.4 
29,6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

66 
2« 

65 
26 

65 
25 

70 
29 

68 
34 

69 

21 

68 
26 

71 
40 

64 
39 

60 
33 

43 
2« 

45 
26 

62 
25 

59 
26 

56 
22 

59 
19 

61 
21 

64 
30 

60 
33 

97 
25 

61 
39 

63 
30 

61 
32 

63 

31 

60 
20 

60 
24 

59 
35 

62 
33 

59 
28 

61,4 
26,2 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

66 
26 

69 
28 

69 
37 

72 
32 

74 
49 

57 
16 

63 

2T 

71 
26 

66 

47 

58 
32 

43 
22 

50 
20 

60 
22 

50 
30 

42 
22 

49 

10 

54 
23 

59 
29 

66 
27 

64 
23 

S9 

30 

66 
33 

67 
24 

55 

27 

60.4 
27.9 
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Dl 

\1L 

Y 

Tt 

MJ 

^E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

TEXAS 

DECEMBER 

1972 

StaUon 

Dav 

of  Month 

01 

1 

2 

IL 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WINK  P44  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
21 

75 
24 

74 
35 

65 
27 

78 
23 

35 

15 

51 
22 

71 
29 

69 

34 

41 
21 

27 
20 

53 

18 

58 
18 

45 
22 

44 
17 

46 
6 

55 

24 

66 

21 

65 
26 

66 
31 

61 

35 

75 
21 

69 
29 

63 
21 

63 
33 

57 

21 

67 
20 

66 
45 

73 
33 

57 
23 

57 
17 

60.2 
24,3 

VSLETA 

•     •     • 

MAX 

MD) 

61 
21 

65 
23 

68 
29 

69 

34 

72 
37 

71 
26 

62 

25 

70 
39 

70 
39 

70 
28 

59 
27 

50 
23 

51 
18 

57 
29 

58 
19 

47 
21 

46 
17 

56 
19 

56 
22 

65 
33 

64 
26 

60 
23 

63 
32 

65 
22 

65 
34 

55 

20 

59 
26 

60 
38 

66 
40 

60 
27 

49 
18 

61.0 
26.9 

EDWARDS  PLATEAU    06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

MIN 

66 
33 

70 
34 

73 
34 

79 
34 

58 
36 

71 
28 

43 
27 

45 
36 

55 
36 

56 
32 

55 
29 

38 
30 

57 
32 

49 
32 

57 
35 

51 
26 

51 
23 

50 
27 

65 

41 

69 
46 

72 
46 

6! 
39 

73 
38 

78 
43 

69 

43 

67 
42 

63 
35 

66 
37 

61 
46 

76 
45 

68 
36 

61.9 
35.7 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

55 

26 

68 
30 

75 
39 

75 
28 

65 
28 

76 
14 

33 

14 

47 
29 

72 
32 

59 
27 

30 
20 

28 
19 

52 
22 

58 
27 

48 
24 

43 
11 

50 

13 

50 
22 

63 
35 

67 
34 

65 
32 

59 
26 

70 
30 

70 
29 

72 
24 

72 
24 

58 
28 

67 
30 

65 
45 

73 
36 

57 
28 

59.4 
26.6 

BLANCO 

MAX 

MIN 

60 
27 

64 
28 

73 
50 

83 
37 

55 
39 

78 
27 

39 
25 

41 
28 

60 
40 

53 
32 

33 
24 

35 

27 

53 

31 

51 
32 

40 
30 

46 
21 

52 
16 

55 

20 

59 
43 

72 
42 

73 
45 

60 
29 

69 
31 

78 
44 

65 
28 

65 
32 

59 
25 

61 
28 

65 
40 

72 
49 

67 
29 

59.2 
32.2 

BOERNE 

MAX 

Mm 

66 
22 

68 
26 

72 
48 

81 
32 

56 
40 

73 
29 

39 
25 

43 
29 

60 
42 

58 
35 

35 
25 

36 

27 

56 
29 

54 
31 

43 
31 

46 
20 

52 

15 

55 

19 

59 
42 

73 
41 

73 
45 

61 
30 

66 
29 

72 
37 

70 
28 

72 
30 

60 
25 

60 
24 

65 

47 

73 
47 

70 
29 

60.3 
31.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

68 
37 

64 
35 

67 
3B 

70 
42 

48 
31 

53 

31 

56 

30 

76 
29 

52 
29 

49 
29 

48 
30 

58 
30 

49 
21 

51 
27 

54 
32 

59 

34 

69 
35 

71 
35 

73 
42 

72 
45 

76 
42 

73 
43 

74 
49 

77 
44 

73 

41 

69 

41 

72 
42 

79 
42 

76 
43 

72 

40 

67 
37 

65.0 
36.2 

BRADY 

MAX 

Mm 

56 

30 

70 
39 

76 
44 

Bl 
29 

60 
28 

61 

17 

33 

17 

41 
26 

67 
41 

60 
29 

29 
21 

30 
21 

51 
22 

50 
21 

34 
25 

43 

14 

52 

14 

57 
16 

63 
42 

66 
39 

73 
41 

59 
29 

72 
26 

72 
37 

66 
34 

67 
34 

59 
34 

68 
35 

66 
48 

78 
39 

60 
26 

59.0 
29.7 

BURNET 

MAX 

Mm 

68 
24 

73 
38 

83 

44 

79 
32 

61 
35 

79 
22 

35 
26 

63 
32 

50 
39 

44 
24 

30 
23 

52 

28 

51 
28 

46 
36 

45 
29 

50 
18 

53 
16 

52 

40 

69 
51 

75 
43 

73 
43 

69 
26 

76 
32 

68 
39 

63 
28 

60 
39 

65 
21 

63 
40 

71 
61 

69 

47 

58 
32 

61.8 
33.4 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

66 
26 

70 
35 

76 

40 

81 
44 

66 

31 

77 
27 

43 
28 

41 
31 

62 

37 

60 
37 

37 
29 

56 
33 

58 
32 

58 
30 

50 

51 
17 

50 
20 

58 
33 

62 
45 

72 

45 

66 
45 

68 
30 

77 
33 

70 
43 

60 

40 

72 
34 

70 
25 

64 
33 

75 
50 

68 
48 

65 
32 

62.9 
34.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

67 
25 

73 
37 

82 
39 

73 
39 

76 
53 

70 
21 

60 
34 

61 
34 

59 

42 

59 
28 

49 
25 

56 
31 

58 
26 

60 
36 

50 
30 

48 
9 

52 

17 

61 
42 

70 
32 

72 
42 

63 
43 

72 
23 

78 
29 

73 
39 

69 
35 

70 
34 

61 
24 

60 
50 

76 

57 

73 
45 

68 
26 

65.2 
33. P 

COPE  Ranch 

MAX 

Mm 

55 
25 

69 

35 

73 
33 

75 
29 

66 
29 

78 
13 

33 

14 

48 
26 

73 
33 

63 
25 

26 

18 

28 

19 

52 

23 

58 
25 

45 
22 

43 
7 

50 
6 

52 

20 

63 

35 

66 
35 

66 
38 

61 
25 

71 
28 

67 
26 

69 
25 

68 
26 

56 
23 

68 
25 

64 
49 

75 
33 

57 
22 

59.2 
25.5 

DEL  RIO  WSD  AP 

MAX 

Mm 

71 
34 

74 
39 

81 
43 

61 
44 

73 
49 

55 

28 

45 
38 

57 
37 

57 

45 

56 

29 

37 
30 

58 
35 

60 
32 

60 
34 

53 
33 

52 
21 

50 
25 

65 
43 

71 
42 

74 
49 

67 
44 

75 
33 

62 
36 

71 
39 

68 
43 

66 

41 

65 
35 

62 
49 

79 
52 

69 

36 

66 

35 

63.9 

37.9 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

70 
29 

76 
44 

80 
50 

76 
29 

80 
40 

77 
15 

41 
24 

68 
38 

59 

45 

57 
22 

25 
21 

51 
21 

55 

18 

48 
27 

45 
21 

53 
8 

57 
18 

63 

37 

66 

40 

71 
44 

60 
39 

71 
27 

71 
43 

66 
31 

66 
38 

67 
29 

67 
28 

65 

49 

79 
57 

75 
37 

65 
27 

63.7 
32.1 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

58 
32 

73 
34 

78 
38 

73 
28 

77 
34 

83 
15 

70 
36 

60 
19 

31 
19 

53 

20 

56 
26 

42 
22 

42 
20 

48 
16 

50 
23 

62 

31 

66 
34 

70 
38 

68 
29 

70 
33 

70 
27 

76 
30 

68 
26 

60 

27 

63 
30 

63 
38 

77 
49 

68 
28 

64 
30 

63.4 
28.7 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

65 
27 

73 
44 

82 
49 

68 
34 

81 
41 

66 
21 

37 
27 

61 
35 

53 

42 

52 
23 

31 
23 

53 

30 

54 
29 

45 
35 

43 
29 

54 
18 

55 

18 

55 

42 

72 
54 

74 
44 

66 
56 

65 

23 

68 
28 

65 
42 

66 
32 

59 
40 

59 
25 

62 
43 

72 
57 

65 

45 

64 
29 

60.8 
35.1 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

66 
30 

73 

30 

84 
36 

80 
36 

60 
25 

76 
29 

41 
29 

44 
40 

47 
35 

55 

24 

38 

24 

40 
24 

53 
26 

40 
30 

41 
23 

50 
21 

54 
24 

60 
30 

55 

45 

60 
35 

70 
35 

72 
27 

72 
35 

78 
40 

78 
30 

68 
25 

63 
23 

66 
30 

73 
49 

66 
29 

60 
35 

60.7 
30.8 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

68 
20 

76 
30 

83 
39 

65 
32 

83 
39 

75 
19 

47 
26 

72 
39 

65 
45 

56 
23 

30 
23 

54 
27 

55 

19 

47 
28 

47 
22 

50 
6 

55 
20 

62 
37 

69 

41 

75 
38 

64 
40 

71 
23 

76 
34 

66 
28 

67 
28 

62 
35 

65 
18 

64 
41 

78 
62 

68 
32 

70 
21 

64.1 
30.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

68 
23 

75 
33 

82 
35 

68 
33 

78 
51 

66 

20 

48 
32 

67 
32 

63 

43 

59 
25 

39 
24 

57 
30 

58 
24 

58 
33 

53 
2'5 

51 
10 

51 
24 

62 

40 

70 
34 

73 
35 

64 
40 

73 
23 

77 
30 

68 
32 

66 

44 

79 
35 

64 
24 

62 
49 

72 
55 

69 

34 

62 
26 

64.6 
32.2 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

63 
20 

66 

21 

73 
33 

63 
35 

57 
35 

80 
21 

38 
20 

43 
28 

60 
40 

60 
32 

35 
22 

36 
23 

56 
23 

57 
26 

42 
27 

46 
11 

52 
12 

55 

21 

58 
42 

71 
43 

75 
42 

60 
25 

69 
24 

76 
28 

68 
24 

66 
37 

59 
19 

62 
20 

63 

44 

73 
34 

66 
24 

60.3 
27.6 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

55 

24 

69 
24 

76 
39 

63 
32 

44 
31 

63 
23 

36 
22 

38 
27 

51 
37 

45 
31 

33 
24 

33 
24 

53 
21 

48 
22 

36 
27 

45 
13 

52 

12 

55 

24 

60 

41 

70 
40 

76 
41 

60 
24 

71 
24 

76 
37 

69 
26 

67 
26 

61 
21 

67 
32 

67 
48 

74 
46 

65 

24 

58.6 
28.6 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

66 
27 

68 
28 

71 
36 

62 
38 

62 

40 

70 
26 

45 
26 

50 
33 

61 
34 

57 
42 

52 

28 

38 
26 

60 
28 

58 
33 

56 
29 

51 
17 

50 
18 

53 

31 

64 
31 

71 
43 

71 
44 

66 

29 

74 
30 

81 

31 

64 
33 

59 

41 

74 
41 

70 
30 

62.4 
32.0 

LLANO 

MAX 
MIN 

69 
26 

76 
33 

84 
30 

81 
30 

44 
20 

63 
22 

39 
27 

45 
36 

48 
30 

45 
22 

34 
22 

30 
23 

50 
25 

49 
29 

47 
24 

50 
16 

57 
25 

61 
30 

68 
39 

76 

40 

61 
37 

72 
30 

75 
32 

64 
28 

67 
31 

61 
21 

68 
24 

68 
35 

75 

40 

64 
24 

60 

31 

60.4 
28.5 

MASON 

MAX 

Mm 

71 
24 

69 
24 

78 
38 

74 
31 

56 
31 

84 
19 

36 
21 

40 
29 

47 
30 

46 
24 

34 
21 

31 
23 

56 
19 

50 
24 

37 
27 

45 
12 

48 
12 

57 
20 

65 

40 

69 
37 

77 
43 

75 
26 

76 
29 

75 
33 

67 
24 

69 
25 

61 
19 

69 
30 

73 
49 

78 
33 

60.4 
27.3 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

58 
30 

72 

33 

76 
39 

76 
31 

70 
32 

60 
16 

36 
17 

47 
30 

73 
36 

65 
27 

27 
20 

29 
21 

54 
22 

56 
31 

48 
25 

45 
12 

48 
18 

52 
28 

65 
31 

65 
31 

68 
30 

61 
32 

74 
36 

72 
29 

69 

40 

63 
27 

56 
27 

73 
37 

65 
45 

78 
34 

57 
26 

60.5 
28.8 

MEDINA 

MAX 

Mm 

70 
38 

53 
39 

73 
21 

43 
21 

46 
27 

60 
36 

38 
21 

38 
23 

58 
21 

60 
28 

40 
26 

48 
14 

48 
10 

49 
26 

64 
42 

70 

45 

76 
38 

63 
24 

70 
23 

70 
23 

70 
23 

68 
36 

62 
18 

68 
18 

74 
46 

75 

41 

72 
36 

60.2 
28.3 

MENARD 

MAX 

Mm 

70 
18 

78 
30 

82 
33 

60 
29 

63 

37 

68 
15 

43 
25 

76 
38 

58 
41 

54 
21 

28 
19 

53 
24 

53 
16 

48 
22 

46 
23 

53 

5 

56 

13 

63 
39 

68 
43 

75 
35 

60 
39 

73 
20 

74 
30 

68 
26 

68 
26 

61 
28 

67 
16 

69 
42 

78 
56 

78 
32 

66 
19 

63.8 
27.7 

MERTZON 

MAX 

Mm 

68 
25 

76 
35 

78 
43 

72 
27 

79 
36 

64 
13 

39 
22 

58 
15 

44 
23 

44 
18 

51 

4 

52 
13 

53 
39 

70 
28 

68 
36 

61 
37 

72 
26 

70 
33 

68 
27 

68 
30 

60 
25 

65 
31 

65 
37 

78 
48 

70 
32 

63 
32 

63.7 
28.3 

OZONA 

MAX 

Mm 

64 
20 

67 
27 

74 
30 

78 
29 

62 

31 

76 
16 

40 
18 

44 
30 

67 
33 

57 
27 

28 
21 

35 
22 

54 
18 

56 
27 

52 
21 

45 
5 

48 
17 

49 
34 

61 
27 

65 
29 

69 
35 

61 
21 

72 
24 

75 
24 

65 
27 

64 
26 

60 

20 

62 

30 

60 
50 

74 
31 

61 
21 

59.5 
25.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

72 
25 

78 
37 

81 
46 

76 
28 

82 
40 

78 
15 

41 
24 

59 
34 

58 
32 

52 
22 

25 
20 

53 
25 

50 
18 

48 
26 

45 
22 

48 
8 

54 
20 

64 
42 

67 
35 

69 
34 

63 
37 

73 
24 

71 
34 

69 

33 

69 
34 

69 
32 

70 
24 

70 

40 

81 
50 

77 
36 

61 
24 

63.6 
29.7 

PANDALE 

MAX 

Mm 

54 
22 

59 
22 

74 
32 

81 
32 

76 
34 

70 
22 

46 
33 

67 
36 

72 
36 

70 
26 

40 
26 

68 
31 

65 
22 

51 
25 

54 
36 

42 
10 

52 
20 

61 
34 

70 
33 

74 
33 

67 
56 

72 
29 

78 
27 

70 
29 

72 
39 

68 
35 

63 
26 

61 
50 

72 
54 

68 
46 

70 
27 

64.7 
31.6 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

65 
20 

73 
21 

81 
33 

64 
35 

77 
54 

69 

19 

40 
29 

64 
35 

60 
40 

59 
24 

35 
22 

55 

28 

58 

21 

47 
27 

46 
26 

51 
9 

51 
10 

56 
43 

72 
48 

74 
41 

62 

40 

60 

41 

60 
38 

75 
29 

63 
27 

59 

37 

60 
18 

60 
45 

73 
58 

70 
36 

64 
23 

61.4 
31.5 

RANKIN 

MAX 

Mm 

65 
31 

75 
37 

77 
37 

70 
30 

80 
43 

68 
15 

45 
27 

70 
33 

63 

45 

50 
22 

27 

19 

52 

23 

58 
28 

46 
30 

44 
25 

49 
12 

52 
26 

62 

40 

65 
33 

65 
32 

62 

34 

73 
31 

70 
40 

65 
27 

65 
45 

62 

27 

70 
32 

61 
50 

72 
49 

67 
33 

61 
27 

61.6 
31.7 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

61 
28 

71 
32 

71 
50 

78 
30 

58 
30 

81 
15 

32 

15 

42 
25 

64 
32 

51 
23 

25 
21 

29 
21 

51 
21 

41 
22 

43 
25 

42 
12 

52 

10 

54 
26 

66 
38 

71 
38 

72 
39 

60 
26 

72 
26 

70 
32 

65 
32 

66 
33 

58 
35 

61 
45 

71 
48 

80 
42 

58 
22 

58.6 
28.8 

ROCKSPRINCS 

MAX 

Mm 

65 
35 

74 
36 

80 
38 

66 
33 

78 
35 

65 

18 

41 
32 

67 
36 

68 
35 

62 

27 

33 
22 

54 
29 

59 

27 

55 
37 

56 
26 

58 
20 

63 
28 

65 
48 

64 
39 

71 
40 

65 
38 

66 
32 

76 
42 

69 
34 

70 
36 

64 
35 

61 
32 

70 

47 

73 
50 

70 
34 

67 
33 

64.5 
34.0 

San  angelo  dam 

MAX 

Mm 

57 
25 

69 
38 

76 
42 

79 
28 

60 
29 

79 
15 

32 

15 

47 
26 

60 
35 

59 
25 

26 
19 

28 
20 

54 
21 

52 
23 

40 
22 

44 
10 

51 

14 

54 

21 

64 
36 

69 
38 

67 
37 

60 
26 

73 
33 

70 
32 

64 
32 

68 
29 

60 
29 

62 
33 

67 
49 

78 
36 

58 
25 

58.9 
27.9 

SAN  ANGELO  MSO  AP 

MAX 

Mm 

73 
28 

79 
39 

83 
34 

58 
32 

81 
29 

34 
18 

46 
26 

63 

34 

61 
40 

45   28   55 

24   22   25 
S«>  Defaieno  N 

59 

18 

if»  Fo 

41 

26 

Uowin 

45 
24 

52   56 

10   18 
=n  Ind.x 

66 
42 

69 
36 

69 
41 

62 

41 

75 
26 

72 
38 

65 
32 

69 
35 

61 
32 

69 
25 

69 
51 

81 
52 

61 
32 

62 
23 

61.6 
30.7 

Conllnuad 

Ul 

\1L 

Y 

It 

MJ 

-"tJ 

ttA 

TU 

Kt 

;b 

TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

« 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SIN  SABA 

MAX 

MIN 

SB 

24 

70 
36 

71 
43 

78 
30 

60 
30 

62 

20 

46 
22 

45 
30 

56 

40 

49 

29 

30 
23 

34 
24 

52 
21 

51 
26 

36 
26 

46 

13 

54 

16 

96 
34 

60 
42 

68 

41 

75 
42 

60 
29 

73 
39 

74 
37 

63 
29 

68 

34 

61 
22 

68 
30 

66 
48 

75 

44 

61 
25 

99.7 
30.6 

SONORA 

MAX 

MIN 

68 
23 

73 

31 

79 
33 

67 
35 

79 
44 

70 
19 

45 
29 

70 
34 

65 

44 

57 
23 

32 
22 

54 
26 

59 
20 

53 

31 

52 

25 

50 
8 

33 

22 

61 
3« 

66 
36 

71 
33 

61 
38 

70 
22 

74 
27 

67 
27 

65 
30 

64 
28 

63 
21 

63 

45 

78 
57 

70 
37 

69 
23 

63.4 
30.1 

STERLING  CITV 

MAX 

MIN 

70 
30 

71 
37 

76 
38 

80 
30 

62 

31 

78 
13 

45 
20 

46 
25 

70 
33 

61 
21 

29 

19 

29 

19 

52 

20 

53 

24 

44 
23 

43 

5 

51 

7 

31 

23 

64 

33 

69 
39 

65 
36 

60 
23 

74 
25 

69 

30 

65 
29 

70 
28 

60 
24 

66 
30 

70 
39 

81 
33 

60 

19 

60.9 
29.9 

UVALUE 

MAX 

MIN 

71 
35 

76 
43 

83 

46 

65 
33 

72 
<,7 

63 
22 

44 
37 

65 

37 

58 
42 

60 
25 

38 
25 

63 
35 

60 
32 

55 

36 

55 

31 

55 

16 

55 

23 

60 
44 

76 
51 

ei 

49 

69 

34 

67 
32 

79 
39 

75 
40 

66 
39 

69 
39 

66 

31 

66 
43 

75 
49 

75 
40 

69 
26 

65.9 
36.0 

HATER  VALLEY 

*     •     • 

MAX 

Mm 

57 
2* 

71 
37 

76 
36 

77 
29 

57 
30 

79 
16 

33 
16 

45 
24 

66 
35 

55 
22 

24 
20 

32 
21 

53 

22 

54 
26 

52 
21 

47 

7 

52 
13 

53 

21 

65 
37 

70 
38 

66 
40 

60 
23 

66 
23 

70 
28 

69 
26 

61 
20 

69 
32 

65 
42 

72 
90 

79 
26 

60 
30 

60.0 
27.1 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

65 
36 

76 
49 

74 
54 

71 
48 

79 
46 

76 
36 

44 
35 

55 

41 

70 
53 

70 
37 

39 
31 

52 

36 

51 
36 

48 
42 

46 
35 

49 
29 

57 
26 

66 

46 

74 
51 

74 
55 

72 
47 

63 
33 

73 

45 

73 

41 

60 
32 

68 

44 

73 
59 

76 
98 

72 
48 

64.4 

42.4 

AUSTIN  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

65 
32 

74 
42 

81 
51 

51 
36 

71 
36 

41 
29 

36 

31 

52 
36 

47 
43 

45 
28 

33 
28 

57 
33 

46 
32 

42 
37 

46 
31 

47 
27 

56 
22 

59 
41 

71 
56 

70 
51 

62 

44 

67 
34 

78 

40 

65 
43 

69 
39 

61 
36 

64 
30 

67 
40 

73 
60 

69 

46 

61 

37 

56.6 

37.6 

BEBVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

61 
30 

69 

42 

76 
50 

83 
49 

53 

44 

82 
34 

40 
32 

42 
33 

59 

40 

58 
45 

46 
28 

39 

30 

59 

34 

53 
36 

53 

33 

46 
26 

54 
24 

61 
33 

66 

50 

75 
53 

75 
47 

67 

30 

69 

34 

62 

34 

72 
34 

72 
45 

65 
32 

66 
33 

74 

50 

75 
59 

75 
39 

63.6 
36.2 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

55 

35 

66 
35 

76 
42 

80 
39 

46 
37 

67 
29 

36 
29 

42 

31 

55 

39 

50 
39 

39 
26 

37 

31 

51 
30 

43 
30 

43 
34 

44 
24 

50 
22 

54 
22 

50 
41 

67 
52 

72 
50 

56 
33 

67 
32 

76 
40 

61 
36 

67 
36 

62 
36 

64 
37 

71 
43 

72 
96 

70 
39 

98.1 
39.7 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

60 
32 

65 
37 

74 
52 

80 
39 

50 
37 

73 
29 

39 
27 

41 
30 

59 
40 

53 
36 

39 
26 

36 
26 

56 
32 

51 
32 

43 
32 

46 
27 

52 
22 

55 

28 

61 
43 

71 
51 

70 
47 

60 
36 

68 
36 

60 
45 

67 
34 

64 
36 

61 
33 

61 
32 

67 
44 

72 
32 

66 
39 

59.* 

36.0 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

69 
36 

79 
53 

62 
56 

74 
54 

86 
52 

77 
36 

44 
37 

64 
40 

77 
65 

74 
40 

41 
33 

50 
37 

51 
39 

49 
44 

49 
36 

51 
29 

65 
32 

69 
52 

77 
52 

75 

97 

71 

50 

67 
34 

82 

40 

60 
42 

78 
34 

79 
53 

67 
30 

73 
49 

72 
66 

75 
62 

67 

50 

68.1 

44.4 

CDLUMBUS 

MAX 

MIN 

51 
25 

66 
26 

77 
36 

83 
37 

50 
36 

72 
28 

36 
28 

46 
30 

56 
37 

55 

39 

44 
26 

36 
26 

53 

28 

45 
28 

45 
29 

43 
23 

52 
15 

51 

17 

61 

41 

71 
50 

79 

46 

61 
29 

66 
30 

79 
32 

62 
32 

69 
32 

61 
24 

69 
29 

72 
39 

72 
91 

73 
37 

60.3 
31.8 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

64 

77 
57 

72 
60 

72 
54 

82 

53 

72 
35 

44 
39 

56 
43 

66 
55 

72 
35 

39 
34 

51 
39 

49 
41 

49 
46 

49 
39 

48 
31 

54 
44 

69 
51 

73 
53 

77 
60 

67 
54 

59 

44 

81 
55 

69 
52 

64 

50 

64 
52 

61 
42 

70 
93 

72 
67 

79 
68 

68 
52 

54.0 
48.9 

CORPUS  CHRISTI  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

72 
36 

80 
52 

84 
57 

74 
53 

90 
52 

71 
36 

44 
36 

61 
41 

79 
57 

74 
34 

38 
33 

54 
38 

51 
39 

50 

45 

51 
37 

52 
29 

62 

33 

72 
53 

77 
54 

77 
59 

70 
46 

72 
37 

63 

41 

72 
43 

73 
40 

68 

42 

66 
26 

79 
45 

75 
68 

76 
53 

63 

50 

58.1 
44.2 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

63 
26 

77 
42 

76 
50 

73 
47 

65 
49 

49 
33 

46 
34 

49 
33 

56 

40 

55 
31 

36 
29 

54 
36 

43 
36 

51 
39 

44 
36 

46 
23 

52 

19 

65 
52 

78 
56 

74 
62 

71 
56 

72 
26 

74 
33 

66 
36 

70 
30 

69 
46 

64 
26 

73 
39 

74 
98 

74 
52 

74 
44 

62.4 
39.9 

ELGIN 

MAX 

Mm 

65 
34 

73 
42 

81 
57 

76 
35 

63 
36 

61 
27 

35 
29 

57 
35 

46 
43 

44 
27 

33 
27 

55 

30 

54 

30 

43 
39 

44 
31 

49 
25 

55 

19 

65 
52 

71 
59 

67 

60 

67 
44 

67 
33 

78 
39 

77 

41 

65 
32 

63 
42 

62 
31 

66 

41 

69 
92 

65 
59 

61 

40 

60.6 
38.4 

FLATONIA  2  H 

MAX 

Mm 

72 
30 

74 
44 

82 
59 

70 
38 

61 
39 

63 

30 

40 
30 

57 
36 

50 
47 

50 
30 

33 
28 

55 

32 

56 

31 

46 
40 

45 
31 

52 
25 

59 

19 

64 
38 

66 
55 

69 

57 

63 

46 

68 
29 

79 
39 

65 

45 

69 
31 

63 

44 

28 

73 

73 
99 

71 
57 

57 
37 

61.8 
38.9 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

2» 

30 

40 

40 

34 

34 

33 

32 

33 

38 

29 

29 

29 

32 

30 

23 

20 

25 

42 

49 

44 

27 

30 

34 

29 

42 

40 

95 

35 

34.0 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

69 

31 

77 
45 

82 
55 

78 
44 

83 

44 

79 
33 

43 
34 

60 
38 

60 
50 

58 
34 

36 
30 

57 
33 

56 
35 

46 
41 

47 
34 

54 
27 

60 
22 

66 

43 

76 
53 

74 
56 

68 

46 

71 
31 

61 

41 

78 
43 

72 
38 

67 
48 

69 

30 

75 
39 

73 
65 

79 
99 

70 
42 

66.6 

40.8 

GONZALES 

MAX 

Mm 

60 
29 

70 
30 

76 
42 

82 

41 

47 
40 

62 
31 

37 
30 

40 
31 

57 
39 

51 
39 

40 
28 

37 
29 

60 
33 

46 
33 

48 
32 

46 
25 

53 
19 

60 
24 

64 

48 

70 
54 

71 
48 

65 
31 

70 
31 

79 
33 

57 
32 

68 
33 

63 
28 

64 
26 

73 

44 

75 
96 

73 
38 

60.9 
34.9 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

69 
27 

78 
40 

83 
54 

74 
42 

67 
40 

63 
30 

52 

30 

58 
34 

55 

47 

55 
29 

40 
26 

58 
30 

49 
30 

46 
39 

44 

31 

54 
24 

60 
19 

64 
36 

70 
51 

78 
54 

66 
44 

71 
29 

80 
32 

69 

37 

71 
30 

67 
40 

70 
40 

75 

40 

74 

60 

79 
92 

68 
32 

64.7 
37.1 

HONDO 

MAX 

Mm 

69 
31 

69 
33 

79 
45 

81 
50 

62 

45 

69 
31 

44 
33 

43 
35 

55 

42 

59 

41 

42 
29 

42 

31 

56 
32 

58 
40 

48 
32 

50 
23 

55 
22 

58 
26 

57 
46 

75 
44 

77 
47 

66 
33 

72 
35 

83 
38 

76 
36 

62 
42 

66 
29 

63 
35 

69 
43 

79 
49 

62.8 
36.6 

KENEOY 

MAX 

Mm 

50 
36 

50 
40 

47 
32 

53 
25 

61 
22 

67 
49 

66 
54 

73 
53 

67 
46 

70 
34 

78 

45 

70 
43 

70 
38 

67 
46 

65 

31 

74 
41 

75 
66 

74 
99 

68 
39 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

71 
32 

79 
51 

86 
53 

82 
53 

81 
50 

77 
36 

44 
37 

66 
39 

74 
55 

72 
35 

38 
32 

53 
36 

51 
36 

50 
43 

48 
37 

51 
26 

65 
31 

71 
51 

78 
52 

79 
59 

69 
51 

71 
32 

81 
41 

84 
40 

75 
33 

68 
52 

68 
27 

79 
36 

79 
64 

77 
63 

73 

45 

68.9 
42.7 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

6B 

31 

76 
43 

81 
56 

75 
37 

62 
39 

62 
29 

40 
31 

53 
37 

52 

46 

49 
31 

33 
26 

52 
32 

50 
31 

44 
40 

43 
32 

50 
26 

54 
20 

59 

37 

66 
55 

69 
57 

64 
47 

67 
31 

78 
40 

75 
44 

66 
32 

60 
45 

65 
28 

69 
38 

71 
62 

69 
99 

65 

41 

60.9 
36.7 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

54 
33 

64 
37 

74 
46 

80 
34 

57 
34 

63 

27 

35 

27 

40 
29 

52 
39 

46 
33 

34 
26 

34 
26 

52 
29 

44 
30 

43 

34 

43 
23 

48 
19 

54 
26 

61 
43 

66 
54 

69 

46 

59 
31 

64 

34 

76 
41 

60 
31 

64 
43 

56 
26 

53 
30 

68 
43 

72 
96 

66 

34 

96.9 
34.9 

LULING 

MAX 

Mm 

58 
27 

67 
33 

74 
39 

81 
39 

44 
39 

64 
29 

37 
29 

41 
31 

57 
39 

52 
36 

37 
27 

36 
29 

57 
33 

47 
32 

45 
32 

47 
25 

52 

16 

66 
22 

61 
45 

68 
52 

65 

47 

63 
30 

68 

31 

79 
36 

65 
29 

67 

34 

61 
29 

62 

30 

71 
45 

74 
95 

71 
35 

99.0 
33.9 

MATHIS 

MAX 

Mm 

64 
33 

70 
36 

79 
45 

86 
46 

70 
45 

87 
36 

41 
35 

42 
35 

56 
40 

68 

46 

48 
30 

48 
30 

59 
36 

56 

34 

53 

34 

46 
23 

64 
23 

63 

32 

70 
53 

77 
95 

81 
65 

71 
34 

72 
39 

83 
39 

71 
38 

74 
42 

68 
31 

66 
31 

70 
48 

79 
49 

76 
45 

66.2 
36.9 

NATALIA 

MAX 

Mm 

69 
25 

75 
36 

80 
53 

76 
43 

67 
36 

65 
29 

42 
26 

65 
29 

52 
28 

53 
31 

39 
39 

55 

29 

46 

34 

56 
36 

55 

29 

53 
35 

51 
27 

64 

43 

69 

50 

67 
60 

70 
47 

72 
41 

77 
43 

70 
37 

73 
29 

68 
42 

69 

30 

65 
42 

64 
94 

71 
96 

77 
47 

63.7 
31.4 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

61 
31 

66 
32 

75 
42 

80 
42 

48 
45 

68 
29 

40 
25 

39 

31 

57 
39 

49 
42 

42 
27 

37 
29 

58 
32 

46 
34 

45 
32 

48 
26 

50 
20 

56 
22 

60 
43 

68 
49 

70 
49 

61 
34 

67 
35 

80 
36 

68 
34 

65 
35 

60 
29 

60 
31 

68 
44 

71 
55 

70 
37 

99,1 
39.2 

NIXON 

MAX 

Mm 

69 
30 

82 

42 

81 
53 

74 
41 

63 
41 

61 
32 

41 
31 

57 
35 

53 

47 

52 

31 

34 
28 

62 
30 

50 
33 

47 
40 

47 
31 

52 

24 

60 
23 

64 
43 

71 
50 

69 
53 

66 
46 

70 
32 

79 
33 

72 
42 

71 
35 

64 
45 

63 
29 

76 
38 

79 
65 

75 
56 

66 
35 

63.9 
38.6 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

57 
27 

67 
37 

75 
56 

80 
37 

47 
37 

62 
29 

36 
29 

39 
32 

55 

39 

46 
34 

35 
27 

35 

29 

40 
32 

41 
31 

48 

34 

40 
24 

44 
16 

54 
39 

61 
42 

68 

91 

68 
48 

61 
29 

66 
36 

76 
42 

63 
28 

67 
35 

60 
25 

62 
36 

74 
49 

69 
40 

70 
32 

57.0 
35,0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

70 
31 

80 
45 

83 
54 

74 
47 

83 
46 

75 
36 

44 
36 

59 
40 

74 
55 

72 
36 

37 
32 

54 
36 

52 
34 

50 
35 

49 
42 

55 

26 

63 
21 

70 
45 

78 
52 

75 
56 

78 
50 

71 
33 

82 
36 

71 
38 

74 
34 

66 
50 

67 
28 

75 
39 

73 
49 

77 
61 

69 

45 

67.7 
41.0 

ROBSTOHN 

MAX 

Mm 

61 
37 

68 
43 

76 
56 

61 
50 

71 
50 

87 
37 

38 
36 

40 
38 

62 

40 

70 
49 

70 
32 

37 
32 

49 
37 

48 
39 

47 
36 

47 
27 

31 
29 

58 
33 

66 
53 

73 
96 

73 
90 

65 
37 

68 

37 

SI 
46 

66 
41 

70 
41 

63 
33 

66 

34 

70 
92 

72 

94 

74 
47 

63.9 

41.4 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

66 
36 

74 
48 

74 
58 

69 

48 

73 
49 

67 
35 

45 
35 

56 
39 

72 
51 

64 
36 

44 
30 

49 
35 

46 
36 

49 
41 

47 
34 

47 
28 

57 
25 

66 

47 

71 
50 

70 
55 

68 
48 

64 
36 

71 
46 

66 

47 

67 
41 

65 
49 

62 
32 

66 

48 

68 
59 

71 
99 

70 
50 

62.9 
43.0 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

MAX 

Mm 

68 
30 

78 
39 

60 
47 

66 
42 

70 
43 

48 
32 

41 
33 

56 

40 

56 

48 

55 

30 

37 
30 

63 
35 

55 

32 

47 
38 

51 
29 

54 
22 

62 
19 

57 
44 

72 
54 

73 
47 

66 
42 

70 
33 

83 
32 

72 
39 

65 
33 

63 
33 

62 
28 

73 
39 

77 
65 

74 
43 

62 
36 

63.1 
37.4 

SAN  HARCDS 

MAX 

Mm 

61 
27 

67 
29 

66 

41 

80 
34 

46 
39 

62 
31 

41 
29 

40 
30 

58 
39 

49 
38 

38 
28 

37 
29 

58 
33 

50 
34 

44 
33 

49 
25 

30 
24 

57 

24 

62 
39 

72 
48 

66 
48 

63 
28 

68 
29 

81 
32 

67 
29 

66 
29 

63 
27 

63 
34 

72 
41 

73 
94 

72 
38 

39.5 
33.6 
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Continued 

Di 

\IL 

Y 

TE 

:mi 

^E] 

RA 

TU 

RE 

s 

TEXAS 

DECEMBER 

1972 

Station 

Day 

ol  Month 

0 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SINTDN 

MAX 

MIN 

69 

35 

80 
48 

84 
57 

73 
51 

80 
49 

73 
37 

45 
36 

58 
40 

70 
55 

72 
37 

38 
31 

54 
36 

53 

35 

50 
43 

51 
35 

56 
24 

61 
29 

69 

48 

78 
55 

72 
58 

70 
48 

72 
36 

83 
43 

73 
48 

74 
38 

68 
52 

70 
30 

74 
44 

74 
66 

79 
61 

65 
43 

67.4 
43.5 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

60 
2B 

66 
29 

75 
40 

80 
37 

40 
38 

60 
29 

36 
26 

40 
30 

56 

40 

51 
37 

38 
27 

35 

30 

56 
31 

45 
33 

46 
32 

45 
25 

52 

17 

62 

62 

50 

68 
55 

68 
48 

61 
30 

78 
32 

67 
35 

61 
28 

63 
30 

65 

41 

69 
36 

66 
38 

57.6 
34.0 

SDMERVULE  DAM 

MAX 

MIN 

54 
35 

64 
38 

72 

45 

77 
37 

47 
35 

64 
27 

35 
27 

40 
30 

51 
38 

48 
36 

38 
27 

35 
29 

50 
29 

43 
29 

43 
32 

44 
23 

50 
18 

53 
25 

68 
42 

65 
54 

67 
48 

60 
32 

65 
32 

71 
43 

59 
32 

65 
33 

60 
30 

63 

31 

67 

47 

70 
54 

68 
35 

56.3 
34.6 

WASHINCTDN  STATE  PARK 

MAX 
MW 

53 

3". 

65 
35 

75 
49 

60 
41 

50 
41 

69 
29 

43 
27 

43 
32 

55 

39 

51 
39 

39 
27 

36 
33 

49 
29 

43 
29 

43 
33 

43 
25 

45 
19 

52 
21 

60 
46 

67 
64 

72 
49 

72 
33 

63 
35 

74 
36 

76 
33 

66 
36 

60 
29 

62 

30 

70 
43 

68 
53 

67 
37 

58. J 
35.4 

VDAKUM 

«     «     * 

MAX 

Mm 

68 
28 

77 
42 

62 

56 

74 
42 

65 

41 

63 

30 

51 

31 

57 
36 

57 
47 

5! 

29 

40 
28 

57 
32 

48 
32 

46 
39 

44 
31 

54 
24 

61 
20 

66 
38 

70 
52 

78 
54 

67 
46 

69 
30 

79 
35 

69 
37 

70 
32 

65 
41 

69 

41 

75 
40 

73 
62 

75 
55 

66 
35 

64.2 
38.3 

UI>PER  COAST         06 

ALVIN 

MAX 

Mm 

32 

33 

58 

53 

44 

32 

39 

42 

48 

54 

40 

41 

35 

36 

36 

28 

27 

26 

45 

59 

49 

34 

39 

43 

39 

39 

31 

33 

50 

57 

42 

40. B 

ANAHUAC  T8C0 

MAX 

Mm 

48 
35 

56 
37 

69 

41 

74 
40 

66 

42 

68 
36 

49 
39 

48 
44 

55 

45 

60 
43 

62 

39 

60 
38 

60 
37 

47 
38 

51 
42 

47 
28 

52 
25 

52 
32 

64 
42 

74 
57 

76 
50 

55 

37 

55 
36 

67 
40 

59 
42 

70 
43 

64 
32 

58 
34 

69 
34 

72 
62 

65 
39 

60.4 
39.7 

AN6LET0N  2  H 

MAX 

Mm 

53 

27 

65 
37 

76 
50 

79 
46 

60 
49 

79 
36 

4B 
36 

54 
40 

70 
41 

80 
45 

57 
37 

52 
39 

50 
34 

51 

37 

51 
35 

48 
26 

51 
24 

48 
26 

66 
38 

78 
58 

78 
4B 

57 
34 

65 
40 

69 

40 

65 
42 

63 
36 

57 
33 

64 
40 

70 
47 

75 
55 

70 

41 

62.9 
39.5 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

32 

65 
39 

77 
54 

60 
46 

60 
45 

79 
35 

43 
33 

49 
36 

64 
43 

79 
47 

54 
33 

46 
34 

50 
33 

48 
34 

50 
33 

48 
25 

51 
25 

59 
29 

65 
51 

74 
55 

75 
48 

58 
33 

67 
35 

75 
43 

64 
35 

71 
42 

64 
33 

65 
38 

70 
49 

72 
53 

71 
40 

62.8 
39.1 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

47 
28 

61 
28 

72 
42 

60 

45 

54 
43 

74 
35 

45 
35 

48 
40 

66 
48 

65 
47 

47 
37 

54 
37 

46 
33 

48 
34 

47 
36 

42 
25 

48 
20 

52 

21 

60 
38 

72 
56 

75 
50 

53 
32 

63 
32 

74 
35 

59 
31 

62 
32 

60 
26 

61 
26 

67 
38 

70 
54 

66 
35 

59.3 
36.1 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

66 
33 

78 
46 

60 
58 

75 
46 

79 
48 

74 
36 

46 
37 

62 
45 

70 
54 

73 
36 

39 

33 

51 
39 

49 
36 

48 
43 

45 
36 

49 
29 

58 
27 

65 

40 

74 
55 

77 
62 

69 
52 

67 
34 

76 

41 

65 
42 

69 
36 

61 
44 

65 
33 

71 
38 

74 
51 

85 
58 

63 

41 

65.3 
42.2 

E0N4  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

53 
28 

66 
31 

78 
47 

62 

46 

51 

42 

78 
34 

40 
33 

45 
34 

59 
41 

61 
45 

49 
30 

40 
32 

53 
33 

48 
34 

47 
32 

44 
25 

51 
19 

60 
25 

65 
35 

73 
50 

74 
49 

63 
32 

67 
32 

77 
35 

65 
31 

64 
39 

59.7 
35.2 

EL  CAMPD 

MAX 

Mm 

68 
33 

78 
45 

81 
58 

75 
44 

80 
40 

78 
42 

48 
42 

60 
43 

65 

50 

71 
47 

50 
32 

42 
33 

53 
34 

47 
34 

48 
34 

44 
28 

52 
24 

58 
36 

65 
49 

71 
52 

75 
50 

PREERQRT  2  NW 

I^X 

Mm 

55 
33 

65 
32 

76 
55 

78 
60 

75 
45 

76 
40 

49 
34 

59 
40 

69 

47 

80 
55 

65 
36 

55 

36 

55 

35 

50 
32 

52 

36 

49 
26 

52 

24 

55 

31 

67 
49 

78 
56 

75 
46 

55 

36 

67 
34 

75 
43 

63 
36 

64 
37 

64 
35 

62 

34 

69 
45 

72 
62 

73 
43 

64.5 
40.5 

GALVESTON  HSO  CI 

MAX 

Mm 

60 
45 

67 
59 

71 
65 

70 
52 

70 
55 

66 
42 

56 

68 
55 

72 
60 

70 
45 

60 
43 

67 
46 

50 
39 

52 
44 

45 
40 

46 
33 

50 
40 

63 
50 

73 
62 

69 

57 

58 

49 

58 
41 

65 

51 

61 
51 

59 

48 

56 
50 

56 
47 

64 
53 

68 
63 

67 
56 

56 

50 

61.8 
49.5 

HOUSTON  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

65 
29 

77 
40 

83 
56 

74 
46 

79 
46 

76 
35 

47 
41 

68 
44 

70 
56 

63 
36 

48 
36 

53 
39 

51 

33 

48 
40 

44 
32 

52 

25 

53 
22 

63 
35 

73 
57 

78 
57 

58 

44 

67 
33 

78 
33 

62 
36 

66 
34 

64 
31 

60 
27 

72 
31 

73 
65 

72 
43 

60 
40 

64,4 
39,5 

HOUSTON  PAA  AP 

MAX 

Mm 

64 
32 

75 
46 

64 
62 

72 
51 

81 
53 

72 
39 

49 
41 

69 

46 

82 
61 

74 
41 

52 

40 

57 
42 

52 

36 

52 

42 

47 
36 

52 
28 

52 

28 

64 
38 

77 
57 

78 
57 

59 
45 

66 
37 

78 
37 

62 

44 

64 
36 

63 
44 

63 
32 

70 
38 

73 
65 

75 
51 

59 
43 

65,7 
43.6 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

52 
33 

58 
31 

70 
37 

80 
44 

68 
44 

70 
34 

50 
31 

55 
34 

72 
44 

78 
47 

58 

44 

50 
36 

52 
31 

52 
33 

50 
32 

46 
28 

50 
25 

52 

28 

60 
34 

73 
52 

78 
45 

58 
45 

66 
32 

71 
44 

63 
36 

67 
44 

64 
27 

60 
27 

68 
35 

71 
53 

68 
39 

62.3 

37.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

66 
34 

77 
47 

80 
60 

75 
50 

79 
54 

73 
41 

48 
39 

62 

47 

79 
59 

71 
39 

42 
36 

50 
40 

50 
36 

52 

45 

47 
36 

52 

28 

55 

28 

64 

43 

76 
54 

75 
59 

70 
50 

65 
37 

74 
41 

65 

47 

64 
38 

63 
49 

62 
35 

69 
42 

71 
64 

71 
56 

67 

44 

65.0 
44.5 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

53 
32 

65 
34 

78 
4B 

61 
47 

55 

45 

79 
36 

43 
36 

48 
38 

63 
46 

61 

51 

51 
34 

47 
36 

50 
34 

48 
36 

50 
35 

44 
28 

51 
25 

58 
29 

66 

48 

74 
58 

75 
50 

57 
34 

68 
37 

75 
43 

63 
38 

69 

45 

63 
32 

66 
34 

70 
48 

74 
58 

71 
42 

61.8 
39.9 

ORANGE  «  NW 

MAX 

Mm 

52 
30 

59 

30 

72 

47 

74 
42 

67 
55 

71 
37 

50 
36 

45 
36 

70 
42 

75 
49 

60 
39 

64 
39 

73 
38 

49 
38 

54 
40 

46 
27 

50 
25 

49 
25 

60 
38 

74 
55 

71 
53 

55 

39 

59 
38 

66 
42 

63 
35 

62 

35 

61 
31 

61 
31 

66 
36 

70 
61 

70 
43 

61.9 
39.2 

PALACIDS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

65 
35 

75 
47 

77 
59 

69 

47 

75 
51 

66 
36 

48 
37 

60 
44 

76 
55 

69 

34 

41 
34 

50 
39 

49 
36 

49 
42 

45 
34 

49 
28 

59 
25 

63 
43 

74 
54 

73 
65 

61 
45 

61 

34 

71 
42 

64 
42 

69 
36 

63 
37 

61 
32 

72 
43 

72 
63 

72 
48 

60 
43 

63.2 

41.9 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

52 

30 

69 
33 

73 
52 

80 
45 

55 
45 

79 
35 

41 
34 

47 
36 

62 
45 

65 

47 

48 
33 

60 
35 

57 

40 

52 

34 

45 
35 

45 
28 

50 
22 

58 
35 

60 
35 

72 
50 

69 
39 

58 
39 

72 
42 

70 
42 

64 
49 

70 
35 

62 
29 

65 
35 

72 
49 

72 
58 

74 
39 

61.9 
38.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

64 
40 

74 
50 

61 
57 

73 

82 

77 
37 

47 
33 

59 

42 

72 
53 

73 
37 

59 
32 

52 
32 

52 
35 

47 
40 

47 
34 

51 
25 

56 
28 

64 
41 

73 
52 

76 
57 

70 
49 

65 
29 

78 
55 

74 

40 

68 
29 

65 

40 

62 
35 

71 
44 

71 
61 

74 
47 

72 
42 

66.1 
41.2 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

MAX 

Mm 

58 
30 

68 
45 

76 
60 

68 
54 

70 
57 

69 

41 

46 
37 

72 
48 

78 
62 

70 
42 

50 
39 

72 
41 

49 
37 

52 

42 

49 
35 

50 
27 

49 
24 

61 
35 

69 

54 

73 
58 

58 
45 

58 
37 

68 
37 

63 
42 

60 
34 

61 

37 

59 
30 

66 
33 

69 
58 

68 

50 

61 
39 

62.6 
42.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

57 
40 

66 
34 

78 
58 

77 
64 

71 
50 

76 
42 

42 
40 

50 
40 

61 
46 

78 
43 

53 
36 

46 
38 

52 

39 

51 
39 

50 
37 

50 
33 

51 
29 

60 
38 

64 
54 

73 
55 

74 
50 

64 
41 

62 

41 

70 

47 

69 
46 

70 

42 

66 
34 

63 
39 

70 
45 

70 
62 

74 
50 

63.2 
43.6 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

49 
32 

65 
37 

77 
54 

82 

47 

58 
45 

79 
36 

42 
35 

47 
39 

64 
46 

67 

50 

51 
35 

48 
37 

50 
33 

49 
33 

48 
35 

43 
26 

52 

25 

53 

28 

64 
45 

73 
58 

76 

50 

54 
33 

65 

34 

76 
43 

60 
36 

66 

41 

62 

31 

62 
32 

72 
49 

74 
57 

70 
42 

61.2 
39.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

50 
29 

65 
37 

78 
55 

83 

48 

63 

47 

80 
3B 

44 
37 

48 

41 

64 
47 

74 
46 

54 
36 

50 
38 

60 
35 

49 
35 

50 
36 

44 
28 

61 
24 

55 
31 

65 

47 

72 
57 

78 
45 

55 
36 

65 
37 

77 
44 

60 
36 

67 
41 

61 
27 

64 
30 

73 
49 

74 
57 

70 
40 

62.4 
39.9 

VICTORIA  WSO  AP 

*     •     • 

MAX 

Mm 

67 
35 

78 
46 

82 
56 

73 

45 

80 

45 

72 
36 

46 
37 

59 

41 

60 
53 

57 
32 

38 

31 

55 

37 

50 
36 

47 
41 

45 
34 

53 
26 

61 
24 

66 

43 

77 
54 

76 
57 

67 
42 

68 
33 

80 
38 

68 

41 

70 
36 

65 
39 

66 
33 

7! 
40 

74 

67 

75 

50 

63 
42 

65.0 
41.0 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

67 
35 

72 

40 

80 
54 

87 
55 

73 
48 

91 
38 

42 
36 

47 
37 

68 
45 

69 
56 

68 
31 

40 
31 

59 
37 

57 
39 

50 
36 

50 
28 

55 

30 

64 
40 

69 
53 

76 
55 

70 
50 

69 
36 

72 
38 

60 

67 
32 

69 
37 

76 
50 

79 
62 

78 
46 

67.0 
42,0 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

73 
30 

82 
50 

85 
52 

81 
57 

91 
65 

80 
36 

46 
36 

65 
38 

70 
42 

75 
33 

38 
32 

50 
36 

53 

37 

53 

41 

52 
38 

59 
28 

68 
28 

71 
52 

80 
53 

82 
52 

77 
50 

71 
31 

75 
38 

6B 

41 

66 

40 

73 
33 

69 

40 

72 
38 

76 
66 

77 
66 

71 

44 

69,3 
42.4 

8ENAVI0ES  NO,  2 

MAX 

Mm 

69 
28 

80 
42 

89 
49 

84 
63 

69 
47 

90 
35 

41 
35 

59 
36 

75 
34 

75 
40 

49 
29 

45 
30 

60 
33 

57 
38 

50 
34 

48 
24 

63 
24 

60 
48 

69 

50 

78 
47 

67 
46 

67 
30 

78 
29 

61 
37 

75 
30 

78 
50 

66 
25 

71 
36 

78 
59 

73 
45 

76 

41 

68.4 
38.5 

CATARINA 

MAX 

Mm 

73 
34 

7B 
44 

86 

47 

76 
52 

63 

47 

79 
38 

46 
35 

56 
37 

58 

43 

58 
41 

42 
32 

60 
36 

58 
37 

55 
41 

53 
34 

52 
22 

52 

27 

69 
42 

68 
51 

76 
46 

70 
49 

78 
35 

82 
35 

78 
40 

70 
36 

67 
50 

67 
38 

71 
46 

78 
52 

75 
45 

76 
39 

67.4 
40.4 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

69 

30 

77 
43 

81 
50 

80 
47 

68 
43 

68 
36 

44 
33 

54 
35 

54 
43 

55 

37 

38 
30 

60 
34 

57 
35 

54 
40 

51 
30 

52 
19 

60 
23 

59 
46 

70 
55 

68 

46 

69 
44 

71 
29 

84 

34 

64 
32 

72 
34 

68 

48 

65 
27 

73 
41 

79 
64 

77 
48 

74 
36 

65.6 
38.5 

S«a  R*l«r*nc«  Nolsa  Following  Slatlon  lodsx 
395 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

DECEM6ER 

1972 

Stalton 

Day 

o(  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

C0TULL4  F44  AP 

MAX 

MIN 

71 
34 

77 
47 

61 
49 

66 

47 

72 
46 

58 

40 

41 
35 

51 
36 

60 
50 

56 
32 

37 
31 

59 
36 

55 

39 

50 
40 

52 

31 

52 
20 

54 
24 

63 

47 

67 
52 

68 
42 

84 
39 

75 
38 

69 

38 

66 
53 

65 
32 

73 
43 

79 
62 

74 
90 

69 
40 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

72 
33 

74 
46 

79 
45 

76 
49 

71 
47 

64 
36 

46 
37 

56 

36 

61 
45 

58 

37 

39 
33 

61 
36 

58 
34 

46 
43 

54 
34 

48 
25 

67 
45 

70 
50 

63 
37 

73 
38 

68 
36 

66 
46 

66 
34 

71 
44 

77 
56 

68 
36 

DULEY 

MAX 

MIN 

66 
33 

70 
34 

77 
40 

62 

51 

65 

44 

72 
38 

45 
34 

41 
34 

55 

40 

59 

40 

50 
31 

40 
31 

57 
37 

55 

37 

46 
33 

53 

24 

57 
29 

61 
47 

73 
33 

86 
36 

7! 
35 

69 
35 

69 

32 

66 
33 

72 
48 

74 
37 

EACLE  PASS 

MAX 

MIN 

67 
32 

72 
33 

7S 

40 

62 

44 

62 

44 

63 

33 

45 
32 

46 
38 

62 
36 

57 
46 

56 
30 

36 
30 

57 
35 

60 
36 

55 

33 

53 

21 

48 
31 

67 
45 

75 
34 

80 
35 

73 
40 

70 
40 

69 
39 

69 
35 

65 

47 

70 
41 

ENCINAL  3  NW 

MAX 
MIN 

70 
37 

71 
36 

80 
40 

84 
50 

63 
44 

82 
36 

47 
33 

48 
33 

58 

36 

61 
50 

50 
29 

40 
34 

62 

34 

61 
38 

42 
30 

55 

20 

50 
30 

67 
46 

76 
35 

65 
35 

76 
28 

71 
33 

66 
26 

71 
40 

73 
56 

75 
35 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

65 
39 

72 
40 

76 
52 

83 
57 

76 
59 

92 

50 

51 
41 

48 

41 

69 
44 

74 
58 

63 

36 

45 
36 

61 

41 

59 

44 

51 
45 

53 
35 

55 

41 

69 
50 

74 
41 

78 
43 

71 
42 

75 
43 

65 
38 

68 
41 

69 

47 

76 
56 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

73 
21 

63 
45 

66 
48 

64 
53 

93 
34 

97 
37 

45 
36 

96 
43 

73 
65 

69 
38 

58 
33 

40 
38 

53 
38 

51 
30 

50 
26 

66 
31 

70 
53 

88 
53 

66 
36 

75 
35 

77 
36 

65 
29 

75 
29 

78 
57 

79 
63 

66 
44 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

76 
29 

80 
42 

65 
50 

78 
50 

69 

42 

68 
39 

45 
34 

52 
35 

59 

50 

57 
37 

39 
30 

60 
36 

59 
40 

54 
40 

57 
34 

62 
21 

61 
47 

67 
50 

78 
32 

74 
35 

76 
30 

67 
47 

69 
27 

69 
43 

60 
42 

73 
39 

FREER 

MAX 

MIN 

75 

3<i 

75 
45 

78 
50 

64 
55 

75 
51 

68 
38 

45 
34 

48 
35 

77 
40 

75 
52 

52 
29 

46 
30 

62 
36 

60 

37 

50 
34 

56 
23 

57 
31 

67 
52 

76 
33 

81 
34 

81 
33 

70 
90 

65 
36 

68 
34 

72 
50 

74 
45 

HEBBRONVILLE 

MAX 
MIN 

69 
35 

72 
43 

60 
49 

66 
60 

75 
52 

90 
40 

45 
36 

45 
37 

70 
44 

71 
57 

72 
32 

40 
33 

61 
38 

53 
40 

52 

37 

49 
28 

54 

27 

68 
34 

70 
47 

50 

75 
37 

67 
40 

77 
34 

75 
45 

66 

30 

68 

34 

75 
51 

75 
43 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

6S 
35 

71 
42 

76 
50 

82 
49 

59 
42 

70 
34 

45 
32 

42 
32 

54 
40 

56 
49 

51 
29 

40 
30 

56 
34 

55 

35 

46 
30 

52 
18 

54 
24 

57 
30 

60 
45 

70 
46 

75 
43 

67 
32 

74 
38 

85 

40 

74 
37 

70 
40 

65 

31 

65 
37 

70 
45 

79 
49 

75 
42 

63.3 

37.4 

PDTEET 

MAX 
MIN 

67 
31 

69 
30 

77 
49 

80 
46 

54 
42 

66 
36 

44 
33 

44 
34 

55 

41 

55 

45 

46 
30 

41 
30 

62 
36 

61 
35 

40 
32 

51 
21 

54 
24 

60 
33 

59 

47 

70 
47 

68 
46 

66 
32 

70 
36 

82 
39 

72 
36 

65 
29 

64 
31 

74 
46 

79 
93 

75 
40 

62.6 

37.0 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

69 
35 

74 
35 

61 
50 

65 

54 

78 
62 

92 
51 

53 

41 

48 
41 

69 
45 

76 
61 

67 
37 

43 
37 

61 
37 

62 
45 

55 
43 

52 

30 

57 
30 

65 

38 

72 
48 

74 
49 

83 
90 

70 
32 

75 
34 

65 
38 

75 
34 

63 
32 

69 
35 

77 
54 

75 
97 

77 
49 

69.3 

42.4 

TILDEN 

MAX 

Mm 

65 
30 

70 
32 

78 
49 

83 
53 

55 
46 

69 
38 

45 
35 

41 
35 

54 
40 

58 
41 

43 
31 

41 
32 

61 
37 

56 
38 

46 
34 

50 
21 

54 

24 

62 

4e 

64 
50 

66 
50 

70 
45 

67 
32 

73 
36 

81 
34 

73 
35 

66 
28 

67 
31 

76 
45 

76 
97 

79 
38 

63.2 
36.5 

ZAPATA 

•     »     • 

MAX 

Mm 

76 
39 

79 
43 

82 

54 

76 
62 

90 
57 

80 
42 

47 
36 

60 
41 

73 
53 

68 
41 

45 
33 

67 
37 

64 
37 

58 

44 

58 

36 

59 
26 

56 

31 

66 

45 

79 
53 

84 
49 

76 
49 

67 

38 

69 

31 

67 
46 

73 
59 

78 
90 

73 
45 

70.1 
44.0 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSD  AP 

MAX 

Mm 

72 
39 

79 
55 

61 
59 

82 
71 

83 
75 

76 
38 

49 
39 

66 
45 

63 
66 

83 

41 

41 
36 

51 
41 

54 
46 

55 

49 

55 

41 

66 
51 

71 
53 

81 
53 

70 
62 

77 
44 

71 
47 

76 

40 

64 
49 

70 
39 

76 
51 

73 
66 

69 

57 

69,9 

49.9 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

64 
36 

75 
36 

80 
48 

85 
56 

85 
70 

89 
59 

59 
38 

50 
38 

69 
44 

63 
65 

75 
35 

44 
34 

50 

40 

55 

44 

53 

42 

56 
34 

70 
46 

73 
52 

62 

64 

74 
40 

82 

50 

73 
39 

79 
38 

7* 
36 

73 
36 

79 
60 

76 
53 

70.9 
49.7 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

68 
38 

74 
39 

61 
58 

67 
57 

66 
65 

93 
52 

53 
39 

49 
40 

65 

44 

86 
60 

84 
35 

44 
36 

55 

43 

60 
45 

53 
44 

55 

34 

64 
39 

68 
49 

64 
66 

74 
42 

85 
43 

74 
41 

78 
41 

61 
39 

70 
38 

77 
69 

76 
52 

70.9 
49.6 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

73 
38 

80 
56 

87 
60 

67 
66 

93 
73 

73 
40 

49 
39 

65 

43 

66 
58 

85 
39 

42 
36 

54 
42 

60 
43 

53 

45 

55 
43 

64 
34 

73 
50 

79 
60 

71 
55 

86 
41 

73 
48 

77 
42 

68 
45 

69 
39 

76 
49 

76 
67 

66 
51 

71.3 
47.9 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

66 
39 

72 
40 

81 

50 

85 
56 

84 
56 

94 
47 

51 
36 

48 
39 

65 
44 

63 
59 

81 
34 

42 
35 

59 
40 

58 

43 

52 

41 

55 

30 

64 
36 

73 
52 

83 
54 

74 
38 

83 
39 

74 
38 

77 
36 

62 

34 

69 
35 

74 
55 

77 
46 

69.9 
43.4 

MISSION  <>  W 

MAX 

Mm 

62 
36 

69 

37 

77 
56 

83 
58 

79 
63 

91 

50 

50 
40 

49 
40 

68 
48 

74 
69 

79 
36 

43 
36 

55 

43 

60 
44 

54 
44 

55 

32 

60 
39 

76 
50 

63 
55 

75 
40 

82 

44 

72 
44 

77 
44 

62 
36 

66 
37 

79 
59 

77 
46 

69.0 
49.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

76 
69 

85 
52 

52 
32 

57 
39 

64 

44 

74 
62 

73 
34 

42 
35 

51 

41 

51 

46 

52 

41 

51 
34 

61 

60 

66 
53 

77 
64 

64 
36 

76 
61 

63 

43 

72 
62 

72 
52 

64 

37 

70 
60 

71 
62 

69.0 
47.2 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

66 
38 

75 
39 

78 
52 

62 
52 

65 
65 

89 
52 

76 
38 

55 
38 

66 
43 

85 

61 

84 
34 

55 

34 

55 

41 

56 
45 

51 

41 

66 

34 

69 

45 

72 
55 

81 
62 

74 
42 

83 
43 

74 
37 

76 
37 

69 
39 

70 
35 

76 
69 

79 
55 

71.6 
45.9 

SAN  SENITO 

MAX 

Mm 

67 
4". 

67 
45 

75 
45 

63 
50 

63 
73 

66 
56 

65 
56 

57 
44 

55 

46 

60 
47 

63 
35 

43 
35 

50 
42 

55 

47 

53 

43 

65 

36 

70 
40 

72 
54 

80 
66 

60 
57 

60 
58 

79 
64 

77 
64 

75 
64 

65 
62 

66 

60 

69.1 

91.1 

WESLACn  2  E 

MAX 

Mm 

74 
38 

80 
57 

65 
S6 

65 

66 

68 
73 

60 
42 

48 
39 

64 
43 

84 
61 

66 
59 

59 
35 

45 
40 

58 
44 

55 

46 

56 
42 

68 
35 

73 
62 

63 
57 

71 
63 

40 

82 
46 

73 
46 

76 
40 

71 
57 

71 
38 

77 
90 

75 
66 

72 
60 

71.9 
49.6 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


DECEMBER 

TEXAS 
1972 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Reic 

itive  hum 

averages 

percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

0) 

_c 

IE 
(/) 

c 

^  "> 

0)  — 
o  « 
i_  « 

<u  0 
Q-a. 

C 

1.0 

c 

S-0 
"5  '> 

0   Q. 

0) 
0 

> 
< 

J! 

(U  <u 

II 

Sta 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

a 
o 

1- 

0^ 

o 
o 

0- 

o 

0- 

o 
>o 

6 

o 

0) 

> 

0 
CN  0 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WSQ  AP 

23 

2.5 

13.4 

43 

w 

29+ 

72 

77 

54 

57 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

72 

4.9 

AMARILLD  WSO  AP 

25 

3.5 

13.6 

37 

NW 

23 

68 

71 

58 

55 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

60 

4.7 

AUSTIN  WSO  AP 

1 

3.4 

10.1 

34 

NW 

21 

73 

78 

61 

60 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

48 

6.2 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

30 

0.3 

10.6 

34 

S 

05 

86 

87 

65 

73 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

39 

7.3 

CORPUS  ChRISTI  WSO  AP 

4 

3.7 

12.1 

41 

N 

06 

89 

91 

67 

74 

5 

9 

0 

0 

0 

0 

14 

46 

7.2 

DALLAS  WSO  AP 

31 

1.4 

11.6 

40 

NW 

05 

79 

83 

65 

65 

6 

4 

4 

0 

0 

0 

14 

54 

5.8 

DEL  RIO  WSO  AP 

6 

2.0 

9.3 

30++ 

31 

21 

63 

72 

52 

45 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

- 

5.5 

EL  PASO  WSO  AP 

29 

2.5 

e.e 

49 

W 

29+ 

50 

61 

40 

32 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

87 

4.0 

FORT  WORTH  INTL  WSO  AP 

30 

1.7 

11.1 

35++ 

35 

05 

77 

80 

63 

63 

8 

3 

2 

0 

0 

0 

13 

- 

5.6 

GALVESTON  WSO  AP 

- 

- 

m 

31 

NW 

15  + 

- 

- 

- 

- 

2 

7 

3 

0 

2 

0 

14 

34 

- 

HOUSTON  INCDNT  AP 

1 

2.2 

7.5 

21++ 

25 

20+ 

89 

91 

64 

75 

6 

8 

2 

0 

1 

0 

17 

42 

7.5 

LUBBOCK  WSO  AP 

23 

2.5 

10.9 

44++ 

21 

05 

72 

78 

53 

50 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

77 

4.3 

MIDLAND  WSO  AP 

22 

1.7 

11.3 

33++ 

32 

23 

68 

74 

44 

42 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

4.7 

PORT  ARTHUR  WSO  AP 

6 

3.0 

10.8 

28 

N 

06 

94 

94 

77 

86 

4 

3 

4 

1 

2 

0 

14 

38 

7.2 

SAN  ANGELO  WSO  AP 

25 

1.8 

9.6 

33++ 

30 

29 

72 

79 

46 

49 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

5.0 

SAN  ANTONIO  WSO  AP 

36 

3.3 

7.8 

29 

NW 

21 

77 

78 

59 

58 

6 

10 

0 

0 

0 

0 

16 

45 

6.4 

VICTORIA  WSO  AP 

2 

4.1 

10.3 

43  % 

N 

06 

85 

87 

63 

70 

7 

7 

1 

0 

0 

0 

15 

- 

7.3 

WACO  WSO  AP 

32 

1.7 

11.2 

32++ 

34 

05 

79 

81 

65 

66 

6 

4 

1 

1 

0 

0 

12 

- 

5.8 

WICHITA  FALLS  WSO  AP 

30 

1.4 

12.9 

39++ 

36 

05 

79 

85 

58 

65 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

11 

- 

4.5 

%    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
PEC6MBER 


.1972 


Day  Ol  Month 


10  11   12   13   U   IS   IB   17  18   19  20   21   22   23  24   25  2S   27  28   29   30   31 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CR6EK  OAH 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  DAM 

8ELT0N  DAM 
BENBROOK  DAM 
OENISQN  DAM 

GRAPEVINE  OAH 

NAVARRO  MILLS  0AM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  0AM 

WHITNEY  DAM 


*    «    « 
EAST  TEXAS  04 


DAINGERFIELD  9  S 


SAM  RAVBURN  0AM 


TOWN  BLUFF  DAM 


TRANS  PECOS 


MOUNT  LOCKE 


*    •    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 


AMISTAD  Dam 


SAN  ANGELO  DAM 


•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WSO  AP 


EVAP 
WIND   76 


EVAP 
WIND 
MAX 
MII4 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,13  .11 

5C 
39 

.31 
1*6 
62 
35 


.U  ,09 
92   68 


.0! 


101  96 
70  70 
59 


.01  .16 

'I't  no 


63  143 


78 


.00 
82  IS*. 
46 
32 


,00  .00 

26  72 

65  52 

40  3B 


,00 


,11  .IS 
18   37 

55i  56 
37!   32 


,04' 


.OOl  ,04l 

971  11 

49  411 
34   3 


*  I  .17  .06  .01 

154  107  105  163 

-  1  481  49i  43 

-  !   3Zi  4l|  33 


37  177 


.18  .18 

63|  98 

63  60 

42  38 

.09 

31  123 
61 

38  36 


.16  .25 

68  78 

63  60 

40  39 


311 


.11  .2d  3.60B 

205   6*  2778 

431  4«  49.5 

32   Sa  37.0 


.19 

.08 

146 

30 

5! 

49 

32 

33 

.18 

.21 

101 

59 

66 

61 

41 

38 

.2^ 

_ 

15? 

83 

72 

. 

33 

.10 

.27 

15« 

104 

67 

66 

52 

37 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Continued 


TEXAS 
OECEHBER   1»T2 


I 


SOUTH  CENTR4L       07 
BEEVILLE  5  NE 


SQHERVILt.E  DiM 


•   •   • 
UPPER  COAST         08 


POINT  COMFORT 


THOMPSONS  3  HSM 


•    •    « 
SOUTHERN 


RIO  GR4NDE  CITY  3  W 


«    •    * 
LOWER  VALLEY        10 


Day  Oi  Month 


EVAP  .10 

WIND  28 

MAX  61 

MIN  37 


HESLACO  2  E 


EVAP 
WING 
MAX 
HIN 

EVAP 

HIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIN 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIN 
MAX 
MIN 


.11 


.OS 
51, 

65|      71 


05 

.10 

3^ 

-'-' 

15 

.05 

55 

<,i 

6- 

72 

38 

50 

0* 

.07 

59 

41 

55 

64 

38 

38 

03 

.22 

12 

17 

75 

68 

42 

40 

oe 

.10 

9 

8 

13 

.16 

3( 

5< 

6! 

70 

«1 

43 

.1! 

.10 

2' 

58 

73 

77 

41 

58 

u 

52!      49 

63      70 

37"      4T 


.07 


,10  .05 
70l  115 
77  76 
60      53 


7       8       9       10     11      12      13      14      15      18      17     18      19     20      21      22     23     24     25     2B      27     28     29      30      31 


.06  .10  .14 
89  121  162 
781  43 
39      35 


.15  .1 

71  9 
831  8 
67   7 


115i  15  29 
421  42  61 
32   32   37 


.00  .07 

63  191 
68 

52  40 


185   85 

52i  39 
331  33 


125  22 
44  44 
32   32 

.01 
55 


.01  .09 
19   13 


.10  .02  ,03 

68   69   37j 

82   721  51   60 

591  421  43   42 


.07   * 
49,  120 
52|  43 
32   32 

,04  .03 
45  100 


07  .13 

53  »0 

57i  61 

41  41 


.03 

.16 

111 

110 

54 

55 

44 

33 

.10 

.19 

76 

71 

61 

60 

46 

38 

.13  - 
67   16 


56 


.13 


.20 

61 

81^   80 

49 


.21  .14 

20  25 

79  73 
42 


.10 

.21 

.12 

50 

50 

197 

57 

63 

73 

33 

48 

46 

.07 

.11 

.01 

51 

110 

68 

62 

63 

63 

34 

34 

34 

.13 

.03 

.06 

61 

49 

121 

.15 

.05 

.05 

8C 

55 

155 

62 

7t 

69 

35 

44 

60 

.11 

.05 

.05 

101 

?■ 

97 

63 

51 

62 

38 

37 

42 

.14 

.10 

.06 

43 

i: 

35 

6! 

6 

66 

40 

38 

46 

.11 

.lo{  ,02 

33 

26 

.16 

,1' 

.07 

5) 

161  158 

61 

6! 

70 

38 

38   SO 

.14 

,1! 

.09 

14 

8 

134 

7C 

711   88 

43 

53|   65 

.07 
169 
72 
61 

.12 

109 
69 
52 

.06 
155 


.20 

130 
71 
60 

.05 
88 
69 
61 


.10 
128 
72 
62 

.12 
89 
73 
65 


2.87 
2830 
61.5 
42.4 

2.59 
1979 
59.0 
36.4 

1.91 
1972 


2.56 

3605 
65.5 
43.7 


.15  2.18 
92  2949 
60.4 
42   42.5 


2. 398 

967 
65.1 
42.4 

2.678 
676 


3_s95 

1890 
6B.e 
45.0 

3.26 
1797 
72.5 
51.5 


BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1 

« 

^ 

Day  of  month 

« 
0> 

Station 

4) 

> 

Q 

E-J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

8iM 

32 

34 

34 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

28 

28 

29 

30 

29 

30 

30 

32 

32 

33 

32 

32 

34 

37 

33 

32 

31.1 

MESLACO  2  E 

2 

MAX 

80 

81 

67 

85 

90 

90 

60 

69 

81 

85 

79 

56 

66 

66 

66 

68 

67 

73 

83 

84 

75 

79 

BO 

79 

80 

BO 

78 

74 

71 

75 

67 

75.9 

MIN 

48 

58 

61 

69 

72 

56 

51 

54 

63 

70 

50 

50 

51 

53 

49 

55 

46 

56 

59 

63 

57 

51 

53 

55 

56 

63 

49 

57 

65 

65 

58 

56.9 

4 

MAX 

72 

74 

78 

79 

84 

82 

61 

66 

75 

80 

77 

57 

63 

63 

63 

63 

63 

68 

76 

75 

72 

73 

74 

73 

75 

73 

72 

70 

71 

73 

67 

71.4 

MIN 

52 

60 

63 

70 

72 

61 

56 

57 

63 

70 

56 

54 

54 

56 

53 

50 

50 

57 

61 

63 

61 

56 

56 

58 

57 

64 

54 

60 

66 

67 

61 

59.3 

8 

MAX 

67 

69 

72 

74 

78 

78 

64 

62 

69 

75 

75 

57 

59 

60 

59 

58 

59 

64 

70 

71 

69 

67 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

71 

66 

67.7 

MIN 

53 

59 

62 

68 

71 

64 

58 

57 

62 

69 

57 

55 

55 

57 

54 

51 

51 

57 

61 

62 

61 

56 

56 

59 

57 

64 

55 

60 

65 

66 

62 

59.5 

BUSHLAND  1  WSW 

LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETER.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES 

BES?E^^l^;CH°^;^^?rso?r?AER^^°E'?E^  ""''""    '°    '"'    "'''"''''■       "^^^"^^  ^""^  * 
d?5TANCe'iO-FEET%hErSoGRAPHS.''''-   ''"''  °'°"'°-  ''"'    °'    '°"    ^""«°»^^"^  BELFORT 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXSS 
DECEMBER      1972 


Day  ol  month 


1       2       3       4       S 


7       8       9       10      II      12      13      U      IS     16      17      IB      19      20      21      22     23     24     25     28      27     28      29     30      31 


HI6H    PLAINS  01 

AHillUI.D    WSO    AP 

OALHART  FAA  AP 
FOLLETT 
HEREFQUD 
LUSaOCK  WSO  AP 

MIAMI 

MIDLAND  WSO  AP 

MULESHOE  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULU 

VEG* 

•  •   • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  KSO  AP 

CHILDRESS  FAA  AP 

MEMPHIS 

SNYDER 

WICHITA  FALLS  WSD  AP 

*  *    • 

NORTH  CENTRAL       03 

BROHNWOOO 
DALLAS  WSO  AP 

FT  WORTH  INTL  WSO  AP 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

PARIS 

WACO  WSO  AP 


•    •    • 
TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WSD  AP 


PANTHER  JUNCTION 


EDWARDS  PLATEAU     06 
DEL  RIO  WSO  AP 


SAN  ANGELO  WSO  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
0EC6HBER   1972 


Day  of  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •        • 

SOUTH    CENTRAL                07 

AUSTIN    WSa    AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
HTR    EOUIV 

T 

T 

SAN    ANTONIO    WSO    AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

T 

I 

i 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

4 

►  -3 
<2 

►  1 

1 

|z 

S 

a 

• 

J 

s 

n 
Q 

% 
1 

No.  ol  Day 

. 

1 

•5 

& 
■a, 
s 

J 

i 

Snow,  Sle«l 

No.  of  Days 

SUHon 

M«x. 

Mln. 

1 

II 
11 

• 
Q 

1 

0 

o 

1 

0 

s 

o 

§ 

.'1 

^J 

ii 

•    *    • 
JANUARY     1972 

PORT  MANSFIELD 

71,8 

50.8 

61.3 

87 

23 

25 

6 

174 

0 

0 

1 

0 

.21 

.15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

4     *     * 
MARCH       1972 

MARATHON 

77.2 

40.1 

58,7 

es 

9 

25 

31 

194 

0 

0 

4 

0 

.13 

.13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  MANSFIELD 

79.7 

62.9 

71,3 

96 

29 

50 

10* 

U 

2 

0 

0 

0 

1.19 

.85 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

*    *    • 
APRIL        1972 

CARTA  VALLEY 

85.'! 

58.2 

71,6 

96 

14  + 

35 

16 

16 

6 

0 

0 

0 

2.59 

1.19 

19 

.0 

0 

3 

3 

1 

MARATHON 

85.* 

48,0 

66,7 

96 

13 

30 

1 

49 

6 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  MANSFIELD 

83.6 

69.7 

76.7 

93 

16  + 

45 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

.99 

.93 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

*    *    « 
MAY          1972 

MARATHON 

82.8 

52,3 

67.6 

94 

22 

46 

3 

18 

4 

0 

0 

0 

4.54 

1.46 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

OLNEY 

82.9 

58.4 

70.7 

90 

27  + 

48 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

6.71 

5.15 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

PORT  MANSFIELD 

82.9 

70.5 

76.7 

85 

31  + 

63 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

6.27 

2.05 

3 

.0 

0 

ROCKLAND  1  W 

8<,.5 

58,9 

71.7 

91 

27  + 

49 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

3.99 

.  1.41 

1.29 

2 

.0 

0 

7 

3 

2 

*    •    * 
JUNE        1972 

BRACKETTVILLE 

93. 7M 

69, 4M 

81. 6M 

103 

26+ 

59 

0 

19 

0 

0 

0 

1.71 

.60 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

CARTA  VALLEY 

91.4 

68.2 

79.8 

101 

21 

51 

0 

16 

0 

0 

0 

1.31 

.60 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

EAGLE  PASS 

9*.  3 

70.2 

82.3 

-  3,5 

104 

23  + 

60 

2  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2.82 

.39 

2.19 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

93.1 

64.1 

78.6 

107 

29 

53 

6 

19 

0 

0 

0 

1.93 

1.55 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

HARLINGEN 

90.9 

71.3 

81.1 

-  2,5 

96 

25 

66 

8  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4.73 

2.15 

1.29 

9 

.0 

0 

9 

4 

1 

JUNO 

95.6 

69.4 

82.5 

105 

24  + 

59 

18  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1.71 

1.24 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

LANGTRY 

95. S 

70.7 

83.1 

106 

22  + 

57 

0 

23 

0 

0 

0 

.77 

.68 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

MARATHON 

89.5 

59,2 

74.4 

105 

29 

49 

9 

13 

0 

0 

0 

.94 

.45 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC  ALLEN 

91.6 

72,3 

82.0 

97 

27  + 

66 

0 

22 

0 

0 

0 

7.35 

2.05 

12 

.0 

0 

8 

6 

2 

MC  CAMEY 

94.'. 

67,6 

81.0 

108 

24 

55 

0 

20 

0 

0 

0 

2.21 

1.10 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

MC  COOK 

90.2 

71,8 

81.0 

97 

26+ 

66 

5  + 

0 

16 

0 

0 

0 

5.38 

1.01 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

MISSION  •,    W 

90.9 

73,2 

82.1 

-  1.9 

97 

30+ 

67 

3+ 

0 

20 

0 

0 

0 

7.25 

5.31 

2,02 

12 

.0 

0 

12 

3 

3 

OLNEY 

94.2 

67,6 

80.9 

109 

26  + 

52 

0 

26 

0 

0 

0 

4.73 

2,05 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

DZONA 

89.4 

65,2 

77.3 

99 

27  + 

49 

3 

12 

0 

0 

0 

3.96 

2.64 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

PANDALE 

94.0 

70,5 

82.3 

104 

21 

55 

0 

21 

0 

0 

0 

2.31 

1.22 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

PECOS 

97.7 

64,2 

81.0 

111 

28 

52 

2  + 

2 

24 

0 

0 

0 

2.63 

1.61 

30 

.0 

0 

3 

1 

I 

PORT  LAVACA  NO  2 

90.0 

74,8 

82.4 

95 

29  + 

63 

0 

16 

0 

0 

0 

2.27 

.78 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

PORT  MANSFIELD 

87.6 

73,1 

80.4 

94 

27  + 

58 

0 

11 

0 

0 

0 

5.21 

2.10 

9 

.0 

0 

7 

4 

3 

RAYMONDVILLE 

89.1 

71,0 

80.1 

-  3.2 

94 

28  + 

66 

2  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6.22 

3.76 

1.43 

12 

.0 

0 

7 

5 

2 

RID  GRANDE  CITY  3  M 

92.8 

72,0 

82.4 

103 

25 

67 

13+ 

0 

22 

0 

0 

0 

3.71 

1.16 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROBERT  LEE 

93.3 

66,0 

79.7 

104 

21 

53 

2  + 

0 

17 

0 

0 

0 

4.41 

1.50 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROCKLAND  1  W 

92. 4M 

66, BM 

79. 6M 

99 

26 

52 

0 

21 

0 

0 

0 

1.16 

-  2.66 

.26 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

SHEFFIELD 

93.2 

68,2 

80.7 

104 

21 

52 

0 

14 

0 

0 

0 

1.56 

, 

,99 

15 

.0 

0 

2 

2 

0 

SMITHVILLE 

92.0 

70.6 

81.3 

-   .9 

100 

26 

61 

5  + 

0 

20 

0 

0 

0 

6.92 

3.05 

4.70 

11 

.0 

0 

4 

2 

2 

*    «    * 
JULY        1972 

LANGTRY 

94.7 

71.9 

83.3 

105 

31 

70 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.31 

2.30 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

MC  ALLEN 

93.5 

72.5 

83.0 

97 

11  + 

70 

17+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.67 

1.04 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

MORTON 

86.6 

61.5 

74.1 

98 

31 

57 

7+ 

6 

12 

0 

0 

0 

3.53 

1.65 

18 

.0 

0 

7 

1 

1 

NEWTON 

89.5 

70.3 

79.9 

95 

3+ 

63 

7  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.45 

2.72 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

SMITHVILLE 

92. 2M 

70. 3M 

81. 3M 

-  3.8 

101 

31 

63 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

2.62 

-   .07 

.90 

11 

.0 

0 

5 

3 

0 

WALCDTT 

M 

M 

H 

95 

3 

52 

4 

11 

0 

0 

0 

2.08 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

•    •    * 
AUGUST      1972 

ANDERSON 

92. 8M 

68, 3M 

80, 6M 

99 

21 

63 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

7.19 

4.28 

3.50 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

EAGLE  PASS 

95.1 

70,8 

83,0 

-  4.3 

105 

1 

67 

9+ 

0 

30 

0 

0 

0 

5.26 

2.92 

1.81 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

FALFURRIAS 

96.5 

66,8 

81,7 

-  4.6 

101 

22 

60 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

-  2.67 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

HARLINGEN 

95.3 

71,3 

83.3 

-  2.1 

99 

28 

69 

7  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.58 

.  2.50 

.39 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARATHON 

84.7 

59,9 

72.3 

95 

7  + 

56 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

3.52 

1.03 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

MC  ALLEN 

95.9 

72,1 

84.0 

98 

31  + 

64 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

1.07 

.72 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

MC  COOK 

95. 8M 

70, 8M 

83. 3M 

100 

23 

67 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

.04 

.02 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MISSION  *  M 

95.7 

72,5 

84.1 

-  1.7 

99 

28+ 

70 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

1.25 

-   .41 

.60 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

NACOGDOCHES 

93.5 

70,6 

82.1 

-   .3 

98 

22  + 

63 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

1.81 

.   .86 

,97 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

PORT  MANSFIELD 

89.9 

76,0 

83.0 

94 

1 

72 

31  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.36 

1.36 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

RAYMONDVILLE 

94.6 

72,0 

83.3 

-  1.7 

98 

15  + 

70 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.98 

.   .02 

1.93 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 

98. 2 

71,6 

84.9 

102 

24  + 

68 

16  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.07 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

SMITHVILLE 

95. IM 

67, 6M 

81. 4M 

-  4.0 

101 

1 

61 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

3.25 

.81 

1.50 

4 

.0 

0 

7 

2 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS.contu.ued 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

'4 

It  B 
tt  J 

1 
< 

ll 

1 

« 

i 

Q 

1 

No.  ol  Days 

3 

i 

1 

1 

Snow.  Sleel 

No.  of  DayK 

SUIlon 

Max. 

Min. 

3 

■S-v 

DO 

s 
a 

1 

1 

£ 
I 
S 

a 

0    t 

hi 

.  .2 

.°l 

»         *         « 
SEPTEMBER       1972 

EAGLE    PASS 
HARLINGEN 
MISSION    4    M 
PERRYTQN    5    NNE 
PORT    LAVACA    NO    2 

RIO    GRANDE    CITY    3    W 
ROBERT    LEE 
SANDERSON 

«          *         » 
OCTOBER             1972 

MOUNT    LOCKE 
OLTON 
ROBERT    LEE 

93.5 
95.0 
95.4 
82. 0 
91,9 

97.9 
89.1 
87.6 

71.6 
74.7 
77.9 

70.5 
71.6 
73.0 
54.5 
76.1 

72.2 
65.9 
64.6 

49.5 
44.5 
51.7 

82.0 
83.3 
84.2 
68.3 
84.0 

85.1 
77.5 

76.1 

60.6 
59.6 
64.8 

.6 

1.4 
2.0 

101 
99 
99 
98 
96 

102 
96 

97 

64 
91 
94 

5 
6  + 

7 
19 
18  + 

6+ 

18  + 

1 

2 

10 
15 

62 
69 

69 
37 
69 

69 
45 
52 

30 
27 
40 

23 
25 

25  + 

30 

30 

24+ 
30 

30 

31 
31 
31  + 

0 
0 

0 

66 

0 

0 
0 
0 

181 
206 
116 

24 
29 
29 
8 
25 

28 
19 

8 

0 
3 
4 

0 
0 

? 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.58 
4.49 
2.00 

1.34 
6.50 

7.19 
9.51 
2.12 

2.03 
1.94 
5.17 

1.08 
.       .08 
-    1.24 
>       .33 

1.95 

2.86 

.81 

.56 

3.27 

3.10 
5.45 
1.15 

.84 

.76 

1.73 

23 
25 
9 
20 
25 

28 

21 
21 

20 
31 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

1.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

31 

6 
5 

3 

3 

10 

6 

9 
4 

5 
5 

7 

2 
2 
2 

1 
2 

3 

4 

1 

1 
2 
3 

1 
1 
0 
0 
2 

3 

2 
1 

0 
0 
2 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

station 

*|3 

.2 

Day  of  Month 

1    1 

n 

3 

4  1 

n 

6 

7  1 

e  1 

9 

10  1 

11       12 

13  1 

14  1  15 

16  I 

17  1 

18 

19      20  I 

21 

22  1 

23   1 

24 

2S  1  26   1  27 

28  1  29   I 

30 

31 

.   •   • 

J«NU««Y      1972 

PORT  MANSFIELD 

.21 

T 

T 

.06 

.15 

•    •    « 

HAHCM        1972 

ACKERLY  1  WSW 

MARATKQN 

PORT  KANSFIELD 

.13 

1.19 

.07 

.07 

.06 

.89   .12 

.13 

.02 

- 

*    «    • 

APRIL        1972 

ACKERLY  I  HSH 
CARTA  VALLEY 
MARATHON 
PORT  FANSFIELO 

2.39 

.00 
.«9 

.06 

" 

1.19   .79 

.61 

" 

" 

" 

T 

.93 

.    •    • 

MAY          1972 

COLOMATER 
OUHONT 

FISCHERS  STORE 
HORGER 
LORENZO 

2.91 

3.0* 
7.65 
3.83 
2.19 

T 

.48 
1.11 

.05 

.77 

.69 

.45 

1.19 
1.42 

.57 

.45 
.77 

.24 
2.05 

.64 

.59 

1.29 

.34  1.10 
.14   .07 

• 
.25 

•     • 

1.95 

• 

* 

•   2.00 

.23   .12 

.21 

.10   .81 
.02 

LYNHMAVEN  RANCH 

MARATHON 

OLNEY 

PORT  MANSFIELD 

ROCKLAND  1  U 

4.54 
6.71 
6.27 
3.99 

1.05 

.50 
1.29 

2.05 
.07 

.70 

.26 

1.30 
.23 

.56 
1.07 
.26 

1.32 
.21 

.61 

« 

.10 
.20 
.06 

T 
.79 

5.19 
2.00 
.28   .20 

T 

.90 
1.09 

1.29 
.29   .07 

.12 

T     .01 

.93 

.30 
1.48 

.20 

.04 
.IB 

.16 

.37 

.    •    • 

JUNE         1972 

BRACKETTVILIE 

CARTA  VALLEY 

EAGLE  PASS 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

HARLINCEN 

1.71 
1.31 
2.B2 
1.93 

4.73 

T 
.03 

T 

.02 

T 

T 

.35 

.05 

T 

T 
.02 

.39 

.20 
.06 
1.29 

.30 
.70 

.10 

.38 

.02 

.31   .50 

.15 

.08 

2.19 

1.55 

.21 

.16   T 

.80 
.14 

.02 
.68 

.80 
.05 
.25 
.06 
.23 

.13 

.02 

T 

.26 

JUNO 
LANGTRY 
LORENZO 
MARATHON 
MC  ALLEN 

1.71 
.77 

3.93 
.94 

7.35 

.03 
.05 

.02 

.69 

.57 

T 
1.74 

.92 

.50 

.22 
T 
1.74   .72 

.94 

.28  2.09 

.08 
.24 
.45 
.45 

1.24   .06 
T     .68 
.31 

.08 

.01 
.92 

.19 
■  12 

MC  CAMEY 
MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  i    H 
OLNEY 

2.21 

5.38 
12.07 
7.25 
4.73 

.22 

1.90 

.03 
1.10 
.10 

.75 
.05 
.19 

.26 

T 

.03 
.61 
.28 

1.01 
1.70 
1.28 

.49 
1.42 
.12 

.05   .50 
.29   .39 
.20  3.94 
.22  2.02 

T     T 

.20 
.61 
1.52 
.46 

1.10 
.76   .04 
1.53 
.17 
.68  2.05 

.41 
.22 

.25 

.20 

.07 
.39 

.25 

.03 

.26 

1.10 

.03 

OZONA 

PANOALE 

PECOS 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  MANSFIELD 

3.98 
2.31 
2.63 
2.27 
5.21 

.01 

.13 

.01 

.05 

.06 
.11 

.01 
2.10 

.27 
1.10 

.35  2.64 

.58 

.39   !oi 
1.01   .50 

.12 
.06 
.05 
.01 

.87 
1.22 

.07   .15 
.12   .09 

.13 
.50 

.34 
.78 

T 
.29 

1.81 

RAYMONDVILLE 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

ROBERT  LEE 

ROCKLAND  1  H 

ROSS 

6.22 

3.71 
4.41 
1.16 
1.43 

.01 

.97 
.57 

.10 

T 

.90 
.54 

1.35 

1.16 

.39 

.01 

.45  1.4! 
.05   .07 

.43  1.4! 
.16 

.12 
.06 

.65 

.78   .02 

1.50 

.15   .08 

.50   .28 

.08 

.25 
.02 

.27 

.20 

.11 

.01 

.26 

.02 

.79 

.28 

.50 

SHEFFIELD 
SMITHVILLE 

1.59 
6.92 

.02 

.50   T 
4.70 

.99 
.27 

.23 

1.70 

.09 

.    .    . 

JULY         1972 

LANGTPY 
MC  ALLEN 
MORTON 
NEWTON 
NUGENT  1  ESE 

2.31 
2.67 
3.53 

7.45 
1.56 

.30 
.50 

.48 

.20 

.35 

.01 

.06 

2.72 

.66 

.27 

.32 

.04 
.94 
.20 

.03 

T 

.49 

1.04 

1.65 
.53 

2.30 

.09 
.10 

.22 
.26 
.12 

.68 
.35 

.23 

.10 

T 

.25 

.06 

.09 

1.96 

RICAROO 
SMITHVILLE 
UM6ARCER 
WALCOTT 

4.99 
2.62 
2.73 

.18 
.15 

.02 

.52 

.11 

.86 

.16 

1.10 
.90 

.15 
.23 

.09 

l.OO 
.50 

.25 

1.63 
2.08 

.33 
.12 

.21 

.69 

1.32 
.03 

.84 

.    .    . 

AUGUST       1972 

ANDERSON 
EAGLE  PASS 
FALFURRIAS 
HARLINCEN 
MARATHON 

7.19 

5.26 

.02 

.58 

3.92 

.46 
.01 

.56 

.50 

1.81 

.35 

T 
.86 

.19 

.37 
.77 

.58 

1.36 
.35   .94 

.27   .20 

.04 
.43 

T 

.19 
.07 

T 
.39 

T 

.36 
1.03 

3.50 
.02 
.33 

.OB 

.13 

.01   .41 

MC  ALLEN 
nC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  <>  H 
NACOGDOCHES 

1.07 
.04 
.54 

1.25 

i.ei 

T 

T 

.31 
.14 
.10 

.02 

.10 

T 
.13 

.19 

.03   .02 

.97   T 

.72 

.07 

T 

.09 

T 

.38 

.06 

.02 
.06 

.35 

.03 

.09 

.30 

.60 
.01 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SMITHVILLE 

1.36 

2.98 

.07 

3.25 

1.36 
.99 

.22 

.06 
1.50 

.02 

.07   .20 

.95 

.22 

1.93 

.07 

.20 

.22 

.04 

.01 

•    •    • 

SEPTEMBER    1972 

CROKELL 
EAGLE  PASS 
FIFE 

FLOYDAOA  9  SE 
HARLINCEN 

4.18 
3.58 
2.05 
7.72 
4.49 

1.22 

.23 

T 

.60 

5.00 

T 

1.86 

.77 

T 

.25 

.05 

T 

.60 
.72 

T 

.39 
.23 

.15 

T     .01 

.17 

.09 

.04 
.05 

.25   .15 

T 

1.03 
.80 

.30 
.28 

.11 

T 

1.95 
.57 

.42 

.32 

.18 

.16 
2.86   .23   .02 

T 

T 

HtTCHLAND  6  SSK 

LOOP 

MAGNOLIA 

MARCO 

MISSION  »  H 

1.38 
2.62 
2.67 

2.00 

.55 

.50 

.80 

.12 

.42 

.55 

T 
.25 

.47 
.81 

.47 

.20 
.14 

.16 
1.32 

.37 

- 

- 

- 

.91 

.04 

.9! 

T          .68 

.57 

.90 

MULLIN 
NUGENT  1  ESE 

PERRYTON  5  NNE 
PORT  LAVACA  NO  2 
RICAROO 

2.50 
5.70 
1.34 
6.50 
2.35 

1.10 
.44 

.30 
.02 

1.40 

.20 

.19 

.09 

.03 

T 
.12 

.15 
.20 

1.50 

.20 

.13   .08 

.11   .26 

.03 

.60 
.56 

1.00 
.99 

.15 

.25 
.25 

.44 

1.60 
1.20 

.80 

T     T 
3.27   .17   .01 

.1< 

.01 

.10 
.27 

Swa  rafsiance  note*  loUowing  Station    ladax. 
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LATE    REPORTS-Continued 

DAILY  PRECIPITATION 


TBXtS 

Station 

■5 

Day  of  Month 

e2 

1      1 

2 

3 

4    { 

5    1    6 

7    1    8        9 

10 

11 

12 

13  1   14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   1 

23      24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

RIO    ORlNoe    CITY    3    n 

ROBERT    LEE 

R06Y 

SANDERSON 

UHBftRGER 

T.19 
9.51 
3.56 
2.12 

.^8 

2,1« 
.10 

.06 

1.60 

.25 

.05 

.73 

.32 

.16 

.19 
.18                   .10 
.09 

.44 

.20 

T 

5.45 

.96 
1.15 

.65 
.25 

1.56       .21 

1.97 

.32 

.35 

.28 

3.10 

WOLFE    CITY 

3.23 

.7* 

.18 

.12 

.45       .33 

1.41 

.         .         . 

OCTOBER              1972 

MOUNT    LOCKE 
OLTON 
ROBERT    LEE 

2.03 
1.94 

5.17 

■  13 

.36 

T 

.55 

.84 
.54 
.37 

.30 
.20 

1.50 

.15 

.04 

.32 

.30 
1.73 

.01 
.47 

.04       .13 
.05       .35 

.76 

SUPPLEMENTAL   PRECIPITATION  DATA 
Stonn  of  May   U,    1972,   CobbI   and  Hays  Ce 


Naae  of  Observer  or 

Location 

Aicount   ana 

Tine   of  Heavy  Rain 

Total 

Type  of  Gage 

Observation  Sice 

Latitude 

Longitude 

Accuracy 

Conal   County 

AUon  Miiie 

29'38'I2" 

98*11-58" 

S  in. 

unknown 

Aim  H.  Anderson 

29*44 -20" 

98*04-22" 

8  in. 

unknown 

E«rl   Otelert 

29'4S'Z6" 

98*00-11'- 

5  in. 

unknown 

H.  C.  Nelson 

29'47'S2" 

98*02-27" 

4.75   in. 

unknown 

H.   J.    K.U8 

29'42'38" 

98*13-27" 

8-40-10,20  pn  -  S,2 

in-,   after   10:20  pm  -   1.6   in. 

6.8   in. 

unknown 

HilBar  Stoats 

29*4^'S9" 
29'43'J2" 

98*12-51" 
98*11-48" 

9   il.'"' 

S-gallon  bucket 
3S-gBllon  barrel 

unknown 

Laverr^  Herbert 

29*43 -JO" 

98*U'32" 

10   in. 

S-gallon  bucket 

unknown 

Non.^   eretaer 

29*42'44" 

98*11'S5" 

9:00-10:50   pm   -   8   in 

1 3   in .  average 
[9.S-15.75   in.) 

mi!l   can'   ""'"   "^ 

unknown 

29*47- 36" 

98*06'23" 

9.30   -    11:1S  pm 

U    in. 

S-gallon  bucket 

unknown 

Karb«ch 

29*47'02" 

98*06-48" 

more  than  6   inches   i 

n  4S  minutes 

6  *   in. 

unknown 

Luxes  Cafe 

29*44 'SO" 

98*08-42" 

U.5  in. 

straight-sided  hjcket 

unknown 

K  S   I  Service   Station 

29'46'32" 

98*09-30" 

11.5  in- 

two  5-gallon   buckets 

unknown 

Kagan 

29'43'3I" 

98*09-07-- 

began  9 . 00  pm.    raine 

d  hard  9:20  pm-midnight 

16.5   in. 

emptied  gage  3  times 

unknown 

Erwin  Meeker  s   daughter 

29*48  ■  13" 

98*09-37" 

u„. 

5.5  gallon  on   drum 

unknown 

Coop  Beans 

29'4B'08" 

98*10-18" 

8:30  pm-l:30  am.   riv 

or  crested  at   2  am 

11  in. 

unknown 

Kani  Store 

29*51-11" 

98*09-41" 

10  in. 

Straight-sided  bucket 

unknown 

Indian  Days  House 

29*S2-02" 

98*14-42" 

4:00  pm-3:00   am 

11.8  in. 

2-1/4   inch  pipe 

unknown 

Janes  Beal  Ranch 

29*46'S7" 

98*13-52" 

IS   in. 

unknown 

Mrs.    Fred  Maus 

29*46'41" 

29*47-13" 

98*13-00'- 

9:00-10:00  p.m.    •   S 

in    .    10:00-11:30  pm  -   4.75   in. 

9.7S   in. 

garbage   can,    15"  deep 
17"   dia.    top.    15" 
dia.   bottom 

unknown 

Scott  Fisher 

29*45 'jy 

98*12-49" 

Started  raining  at  8 

:00  p.o. 

10  in. 

unknown 

Eliiabeth  Hausoan 

29-44 '38" 

98'12'22" 

12   in, 

SS-gflllon  barrel 

Mrs.  Clyde  Scott 

29*44 -JS" 

98*06-52" 

8:00  pm-2:00  am 

10.5   in- 

straight   sided   can 

unknown 

Reinann 

Ernest  Jones 

Mrs.   Howard  No-atany 

Runpel  Ranch 

Arlon  Seay  Ranch 

29*'4S-i7' 
29'44'4S" 
29*44- 39" 

29*46-18" 

98*11-07" 

9e'l0'58" 
98*15-04" 

98' 17 -08" 

started  raining  8:30 

pm 

12  in. 
7.85  in. 

unknown 
unknown 
unknown 
unknown 

Guadalupe  Valley  Telco. 

29'48-4e-' 

98*20-16" 

6.48   in. 

std.    rain  gage 

unknown 

Edgar  Saho 

29*47 '  SO-' 

98*17-53" 

9:30-11:00  pm 

9   in. 

unknown 

Zurcher 

29*43' J7" 

98°19-S2" 
98*18-32" 

5   in. 

bucket 

^IZ 

Natural   Bridge  Caverns 

29*41-32" 

98*20-32" 

1st   30  Bin. -2. 5";   n 

xt  4  hr5.-4.0";  rest  of  night-0.2" 

6-7   in. 

unknown 

Reggie  Hest 

29*40-S7" 

98*18-52" 

6.5   in. 

unknown 

BBding 
Serv-Te»  Quarry 

29*42 -SO" 

98*17' 1 3" 
96*15-38" 
98*18-08" 

1.29  in. 
2.5   in. 

water  trough 

unknown 

Albert   Dunn 

29*46 ■22- 
29*42- 42" 

98*12-32" 
98*12-03" 

rain  began   8.30  pm. 

g!oO  pm!    it   ran  ove 
ment  made  when   chimi 

Placed   1st   glass   outside  at 
00  pm.      Placed  2nd  glass  out   at 

at   9:40  pm.      No   further  measure- 
ey  began   to   leak 

"  •  '"■ 

S-gallon  bucket 
straight-sided 
beverage  glass, 
6   in.   deep 

Bailey 

^XZ!'" 

98*12-42" 
98*07' 31- 

9:30-11:15  pn 

10.5  in. 

2Wb.    square   lard 

unknown 

Cattle  Co. 

29-S3-17- 

9a-07'44" 

10-S  in. 

unknown 

Geo.   Lackey 

29'"S0'54" 

98-06-42" 

12  m. 

unknown 

no  name 

29*49'47" 

98*06-53" 

10  *   in. 

10- inch  bucket 

unknown 

Pheuffer 

29*48 '40•■ 

98*05-19" 

12   in. 

rock   stock   tank 

down   1  ft , 

no  nane 

29•4S■4S- 

98*04-57" 

10  in. 

straight   side 
bucket 
child's  wading 

unknown 

Morgan  Wegner 

29*51-12" 

98*03-03" 

7   in. 

unknown 

L.    L.    Roberts 

29*40' 10" 

98*0S'25" 

10.00  pm.   S/U   to   1: 

0  am,   5/12 

2,74   in. 

6  "  vedge   gage 

Trough  Creek   near 
New  Jraunfels 

29*46'20" 

98*15-55' 

3.60  . 

USGS  gage 

unknown 

Clarence  Naster 

29*42'5S'> 

98*09-00" 

9  00  prs.   S/U   to   1   3 

am,   5/12 

4.5* 

5'    ram   gage, 
glass   tube 

unknown 

Franklin  Pheiffer 

29*45-00" 

98*09-55" 

started   8:30  pm,    5/1 

garbage  can 

unknown 

Vernon  Bleck 

29*45-40" 
29*46- 10" 

zz 

8  00  pm.   S/U   to  11: 

0  pm,   S/U 

Uin. 

straight   side 
garbage  can 

unknown 

Kraft  OthMr 

29*44-20" 

98*10'00" 

10  in. 

tin  can 

unknown 

Hays  County 

Oscar  Soectlng 

29*46-40" 

98*00' 2S-- 

heaviest  rain  1000- 

1 : 30  pm 

S  *  in. 

unknown 

ElBO  Jonas 

29*55 -or- 

98*07-23" 

7:00  pm  -  10;S0  pm 

3.1  m. 

unknown 

Mrs.  Ed  Posey 

29-Sl'43" 

98*00-59" 

4   in. 

unknown 

Preston  King 

29°S0'24" 

98*01-17" 

7  in. 

unknown 

M.    L,   Nooten 

29*51 '28" 

98*02-13" 

6.5  in. 

unknown 

Blue  Johnson 

29*49-06" 

98*00-43" 

S.6  m. 

unknown 

E.    B.    Kutschner 

29*S0'09" 

98*00-33" 

6,5  in. 

unknown 

Corrie  Smith 

29*52-52" 

97*58-43" 

7.0   in, 

unknown 

T.   B.  Martin 

29-53 -30" 

97*59-26" 

6.5   in. 

unknown 

W.  E.  Kest 

29*53-17" 

97*57-29" 

4,3   in. 

unknown 

Roger  CcMan 

29*S3'47'> 

98*00-11" 

4.4    in. 

unknown 

Scott  Posey 

29*54-08" 

98*05-08" 

4,5    in. 

unknown 

Heed  Ranch 

29*53-53" 

98*03-50" 

4,2   in. 

unknown 

Don  WiUlaBS 

29*55-27" 

98*06-06-' 

2.1   in. 

unknown 

Tony  Miller 

29*55-19" 

98*04-17-' 

2.S  in. 

unknown 

Idles  lollowing  Slalion    Ind«x. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

Stallon 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •     • 
JiNUiRV       1972 

PORT  M4NSFIELD 

•      «      t 

MAX 

MIN 

78 
66 

78 
63 

70 
62 

76 
50 

61 
34 

43 
25 

58 
36 

71 
37 

73 
50 

60 
54 

76 
53 

63 

90 

86 
92 

83 
48 

59 
33 

48 
36 

59 
41 

65 
54 

75 
56 

72 
51 

80 
51 

81 
61 

67 
91 

85 
65 

83 
51 

69 
56 

75 
62 

76 
66 

61 
69 

76   53 
49   41 

71.6 
90.8 

MARCH         1972 

MAR4TH0N 

MAX 

MIN 

83 
30 

73 
30 

71 
29 

83 
46 

60 
40 

69 
34 

71 
34 

60 
34 

65 

42 

73 
37 

75 
37 

80 
43 

79 
47 

60 
40 

63 

45 

77 
36 

79 
36 

64 
39 

76 
43 

73 
42 

61 
44 

76 
46 

79 
45 

63 
51 

62 

47 

80 
45 

60 
48 

82 
52 

76 
36 

62   62 
37   25 

77.2 
40.1 

PORT  M4NSFIELD 

»     •     » 

MAX 
MIN 

72 
64 

64 
53 

76 
50 

72 
53 

68 
52 

64 
56 

75 
64 

83 
68 

75 
57 

71 
50 

74 
62 

76 
66 

75 
68 

76 
64 

73 
65 

83 
67 

61 
56 

84 
62 

83 
66 

78 
66 

60 
66 

82 
68 

88 
68 

61 
71 

66 
70 

76 
71 

63 

72 

93 

70 

96 

70 

73   65 
97   97 

79.7 
62,9 

APRIL         1972 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

77 
37 

82 

43 

68 
56 

76 
51 

60 
59 

67 
64 

96 
59 

89 
63 

64 
66 

65 
64 

87 
66 

93 

67 

95 
65 

96 
68 

86 
55 

90 
35 

93 
63 

87 
64 

84 
64 

78 
56 

80 
44 

85 
46 

85 
56 

62 
60 

77 
63 

62 
66 

77 
60 

88 
65 

85.4 
56.2 

MARATHON 

MAX 

MIN 

69 
30 

74 
33 

82 
43 

63 
41 

84 

41 

69 
48 

95 

51 

68 
51 

87 
53 

65 

54 

92 
57 

94 
93 

96 
51 

92 
55 

90 
50 

65 

40 

66 
51 

69 

46 

87 
53 

87 
50 

79 
37 

82 

41 

89 
52 

62 

51 

64 
51 

66 
51 

81 
92 

86 
56 

65.4 
46.0 

PORT  MANSFIELD 

•     •     • 

MAX 

MIN 

78 

75 
56 

82 

67 

80 

70 

76 
69 

76 
70 

93 

72 

68 
72 

61 
73 

78 
72 

63 
73 

84 
72 

91 
72 

88 
73 

92 

74 

93 
72 

81 
73 

69 

75 

65 
75 

69 
64 

84 
62 

85 
62 

63 

73 

82 

63 

82 
73 

81 

74 

62 

74 

83 

74 

83.6 
69.7 

MAY           1972 

MARATHON 

MAX 

MIN 

89 

47 

81 
46 

82 

46 

81 

46 

64 

47 

62 

56 

64 
51 

76 
51 

64 
53 

85 
54 

76 
54 

77 
48 

83 
52 

61 
54 

63 

49 

60 
52 

89 
93 

82 
52 

76 
52 

60 
52 

86 
94 

94 

56 

92 

50 

69 
52 

69 

57 

87 
56 

91 
55 

90 

97 

69 

57 

76   68 

97   51 

82.8 
92.3 

0LN6Y 

MAX 

MIN 

78 
60 

79 
50 

63 

46 

64 
50 

79 
56 

79 
56 

75 
54 

77 
51 

79 
55 

75 
55 

76 
55 

76 
57 

81 
55 

61 
55 

64 
56 

66 
56 

86 
57 

86 
59 

82 
63 

69 
60 

67 
69 

89 
64 

90 
66 

90 
61 

90 
68 

89 
64 

90 
65 

88 
66 

64 

67 

76   84 
56   55 

82.9 

58.4 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

84 
73 

63 
66 

63 
67 

60 
68 

80 
72 

60 
73 

60 
73 

62 
73 

79 
71 

60 
73 

61 
66 

82 

74 

85 
66 

85 
75 

83 
72 

64 
73 

82 

70 

83 
72 

83 
63 

62 
68 

63 
68 

84 
72 

84 
73 

64 
^2 

85 

74 

84 
64 

65 
75 

65 

70 

65 
70 

84   85 
70   68 

62.9 
70.9 

ROCKLAND  1  W 

*     •     * 

MAX 

MIN 

85 
68 

78 
62 

61 
55 

62 
49 

60 
50 

78 
55 

75 
63 

78 
60 

81 
52 

79 
55 

79 
60 

77 
64 

63 
62 

65 
63 

81 
54 

66 
54 

87 
58 

87 
59 

85 
56 

69 
55 

90 
96 

90 
59 

89 
60 

90 
68 

91 
60 

91 
59 

91 
59 

90 
61 

90 
62 

66   84 
63   62 

64.9 
98.9 

JUNE          1972 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

88 
59 

92 

65 

91 
65 

90 
64 

90 
65 

93 

64 

68 
69 

66 
66 

65 
69 

91 
71 

66 
69 

64 

71 

86 
72 

94 
65 

69 
66 

91 
68 

92 
67 

97 
69 

101 
69 

103 
69 

101 
73 

102 
75 

102 
76 

103 
77 

102 
77 

100 
77 

101 
79 

93.7 
69.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

84 
51 

68 
60 

61 
66 

68 
61 

67 
63 

69 
63 

65 
59 

66 
68 

82 

65 

86 
69 

90 
68 

85 
69 

83 
69 

92 

72 

90 
64 

90 
70 

65 
68 

66 
67 

95 
65 

99 
69 

101 
71 

97 

71 

96 
72 

100 
74 

100 
76 

100 
76 

100 
75 

99 

77 

99 

74 

91.4 
66.2 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

73 
60 

65 
60 

92 
65 

91 
67 

92 

67 

91 
66 

93 
66 

91 
66 

65 
68 

90 
69 

94 
72 

91 
72 

84 
70 

87 
72 

95 
72 

91 
67 

95 
74 

69 
70 

93 
69 

99 
69 

102 
70 

104 
69 

104 
69 

102 
76 

103 
78 

103 
76 

103 
76 

102 

77 

101 

103 
76 

94.3 
70.2 

FT  STOCKTON  KFST  RAPID 

MAX 

Mm 

65 
53 

83 
55 

90 
60 

87 
60 

86 
59 

65 
62 

66 
59 

84 

61 

85 
63 

92 
65 

93 
63 

86 
64 

69 
66 

91 
65 

99 
63 

66 

64 

90 
66 

90 
67 

95 
66 

101 
66 

100 
66 

106 
67 

104 
67 

104 
66 

104 
69 

103 
70 

105 
66 

105 
70 

107 

97 
62 

93.1 
64.1 

HARLINCEN 

MAX 

Mm 

90 
67 

69 
68 

69 
67 

90 
67 

90 
65 

89 
67 

90 
68 

67 
66 

66 
72 

64 
71 

65 
73 

86 
72 

87 
73 

89 
75 

91 
74 

93 

73 

68 
72 

90 
70 

93 

71 

99 

67 

94 
69 

93 
72 

94 
72 

95 

72 

96 

75 

95 

77 

95 

77 

94 

75 

99 
79 

90.9 
71.3 

JUNO 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 
67 

92 

66 

93 

67 

91 
67 

93 

65 

90 
68 

90 
66 

90 
68 

94 

70 

95 

70 

84 
69 

87 

70 

96 

64 

92 

59 

92 
69 

94 
69 

90 
59 

97 
69 

102 
72 

105 
72 

102 

73 

102 
76 

105 
76 

104 
76 

104 
76 

103 
77 

103 
76 

97 
79 

99.6 
69,4 

LANGTRv 

MAX 

Mm 

80 
57 

86 
62 

94 
65 

89 
68 

92 

70 

92 

70 

92 
69 

86 
70 

89 
66 

93 
69 

94 
72 

94 
71 

85 
71 

68 
71 

97 
65 

97 

65 

95 

72 

95 
72 

94 

73 

101 
71 

106 

73 

106 
75 

101 
75 

103 
75 

104 
75 

103 
76 

103 
76 

103 
76 

101 

99 
73 

95,5 

70,7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

62 
49 

79 
50 

89 
53 

85 
57 

60 
50 

60 
57 

80 
59 

77 
60 

62 
57 

85 
57 

87 
61 

82 
99 

81 
60 

87 
59 

93 
62 

66 
61 

89 
60 

86 
59 

90 
60 

96 
96 

101 
59 

100 
60 

101 
60 

100 
60 

101 
65 

101 
65 

103 
64 

103 
64 

105 

94 
62 

89,5 
59,2 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

89 
66 

69 
66 

91 

69 

89 
68 

91 
68 

90 
68 

90 
70 

93 

70 

85 
72 

84 
72 

87 
73 

86 
72 

85 
72 

91 

74 

92 

75 

93 

74 

90 
73 

91 
71 

93 
66 

94 
72 

94 
73 

95 
72 

95 
74 

95 
75 

97 
77 

97 
77 

97 
77 

94 
76 

96 
77 

91,6 
72,3 

MC  CAHEY 

MAX 

Mm 

74 
55 

63 

58 

91 
65 

89 
66 

67 
65 

86 
66 

87 
66 

87 
65 

65 

64 

94 
67 

92 

64 

67 
66 

84 
67 

91 
69 

100 
59 

91 
64 

90 
69 

91 
66 

91 
69 

105 
69 

106 
72 

107 
74 

102 
74 

108 
73 

106 
69 

103 
75 

107 
75 

107 
79 

109 

96 

67 

94,4 
67,6 

HC  COOK 

MAX 

Mm 

65 
66 

87 
67 

69 
66 

88 
67 

89 
66 

66 
67 

68 
68 

66 

70 

63 
72 

61 
72 

83 
72 

85 
72 

84 
72 

91 
73 

91 
73 

90 
72 

88 
72 

90 
69 

91 

70 

93 
71 

95 

71 

95 
73 

95 
74 

95 
75 

97 
77 

97 

77 

96 

77 

94 
77 

96 

77 

90,2 
71,8 

MISSION  k    W 

MAX 

Mm 

67 
69 

88 
67 

68 
67 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

82 
69 

86 
72 

64 
73 

85 
72 

85 
73 

65 
73 

63 
72 

92 

74 

93 
74 

92 
73 

90 
73 

92 

71 

94 
72 

93 
74 

94 
74 

99 

74 

96 

75 

95 

76 

97 
76 

97 
79 

97 
79 

99 
79 

97 

77 

90,9 
73,2 

OLNEV 

MAX 

Mm 

88 
52 

90 
55 

93 
56 

90 
59 

91 

60 

94 

60 

93 
62 

92 
65 

89 
65 

91 
65 

90 

70 

92 

71 

91 
74 

91 
63 

67 
66 

90 
67 

86 

67 

90 
66 

94 

71 

98 

73 

96 
72 

93 

67 

97 

72 

100 
73 

109 
79 

109 
79 

105 
78 

103 
76 

95 

70 

94,2 
67.6 

OZONA 

MAX 

Mm 

74 
49 

83 
56 

86 
65 

86 
64 

85 
59 

85 

57 

87 
54 

83 
60 

84 
65 

87 
67 

87 
66 

87 
65 

78 
67 

82 
66 

90 
62 

68 
64 

65 
67 

87 
66 

86 
63 

99 
67 

99 
69 

97 
69 

96 
68 

97 
70 

98 
71 

99 
72 

99 

70 

98 
73 

95 
70 

69.4 
65,2 

PANOALE 

MAX 

Mm 

76 
55 

66 
59 

96 
65 

86 
69 

66 
69 

86 
69 

90 
66 

69 
70 

93 
67 

89 
66 

90 
72 

91 
66 

63 
69 

67 
73 

96 
64 

91 
68 

91 
69 

90 
72 

98 
72 

102 
73 

104 
76 

100 
76 

101 
77 

102 
77 

103 
76 

103 
76 

103 
76 

102 
76 

101 

96 

70 

94,0 
70.9 

PECOS 

MAX 

Mm 

74 
52 

87 
52 

96 
59 

91 
62 

68 
62 

90 
62 

68 
63 

68 
64 

92 
65 

9S 
65 

101 
65 

90 
67 

90 
66 

96 
64 

103 
64 

93 
66 

69 

67 

94 
64 

100 
67 

106 
69 

103 
67 

104 
66 

106 
72 

109 
69 

109 
70 

110 
66 

109 
68 

111 
62 

110 

103 
59 

97, T 
64,2 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

81 
67 

86 
72 

66 
67 

87 
63 

87 
64 

86 
66 

90 
71 

89 

70 

84 
74 

87 

77 

87 
73 

66 

77 

89 
77 

68 
79 

90 
79 

67 

76 

90 
79 

93 

75 

94 
74 

94 
74 

92 
78 

93 

76 

93 

77 

95 
74 

93 
81 

93 
80 

93 
80 

94 
80 

80 

94 
79 

90,0 
74,6 

S«*  R»i«r«ac*  Notsa  FoUowtag  SuUoq  Index 
406 


LATE    REPORTS  -continued 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dav 

of  Month 

« 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

PORT  M4NSFIELD 

MAX 

Mm 

86 

70 

86 
58 

85 

61 

84 
73 

85 
75 

85 

74 

66 
73 

82 

72 

64 
71 

82 

70 

83 
71 

83 

71 

92 

76 

65 
75 

86 
76 

86 
74 

86 

75 

86 
72 

88 
71 

89 
73 

92 

74 

92 

75 

91 
74 

90 
76 

94 
77 

93 

77 

94 
80 

90 
72 

93 
78 

91 
78 

87,6 
73.1 

R4YMDN0VILLE 

MAX 

MIM 

89 
66 

88 
66 

87 
67 

87 
67 

89 
68 

87 
68 

67 
68 

63 
70 

84 
72 

83 
72 

83 
71 

83 
72 

86 
72 

68 
72 

89 
74 

90 
73 

68 
73 

91 
71 

92 
70 

92 
70 

94 
70 

93 
73 

92 
73 

90 

70 

93 

71 

92 

71 

94 
74 

94 
76 

93 
75 

93 
75 

89.1 
71.0 

RID  GRINDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

SB 

70 

SB 
70 

93 
67 

90 
68 

91 
69 

92 
69 

91 
69 

86 
70 

85 
72 

85 
73 

89 
74 

66 
72 

65 
67 

91 
72 

92 

74 

91 
73 

90 
73 

91 
72 

91 
71 

94 
70 

97 
71 

96 

71 

97 
72 

97 
75 

103 
76 

102 
76 

102 
76 

98 
76 

100 
76 

100 
76 

92.8 
72.0 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

82 
53 

84 
53 

87 
61 

89 
64 

88 
60 

91 

60 

89 
61 

91 
62 

89 
64 

91 
67 

91 

67 

89 
64 

86 
65 

91 
69 

94 
63 

86 
64 

89 
67 

88 
66 

89 
68 

100 
70 

104 
72 

100 
73 

lOO 
69 

101 
71 

101 

72 

100 
73 

101 
69 

102 
70 

101 
72 

100 
71 

93.3 
66.0 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

MIH 

86 
52 

87 
59 

88 
56 

91 
60 

93 
60 

94 
59 

96 
64 

69 
65 

67 
69 

90 
70 

90 
66 

90 
69 

69 
72 

90 
70 

82 
70 

89 
69 

92 

66 

95 
67 

96 
69 

96 
69 

93 
63 

94 
69 

96 
69 

98 

74 

99 
75 

98 

70 

98 
74 

97 
71 

96 
72 

92.4 
66.8 

SHEFFIELD 

MAX 

MDJ 

82 
52 

88 
60 

88 
67 

87 
69 

86 
68 

86 
67 

87 
66 

86 
69 

68 
66 

69 
63 

88 
65 

82 
68 

86 

71 

97 

71 

95 
62 

87 
69 

88 
61 

69 
69 

101 
69 

103 
68 

104 
70 

101 
75 

101 
75 

101 
75 

101 
74 

102 

77 

102 
77 

102 
75 

102 
67 

95 
62 

93.2 
68,2 

SHITHVILLE 

•     «     • 

MAX 

MIN 

6' 
65 

SB 
65 

89 
66 

89 
61 

88 
61 

90 
62 

92 
63 

94 
68 

89 
67 

65 

70 

88 
69 

92 

66 

91 
70 

90 
74 

93 

75 

92 
72 

82 
72 

85 
72 

94 
70 

95 

71 

96 

75 

96 

77 

95 
75 

95 

75 

96 

75 

100 
78 

97 
79 

98 

75 

99 

74 

97 
75 

92.0 
70.6 

JULY           1972 

LAN6TRY 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 
71 

98 
73 

96 
75 

98 
72 

86 
70 

90 
70 

94 
71 

96 
73 

96 
72 

95 
73 

95 
73 

96 
73 

97 
73 

94 
73 

94 
73 

92 

72 

91 
72 

90 
71 

90 
71 

94 
71 

94 
72 

92 

70 

92 

70 

93 

70 

93 

71 

97 
72 

97 
73 

98 
73 

98 
73 

105 
70 

94.7 
71.9 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

94 
75 

93 

74 

94 
75 

95 
76 

95 
72 

94 
72 

94 

72 

97 
71 

96 

73 

96 

73 

97 
71 

95 

70 

95 
74 

96 

74 

93 
71 

95 

71 

89 
70 

89 
72 

93 
73 

96 
72 

93 
74 

87 
72 

90 

71 

91 

73 

92 

72 

93 

71 

93 
71 

93 
73 

92 

73 

94 
72 

95 

73 

93.5 
72.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

89 
60 

90 
58 

90 
61 

82 
60 

66 
57 

66 

57 

82 
57 

85 
59 

89 
62 

88 
64 

88 
65 

68 
64 

89 
63 

93 
64 

93 
62 

92 
64 

89 
64 

89 
60 

90 
60 

80 
60 

77 
64 

81 
63 

85 
62 

86 
63 

86 
62 

90 
62 

92 
62 

90 
64 

91 
64 

90 
60 

98 
59 

86.6 
61.5 

NEHTDN 

MAX 

MDJ 

95 

76 

95 

75 

95 

74 

92 

72 

77 
71 

79 
63 

84 
63 

85 
70 

64 
72 

84 
72 

89 
66 

69 
66 

89 
67 

87 
67 

88 

71 

90 
71 

92 

71 

88 

71 

93 

71 

93 

71 

91 
72 

67 
72 

91 
71 

93 

70 

93 

70 

93 
72 

92 

71 

93 

71 

92 
72 

91 
70 

89 
67 

89.5 
70.3 

SHITHVILLE 

MAX 
MIN 

97 
75 

99 

74 

97 
74 

79 
67 

82 
64 

89 
63 

94 
67 

85 
67 

92 
70 

89 
71 

91 
72 

94 
72 

93 
72 

92 
72 

80 
70 

87 
71 

92 
72 

92 
75 

92 
72 

93 
68 

95 
68 

96 
69 

97 
70 

96 

69 

97 
74 

99 

74 

101 
67 

92.2 

70.3 

HALCOTT 

•     *     • 

MAX 

Mm 

94 
58 

94 
56 

95 
58 

74 
52 

63 
53 

68 
54 

84 
54 

85 
56 

93 

60 

69 

61 

91 
64 

93 

60 

91 
56 

90 
58 

86 
58 

90 
60 

91 
62 

92 
56 

AUGUST        1972 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

90 
67 

88 
69 

84 
69 

91 
72 

96 
69 

95 

70 

95 

70 

95 

70 

93 

70 

90 
70 

90 
66 

93 
66 

93 
68 

93 
66 

93 

63 

92 

66 

91 
68 

93 
69 

95 
69 

99 
69 

98 

70 

93 
69 

92 
66 

92 

70 

94 
69 

95 
70 

94 
67 

91 
65 

93 
66 

92.8 
68.3 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

105 
72 

100 
71 

97 
71 

91 
67 

95 

71 

95 

70 

98 

70 

98 

72 

90 
67 

86 
69 

90 
69 

97 
69 

92 
69 

95 
71 

94 
70 

93 
70 

95 
70 

90 
72 

94 
71 

94 
71 

93 
71 

95 
72 

99 
71 

91 

72 

96 
73 

96 
75 

97 
72 

97 
71 

97 
71 

99 
73 

96 
73 

95.1 
70.8 

FALFURRUS 

MAX 

Mm 

96 
63 

95 

64 

97 
66 

98 
62 

94 
63 

97 
67 

90 
71 

95 
70 

96 
67 

96 

70 

94 
71 

93 

67 

91 
66 

98 
60 

96 

64 

98 
70 

95 
73 

96 
64 

96 
63 

96 
64 

99 
61 

101 
64 

100 
65 

98 
63 

97 
74 

99 
75 

99 
69 

100 
69 

98 
60 

97 
73 

98 

74 

96.5 
66.8 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

96 
69 

94 
69 

88 
70 

89 
72 

93 
71 

96 
69 

95 
69 

96 
72 

95 
72 

94 
73 

96 
72 

96 

72 

94 
73 

97 
72 

97 

71 

96 

70 

97 

70 

95 
70 

95 
71 

91 
71 

94 

70 

97 
71 

97 
73 

96 
73 

95 
75 

96 
73 

98 
72 

99 

71 

98 
71 

98 
71 

97 
71 

95,3 

71,3 

plARATHON 

MAX 

Mm 

95 
63 

93 
58 

86 
59 

84 
57 

85 
63 

87 
63 

95 

65 

63 
62 

87 
62 

78 
62 

71 
63 

81 
58 

81 

61 

80 
61 

85 
59 

85 
59 

62 

57 

SO 
56 

78 
59 

80 
58 

85 
58 

90 
59 

90 
58 

88 
59 

67 
58 

S3 
61 

81 
61 

62 

61 

85 
57 

87 
60 

92 
61 

84,7 
59,9 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

96 

73 

94 

72 

91 
71 

92 

73 

96 

73 

97 
70 

96 
70 

95 

70 

94 
73 

95 

74 

96 
71 

96 
75 

97 
74 

97 
73 

97 
72 

96 
64 

97 
71 

97 
73 

95 
72 

93 

71 

94 
71 

96 
71 

97 
71 

97 
74 

96 
75 

96 
76 

97 
75 

98 
72 

98 
72 

97 
71 

98 
72 

95,9 

72,1 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

95 

72 

93 

70 

87 
70 

90 
73 

95 

74 

95 
67 

96 
69 

95 
71 

94 
74 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

97 
70 

98 
69 

96 
72 

97 
70 

90 
70 

95 
69 

95 
68 

96 
68 

100 
72 

98 

74 

97 
76 

97 
74 

97 
69 

99 
68 

99 
68 

99 
70 

99 
69 

95,8 

70,8 

MISSION  *  W 

MAX 

Mm 

95 

73 

94 
71 

89 
71 

91 
73 

94 
73 

94 
70 

94 

71 

95 

71 

94 
74 

94 
74 

95 
74 

96 
74 

96 

73 

97 
74 

96 

71 

97 
71 

97 
74 

97 
73 

95 
72 

95 
71 

94 
71 

96 

71 

99 
71 

99 
75 

97 
75 

98 
76 

98 
74 

99 
72 

98 
72 

98 
71 

96 
72 

95.7 
72.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
71 

91 
71 

92 

72 

95 
70 

95 
70 

98 
68 

98 
73 

94 
74 

97 
70 

93 
70 

93 
73 

93 
73 

91 

71 

92 
69 

93 

72 

93 
71 

90 
72 

95 
70 

95 
72 

95 

71 

98 

73 

92 
69 

91 
71 

90 
73 

95 
73 

96 
72 

95 
70 

95 
68 

92 

64 

91 
63 

93. S 
70,6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

94 
78 

89 
78 

92 

72 

91 

73 

91 
79 

91 
72 

88 

74 

69 
77 

89 

78 

89 
78 

90 
79 

89 

79 

90 
79 

90 
78 

90 
75 

89 

74 

89 

74 

90 
77 

89 
77 

68 
73 

88 
73 

90 
75 

91 

77 

90 
78 

90 
78 

90 
79 

89 
77 

90 
74 

90 
73 

90 
75 

92 
72 

89.9 
76,0 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

95 

73 

94 
71 

86 

71 

88 

73 

90 

74 

94 

74 

94 

70 

95 
72 

94 
72 

94 
74 

95 

74 

95 
73 

98 
73 

98 

74 

98 

70 

97 
70 

95 
70 

96 
72 

94 

70 

91 
71 

90 
72 

95 

71 

96 
71 

96 
72 

95 

74 

97 
75 

97 
73 

97 
71 

96 

71 

95 
72 

97 

70 

94.6 
72.0 

RID  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

Mm 

98 
71 

95 
71 

92 
70 

93 
70 

95 
72 

96 
68 

97 
69 

96 

71 

97 
74 

95 

75 

96 
75 

99 
74 

99 
74 

99 
73 

99 
68 

98 
68 

99 

73 

99 

72 

100 
70 

99 
70 

97 
70 

100 

70 

102 
72 

102 

74 

101 

77 

101 
76 

100 
73 

100 
70 

101 
71 

100 
70 

100 
69 

98.2 
71.6 

SHITHVILLE 

«     •     • 

MAX 

Mm 

101 
67 

98 
69 

99 
6S 

88 
72 

87 
72 

95 
72 

98 
72 

96 
69 

92 
72 

96 
69 

90 
70 

86 
68 

94 
69 

98 
66 

96 
67 

97 
68 

96 
66 

95 
67 

97 
62 

96 
65 

98 
69 

95 
69 

96 
69 

96 
67 

96 
67 

97 
66 

98 
65 

94 
63 

94 
63 

93 
61 

95.1 
67.6 

SEPTEMBER     1972 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

98 
72 

95 

73 

97 
73 

97 
74 

101 
74 

98 

74 

99 

74 

100 
73 

9S 
72 

95 

70 

96 
70 

95 
71 

94 

73 

95 

71 

92 

71 

92 

71 

95 

72 

96 

72 

97 
72 

97 
72 

97 
72 

83 

63 

60 
62 

75 
65 

87 
68 

91 

70 

87 
69 

86 
69 

92 

71 

98 
63 

93.5 
70.5 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

98 
70 

99 
70 

9S 
72 

95 
71 

98 
72 

99 

73 

98 
72 

97 
72 

93 
72 

90 
73 

94 
71 

95 
71 

95 

71 

93 
70 

95 

70 

96 
71 

97 
72 

95 

75 

97 
73 

96 
71 

98 
73 

95 
71 

92 
70 

89 
70 

93 
69 

93 
71 

94 
73 

90 
73 

94 
72 

94 
74 

95.0 
71.6 

MISSION  *  M 

MAX 

Mm 

95 
72 

97 
73 

96 
75 

98 
74 

98 
74 

98 
75 

99 
75 

98 
75 

96 

74 

91 
73 

95 
72 

95 
72 

96 

92 
70 

94 
70 

96 
73 

96 
75 

98 
76 

96 
74 

97 

74 

94 
74 

98 
74 

94 
73 

92 
69 

91 
69 

95 

71 

97 

70 

69 
73 

93 

74 

95 
73 

95.4 
73.0 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

88 
59 

65 
48 

58 
48 

71 

54 

78 
61 

86 
62 

92 

64 

89 
61 

75 
61 

84 
63 

89 
63 

90 
63 

89 
64 

92 
60 

69 
59 

66 
60 

91 
55 

94 
55 

98 
57 

92 

59 

80 
47 

70 
42 

73 
42 

87 
48 

91 
55 

87 
50 

60 
44 

87 
48 

82 
45 

68 
37 

82.0 
54.5 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

93 
77 

93 

77 

94 
77 

94 
76 

95 
77 

95 

77 

95 

77 

93 

79 

94 

77 

96 

77 

94 
77 

93 
79 

92 
79 

90 
76 

90 
75 

95 
79 

95 

79 

96 
79 

93 

79 

94 

75 

93 
77 

90 

73 

95 
74 

79 
70 

84 
74 

67 
75 

84 
72 

91 
74 

91 
77 

89 
69 

91.9 
76.1 
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LATE    REPORTS   Contmued 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

.  7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

RIO  GR4NDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

102 
69 

101 
70 

100 
75 

102 
76 

102 

75 

102 
75 

191 
75 

101 
76 

100 
75 

97 
71 

95 

70 

98 

70 

96 

71 

95 
69 

97 
70 

99 
73 

101 
74 

101 
75 

99 

75 

99 

73 

101 
73 

100 
70 

69 

71 

91 
69 

89 
70 

96 

71 

98 
70 

90 
70 

93 

74 

100 
70 

97.9 
72.2 

RQHERT  LEE 

MAX 

MIN 

96 

72 

89 
6S 

85 
64 

92 

64 

89 
68 

86 

70 

91 
69 

92 
69 

92 

73 

90 
69 

91 
66 

92 
66 

89 
69 

91 
69 

90 
65 

91 
65 

95 

71 

96 

72 

91 
71 

93 

71 

91 
65 

77 
57 

74 
56 

79 
56 

91 
63 

69 
69 

i\ 

65 

61 

91 
66 

95 

45 

69.1 
65.9 

SINOERSON 

•     *     * 

MAX 

Mm 

97 
66 

99 
69 

89 
69 

65 
68 

68 

66 
70 

94 

70 

94 

71 

91 
69 

89 
64 

89 
66 

90 

70 

66 
69 

69 
66 

66 
67 

67 
68 

87 
63 

90 
61 

69 
62 

68 
62 

69 
60 

74 
56 

73 
57 

77 
59 

86 
60 

89 
60 

60 
65 

80 
64 

69 

64 

95 
52 

87.6 
64.6 

OCTOBER       197? 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

76 
55 

Bd 
59 

77 
59 

77 
51 

81 
54 

74 
51 

71 
46 

80 
55 

80 

57 

S3 
58 

81 
56 

80 
55 

79 
54 

63 
56 

71 
46 

82 

54 

81 
59 

76 
57 

75 
41 

62 

42 

63 
43 

65 

40 

60 
42 

58 
45 

53 
39 

62 
43 

57 
49 

64 
50 

57 
30 

71.6 
49.5 

OLTON 

KAX 

MIN 

SB 
39 

90 
'i7 

65 

49 

84 
50 

63 
48 

86 
50 

64 
50 

74 
47 

67 
45 

91 

48 

90 
56 

85 
S2 

84 
54 

89 
53 

87 
47 

74 
45 

78 
50 

60 
52 

88 
32 

39 

31 

48 
37 

67 
37 

59 
35 

67 
39 

50 
42 

59 
39 

64 
39 

75 
50 

58 
27 

74.7 
44.5 

ROBERT  LEE 

MAX 
MB) 

7! 
«5 

B2 
<|6 

80 
49 

80 
50 

83 
53 

65 
55 

88 
60 

75 
43 

91 
53 

92 
65 

86 
66 

85 
63 

69 

59 

69 
60 

94 
63 

74 
55 

85 
56 

89 
60 

90 
40 

45 
40 

59 
44 

74 
46 

66 
41 

61 
42 

58 
48 

54 

47 

71 
46 

69 

57 

78 
40 

77.9 
51,7 

S*«  R«I«r«DC»  Not**  Following  SuUon  indmx 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

D»y 

Of  Month 

3..* 

.2°^ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   • 

JUNE        1972 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.le 

17 
87 
68 

.22 

33 
92 
67 

.18 
37 
94 
68 

.29 
50 
89 
68 

.2! 
48 
94 
68 

.29 
55 
95 
68 

.25 
55 

92 
68 

.23 

75 
90 
69 

56 
85 
71 

.13 
52 
86 
71 

.16 
68 
88 
73 

.25 

61 
91 
73 

.15 

41 
87 
73 

.26 

30 
96 
73 

.26 

43 
98 
74 

.27 
36 

98 
75 

.2* 

37 
97 
74 

.32 
36 
98 
72 

.26 
28 

100 
72 

.31 
30 

101 
74 

.34 
59 

102 
73 

.39 

81 
100 
73 

.38 
86 

101 
73 

.36 

104 
99 
73 

.41 
120 
101 
75 

.37 

119 
102 
75 

.49 
146 
98 
77 

.36 

132 
97 
75 

.40 
125 
99 
75 

.42 
110 
99 
75 

8.718 
1970 
95.2 
72.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 
WIND 

.25 

a 

.21 
3 

.36 

.24 

1« 

.27 
12 

.2« 

12 

.26 
3 

.12 
10 

.31 
I* 

2S 

.17 
23 

.1* 
18 

.11 
11 

.33 

11 

.23 

17 

.25 

18 

.26 

17 

.2* 
20 

.2* 
6 

.28 
9 

.35 

11 

.34 
18 

.33 

21 

.17 
27 

38 

.38 
36 

.45 
48 

.40 
49 

.40 
47 

.41 
43 

8.438 
S98 

•    •    * 

AUGUST      1972 

MC  COOK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.39 

94 
99 
71 

.39 

110 
95 
70 

.22 

75 
87 
70 

.21 

75 
89 
72 

.35 
88 
95 
73 

.36 

47 
97 
71 

.40 
58 

97 
72 

» 

; 

277 
98 
74 

.36 

102 
91 
73 

.38 
88 
95 

73 

.41 

110 
98 
72 

.44 
96 
97 
72 

.40 
73 
96 
72 

.34 
79 

100 
70 

.37 

77 
97 
71 

.38 
63 
98 
72 

.40 
67 
95 
71 

.25 

50 
94 
70 

.38 
53 

97 
70 

.37 
57 

100 
69 

.37 
99 

101 
71 

.48 
128 
103 
72 

.42 
141 
102 
73 

.43 
143 
102 
73 

.32 

82 
103 
65 

.43 
58 

101 
62 

.28 

43 
106 
65 

.45 
52 

106 
70 

.45 
26 

100 
69 

11.558 

"2511 

97.9 

70.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 
WIND 

.33 
29 

.39 
44 

.24 

37 

28 

.29 
33 

.31 
26 

.38 

31 

.35 

36 

.31 
46 

.31 
43 

.33 

44 

.37 

40 

.50 
47 

.34 
47 

.38 
36 

.39 
36 

.38 

31 

.37 
33 

.30 
36 

.26 

V 

.36 
26 

.41 
32 

.42 
39 

11 

.32 

56 

.39 
62 

.45 
50 

.45 
36 

.*1 
23 

.41 
26 

.3911. ♦28 
21  U52 

•    •    * 

SEPTEfiBER   1972 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 
WIND 

.39 
23 

.40 
29 

.38 
37 

.44 
37 

.41 
29 

.42 
36 

66 

.46 
66 

.34 

41 

.21 

38 

.33 

18 

.31 
28 

.31 
35 

.16 
19 

.25 

24 

.36 
38 

.37 
56 

.43 

64 

.37 
54 

.33 

48 

57 

42 

25 

36 

7 

.25 
32 

54 

16 

.21 

30 

.16 
34 

IU9 

OCTOBER     1972 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
15 
80 
57 

.21 
27 
83 
55 

.19 
23 
82 
55 

.21 
32 

78 
51 

.20 
42 
78 
53 

.13 
33 
81 
56 

.26 

37 
72 
53 

.04 
38 
72 

54 

.25 

27 
75 
55 

.17 
58 
79 
57 

.11 
48 
80 
56 

.08 
49 
81 
55 

.26 
45 
72 
54 

.11 
38 
71 
53 

.29 

40 
71 
54 

48 
75 
52 

.12 

25 
73 
53 

.27 

44 
72 
55 

.15 
29 
72 
51 

* 

48 
55 
47 

.62 

60 
60 
51 

.21 

131 
61 
35 

.12 
32 
61 
53 

.04 
26 
61 

45 

♦ 

23 
63 
50 

.10 
105 
63 
42 

.27 
122 

5A 
40 

.06 
48 
52 
45 

.10 
53 
59 
46 

.01 
86 
51 
44 

.13 
90 
58 
42 

4.938 
1532 
69.2 
50.6 

DATE 

JULY  1972 
AUGUST  1972 


AUGUST  1972 
AUGUST  1972 


SEPTEMBER  1972 


SEPTEMBER  1972 
OCTOBER  1972 

OCTOBER  1972 

OCTOBER  1972 

OCTOBER  1972 
OCTOBER  1972 
OCTOBER  1972 

OCTOBER  1972 
OCTOBER  1972 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 
EVAPORATION  AND  WIND 


CORRECTIONS 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  03 

EDWARDS  PLATEAU  06 


EDWARDS  PLATEAU  06 
EDWARDS  PLATEAU  06 


HIGH  PLAINS  01 

HIGH  PLAINS  01 
HIGH  PLAINS  01 

EAST  TEXAS  04 

EAST  TEXAS  04 
EAST  TEXAS  04 
EAST  TEXAS  04 
LOWER  VALLEY  10 

EAST  TEXAS  04 
EAST  TEXAS  04 


STATION 
DENTON  2  SE 


PANDALE 
PANDALE 


CANYON 
PERRYTON  5  NNE 

FAIRFIELD  3  ESE 

TOWN  BLUFF  DAM 

DEKALB 

TOWN  BLUFF  DAM 

WESLACO 

FAIRFIELD  3  ESE 
TOWN  BLUFF  DAM 


CORRECTION 

PRECIPITATION  ON  21ST  .0,  22D  .14 


AVERAGE  MAXIMUM  90.8,  AVERAGE  MINIMUM  71.3,  AVER- 
AGE TEMPERATURE  81.1,  HIGHEST  104,  DATE  1ST. 
TOTAL  PRECIPITATION  1.97,  GREATEST  DAY  60  ON  26TH, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  7,  .50  OR  MORE  1, 
1.00  OR  MORE  0 

TOTAL  1.97,  AMOUNT  ON  5TH  .00 

MAXIMUM  ON  1ST  104,  2D  95,  3D  92,  4TH  85,  5TH  77, 
6TH  94,  7TH  95,  8TH  95,  AVERAGE  90.8,  MINIMUM  ON 
1ST  66,  2D  72,  3D  71,  4TH  75,  5TH  71,  6TH  70,  7TH 
70,  8TH  73. 


AVERAGE  MAXIMUM  84.6,  AVERAGE  MINIMUM  58.1,  AVER- 
AGE TEMPERATURE  71.4,  HIGHEST  TEMPERATURE  94» , 
DATE  18+,  DEGREE  DAYS  24,  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
MAXIMUM  90»  OR  ABOVE  6 

MAXIMUM  ON  18TH  94,  MINIMUM  ON  IBTH  62 


AVERAGE  MAXIMUM  72.5,  AVERAGE  MINIMUM  43.2,  AVER- 
AGE TEMPERATURE  57.9,  DEGREE  DAYS  250 


AVERAGE  MINIMUM  56.8,  AVERAGE  TEMPERATURE  67.8 

TOTAL  PRECIPITATION  4.78 

TOTAL  PRECIPITATION  6.  16,  TOTAL  ON  31ST  .00 

TOTAL  4.78,  AMOUNT  ON-315T  .06 

TOTAL  1.47,  AMOUNT  ON  9TH  .19,  19TH  .33,  20TH  .33, 
21ST  .02,  25TH  .24,  26TH  .36 

MINIMUM  ON  31ST  57 

EVAPORATION  ON  31ST  .08,  TOTAL  4.14 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


IRNATHV 
LENE   WSO   AP 
EKlV    1    NSW 
HSVILlE 


.0   HSO   AP 
IISTAO   DAH 
lAHUAC    TBCO 

ANDERSON 

AND  ICE  1  MNN 

ANDREWS 

ANCLE TON  i    M 


ANSON 
ANTELOPE 
ARANSAS  PASS  Z 
ARANSAS  WL  REFUGE 
ARCHER  CITY 
AKLINCTON 
ARMSTRONG 
ASPEAHONT  2  SSH 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  ti   WSM 


AUSTIN 


HSD  , 


•  ION 
BAIRO 

BAKERSFIELD 
BALLINCER  I  SH 
BALHQRHEA 

iKERSNITH 
BAROMELL  DAH 
BATENAN  RANCH 
BATESVILLE 

BAY  CITY  NATERHORKS 

BAVTOWN 

BEAUHONT  FILTER  PLANT 

BEDUS 

BEEVKLE  9  NE 

8ELT0N  DAM 

VIOES 

VIOES  NO.  Z 
BENBROOK  DAM 


BEN. 


BERTI 


HIN 


SSE 


I  3  EN 


BIC  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

BIC  SPRING 

BIG  HELLS 

BLANCO 

BLEHETT  5  NW 

BLOYS  CAMPGROUND 


60ERNE 

BON  HIER 

BONHAM 

BDNITA 

BOOKER 

BOQUILLAS 

BQRCEI)  3  1 

eOHlE 

BOXELOER 

BOYD 


BRAZOS 

BRECKENRIDCE 
BREMONO 


030Z' 
030S;  07 
0313|  03 


BRICE 

BBIOGEPORT 

BRICCS 


BtiLER  *.  Ni 

VERDE 
BUNKER  HI 


BURLESON  2  SSI 
BURLINGTON  9  1 
BURNET 

SUSHLANO  L  MSt 


ANOELARIA 

ANTON 

ANYON 

OAH 

ANVON 

ANYOM 

DAH 

Nd  1 

AHYON 

ANYflN 

DAM 

NO  2 
NO  3 

AHYON 

NO  t, 

ND  5 

ANYON 

DAM 

NO  b 

ANYON 

NO  7 

AHRI2C 

SPRINGS 

ENTER 

ENTER   CITY 
ENTERVILLE 


URLOTTE    5    NNH 
(EAPSIOE 
IlLDRESS    }   MSM 
MlORESS    FAA   AP 
MLLICOTHE 
MSOS   BASIN 

BOLO  CREEK 
.ARE NOON 
.ARKSVlLLE    Z    NE 
.ARKSVILLE    1    N 
,AUOE 
EBURNE 
EVELAND 
.IFTOM   10   E 
.ODINE 
OLDSPItINC   S   SSW 


STER 

REHSTER 

herokee 


ISE 

OTTER 
AL  VERDE 
HAHBERS 
GAINES 

lAMSON 
iKOREWS 
RAZORIA 
OLLIN 

ONES 


HATACaODA 

HARRIS 

JEFFEftSON 


MCCU 

LOCH 

PALO 

PINTO 

STEPHENS 

ROBE 

TSON 

WASHINGTON 

TARRANT 
SABINE 
TERRY 
CAMERON 


BURNET 
POTTER 
BURLESON 

REA 

PRE 

SIDIO 
ZAND 

LEY 


NUECES 
663|  0*!  ATASCOSA 
67l|  07'  GONZALES 
6961  OZJ  CMllORESS 
69S|  02'  CHILDRESS 
701,  Oa  HflftDEMAN 
715  05j  BREWSTER 

7*1|  07  KARNES 
761  02  OONLEY 
772  0<.|  RED  RIVER 


aoo  03i  JOHNSON 
eiO  OB;  LIBERTY 
B23i  031  BOSOUE 
B>S  0B|  FORT  SEND 
B70  OA  SAN  JACINTO 


30  1 

32  I 

31  « 

30  0 

33  3 

2B  9 

33 
33 

36  28 

29  1 

35  3' 

33  3^ 

33  2' 

33  o: 

Z9  1' 


Z9  S 

29  5 

29  S 

29  5 

29  S 

29  S 

26  3 

32  5 

29  4 

32  I 

31  3 

26  2 

33  1 

!  ii 


29  0 

.  3*  9i 

33  31 

33  3 

'  39  0' 


u 

^ 

Q 

Q 

0 

< 

z 

2 

a 

101  90 

3399 

99  41 

1764 

lOl  A* 

2670 

98  10 

10?2 

99  18 

1498 

97  i*, 

790 

103  40 

4480 

10>  A7 

9030 

99  OB 

280 

93  U 

97  39 

94 

1039 

101  *2 

3607 

101  02 

1197 

9*  40 

24 

97  52 

1026 

102  32 

3172 

96  >1 

674 

99  94 

1700 

98  22 

1077 

96  48 

19 

98  37 

1060 

97  07 

630 

97  48 

29 

100  14 

1790 

99  SO 

459 

94  U 

306 

96  47 
99  2i 

533 

1760 

102  18 

2930 

99  96 

1979 

103  49 

3220 

96  49 

1740 

100  09 

1810 

99  37 

95  56 
94  96 

48 

94  06 

20 

95  97 

335 

97  42 

259 

97  29 

96  25 

380 

98  29 

379 

97  27 

7TD 

99  46 

1403 

96  01 

1139 

101  28 

2660 

101  28 

2690 

101  29 

101  27 

2500 

99  34 

910 

96  25 

1350 

100  06 

970 

104  08 

5760 

97  09 

465 

93  39 

1422 
87 

96  11 

566 

97  36 

978 

100  32 

2760 

102  98 

1880 

3140 

97  91 

1115 

94  53 

350 

97  34 

705 

100  24 

1120 

99  21 

1768 

103  00 

4160 

812 

98  54 

1185 

96  40 

470 

96  24 

353 

100  94 

2240 

97  45 

815 

97  56 

1090 

97  04 

»0 

94  01 

323 

102  16 

3290 

97  26 

98  99 

1435 

96  03 

360 

100  50 

2970 

98  27 

1100 

102  52 

4370 

99  14 

1945 

97  20 

762 

97  02 

98  14 

1320 

102  05 

3819 

96  43 

407 

100  01 

1470 

100  22 

2335 

104  41 

2875 

95  52 

504 

98  12 

1000 

101  55 

3977 

98  17 

960 

98  21 

1040 

98  24 

96  22 

1093 

98  18 

1137 

98  13 

978 

99  52 

600 

96  54 

520 

100  40 

1896 

317 

101  02 

2190 

98  57 

1209 

96  47 

686 

94  10 

329 

98  25 

1370 

99  99 

330 

97  99 

1169 

102  20 

3600 

102  20 

3790 

97  27 

29 

98  45 

441 

97  24 

290 

too  15 

1940 

99  31 

1400 

103  16 

5300 

97  96 

302 

100  S3 

2700 

95  02 

445 

95  04 

426 

101  22 

3390 

97  24 

763 

95  05 

196 

97  26 

669 

99  41 

95  09 

394 

OBSEHVATION 

TIME  AND 

TABLES 


M.    0.    HOOD 

NATL  HBATHER  SERVICE 

WARREN  lANT 

BEN  i.  LONG 

JOHN  0.  WiLLETTj  JR. 

CHESTER  WILEY 

GILBERT  H.  GORDON 

WAYNf  HALE 

JAY  ATKINS 

MRS.  MAVBELL  KELLUM 


LAWRENCE  I.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANOLETfJN 
JESSE  T.  VANOAORIFP 


MACK  W.  ROBE 

TS 

INACTIVE 

/31/71 

U  S  WILDLIFE 

REFUGE 

GORDON  ElMOR 

CHARLES  T.  H 

NKES 

HAIEL  W.  PEL 

C.  C.  VIERTE 

DR.  DWlGHT  A 

LAWRENCE  H. 

AVER 

NATL  WEATHER 

SERVICE 

HERSCHEL  M. 

B.  C.  CHRISM 

CLYDE  CRAVES 

RADIO  STATION  KRUN 

SOIL  CONSERV 

TION  SE 

ELROY  SCHNEL 

FRED  ALLBRICHT,  JR. 

HOWELL  STUCKE 

Y 

TEXAS  AGHI  E: 

P  STATION 

U  S  CORPS  OF 

ENGINEERS 

nUBERTA  R.  8, 

2flN 

TAIUNFO  P  TOI 

RES 

PRO  ENC-6EN81 

QOK  PRDJ 

LEAGUE  RANCH 

WILSON  KLDSE 

CITY  OF  BIG  1 

AKE 

DWAIN  CAAft 

MRS  LLOYD  KIRKPATI 
GEORGE  P.  KNIGHT 
CLYDE  L.  RUTHVEN 


R.  D.  TOMPKINS 
EDGAR  W  COOK 
BIG  BEND  NATL  Pi 


FRANK  0.  SANCHEZ 
DON  FREEMAN 
JOSEPH  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  B.  ford 
ECTOR  B.  FIELDS 

MARIE  E  KOTCH 


H.  C.  STEIN 
CHARLES  V.  I 


■(ILTON  R  GILREATH 
.ESTER  E.  SISK 
.EWIS  SIMMDNOS 
JATL  WEATHER  SERVICE 
lADIO  STATION  KBWD 

:harlie  a.  squyres 

H  8  URBAN 


CES  E  HOWARD 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  U.  ALEXANDER 
CEORCE  CIHERHAN2EL 
RUDOLPH  POCGENPOKL 
RALPH  SCHAEFERKOETER 
MRS.  E.  4.  PALM 
KENNETH  H  WUNDERLICH 


DAN  MQSLEY 

AUDRE 

W  VARGA 

CITY 

F  CARTHAGE 

N  HODGES 

WILLA 

D  E.  DALCHAU 

HAHGU 

RITE  BURNS 

SAMUE 

M.  KERR 

JAMES 

U,  FORBES 

OARRE 

HEAD 

J.  E. 

OICKEY 

HRS  BESSIE  L.  OLSON 

CARGILL 

FLOYO 

ROBERTS 

CKAPH 

N  RANCH 

E  BOOTH 

.  FREEMAN 

MRS  L 

LAND  M  ROTHwe 

U  S  F 

0  AVIATION  AG 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

U  S  N 

TL  PARK  SERVI 

IGNAT 

L.  MUTI.  JR. 

TOMMI 

C.  SAYE 

BILLY 

R.  HINES 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

OLIN 

.  SHYTH,  JR. 

CHEST 

R  V.  ELLISOR 

.EROV  S.  DABNEY 


^ 

OBSERVATION 

9 

Z 

U 

u 

0 

g 

TIME  AND 

as 

0 

0 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

< 

OBSERVEF 

1 

3 

1 

b 

i 

1 

^f 

o 

6 

ii 

£ 

is 

COLDHATER 

1874 

01 

OALLAH 

2 

16  27 

102  35 

4100 

6P 

A  R  CLEMENTS 

colehan 

1879 

02 

COLEMAN 

31  90 

99  26 

1711 

6P 

7A 

MRS  KGLBA  ft.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1869 

04 

BRAZOS 

30  39 

96  21 

31* 

MIO 

MID 

U  S  PEO  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

1903 

02 

MITCHELL 

32  21 

too  92 

2060 

9P 

3P 

8UFOR0  M  RICH  JR 

COLUHBUS 

1911 

07 

COLORADO 

29  4) 

96  32 

199 

•A 

•A 

EftWIN  J,  KNIPPEL 

COMANCHE 

1914 

03 

COMANCHE 

31  94 

96  35 

1349 

TA 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

I«21 

03 

HUNT 

33  16 

99  54 

990 

HERRELL  P.  FOUST 

CONCORD 

19J7 

04 

RUSK 

31  99 

94  39 

935 

JAMES  C.  TAYLOR 

CONLEN 

1946 

01 

OALLAH 

3b  14 

102  14 

3620 

JESSE  C.  OAVIS 

CONHOE 

1996 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  19 

95  27 

249 

TA 

: 

G.W.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33  22 

95  42 

495 

TA 

ODIE  L.  BKIOOES 

COPE  RANCH 

1974 

STERLING 

31  3* 

101  15 

2970 

TA 

TA 

LlNDDN  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

1964 

03 

CORYELL 

31  OT 

97  94 

1070 

SA 

JOHN  W  CARLTON 

COHNUDAS  SERVICE  STA 

2012 

09 

HUDSPETH 

11  47 

109  28 

4480 

6P 

LEE  R,  TINNIH 

CORPUS  CHBISTI 

2014 

07 

NUECES 

27  48 

97  24 

14 

MID 

MIO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRISTI  WSO  AP  R 

2019 

07 

NUECES 

27  46 

97  30 

41 

MIO 

MIO 

;  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORSICANA 

2019 

03 

NAVARRO 

1! 

32  09 

96  26 

4Z9 

7A 

TA 

RADIO  STATION  HAND 

CORYELL  CITY 

2024 

03 

CORYELL 

31  3) 

97  37 

973 

EftVIN  C.  MUELLER 

COTTONWOOD 

2040 

06 

GILLESPIE 

30  10 

99  06 

2290 

T* 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

20*B 

09 

LA  SALLE 

28  26 

99  19 

483 

TA 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AP 

2090 

09 

LA  SALLE 

28  27 

99  13 

*39 

MID 

MID 

U  $  FED  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

2080 

03 

KAUFMAN 

i: 

32  36 

96  28 

418 

7* 

MRS  VALLIC  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

09 

CRANE 

31  23 

102  20 

2630 

8A 

8A 

J.C.  NIWLAND 

CRANFILLS  CAP 

2086 

03 

BOSOUE 

31  46 

97  50 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03 

HOOD 

I! 

32  32 

97  37 

1047 

8A 

MRS.  ORA  YORK 

CRIOER  RANCH 

2104 

REAL 

30  04 

99  44 

2320 

9P 

MRS.  VELN4  CRIDfft 

CROCKETT 

2114 

04 

HOUSTON 

1! 

31  16 

95  27 

347 

TA 

JAMES  H,  GIBBS 

CRUSBYTON 

2121 

01 

CROSBY 

33  40 

101  14 

1021 

7A 

7A 

CITY  OP  CROSBVTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1736 

7A 

f.  C.  NIWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131 

03 

CALLAHAN 

32  10 

99  08 

1B09 

CHESTER  CLOVER 

CROhELL 

2142 

02 

FOARD 

10 

33  99 

99  43 

1451 

7A 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

28  41 

99  90 

361 

7P 

7A 

JOHN  B.  HOLOSWORTH 

CUERQ  3  £ 

2173 

DEWITT 

29  09 

97  15 

194 

9P 

74 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

DACUS 

2206 
2218 

06 

HARRIS 

MONTGOMERY 

14 

29  58 

30  26 

95  43 
95  47 

190 
226 

74 

JOHNNIE  W.  OOLEN 
PAUL  WEST 

OAINGERFIELD  9  S 

2225 

04 

MORRIS 

1( 

32  55 

94  43 

3D0 

9P 

SP 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AP 

2240 

HARTLEY 

36  01 

102  33 

3989 

HID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WSO  AP            R 

2244 

03 

DALLAS 

32  91 

96  51 

481 

HID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OANEVANG  2    SE 

2266 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

ap 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

OARROUIETT 

2282 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

2940 

T4 

M.  M.  ACTMILLER 

DAVILLA 

2299 

03 

MILAM 

30  47 

97  16 

920 

T4 

ETOIIE  H.  HOORE 

DECATUR 

2334 

03 

WISE 

1! 

33  19 

97  36 

990 

T4 

ANSEL  L  FORTENBERRY 

0EKAL8 

2392 

BOWIE 

33  30 

94  36 

400 

74 

ROSCOE  HALL 

DEL  RIO  WSO  AP 

2  360 

VAL  VERDE 

29  22 

100  95 

1026 

MIO 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DENISON  DAM 

2394 

GRAYSON 

33  49 

96  34 

613 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2404 

03 

DENTON 

i; 

33  12 

97  06 

630 

9P 

9P 

CITY  OP  OENTON 

DEPORT 

2415 

03 

LAMAR 

10 

33  31 

95  19 

420 

JACKSON  8.  NIXON 

OEWEYVILLE  9  S 

2436 

04 

ORANGE 

12 

30  14 

93  44 

IB 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

OIALVILLE  2  W 

CHEROKEE 

31  92 

95  16 

620 

9P 

9P 

JOHN  W.  THOMASON 

DICKENS 

DILLEY 

2448 
2458 

02 
09 

DICKENS 
FftiO 

33  37 

100  90 
99  10 

2990 
569 

7A 

SP 

74 

SAM  L.  PORTER 
KATHRYN  S.  DEWOOOY 

DIME  BOX 

2462 

LEE 

30  21 

96  49 

330 

T4 

J.  A.  POlANSKY 

DIMMITT  6  E 

2463 

OJ 

CASTRO 

34  33 

102  13 

361D 

74 

EDWIN  RAMEV 

DIMMITI 

CASTRO 

10 

34  33 

102  19 

3699 

7A 

74 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

2927 

MCCULLOCH 

31  29 

99  34 

14*7 

T4 

Mfts.  lela  f.  brown 

ORYOEN 

2590 

09 

TERRELL 

30  03 

102  07 

2200 

94 

W.  E.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NM 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

7P 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2998 

03 

ERATH 

32  06 

98  20 

1902 

84 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

DUMAS 

2617 

01 

MOORE 

35  52 

101  96 

3699 

71 

74 

RADIO  STATION  KOOO 

DUMDNT 

2621 

02 

KING 

10 

33  48 

100  31 

2010 

84 

MRS  PERRILLA  R  BREWSTER 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER 

30  48 

100  10 

2120 

74 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

2633 

0; 

ARCHER 

u 

98  96 

1091 

74 

JAMES  W.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2675 

COLORADO 

29  35 

96  20 

IT* 

C.  E.  DOWDY 

EAGLE  MTN  LAKE  OAH 

2678 

o; 

TARRANT 

32  53 

97  28 

679 

84 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGlE  PASS 

2679 

MAVERICK 

li 

28  42 

100  29 

619 

74 

JUAN  R.  ESQUtVEL 

EASTLAND 

2715 

03 

EASTLA\0 

32  24 

98  49 

1490 

7A 

74 

F.  JAMES  DABNEY 

2741 

CONCHO 

31  13 

99  91 

2060 

6P 

6P 

G.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

27*4 

CONCHO 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  V.  NC  CORD 

EDNA  HWY  99  BRIDGE 

2768 

JACKSON 

28  58 

96  41 

64 

HRS  IDA  BERRYHILL 

EDOM  3  NNW 

2772 

04 

VAN  ZANOT 

32  29 

95  31 

91C 

74 

MRS  CHRISTINE  T  HUFF 

EL  CAHPO 

2786 

08 

WHARTON 

29  12 

96  17 

106 

6P 

6P 

OAELLA  C.  SPAtKHAN 

EL  PASO  WSO  AP         A 

2797 

05 

EL  PASO 

31  48 

106  24 

3916 

MIO 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELDORADO  1  N 

2611 

06 

SCHLEICHER 

11 

30  53 

100  36 

2420 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  U  NW 

2612 

06 

SCHLEICHER 

30  5B 

100  42 

2490 

8A 

84 

JACK  HAOE 

ELDORADO  19  SW 

2814 

SCHLEICHER 

30  43 

100  52 

2360 

M.  C.  WALKER 

ELECTHA 

2818 

02 

WICHITA 

34  02 

98  55 

1216 

74 

MRS  RUBY  E.  COATS 

ELGIN 

2820 

07 

BASTROP 

30  21 

97  22 

579 

5P 

84 

EDWIN  0.  LUNOCftEN,  Jft. 

EMORY 

2902 

AAINS 

32  92 

99  49 

7A 

CUV  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09 

LA  SALLE 

26  09 

99  22 

962 

74 

74 

JOSEPH  BURKHOLDEA 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

26  20 

98  01 

70 

74 

INACTIVE  4/B/TO 

ENNIS 

2929 

03 

ELLIS 

1! 

32  19 

96  37 

917 

74 

S.  L.  BRUNSON 

FVAOAIE 

3000 

04 

JASPER 

30  20 

94  05 

33 

eA 

MRS.  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

3009 

03 

31  29 

98  09 

12*5 

64 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

OS 

EL  PASO 

1] 

31  30 

106  09 

3610 

84 

E.  MACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3038 

07 

29  49 

98  38 

1295 

PAUL  H.  MCNINCH 

FAIRFIELD  3  ESE 

3047 

04 

FREESTONE 

19 

31  43 

96  07 

475 

6P 

6P 

CLOIS  MULLEN 

FALCON  OAH 

3060 

09 

STARR 

11 

26  33 

99  08 

323 

7A 

74 

INTNL  BNDRY  -WTR  COHH 

FALFURRIAS 

3063 

09 

BROOKS 

27  13 

98  09 

120 

B* 

84 

BRIAN  D.  MCNEAL 

FALLS  CITY  4  WSW 

3069 

KARNES 

26  57 

98  04 

300 

74 

BONNIE  SkLOSS 

FAHMERSVILLE 

3060 

03 

COLLIN 

15 

33  10 

96  22 

63Z 

74 

CHARLES  J.  RIKE 

FEOOR 

3U2 

07 

LEE 

3D  19 

97  03 

483 

84 

MRS  LORINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

03 

ELLIS 

32  32 

96  40 

479 

6P 

74 

HENRY  W.  HAMM 

FIFE 

3142 

06 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

1365 

84 

JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 

07 

COMAL 

29  99 

98  16 

1060 

74 

EDDIE  FISCHER 

FLAT 

CORYELL 

31  19 

97  38 

835 

BERNARD  8.  BOTKIN 

FLATONIA  2  W 

318; 

07 

FAYETTE 

29  41 

97  08 

429 

7P 

14 

F.  F.  PECHACEK,  JA. 

FLOMOT  I  N 

3196 

02 

MOTLEY 

34  14 

100  59 

2490 

MR  GEORGE  D  POPE 

FLORENCE  3  SE 

3199 

03 

WILLIAMSON 

97  46 

971 

7A 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLORESVILLE 

3201 

07 

WILSON 

U 

98  10 

400 

EVERETT  C  TAYLOA 

FLOYOflOA 

3214 

01 

FLOYD 

33  39 

101  20 

3160 

74 

74 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYOAOA  9  SE 

3219 

01 

FLOYD 

33  92 

101  15 

3125 

6P 

MILTON  HARRISON 

FOLLETT 

3229 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  08 

2760 

7A 

74 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURC  4  S 

32*7 

03 

MONTAGUE 

33  29 

97  34 

1000 

EL8EAT  H.  FOSTER 

3253 

01 

HOWARD 

32  06 

101  22 

2740 

7A 

ESTHER  E.  GILNOAE 

FORT  DAVIS 

3262 

09 

JEFF  OAVIS 

30  36 

103  53 

4800 

9P 

8ARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK  4  SE 

3266 

09 

HUOAPETH 

11 

31  15 

105  48 

3940 

9A 

9A 

LEO  THAEADCILL 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270 

MENARD 

30  96 

100  07 

JOHN  M.  TREADWELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3278 

05 

PECOS 

30  23 

103  02 

439C 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

09 

PECOS 

30  92 

102  54 

3000 

7A 

74 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

IFT  WORTH  INTL  WSO  AP   ft 

3283 

03 

15 

32  90 

937 

MIO 

HID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT  WORTH-MEACH.  WSO  AP 

3284 

03 

TARRANT 

15 

3Z  49 

97  21 

690 

NATL  HEATHER  SERVICE 

FORT  WORTH  WSO  CI 

3289 

03 

TARRANT 

32  49 

97  20 

616 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FOWLERTON 

3299 

L*  SALLE 

28  26 

96  49 

339 

5P 

9P 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

ftOBERTSON 

31  02 

96  29 

467 

9P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

GILLESPIE 

30  16 

98  52 

17*7 

6P 

NORMAN  J.  OIETEL 

FHEEPORT  2  NW 

3340 

06 

BRAZORIA 

26  99 

95  23 

8 

64 

DOW  CHEMICAL  CO 

3341 

09 

DUVAL 

27  93 

98  37 

930 

7A 

14 

L.  H.  HARBURTON 

FRIO  TOWN 

3366 

09 

FRIO 

29  01 

99  19 

9P 

CHRJS  F.  FELPS 

3368 

01 

PAAMEft 

34  36 

102  43 

4010 

8A 

84 

ARLEY  L  OUTLAND 

FRISCO 

3370 

03 

COLLIN 

1' 

33  09 

96  30 

675 

PASCHAL  8.  ROBERTS 

FROST 

33T9 

03 

NAVARRO 

1, 

32  05 

96  48 

9Z0 

74 

MRS.  MARY  UNA  nC  CRAW 

FUNK  RANCH 

3401 

06 

IRION              ;    3 

31  29 

100  48 

2070 

64 

MRS.  KATHERYN  F.  FIELDS 

3410 

01 

HEMPHILL      !  16]  35  37 

100  21 

2690 

JACK  MEEK 

3411 

02 

BORDEN 

32  46 

101  27 

2530 

KIMBALL  T.  REODELL 

GAINESVILLE 

3419 

03 

COOKE 

33  36 

97  06 

798 

71 

74 

TEXAS  PWB  AND  LIGHT  CO 

(GALVESTON  WSO  CI       ft 

3430 

08 

GALVESTON 

29  18 

MIO 

NIO 

NATL  WEATHEA  SERVICE 

GARDEN  CITY  1  E 

3445  01 

GLASSCOCK 

31  92 

101  28 

2634 

7A 

7A 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  16  E 

0* 

STERLING 

31  50 

101  12 

2460 

LARRY  J,  MILLER 

GATESVILLE 

348! 

CORYELL 

31  26 

97  46 

890 

7A 

7A 

FERMAN  f.    CURAY 

GEORGETOWN 

3506 

03 

WILLIAMSON 

30  36 

97  41 

790 

SP 

7A 

HERBERT  L  SULLIVAN 

CEORCE  WEST 

3506 

09 

LIVE  OAK 

28  19 

9B  OB 

189 

TA 

eROOKS  M.  SCHLEY 

CIODINCS  3  ESE 

3525 

LEE 

30  10 

96  53 

938 

T4 

HERBERT  C.  KOEHLEA 

GILMER  2  W 

39*6 

UPSHUR 

32  44 

9*  59 

390 

TA 

TA 

CHARLES  F.  STILL 

GIRVIN 

3597 

PECOS 

31  OS 

102  24 

2302 

PAUL  J.  ZEITLER 

CLADEWATER 

3569 

GREGG 

i: 

32  32 

9*  97 

288 

T4 

BILLY  L  MINTER 

GLEN  ROSE  2  W 

3991 

03 

SOMERVELL 

32  1* 

97  48 

699 

6P 

6P 

ROBERT  A.  MACK 

COLO 

3609i  06|  GILLESPIE 

30  21 

9«  42 

1642 

T4 

EDMUND  KOENNECKE 

GOlDTHWAITE  2  N 

3614 

03 

HILLS 

31  29 

98  34 

1570 

6P 

6P 

GLENN  OEHITT 

GOLIAD 

361B 

07 

COL t AD 

26  40 

97  24 

160 

SP 

9P 

EMU  H.  MEBEA 

GOLIAD  I  SE 

3620 

07 

COL 1 AD 

2B  38 

97  23 

•  1 

T* 

POLO  ptnu 

STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

U 

riME  AND 

z 

0 

i 
i 

6 

^ 

TABLES 

STATION 

i 

a 

COUNTY 

s 

O 

B 
d 

OBSERVER 

i 

i 

1 

|| 

GONZALES 

3622'  07 

GONIALES 

^ 

29  30 

97  27 

312 

7A 

7A 

CARL  H.  FRIEORICH 

COftDONVULE 

36*Z|  03  &RAYSON 

10 

33  48 

96  51 

710 

: 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

COOHAN 

i;  32  13 

98  40 

1*00 

DAISY  L.  SLATON 

CRAHAH 

36681  03'  YOUNG 

li  33  06 

9B  33 

10*5 

74 

TA 

OAVIO  H.  BAKER 

CBANBUR* 

3673 

D3i  MOOO 

7*0 

9P 

5P 

JOHN  G.  LITTLE/  M.O. 

CAANOFALLS  3  SSE 

36B0 

0)'  MARD 

9:  31  18 

102  50 

24*0 

7A 

TA 

CHARLES  W.  POTTS 

CHANCER 

3685 

031  HlLLIAf<SON 

580 

TA 

RUDY  SHEREK 

CRAPELAND 

36B9 

HOUSTON 

95  29 

480 

*P 

F.  M.  THOMAS 

GRAPEVINE  OAH 

3»Vl 

03 

97  03 

585 

BA 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  NM 

373* 

03 

HUNT 

'^ 

33  12 

96  13 

610 

7A 

TA 

HAL  W.  ENGLISH 

CROESBECK 

3770 

03 

LIMESTONE 

96  32 

474 

8A 

BA 

J.  0.  WILSON 

OROVETON 

3778 

0* 

TRINITY 

15 

95  08 

330 

6P 

7A 

T.P.  WALTON,  JR. 

CRUVER 

37B7 

Oli  HANSFORD 

2 

101  24 

3170 

6P 

6P 

MRS  A  N  EVANS 

CUNTER 

3822i  03  GRAYSON 

15 

96  45 

723 

T* 

FRANK  BROOKS 

GUTHRIE 

3828  02  KINO 

10 

100  19 

17*0 

TA 

TA 

JOE  ROBERTSON 

HACKftERRT 

3e*l[  02  COTTLE 

lOi  33  56 

100  09 

1730 

TA 

KENNETH  TIPPEN 

HACANSPDRT 

38*6.  0*  RED  RIVER 

10,  33  23 

95  14 

315 

TA 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

HALL  RANCH 

06  KERR 

*  30  08 

99  36 

2280 

HALLETTSVlLLE 

3873 

07|  LAVACA 

6l  29  27 

96  56 

235 

7P 

6A 

LEO  BRIER 

HAMILTON  2SSE 

3Be« 

03|  HAMILTON 

I  31  41 

98  07 

126B 

TA 

7A 

W.  CLYDE  RAIBOUHN 

HAHLIN 

3S90 

02^  JONES 

1  32  S3 

100  08 

1720 

9P 

W.  G.  ROUNTREE 

harleton 

39*1 

0*1  HARRISON 

10  32  40 

9*  34 

359 

TA 

MRS.  MABLE  T,  NORMAN 

HARLINCEN 

39*3 

101  CAMERON 

11  26  12 

97  40 

3B 

7A 

TA 

MRS  FAY  HUTCHISON 

HARPER 

395* 

06'  GILLESPIE 

3i  30  18 

99  15 

2080 

TA 

DAYTON  0.  RAHE 

3972 

01  CASTRO 

10!  3*  23 

102  07 

3650 

8A 

AUBREY  MYERS 

HARTLEY 

HARTLEY 

2  35  53 

102  24 

3915 

a& 

HOWARD  £.  BAKER 

HASKELL 

3992 

02 

HASKELL 

1 

33  10 

1609 

BA 

BA 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAMRINS  I  E 

*020 

04 

HOOD 

12 

32  35 

95  11 

335 

TA 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

HEBBRONVILLE 

*05B 

09 

JIM  HOCC 

5 

27  IB 

98  40 

8A 

DON  £.  MEYER 

HEMPHILL 

*0T6 

04 

SABINE 

31  20 

93  52 

273 

8A 

BA 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

*0B0 

04 

WALLER 

, 

30  06 

96  05 

291 

8A 

8A 

J.  D.  SARTAIN 

HENDERSON 

•.081 

32  11 

456 

7A 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

CLAY 

10|  33  49 

98  12 

900 

TA 

MRS  MILDRED  KIMBROUGH 

HEREFORD 

'.Ott 

01 

DEAF  SMITH 

101  34  48 

102  28 

38*0 

7A 

TA 

HEMITT  1  SE 

*122 

03 

1  31  Z7 

97  11 

6*2 

DEWITT  C  CHAPMAN 

HICO 

•  137 

03|  HAMILTON 

1  31  59 

98  02 

1095 

5P 

91 

H.  R.  HAMPTON 

HICCINS 

oUO 

Oil  LIPSCOMB 

2  36  07 

100  01 

Z570 

BA 

HiLLSeORO 

*182 

HILL 

32  01 

97  07 

590 

7A 

HINDES 

*191 

09 

ATASCOSA 

8 

28  43 

98  48 

MAZIE  HINOES 

HITCHLANO  6  SSH 

*196 

01 

HANSFORD 

2 

36  29 

lOl  21 

3190 

BA 

GENE  FLETCHER 

HONDO 

*2S* 

07 

MEDINA 

s 

29  21 

99  08 

901 

TA 

74 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

HQNEV  GROVE 

FANNIN 

33  35 

95  5* 

670 

7A 

RICHARD  M.  HCCLEARY 

HONEV  GROVE  2 

*298 

03 

FANNIN 

33  35 

95  54 

660 

RICHARD  M  MCCLEARY 

HOROS  CREEK  DAM 

*278 

02 

COLEMAN 

31  51 

99  34 

1962 

8A 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

31  00 

94  10 

110 

7A 

MRS.  JEAN  DATES 

HOUSTON  MSO  AP 

*30C 

Of 

HARRIS 

1* 

29  59 

95  22 

96 

MIO 

MID 

;  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOUSTON  FAA  AP 

'.SO'l  08 

HARRIS 

29  39 

95  17 

30 

NIO 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON-AOOICkS 

•.3091  08 

HARRIS 

29  *6 

95  39 

91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-ALIEF 

*3ll;  08 

HARRIS 

29  *3 

95  36 

FRED  L.  HALE 

HOUSTON-BARKER 

*313 

08 

HARRIS 

I* 

i3e 

LULIE  H.  FRY 

HOUSTON-DEER  PARK 

*315 

oa 

HARRIS 

14 

29  *3 

95  08 

35 

6P 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

*321 

OB 

HARRIS 

14 

29  47 

95  26 

65 

TA 

WILLIE  HOFFMAN 

houston-inoep  heights 

•.323 

08 

HARRIS 

14 

29  52 

95  25 

93 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

H0UST0N-MEST9URY 

*325 

08)  HARRIS 

14 

29  40 

95  28 

65 

TA 

ELUABETH  HEMMI 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

*327 

29  53 

95  31 

111 

9A 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

*328 

08  HARRIS 

29  55 

99  09 

58 

TA 

JAMES  0.  CRANBERRY 

HOUSTON-SATSUMA 

<,329 

OB,  HARRIS 

1* 

29  55 

95  37 

118 

JOHNNIE  W.  OOIEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

',331 

08 

HARRIS 

14 

29  48 

99  3D 

92 

TA 

ETHEL  C.  POWELL 

*3*3 

03 

ERATH 

32  21 

98  16 

1491 

TA 

MRS.  RUTH  LAWSON 

HUMBLE 

*362 

08 

HARRIS 

14 

30  00 

95  15 

98 

7A 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNM 

*363 

06 

SUTTON 

3 

30  22 

100  18 

2ZO0 

6A 

BILL  WAOE 

HUNT 

*37* 

06 

KERR 

* 

30  04 

99  20 

1763 

7A 

CLAUDE  STARK 

HUNTSVlLLE 

WALKER 

30  43 

BA 

AARON  M.  TATE 

HURST  SPRINGS 

'.390 

03|  CORYELL 

I 

31  39 

97  43 

1074 

7A 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

MYE 

',*02 

06  BLANCO 

30  15 

9B  34 

1496 

7A 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

'.*25 

05  PECOS 

31  16 

102  42 

2360 

MRS  LOUELLA  M  JOHNS 

INDIAN  CAP 

03  HAMILTON 

1 

31  40 

9a  25 

1575 

7A 

LOIS  W.  BYNUM 

IREDELL 

'.*76 

Q3  BOSQUE 

31  59 

97  53 

908 

MRS  LA  NONA  L  BOYO 

JACKSBORO 

*517 

03  JACK 

li 

33  14 

98  09 

1098 

5P 

7A 

: 

JOHN  W.  ASH 

JACKSON  HtLL  GUARD  STA 

*!23 

" 

SN  AUCUSTlNE 

31  19 

94  17 

271 

7A 

MRS.  MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

*525 

0* 

CHEROKEE 

31  58 

95  17 

520 

5P 

TA 

JEWELL  H.  JAVHOE 

JAMES  RIVER  RANCH 

hSiS 

06 

MASON 

3 

30  32 

99  23 

1552 

TA 

CLARENCE  HC  OOUGALL 

JARRELL 

*556 

03 

MILLIAMSQN 

1 

30  49 

97  36 

865 

SA 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  SW 

*563 

JASPER 

7 

30  54 

9*  02 

290 

BA 

LVLE  P.  SQUIRES 

JAYTON 

4570 

02 

KENT 

1 

33  15 

100  34 

2010 

7A 

7A 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  2  NNE 

*573 

07 

BASTROP 

29  50 

97  18 

472 

6A 

euO  JOHNSON 

JEFFERSON 

JEMETT 

*577 
*591 

04 

MARION 

LEON 

15 

32  46 
31  21 

94  20 

199 
506 

TA 
TA 

; 

ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAIAR 

JOHNSON  CITY 

4605 

06 

BLANCO 

3 

30  17 

98  24 

1194 

SA 

PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

JOUROANTON 

4647 

09 

ATASCOSA 

e 

28  54 

9B  33 

497 

6P 

ALBERT  H,  JUNGERMAN 

JUNCTION 

4670 

06 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  47 

1760 

6P 

6P 

c 

MRS.  HELEN  5.  COLEMAN 

JUNO 

VAL  VERDE 

30  09 

101  07 

1800 

6P 

ESTEBAN  R  PENA 

JUSTIN 

4679 

03 

DENTON 

15 

33  05 

97  18 

640 

c 

CURTIS  TALLY 

K4FFIE  RANCH 

468Z 

09 

JIM  HOGC 

5 

27  05 

98  35 

BA 

INACTIVE  9/30/71 

KARNACK 

0* 

HARRISON 

10 

32  41 

94  09 

230 

SP 

7A 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

KARNES 

13 

28  53 

97  54 

393 

ALVIN  SALGE 

KATY  MOLF  MILL 

4704 

08 

HARRIS 

29  5* 

95  50 

171 

SA 

INACTIVE  lZ/31/71 

KAUFMAN  3  SE 

4705 

KAUFMAN 

15 

32  33 

96  16 

420 

8A 

MRS.  FRANKIE  M.  FAIR 

KEMPNER 

47*5 

06 

LAMPASAS 

1 

31  0* 

98  00 

B86 

7A 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

07 

KARNES 

13 

28  49 

97  51 

283 

9P 

9P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  6  SSK 

4761 

03 

TARRANT 

15 

32  34 

97  14 

752 

7A 

F.  E.  UHPHRESS.  JR. 

KENT  5  E 

4767 

JEFF  DAVIS 

31  04 

104  09 

4180 

7A 

LLOYD  TOPLISS 

KERRVILLE 

47B0 

30  03 

99  09 

164Z 

8A 

BA 

KILLEEN 

4791 

03 

BELL 

3  1  07 

790 

TA 

BELL  CNTV.  WTR.  CONTROL 

KINCSVILLE 

4810 

kleburc 

27  32 

97  53 

65 

6P 

TEXAS  A  AND  1  UN  I V 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

4819 

0* 

NEWTON 

12 

30  37 

93  *9 

175 

9P 

8A 

CHARLIE  KELLEY 

KNAPP  6  SM 

4841 

80ROEN 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS.  DON  FRANKLIN 

KOPPERL  5NNE 

4866 

03 

32  OB 

97  29 

630 

c 

MATTHEW  BROWN 

KOUNTZE  3  SE 

0* 

HARDIN 

7 

30  20 

9*  16 

81 

c 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

4S80 

01 

SWISHER 

10 

34  22 

101  45 

L 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

4903 

07 

FAYETTE 

3 

29  55 

96  52 

307 

6P 

TA 

CHARLES  W.  PR1E8E 

LA  PRVOR 

4920 

09 

ZAVALA 

28  57 

99  50 

7*1 

t 

PAUL  P.  PITTS 

LA  TUNA  1  S 

4931 

05 

El  PASO 

11 

31  58 

106  36 

3800 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

4960 

02 

TAYLOR 

1 

32  14 

1765 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

4972 

03 

WISE 

15 

33  13 

97  50 

681 

z 

W.  C.  MASSINCILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

02 

MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

ZIOO 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMESA  I  SSE 

S013 

01 

DAWSON 

3 

32  4Z 

101  56 

Z965 

7A 

TA 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

S018 

06 

LAMPASAS 

1 

31  03 

98  11 

7A 

NOLAN  R,  WORD 

LANGTRY 

5048 

06 

VAL  VEROe 

11 

29  48 

101  34 

1290 

BA 

8A 

JACK  R.  SKUES 

LAREDO  NO.  Z 

5060 

09 

WEBB 

U 

27  30 

99  2B 

396 

9P 

5P 

BILL  HARRELL 

LATIMER  RANCH 

50B6 

02 

COTTLE 

10 

33  53 

100  23 

1950 

7A 

W  L  LATIMER 

LAVON  DAM 

5097 

03 
02 

COLLIN 
TAYLOR 

15 
3 

33  02 

32  09 

96  29 
99  45 

504 
1970 

BA 

8A 
SA 

8A 

z 

COPE-PROJECT  ENGINEER 
MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 

LEAKEY 

5113 

06 

REAL 

8 

29  4* 

99  46 

1622 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

REAL 

8 

29  42 

99  50 

1600 

5P 

INACTIVE  11/4/71 

LENDRAH 

5158 

01 

MARTIN 

3 

32  18 

101  53 

2600 

TP 

CROVER  SPRINGER 

LEVELLANO 

5183 

01 

HOCKLEY 

33  34 

102  23 

3550 

TA 

7A 

LOUIS  L.  OUNLAP 

LEmISvillE  Dam 

5192 

03 

DENTON 

15 

33  04 

97  01 

556 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

LEE 

30  25 

97  01 

469 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

08 

LIBERTY 

15 

30  03 

8A 

BA 

MRS,  VERA  E.  GARNER 

LINDEN 

5229 

04 

CASS 

10 

33  01 

94  22 

403 

TA 

7A 

PAUL  F.  GAHMILL 

5243 

03 

HOOO 

32  31 

98  03 

930 

BUTLER  B  IVES 

LIPSCOMB 

52*7 

LIPSCOMB 

2 

36  14 

100  L6 

2450 

7A 

TA 

W.  H.  SUNN 

LITTLEFIELD  NO.  2 

5265 

01 

LAMB 

33  34 

102  20 

3500 

SA 

BA 

PIONEER  NATURAL  CAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

04 

POLK 

1! 

30  44 

9*  56 

178 

HAROLD  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

06 

LLANO 

3 

30  45 

98  41 

1040 

8A 

ERWIN  W,  LIGHT 

LOCKHART  2  NH 

07 

CALDWELL 

Z9  34 

97  42 

91B 

TA 

EMIL  F.  WILLHS 

LONDON 

5312 

06  KIMBLE 

3 

30  40 

99  33 

1695 

JACK  C,  DAYTON 

LONG  LAKE  3  SM 

5327 

04 

FREESTONE 

15 

31  37 

95  51 

309 

TA 

NDVL  ANDERS 

LONCVIEW 

53*1 

04 

GREGG 

12 

3Z  2B 

9*  44 

330 

7A 

TA 

H 

LONGVIEW  FIRE  OEPT 

LOOP 

5351 

01 

GAINES 

J 

32  54 

102  25 

3249 

6P 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

5358 

3 

3Z  24 

100  43 

2289 

MRS.  J.W,  KING 

LORENZO 

5363 

CROSBY 

33  *0 

101  32 

3170 

8A 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADV 

5398 

04 

HOUSTON 

15 

31  08 

95  27 

298 

SA 

8A 

LESTER  JONES 

LUBBDCX  9  N 

5*10 

LUBBOCK 

33  42 

101  49 

3290 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUBBOCK  MSO  AP         R 

5*11 

01 

LUBBOCK 

33  39 

101  49 

325* 

MID 

HIO 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUFKIN  FAA  AP 

542* 

04 

ANGELINA 

7 

31  1* 

94  *5 

281 

HID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

5429 

07 

calohell 

29  41 

97  *0 

409 

BA 

8A 

IVAN  J.  MERRITT 

LVNXHAVEN  RANCH 

5**9 

06 

KERR 

* 

29  98 

99  27 

1996 

TA 

C.  L.  SECOR 

HABANK  4  SN 

9461 

03 

HENDERSON 

15 

32  ZO 

96  09 

3*2 

CITY  OF  MABANK 

^ 

U 

1 

OBSERVATION 

d 

1 

< 

3 

nME  AND 
TABLES 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

i 

< 

OBSERVER 

i 

ei 

i 

1' 
^1 

MAOISONVILLE 

54T7 

MADISON 

30  5T 

99  95 

230 

5P 

6A 

ROSS  MAOQLE 

MAGNOLIA 

5496 

MONTGOMERY 

30  13 

95  45 

2T5 

7A 

LEONARD  flODGERSON 

MARATHON 

5979 

BREWSTER 

30  12 

103  14 

4080 

8A 

MRS.  SHIRLEY  S.  RODNEY 

5983 

CONCHO 

31  07 

99  33 

1995 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO.  2 

5596 

PRESIDIO 

30  18 

104  01 

4710 

9P 

9P 

HARRY  W  FIRST6R00K 

MARFA  16  SSE 

PRESIOO 

30  08 

103  93 

4660 

; 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 
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OLNEY  9  NNW 

6641 

ARCHER 

33  26 

98  47 

1184 

8A 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

6644 
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PRAIRIE  MOUNTAIN 

7Z43 

LLANO 

30  39 

98  53 

1446 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 

PRESIDIO 

29  34 

104  23 

2590 

5P 

9P 

F  DALY 

PRICE  Z  SW 

7271 

RUSK 

32  07 

94  58 

3T0 

9P 

HRS.  BESS  BRANHAH 
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QUITMAN  Z  S 

7363 

WOOD 

32  46 

95  28 

3T1 

TA 

ARDIS  0.  SANDERS 
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7766 

03 

31  43 

97  07 

570 

LOUIS  6.  JASKA 

ROSS  RANCH 

Ubt 

02 

KING 

10 

33  39 

100  01 

7A 

A  E  PROPPS 

ROSSER  1  SE 

T77J 

03 

KAUFMAN 

IS 

32  27 

96  26 

392 

GEORGE  W.  COCHRAN 

ROTAN 

7782 

02 

FISHER 

32  92 

100  28 

1925 

6P 

7A 

MALCOLM  F.  BYERLY 

ROUND  MOUNTAIN  «  HNH 

7787 

06 

BLANCO 

30  26 

98  29 

1369 

7» 

E.  BERCNAN 

ROUND  ROCK  3  E 

7791 

03 

WILLIAMSON 

30  31 

97  38 

7*0 

7» 

ERNEST  N.  JOHNSON 

RUNCE 

7636 

07 

KARNES 

13 

28  92 

97  43 

306 

6P 

MRS.  AOOIE  L.  KOENie 

RUSK 

78*l|  Ov  CHEROKEE 

31  *B 

99  09 

720 

8A 

6A 

J.  0.  NORTON 

S46INAL  I  WSN 

TS73'  06  UVALDE 

29  19 

99  29 

931 

7A 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

SALT  fLiT  10  ENE 

79;l'  05'  CUL8ERS0N 

11 

10*  94 

3690 

8A 

6A 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

SAH  RAYBURN  DAN 

7936 

0*1  JASPER 

31  04 

9*  06 

169 

8A 

6A 

8* 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCELO  dam 

79«0 

06}  TOM  GREEN 

31  28 

100  29 

196* 

8A 

«A 

aA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCELO  MSn  AP      R 

79*3 

06 

TOM  GREEN 

31  22 

100  30 

1903 

MID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

S*N  ANTONIO  HSO  AP     H 
S4N  AUGUSTINE 

79«J 
7951 

07 

BEXAR 

SAN  AUCUSTIN 

13 

29  32 

31  32 

98  28 

9*  07 

768 
326 

HID 

MIO 

:  "-^ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLEN  8  SEALE 

SAN  BENITO 

79S2 

10 

CAMERON 

11 

26  08 

97  38 

6A 

JESUS  VlLLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

7983 

07 

HAYS 

29  93 

97  97 

600 

7A 

JAMES  C.  METCALF 

SAN  SABA 

7992 

06 

SAN  SABA 

31  11 

96  43 

1194 

9A 

CITY  OF  SAN  SABA 

SANDERSON 

S022 

TERRELL 

30  09 

102  2* 

2600 

6A 

W.  £.  CRICSBY 

SANDERSON  S  NNH 

S0i3 

05 

TERRELL 

11 

30  13 

102  29 

3060 

: 

W.  H.  COLOWIRE 

SANGER 

8043 

03 

DENTON 

19 

33  22 

97  10 

666 

7A 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANNA 

S0A7 

02 

COLEMAN 

99  19 

1733 

: 

COLEMAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

8081 

KENEDY 

27  13 

97  41 

38 

: 

MRS.  J.  KENEDY,  JR. 

SCHULENBURG 

8126 

07 

FAYETTE 

29  *l 

96  3* 

7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALY 

8160 

07 

AUSTIN 

29  *7 

96  09 

201 

6P 

INACTIVE  8/29/72 

secuiN 

8186 

07 

GUADALUPE 

29  39 

97  57 

909 

6P 

6P 

INACTIVE  4/30/72 

SEMINOLE 

B201 

01 

GAINES 

32  *3 

102  40 

33*0 

BA 

6A 

H 

JOHN  E.  MDFFATT 

SEYMOUfl 

82Z1 

02 

BAYLOR 

33  36 

99  15 

1294 

7A 

TA 

MRS.  rONELLE  JACKSON 

SHAMROCK 

823J 

02 

WHEELER 

10 

39  12 

100  19 

2320 

BA 

R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

8236 

39  1* 

100  19 

23*5 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KBYP 

SHEfflELO 

BZ52 

05 

PECOS           9 

30  *l 

101  SO 

2162 

9P 

BA 

t 

HERBERT  a  HOLMES 

SHERHAN  PUMP  STATION 

827* 

03 

GRAYSON 

10 

33  39 

96  37 

716 

8A 

7A 

JOE  RHUOY 

SIERRA  BLANCA 

8309 

HUOSPETH 

11 

31  11 

105  21 

*990 

DOYLE  L.  IILER 

SUVERTDN 

8323 

BRISCOE 

3*  29 

101  19 

3280 

8A 

FRED  A.  STRANGE 

SI  NHS  4  NNH 

8335 

0* 

BOWIE 

10 

33  22 

320 

7A 

7A 

■ 

HARRY  0  EAVES 

SINTON 

83SA 

07 

SAN  PATRICIO 

9 

28  02 

97  31 

99 

DONALD  e  BRYANT 

SLATON  5  SE 

8373 

01 

LYNN 

I 

33  22 

101  36 

3090 

7P 

EOHARO  L.  6R0SCH 

SLIDELL 

8378 

03;  MISE          !  19 

33  22 

97  24 

980 

7A 

ZYLPHU  C.  DURHAM 

SLOAN 

31  09 

98  95 

1303 

THOS.  A.  SLOAN 

SMITHVILLE 

8*15 

071  BASTROP         3 

30  01 

97  10 

319 

MIKE  H  DAVIS 

SNYDER 

B'.aa 

02!  SCURRY        1   3 

100  5  5 

2329 

7A 

7A 

CITY  OF  SNVDER 

SOMERVKLE  oah 

Q<.i,b 

BURLESON        1 

30  20 

96  32 

263 

6A 

8A 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8**9 

06 

SUTTON        1  11 

30  3* 

100  39 

5P 

PAT  SROHN 

SOUTH  CAMP  (66661 
SPEAKS 

6*68 

02 

KING          1  10 

33  30 
29  16 

100  27 
96  42 

1870 

7A 

7A 

ELMO  NALL 

MRS.  FARRlE  N.  COOK 

SPEARMAN 

8S23 

HANSFORD      1   2 

36  11 

IDl  11 

3090 

5P 

7A 

8.  E.  HADEN 

SPICEHOOO  1  S 

8931 

06 

BURNET 

3 

30  27 

96  10 

870 

8A 

; 

MRS  E.N.  HOLLINCSWORTH 

SPRING  BRANCH 

83** 

07 

COMAL 

29  92 

98  2* 

1030 

7» 

FALTIN  C.  BEIERLE 

SPftlNGTOMN 

8561 

03 

PARKER 

15 

32  58 

670 

7A 

7A 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORD  I 

Bi83 

02 

JONES 

32  96 

99  48 

163* 

7A 

MiLBURN  D.  THOMPSON 

STAMFORD  NO  ; 

8!8* 

02  JONES 

32  97 

99  *6 

c 

CITY  OF  STAMFORD 

STEPMENVILLE  *  N 

862* 

ERATH 

32  17 

98  12 

1*15 

6P 

7A 

MRS.  CAROL  N.  MCENTIRE 

STEPHENWILLE  7  WS« 

862! 

ERATH 

32  10 

98  19 

1**7 

EDWIN  C,  BOUCHER 

STEBLINC  CITY 

8630 

06 

STERLING 

31  51 

100  59 

2290 

7A 

7A 

JANES  T.  HINSHAW 

STERLING  CITY  B  NE 

8631 

06 

STERLING 

31  55 

100  93 

2710 

z 

MRS  BILLY  eVNUM 

STILLMOUSE  HOLLOW  DAM 

BELL 

31  OS 

97  32 

706 

6A 

BA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

86*1 

01 

HUTCHINSON 

39  90 

101  27 

31*0 

EARL  P.  SHIELDS 

STRATFORD 

8692 

01 

SHERMAN 

36  21 

102  05 

3693 

BA 

SA 

„ 

HORACE  0.     SNEEO 

STRAMN  a  NNE 

8696 

03 

PALO  PINTO 

32  *0 

96  26 

7A 

MARGUERITE  RIE6E 

SUGAR  LAND 

8728 

FORT  OEND 

29  37 

95  38 

89 

oonald  Brooks 

SULPHUR  SPRINGS 

HOPKINS 

33  08 

*93 

SUNRAV  t.    SH 

8761 

01 

MOORE 

35  56 

101  52 

35*0 

5P 

3P 

: 

S  W  PUBLIC  SVC  CO 

SHAN  4  NN 

0* 

SMITH 

32  27 

99  2! 

z 

FRANK  D.  holey 

TAHOKA 

8818 

LYNN 

33  10 

101  49 

3120 

8A 

FRANK  P,  HILL 

TANPICO 

6833 

02 

HALL 

3*  26 

too  49 

2293 

9P 

MRS  F  UELL  PROCTOR 

TARHEr 

68*9 

06 

dANOERA 

29  39 

99  17 

1*10 

r 

MRS.  GEORGIA  M.  ERFURT 

TASCOSA 

8892 

_ 

OLOHAN 

35  3* 

102  18 

3*10 

" 

ROY  TURNER 

llNJ^iJ.A. 

TEXAS 
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U 

< 

OBSERVATION 

^ 

as 

M 

u 

TIME  AND 

STAnON 

z 

i 

COUNTY 

s 

1 

1 

TABLES 

OBSERVER 

1 

i 

3 

i 

1 

1 

i 

If 

TATUN 

8699 

0* 

MUSK 

12 

32  11 

*4  31 

270 

NEAL  HULLINS 

TAYLOR 

8861 

WILLIAMSON 

30  39 

»7  24 

570 

H.  N.  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

8863 

06 

SAN  SABA 

30  98 

98  96 

1991 

8A 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

TEACUE  RANCH 

8877 

06 

CILLESPlt 

30  26 

96  49 

1630 

7A 

MRS,  HILEN  T.  TBAftUf 

TELEGRAPH 

8697 

KIMBLE 

30  21 

99  5* 

1791 

W.E.  HOOKS 

TELEPHONE 

8898 

03 

FANNIN 

U 

33  *7 

96  01 

939 

WYLIE  J.  FOX 

TEMPLE 

8910 

03 

BELL 

31  06 

97  21 

700 

7A 

7A 

TEMPLE  DAILY  TELEGRAM 

TERRELL 

8929 

KAUFMAN 

19 

32  49 

96  IT 

510 

7A 

FINIS  C.  EPPLE* 

TEXARKANA 

89*2 

BOWIE 

10 

)>  29 

9*  09 

390 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

TEXARKANA  OAH 

89*4 

0* 

CASS 

10 

33  16 

9*  10 

282 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSW 

8996 

08 

FORT  BEND 

29  29 

•5  96 

72 

BA 

8A 

6A 

: 

HOUSTON  LIGHT  AND  POWER 

9001 

03 

MILAN 

30  37 

9?  13 

468 

TA 

THURNTON 

9004 

03 

LIMESTONE 

31  29 

96  39 

489 

7A 

MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 

THREE  RIVERS 

9009 

LIVE  OAK 

28  28 

96  11 

190 

MRS  VIOLA  t    ADLOF 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

33  11 

1320 

6J 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

THURBER  5  NE 

9019 

03 

PALO  PINTO 

32  11 

96  20 

964 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILDEN 

9031 

MCNULLEN 

28  26 

96  33 

296 

6A 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

lOMBALL 

9076 

06 

HARRIS 

1' 

30  06 

95  37 

200 

7A 

JAMES  A.  MCTIGRIT 

TOWN  BLUFF  DAM 

9101 

TYLER 

30  46 

9*  U 

214 

6A 

6A 

6A 

U.S.  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOYAH 

9106 

05 

REEVES 

31  IB 

103  *8 

2822 

UP 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

32  30 

100  06 

1910 

6P 

J.  C.  CRAIN 

TRENTON 

9129 

03 

FANNIN 

33  26 

96  20 

764 

tl 

GRADY  S.  VINCENT 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137 

HENDERSON 

i: 

32  08 

96  06 

292 

TEXAS  POWER  t   LIGHT  CO 

TROV 

9193 

03 

BELL 

31  12 

97  18 

700 

•  J 

JACK  E.  THOMPSON 

TRUBY  3  ESE 

9194 

02 

JONES 

32  36 

99  53 

1706 

8A 

DAN  E.  BRAZEE 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33  49 

99  *9 

1929 

7A 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

01 

SWISHER 

10 

34  32 

3900 

6A 

JOHN  H.  BALLENOER 

TURKEY  2  WSW 

9191 

02 

HALL 

ID 

3*  23 

100  56 

2390 

6P 

6P 

C.K.  WIDGE 

TYLER  9  NE 

921* 

SMITH 

12 

32  24 

95  16 

490 

6A 

6A 

OR.  ELOON  W.  L.VLE 

UHBAKCEft 

9224 

01 

RANDALL 

10 

34  57 

102  07 

3746 

7P 

L.  L.  RACF 

UVALDE 

9269 

06 

UVALDE 

29  13 

99  46 

910 

»P 

6A 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

09 

JEFF  OAVIS 

11 

30  3* 

10*  29 

4*30 

ROV  KELLGY 

VALENTINE  10  HSW 

9279 

09 

PRESIDIO 

30  30 

10*  38 

**20 

7A 

CLAY  E.  HILLEH*  JR. 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

04 

ROBERTSON 

30  SO 

96  36 

272 

6A 

CHARLES  0.  JONES 

VALLEY  VIEW 

9286 

COOKE 

li 

33  29 

720 

7A 

CECIL  A,  HCFARLIN 

VAN  HORN 

09 

CULBERSON 

11 

31  03 

10*  90 

*070 

6P 

MATTHEW  PILLNON 

VEGA 

9330 

01 

OLDHAM 

39  19 

102  29 

*010 

8A 

•* 

H 

LESLIE  A.  LINGER 

9346 

WILSARCEH 

34  10 

99  18 

1212 

6P 

7A 

CITY  OP  VERNON 

VICTORIA  WSO  AP        R 

9364 

VICTORIA 

26  51 

96  59 

104 

HID 

NIO 

;  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICt 

VOSS  1  WSW 

9*10 

02 

COLEMAN 

31  37 

99  39 

1693 

BA 

VERNON  M.  STACV 

WACO  OAH 

9417 

03 

MC  LENNAN 

31  36 

97  13 

493 

BA 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  WSO  AP            R 

9419 

03 

MCLENNAN 

31  37 

97  13 

500 

MID 

HID 

■  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WAELDER  6  S 

942* 

07 

GONIALES 

29  39 

97  19 

342 

7A 

MRS  MYRL  J  JOHNSTON 

WALCOTT 

9439 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  36 

102  99 

9A 

9A 

L.B.  RUSSELL 

WALLER  3  SSW 

944B 

04 

WALLER 

I* 

30  01 

99  56 

TA 

ROSS  1.  DAVIS 

WARREN 

9*60 

TVLER 

30  37 

9*  29 

116 

9P 

9P 

THEODORE  flUSSELLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491 

07 

WASHINGTON 

30  20 

96  09 

210 

6A 

BA 

GLENN  A.  JASPER 

WATER  VALLEY 

06 

TDM  GREEN 

31  40 

100  *3 

BA 

C.  G.  PARSONS 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9901 

06 

COKE 

31  46 

100  39 

2460 

TA 

FRED  H  MCCABE  JR 

WATSON 

9504 

06 

BURNET 

30  9» 

96  01 

1045 

TA 

CORBIT  C.  CASTLEBERRY 

WAKAHACHIE 

9522 

03 

ELLIS 

1, 

32  2* 

96  91 

616 

9P 

TA 

WAKAHACHIE  FIRE  D£PT.   , 

WAYSIDE 

9927 

ARMSTRONG 

3*  *8 

101  33 

3*00 

OARSAL  G.  WATSON        , 

WEATHERFORO 

9532 

03 

PARKER 

19 

32  46 

97  *9 

1065 

TA 

FREDDIE  H.  POTTER      1 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

9599 

07 

SAN  PATRICIO 

9 

28  06 

97  25 

BA 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

WELLINGTON  I  NNW 

9569 

COLLINSWORTH 

3*  92 

100  13 

2030 

7A 

OWANE  L  SCOTT 

WELLINGTON  2 

9570 

02 

COLLINSWORIK 

10 

34  91 

100  13 

2030 

GUS  BARTON 

WESLACO  2  E 

9588 

HIOALCD 

11 

26  09 

97  58 

79 

9P 

9P 

9P 

ic 

TEXAS  AGRl  EXP  STATION 

WHARTON 

9699 

08 

WHARTON 

29  19 

96  06 

111 

7A 

GEORGE  L.  SCHEEL 

WHEELOCK  1  SE 

9669 

ROBERTSON 

30  93 

96  23 

394 

ERNEST  V.  COODHAN 

WHITNEY  DAM 

9719 

03 

BOSQUE 

31  91 

97  22 

974 

6A 

BA 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WHITSETT  2  SW 

9717 

09 

LIVE  OAK 

a 

28  37 

96  17 

221 

TA 

PRENTICE  TAYLOR 

WICHITA  FALLS  WSO  AP   R 

9729 

02 

WICHITA 

33  58 

96  29 

9*4 

MID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

02 

WICHITA 

10 

33  96 

98  35 

960 

MRS,  GAIL  V.  MITCHELL 

WILLS  POINT 

9800 

VAN  ZANDT 

32  42 

96  01 

916 

7A 

7A 

JACK  CIB8ARD 

9829 

05 

WINKLER 

31  *6 

103  09 

2790 

MISS  KAREN  HOWARD 

WINK  FAA  AIRPORT 

9830 

05 

WINKLER 

31  47 

103  12 

2607 

HID 

NIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WINNS80R0  6  SW 

9836 

WOOD 

10 

32  93 

95  20 

429 

CLAUOINE  MOOOARO 

WINTERS  1  NNE 

02 

RUNNELS 

31  98 

1862 

6A 

8A 

ROY  0.  RICE 

WITT  RANCH 

9653 

02 

NOLAN 

32  29 

100  16 

2090 

6A 

MRS  PERCY  WITT 

WOLF  CREEK  OAH 

9898 

01 

OCHILTREE 

36  14 

100  40 

2700 

SAM  J.  HANDLY 

WOLFE  CITY 

9899 

03 

HUNT 

33  22 

96  0* 

670 

7A 

MARION  W  MC  WHIRTER 

WOODSON  5  NNE 

THROCKMORTON 

33  05 

99  02 

1300 

; 

HlLMON  LATHAM 

9992 

07 

LAVACA 

29  18 

97  09 

377 

6P 

PAUL  LEO  BRIER 

YORKTOWN 

9953 

07 

DEWITT 

26  39 

97  30 

260 

MRS.  WANOA  A.  TURNER 

YSLETA 

9966 

EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3670 

9A 

9A 

U  S  BUR  Of  RECLANATION 

ZAPATA 

9976 

ZAPATA 

n 

26  54 

99  16 

301 

6P 

«P 

EILHUE  W.  ADAMS 

1 

i 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
glstj  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture*' table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taicen  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  isaue  of  this  publication. 

IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  TBE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING:  ^ 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Onission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  Tfais  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.    Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;    send  payments  and  orders  to:   National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.    Attn:   Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natir 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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59.7MI 

52.7 

61.9 

54.9 

64.7 

53.9 

64.0 

91.3 

61.1 

54.1 

62.9 

54.1 

62.0 

47.9 

58.5 

51.7 

60.9 

53,8 

63.1 

55,0 

64,3 

46,4 

98, OM 

54.3 

62.0 

52,0 

60.0 

54.3 

63.5 

49.7 

59.1 

53.6 

.1 

63.7 

50.9 

59,6 

53.9 

62,5 

52.6 

61.0 

93.5 

61.2 

54.8 

-   .1 

62.4 

48.2 

57.4  , 

51.6 

61.4  1 

49.6 

-  1.2 

99,4 

51.6 

61.6 

54.5 

1.7 

63.4 

55.4 

63.3 

48.3 

-  2.2 

57.8 

51.1 

61.2 

47.7 

-   .1 

97.7 

48.1 

98.2 

51.3 

-   .4 

61.2 

. 

61.9 

52.2 

.5 

61.9 

53.7 

63, 3M 

54. 7M 

62. IM 

51.5 

60.9 

52.2 

60.9  1 

48.5 

56.7 

47,9 

96,9 

47,7 

97.9 

April 


71,0 
70,1 
69.6 
68.1 
72.9 

70,6 
71,1 
67,7 
71,6 
67.4 


70.4 
66.9 

71.2 

70,6 

68,6 

4.1 

68.1 

69.9 

68.5 

68.9 

6.1 

66.1 

66.8 

69.6  1 

69.6 

68.3 

68.5 

67.8 

72.4 

9.5 

66.4 

67.9 

69.3 

70.4 

6.1 

71,3 

6.3 

70,9 

4.1 

68,1 

70.0 

5.7 

71.0 

70.7 

6.8 

67,3 

69.1 

5.9 

69.0 

71. 6M 

68. 5M 

68.3 

65,1 

67,8 

66, 3H 

68,3 

71.2 

70.1 

66.3 

69.1 

69.0 

65.9 

68.2 

69. in 

71.1 

64.9 

68.9 

67, 4M 

69,9 

64.8 

4.3 

70.1 

65.4 

68.6 

67.4 

67.6 

2.7 

69.1 

64.3 

68.0 

2.4 

66,4 

67,7 

4.8 

70.1 

69.7 

1.1 

64.6  i 

67.1  1 

3.5 

69.3  ' 

69.2 

3.8 

67.6 

4.2 

67.7  1 

69. 9  M 

68.8 

66.4 

67.7 

69.5 

64.9 

69.2 

May 


69, 9H 
72,5 

70,1 
70,6 
71,9 

73.7 
72.7 
69.4 
69.9 
73. J 


70. 9M 

73.9 

71.4 

70.0 
74.0 
70.9 
69.9 
71.4 


72.4 


71.1 
72.6 
72.8 


71.3 
71,3 


69.9 

73.9 


73.4 
69.9 
73.8 


73. OH' 

72. im; 

72.2 

70,9 
71.0 

71,1 


74 

4M 

73 

1 

70 

7 

71 

4 

72 

3 

73 

3 

69 

6H 

74,0 

70, 4H 

73,7 

70.8 

72.8 

71.2 

71. 2m! 

74.1 

70,2 

72,1 

71.1 


72.9 
72.3 
73,4 


70,6 
See  Refei 


82,4 
81,4 
79.9 


80.8 

78.9 
82.0 
79.9 
79.9 
81.0 


81.4 
80.9 
80.6 
81.4 
80.8 


July 


80.3 
82.1 
82.7 
82.0 


80.4 

80.2h| 

79.7 

78.4 

79.4 


81.1 

77.6MI 
79.6 


78.4 
80.2 
79.9 


83.1       -    2.3 


82.2      -    2.3 


80.3 
81.5 
79. 8M 
81.0 
80,8 

80.9 


SI. 8 
82.6 

80.0 


82.0 
83. OH 
80.6 

80.9 
82.9 
81.1 


80. S 
80,7 
80,5 

81,8 
81.6 


Auguft 


80.6 
81.1 
82.1 


82,6      -    2.3 


81,8 
82,8 
B1,3M 


79,9 
78,9 
80,1 


81,9 

78,5 
81,0 
79,0 
80,9 
78.8 

78, 5M 


78,9 
79,6 
79,8 

-  4.4 

80.6 
80.6 
82.0 

80,7 
81,4 
80,5 
79,0 
60,1 

-  2.0 

-  4.8 

81.6 
82.1 
81.5 

82.5 

79,5 
79,9 

-  3.4 

81.2 
82.2 

80.1   -  2.2 

82.1 

79.9 

80.3 

79.7   -  3.4 

81. 1 

81.1 

83.0 

79. 5H 

79.8 

79.2 

80.5 

10.0 

80.2 

•  0.1 

80.6 

81.0 

83.1 

80.8 

81.9 

84.2 
81.3 
80.1 


82.2      -    2.2 


S«ptamb«r 


77.8 
78.1 
82.0 

78.2 
77.8 
78.7 
80.6 
82.0 


1.1    61.3 
81,6 

1.6    79.0 
80.8 

2.1    79.6 


80.7 
60.1 
81.6 

81.8 
79.6 
62.4 
61.7 


81.4 
80.7 
79.6 


I  Notes  Following  Station  Index 


80.6 
79.8 
78.2 
60.8 


79. 5M, 

79.2 

79.6 


63.0 
67.2 
65.5 


66.9 

1  67.7 

68.4 

.  64.9 

66.6 

i  66.5 

Ml 

67.0 

64.6 

66.9 

65.2 

67.4 

69.4 

66.2 

66.5 

66.0 

68,2 

64.5 

67. 9M 

68.1 

69.2 

63. 8n 

66.1 

64.2 

69.5 

63.5 

67.9 

65.6 

67.7 

66.9 

64.7 

69.1 

63.5 

67.0 

64.7 

67.3 

69.3 

69.0 

63.6 

65.9 

63.9 

64.1 

66.1 

67.2 

66.2 

68.5 

67.2 

66.0 

66.6 

63.4 

64.6 

63.8 

46.6 
46.3 
47.7 


48.1 
47. 3M 
46.6 
52.5 


51.0 
45.1 
50.2 
50.6 
50.2 


44.6 
44.0 
38.9 


50.7 

49. SHI 

52.3 

52.4 

53.6 

51.2 

50.6 
50.8 
47.4 


47.6 
46. 7n 
52.0 


51. 5M 
50. 9B 
49.6 


50.3 
46,1 

47.9 
41.7 
47.9 
49.1 
47.8 

41.9 


43.0 

43. 3M 
40.6 
39.8 
43.2 

43.9 
43. 3M 
43.7 
42,0 
47.4 

39.4 
41.3 

45. 6H 


45.5 
40.7 
43.6 


66.7 
66.1 
62.3  i-    2.6 


63. 7M 
67.1 
64, IM 


64 

9 

66 

9H 

67 

2 

65 

9 

64 

9 

65 

4 

40,1 
41,2 

45,1 


1,9 
5,8 

3,1 

6,e 

6.4 
4.9 

6.7 


65. 6M 
64. 6M 
63.4 


66.9 
62.7 
66.1 
66.8 
66.9 


64.  BH 
67.8   I 

63. 4H 
66.8   ^ 
64.7 


67.6 
62.8 
66.0 
64.4 

65.9 
67.7 
67.2 


63.0  t-  1.1 

63. IH 

65,8  .0 

65.4  L  1.1 


46, OH 

66. 9H 

48,0 

66. 3H 

44.8 

64. 9M 

47.8 

66.0 

40.4 

62,8 

41.0 

63,5 

41.1 

63.  4N 

Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


August 


September 


TOWN  BLUFF  0*n 
TYLES  5  NE 
HIRREN 
KILLS  POINT 

DIVISION 


TRANS  FECOS         0! 

4LFINE 
BtKEFSFIELD 
BALMORHEA 
CANOELARIA 
CHISOS  BASIN 

CDRNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRVOEN 

EL  FASD  WSO  AP 

FABENS 


SE 


FORT  HANCOCK 
FT  STOCKTON  KFST 
GRANDFALLS  3  SSE 
LA  TUNA  I  S 
MARATHON 

MARFA  NO.  2 
HENTDNE  2  S 
HONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENKELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  0AM 

SALT  FLAT  10 


ENE 


SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

VSLETa 


EDWARDS  PLATEAU 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
8RACKETTVILLE 

BRADV 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

DEL  RIO  WSO  AP 
EDEN  I 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANOTRY 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARO 

MERTZQN 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRAOE  RANCH 

RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  dam 
SAN  ANGELO  WSO  AP 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  WL  REFUGE 
AUSTIN  WSO  AP 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAH 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO  AP 
CUERO  3  E 

ELGIN 

FLATONIA  2  w 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

HALLETTSVlLLE 


53.1 

52,8 

45.7 

49.8 

55.0 

54.4 

**.*. 

49.1 

49.5 

■e    51.8 

M 

49,7 

50.2 

51,9 

49. 2f 

1.;    90. in 

51.9 

95.1 

48.4 

52.2 

44.2 

48.7 

47.2) 

49. 5N 

51.7 

52.8 

45.2 

2.;     52.3 

44,7 

47.9 

C     49.3 

50.5 

45.9 

48.1 

47.6 

91.0 

46.6 

48.1 

46.5 

49.4 

f 

48. 4H 

47.4 

52.6 

45.7 

48. 2M 

50.6 

53.6 

47.0 

50.0 

44. 9^ 

47. 6f; 

54. Ih 

4.;     55.8 

46,4 

50. 8K 

45.8 

47.2 

47.0 

49.8 

49.8 

52.4 

46.0 

47. 4M 

47.1 

50.9 

44.6 

49.3 

44, 2H 

48. 3n 

47.5 

1.5    50.3 

52,5 

54.2 

46.5 

49.0 

48.3 

-       .4    52.3 

49.2 

-      .;    92.1 

51.5 

55.1 

46,7 

49.5 

49.4 

53.9 

52.6 

56.0 

SI. 3 

94.7 

44.6 

47.9 

53.6 

2.3    58.1 

48.6 

53.5 

44.311 

48.2 

51. 6M 

54.9   I 

49.1 

52.6  : 

49.2 

93.9 

47. 3M 

92.6 

47.8 

1.0    90.9 

45.7 

-    1.6    49.7 

49.8 

92.9 

47.2 

.0    91.5 

46. IM 
47.2 
49, 2M 

49. 5H 

49.7 

52. 3m! 

47.0 

51.4 

47. ON 

52. 2K 

46.7 

49.6 

47.3 

52.3 

49,3 

51.8 

49.9 

52.5 

48,3 

92.2 

44,7 

48.8 

52,2 

94.5 

45.7 

48.9 

47.4 

.9    52.4 

47.4 

50,9 

49.1   i 

52,8  ; 

45.4 

49,2 

54.3 

57,0 

44,3 

48,8    1 

48.4  ' 

-       ,4    52.0 

99, DM 

9B,9H 

51.0 

.«    59.7 

56.1 

.4    96.7 

53.0 

2.2    94.4 

51.1 

54.4 

62.3 

61.2 

53.4 

55.2 

60.0 

60.5 

61.6 

4.2    61.1 

58.7 

59.6 

53.5 

56.8 

55.7 

2.6    57.8 

94,4 

55,1 

58,7 

59.!m| 

52,6 

95,8 

56,9 

3.4    58.3 

61.4 

60.0 

62.1 

99.7 

.1 

61.1 

3.3 

1.0 

98. 3^ 
63.5 

2.6 

1.4 

60.31' 
65.7 
61.4 

58.1 
62.0 
64.5 

I        2.7 

3.2 

61.2 
60.3 

60.6 
61.3 
63.1 
58.7 

58.3 
61.  OP 
64.0 
56.7 
63.7 

62.6 
61. 2M 

6.3 

.1 

67.2 

5.1 

61.0 

59.5 

62.1 

65.3 

58.5 

62.4 

60.9 

61. 8H 

.1 

61.5 

5.2 

67.0 

60.4 

.6 

63.5 

9.8 

1.0 

63.4 
67. 6M 

61.5 
64.4 
66.5 
66.2 
60.3 

4.6 

1.9 

68.3 
64.6 
60. 9n 
64.9 
63.6 

64,4 
64.7 

5.8 

.! 

62.1 

5.9 

.b 

61.2 
66.4 

4.3 

.7 

63.6 

60.  7h 
63.1 
63. 6H 
62.2 

62. 2H 

61.3 

63.5 

64.9 

63.2 

63.6 
61.4 
64.5 
61.9 

9.8 

1.9 

62.4 

63.1 
64.3 
60.0 
6B.3 
61.1 

5.4 

.5 

63.5 
69. IM 

9.0 

l.S 

66.1 

6.4 

l.f 

67.0 

2.7 

.5 

65.0 
65.2 

70.1 
65.2 
69.8 

9.2 

.7 

70.2 
68.4 

67.9 

5.0 

1.5 

67,4 
66,5 
69,1 
66.3 

5.2 

1.6 

67.6 

9.3 

65.2 

1.9 

'2.7 

72.7 

69. en 

3.1 

71.5 

76, S 

68.0 

69,3 

62.8 

68,4 

70. 2> 

72,4 

72.9 

74,1 

65.2 

1,8    69,8 

63.6 

68,9 

. 

. 

69.1 

70,9 

70. 6H 

71.2 

65.8 

72,1 

66.7 

67,6 

64.7 

67,9 

68. OM 

64. DM 
68.2 


70.5 
70.5 
69.8 
75.9 

69.2 

70.3 
72.4 
71.8 


74.5 

70.8 
69. 3M 
72.9 

69.4MI 
69.7 


69.9 

72.2 
72.4 
70.9 

71.5 
69. S 
70.8 
70.5 
71.7 

70.1 
71.8 
72.0 


76.2 
70.7 
75.1 
76.7 
74.1 

73.9 
73. 7H 
74. B 
74,7  I 
72.9 


71,9   -  1,2 


79. 3M  •  2.3 


72.3 
70.1 

71.4 
72.8 
67. B 
71.5 
72.0 

69. 9M 

71.1 


74,6 

80.7 

70,8 

79.6 

71,4 

- 

.9 

78.7 

70,6 

- 

1.9 

77.4 

71.9 
74.1 
69,6 


70.8 

71.2 
72,2 
70,9 
73,7 
70. 6H 

71.5 


74.7 
73,5 

74,1 


79.7 
79.8 
78.2 

82.2 

80.2 
78.9 
77,7 
79,3 

79.1 


77.4 

78. 2H, 

77.3 

80.8 

82.3 

51.8 


79.7 
80.6 
78.9 
81.0 
78,6 

78.8 


79.9 
79.6 

77.8 
80.9 

79.9 


H 
80.0 
82. 4M 
84. 6 
74. Z 

74.2 
33.0 
82.3 
69.0 
78,6 

83,0 
79.7m 


79.7 

78.1 
81.7 
77. 5M. 
79. 8M 
82.0 

82. 3M 

79.9 


81. 0   -  3.3 
81.9   -  2 
B1.9  I 


79.9 

7S.0Mi 
82.5 


78. 3M' 
77.1 


79,9 
76,3 
80,8 
79.0 
81.2 


80.8 
78.6 
75.2 
78.4 
81.3 


79.2 

77. 6M 
77.8 


72.2 

76.1 
77.7 
70.6 
73. 4M, 
75.2 

73. 6H 

74.5 


79,9 
78.1 
79.4 


80.5 
77.7 
74.9 
77.6 
80.4 

78.4 


79.5 
77.7 
77.3 


76. 3f 
79.0 
78.1 
t 
79.9 

76.3 
77.9 
76.8 
76.7 
78.2 

79.4 


80,8 
81.4 
81.9 
81.0 
80.7 

4.9    74.1      -    1.6    80.9      -    l.O    ">•'<      "    3.4    81. 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


81. 3H 
82. 4 
81.2 


82. 7H 
82. 7M 
82.1 


68.1 
64. 3n 
65. 9N 


92.3 
48.4  I 


51.2 

45.0 
48.7 
52.0 
48.3 
47.8 

47.7 
49.8 
48. 7H 
51.5 
48.1 

47.6 


49.6 
47. 3N 
56.  OH 
49.9 
46.3 

49.8 
91.8 
43. 5H 
90. 2M 
47.6 

48. OM 

49.3 


4.6 
6.1 


42.0  i 

43.5m' 

46.7 

46.6 

43.6 


44.7 
42. 6n 
52. 2M 

42.1 

44. 4M 
47.5 
44. 3n 
44.0Hi 
42.3 

44.0 

45.3 


55.1 
47.6 
50.6   - 
51.0   -  6.0 


45.6 

99.9 

90.2 
47.3 
91.8 


65. 4« 
65.8 


66.6 
66.0 


65. 5M 

63.8 

67.2 

66.1 

67.0 
64.8 
68.2 
64.3 
66.2 

66.9 

67.1 
>3.8 
'2.5 

63.3 


69 

0 

77 

9 

76 

4 

72 

1 

71 

3M 

72 

BH 

48.9 
50. IK 
48.6 


50.0 
53. 5M 
90.3 


90.4 

50.1 
51.6 
47.1 
96.8 
46.6 

50.9 


58. 7M 

92.8 

56.1 

93.0 

53.1 

60.8 
52.1 
60.7 
60.7 
55. 3M 


6.0 
6.9 
6.0 


45.7 
46.0 
50.6 


46. IM 

43.0 

45.8 

47.2 
43.4 
44.0 
43.6 
47. 2H 


46. OM 

42.9 

46.7 


46.2 

49.2 
46,8 
43.4 
50.8 
43.6 


67,0 
63.8 
62.5 


64.9 
64. 2M 
65.5 


69.  SM 
63. 9H 
69. BH 

62. IH 

64. OM 
66.8 
61. 7M 
64. OM 
63.9 

63. 2M 


68.4 
63.9 
65.9 

65.3 
69. IN 

64.2 


63. 3H 
66. IH 


66.0 
67. 2H 
63. 9M 

.1 
68. 3M 

65.6 

65.2 

64. 2M 


62.8 

65.5 
64.2 
66.1 
64.0 
65.8 


93. 4M 

48.3 

50.9 

46.9 

47.7 

96.3 


69.2 

68.0 
67.7 


TabU  l-Coobau«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HONDO 
KENEDY 
KINOSVILLE 
L«  CRtNCE 
LEXINGTON 

LULING 

HATHIS 

NATtLU 

NEW  BRIUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROeSTOMN 

RDCKPDRT 

SAN  ANTONIO  HSO  A 

SAN  HARCOS 

SEALV 

SECUIN 

SINTON 

SMITHVUlE 

SOMERVILLE  DAH 
WASHINGTON  STATE 
YOAKUM 


UPPER  COAST         0 

AlVIN 

ANAHUAC  T9CD 

ANGLETON  2  H 

SAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

DANEVANG  2  SE 
EONA  HWY  39  BRIDGE 
EL  CAHPO 
FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WSO  CI 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

ORANGE  <•    NW 
PALACIDS  FAA  AP 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO  AP 


PORT  LAVACA  NO 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  WSO  AP 

DIVISION 


SOUTHERN 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  NO.  2 
CARRIza  SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AP 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY 

TILDEN 

ZAPATA 


LOWER  VALLEY 

BROWNSVILLE  WSO  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION  «  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 


DIVISION 


lanuAiy 


51.7  I  -  l.t 


50.1 

53.9 

61. 7H 

60.6 

5».9 

59.8  , 

92. B 

.1 

49.  B 

-   .1 

57.9 

3.( 

5*.o   I.; 

61.0 

61.3 

51. TH  .   .1 

5..3hi 

50. » 

51. 6N 

56. BN 

56. B 

5A.4 

59.1 
S3.B 
5B.5 
JB.B 
59.0 


58. 6H 
57.1 


60.1 

61. 3M 
5S,3 
56. A 
57.7 

56. > 


5A.7 

55.2 
61.0 
60.2 

57.7^ 

60.6 


F«bruajy 


55.6 
58.7 
61.2 
57.4 
53.4 

54.4 
58.2 
57.4 
55.1 
57,8 


64.7 
69.1 
67.4 


3.7 

4.0 


56.4 
57.0 
55. OH 
57.3 
53.3 

58.5 

54.1 
59, 2M 
57.0 
58.1 

55.2 

58.0 


58. 9 
62.1 
57.1 
57.8 
59. 6M 

58.9 
98. 8 
59.3 

56.0 
57.1 

56.2 
60.4 
57.8 
60.2 

57.7 


61.4 
58.2 
56.9 

60.9 
57.7 
61.5 


62.8 
64.6 
61.9 

62.5 

57.4 
61.8 
63.6 
65.3 


3.5  62.7   -  1.0 


66.4 

62.2  I 

65.7  I 

64.8  I 
66.7 
63.0 

69. 4h! 


68.8 
68.7 

70.6 


71.5 
68,5 
67.1 


AptU 


M>y 


71.9 
76.3 
74.0 
7J,4 
74,1 

71,6 
74,9 
76.0 
74.6 
73.7 


76.6 

71.  SMI 

70.7 
72.1 
74.1 


71.8 
70.3 
71.0 
73.6 
68.9 

74.0 
70.2 
74,2 
72.7 
72.5 

71,2 
73,2 
69,4 
73,0 
73.1 

68,7 
73,2 
71.5 
72.9 
69.6 

79.5«i 

73.7 

72.6 

71.7 

74.7 

72.1 


77.2 
75.6 
74.8 
77. 6m: 
77. 6M: 


75.0 
76.6 

75.4 
79,6 
76,2 
77,1 
74,9 


78,9 
77,8 


72,7 
79,3 
76,1 
75,9 
72,8   -  2,5 

72,1 
7»,1 


73,9 
73,9 
74,4 


74.3 

-  2.0 

76.0 

73.3 

-  1.7 

75.9 

72.4 

75,4 

-   .8 

71.5 

75,31' 

75,7 

76,3 

.9 

73.7 

-  1.5 

79.6 

-   .4 

72.9 

-  2.3 

79,0 

-  1.3 

79.4 

73.1 

74,9 

73,3 

-  2.2 

72,9 

73,3 

-  1.4 

76,9 

79,9 

79.3 

-   .6 

74.? 

76.1 

-   .1 

74.6 

-1.1 

76.6 

79.9 

73.9 

75.? 

-  3.6 

75,7 

74,1 

74,4 

76, 3H 

;3,9 

-  4.3 

76.8 

-  2.7 

74,8 

-  4.3 

77,7 

74.4 

-  9.6 

75.9 

73. 5 

76,1 

76,8 

74,9 

74,1 

78,0 

75,? 

77,7 

75,9 

-  3.6 

77,6 

-  1.4 

77,1 

-  2,4 

77.6 

7B.n 

76,2 

77,8 

-  2.7 

76,7 

76,1 

-  3,4 

79,? 

78,2 

77,9 

-  2.2 

80.0 
81. 5M 
79.3 


BO. 7 
82.3 
78.9 


78.4 
BUS 
81.7 


79.0 
80. 8M 
81,1 


B2,4 
83,2 
81,1  '  - 
79,8 
62.1 

80.7   •   .8 


81,1 

80.  5M 

79.6 

81.0 

81. 7M 

Bl.O 


79.0 

81.6 

79. 6n' 

82. bh; 

80.9  I 
Bo. 9 

82. 4 
81.4 
B2.BH 

81.3   -  1.2 


82.1 

BO. 4 
80.1 
82.6 
81.7 

81.4 


July 


83. 1 
81.1 


83. 0 
B2.2 


81,3H  -  3.8 


79.8   -  2.5 


BO, 3 

. 

2 

1 

60.3 

82,2 

- 

1 

83.0 

76,7 

* 

4 

5 

79,5 

82. 9M 

- 

8 

63.6 

B2,l 

82.3 

80,0 

60.5 

82,2 

82.5 

61,9 

- 

1 

1 

82.1 

81.2 

79.3 

- 

2 

6 

80.2 

84,0 

64.8 

82.9 

SI. 6 

- 

1 

7 

62.0 

61.3 

61,9 

62.9 

- 

3 

83,5 

63. BH 

62.8 
63.1 
84.0 
82.4 
84.1 


63.6 

80.6m 


83.4 
82.6 

64. SH 


82.6   -  3,7 


61. 
81,6 

83,0 
62,7 


81,9 

62, 9M 

62,5 

80,9 


Auguil     S*pl«mb*r     Octob«r     Nov«mb«r    D*c«mb«r 


83,7 
83,3 
82,1 


63,3 

82.9 

84,6 

83.0 

64,1 

83.6 

63,2 

•  2 

6 

61.9 

63,0 

.  4 

3 

62,0 

82,8 

-  3 

5 

81.4 

85, 8M 

64.9 

81,7 

-  4 

6 

80.2 

85.2 

84.5 

63,2 

83.2 

84.9 
84,0 
86, 2M 

63,7   .  2,7 


84,1   .  1,7 

83.0 

63.3   -  1.7 


S4.0 
63.6 


81.7 
62.2 
60.7 


82. 8M 

61.2 

62.8 

79.6 
62.3 

78,0 
82,6 


70.9   -  1,2 


70,1 
74,1 
73,2 


69. 3M  -  2,6 

69.0 
70,4 
72.6 


72.7 

70.6 

73. OH 

71.3 

73.4  !  -   ,1 


66. 6   -  2.2 


75.3 
75,1 
71.9 


71.8   -  1,0 


77.5     1.6 

77.8  1,6 
78.2 

78. 9 
76.5 


77.8 


1.9 


52.4   -  6.8 

46.5 

56. 8H 

52.4 

54.8 

51.1 

53.3   -  7.4 

47.2 

55.6 

51.1 

52.9 

46,0 

98.3 

54,4 

52,2   -  6.1 


57.4 
53.6 


56.6  ;  -  4.2 


56.6  -  4.2 

94,0  -  6.2 

59.0  - 
56.2 

55.0 

56.6 
55.3   - 

59.0 


59. 3M 
62. OH 
59. 3M 


56.7 
57.2 


55.3   .  5.9 


63.1 
63.1 
63.1 
63.0 
61.0 


61. 3M  .  5.2  57.3 


62.7 
63.1 
65.1 


49.7m  -  3.9 


49. eH  -  7.9 

45.5 

47.0 
91.3 

50.4   -  5.0 


52,5 
99,7 

92.0 

54.7 
49.7 
54,6 
90.9 

90,6 

52.6 

50.4 

53.7MI 

52.9 


90.3   -  2.9 


99. 9H 
90.9 
97. IM 

93.2   •  3.5 


59.5   -  3.4 

58.3   - 

58.2 

59.6 

56.7 


3.9 


TEXAS 
1972 


71.5 
69.2 

66. 8H 


L  I. 


72 

3 

67 

3M 

66 

7 

67 

BH 

69 

8 

69, in 

68, in  h  1,2 

69, 6n 


69,0 
66. 6 
70.8 


r  •: 


71. 7n 
72. zn 
69. 9n 


73. 7M  p 
72. 3M 


Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  diffe 


published  In 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  THE  MARCH,  APRIL,  MAY.  NOVEMBER   AND 
DECEMBER  1972  ISSUES  OF  THIS  BULLETIN. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TEXiS 
H72 


HISH  PLAINS 

KEKNATHT 
»CKE«1.Y  I  USD 
tnlDILlO  USO  IP 
INDKEUS 
tic  SPPINC 

lOOKE* 
lOKCE*  3  H 

■  PiVO 

■  POIINFIEI.0  NO  2 
■ULEP  *  NNK 

tUNKEP  HILL  3  N 
CtNiOUN  I  ENE 
CtNVON 

CMANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

COLDaATER 
CONLEN 
CPOSJYTON 
OALHAPT  FAA  AP 
OAPPOUZETT 

OIMHITT  t    E 
OIKMITT 
DUHAS 
PLOVDADA 
FLOVOADA  9  SE 

FDLLETT 

FOPSAN 

FPIONA 

SAPDEN  CITY  1  E 

GPUVEP 

HAPT 

HAPTLEV 

KEPEFOPD 

HIGCINS 

HITCHLAND  6  SSH 

LAMESA  1  SSE 
LENOPAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 
LOPENtO 

LUteOCK  hSO  AP 
NC  LEAN  3  E 
HIAKI 

nIOLAND  HSO  AP 
HIOLANO  A  ENE 
HOPSE 
MORTON 
NULESHOE  1 

NOTLA  i   SE 
OLTON 

PAHPA  ND.  2 
PANHANDLE 
PEPRYTON  S  NNE 

PERPVTDN  11  KNW 

PLAINS 

PLAINVIEH 

9UITA0UE 

SEHINOLE 

SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEAPHAN 
STPATFOPD 
SUNPAY  A  SW 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UHtARCEP 

VECA 

WALCOTT 


LOU  ROLLINC  PLAINS  02 


ABILENE  uSO  AP 
ANSON 

ASPEPNONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SH 
BATEHAN  RANCH 

BENJAMIN  «  SSE 
dUPKETT 

CHILDRESS  FAA  AP 
CHILLICOTHE 
CLARENDON 

COLEMAN 
COLORADO  CITY 
CPOUELL 
OICKENS 

OUHONT 

ELECTPA 
FLOMOT    1    N 
GAIL 
GUTHRIE 
HACKBEPPY 

HAMLIN 

HASKELL 

HOPDS    CREEK    0AM 

JAYTON 

KNAPP    6    SH 


4.62      2.51 


2.71 
7.82 
3.92 


3.03 
3.T9 
7.52 


A. 96:      2.61 
2.16| 
3.42 
3.2(J 

3.  SB 


4.  A3, 
6.441 
3.03 
2.73 


1.221-    1 

.34 
1.47-       .55 

.60-       .69 


1.7aL       .08 


4.71 
1.41 

5.71 
5.16 


1.31 
4.02 
1.19 


4.97i 
2.74J 


1.281 

i.sei 

2.eo: 


4.92 
2.3^ 
3.99, 


5.40      3 

3.7J 

2.89 

3.80      2.32 


3.47;      1.09 


5.09 
7.31 
4.93 


2.031 
1.78|. 
3.73 


1.96' 
R*f6r«nc*  Notes  Following  StAllon  Index 


6.97 
8.36 
7.41 


2.62 
1.59 
12.62 
11.01 


2.38 

2.06 
6.00 
3.30 


1.181- 

1.50 

6.971 


1.05:- 
2.83: 
1.01 


1.32 

4.60 

1.51,- 


1.6&> 
2.47 
3.78 

.66 

2.06 
1.59 
2.25| 
1.20, 

1.08 
1.851 
I.IT 
1.69 


2.85:      1.12 


1.08 
1.80 


2.361 

.7(^ 

1.92; 


1.94I 

1.09- 


2.06 
1.94 

1 . 1 3- 
1.82: 


4.49       1 

6.72 

6.18      3.72 


1.4C 

4.18 

1.3! 

4.8S 

.94 

.07 

2.93 

3.61 

1.6i 

4.94 

2.94 

3.30 

5.86 

2.62 

3.76 

E  3.29 

2.51      1.90 


.30:- 
.18- 
.76 

.47^ 
.38' 
.25: 
.34, 
.2^ 

T 
.29 

.00k 

.491 


:i5i 
.02' 


.341 
.47 
.31 
.26- 


I 
.081 
.00 
.32|- 

■M 

.151- 


21.58 
15.34- 
13.72, 

21.54| 

20. 4S 
14. 6T 
19.43 

30. V'^ 
18.04 

17.85 
20.11 
14.85 


21.60 

25.58  4.26 
24.98  8.63 
20.75 

17.75|         .39 

16. ei! 
20.10 

20.51 
25.96 

22.70 
23.52 

15.73 

18.04  1.77 
17.59 


21.89 
20.02 
15.77 
19.59 

17.59] 

20.31! 
15.14, 
26. 5l! 
17. 2(^ 
27.12, 


25.07      6.99 
22.48! 
20.34.       .81 

11.6^-    2.58 
16.40 
14.22, 
24.181 


22.67 

19.06-    I.IO 
20.51, 
20.06-       .34 

18.32 
22.01 
17.06p    1.92 

12.66 

18.39 
27.69 

18.56!-    3.30 
21.38: 
15.85: 

30.54 
23.62 
16.27 
12.86 
15.20p  3.76 


1.58 
2.05 
2.68 


T  - 

.26 

21 

96 

. 

1 

36 

T 

29 

73' 

.lok 

.8S 

25 

80 

4 

07 

.Olf 
T 

.10 

22 
28 

01'- 
361 

54 

.04 

25 

30! 

.00 

22 

ib! 

.28h 

.74 

19 

67V 

2 

24 

.06U 

.01 

19 

07- 

5 

64 

.71: 

20 

191 

.03- 

T 

.41 

21 
22 

2  5- 
89 

5 

57 

.06- 
T 

.08 

E  29 
=  25 

62 

2': 

5 

63 

.13 

24 

32' 

.33 

26 

67 

.44; 

24 

4T 

.27, 

24 

96 

.io| 

■  23 

38; 

.10! 

■  23 

64 

.01, 

26 

9? 

.11^ 

.22 

27 

8( 

4 

68 

.03: 

15 

64 

.00 

■  27 

9( 

.03i 

•  27 

97 

TABLE   2  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LIKE  ASIlENE 
LITIHER  RANCH 
L«WN 
MATADOR 
MEMPHIS 

MOBEETIE  2    S 
MUNDAV 
NQRTHPIELD 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 

PIDUCAH 
PADUCAH  17  SSE 
PITCHFORK  RANCH 
POLAR 
POST 

OUANAH  9  SE 
ROBV 
ROSCOE 
ROSS  RANCK 
RDTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

SNVDER 

SOUTH  CAMP  (&66&> 

STAMFORD  1 
TAHPICO 
TRENT  2  ENE 
TRU8V  3  ESE 
TRUSCOTT 

TURKEY  2  USW 
VERNON 
VOSS  1  WSH 
WELLINGTON  1  NNW 
WICHITA  FALLS  USD  AP 

WICHITA  VALLEV  FARM  29 
WINTERS  I  NNE 
WITT  RANCH 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEDO  4  SE 
INDICE  I  HNU 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRD 
BARDWELL  DAM 

BELTON  DAM 

BENBROOK  DIM 

BONHAM 

BOWIE 

BDVD 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 
BRDUNMOOD 
BURLESON  2    SSU 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANa 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

DALLAS  WSO  AP 
DAVILLA 
OECATUR 
DECATUR  2  SSW 
DENISON  DAM 

DENTON  2    SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  HTN  LAKE  DAM 
EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARXERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE    3    SE 

FORESTSJRG    4    S 

FT    yORTH    INTl    hSO    A' 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVUlE 
GEORGETOWN 
GLEN    ROSE    2    U 
OOLDTHWAITE    2    N 
SRAHIH 


.10- 

1.01 

.02- 

.7( 

.02 

T      . 

.71 

.00 

T      - 

.9C 

l.Oi:-    1.34 


.2«l 

.27: 
.2d 


.92 
l.OS 


.75 


1.92 

.21 

l.»8 

1.57 

1.11 

.3S 

1.71 

.39 

.34:- 

.97 

.67. 

.3i 

.06 


.09 

.26!-    1.07 
1.26i- 
.191-    1.6D 


l.67| 
I.35U    1 
.93i-    1.6B 


1.0»- 
.05L 
.12- 


.97 

1.99 

.7* 

.6(1 

•'1 
l.3z' 

1.00' 

l.«7 
1.9 


3.23 
3.36 

4.67; 


.311 


2.1»-       .97 


2. SO 
3.69 

».97 
1.69 

3.69 
2.21. 
3.62 
2.96 
.52 

2.B91 


l.*7 
1.15! 
.96 
.81- 


2.42-    1.35 


3.35       1.96E    2.99i 


I.I2I- 


1.03-    1.13 


1.04! 
2. ID' 
3.921 


2.90t    1.70 


4.13 
2.72 
1.69 


1.38.       .74 


2.42 

I.43I 
4.80' 
2.68 
3.67 
3.43 


3.07. 
5.89: 
I.83L 


2.21 

3.13-  . 

2.29-  2. 

3.08-  1. 


2.32 

6.  DO 
2.44. 


2.59-    1.87 


1.09-    3.74 


1.23-  3.80 
2.77.  2.63 
2.16.    2.03 


5.57       1.82 


3.l4i 
1.95; 
3.19 
1.22 

2.22J 

3.13 


2.88 

1.40^ 


2.79 
2.16. 

2.46. 


2.BD>- 
3.32 


2.031-    1.13 
.731-   2.19 

3.17        .30 

I.IS 
.92 

7,74i 
2.80 
1.9e! 
3.35 
8.05 

2.65 

1.90^    1.48 
2.73 
2.73 
1.18.    2.61 


4.51 
5.90 
3.05 


2.11 
3.31 
I.24I 
3.90 


2.76 

1.66- 

6.19 


4.08'      1.66 

l.OS 

2.27 

5.7b 

3.34 
2.78 
2.20 


3.03 
8,31 
3.U 

5.47' 

4.87| 

2.65 

4.37 
3.2^ 


4.38      2.16    11.49      9.93      4.87      2.64      3,2 


2.19 

6.37 

4.75 

E    6.25 

9.89      8.20 


1.72^ 
1.67- 
1.93 
1.07-    1,39 


1.09.       .88 


8.05 

3.41       1.79 

.00^    2.12 

3.03 


3.98       1.78 


.46. 
1.76. 
1.44. 


1.20 
1.77 
2.84 
.70 
2.10 

.57 

.59.    1.16 
2.19 
2.44 

.10.    2.28 


3.26 


3.86 
S««  RefaieDcs  NoIm  FoUowing  SUUod  Index 


1.46. 


.27 


5.07      2.81 


10.83; 

3.56' 
9.32' 
6.72, 
7.21; 

3.25 


1.57 

1.52h  .27 

2.03;  .42 

2.38  .67 


1.69 

l.63r 


3.19       1.75 
2.45 

3.821 

.67.    1 

.34 
1.97 
3.21 

1.44. 


4.26      2.53 


.97-    1.74J      4.90 

5,95; 
6.451 
3.7tt 


1.25 
2,29 


3.61       1.05 
1.61^       .48 


3.75 

3.87 
2.12 
2.02: 

2120- 


8.1 

1.79 

2.68 


9.32      2.72 

4.481 
1.80 
4.52! 
2.5» 


1.79-    1.16 

3.70, 

7.26; 


1.58t    1.09 

2.21 

3.74 


3.04 
2.25U 
3. 61! 
2.821 


5.19      2.56 


6.87 
6.45 
4.52 


6.31 

5.5i: 

6,06 


2.99 

9.54 
.59 

4.11 
2. 51 


2.051 

2.7^ 
7.8^ 


5.66'  2.72 

3.76  1.25 

3.47  .74 
7.63 


6.67^      t 
4.00      1 
1.22|E    8.56      5.63 


6.75      3.84 

4.93 
6.39 
5.32 

1.40 

5,65      3,04 


1.55 

■  631 

1,40 

2,09 


Uli 
l.lt^ 

I.19| 


2.49 
2.79 
2.46 


.8C 


23.53 

23.07 
21,17 
27,90 
17.20 

20.4 
31.03 
26.33 
24,36 
24,98 

E  22,43 
28,04 
20,91 


24,79 
26,33 

27,01 
26.47 


2.16 

;  1.62 

50 


22        .16-    1.03 


1.51 

1.07- 

2.19 


2.69.      .15 


1.831 
2.70. 

3.64, 
2.371 


1.65b 
3.06 
1.95' 
1.24 


1,26 
,38 

1,99 


6.31 

2.28 

2.36. 

3.75 

3.49 

3.78      1.69 


.10 


27.49 
23.80 
24.88 
.a«|E  30.21 
29.43 

29.80 

E   24.99 

20.99 


22,29 
25.16 
19.99 

17.73 


23.36.   2.14 


.29.    1.23 

.49p 

1.76 


1.2T 
.87|.  2.22 
.70-  1.75 
.90 


.81,.    1 
.67u    2.04 
.141-    1.66 


26.87 
27.32 
21.49 
2B.57 
32.71 

29,40 
29,31 
28,47 

25.41 

31.33 
23.79 
32.61 
25.68 

18,31 

15,78 
19,95- 

23.08[- 
18.99 
26.77 

37.69 

33.08. 

27.39. 

30,90 

16,08 


26,40 

27,27(.  9,93 
27.61-  5,97 
22.95.  5. SO 
39.23 


5.21 
6.24 

8.79 


.7« 

.55-    1.64 
.30.    1.96 

.06; 


24.19 
23.79 
22.70 


31.06 


1.59 


27. 4»-  4,07 
27,3^  4,J4 
26.8^   1.99 
20.44i 
19.11 

35.60 
24.32 
26.40 
24.37 

40.04 

30.12i 

22.23k    9.10 
26.24 
24,93 
28.99-    5.55 

27.46 
36.64 
31.79 
18,93 
28,47      1,06 
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CRANBURV 
GRANGER 
GRAPEVINE    DAM 
GREENVILLE    7    HM 
GROESBECK 

GUNTER 

HAHILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

HILLSeORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAV 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

JACKSBORD 
JARRELL 
KAUFMAN  3  SE 
KENNEDALE  i    SSH 
KILLEEN 

LAVON  DAH 
LEHISVILLE  0AM 
IIPAN 

HARLIN  3  NE 
MARTS  CREEK 

HC  GREGOR 
MCKINNEY  3  S 
MERIDIAN  STATE  PARK 
MEXIA 
MID  CITY 

MINERAL  uELLS  FAA  AP 
MORGAN  3  HNW 
MORGAN  HILL 
MUENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  HILLS  DAM 

NEWPORT 

OLNEV 

OLNEV  S  NNW 

PALO  PINTO 

PARIS 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  DAM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAH 

OUIHLAN 
RAINBOW 
RANGER  1  W 
RED  DAK 
RICHARDSON 

RINGGOLD 
RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 


WSH 


ROSEBUD 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SLIOELL 
SPRINCTOWN 
STEPHENVULE  4  N 
STILIHOUSE  HOLLOW  DAH 
STRAHN  B  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNDALE 

THORNTON 

THROCKHQRTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

WACO  DAM 
WACO  USD  AP 
WAXAHACHIE 
HEATHERFORD 
WHITNEY  OAH 

WOLFE  CITY 


EAST  TEXAS 

ALTO  5  Sw 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSW 
BEDIAS 

BON  HIER 
BOXELDER 
SREHOND 
BRONSON 
BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2 


.63 

.BIj 

i.sg- 

*.2(( 


.so 
z.ie 

.17 


1.67 
S.Sti 

■'T| 


.80 
1.12-  1.96 


.Bi, 

.54( 

2.3il 

2.4^ 
4.!S| 


.43 

'.ii-    2.67 
.49 

.29 


.31 
.2S 
.95 


:ll- 


.551 


.691 
.6D1 


l.S^' 


2.24i 
.67h 
1.33 
1.67 
1.40 


E  7.22   2.25E  1.16-  3.69E  6.63 


7.0ft 


.3^ 

5.4^ 
6.6$ 
6.19> 
2.66 
1.96 


.2BI 
.85 

1.3^ 


4,6V 
2.4^ 
2.9S 
2.9a-  1.B5 
2.1^ 

2.7i 


.02K  2.B2 
■1 


1.5ft-  2. 56 


4,02. 

1.4tt-  3.79 

3,75| 
2,99| 
4.76 
2.58h 

2.4i; 


3.31, 

2.29 

2.05 
2.12 
1.74 
4.45    .07 

4.441 


1 . 1  li- 
2.05^ 
2.65 
2.7ft 


1.90- 

2.50 

2.55 


2.35 

4.00- 
2.26 

3.43! 


1.24 

2.06i 

3,661 
1,B0 


2,611 

l,39l  4.3 
1,B9 


2.49U  2,91 


3,04-  2,20 


1.84 
1.71, 

3.05! 


1.95J 
1.95-  2.62 
2,57 
1.63.  3.76 

4.25, 

2.331 


3.01-  1.74 


3,67U 

2,03 

1,49 


2,14 
4.10 
2.33 
1,14. 
3,59 

,67 
3,33 

3,08 
1.89- 
.97 

l.Jl 
2.45. 
1,14 
2.53 

1.85 


3.47 
2.85 
1. 

2.661- 
1.70 


1.50 

2.62 
2. 75 
4.73 
4.13 
4,3B 

2.89 


1.62 
5.99 
3.97 


,96 
2,96 
3,25 

5,07 
3,74 
2.25 
5.10 
.56 

1.56- 

3.51 

1.80 

3.11 

1.53 

2.91 
3.05 
2.12 

1.01 


2.161.  1.05 


4.54 
6.35 
5.40 
1.53 
.12 


5.21 

4.56 
4,17 


1,08 

4,34 

,18 

,82- 

6,71 

2.20 
1.12 
.79 

2.731 
3.64 

2.15 


.70| 

3,22 

,1B 
1,96 
5,00 
1,83 

i 
1,26 


1.84 
1,00 
,79 
,67 


4,03   2.20 


2,15 

1.44 


2,38 
3,33 

2.50 


3.131 

1.26| 

.99 

2.55' 


3.25 

.67k 
2.281 
3.64 


1.23^ 
2.12| 
1.63 


1.53^ 

1.48 

4.42 


2.79 

2.92 

4.04 

.99 


1.53 
3.66 
2.74 


1.861 
1.79, 
,79 
2.96 
1.89 

2.14) 


1.09 
1.23 
3,03 

3.74| 


2.39 

2.43h 


4.03 
2.61i 
3.861 
4.52 


3.43 
8.63 
6.66 


3.06j 
5.19 
2.891 


9.25 

4.92 
6,30 
5.02 


1.36 
3,30l 
3.57 
3.09 


3.26 

4.01 
2,50 


2.34 
2,25 
2,39 


1.67h  1.16 


6.32! 
1.661 
3.76 


5.11   2.39 
4.6d   1 
6,49 
4.121 
6.07! 

5.9li   3.19 

3.011 

6.95 

6.08 

7.77 


1.60.  1,90 


9,56' 

6,36| 
4,30| 

3,63 
6,03 
6,95 

7,22! 
11,05! 


6,94 
B,69 
7,74 


.53 

1,62- 
2,21 


3.B5   1.51 


1.60- 

.62 
1.96 


1.90- 

3.71 

3.07 


3.39 
1.55 
1.61 
1.63 


1.64E  25.60-17.21; 


26.94 
23.61 
26.16 
32.13 

29.60 

24.99 

32.23- 

23.42 

24.64 

22.69 

21.41 

35.91 

26.96- 

27.96 

28.37 


1.76 

2.02 
.93 
.60 

1.31 
.72- 

.56 

.47 
.23 
1.32 


.92- 

1.96- 
1.70 


1.07 

.78- 
1.07 


1.96 
1.91 


21.43 
26.82 
16.63 
30.96 


32.21 

32.30- 
33.03 

19.94 
27.05 
16.05 
24.94 
18.58 

24.76 
25.22 

30.25 
27.29 
24.55 

34.35-1 

32.92 

21.55 

23.65 

20.55- 

22.04 
29.67 
21.99 
E  26.91 
25.43 


36.39 
29.61 
24.21 
33.23 
33.92- 

23.52 
20.23 
22.15 
32.23 
23.99 

31.99- 


29.39 
20.72 
30.12 
26.69 
25.19 

31.10 

26,61- 

24.91 

20,59K 

27.54 

30.37 


4.93 
5.95 

2.00 

5.15- 

4.20 
1.31 


2,67 
5,36 

4,23 

1,73 


41,98- 

42,40 

45.64 


51,10- 

32,21 

29.42 

59.12 
41.03 

38.66 
52.60 
49.06 
33.03 
32.39 


3.57! 
1.50!  3.58! 

See  Heiarence  Note*  Following  SUUon  Index 
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CONDOE 

CKOCKETT 

OACUS 

OIINGERPIEID    <    5 

OEKALB 

DtHEVVtLLE  S  S 
DIAI.VILLE  2  U 
IDOH  I  NNH 
EHODV 
EVAOALE 

fAIKFIELD  3  ESE 
FKANKLIN 
CILHEK  2  H 
CLAOEHATEK 
GKAPELANO 

OKDVETON 
HACANS?ORT 
HARLETDN 
HAWKINS  1  E 
HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORCER 

HUNTSVULE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 
JASPER  3  SW 
JEFFERSON 
JEWETT 
KARNACK 

KIRSVVILLE  FOR  SERVICE 
LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 
LONG  LAKE  5  SH 
lONCVIEH 

LOVELADV 
LUFKIN  FAA  AP 
HAOISONVILLE 
HACNOLIA 
MARSHALL 

MAUD  1  S 
nINEOLA  7  SSM 
MINEOLA  8  ENE 
MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  1  5H 
NEGLEV  *  SSW 
NEUVILLE 

NEW  CANEV  «  NN 
NEKTON 
OVERTON 
PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 

PDVNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
gUITMAN  2  S 
REKLAH  3  NNE 
RICHARDS 

ROCKLAND  1  H 

RUSK 

SAM  RAVSURN  DAM 

SIMMS  «  HNW 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TOWN  BLUFF  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 

VALLEY  JUNCTION 
HALLER  3  5SH 
WARREN 
HILLS  POINT 
HINNSBORD  6  SW 


DIVISION 

•    •    • 
TRANS  PECOS        09 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

BGOUILLAS  RANGER  STA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CDRNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRVDEN 

EL  PASO  WSO  AP 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK  «  5E 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SIRVIN 

CRANDFALlS  3  SSE 
IMPERIAL 

KENT  5  E 
LA  TUNA  1  S 

MARATHON 
HARFA  NO.  2 
HENTONE  2  S 
nONAHANS 


t.3B 
9.20 
2.B1 
9.70 
2.13 

e.ot 


9.39 

9. eg 

3.«<( 


2.9d 


«.24 

2.7a 

7.97 


9.93 

9.04 


9.69 


3. SI 
2.6«l 


6.391      2.33 


92-    3,24       2.06I.    1.7B 


♦  2-   2."      3.6« 


.>«-   3.3(      6. 98      3.SC 


T«-   3.03      3.141- 


10.A6I 

1.36 
4.96 
1.14 

2.831 


1.21i 
1.82 
1.48 
9.22 

l.lOl 
1.16 

3.93 


3.011 
1.791 

2.17! 


10.33 
1.72»    3.72 
3.B3 
6.72      2.01 


4.10 
4.68 
4.83 
1.27' 

9,361 
2, 60 
4,9B 
4,751 
4,11! 

1,89 

3.41 
6.10 
9.04 
3,69 

4,B4 

8.37      4.96 

1.92 

1.70k    2.96 

1.99 


3.931 

3.91 
3.04>   1.98 


3.03I-    1.63 
2.111 

9.321 
2.401 
4.61U 


4.02h 
1,B«> 
2,00! 


Z.9B 
1.53 
3.39k       .41 


6.491 
3,63j 
4,44 
3,071 
5,561 

1,04 
1,04 
8,11 


1,811-    2.07 

4.711 

5.25 


4.52, 
1.4l| 
9.94; 
2.42f 

2.5i; 

2.92i 

3. Ill 


1.46l>   3.87 
2.81b   2    " 

11.41 


i.ui- 

1,69| 

1.80^ 
1.571 
3.77i 
1.20 
7.00 


2.94 

2.761 
4.52; 


9.361 

9.08'  1,77 
l,B4k  1,51 
2.33 


3.64 
1.92 

9.16, 

6.47:     3.99 


4. 80' 
3.98i 

9.031 


1.87| 

4.  88, 
11.88; 
5.9b! 
2.18 
1.96 


3.31-    1.81 


3.94      2.53 


1.53 
2.03 

.07 


4.94 


2.44i 
3,78i 
8,9T 


,19k    2,19 
2.11 

.87W       .60 


3.82 

.791 
1,91 
3,BD 

,75 

1,62 

.90 

,47 

2,77 


,94 


2.99 

5.67 
2.21 


2.32 

1,12 
3.07 
2.25 


2.14 
2.11- 
1.67 


1.67-    1.59 


7.89      2.02 


4.42' 
3.6S! 
9.94 


.39i 
3.94 
1.96 

1.87 
7.65| 

3.97 
3.13i 
4.B0I 

6.96 


1.85 

.42! 

2.64 

4.32 

3.72- 
3,69 
4.81 
7.59 
.98 

3.86 


4.10' 
2.91| 
2.39^ 
1.81, 
1.46 

2.60-    l.U 

2.88 

3.30 

1.67 

1.B7- 


3.51 
7.20| 
3.46< 
1.52- 


2.76 

2.79 

1.74! 


3.49  .61 


2.57 
2.02' 
2.92 


2.31 
1.33 
3.03 


.71|. 
1.861 
2.13 

.66 


.76 
1.87 


2.04 
6.24 
2.91 


1.91 
.07  1.4B 

.23 
S«»  Bal«r*nc«  NotM  Following  StiUoQ  Index 
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3.94 
7.78 
4.10 
4.93 


4.81 
3.77I 
3.96 


6.49      3.25 


4.831      2.21 


1.88 

3.32! 
1.47! 
2. 67 


5.25! 
3.251 

4.091 
2.17 


6.51. 
3.62! 
6.40! 
6.16 

2.67! 
B.02 
5.921 
6,72' 

4,59! 

4.9B 
7.82, 
6.21, 
4.60 


8.97      J. 66 


6.46 
9.81! 

6.29I      3.4 
8.94' 
8.36 

5.96!      3.1 

6.051 

2.84! 

8.091 

8.60I     9.53 


6.29      3.24 


4.28!      1.17 


3.93 

9.60 

7.4^ 

7.50      4.54 

9.98 

9.82 
9.13 
5.85 
7.78 
3.39 

2.80^ 

6.191 

5.8^ 


4.72 
3.20 
9.061 


5.93      1.52 

5.32 

4.55! 
3.121 


3.93I 

4.2J 

3.92! 


1.49H    1.13 
7.571 
7.19' 
1.98' 


4.69       1.74 


6.18      3.03 


1,63; 
l,30h 
2.08' 


1.25 
1.06 
1.45 
1.37 
1.23 

2.63 


1.91 
.92 
1.82 


2.33 

2.91; 

1.9B 


3.96 
9.19 

3.73 
4. 78 


3.23r    1- 

S.79 
3.43k       . 


2.70! 
9.621 
9.9^ 


5.52'.       .44 

4.74 

4.7li 


9.03 

3.22 

6.11 
3.24 
3.03h 

3.361 

2.731 


3.43-    1.65 


37.62 

97.93 

40.26 
49.62 

39.07 
97.58 


39.3^ 

35.52 
93.93! 

40.951 
63.B7I 

45. 0^ 

49.641      2.86 
44.80 
42.71|-    J. 44 

49.481 

41.16| 
49.78 

47.28       1.28 
32.63 
52.99 

59, 29^      5.13 

52.06! 


48.64      2.48 

41.92 
48.09 
37.51, 
53.82 
49.55      2.59 


38.16 

46.49.  1.95 
36.00-10.26 
33. W 


55.04 
96.43 
43.21' 

45.91,      i.26 
40.81 

41.92' 
41.11. 

37.011 
42. 6S 
47.09' 


4.39 

3,99 
4.90 
2.17 


1.39- 

1.80 
4.44. 


3.79^ 


32.85-    2.99 
50.96 
97.83 
29.2* 


45.361 


.01 

-       .66 

13.61 

.01 

12.92 

.02 

-       .6C 

14.89 

.02 

26.70 

.00 

10.70 

.03 

19.74 

T 

17. 3» 

.21 

12.48 

.01 

■    15.56 

.00 

9.63 

.42 

-       .07 

9.00 

.1ft 

10. 3B 

.02 

:    IB. 66 

.17 

■.    19.86 

.0: 

T 

19.37 
17.981 

.02 

:    12.31 

.OC 

- 

.02 

:  14.06 

.49 

16.72 

.00 

E    15.17 

.02 

14.44 

.00 

11.12 

.04 

E      9.34 
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JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

AP.. 

MAY 

;uHE 

LY                           AUGUST 

SEPT 

MBEfi                   OCIOBEfi 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

STATION 

», 

», 

[ 

« 

" 

» 

[ 

u> 

u. 

■s                   '      Si 

ti 

> 

m 

3 

3 

3 

3 

3 

3                                         3 

3 

t 

2 

t 

; 

- 

5 

-              5 

1 

B 

a. 

B 

a. 

1 

a.                 a 

^ 

2 

< 

< 

< 

0              < 

< 

< 

< 

U                      < 

ii                 a. 

"a 

« 

s; 

S 

*              J" 

s 

K 

a 

"■ 

o 

o 

' 

0 

a.                   0 

o 

' 

° 

° 

° 

' 

Q                   0.                   0 

0.              a 

a.                 Q 

° 

HOUNT   lOCKE 

,>a 

,00 

.14 

.00 

5,36 

1.76 

4.14 

6.18 

1.84 

2.03 

.36 

.09 

22.70 

ODESSA 

.2. 

,40 

.00 

.21 

1.29 

1.89 

.47 

2.73 

1.29 

2.35 

.04 

T 

10.82 

PANTHER    JUNCTION 

.21 

,0 

:;s 

.00 

3.14 

1.79 

1.05 

1.46 

2.61 

2.14 

.75 

.02 

13.59 

PECOS 

.4 

,1 

.It 

1.60 

2.63 

.26 

2.30 

1.10 

1.78 

.15| 

.02! 

10.57 

PENUEIL 

.0 

.2 

.00 

.05 

1,69 

3.99 

.24 

2.13 

3.39 

2.04 

.17' 

.07! 

13.97 

PLATA 

E       .0 

,00 

.IS 

.00 

1.26 

1.42 

.92 

3.46 

2.47 

.33 

.49: 

■.ooj 

E    10.56 

PPESIDIO 

.0( 

•       .45 

,00-       .20 

.0^- 

,14 

,00-       .34 

I. OS 

.35 

2.26 

1,29 

1.32 

.04      2.19 

.98 

1.57 

.20         .65-       .16 

.48         .14 

.OOL      .40 

9.58 

1.27 

RED   BLUPF    DAM 

.2 

T 

M 

.00 

.86 

- 

- 

- 

- 

- 

.37 

- 

- 

SALT    FLAT    10    ENE 

.2 

.10 

,00 

.00 

.20 

3.  IT 

2.65 

2.05 

7.83 

1.30 

.63! 

.23! 

18.44 

SANDERSON 

.0( 

.oq 

•'1 

.12 

2.6! 

1.691 

.87 

4.60 

2.12 

1.10 

.30 

.001 

13.79 

SHEPf lELO 

,2 

.i« 

T 

.14 

2.79 

1.98 

.91 

2.00 

5.25 

2.17 

.06! 

T      1 

15.32 

SIERRA    tLANCA 

.D( 

.00 

,20 

.00 

1.60 

3.01 

2,39 

4.22 

2.64 

1.26 

.66 

.15 

16.12 

TOYAH 

.21 

.Of 

,04 

.16 

1.82 

.10 

1.07 

3.94 

.61 

1.29 

.14 

T 

9.53 

VALENTINE    10    USH 

.«( 

.0( 

1 

.03 

,00 

2.50 

3.40 

2,49 

4.41 

5.16 

1.69 

.40 

.26 

21.00 

VAN    HORN 

T 

M 

T 

.00 

.46 

1.94 

2,72 

3.17 

5.33 

.62 

.36 

.00 

14.20 

WINK    PAA    AIRPORT 

.1 

T 

T 

T 

1.69 

3.90 

1,34 

2.49 

.37 

1.74 

.16 

.02 

11.82 

YSLETA 

.2! 

.04 

T 

.00 

■  03 

2.91 

1.00 

3.61 

3.44 

1.54 

.67 

.19 

13.25 

DIVISION 

.2! 

-       .43 

.09-       .36 

.iJ- 

,36 

.06-       .50 

1. 89 

.63 

2.01 

,67 

1.21 

-       .59      3.24 

1.59 

3.15 

1.42       1.4S         .30 

.34-       .06 

.06-       .48 

13.86 

1.83 

•         •         • 
EDWARDS    PLATEAU           06 

\ 

ADAHSVILLE 

.84 

.16 

.031 

3.11 

6.74 

1.48 

1.89 

5.23 

1.46 

3.851 

1.01 

.40 

26.20 

AHISTAD    OAH 

.9 

.06 

.95 

l.BB 

2.09 

2.27 

.99 

11.14 

1.85 

.51! 

.6^ 

.04 

23.34 

SERTRAN  I   ENE 

.91 

•-i 

.97 

1.87 

5.39 

3.981 

3.00 

2.93 

1.94 

3.701 

I.99I 

.61. 

27.28 

BIG    LAKE    NO   2 

.04 

.30 

T      1 

1.29 

3.20 

2.23 

1.36 

5.14 

3.88 

2.8^ 

.21, 

T 

20.44 

BLANCO 

1.11 

•    1.2! 

.371-    2.17 

.88- 

1,31 

2.04-    1.48 

8.16 

4.39 

2.95 

,01 

2.48 

-       .26      4.33 

2.05 

2.88 

-    1.12       3.24         ,09 

3.75!      1.59 

.60U    2.01 

32.79 

-    1.47 

ILEUETT    J    NW 

,«0 

.14 

.6^ 

1.61 

1.27 

1.18 

.10 

4.19 

2.03 

1,16! 

.74! 

.23 

13.68 

BOERNE 

1.31 

-       .91 

.28-    2.07 

2. 03 

,19 

1.73-       ,99 

7.86 

3.67 

4.10 

1,20 

2,U 

-       .32      6.37 

4.06 

2.92 

-    1,12      2,58,-       ,17 

3.191      1.61 

.94-    1.69 

35.09 

3.42 

BRACKETTVILLE 

.TO 

.80 

.3C( 

1.89. 

2,05 

1.71 

.82 

8.49 

2.36 

,70! 

.751 

.68' 

21.21 

BRADY 

l.AA 

.30 

.12 

l.0» 

6.05 

.73 

.54 

3.55 

2.18 

2.161 

.621 

.Ul 

16.92 

BURNET 

1.2« 
1.93 

.41 

.72, 

1.48 

6.78 

3.55 

4,74 

3.45 

1.62 

5.22 

1.43 

1.00 

31.64 

CAHP    HOOD 

.30 

J 

3.04 

3.38 

2.19 

2,92 

- 

. 

.99 

.77' 

.05 

- 

CARTA    VALLEY 

.93 

.22 

1,121 

2.59] 

4.08 

1.31 

.79 

6.23 

2.96 

.74 

.56 

.02 

23.15 

CASE    RANCH    3    S 

E      .09 

.oa 

E      ,Oll 

.41 

1.69 

:    3.03 

E       .88 

3.97! 

7.16 

1.54 

.76, 

.00 

E    19.56 

CASTELL 

1.93 

-     1 

2.09.' 

2.74 

. 

.35 

2.79; 

- 

- 

1.431 

.09 

- 

COPE    RANCH 

.08 

'.zi 

,00< 

.46: 

2.53 

2.96 

1.15 

2.91 

5.49 

3.02 

.06, 

,00 

18.49 

CDTTONkODO 

1.08 

.59 

.901 

2.03, 

4.84 

1.69 

4.20 

9.29' 

1.57 

E    2.36i 

1.93! 

,57 

E    26.93 

CRIDER   RANCH 

.75 

.00 

.71* 

.80 

6.84 

2.69 

.00 

5,10 
1.29      5.74 

3.00 

.54 

.201 

,00 

,011-       .81 

20.59 

DEL    RIO    aSO    AP 

.63 

-       .26 

.o«-     .eol 

.52- 

,30 

1.58         .22 

2.61 

-       .12 

1.62 

.       ,47 

2.60 

4.22 

.92 

-1.69         .36-    1.60 

.71'         .09 

17.60 

-       .23 

OOOLE    6    NNE 

.52 

.59 
.12 

.051 

1.94 

3.00 

2.16 

.14 

3.96 

1.03 

1.71 

.94 

T 

16.24 

DUNCAN    MILSON    RANCH 

.31 

.53 

1.29 

4.55 

2.00 

E       .75 

7.67 

4.20 

2.381 

.08! 

.001 

E    23.63 

EDEN    1 

.40 
.93 

.23 

.09 

1.76 

3. 08 

3.14 

1.33 

5.50 

3.19 

1.69 

.501 

1 
,101 

21.01 

ELDORADO    11    NW 

.49 

.00 

.71! 

2.19 

2.12 

.16 

5.88 

3.30 

3.60i 

.00 

,00| 

18.94 

ELDORADO    19    SW 

•iA 

.44 

;°1 

1.091 

3.56 

2.09 

.95 

6.68 

2.74 

2.87i 

.00! 

.00! 

20.71 

FIFE 

.t- 

.14 

1.96 

3.29 

1.61 

1.75 

5.66 

2.05 

2.3« 

CM 

,10| 

19.75 
29.90 

FREDERICKSBURG 

1.22 

.26 

,95 

3.33! 

6.87 

4.09 

2.15 

3.71 

1.84 

3.66 

,36| 

FUNK    RANCH 

.11 

.20 

.34 

M 

.6^ 

3.13 

3.71 

,86 

3.66 

4.84 

2.57] 

.52 

,02| 

20.40 

GOLD 

l.TI 

,50 

4.29 

9.29 

9.37 

2,13 

5.60 

3.56 

3.101 

2.37 

,3ll 

38.64 

HARPER 

.»( 

.00 
.60 

:a 

1.1 1| 

9.94 

.72 

1,63 

5.64 

1.58 

1.4* 

.77 

,19! 

20.29 

HUMBLE    PUMP    STA    5    WNW 

.24 

,42| 

9.15 

E    1.99 

,60 

5.46 

5.07 

.61 

,00 

E    22.31 

HUNT 

.68 

.36 

.62 

1,41. 

6,31 

1.76 

3,01 

5.51 

2.21 

1.97 

,44 

25.61 

HYE 

2.B( 

.18 

,84 

2.oa 

7,24 

, 

1,21 

. 

- 

- 

2.77 

,28 

- 

JAMES    RIVER    RANCH 

.76 
2.6< 

T 

.42 

1.12 

6,78 

.97 

,93 

5.70 

5.75 

1.4J 

.39 

.19 

23.96 

JOHNSON    CITY 

.23 

1,02 

1.96, 
1,29! 

8,35 

2.92 

1,01 

1.80 

1.96 

i!o3 

2.45 

.44 

29.17 

JUNCTION 

.48 

.34 

,60 

9,50 

1.91 

,46 

3.68 

2.10 

.68 

.12 

18.14 

JUNO 

•'■^ 

T 

.76 

,33( 

5,18 

1.71 

.14 

8.84 

5.67 

4.95i 

.14 

.00 

28.16 

KEMPNER 

2.22 

.42 

.29 

•:a 

2,45! 

4.99 

1.86 

2.61 

4.08 

1.43 

4.03 

1.64! 

.99 

27.14 

KERRVILLE 

1.30 

•       .96 

-    1.78 

1,45 

2,47U       ,60 

7.71 

3.92 

1.29U    1.70 

2.99 

.67      6.29 

4.44 

1.63 

-    2.59       1.92h    1.22 

1.71         .19 

.22-    2.03 

26.39 

-    3.11 

LAMPASAS 

1.8<| 

-       ,0* 

.40 

-    1.80 

.41!- 

1,48 

5,58      2,22 

9.38 

.80 

1.34 

-1.65 

1.44 

-       .46       1.63- 

.17 

1.57 

-    1.58      3. 61:      1.09 

1.601-       .57 

.64-    1.71 

25.66-   5.35 

LANCTRY 

.4; 

.14 
.42 

1.3S 

l!35-    1,62 

2.67 

.77 

2.31 

2.06 

2.05 

1.55: 

.41 

.05 

13.85 

LLANG 

1.2. 

-       .36 

-    1.49 

.2^- 

1,17 

4.80 

.81 

2.74 

.16 

.96 

-    1.06      3.31 

1.59 

.40 

-    3.04      3.78!      1.40 

1.06^       .67 

.49-    1.31 

20.83 

-    6.76 

LYNXHAVEN    RANCH 

1.4, 

.40 

M 

2,4^ 

6.14 

1.79 

2.17 

10.20 

1.59 

.92 

1.54 

.30 

29.40 

MARCO 

.31 

.13 

.201 

,97 

2.85 

2.18 

1.04 

3.62 

I    3.89 

I.6O1 

.301 

.09 

E    17.18 

MASON 

.71 

.26 

.36J 

1,42 

9.92 

1.49 

1.00 

E    3.81 

S.23 

E    2.01' 

.75I 

.20 

E    26.16 

MC    CAMEY 

.le 

.09 

.0^ 
1.48J 

,00 

5.30 

2.21 

.17 

1.241 

2.23 

1.521 

.05! 

.02 

13.04 

MEDINA 

1.47 

.44 

3,17 

9.15 

2.21 

5.05 

6.4e! 

2.66 

I.44I 

2.321 

.46 

36.35 

MENARD 

.43 

-       .75 

.IB 

-       .99 

.oo! 

,6S 

1,62^       ,66 

S.33 

9.04 

1.67k       .93 

1.51 

-       .71       2,42 

.50 

4.37 

1.07      2,04         ,05 

.63-       .36 

.14-       .99 

23.61 

.97 

HERTZON 

E       .12 

.30 

i       ,88 

3,22 

2.38 

.33 

E    3.59 

4.19 

4,13' 

.05: 

.00. 

E    19.19 

NELSON    RANCH 

I.IL 

.32 

.68j 

2,81, 

8,44 

3.67 

1.26 

10.11 

2.50 

,94 

1.66 

.36 

33.66 

NIX    STORE    1    N 

i.i: 

,27 

.161 

3,26 

6,89 

2.16 

6.14 

2.74 

.99 

3,43. 

1.69 

.42 

29.30 

OAK    CREEK    LAKE 

.09 

.11 

•"i 

2,18 

9.57 

4.30 

2.68 

5.45 

4.73 

3,58: 

1.70 

.00 

30.54 

OZONA 

E      .49 

,30 

T    ! 

,27 

4,43 

3.98 

.91 

4.94 

5.76 

2,44 

T 

.001 

E    23.06 

PAINT    ROCK 

1.08 

-       .21 

,12 

-      .92 

;ir 

,99 

,85-    1,91 

4.99 

.86 

3.09 

1.20 

.70 

-    1.19      5.07 

3.33 

3.06 

,05      3,64       1,44 

.38.       .T2 

.05-    1.07 

22.73 

.27 

PANDALE 

.19 

,U 

.04, 

3.01 

2.31 

1.88 

l.97| 
7,76| 

E    5.57 

E    2,98 

.301 

.42 

E    16.88 

PRADE    RANCH 

.71 

,29 

2.06 

7.22 

E    2.08 

.84 

3.68 

1,29 

1.231 

.10 

E    27,63 

RANKIN 

.79 
.72 

,09 

.04^ 

.9» 

6.34 

1.09 

.26 

4,.^ 

4.06 

1,70 

.60 

' 

19.92 

RED   BLUFF   CROSSING 

,4} 

3.30! 

9.44 

1.46 

.46 

4,97 

1.49 

2.37 

.44 

.24I 

22.96 

RICHLAND    SPRINGS 

1.101 

,60 

E       .041 

2.401 

3.02 

.70 

1.25 

1,29 

2.40 

2,15 

.89 

.10 

E    16.06 

ROBERT    LEE 

.00 

.20 

.13* 

1.37 

2,26 

4.41 

1.09 

9,93; 

9.51 

5,17 

.33 

.001 

30.40 

ROCKSPRINCS 

.67 

.00 

1,341 

1.00 

9.69 

1.41 

1.22 

8,83! 

.73 

,63 

.B9I 

.21' 

22.54 

ROCkSPRINGS    21    SW 

.67 

.19 

1,49! 

2.74I 

3.79 

1.22 

.90 

7,34 

3.08 

,75 

.85| 

.031 

23.05 

ROUND    MOUNTAIN    *    WNW 

1.J7 

.48 

.631 

2.911 

4.86 

2.96 

1.48 

i-SS 

3.70 

3,62 

2.451 

.39 

26.29 

SABINAL    1    WSW 

.20 

,18l 

.26 

5.33 

1.34 

.87 

5,89! 

3.81 

I. Hi 

.87! 

.23! 

21.10 

SAN    ANCElO    dam 

.36 

,02 

.13 

3.49 

4.38 

.39 

5,95i 

4.10 

4.01 

.61! 

.02! 

23.65 

SAN    ANCElO    WSO    AP                   f 

.48 

-      .49 

.09 

-       .81 

T      - 

,93 

.97U    1.44 

4.89 

1.69 

4.21 

2.39 

.17 

-    1.24      3.66| 

2.39 

5.30 

2.64      3.221      1.39 

.31-       .47 

.03-       .82 

22.93 

4.30 

SAN    SABA 

.60 

.36 

T 

3.32 

4.66 

2.18 

.90 

3.27| 

3.84 

2.16J 

1.07| 

.271 

22.63 

SLOAN 

.89 

.32 

,06 

3,23 

4.07 

1.68 

2.26 

2.64 

4.79 

1.77! 

.85{ 

.27 

22.79 

SONORA 

.3: 

.22 

,47 

1,04 

4.37 

1.06 

.70 

12.50 

2.36 

3.42, 

.30 

.05 

26.84 

SPICEWOOO    1    S 

1.49 

.6i 

,52 

2.441 

5.01 

1.89 

2.96 

1.70 

3.22 

2.27 

3.34 

.96 

26.03 

STERLING    CITY 

.OC 

-       ,87 

.29 

-       .69 

.00 

- 

1.02 

1.41).      .25 

4.90 

2.13 

3.79 

1.T6 

.78 

-    1.48      3.56 

1.79 

4.19 

1.97      3.48       1.45 

.89!        .12 

.00-    1.16 

.29! 

23.25 

3.73 

TAYLOR    RANCH 

.27 

.IT 

.18 

.91 

6.35 

.90 

.12 

E    2.93 

5.53 

2.41 

.99 

E    20.61 

TEAGUE    RANCH 

.62 

.29 

.39 

1,56 

10.08 

2.94 

3.44 

6.15 

2.02 

3.66 

1.50 

.96, 

33.17 

TELEGRAPH 

.61 

.9} 

.60 

,85 

4.98 

2.18 

.62 

'•I^ 

3.95 

l.ie 

.55 

.06! 

20.94 

UVALDE 

.84 

.16 

.33 

,26 

2.67 

1,61 

I.IB 

2.98 

3.71 

.71 

.81 

•"1 

15.49 

WATER    VALLEY 

T 

.22 

.09 

,26 

2.45 

2.73 

T 

5.73 

5.15 

3.64 

.33 

.03! 

20.69 

WATER    VALLEY    10    NNE 

T 

.16 

.00 

.69' 

2.31 

4.94 

.62 

7.06 

5.85 

5.39 

.84 

.24; 

27.66 

WATSON 

1.00 

,23 

.90 

3.0 

9.81 

1.99 

4.00 

.91 

1.57 

4.96 

1.50 

1.70 

26.82 

DIVISION 

.74 

-       ,86 

,29 

-    1.34 

.44 

- 

1.02 

1.46 

■       ,96 

4.83 
Sm  R 

1.29 
•(•[toe* 

2.39 

NotM 

.      .28 

FoUowliia 

1.30 
SUtlon 

-       .96      5.03 
Indox 

3.05 

3.42 

.31       2.55 

.22 

.87 

-       .41 

.19 

-    1.48 

23.47 

-2.44 

TABLE  2  '  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


DECEMBER 

'1 


SOUTH  CENTR4L       07 

tmiNStS  Wl  KEFUGE 
AUSTIN  WSO  SP 
SEEVULE  !  N£ 
BLUE 
BRENHAM 

BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
CIBOLO  CREEK 

CLASSENS  RANCH 
COLUHBUS 
CORPUS  ChRISTI 
CORPUS  CHRISTI  MSO  AP 
CUERO  3  E 

DIHE  BOX 
DRYER  1  NW 

Elgin 

fair  oaks  ranch 

fALLS  CITY  4  WSW 

FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONU  2  W 
FLORESVILLE 
GIDDINGS  3  ESE 

GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 

JEDDD  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEOY 
KINCSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 
LULING 
HATHIS 
NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RICAROO 
RtOHEDINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 
RUNGE 

SAN  ANTONIO  WSD  AP 

SAN  HARCDS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 
SHITHVILLE 
SOMERVILLE  DAH 
SPEAKS 
SPRING  BRANCH 

WAELDER  B  S 
WASHINGTON  STATE  PARR 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 
YORKTOWN 


UPPER  COAST 


06 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY    CITY    WATERWORKS 

BEAUMONT    FILTER    PLANT 

CLEVELAND 
CLODINE 
CYPRESS    1    SW 
OANEVANG    2    SE 
EDNA    HWY    99    BRIDGE 

EL    CAMPO 
FREEPORT    2    NW 
GALVESTON    WSO    CI 


2.7 
2.1 

2.40 

1.3'. 
1.03 

'•1 

i.os! 

3.9B 
.B5 
1.23- 

3. at 

1.51 
2.4^ 
1.911 
1. 00 

i.«a 

l.BB 


1.0 


l.U 

i.ia- 

2.7Q 


1.22 
1.22 


l-A} 


2.1! 
1.75 


HOUSTON  WSD  AP 

3.30 

HOUSTON  FAA  AP 

3.B^ 

HDUSTON-BARKER 

2.52 

HOUSTON-DEER  PARK 

3.70 

HOUSTON-HEIOHTS 

3.9a 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

A.  99 

HOUSTDN-wESTBURY 

3.65 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

3.65 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

6.14 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4.23 

HUMBLE 

l-^^ 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

3.7J 

NEW  GULF 

2.22i 

ORANGE  i    NW 

8. 91 

PALACIOS  FAA  AP 

2.18 

PIERCE  I  E 

2.73. 

3.5! 

.31^-    2.27 
.83 


.53 

4.63 


1.9^- 
4.51 
3.41 
1.46 

.37! 
.64 
.ST" 


l.U-    1.67 


.71- 
1.78 


1.28 
1.21 


.5^- 

1.0ft 
1.78- 
.ifr 


2.19 
1.00 
2.6}.    1.21 
1.69 
1.2J-    3.27 

i.M 
2.39 

1.02: 

.971.    2.05 
I. 12-    1.67 

1.22 
2.34 
1.87-    1 
1.20-    2.45 
2.0^-    1.42 


1.9B 

1.60 
1.32 
l.Sl 
1.30 

lib;-  3.03 

1.2I>-    1.86 

1.59 

1.93 

1.01 
1.62-    I 


.9^ 

1.591 


.401 
6,54 
1.14 
1.44 


1 . 3 1'' 
.94: 
.47 

1.72. 
1.00 
2.17 


.39 

.77- 
1.53 


.01- 
3.96; 
3.00 

.49. 


2.45 
1.36 


.92- 

3.63 
3.24 

4.70 
6.01 
2.43 

7.25 


1.46- 
1.12 
3.61I 
1.26i 
1.15^ 


1.75 
5.72 
1.75 


4.91 

•H 

1.39| 
1.04{- 


1.32 

1.85 
.57 

2.261 
1.33 
1.26- 


1.41 
.30' 
.51 


1.35h 

2.09; 

.98! 


1.37 
2.23f 
.53 

4.431 
.4B> 


1.08 

1.2lr 
.78U 


16.60 
7.81 

11.69 
3.95 
6.95 


4.40 

1.84 
1.90 
3.79 

6.40 
1.00 


1.6J|.    1.71 
9.49 

3.69       1.26 
E    3.06 


9.67 
2.72 
4.14 


6.91 

4.12 

7.65 

4.42 

12.64 

8.3( 

4.76 

5.36 

1.90 

B.09, 

2.01 

6.75i 

4.70 

9.43 

12.50| 

4.9c 

15.191 

11. 4i 

.62 

13.76; 

3.6( 

5.30, 

1.03 

1.27 

9.77' 

1.61 

5.62 

1.55 

3.11 

6.48. 
16.75    12.97 
10.20 

7.73 

14.56    10.74 
14.32 
5.27 


11.24  7.79 

9.77  6.20 

11.84 

8.89  4 


l.»Oi 

4.76; 
2.471 
9.07^ 
2.75; 

3.76 


6.26;     2.74 


6.69' 
4.32' 

12.66; 

11.68: 


1.20-    2.00 


3.49 
.95' 
1.55 

.9lf.    2 
.30h    2 

.4J 
1.99! 

.76U    1.63 
2.65^ 
6.98!      3.74 


10.07 
6.02 
9.70 


2.0^ 
3.48; 

2.48 


6.37 
6.99 

7.62i 

7.61 
7.60 
7.32 
7.52 
6.97 

6.56 


7.47      2,96 


3.1) 

6.92 
3.33 

6.27 
9.66 

3.10 
4.65 
2.75 

3.67: 


2.69; 
4.70 

4.00         .49 
2.96 
.92»   3.43 

2.23 

9.20 
2. 43 

4.15:         .74 
2.O7L    1.31 

2.73 
1.93; 

.501-  2.15 
3.021-  .92 
9.92      2.23 

2.64 
4.92 
4.30 
>.4t 

6.27 

2.09 
4.07 
2.69 
2.90 
1.16-    1.02 


2.59 

4.21, 
3.56 


1.93 
2.73 

4.69: 


4.93 
2.25 
2.62 


1.16, 
2.05; 
2.73- 
1.25 

1.37! 

5.51       2.54 
3.70 
1.33- 
5.22 
1.82-       .54 

1.46 


.57 

.40 

65 

94 

.7? 

14 

36 

14 

07 

3.13 
2 .  U- 
5.28 

2.97K 


6.41 

2.62- 

5.72 

5.16! 
2.86! 

3.56 


5. 63 
3.01-    2.52 
1.87 
5.35-       .60 


1.35 
1.27 
1.26 


5.24 
4.26 
3.73 
2.70 
8.60 


1.26.    2.27 


POINT    COMFORT 


3.7ii 


1.4* 


.86 


11.491  4.52;  '.40 

S—  B«la»iic«  NolM  following  SUQon  Indox 


3.69 
3.17 
3.92 

5.90 
2.75 

6.11* 
3.06 


2.63 
3.32 

4.12; 

4.11J 

1.76! 
5.3T 
5.96 
2.8! 

5.7^ 


1.49      7.50;      3.66 


2.75; 
1.5^ 
2.9ft 

3.42; 


3.1 
1.18 


1.57;-    1.67 


3.57 
5.49 
5.33 


2.10 
3.71- 
3.94 
2.47- 

1.7! 
6.66 
1.54: 
2.08) 


1.40h  2.99 
3.90-  .11 
2.D8f-    2 


4.98 
2.41 
4.63 


6.36 
2.94 
5.54 
4.16 
2.31-    1.70 

2.23-    2.01 


.la 

.07k 


1.60 

2.75; 

1.4^ 


!.!*- 

6.60 

9.49 

E    4.23, 

2.81 
2.32 

4.39 
2.61; 


3.01; 

1.27 

2.61- 

2.62 

3.64 

6.66 

5.65 

2.90- 

2.59 

3.51r 

2.5^ 
4.08h 


5.01 
.91 

2.07t 
5.67 


4.65       1.20 


3.44 
4.76 
11.53 


11. Oil 
6.72 
6.01 
6.55 


5.00 
7.64 
5.79: 
5.151 


8.20      4.20 
6.59      3.56 


6.23      2.36 


1.76 

2.96         .13 

l.lV.    1.31 


2.1<J 


.46). 
2.54 


3.3« 

.961 
3.03 
2.51 


3.96 
3.90 
3.62      1.32 


1.99. 

3.90 

2.74 


.35^    3.45 
1.89 
3.53 


3.03 
3.34 
1.69 


4.73      1.22 


2.89»    1.04 


3.99 
2.62 

1.81' 


9.42 
2.26 
3.93 


2.06       2.10 


2.67 
3.13 

3.701 


17         .50-    1.20 


3.73 
3.62 
4.68 


8.39 

3.46 

7.04 


9.13 
6.29 
5.52 


5.29 

6.30 
6.49 
8.43 


7.08 

6.19; 
6.991 

9.2i; 


2.74 
2.59 

4.5 


42.04 
26.07' 
35.90 
32.04 
45.89 

44.17 
29.86 

35.77 
37.44 
28.62 


1.66-   2.03 

.oi 
.n\-  1.91 


1.41 
.76 

.321 


.53 

.80 
.76 
1.02 


43.07 
31.35 
36.41 
41.98 

32.73 
31.96 
32.24 

29.89 

E    29.39 
32.72 

41.13 
22.34 
34.26 


1.31 
1.64 


1.96 
1.20 
.49 

.97: 
1.39: 

.30i 


3.36 
2.34 
2.29 
.68 
3.58 

3.35 

1.63 
3.28 

.54. 

.62 

.41 
1.59 
3.64 
2.20 


2.32 

1.45 


7^    3.04-    1.32^ 

1.15 
2.31 
2.05; 
2.28 
1.12! 
I 
1.79 
2.22 
2.06 
2.59 
3.94- 

.60- 


!2.87 
53.90 
35.22 
42.20 
25.43 


19.24 

2.49 
-    3.77 


3-    7.70 


29.19 
24.57 
35.44 
E  38.27 
23.43 

42.02 
33.53 
33.89 

30.89 
41.96 

26.83 
30.48 
29.23 
46.96 
29.96 

31.49 


33.5: 

32.74 
46.09 
40.07 


34.21 
39.45 
42.91 
38.19 


53.34 

47.4-^ 

46.45-    2.71 
39.54 
51.60f-    2.69 


53.15 
96.64 
46.44 
40.97 
45.05 

40.36 
44.53; 
39.951- 
50.80 
55.22 

39.04 
55.35 

48.42 
99.79 
46.18 

52.36 
96.72 
53.56 

47.40 
59.26 


49.29      6.71 
42.66 

59.09 

46.03; 
43.0: 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lABLE  2  -  CONTINUED 


APRIL 

1 


^ 


PORT  tUTHU*  aso   tP 
PORT  LtViCl  ND  2 
PORT  a    CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSH 
TOHBALL 

VICTORIA  USO  AP 
WHARTON 


SOUTHERN 

ALICE 
ARMSTRONG 
•ATESVILlE 
lENAVIOES  NO.  2 
eiC  HELLS 

CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNH 
CDTULLA 
COTULLA  far  AP 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NH 
FALCON  DAM 

FALPURRIAS 
FONLERTON 
FREER 

FRIO  TDMN 
GEORGE  HEST 

HEBBRONVILLf 
JOUROANTDN 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
PEARSALL 

PGTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 

TILDEN 


LO»ER  VALLEY 

tROUNSVlLLE  HSO  AP 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  4  U 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 

HESLACO  2  E 


m 


.91 
1.2! 


i-.n 


1.63-  ; 
1.19 
2.24 
2.62 
2.;3-  l.Oi 

.31i 


.82; 

.3^. 


•AT 


.eii- 

,001 

i.iq 

.12 


i.iiL 


.t9  i.ti      l.AB 


.SB 
2.9T 

1.93- 


.211 


3.61 
2.BB 
1.42 


1.19 
2.41 
3.64 


3.4(X   2.33 


.321 

i.ia 

3.3t! 

3.*a. 


S.92    .98   3. A3. 


2!   7.24   2.71 


J. 09 
11.24 

11.89; 


7.12   3.17 


2.23-  1.12   B.42I  4,33 


1.52- 

1.2^ 

'.zr.  1 
.or-  1.80 

.00-  1,63 

2.2^ 

.8*-  1.09 


6.84 
6.74 
6.SS 


I.54I- 
1.04I- 
1.43| 
1.7l' 
1.83 

I.7J 


3.22 
1.35. 

1.J3 


2.82' 
4.62 
6.12 


4.851 
1.81' 
.75 
3.26| 
2.67' 

3.37| 
3. Til 
4. 99 
l.S5k 
3.63 


B.92 

A.73 
7.35 
6.92 


1.05: 

.75 

3.40 

3.07 


1.17L 

.94. 

1.95 


.39 
.87 
1.03 


E    2.61       1.12 
1.69' 
1.06 

1.391 


4,88      2.66 


12.07 
7.25       5.31 
9.21 
6.22       3.76 


10.75,      8,29 


3.66 
3.63       1 
3.38 

3.69       1.91, 


3.39-    1.09 


2.14-      .25 

,67 
3,09 

,41 
9,63      3.81 


3,21 
1.28 
2.68 
3.21 

3,05 
4,42  2.65 
5,26  2.92 
2,79 
.32 


1.92^ 


.90-    1 

.58-    2.50 
1.07 
1.02' 


6.50       1.62 


5.87      2.02 


2.15 

4,20' 
4.75 


3.58 
5,20 
5,61 


6,11'      2,65      3.95r    1.14 


3.23 

3.62 
5.97 


6.95       2.38 


5.93       1.45 


3.4a 
3.441- 
3.77 


2.32^    2,22 


5,63      2,12 


1.2 
1.63 


8.31      4,15 

6,94 

9,26i 
2,19'. 


.20j 
.10^    1. 

•4 


.00-    2.18 

.3^ 

,54.    1.49 
.21 
9.71 

2.9^ 

.81, 

1.35 


2.11       1.11 


.3-r 
.76^ 
.12! 

1.47|- 

l,io|. 


.20 

1.25 

2.17 

i.27r 

1.24 

1.36 

2.35! 

,97 

.6! 

1,30 

2,83 

1.81 

3.651 

l.llj   l.44|    ,2S|   2,42!   I.33I   1,35.   ,21   3,81   1,09   6,82   4.31    '•''  '■•'''      '-'Or  ''^  2,87|-  1.34]   1,10|.  1,49]   1.77    .61 
averages  in  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  i: 


1.38-  2.76 

1.28 
1.67 

.36.  i 

.66 


58.96   5,87 

91,38| 
48.92' 
48.62; 
48.86!   3,75 

39.69,' 
38,52i 
42.4ll  6,21 


30,69 

31.06 
13.96! 
23.771 
23,03i 


21,56i 
24,97!   3,S4 

22,4-H 

15,73 

23.13-  .21 
17.74U  2,80 
20.9a-  .69 
23.33 


1.93 

.91 

.47 
.20r 

•Sir 

.401 


5.35 


19.97 

28.97 
24.88 

25.OOL 
25.88'r 
25.741 


32.84 
23.22' 
25.99 
24.81 
23.15 

36.32 

27.161 
26.39! 
29,06 
23,99! 


31,77!   8,43 


■»^ 


1,13   26,84   2,57 


See  Relerence  Nolea  Following  Stalion  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1972 


Station 


HIGH  PLAINS 


AMARILI.I]  WSQ  AP 
ANDREWS 
SIC  SPRING 
BDRGER  i    W 
BRAVO 

BRDWNFIElO  no  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

channinc  no.  2 

CLAUDE 

CROSBYTON 
DAlHART  FiA  AP 
DIMWITT 
DUMAS 
FLDYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAHESA  1  SSE 
LEVELLAND 

lipscomb 
littlefield  no. 
lubbock  wso  ap 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  HSO  AP 

MIDLAND  4  ENE 

MORTON 

mulEShoe  1 

DLTON 

PAMPA  ND.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTDN 

SPEARMAN 

STRATFORD 
SUNRAY  <.  SW 
TAHDKA 
TULIA 
VEGA 

WALCOTT 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE    hISO    AP 
ANSDN 

ASPERMDNT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  F4A  AP 

CLARENDON 
COlEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTQN 

MATADOR 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

ROSCOE 

RDTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 
WICHITA  FALLS  WSO  AP 

WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 
ALBANY 


6-25 
6-28 
6-26 

7-  2 

6-29 

6-  6< 

6-2e-f 

7-15 
9-18- 

6-28' 
7-14 
6-26 
7-15 
6-26 

e-  7 

7-31 
6-26 
7-l« 
6-28 

6-27 
6-29 
7-26- 
6-29 
6-27 

6-25 

9-16+ 

6-26 

6-28 

6-29 

7-31 
6-26* 
9-16- 
6-  8 
7-15 

6-29 
6-28* 
6-29 
6-28 

7-14 

7-15 
7-1* 
6-28 
6-28 
6-26 


6-27t 

6-26 

6-26 

6-25 

6-25 

9-16+ 

6-26* 

6-27 

6-28 

6-27 

6-28 
6-2S« 
6-26 
6-28 

6-28 

6-28 

6-28 

6-26+ 

6-28 

6-26 

6-27 

6-27+ 
6-28 
7-27+ 
6-26 

6-28 

6-27+ 

6-28+ 

6-26 

6-25 

6-28+ 


12-  6 
1-15 
1-16  + 

12-  6+ 

12- 

1-16+ 

I-  5 

12-  6 

12-  6 

12-  6 


12-  7 

1-15 

12-  7+ 

1-  6 

1-15 

12-  7  + 

1-15  + 
1-  5 

1-15 

12-  6 

1-  5 

1-16 

12-  7+ 

1-  5 

1-15 

12-  7 

1-  5 

1-15 
12-  7+ 


12- 


1-15 
12-  6 

1-  5 
12-  7+ 
12-  6+ 

12-  6 


1-15 
1-15 
1-16- 
12-16 
1-  5 

1-15- 
1-15 
12-16 
1-15 
1-15 

1-15- 
1-15 
1-16- 
1-16 
1-  5 


1-15 
1-15 
1-  5 

1-15 
1-15 
1-15 
1-15 
1-15 

1-16' 
1-15 
1-15 

1-15 

1-15 


Last  spring  minimum  of 


16    or  20   or 

below  below 


2-111  12 

2-  3|  12 

2-  41  11 
2-lOt  11 

3-  2j  15 

2-  6  15 
2-10  12 
2-  7 
2-11  15 
2-ll|  16 

2-  8  16 

2-11  12 

2-12  12 

2-11  16 

2-  6  15 

2-lI|  15 

2-12  16 

2-  V  10 

3-  2  13 
2-12  1* 

2-  <,  12 

2-  8  15 

3-  3i  U 
2-  7i  16 
2-  7' 

2-  7  U 

3-  3  15 
2-  3  10 
2-  3  11 
2-  6  16 

2-12  13 

2-16  15 

2-  8  16 
2-11  16 

3-  3 

2-  6  16 

2-  6  12 

2-  8  16 

3-  3  15 

3-  2  16 

3-  2  16 

2-11  15 

2-  7  16 

2-  6.  15 

2-  7  13 

2-11  16 


2-  3  12 
2-  3  12 
2-  4  14 
2-  3  15 
2-  3  12 

2-  8  12 
1-16  12 
2-  3  15 
2-  3  14 
2-  3  13 


5  16 

4  16 

3  15 

4  13 


4  14 

3  12 

4  14 

5  15 


2-  3  12 

2-  3  12 

2-  4  15 

2-  7  15 

2-  4  10 

2-  4  15 

2-  3  12 

2-12  16 

2-  3  14 

2-  4  12 


3-291  19 

2-  7'  19 

2-  4|  11 

3-  2:  20 

3-29  17 

2-13  20 
3-  2  19 
2-12  20 
3-  2  20 

3-  3!  20 

2-  6  16 
3-29  17 

3-  6  20 
3-29  20 

2-10  16 

3-  2  18 

2-12  16 

2-  b!  19 
3-29  19 

3-  3  20 

2-  4  12 

3-  31  20 

4-  I  20 
2-12  20 
2-  8  19 


2-11 
3-  5 
2-  7 
2-  7 


3-  2 
3-  2 

3-  2 

3-29  20 

4-  2  19 

2-14  19 
2-11  19 

2-  9  20 
3-29  19 
3-29  20 

3-30  20 

3-  2  19 

2-  81  17 

3-  3|  20 
2-26  20 

3-  5  18 


2-  7  19 
2-  7  19 
2-  6  1 
2-12  19 

2-  7;  17 

3-  3  20 
2-  3  17 
2-  3  15 
2-  7  IB 
2-  7  19 

2-12  20 
2-  7  20 
2-  4  17 
2-  6  20 
2-  6,  17 

2-12'  20 
2-12  20 
2-  8  16 

2-  6  19 

3-  2  19 

2-  7  17 
2-  7  19 
2-  8  20 

2-10  19 
2-  8  20 

2-  6  18 
2-  7  17 
2-12  16 

2-12  20 

2-  4  12 


24  or 
below 


4-  1  23 
2-12  23 

2-  6, 
3-29'  24 
3-311  21 

3-  5 
3-  5  23 
3-  5 

3-  3 

3-301  23 

3-  31  22 
3-31'  24 

4-  1  24 
3-31  23 
3-29  24 

3-29  22 

3-31  24 
3-31  22 
3-31  24 
4-  2  23 


2  22 


2-13  22 
3-31  23 
3-  3  22 

3-  6  23 

3-  5 
3-30  24 
3-29  20 

4-  4  23 

3-  3  22 
3-  3  23 

3-  3  231 

4-  1  23 
3-29  20 

4-  1 
3-29  24 
3-  3  21 

3-  3  20 
3-  6  24 

3-  6  21 


2-  9  21 
2-13  23 

3-  2  21 

3-  5 

2-  9 


28  or 
below 


6  22 
3  23 
3  23 


3-  3  21 
2-12  20 
3-  3 
3-  2 
3-  5  24 

3-  2  22 
3-  2  24 

3-  2  23 
3-  5  23 

2-  9|  21 

3-  3,  24 
3-  2  23 
3-  2  23 

3-  2  22 

2-lZ  21 


4-  1  23 
3-31  26 
4-  1  27 
3-29  24 
4-  1  26 

4-  1  28 
4-  4  26 
4-  1  25 
4-  1  26 
4-  I,  26 

4-  !■  28 
4-  4  28 
4-  1  24 
3-31  23 
4-  1  28 


4-  4 
4-  1 
4-  I 


4-  2 


3-30  27 

3-31  28 

4-  5  23 

3-31  26 

3-31  27 


4-  4  24 

3-31  25 

3-31  23 

4-  2  28 

4-  2  25 

4-  1  28 
3-30  24 
4-  1  27 
4-  4  23 

4-  1  26 
3-29  28 
3-31  26 
4-  1  23 
4-  1  26 

4-  4  25 
3-31  27 
3-31  25 
4-  2  27 
4-  1  26 


3-31  28 
3-  2  27 
3-  6  28 

3-31  25 

3-  5  27 

4-  I  27 
3-  2  28 

3-31  27 

3-  2  27 

4-  I  27 

3-  2  24 

3-31  28 

4-  1  28 
3-  6  26 

3-  3  21 
3-31  28 
3-  5  27 

3-  5  26 

4-  1  28 

3-31  28 

3-  2  24 

3-31  26 
3-30  27 

4-  2  27 

3-31  26 
3-29  27 
3-  5  27 
3-31  27 
3-  5  28 

3-31  25 


3-31  32  11-15'  31 


S—  B*l«r«iice  NotM  Following  Station  Index 
-   426    - 


32    or 
below 


First  fall  minimum  of 


4-  4i  31 
4-  1  31 
4-  li  27 
4-  1'  32 
4-28    31 

4-  2  30 
4-  4  26 
4-    1    25 

4-    4    30 

31 


4- 


4- 


1  28 
4-  4I  28 
4-  2  31 
4-  2  32 
4-    2    30 

4-  4  28 
4-15  32 
4-    2    29 


-31  29 

-  2  32 
-24  30 

-  4  32 

-  1  29 


4-24  32 
4-  1  31 
4-  1  30 
4-    2    26 

4-15  32 
4-  I  26 
4-  4  31 
4-  4  32 
4-25.  32 

4-  2!  31 
4-  2  30 
4-  1  29 
4-24  32 
4-   4    29 

4-    5    29 

4-  4  30 
4-  1  30 
4-  2  27 
4-28    31 

4-27    29 


4-  1  31 
3-31  30 
4-  1  29 
4-  1  32 
4-    1    31 

4-  4  32 
4-  1  31 
3-31    27 

3-31    31 

4-  1  27 
3-31  31 
3-31  28 
4-    2    32 

4-    1    30 

4-  2  32 
3-31  28 
4-  1  31 
3-31  29 
4-    1    26 

3-31  26 
3-31  29 
3-31  28 
4-   4    32 

4-   2|  27 

4-  1'  31 
4-  4  32 
4-  1  32 
4.  4  32 
4-   4    32 

3-31    25 


32    or 
below 


10-191  30 
11-  1  32 
11-10  32 
10-19  32 
10-19    30 

10-31  31 
10-31  30 
10-19  31 
10-19  31 
10-20j  31 

10-20  32 
lO-iei  31 
10-19,  31 
IO-I9I  32 
10-201  31 

10-19i  31 
10-19'  32 
11-  2  32 
10-20  32 
10-19    32 

10-31  30 
10-31  30 
9-30;  31 
10-20i  32 
10-31    32 

10-31  28 

10-31  29 

11-  1  31 

11-  1  31 

10-20  32 

10-20]  32 
10-19'  32 
10-20  31 
10-19  31 
10-20  31 

10-31  30 

10-20  31 

11-  1  28 

10-20  30 

10-20  32 

10-20  31 

10-19  30 

11-  1  27 

10-20  32 

10-19  30 

10-19  30 


11-14  29 
11-15  30 
11-14,  30 
11-16:  27 
11-    1'  32 

10-31  31 

11-15  29 

11-10  32 

11-    1  31 

11-    1  31 

11-14  28 
11-16  32 
11-15  29 
11-  1  32 
11-    1    32 

11-  ll  31 
ll-isl  32 
11-  II  31 
11-  1  31 
11-14    32 

11-14  30 

11-14  30 

11-16  31 

10-31  31 

11-  1  32 

11-161  32 

11-16  29 
11-  1  30 
11-16  29 


28    or 
below 


10-30'  28 
11-14  27 
U-22|  25 
10-31  27 
10-31;  26 

11-    1  2 

11-14  2 

10-31  2 

11-    1  2 

10-31,  2 

ll-14i  26 
10-311  26 
IO-31I  25 
10-31]  26 
11-14  26 

11-14:  26 
10-31'  26 
11-14  27 
10-31  27 
10-31  27 

11-221  28 
11-  1  25 
11-  1  28 
10-31  26 
11-14    25 

10-31  26 

11-  1  2» 

11-14  2 

11-19  27 

10-31  27 

10-311  27 
10-31  27 
10-31  27 
10-31  27 
10-31  26 

11-  1  25 

11-  1  27 

11-  1  26 

10-31  26 

10-31  27 

10-31  27 

10-31  27 

11-  1  27 

10-31  28 

10-31  23 

10-31  24 


U-20  28 
11-20  27 
ll-17i  28 
11-16:  27 
11-20:  27 

11-14  25 
11-20  26 
11-15  28 
11-22  22 
11-15  28 

11-14  26 

11-20  28 

11-22  23 

11-15  28 

11-14  26 

11-17  28 
11-171  27 
11-17  26 
11-14  28 
11-16  28 

11-15  26 
11-15  28 
11-22  26 
11-  1:  26 
11-15  26 

11-17'  26 
11-14  27 
11-22  27 
11-17  27 
11-21  28 

11-16   28 


24    or  20'' or 

below  below 


11-  1  23 

12-  6  12 
12-  6  12 
11-  I  24 
11-  1:  19 

11-15  24 
11-17  21 
11-  1  23 

11-  1  21 
11-14J  23 

II-22I  23 

11-    1:  22 

11-    1  21 

11-    1  24 

11-22  22 

Il-I5i  24 

11-    1.  22 

11-22  19 

11-    1  23 

11-  1  22 

12-  5 
11-14  24 
11-15'  24 
11-22  24 
11-22  22 

11-20  24 
11-17  22 
12-  5  23 
11-26  24 

1 1-  1:  24 

11-  1!  24 
11-  1  23 
11-14  23 
11-  1  24 
11-14  24 

11-14  24 

11-22  19 

11-28  22 
11-14 

11-  1  24 

11-  1  22 

11-13  23 

11-22  23 

11-15  23 

10-31  23 

10-31  24 


11-22  23 

11-22  24 
12-  4  22 
11-22  23 
11-22  24 

11-17  23 
12-  6  14 
11-22  21 
11-22  22 
12-  4  22 

11-17  23 
12-  4  24 
11-22  23 
11-22  23 
11-22  22 

11-22!  20 
11-22  23 
11-23  24 
11-22  23 
11-29  22 

11-22  23 
11-22  23 

12-  4  21 
U-20  21 
11-22;  21 

12-  4'  19 
11-22  24 
12-  4  19 
11-22  23 
12-  4|  23 

U-22I  24 


11-17    26    11-29   21    12-   61  13 


11-19  20 

12-    6:  12 

12-   6  12 

11-22:  12 

11-  I]  19 

11-22  20 

11-20:  20 

11-22  15 

11-19'  20 

11-22]  15 

12-  41  19 
11-21' 
11-14:  19 
11-19'  20 
12-   4  19 

II-20I  19 

11-  2;  19 
11-22  19 
11-14  20 
11-22]  17 

12-  5'  12 
11-22'  18 
11-17  18 
11-23:  19 
11-26:  20 


11-22  12 

12-    6  15 

12-    6,  14 

11-22:  1 

11-22!  1 
11-30  2 
11-22  1 
11-22  1 
11-19    1 


16°  or 
below 


11-22  12 

12-   61  12 

12-    6l  12 

11-22]  12 

II-21I  12 

12-    6' 

11-221  14 

11-22'  15 

11-21  16 

11-22  15 

12-  6 
11-21 

11-221 
11-22: 
12-   6l 

11-221  14 
12-  61  2 
12-    6    12 

11-22]     3 

12-    6! 


12- 


Numberof  days 
between  dates 


19 


11-22' 
11-22  19 
12-  6  10 
11-22  1 
11-14  20 

11-19  1 
11-19  19 
12-  6 

11-221  1 
11-141  20 

11-14!  17 


6  15 
4  17 


11-23  20 
12-  6:  1 
12-  61  1 


12-  6 

12-  6 

12-  6 

12-  6 

12-  4] 


11-22  20 
12-  4  20 


4  16 


12-  6  10 
12-  6  19 
12-  6  12 
11-22  17 
12-  6  10 


4  19 
6  7 
4  19 

4  17 

5  17 


12-  6 

7 

11-22 

6 

12-  6 

5 

12-  5 

'' 

12-  5 

6 

11-22 

12 

12-  6 

15 

12-  6 

14 

12-  6 

5 

12-  6 

3 

12-11 

3 

11-22 

16 

11-20 

^' 

12-  6 

6 

12-  6 

4 

12-  6 

10 

12-  4 

16 

11-22 

5 

11-21 

12 

11-21 

14 

12-  6 

8 

12-  6 

3 

11-22 

14 

U-22 

10 

12-  6 

13 

12-  6 

12 

12-  6 

12 

12-  6 

15 

12-  5 

13 

12-  6 

4 

12-  6 

14 

12-  6 

13 

12-  6 

11 

12-  6 

11 

12-  6 

13 

12-  6 

13 

12-  6 

11 

12-6 

8 

12-  5 

16 

12-  6 

10 

12-  6 

10 

12-  4 

16 

12-  6 

10 

12-16 

16 

12-  6 

12 

12-  4 

15 

12-  6 

10 

12-  6 

11 

12-  6 

7 

12-  6 

12 

12-  6 

6 

12-  6 

12 

12-  6 

14 

12-  6 

13 

12  305 
302 
264 
303 
302 

302 
264 
307 
307 
302 

298 
299 

266 


302 
302 
302 
276 
265 

264 
284 
303 
302 
289 


303 


243  214 
229  213 


301 


298  260 

303  277 
306  286 
302  264 
300  264 


198 
214 
223 

201 
174 

212 
210 
201 
196 
199 

202 
197 
200 
200 
201 

196 
187 
214 
199 
174 

214 
212 
159 
199 
213 


190 
214 
214 
201 

186 
201 
199 
198 
178 

212 
201 
214 
179 
199 

198 
198 

214 
201 
174 


227 
229 
227 
229 

214 

210 
228 
224 


227 
230 
229 
213 
214 

213 
229 

214 
215 
227 

226 
228 

230 
210 
213 


229 
211 
226 


25« 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEX4S 
1972 


archer  city 
b4rdkell  0am 
belton  dam 

BENBRdOK  DAM 
BDNHAH 

BQMIE 

BDYO 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WSD  AP 
DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

DUBLIN 

EASTLAND 

EVANT 

FERRIS 

FT  HORTH  INTL  WSO  AP 

GAINESVILLE 

CATESVILLE 

GEORCETOHN 

GLEN  ROSE  2  W 

GOLDTHHAITE  2  N 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 
HILLSBORO 

JACKS80R0 
KAUFMAN  3  SE 
KILLEEN 
LAVON  DAM 
MARLIN  3  NE 

HC  GREGOR 

MCKINNEY  3  S 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 
SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOHN 
STEPHENVILLE  <.  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 
TEMPLE 

THROCKMORTON 
WACO  DAM 
WACO  WSO  AP 
WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 


EAST  TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  NE 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINCERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EHORY 
EVADALE 
FAIRFIELD  3  ESE 

FRANKLIN 
CIlHER  2  W 
CROVETON 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

HENDERSON 
HUNTSVILLE 


111 
101 
99 
IDS 
10« 

107 
109 
110 
110 
107 

101 
109 
101 
10<i 
103 

105 
105 
109 
103 

lot 

105 
105 
101 
100 
109 

105 
108 
lOB 
105 
102 

101 
103 
105 
106 
103 

loe 

104 
100 
102 
100 

102 
103 
100 
109 
101 

109 
102 
105 
106 

107 

105 
108 
105 
101 
10<i 

110 
106 


6-25 

8-  7 
8-22 
6-26 
B-    6 

6-26 
6-26 
6-25 
6-26 
6-2* 

B-28 
6-25 
9-10- 
6-25 
6-26 

6-25 
6-26 
6-26 
8-    7- 


6-25 

6-27+ 

7-30 

6-30* 

6-25 

6-26* 
6-26 


6-27 
6-26 
6-26 
6-27 
6-26 

6-26 
B-    B« 
6-27 

8-  7 

9-  9« 

6-26 
8-    8* 
8-30* 
6-25 
6-26 

6-26 
B-   9+ 
fl-    7 
6-26 
6-25 

B-21 
6-25 
6-26 
6-25 
6-26 

6-26 
6-25 
9-10-1 
9-12< 
B-29 

6-27 
8-29'l 
6-26 
6-26 
6-26 

6-26 


7-30 
8-    7 
B-21 
9-19* 
8-    7 


7-30 
9-11 
9-11* 

9-  8 
9-  B 
8-  7 
6-26+ 


9-    9+ 
8-    6 

B-21  + 
6-    9 

9-10+ 


1-16 
1-  5 
1-15 

1-15 
1-16+ 
1-15 
1-16 
1-   6 

1-  5 
1-15 
1-  6 
1-15 
1-15 

1-15 
1-15 
1-  5 
1-  5 
1-    5 

1-   5 
1-16+ 
I-   6 
1-16 
1-    5 

1-15 
1-16+ 


1-   5 
1-16+ 
1-15 
I-   6 

1-15 
1-  5 
1-  5 
1-15 
12-17 

1-    6+ 
1-15+ 

1-  5 
1-15 
1-    5 

1-15 
1-   6+ 
1-16+ 
1-16 
1-15 

1-  5 
1-15 
1-15 
1-    5 

1-15 

1-  5 
1-15 
1-   5 


1-15 
1-  5 
1-  5 
1-  5 
1-    5 


l-l*. 
1-    5 


1-    6+ 

1-16' 
1-  5 
1-    5 

1-  6 
1-    5 

1-    5 

1-  6h 
12-17 
12-17 

1-    6'l 

1-   5 

1-    6-1 


Last  spring  minimum  of 


16   or 
below 


2-    3   15 

1-16  16 
NONE 
1-16  13 
1-16    16 

2-  31  15 
1-16!  U 
2-  3 
2-  3 
1-15 


13 


NONE' 

1-15  13 

1-  6 
1-15  15 
1-28  16 

1-151  11 

2-  4  16 
2-    4 

1-151  13 

1-15|  15 

1-15!  16 

2-   4  12 

2-   5!  15 

1-16  15 

2-   4|  12 

1-15  11 

2-   4  16 

1-15  14 

1-17  13 

2-   4  16 


1-161  14 

2-   3  16 

2-   4  15 

1-15  15 

2-    3 

1-  5  15 
1-16  15 
1-16  14 
NONE 

1-16,  15 

1-15  11 
NONE 

1-15  12 

1-16  16 

2-  31  15 
1-16'  15 
2-   3  16 

I-I61  10 

2-   3j  14 

1-15  15 

2-    3  14 

2-    3  16 

1-  5'  16 
1-16  11 

1-161  13 

2-  3  16 
I-  6  15 
1-  5  15 
1-   6  15 


2-   4 
1-    5' 
NONE 
1-16    14 
1-16    11 

1-17    16 


1-14 

2-    4  16 

1-  6  16 
1-17  16 

2-  5  16 

1-16    14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
1-    5    15 
1-15    16 
NONE 
1-   5)  15 


1-  5i  16 

2-  5    15 

NONE 
1-    6    16 
NONE 

1-16    16 
NONE. 


20    or 
below 


Q 


2-    7 
2-    3 

2-    4 
2-    4 


2-  7|  20 
2-  9  20 
2-    5    20 

2-   4    20 
2-   4   18 
1-16    17 
2-   3    1 
2-   4   19 

! 

2-    4    20 


9    18 

3  19 

4  IB 

3!  20 
9I  19 
9  20 
4    19 

B|  18 


2-  3  17 
2-  9  20 
2-  31  IB 
2-  4|  18 
2-    9!  20 


2-   4  19 

2-12  20 

2-    8  18 

2-    3  19 

2-    3 

2-    3  20 

2-    4  17 

2-   4  18 

2-   4  19 

1-16  15 

2-    8  20 

1-16  18 

2-    4  19 

2-    4  20 

2-  8;  20 

2-  4    18 

2-  4!  17 

2-  4    19 

2-  7    19 

2-  3  19 
2-  7  20 
2-  8  20 
1-16  20 
2-   4    18 

2-   8    19 

2-  7  20 
1-16    19 

1-16:  18 
1-16    20 

2-    8    19 

2-  4I  20 
1-15  19 
2-  3  19 
2-    8    20 

2-    5    20 


1-16  19 
2-  4  16 
2-  4  18 
2-  5  19 
2-   5    16 

2-   4    17 

2-  51  20 
I-    5    19 

1-  6    20 

2-  5|  20 

1-16  17 
2-  3  20 
2-  5  20 
I-  6  20 
1-16    19 


2-  4! 
2-  9 
2-    4 

2-    4 

NONE 


24    or 
below 


2-  4  21 
2-  9  20 
2-    8    21 

2-I3I  21 
2-    9|  23 


2- 


4  20 
8    22 

5  22 

3 

Bj  21 


2-  6i  22 
2-  8  22 
2-13  22 
2-  B  22 
2-    8    23 

2-  8  24 
2-  9  19 
2-10  24 
2-  4  19 
2-19   24 

2-   7  22 

2-12  23 

2-  B:  21 
2-   9| 

2-   9!  20 


-  9 
-13  23 
-12  21 

-  8  22 


8  24 
8  24 
B    23 


2-   4    19 

2-  9  24 
2-  8  20 
2-  4  23 
2-  8  23 
2-    4    20 

2-12  23 
2-  4 
2-  8  22 
2-  9  24 
2-    8    21 


B  23 
B  24 
9  22 
4  21 
9    24 


2-    8    19 

2-  8    22 

3-  2    24 
2-   4    21 

2-  4    22 

3-  2  24 
2-    5  22 

2-   4  23 

2-    8  23 

2-    9  21 

2-    5    20 


2-  4  23 
2-    B    22 

2-  4  18 
2-10  24 
2-    9    23 

2-  8  22 
2-    5    20 

2-  4'  24 
2-  4  23 
2-   5[  20 

2-  4  21 
2-  B  23 
2-  9  22 
2-  5  22 
2-    8,  24 

2-  4  20 
2-10  23 
2-  4  18 
2-  9  23 
1-16    22 


28    or 
below 


3-  2;  2* 

2-  91  2 

2-  S<  26 

2-  9'  25 

3-  3    28 

3-    2    25 

3-  3  28 
3-    2    28 

3-  3|  27 
2-13   25 

2-  8  26 
2-  8  22 
2-    9    27 

2-  B    27 

3-  2,  26 

3-  2  28 
28 
28 
28 
26 


2-    9 


2-  8  24 

3-  3  26 
2-20  27 

2-  9  28 

3-  3  26 

2-12  26 

3-30  26 

2-    9  26 

2-  9  24 

3-  3  28 


2-  9    24 

3-  3  28 
2-19    26 

2-  9    26 

3-  2    27 

2-13  28 
2-  9  27 
2-12  28 
2-    9    26 

2-  9    24 

3-  3    27 

2-  6  27 
2-    6    23 

2-  9    26 

3-  2  25 
3-  2  28 
3-  2  27 
2-12  27 
3-    2   26 

2-13  28 
3-  2  27 
3-31    27 

2-  8    25 

3-  2    26 

3-    2    26 
3-2    2 
3-    2    24 
2-    8    26 

2-  5    28 

3-  5  28 

2-    9  27 

2-    8  26 

2-  8  23 

3-  3  27 

2-    9    26 


2-  9  28 

3-  3  28 

2-  9  26 

3-  3  28 

3-    3  27 

3-    3  28 

2-10  26 

2-    6  27 

2-   9  28 

2-10  28 

2-    9  26 

2-    8  23 

2-20  26 

2-10  25 

2-    6  2* 


2-20   28 
2-   5    25 


32   or 
below 


3-311  31 

3-   3!  31 

3-    3  32 

3-    3  31 

3-    5;  32 

3-  5'  30 
3-31  31 
3-31  32 
3-  31  27 
3-3i:  32 


4-  1  32 
3-  2  31 
3-    3    30 

3-    2  32 

3-31  32 

3-   4  30 

2-19  31 

3-31  32 

3-31  32 
3-31  29 
3-  3,  31 
3-  4I  32 
3-   4    31 


3-  3  32 

4-  1  32 
3-31  30 
3-    2  31 

3-  5  32 
3-  3,  31 
3-  3  32 
3-    4    31 

2-19;  31 

2-20'  31 
3-  9  32 
3-   3    32 

3-  2  30 
3-    3    31 


3-31 
3-  3 
3-  4 
3-    3 


2-19  32 
3-31  32 
3-31    27 

2-  9    30 

3-  3    29 

4-  1  32 
3-  2  28 
3-  2  24 
2-19  32 
2-19    31 

3-31  29 
2-13  32 
2-19    31 


2-  9    28 

3-31'  31 

3-  3    29 
3-31    32 

4-  1    32 

3-    3    28 
3-    4    31 

2-  9    29 
2-10    29 

3-  4    31 

3-    3    31 
3-31    32 


3-    2 


2-19  32 
3-31  31 
3-  3  31 
3-    3    28 

2-    9|  31 


3-31    32 


First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

32  or 

28  or 

24  or 

20  or 

16  or 

» 

» 

i 

i 

^ 

below 

below 

below 

below 

below 

_o 

0 

0 

0 

_o 

ja 

X) 

Si 

I 

Ji 

a 

d 

ex 

d. 

Q. 

S 

e 

£ 

B 

5   E 

1   '  ^ 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

fi 

a 

fi 

a      H 

n    0) 

Q   !h 

2 

k 

^ 

k 

1? 

11-16  28 

11-16  28 

12-  4  22 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

303 

277 

259 

230 

11-16  32 

12-  6  21 

12-  6  21 

NONE 

NONE 

305 

301 

258 

11-16  31 

12-  6|  24 

12-  6  24 

12-17  20 

NONE 

317 

305 

302 

256 

11-16  32 

U-22I  28 

12-  6  19 

12-  6  19 

NONE 

306 

302 

287 

258 

11-16  30 

11-22  27 

12-  6  16 

12-  6  16 

12-  6  16 

325 

302 

302 

264 

256 

11-16  32 

11-22!  28 

12-  4  24 

12-  61  13 

12-  6!  13 

307 

307 

304 

265 

256 

11-16  31 

11-23  26 

12-  6  17 

12-  6  17 

12-16  14 

33! 

301 

301 

265 

230 

11-16  28 

11-16  26 

11-22  21 

12-  5  19 

12-  6  12 

307 

302 

288 

259 

230 

11-16  28 

11-16  26 

12-  4  24 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

301 

295 

258 

258 

11-161  30 

11-22  27 

11-26  24 

12-  6j  16 

12-17|  14 

337 

305 

291 

283 

230 

11-16  31 

12-  6  25 

12-16  23 

12-17  20 

NONE 

317 

316 

302 

258 

11-16  32 

11-22  28 

12-  6  19 

12-  6  19 

NONE 

306 

302 

288 

259 

11-22  30 

12-  6  24 

12-  61  24 

NONE 

NONE; 

30! 

301 

264 

11-22  31 

12-  6  21 

12-  6  21 

NONE' 

NONE' 

307 

302 

265 

11-16!  32 

11-23,  27 

12-  6:  16 

12-  6  16 

12-  6  16 

313 

306 

302 

266 

252 

11-21'  32 

12-  4  26 

12-  6!  16 

12-  6'  16 

12-  6'  16 

326 

306 

302 

277 

264 

11-17  32 

11-22'  26 

12-  6  16 

12-  6  16 

12-  6  16 

306 

306 

302 

265 

259 

11-16  32 

11-22  24 

11-22  24 

12-  6  14 

12-  6  14 

306 

301 

283 

264 

229 

11-16  31 

11-22  26 

12-  6  19 

12-  6  19 

NONE 

307 

302 

287 

259 

11-16  29 

12-  i,   IB 

12-  6  18 

12-  6  16 

NONE 

306 

302 

301 

258 

11-221  31 

12-  6  21 

12-  61  21 

12-16!  18 

NONE! 

317 

302 

302 

265 

11-16  30 

II-22I  27 

12-  6|  15 

12-  6l  15 

12-  61  15 

306 

301 

301 

264 

230 

11-16  29 

11-23  27 

12-  6  21 

12-  7  20 

12-16  15 

315 

302 

300 

277 

257 

11-16  30 

12-  6  25 

12-16  21 

12-17  16 

12-17  16 

336 

317 

316 

301 

271 

11-16  28 

11-16  28 

12-  6  19 

12-  6  19 

12-16  13 

316 

302 

291 

268 

230 

11-15  32 

11-22  24 

11-22  24 

12-  6  17 

NONE 

307 

289 

284 

229 

11-22  27 

11-22  27 

12-  4  24 

12-  6  15 

12-  6  15 

306 

301 

296 

237 

236 

11-16  32 

11-22  26 

12-  6  16 

12-  6  16 

I2-I61  16 

336 

307 

302 

287 

258 

ll-22[  29 

12-  4i  28 

12-  61  19'  12-  6!  19 

none! 

306 

301 

299 

263 

11-16  31 

11-22  28 

12-  6  18 

12-  6  18 

NONE' 

301 

301 

264 

257 

11-22'  31 

12-  6  25 

12-  7  24 

12-16  20 

none' 

. 

_ 

_ 

. 

11-16  32 

11-22  27 

12-  6  18 

12-  6  18 

NONE 

306 

301 

287 

258 

11-16  28 

11-16  26 

12-  4  23 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

298 

295 

258 

229 

11-  8  32 

11-17  28 

11-22  23 

12-  6  15 

12-  6  15 

306 

302 

264 

272 

222 

11-17  32 

11-23  28 

12-  6  22 

12-  7  20 

12-16  15 

336 

308 

302 

286 

260 

11-17  30 

11-22  26 

12-  6  14 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

307 

302 

265 

257 

11-22  29 

12-  6  21 

12-  6  21 

NONE 

NONE 

302 

297 

264 

11-16  30 

12-  6  22 

12-  6  22 

12-16  17 

12-17  15 

336 

316 

302 

301 

258 

11-22  32 

12-  6  20 

12-  6  20 

12-  6  20 

NONE 

306 

301 

298 

263 

11-16  32 

11-26  26 

12-16  20 

12-16  20 

NONE 

316 

316 

291 

271 

11-16'  32 

12-  6  23 

12-  6  23 

12-16  20 

NONE 

335 

301 

301 

270 

11-16  29 

11-22  27 

12-13  22 

12-16  15 

12-16  15 

336 

312 

309 

264 

252 

11-22  31 

12-  6  24 

12-  6  24 

NONE 

NONE 

306 

302 

264 

11-16  32 

11-22  26 

12-  5  24 

12-  6  16 

12-  6  16 

326 

306 

301 

286 

259 

11-16  32 

12-  6  23 

12-  6  23 

NONE 

NONE 

306 

301 

258 

11-16  28 

11-16  26 

12-  4  21 

12-  6  13 

12-  6  13 

307 

302 

296 

259 

230 

11-22  29 

11-23  26 

12-  6  19 

12-  6  19 

NONE 

306 

306 

266 

264 

11-16  31 

11-22  28 

12-  6  16 

12-  6  16 

12-  6  16 

307 

306 

302 

265 

257 

U-16  31 

11-22  27 

12-  6  17 

12-  6  17 

12-16  15 

335 

306 

301 

284 

258 

11-15  31 

11-17  27 

11-22  24 

12-  6- 13 

12-  61  13 

307 

303 

268 

260 

228 

11-22  29 

12-  5  26 

12-  6 

24 

12-16  20 

NONE 

317 

302 

296 

277 

11-17  31 

11-22  24 

11-22 

24 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

303 

286 

265 

231 

11-15  31 

11-22  23 

11-22 

23 

12-  6  14 

12-  6  14 

307 

302 

287 

236 

229 

11-22  30 

12-  6  25 

12-16 

23 

NONE; 

NONEl 

316 

302 

267 

11-16  31 

11-221  27 

12-  6 

16 

12-  6!  16 

12-  6  16 

325 

306 

301 

265 

258 

11-16  26 

11-16'  26 

11-29 

23 

12-  6!  15 

12-  6!  15 

325 

302 

295 

259 

229 

11-16  32 

11-22  27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

265 

259 

11-16  31 

12-  6  24 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

279 

279 

259 

11-16  32 

12-  6  27 

12-16 

23 

12-17  19 

NONE 

336 

316 

302 

271 

U-22  32 

12-  6  25 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

311 

305 

277 

11-16  29 

11-17  26 

11-29 

24 

12-  6  12 

12-  6  12 

306 

302 

272 

257 

230 

11-22  31 

12-  6  23 

12-  6 

23 

12-16  20 

NONE 

316 

305 

301 

263 

11-22  32 

12-  6  26 

12-16 

21 

NONE 

NONE' 

316 

302 

277 

11-16  31 

12-  3  2b 

12-  5 

21 

NONE 

NONE 

301 

299 

259 

11-16  30 

11-22  26 

12-  6 

15 

12-  6  15 

12-  6  15 

325 

302 

301 

264 

258 

11-16 

31 

12-  1 

28 

12-  6 

23 

12-16 

20 

NONE 

315 

305 

296 

256 

11-15 

31 

11-30 

26 

12-  6 

24 

12-16 

17 

NONE 

316 

302 

272 

230 

11-16  32 

12-  1  28 

12-16 

22 

12-17  17 

NONE 

317 

316 

296 

258 

11-16  32 

12-  1,  28 

12-16 

19 

12-16  19 

12-17  14 

335 

31! 

310 

273 

230 

11-16  30 

12-  11  25 

- 

NONE 

NONE 

273 

229 

11-14  32 

11-26  26 

12-  6 

20 

12-  6  20 

. 

, 

306 

302 

266 

256 

11-26  29 

12-16  25 

12-17 

20 

12-17  20 

NONE 

316 

316 

310 

267 

11-26'  30 

12-  6  28 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

316 

302 

291 

11-261  30 

12-16  25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

317 

311 

290 

11-30  31 

12-  I  28 

12-16 

21 

NONE 

NONE 

315 

295 

271 

11-22'  32 

12-  6'  26 

12-16 

22 

NONE 

NONE 

316 

301 

264 

U-16  32 

12-  6  25 

12-16 

20 

12-16  20 

NONE 

317 

312 

302 

230 

11-16  32 

11-22  27 

12-  6 

20 

12-  6  20 

NONE 

305 

301 

276 

257 

11-26,  31 

12-  1|  25 

12-17 

24 

NONE 

none' 

316 

295 

267 

11-16  32 

12-  6  24 

12-  6 

24 

12-16  18 

NONE 

335 

302 

302 

259 

II-22I  32 

12-  6  26 

12-16 

21 

12-17  20 

NONE 

317 

316 

301 

277 

11-16  32 

11-221  27 

12-  6 

24 

12-16  16 

12-16  16 

315 

311 

300 

264 

230 

11-16  31 

12-  1  26 

12-16 

23 

12-17  17 

NONE 

317 

316 

296 

258 

11-16  30 

11-23  26 

12-  1 

22 

12-16  19 

12-17  13 

346 

316 

296 

265 

258 

11-26  30 

12-16  25 

12-17 

22 

NONE, 

NONE, 

336 

315 

291 

11-16  30 

11-22  26 

12-  6 

24 

12-16  18 

NONE 

315 

301 

276 

230 

11-30 

30 

12-  6 

2* 

12-16 

22 

NONE 

NONE 

316 

305 

295 

Se«  Raference  Notes  Following  Station  Index 
-   427    - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1972 


J4CKS0N  HILL  GUARD  ST4 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SM 

KARNACK 

KIRBVVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NN6 
LONGVIEW 
LOVELADV 
LUFKIN  FSA  4P 

MADISONVILLE 
MARSHALL 
HINEOLA  S  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 
POYNOR  1  NE 
ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  "•  WNW 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 

TOWN  BLUFF  DAM 
TVlER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALHORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  ST4 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  WSO  AP 

FABENS 

FORT  HANCOCK  4  SE 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSB 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

HARFA  no.  2 
MENTQNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 


YSLETA 


EDWARDS  PLATEAU 


AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

DEL  RID  WSO  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

LLANO 
HASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 


107 
107 
106 
110 
103 

107 
109 
I  108 
10'> 
10'' 

107 
107 
106 
108 
105 

103 
111 
109 

lOli 

113 
106 
109 


9-11* 
8-23t 
8- 


8-22 

9-10 
6-29. 
9-10. 
8-    7. 


8-22* 

8-  7 

9-  9 

6-  7 
7-26 

6-  7 
8-22 
8-27 
8-    8+ 


6-26 

6-2'. 
8-    1 

7-  2 
6-26 

7-31 
6-29 

6-21 
7-31 

8-  1 

8-    2* 
6-29 
a-    I 
8-    2  + 
6-29 

6-28 
8-    1 

6-28 
*-ll 
6-29 

8-  I 
6-29 
6-29+ 


6-22* 

7-31* 
8-    1* 

7-31 

e-  1 


8-  1 
6-29 
7-30 
7-31 
7-31* 

6-26 

7-29+ 

7-31 

7-30 

6-29* 

7-31 
7-31* 


7-30* 

7-31 
7-30+ 
6-27 
7-30 
B-    1 

7-30' 
7-30 
6-2'! 
7-    I 


1-    7' 

1-    5 

1-    6 

12-17 

1-    6 

1-17+ 
12-18+ 

1-    5 
12-17+ 
12-17 

12-17+ 
1-16+ 

12-16 
1-   6+ 

1-   6+ 

12-17 
1-    7+ 
1-    5 
1-    5 

12-17 

1-    6+ 
12-17 
1-   6+ 
1-   6 
1-16 


1- 
1- 
2- 
1-    6+ 


1-17  + 
1-    5 
1-17  + 
1-17+ 
1-    <! 

1-15+ 

1-    5 

1-    5 

12-16 

12-17 

1-  5 
12-16 
1-15 
1-  5 
1-15 

12-16 

12-16+ 

12-16 

1-   6 

1-   5 

1-16+ 
1-16+ 
1-   6+ 
12-17 


Last  spring  minimum  of 


16    or 
below 


1-  7| 
1-  5 
1-  6 
NONE 

1-  6i 

2-  5 

NONE 

1-  5 

noneI 

NONE 

NONE' 

2-  4    16 
2-   «    15 

1-171   16 
1-   61   1* 


NONE 

1-  6 
1-  5 
NONE 


1-  6  14 
NONE 

2-  4  16 
1-17  16 
1-17  16 

none! 

2-    <>  16 

NONE 

1-    6  U 


2-   4 

2-    3  10 

2-    3  U 

1-   i'  12 

1-  5  14 

2-  4  12 
2-  4  13 
1-   5  13 

1-  5  10 

2-  4  14 


3    16 

3  U 

4  12 
4  10 
3  15 
3    11 


2-   4  15 

2-    4  15 

2-    3  13 

2-    4  16 

1-16  16 

1-15  14 

2-   4  14 

2-    4  12 
2-    3 

2-   4'  16 


NONE 
2-   4 

1-17  14 
2-    5 

1-  41 

1-17  16 

2-  4  16 

1-  5  16 

2-  4  16 
2-   4  14 

NONE 

2-    3  16 

2-   4  16 

1-16  15 

2-    5  16 


4l 
3! 
5 
5 
6    14 


2-   4  16 

2-   5  12 

2-   5  15 

2-   5  16 


20    or 
below 


2-  5  17 
2-   4    20 

2-    4l    19 

1-  6:  18 

2-  4    18 

2-    5  16 

2-    5|  18 

2-   5  19 

2-   5l  20 

2-   4  19 

2-  4  20 
2-  5  19 
2-    8    20 

2-  5'  17 
2-   4!   18 

2-   4    19 

2-  «!  20 
2-  4i  19 
2-   4]  17 


2-  4  20 
2-  8'  20 
2-  4  19 
2-   4    18 


2-    6 
2-    3    10 
2-   4    17 
2-   4    19 

1-  6    17 

2-12    18 

2-  4    13 
2-   3    20 


2-  5  20 
2-  8  20 
2-  8  18 
2-   9    19 

2-12  17 
2-14  20 
2-   4    18 

4-21  20 
1-15    20 

2-   5    19 


2-    4 
2-    5 


20 


1-15  16 
2-  8  19 
2-  8'  20 
2-  4  12 
2-12    IS 

2-   4i  15 


NONE 

2-    7  20 

2-    5  IB 

2-    5  IS 

1-  Si  19 

2-  51  19 
2-    4  16 
2-    4  1 
2-    4  16 
2-   9  19 

1-  5    17 

2-  8    20 
2-U    20 
2-   4    1 
2-   5    16 


8    18 
4    20 


2-  8  18 
2-  5  15 
2-    5 


24    or 
below 


2-  91  23 
2-  4  20 
2-  9  23 
2-  4  21 
2-    9   24 

2-    9    23 

2-10  24 
2-  8! 
2-  5'  20 
2-    4    19 

2-  4' 
2-  8  22 
2-19  24 
2-  9  23 
2-    9I   22 

2-    5;  21 


8    24 

9i  22 


28    or 
below 


2-  5  23 
2-  9  24 
2-  8  22 
2-  8  23 
2-10    21 

2-    si  23 

2-  e!  20 

2-  9!  24 
2-    5    22 


3-31  23 

2-    8  23 

2-    9  21 

2-    4  19 

2-  4  22 

3-  2  22 
2-14  24 
2-  4  22 
2-12  22 
2-13  20 


2-    6    22 

4-  1  24 
2-12  24 
2-10   22 

3-31    23 

2-12  24 
4-21  20 
2-    4    21 

2-12  24 
3-31  22 
2-  4  21 
2-13  24 
2-11    23 

2-    8  24 

2-12  24 

3-31  21 

2-15  24 

3-31  22 

2-12    21 


1-17  22 
2-  8  21 
2-  8  24 
2-    5    15 

2-   4I  21 

2-    9   21 

2-  B  21 
2-  4  18 
2-12  23 
4-    1    24 

2-  3'  24 
2-  8  20 
4-  1 
2-  4  18 
2-    8    24 

2-  9  23 
2-12  23 
2-    9    23 

2-10  24 
2-   4    22 

2-  9  24 
2-10  22 
2-13    23 


2-20!  28 
2-13  28 
2-19   28 

2-  9    28 

3-  3    28 

2-20  28 
2-10  24 
2-  9]  25 
2-10!  28 
2-   9   25 

2-  9    28 

3-  3  28 
2-19    2* 

3-  4!  27 
2-20  28 

2-    9  26 

2-  9'  27 
2-  8  24 
2-19    27 

2-    8'   2: 

2-  9    24 

3-  3  27 
2-14  28 
2-19   28 

2-  9    26 

3-  3'  26 
2-  9  2* 
2-13    28 


4-  I  26 
3-31  25 
3-31  27 
2-  9  28 
2-    4    22 

4-22  27 
4-  1  25 
2-  8  25 
2-12  22 
2-18   27 


3-31    25 
4-    1 
2-13    25 


4-  1  25 
4-  1  28 
3-29  27 
4-21  20 
2-    5    25 

3-31  27 
3-31  22 
2-  4  21 
3-31  25 
3-30    27 

3-31  28 

3-31  25 

4-22  28 

2-15  2* 

3-31  22 

2-14   25 


2-    5  26 

3-31  25 

2-10  28 

2-13  28 

2-   4  21 

2-12  25 

2-    9  25 

2-12  25 

2-17  26 

4-    I  24 

2-    4  27 

2-16  27 

4-    1  24 

2-12  28 

2-  9  28 

2-18  2B 

2-12  23 

2-10  27 

3-  3  28 

2-12  28 

2-10  26 

3-    3  25 

2-14  27 

2-12  25 


32    or 
below 


3-    3  29 

3-31  32 

3-    3  29 

3-    3  31 

3-    3  28 

3-31  32 

3-   4  30 


3-    31  31 

3-31  32 

3-    3  32 

3-    4|  27 

3-    3!  29 


3'  30 
4!  31 
3  32 
3    32 

31 


3-   3  32 

3-   3  30 

3-31  32 

3-    4  32 

3-    3  31 

3-    3  29 

3-31  30 

3-    3  29 

3-    4  32 


4-    1 
3-31    25 

4-   2    32 

2-    5]  32 

4-22!  27 
4-  1  25 
3-31  32 
4-  1  30 
4-    1    29 


4-22  31 

4-    1 

3-31  31 

4-24  30 

2-13  31 

4-    1  29 

2-18  32 

3-31  25 

3-30  27 

3-31  28 

4-    1  31 

4-22  28 

4-    I  30 

4-   2  32 

4-    1  30 


2-17  32 
4-  1  31 
2-19  30 
3-  4  32 
2-16    31 

3-31  32 

3-  3  32 
2-16  32 
3-31  29 

4-  1 

2-  4  27 
3-31    31 

4-  1  24 
3-3li  32 
2-16    31 

4-151  32 
3-30  30 
4-  1  32 
4-    1    31 

2-13|  29 

3-  3  32 

4-  1  31 
3-31  29 
3-31  31 


dumber  0 

davs 

First  fall  minimum  of 

between  dales 

32  or 

28  or 

24  or 

20- or 

16- or 

S 

» 

» 

i 

» 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

Si 

J3 

1 

1 

0) 

ja 

6. 

d. 

a 

d 

d 

s- 

* 

B 

S 

E 

OJ 

S 

B 

E 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

A. 

a 

A 

&      (2 

Q 

A. 

Q 

H 

2 

0 

Ij- 

h 

k 

11-16 

31 

12-  1 

25 

12-16:  20 

12-15 

20 

NONE 

315 

311 

265 

258 

11-15 

32 

12-  6 

25 

12-16'  16 

12-15 

18 

NONE 

316 

316 

297 

230 

11-16 

31 

12-  1 

23 

12-  1  23 

12-17 

16 

NUNE 

317 

296 

286 

256 

11-17 

30 

11-23 

27 

12-15  21 

12-17 

17 

NONE 

346 

315 

286 

259 

11-16 

32 

12-  1 

26 

12-16  19 

12-16 

19 

NONE 

315 

311 

273 

258 

11-17 

30 

12-  1 

28 

12-16i  17 

12-16 

17 

NONE 

315 

311 

265 

231 

11-16 

32 

12-  I 

25 

12-17  17 

12-17 

17 

NONE 

316 

311 

295 

257 

11-22 

31 

12-  6 

26 

12-16!  21 

NONE 

NONE 

312 

301 

263 

11-27 

31 

12-  1 

28 

12-16  23 

12-17 

19 

NONE 

315 

315 

295 

256 

11-26 

32 

12-  1 

25 

12-16  21 

12-17 

17 

NONE 

317 

315 

296 

268 

U-22 

32 

12-  H  28 

12-16:  21 

12-17 

17 

NONE 

317 

316 

296 

264 

11-15 

32 

12-  1 

27 

12-16  22 

12-17 

17 

NONE 

316 

312 

273 

230 

11-16 

31 

11-22 

27 

12-  5  23 

12-16 

14 

12-15 

14 

316 

312 

291 

277 

256 

11-17 

31 

12-  1 

25 

12-  5:  24 

12-15 

16 

12-16 

16 

334 

315 

301 

272 

256 

11-17 

30 

11-22 

27 

12-  5  21 

12-15 

17 

NONE 

316 

301 

275 

259 

11-30 

32 

12-  1 

27 

12-161  23 

12-17 

17 

NONE 

317 

315 

296 

272 

- 

a 

_ 

_ 

— 

_ 

. 

. 

_ 

« 

11-22 

30 

12-  5 

2" 

12-  6  24 

12-15 

19 

NONE 

315 

305 

301 

254 

U-22 

32 

- 

12-16  23 

NONE 

NONE 

312 

. 

264 

11-15 

30 

11-26 

28 

12-  1  24 

12-17 

14 

12-17 

14 

317 

296 

261 

256 

11-22 

31 

12-  6 

24 

12-  5!  24 

NONE 

NONE 

305 

302 

264 

11-15 

31 

12-  1 

23 

12-17,  17 

12-17 

17 

NONE 

346 

312 

296 

258 

11-  8 

32 

11-17 

28 

12-  1  24 

12-16 

15 

12-16 

15 

315 

315 

297 

259 

222 

11-17 

31 

11-23 

27 

12-  6  21 

12-16 

20 

NONE 

315 

302 

283 

258 

11-22 

28 

11-22 

28 

12-16  22 

12-17 

19 

NONE 

317 

310 

277 

264 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

317 

316 

296 

273 

11-16 

30 

11-22 

28 

12-  5 

24 

12-16 

18 

NONE 

312 

302 

264 

230 

11-16 

29 

11-25 

25 

12-  I 

23 

NONE 

NONE 

296 

291 

258 

11-22 

28 

11-22 

28 

12-5 

21 

12-  7 

20 

NONE 

307 

305 

283 

253 

26 

11-  1 

26 

12-  5 

18 

12-  6 

18 

12-15 

11 

315 

302 

250 

214 

214 

11-14 

31 

11-19 

26 

11-30  24 

12-  6 

17 

12-16 

10 

317 

307 

296 

233 

228 

11-  1 

30 

11-12 

26 

12-  5  18 

12-  6 

16 

- 

- 

306 

301 

226 

- 

11-10 

31 

11-22 

27 

12-  1  21 

12-16 

12 

12-16 

12 

346 

316 

301 

287 

222 

11-21 

27 

U-21 

27 

12-12  23 

12-16 

20 

NONE 

345 

312 

291 

290 

11-  1 

26 

11-  1 

26 

11-10  24 

12-  6 

19 

12-15 

10 

315 

298 

253 

193 

193 

11-  1 

32 

11-19 

26 

11-30  24 

12-  6 

15 

12-  5 

16 

306 

305 

290 

232 

214 

11-16 

31 

11-30 

26 

12-  6  23 

12-13 

20 

12-16 

14 

346 

314 

305 

295 

230 

11-2 

31 

11-23 

27 

11-30  24 

12-16 

20 

NONE 

317 

292 

285 

215 

11-  1 

32 

11-10 

28 

11-30  22 

12-13 

19 

12-16 

15 

315 

304 

291 

256 

214 

11-  1 

28 

11-  1 

26 

11-30  21 

12-  1 

20 

12-16 

15 

. 

. 

, 

. 

. 

11-  1 

30 

11-26 

27 

12-  6  17 

12-  5 

17 

12-15 

11 

315 

305 

302 

240 

213 

11-  1 

31 

11-15 

27 

11-30  20 

11-30 

20 

12-12 

16 

331 

296 

243 

229 

214 

11-  1 

32 

11-30 

26 

12-15  22 

12-17 

20 

NONE 

313 

308 

291 

217 

11-  1 

30 

11-15 

28 

11-25  22 

12-  1 

19 

12-15 

8 

317 

295 

290 

- 

- 

11-  1 

25 

11-  I 

25 

11-19  23 

12-  1 

20 

12-16 

8 

316 

293 

233 

214 

193 

11-  1 

28 

11-  1 

26 

11-19  24 

11-26 

18 

12-15 

9 

316 

286 

- 

214 

214 

10-31 

32 

11-13 

27 

11-27  24 

- 

- 

- 

- 

289 

229 

214 

10-31 

30 

11-  1 

28 

11-22  22 

12-15 

17 

12-16 

U 

317 

238 

215 

194 

190 

11-15 

32 

12-11 

24 

12-11  24 

12-15 

20 

NONE 

336 

311 

310 

275 

11-10 

32 

11-26 

26 

12-  1  24 

12-  6 

18 

12-16 

10 

316 

305 

293 

240 

223 

11-  1 

30 

11-14 

28 

11-22  23 

12-  6 

14 

12-  6 

14 

306 

303 

236 

226 

- 

11-27 

32 

12-  1 

27 

12-16  23 

NONE 

NONE 

— 

— 

316 

301 

283 

11-  1 

28 

11-  1 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

215 

215 

U-  1 

30 

11-21 

27 

11-30  23 

12-  1 

20 

NONE 

300 

293 

235 

216 

11-15 

31 

11-26 

25 

12-  1  22 

12-15 

9 

12-15 

9 

335 

335 

297 

240 

230 

11-  2 

32 

11-16 

27 

11-26  21 

12-  5 

19 

12-16 

6 

336 

302 

288 

230 

215 

11-  1 

21 

11-  1 

21 

11-  1  21 

- 

- 

- 

213 

193 

193 

11-  1 

29 

11-19 

26 

12-  5  16 

12-  6 

18 

12-15 

10 

315 

306 

293 

276 

214 

11-  1 

30 

11-14 

25 

11-22  18 

11-22 

18 

12-  5 

15 

307 

284 

235 

228 

213 

11-  1 

29 

11-  2 

27 

u-ie 

23 

12-13 

18 

NONE 

313 

280 

252 

214 

12-  6 

28 

12-  5 

28 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

335 

305 

293 

11-10 

32 

11-15 

27 

11-30  23 

12-  6 

14 

12-  6 

14 

306 

303 

296 

229 

223 

11-15 

32 

11-26 

27 

12-11  24 

12-17 

16 

12-17 

16 

335 

315 

307 

290 

270 

11-15 

31 

11-26 

27 

11-30  24 

12-16 

20 

12-17 

15 

315 

315 

299 

267 

255 

11-14 

32 

12-13 

21 

12-13  21 

NONE 

NONE 

313 

313 

270 

11-15 

28 

11-15 

26 

12-  5  17 

12-  6 

17 

12-15 

14 

334 

305 

301 

277 

229 

11-15 

32 

11-22 

26 

12-  1  24 

12-16 

18 

12-17 

15 

317 

316 

297 

267 

257 

11-15 

30 

11-25 

26 

12-15  17 

12-16 

17 

NONE 

315 

315 

268 

271 

11-15 

31 

11-16 

27 

11-26  23 

12-16 

9 

12-15 

9 

315 

315 

286 

273 

229 

11-  2 

32 

11-14 

28 

11-22  21 

11-30 

20 

12-  6 

13 

305 

295 

235 

227 

215 

11-25 

32 

12-  5 

28 

12-15  21 

NONE 

NONE 

317 

305 

295 

11-15 

26 

11-15 

28 

11-22  22 

12-  5 

15 

12-  5 

15 

307 

302 

286 

273 

229 

11-13 

29 

11-14 

27 

11-21  23 

12-  6 

15 

12-  6 

15 

306 

299 

234 

227 

226 

11-15 

32 

11-25 

27 

12-  6  21 

12-15 

16 

NONE 

315 

305 

286 

229 

11-14 

32 

11-29 

26 

12-10  24 

- 

- 

- 

305 

294 

270 

11-  2 

30 

11-15 

28 

11-24!  24 

12-  1 

20 

12-16 

5 

316 

297 

289 

271 

200 

11-15 

31 

11-26 

25 

12-  1  23 

12-  6 

20 

12-16 

10 

317 

306 

293 

288 

230 

11-  8 

31 

11-15 

27 

11-25!  22 

11-30 

20 

12-15 

11 

315 

299 

291 

279 

221 

11-15 

32 

11-16 

28 

12-  11  24 

12-16 

13 

12-16 

13 

315 

311 

295 

258 

228 

11-25 

27 

11-26 

27 

12-15!  17 

12-16 

'' 

NONE 

344 

316 

266 

287 

11-14 

31 

11-15 

26 

11-29  24 

11-30 

20 

12-16 

16 

316 

299 

294 

279 

255 

11-  8 

32 

11-15 

25 

11-20  24 

12-  6 

19 

12-16 

12 

315 

302 

264 

257 

221 

11-14 

32 

11-22 

26 

12-  5  15 

12-  6 

16 

12-  6 

15 

305 

305 

297 

282 

228 

11-  2 

32 

11-15 

25 

11-27 

22 

11-30 

19 

12-16 

14 

315 

299 

293 

277 

216 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   428    - 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1972 


Station 


MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
RDCKSPRINCS 
SAN  ANCELO  0AM 

SAN  ANGELO  HSO  AP 

SAN  SASA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALOE 

HATER  VALLEY 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  HL  REFUGE 
AUSTIN  WSO  AP 
BEEVILLE  5  NE 
8RENHAM 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSD  AP 
CUERO  3  E 

ELGIN 

FLATDNIA  2  M 
FLORESVILLE 
GOlIAO 
GONZALES 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULlNG 

MATHIS 

NATALIA 

NEh  BRAJNFELS 

NIxON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTDWN 
ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  KSO  AP 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SECUIN 

SINTON 

SHITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 


UPPER  COAST 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

CLEVELAND 

DAnEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NH 
GALVESTON  WSD  CI 

HOUSTON  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 

ORANGE  •<    NM 
PALACIOS  FAA  AP 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO  AP 

PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  W5W 
VICTORIA  WSO  AP 


7-31* 
7-31 
8-  1 
6-28+ 
6-  1* 

7-30 
6-28 
6-21 
7-31 
6-29 

7-31 
6-26 
7-31 
6-28 
6-21 


9-26 

7-30 
6-25 
9-  1* 
7-31 

8-28 
9-11 
7-30 


9-  7« 
9-12 

8-  I 

9-  * 
7-31 

9-21  + 

7-31 

6-lB 
7-30 

8-23+ 
7-31 
9-  B+ 
7-30 
7-31 

7-30 
B-22* 

9-10 
7-31 
9-17- 

7-30 
7-31 


6-  1  + 
6-26 


9-30+ 

6-30 

9-11 

8-29+ 

9-19 

9-  8 

9-10+ 

9- 

8-  7+ 
6-27+ 

6-29 

9-  <. 
7-  2 
9-  9+ 

7-30 

8-23+ 
B-28 
9-  9+ 

7-31  + 
8-27+ 

8-29+ 

8-29 

9-10+ 

9-10 

9-20+ 


12-16 
12-16 
12-16 
12-16 
1-  6+ 

12-16 
1-  5 

1-  5 


12-16 
12-16 
12-16 
12-16' 
12-16 

12-16 


12-17+ 

1-  5 

2-  ^ 
1-17  + 
1-  6+ 

12-16 
12-17 
1-  5 
12-27+ 
12-17 


1- 


12-17 
12-17 

12-17 
1-  5 

1-16 
1-16 

1-  5 
12-17 
12-17+ 

1-  5 
12-17+ 

1-  5 
12-17+ 
12-17 
12-16 
12-17 

1-  5 

1-  5 


12-16 

12-17 

1-16 

12-17+ 

12-17+ 


1-  5 

1-  6 

1-  6 

12-17+ 

12-17+ 

1-  6  + 

1-  6 

12-17+ 

12-17 

1-  5 

12-17+ 
1- 


1-16 

1-17+ 
12-17+ 
1-17+ 
1-16 
1-  6 

1-    5 
1-16 
1-17+ 
1-    6 
12-17+ 


Last  spring  minimum  of 


16    or 
below 


2-  a  15 
2-  3  15 
2-  3  16 
2-    3   16 

1-6, 

2-    4    13 

2-  31  13 
2-  V,  16 
1-161  16 
2-    41    16 

I-I5I  12 
1-16  15 
2-  31  16 
2-  *  15 
NONEJ 

2-    8    16 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE, 

nqneI 
none' 

NONE 
NONE' 
NONE 

NONEl 
NONEi 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

none; 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE' 
2-  4  16 
NONE 
NONE 
NONE 

none! 

I-  5  16 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


20    or 
below 


2-    9|  20 

2-    91  IB 
2-    8 

2-    6  19 

1-16  20 

2-   4    13 
2-    7    20 

2-  ei  1 

2-    3|   1 

2-  r  20 

2-  3i   18 

2-  5    19 

2-  8|    19 

2-  bI    19 

1-  6l   19 

2-  b!   16 


NONE 
1-    5    1 
NONE 
1-17!  20 
1-    6,  20 

NONE. 
1-17    20 
NONE 

NONEi 

1-  6l  20 

1-16,   19 

2-  4|   19 
2-    5    19 

none: 
I-    61  20 


1-    6 

1-  6' 

2-  4 
NONE 
1-16   19 


2-    4    20 
2-    4 

NONE 
2-    4    19 
2-    4    20 


1-  5 

2-  5 

NONE' 
NONE 
NONE 

2-  4! 
2-  4 

NONE 
1-  6 
NONE 


2-  4  20 
2-  5  19 


NONE 
NONE 

1-  6  20 
NONE 

2-  4  20 

NONE 
2-  4  19 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-17  20 
1-16  18 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


24  or 
below 


2-13  22 
3-31  23 
2-12  22 
2-  8  19 
2-13  22 

2-12  24 
2-13  23 
2-  9 
2-  71  24 
2-  9'  24 

2-  6  21 
2-  8  21 
2-12  22 
3-3r  21 
2-  3  23 

3-311  22 


NONEI 
2-  5 

NONE 
NONE 
2-  4 


2-  41  23 

2-  4i  19 

2-  5  19 

2-  4  23 

2-  5  21 

2-  4  24 

2-  41  22 
2-  4  16 
1-16  24 
2-  4  21 


2-  4 
2-  5 

NONE 
2-  4 


2-  4 
2-  9 

2-  4 

NONE 
NONE 

2-  4i 
2-  5 


20 


5  22 

5;  19 


1-16  24 
1-  7  22 


NONE 
NONE 

2-  4  24 
NONE 
2-  5  22 

NONE 
1-16  23 

i-17  23 
NONE 
2-  5i  22 
2-  4  24 
2-  4  24 

NONE 
NONE 
1-17  23 
1-  6  21 
1-  5  24 


28  or 
below 


3-  3  27 
3-31i  23 
3-31  26 
3-31  27 
2-13  22 

2-17  28 

3-31  26 

2-17  26 

2-  8  26 

3-31  25 

3-31  27 

2-13  28 

2-17  28 

3-31  21 

2-  7  28 

3-3l!  22 


2-  4  24 

2-  4  21 

2-  5  24 

2-  5  22 

NONE 
2-  <}•  27 
NONE 
2-  4  28 
2-  4  22 

2-  8  27 

2-  9  28 

2-  9  26 

2-  4  23 

2-10  28 


2-  5  26 

2-  9  27 

2-  4  28 

2-  4  19 

2-  5  22 


2-  6  28 

2-  9  27 

2-  4  23 

2-  8  2B 

2-  4  25 

2-  9  28 

2-10  26 

2-  3  27 

2-  4  24 


2-  5  27 
2-  4  27 
2-  4  22 
2-  3  28 
2-10  26 

2-  4  28 
2-10  27 
2-  4  24 
2-  5  28 

NONE 


2-  4  24 

1-  5  26 
1-17  28 

2-  4  26 
2-  4  25 
2-  4  26 


32  or 
below 


Q 


4-  li  31 
3-31  23 
3-31  26 
3-31  27 
2-19  32 

3-31  29 
3-31  26 
4-  1  31 
3-31i  31 
4-  I  31 


4- 


32 

2  32 
31  31 

1  29 
13  32 


1  31 


2-  9  31 
2-  9  32 
2-  9  29 
2-10  31 
2-13  32 

2-  41  31 

3-  3'  31 

1-15  32 
2-  4  28 
2-  9  31 

2-  9  30 

2-  91  28 
2-10  29 

2-  91  30 

2-10|  28 

2-  9  28 
2-  9:  31 
2-  9  25 
2-  4  25 

2-  9  29 

2-13  30 

3-  3  31 

2-  5  30 

3-  3  32 
2-13  30 

2-  9  29 


2-  9  28 
2-10  26 

3-  2  32 
2-  9  30 


2-10  32 

2-  9  31 

2-  9  29 

2-  5  30 

3-  4  30 


2-  4  28 

2-  9  26 

2-  4  26 

2-  5  29 

2-10  31 

2-  9  32 

2-10:  30 

2-12  32 

2-  9  30 

2-  3  29 

2-  4  30 

2-  9  32 

3-  3  32 
2-  9'  31 


Number  of 

days 

First  fall  minimum  of 

belw 

een  dates 

32  or 

28  or 

24  or 

20' or 

16  or 

S 

J 

s 

S 

s 

below 

below 

below 

below 

below 

0^ 

^ 

_o 

0 

_o 

^ 

J3 

ja 

1  . 

ja 

d 

d. 

d 

d 

d 

b 

S.        E 

0) 

V 

E 

B 

E 

0 

E 

0 

0 

0 

0 

0 

5   =2 

1 

H 

a 

H 

& 

H 

I 

H 

s 

0 

■a- 

s 

°S 

11-  2  30 

11-15 

25 

11-20 

22 

11-26 

19 

12-  6'  15 

302 

291 

281 

257 

215 

11-  2|  31 

11-15 

25 

11-20 

24 

11-22 

18 

12-  6  13 

307 

287 

234 

229 

216 

11-  2'  31 

11-15 

27 

11-26 

21 

11-30 

19 

12-  61  16 

307 

296 

288 

229 

216 

11-15  28 

11-15 

28 

11-20 

24 

12-  6 

15 

12-  6  15 

307 

302 

286 

229 

229 

11-16  29 

11-17 

21 

11-17 

21 

12-16 

10 

12-16  10 

345 

335 

278 

276 

271 

11-  2  32 

11-15 

26 

11-26 

22 

11-30 

20 

12-16   9 

316 

300 

288 

272 

216 

11-14  30 

11-22 

24 

11-22 

24 

12-  6 

15 

12-  6  15 

307 

303 

283 

236 

228 

11-15,  29 

11-20 

25 

11-22 

22 

12-  6 

15 

12-  6  15 

306 

302 

287 

277 

226 

11-16  29 

11-21 

28 

12-  6 

IB 

12-  6 

IB 

NONE' 

307 

303 

287 

230 

11-14;  32 

11-20 

27 

11-22 

23 

12-  6 

'' 

12-  6  15 

306 

303 

287 

234 

227 

11-15  29 

11-20 

28 

12-  6 

16 

12-  6 

18 

12-161  10 

336 

307 

302 

234 

228 

11-15  31 

11-22 

27 

12-  1 

24 

12-  6 

20 

12-16  13 

335 

305 

297 

263 

258 

11-15  29 

11-26 

22 

11-26 

22 

12-  6 

19 

12-16   8 

317 

302 

288 

283 

229 

11-  2,  32 

11-20 

25 

11-22 

20 

11-22 

20 

12-  6|  13 

306 

268 

236 

234 

215 

11-26  30 

11-30 

28 

12-  6 

22 

12-16 

16 

12-16!  16 

345 

307 

297 

267 

11-15  29 

11-20 

26 

11-22 

22 

12-  6 

16 

12-  6 

16 

302 

302 

236 

234 

228 

11-26  30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

12-  1  32 

12-10 

28 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

317 

310 

296 

11-26  32 

12-11 

28 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

317 

311 

291 

12-  61  29 

12-11 

28 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

315 

310 

300 

U-30  31 

12-  7 

2? 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

316 

306 

291 

12-161  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEl 

316 

11-15!  32 

11-26 

26 

12-16 

23 

'2-17 

15 

12-17  15 

335 

315 

291 

257 

12-16  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

12-16  29 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

316 

11-20  32 

12-  1 

28 

12-16 

23 

12-17 

19 

NONE 

346 

316 

301 

285 

12-  6  27 

12-  6 

27 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

336 

317 

302 

301 

11-20  30 

12-11 

28 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

317 

317 

306 

285 

11-15:  32 

11-26 

28 

12-16 

23 

12-17 

20 

NONE 

316 

315 

291 

279 

11-261  31 

12-16 

27 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

317 

316 

291 

11-261  30 

12-11 

2» 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONEl 

346 

316 

305 

290 

11-15  32 

11-26 

28 

12-16 

24 

12-17 

19 

NONE 

346 

316 

291 

260 

11-26  31 

11-30 

28 

12-16 

23 

NONE 

NONE: 

316 

299 

291 

- 

12-16 

25 

12-17 

22 

- 

- 

— 

- 

317 

311 

- 

12-  1  32 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

301 

11-26  30 

12-11 

26 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

336 

317 

311 

291 

11-16  32 

12-  6 

27 

12-16 

23 

12-17 

19 

NONE 

317 

316 

305 

277 

11-26  27 

11-26 

27 

12-17 

16 

12-17 

16 

12-17  16 

317 

316 

291 

268 

12-U  30 

12-16 

23 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

316 

310 

11-15  29 

11-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

257 

11-30  32 

12-  7 

25 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

317 

316 

306 

291 

11-20'  32 

12-11 

28 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

316 

311 

265 

11-16  31 

11-26 

27 

12-16 

24 

12-17 

16 

12-17  16 

317 

316 

311 

291 

230 

11-26  31 

12-16 

26 

12-17 

21 

NONE 

NONE 

317 

316 

291 

12-11  32 

12-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

311 

12-11  30 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

312 

11-261  30 

11-30 

27 

12-16 

22 

12-17 

19 

NONE: 

317 

316 

296 

291 

11-16  31 

11-26 

2? 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

316 

291 

257 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

« 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

12-11'  31 

12-16 

24 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

316 

306 

11-26  30 

12-  1 

28 

12-17 

17 

12-17 

17 

NONE 

317 

316 

296 

291 

11-30  31 

12-  6 

27 

12-16 

23 

12-17 

18 

NONE, 

316 

315 

300 

294 

12-  6  29 

12-  7 

27 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

- 

- 

306 

279 

11-15  32 

12-  1 

28 

12-16 

24 

12-17 

20 

NONE 

1 

346 

316 

301 

280 

12-  1  32 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

none' 

315 

295 

12-16  28 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

311 

12-  1  27 

12-  1 

27 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

317 

301 

296 

11-26  32 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

295 

11-26  30 

12-  1 

28 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE: 

317 

316 

295 

267 

12-16  29 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

316 

11-20  32 

12-  1 

26 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

317 

316 

295 

262 

11-26  30 

12-16 

28 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

317 

316 

291 

12-  2  32 

12-16 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

315 

301 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-30  32 

12-16 

25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

317 

311 

295 

12-  1  32 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

301 

11-23  32 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

268 

12-16  28 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

316 

12-  1  32 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

300 

12-  1  30 

12-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

295 

11-26  32 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

291 

11-26,  31 

12-16 

26 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

316 

315 

290 

12-11  32 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

303 

12-  1  30 

12-16 

27 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

317 

316 

296 

. 

. 

NONE 

NONE 

none! 

. 

. 

12-17  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

12-  1  32 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

296 

12-  1|  29 

12-16 

28 

12-17 

24 

NONE 

NONE: 

346 

316 

273 

12-10 

32 

12-16 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

347 

316 

305 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 
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_ 

Last  spring  minimum  of 

16   or 

20    or 

24   or 

28   or 

32    or 

Station 

1 
X 

1 

3 

01 

Q 

below 

below 

below 

below 

below 

d 

S      1  E 

n          (D 

<u 

s 

d 

E 

a 

d 
B 

OJ 

s 

d 

E 

0) 

& 

d 

a 

+        *        • 
SOUTHERN                            09 

ALICE 

102 

9-    5 

27 

1-16 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    4 

28 

2-    5    29 

ARMSTRONG 

105 

8-23* 

25 

2-    4 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    4 

25 

2-    4    25 

BENAVIDES    NO.    2 

102 

9-    B« 

21 

2-    4 

NONE' 

NONE 

2-    5 

23 

2-    9 

28 

3-    3    32 

CARRIZQ    SPRINCS 

. 

. 

NONE 

NONE 

2-    5 

24 

2-   5 

2* 

2-    91  30 

CATARINA 

106 

7-30 

22 

12-16 

NONE 

none! 

1-16 

23 

2-    4 

26 

2-    9    30 

CHARLOTTE    5    NNW 

103 

7-31 

19 

12-16 

none! 

1-    5!  20 

2-    4 

22 

2-    4 

22 

2-    9    29 

COTULLA    FAA    AP 

10: 

7-31* 

2C 

12-16 

NONE 

NONE; 

1-16 

24 

2-    4 

27 

2-    9    29 

CRYSTAL    CITY 

103 

7-3U 

18 

12-16 

NONE 

NONE 

1-16 

22 

2-    4 

25 

2-    9    32 

DILLEY 

107 

7-31 

22 

1-17* 

NONE! 

NONE 

2-    5 

23 

2-    5 

23 

2-10'   32 

EAGLE    PASS 

106 

7-31 

21 

12-17* 

NONE' 

NONE 

1-17 

24 

2-    5 

27 

2-    5    27 

ENCINAL    3    NW 

109 

6-25 

20 

12-17» 

NONE; 

1-17!   20 

2-    4 

21 

2-    9 

28 

2-10|   30 

FALCON    0AM 

10! 

4-15 

2S 

2-    4 

NONE 

NONE' 

NONE 

2-    4 

2e 

2-    5I   29 

FALFURRIAS 

101 

9-     <!♦ 

22 

2-    4 

NONE 

NONE 

2-    4 

22 

2-    4 

22 

2-    9    30 

FOHLERTDN 

109 

7-30 

20 

12-16 

NONE 

NONE' 

2-    4 

22 

2-    4 

22 

2-    9,  29 

FREER 

100 

9-    SM 

21 

I-    5 

NONE 

NONE 

2-    4 

23 

2-    9 

28 

2-10|  30 

HEBBRONVILLE 

102 

9-    5* 

26 

2-    4 

NONE 

NONE 

NONE 

3-    4 

26 

2-    *    26 

LA    PRYOR 

- 

. 

1-    51    14 

2-    5    19 

2-    5 

19 

2-    5 

19 

2-    fl'  31 

LAREDO    NO.    2 

- 

- 

NONEi 

NONE 

NONE 

1-16 

28 

2-    4    30 

PEARSALL 

105 

7-31 

le 

12-16 

NONE 

1-    5,   19 

1-16 

23 

2-    4 

26 

2-    9    32 

POTEET 

103 

7-31 

21 

12-16* 

NONE 

NONE 

2-    4 

24 

2-    5 

27 

2-10'  31 

RIO    GRANDE    CITY    3    W 

106 

4-15 

25 

2-    5* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    5 

25 

2-    5    25 

TILDEN 

103 

7-31 

21 

12-16* 

NONE: 

NONE, 

2-    4 

23 

2-    5 

26 

2-10,  31 

ZAPATA 

LOWER    VALLEY                   10 

106 

4-14 

26 

12-16 

NONE: 

NONE 

NONE 

2-    4 

28 

2-    4j  28 

i 

BROWNSVILLE    WSO    AP 

96 

4-15 

34 

2-    4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none' 

HARLINGEN 

100 

3-26 

34 

12-17* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC    ALLEN 

101 

9-    6* 

32 

2-    4* 

NONE 

NONEI 

NONE 

NONE 

2-    4    32 

MC    ALLEN    FAA    AP 

100 

9-    4* 

33 

1-16* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC    COOK 

101 

4-    6 

28 

12-16* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    4 

28 

2-    S;  30 

MISSION    4    W 

101 

3-29+ 

32 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-    4    32 

PORT    MANSFIELD 

96 

3-29 

25 

1-    6 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

- 

RAYHONOVILLE 

99 

9-17  + 

33 

2-    5* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN    BENITO 

100 

3-29* 

30 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17    30 

HESLACO    2    E 

101 

3-27 

33 

2-    4* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TEXAS 
1972 


First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

32   or 

28    or 

24   or 

20   or 

16   or 

* 

% 

4 

* 

It 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

0 
I 

0 

a 
E 

0 

a 

i 

a 
E 

-  £ 
a 

a 

E 

Q 

a 

0 

0 

k 

s 

0 

h 

s 

8 

12-u 

31 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

310 

12-  1 

30 

12-16 

28 

NONE 

NDNEl 

NONE 

316 

301 

11-15 

29 

12-    1 

28 

12-16 

24 

NONEi 

NONE 

315 

296 

297 

— 

— 

. 

w 

- 

_ 

_ 

— 

11-25 

30 

12-16 

22 

12-16 

22 

NONE 

none' 

339 

316 

290 

11-15 

32 

11-30 

27 

12-16 

19 

12-16'   19 

NONE 

346 

316 

300 

280 

11-26 

30 

12-16 

2U 

12-16 

20 

12-16    2C 

NONE 

33! 

316 

291 

11-26 

32 

12-16 

18 

12-16 

le 

12-16,   le 

NONE 

335 

316 

291 

11-15 

32 

12-16 

2> 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

316 

315 

279 

11-26 

32 

12-16 

21 

12-16 

21 

NONE 

NONE 

334 

319 

295 

11-15 

30 

11-26 

29 

12-16 

22 

12-17 

20 

NONE 

33S 

316 

291 

279 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-27 

31 

12-15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

292 

11-15 

31 

12-16 

20 

12-16 

2C 

12-161  2C 

NONE 

3iei 

316 

2B0 

11-30 

30 

12-16 

22 

12-16 

22 

NONE, 

NONE 

316 

311 

294 

12-11 

32 

12-16 

28 

NONE 

NONE' 

NONE 

316 

311 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

_ 

- 

— 

— 

. 

. 

. 

11-26 

31 

12-16 

18 

12-16 

16 

12-16 

18 

NONE 

34^ 

335 

316 

291 

11-26 

32 

12-16 

'' 

12-16 

21 

NONE 

NONE 

316 

315 

290 

12-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEI 

319 

11-26 

31 

12-16 

21 

12-16 

21 

NONE 

NONEI 

316 

31J 

290 

12-16 

26 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

316 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNEj 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

nuneI 

12-16 

28 

12-16 

28 

NONE 

NONE' 

NONE 

316 

315 

12-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE' 

317 

12-    7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOIL  TEMPERATURES 


J3 
§• 

Q 

(  INI 

4) 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nove 

mbcr 

December 

Annua) 

Station 

ol 
< 

1 

£ 

> 
< 

1 

o» 

i 

< 

1 

> 

< 

£ 

> 
< 

£ 

V 

t2i 

1 
< 

£ 
1 

0) 

o- 

•0 
< 

£ 
E 

1 

s 

> 

< 

£ 
1 

1 

> 
< 

£ 
E 

u 

2 
> 
< 

e 
« 

> 

< 

0 

E 

0 

£ 

V 

> 
< 

i 
0 

euSHLANO    1    WSW 

2 

6A^ 

32.9 

39 
30 

35.3 

42 
30 

46.5 

52 
38 

53.9 

62 

41 

58.1 

63 
52 

66.7 

74 
60 

68.3 

74 
»0 

66.1 

74 
64 

63.7 

68 
96 

55.1 

65 
38 

36,8 

45 
32 

31.1 

37 

28 

91.4 

74 
28 

LUBBOCK    9    N 

4 

38.7 

53 

27 

43.0 

62 
26 

54.7 

66 

42 

65.1 

SI 
46 

70.4 

87 
52 

80. 1 

98 
68 

79.7 

94 
64 

77.4 

92 
65 

73.8 

83 
57 

64.8 

80 
4: 

43.6 

59 
32 

- 

- 

- 

98 
26 

8 

39.2 

49 
30 

42,4 

57 
28 

54.4 

63 
45 

64.0 

76 
49 

69,8 

91 
57 

79.0 

92 

69 

79.0 

88 
66 

77.1 

68 
69 

73,4 

Bq 
63 

65.3 

77 
46 

44.3 

55 

34 

- 

. 

- 

92 
28 

WESIACO    2    E 

2 

69.4 

S6 
49 

68.3 

88 
42 

79.3 

103 
60 

86.1 

105 
62 

83,9 

102 
69 

89.3 

115 
72 

93.6 

119 
75 

95.9 

120 
75 

95.9 

122 

79 

86.9 

108 
61 

70,6 

99 

47 

66.4 

90 
46 

82.1 

122 
42 

4 

6B.6 

79 
53 

67.8 

83 

78.4 

97 
64 

84,7 

96 
68 

83,1 

95 
73 

87.4 

106 
74 

91.2 

106 
77 

92.4 

104 
79 

91.9 

106 

77 

85.0 

99 
65 

70.7 

91 
91 

69.4 

84 

90 

80,5 

106 
47 

8 

68.0 

77 
53 

67.1 

80 
49 

77.6 

93 
66 

84.2 

94 
69 

82.6 

92 

74 

86.4 

102 
76 

90.1 

102 
80 

91.1 

100 
81 

90.4 

101 
SO 

92.9 

92 

67 

69.6 

86 
93 

63.6 

78 
91 

79.9 

102 
49 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 
WESLACO  2  E 


:  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT 
GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1  PERCENT  TO 
THE  SOUTH-SOUTHEAST.  i-v'  t  u   1   ci^^cimi  lu 

:  TYPE  SOIL:  OLTON  LOAM,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST 
;  SOIL  WILLACY  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.   LEVEL  GROUND. 


Se»  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1972 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


*   «   * 
L3W  ROLLING  PLAINS  02 


HQROS  CREEK  DAM 


•    e    • 
NORTH  CENTRAL       03 


BAROWELL  DAM 

BELTON  0AM 
BENBRQOK  DAM 
DENISHN  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
HACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

*    «    * 
EAST  TEXAS  04 

DAINGERFIELD  9  S 
SAM  RAYBURN  DAM 

TOWN  BLUFF  DAM 


*    *    * 
TRANS  PECD5         05 


MOUNT  LOCKE 


RED  BLUFF  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
Dtp 

WIND 

MAX 

MIN 


3.79 
3518 


2.961 
33'i'i 


2.46 
2150 

3.111 
2739 

2.37 
•  24 

3094 


2.76B 
3107 


2.49 
2968 

2.eiB 
3026 
59.6 
41.6 

3.18B 
2576 
56.6 
37.2 

2. sod 

1916 


3098 


2.55B 

2213 
57.3 
36.8 


2. SOB 
2548 
59.1 
44.3 

3.766 
2253 
66.1 
47.6 


2003 
65.8 

47.0 


4.12 
1371 


5. 128 
3150 
54.5 
38.6 

4.05 
.23 
2464 
58.3 
38.0 


5.14 
3075 


4. 438 
3377 
62.2 
39.2 

3.99 
2181 

4.13 
2504 

3.56 
.20 

3171 
61.7 
40.9 

4.46BJ 
2893 
64.6 
39.3 

3.93  ' 

3095BI 

4.52B 
3207 
65.2 
43.0 

5.11B 
2535 
63.5 
38.6 

4.37B 
2151 

4.60 
3193 
64.1 
40.9 

4.10 
2180 
55.8 
40,0 


3.68 
2586 
65.9 
45.6 

3.70 
1749 
64.7 
43.3 

3.01 
1739 
69.3 
46.1 


4.76 

1200 
63.8 
39.8 

5.806 
2434 
59.8 
38.2 

5.16 
.00 
1915BI 
62.1 
37.5 


9.57 
3875 


6.09 
4290 
71.9 
45.6 

7.04 
2483 

7.93 
3220 

7.72bI 

2.09 

4094 

73.5 

47.5 

7.74B 
3757 
75.0 
48.5 

7.54B 
4196 

8.24 
3964 
75.1 
50.1 

9.39 

3421 
73.2 
45.4 

7.67 
2685 

7.91 
4069 
74.8 
49.4 

7.52 
2920 
75.7 
44.9 


6.33 
2635 
77.5 
53.1 


8.94 
.10 

2731 
74.2 
45.6 


10.53B 
3478 


9.25 

4099 
76.4 
53.3 

7.89 
2350 

9.36 

3200 

8.318 

1.07 

3701B 

80.4 

54.6 

9.16B 
3182 


8. 748 
4273 

9.10 
3854 
81.3 
57.2 

11.36B 
3449 
76.7 
55.0 

9.608 
2995 

9.181 
3975 
60.0 
57.3 

9.59 
2954 

80.7 
52.5 


7.47B 
3083 
82.9 
60.2 


5.65B  6.67B 

1970  1634 

74.9  84.0 

50.5  56.9 


9.738 
2646 


9.53 
2355 

86.3 
59.7 

7.39 
1255 

6.58 
2033 

6.36 
.20 
1775 
87.5 
61.4 

6.79B 
2023 
67.1 
61.8 

9.40 
2265 

9.00B 
2246B 
68.6 
64.1 

9.57 
1901 
84.1 
59.8 

8.09 
1734 

8. 708 
2353 
86.5 
62.6 

8. 658 
1556 
85.5 
59.5 


8.95 
2131 
90.5 
66.1 

7.8481 

831 
90.9 
63.6 


5.018  5.95BI  5.84B  7.45 

1979  1923  1053  1332 

76.2  84.9  ,  90.4  97.1 

50.5  68.7  64.3  71,5 


1509 

46.9 

7.66B  6.72B 

2449  2520 

69,8  74.9 

43.1    i  46.3 


12.56   I 

1.15    I- 
2735 
62.5 
51.8 


7.91B 


8.001 
1742 
74.2 
50.1 

11.018 
2.74 
2783 
64.9 
58.7 


12.638 
2621 


U.53 
2727 
91.9 
67.5 

9.53B 

1572 

11.098 
2214 

10.50 

.22 

2042 

93.8 

66.4 

11.028 
2181 


10.60 
2409 

11.01 
2791 
93.8 
71.0 

11,55 
2141 
90.9 
66.9 

10.30B 
2134 

11.62 
3050 
92.1 
70.1 

11.37 
2167 
92.2 
66.3 


8.18 
1079 
95.6 
70.4 


1309 
83.8 
63.3 

7,038 
1314 
80,8 
57,5 


12.00 
29958 


11.76 
3018 
91.0 
58.2 

6.631 

1341 

11.57 
2582 

12.93 
2.08 
2957 
93.7 
69.6 

12.09 
2681 


12.84 
3479 

11.04 
2988 
93.0 
71.3 

11.64 
2301 
90.4 
57.5 

9.531 
2225 

10.99 
3268 
91.5 
70.4 

11.91 
2307 
92.4 
66.9 


9.308  10.10 

1968  2113 

95.7  97.9 

73.5    i  74.6 


8.16 
1023 
94.3 
71.5 

6.69B 
1300 
95.5 
71.5 


1313 
66.0 
72.5 

6.071 
1182 
83.4 
58.2 


9.90 
2377 


11.59 
2604 
92.6 
58,5 

6.64 
1065 

10.73 
2001 

9.54 
1.23 
1981 
92.8 
70.8 

11.008 
2247 


11.32 
2633 

11.30 
2586 
93.6 
71.6 

9.86B 
1575 
90.8 
67.8 

9.65B 
1776 

10.99 
2793 
93.4 
70.1 

11.29 
1946 
92.5 
67.1 


10.47 
1631 
98.5 
75.2 

7.32B 

600 
96.3 
71.5 

7.19 
1120 
96.8 
71.4 


7.62B 

1115 
65.8 
70.0 

6.128 
1064 
79.6 
58.2 

9.43Bi 
3.38 
2237B: 
92.2   ! 
67.9   I 


6.41 
2492 


B.36B 
2599 
87.5 
57.1 

5.71 
820 

7.35 
2078 

6.79 
1.10 
2215 
67.6 
67.0 

7.766 
2149 
68.5 
69.6 

8.95 
2835 

8.408 
2618 
89.5 
69.9 

7.068 
1109 
88.4 
67.1 

7.76B 
1783 

6.348 
2716 
89.7 
69.0 

B.53B 
1935 
90.0 
65.7 


8.08 
1927 
93.6 
73.9 

6.101 

711 

92.6 

72.0 

5.021 

889 

94.2 

71.2 


609 
87.3 
69.8 

4.30 

992 

79.6 

56,0 


7.158 
2537 


6.028 
2551 
75.0 
54.0 

5.558 
1365 


5.55 
.07 
2321 
72.5 
54.5 

6. 438 
2579 
76.3 
54.5 

5.788 
2823 

5.878 
2618 
75.5 
56.4 

6.411 
1024 
77.1 
55.1 

5.871 
1714 

6.491 
2472 
75.3 
54.3 

6.28B 
1763 
75.8 
51.9 


5.051 
2191 
V9.9 
60.8 

5.341 
1185 
bO.5 
57.5 

4.14 
1150 
81.9 
57.3 


695 
do. 9 
57.6 

4.93B 
1532 
69.2 
50.6 


3.958 
3007 


3.48 
2859 
56.7 
39.6 

2.998 

1825 

3.18 
2393 

2.85 
1.02 
2501 
55.1 
39.9 

3. 778 
2710 
57.6 
41.1 

3.518 
2771 

3.76B 

2883 

59.7 

41.5 

3.92 
2501 
58.0 
40.2 

2.90B 
1765 

3.75 
2572 
58.7 
44.7 

3.558 
1908B 
56.3 
39.1 


2.90 
2647 
60.7 
46.3 

3.711 
1753 
63.9 
45.5 

2.701 
1430 
63.9 
45.3 


3.75 
1138 
52.9 
39.5 

3.311 
2413 
54.9 
37.3 

3.561 
1.09 
18971 
53.5 
38,9 


4.068 
3530 


2.07B-   89.07 
3408    37231 


2.44 
2176 


2.23B 
2924 


2.14 
3445 


2.348 
3347 


3.45 
3069 


2.21B 
1928 


2.51 
3026 


2.22  87.66 

2475  26334 

54.5  76.5 

34.9  52.1 


2.18  I  77.31 

2730  28591 

54.5  79.8 

40.7  59.5 

2.53b!  59.15 

1909  ;  16898 


1.52B| 

1575  I  17593 

60.4  61.4 

42,9  ,  58,1 


4.51B 

1535    15467 

56,9 

37,6 

3. 508  70.56 

2776  i  23580 

49,5  69,2 

37,0  47,6 


See    Reference    Notes   Following    Slalion   Index 
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Table  4                    '  ' 

DIAL 

EVA 

PORA 

^Tlo^ 

J   AN 

D   Wl 

ND  A 

AOVE 

MENl 

r 

TEXAS 
1972 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

YSLETA 

EVAP 

ObP 

MIND 

MAX 

MIN 

4.17 
.61 
14338 
57.7 
33.7 

"5.30 
.39 
1311 
63.6 
37.2 

9.59 

.91 
1701 
74.7 
44.0 

10.65 

.70 

1570 

79.0 

46.5 

12.108 

-   1.57 

1375 

82.9 

52.0 

12.16 
-   2.33 

1511 
9(f.2 
61.9 

13.57 

.68 

1732 

95.1 

65.5 

11.48 

.30 

1165 

90.4 

63.9 

7.66 

-   1.54 

920 

67.3 

61.2 

6.41 
.29 
1254 
77.6 
52.1 

3.86 
.33 
14328 
60.2 
37.6 

3.70 
.49 
1207 
56.4 
34.9 

100,67 

-   3,38 

16611 

76,3 

49,2 

•   •   • 
EnwaROS  PLATEAU     06 

AMIST4D  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.98B 

1975 

5.36 
2250 
65.6 
41.4 

9.36 
2993 

77.8 
51.1 

U.71fl 
3524 
82.9 
57.1 

9.40 
3356 
83.4 
59.5 

12.13B 
3061 
89.8 
65.4 

13.76 
3632 
89.5 
67.0 

9. 978 
2567 
86.0 
66.6 

9.09 
2393 
87.3 
65.9 

6.83 
2336 
76.8 
b7.3 

5.01 
2412 
63.1 
41.3 

4.07 
2358 
54.7 
36,6 

100,67 
32857 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.54 
3312 
59.3 

37.7 

6.07 
2993 
67.2 

39.4 

11.20 
3972 
77.4 
48.4 

14.60 
3987 
64.5 
55.5 

10.17B 
2863 
85.2 
61.4 

13.41B 
2412 
94.1 
67.7 

13.60 
2541 
94.1 
69.6 

10.498 
1963 
90.9 
68.8 

7.47B 
1844 
89.4 
67.6 

5.678 
1898 
/7.4 
55.9 

4.53B 
2331 
62.7 
41.2 

3262 

33418 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSD  4P 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

3.53 
.82 
2852 
62.4 
41.5 

4.83B 

1.69 

2878 

67.3 

43.9 

7.04 
1.91 
3365 
76.7 
51.2 

7.93 

1.73 

3243B 

82.3 

58,1 

8.09B 

.58 
1884 
86.6 
63.5 

8.73 
-    .28 
2214 
93.7 
69.9 

8.62 

-   1.28 

2263 

94.3 
70.7 

8.45 
-   1.36 
1724 
95.0 
71.2 

8.14 
.76 
1690 
92.5 
70.1 

5.61 
.21 
2144 
80.2 
58.9 

3.73 
.12 
2791 
60.2 
42.8 

3-02 
,38 
2988 
57,6 
39.0 

77.62 
4.86 

30236 
79,1 
56.7 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.73 
2896 
79.5 
48.3 

4.01 
2648 
72.0 
46.3 

6.06B 
2689 

78.5 
57.0 

7.64 
3024 
68.3 
63.6 

7.57B 
2029 
B6.7 
67.0 

8.32 
1849 
93.8 
72.3 

8. 078 
1943 
94.1 
72.8 

7. 888 
1351 
96.0 
73.8 

7.95B 
1501 
93.6 
73.7 

6.04 
2092 
86.0 
63.4 

4.55 
2881 
66.1 
47.5 

2.67 
2630 
61.5 
42.4 

74.69 

27733 

63.2 

60.7 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3. 008 

511 
64.2 
43.9 

4.45B 

794 
69.7 
45.1 

6.93 
2557 
78.2 
53.3 

8.29 
2556 
64.8 
60.4 

8.34B 
1830 
86.5 
64.2 

a.60B 
1594 
93.8 
70.6 

9.55B 
2270 
93.7 
71.5 

6.618 
1697 
94.5 
71.9 

7,46 
1402 
93,1 
71,4 

6.23B 
1935 
81.5 
60.3 

3.606 
1922 
62.5 
43.9 

2.59 
1979 
59.0 
36.4 

77.65 

21047 

80.1 

57.9 

SOMERVILLE  DAM 

tVAP 
WIND 

2.41 
1858 

3.67 
2154 

6.15B 
2487 

7.51 
2621 

7.75B 
1406 

9.o8 
1755 

8.98 
1U8 

6,046 
119 

6,65 

5.14 

3.288 
1777 

1.91 
1972 

70.57 

*    «    « 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.448 
3660 
65.3 
44.7 

3.586 
3180 
66.8 
44.4 

6.10B 
4122 
76.0 
52.5 

e.26B 
3703 
81.3 
59.5 

8.59B 
1793 
85.1 
61.3 

9.48 
1418B 
88.8 
66.6 

10.25 

91.6 

70.2 

6.108 
32148 
97.1 
74.1 

7,97B 
3082 
95,3 
73,3 

5.918 

86.8 
62.6 

3.726 
3468 
69.9 
48.6 

2.56 

3605 
65.5 
43.7 

75.96 

60.8 
58.5 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.07B 
2798 
67.6 
49.7 

3.44 
2467 
67.0 
46.4 

5.43 
2491 
78.2 
54.9 

6.64 
2275 
84.9 
63.6 

6.94B 
1436 
89.2 
67.2 

7. 546 

1259 

94.9 

73.1 

7.60 
1393 
95.8 
74.6 

6.45 
1024 
95.6 
73.6 

5,14 
1068 
91.8 
73.2 

4.88 
1874 
82.3 
60.9 

3.728 
3019 
65.0 
47.9 

2.18 
2949 
60.4 
42.5 

63.03 

24053 

61.1 

60.6 

*    «    * 
SOUTHERN             09 

DILLEY 

EvAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.60 

-    .34 

955 

69.0 

48.4 

3.55 

.05 

976 

71.8 

48.0 

6.31 
.17 
1327 
83.6 
58.2 

8.10 
.78 
1238 
92.1 
64.8 

6.698 

-   1.85 

847 

91.5 

69.3 

8.17 

-   1.93 

580 

101.2 

74.9 

9.52 

-   1.61 

953 

100.4 
74.8 

9.626 

-   1.33 

744 

102.7 

75.4 

7.378 

-    .54 

613 

99.6 

74.0 

5.53 
.35 

743 
88.7 
64.2 

3.556 

.21 
1104 
69.1 
48.3 

2.396 
.41 
967 

65.1 
42.4 

73.40 
-   7.67 

11047 
66.2 
61.9 

LAREDO  NO  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.38 

-   2.03 

421 

69.5 

51.6 

3.06 
-   2.57 

566 
71.8 
53.4 

4.55 

-   4.13 

616 

84.9 

62.1 

7.37 
-   2.98 
1113 
93.3 
68.0 

5.6Bi 

-   6.62 

851 

91.5 

70.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

3.96 
1130 

4.73B 
1285 

6.67B 
1222 

10.13B 
1682 

6.B7B 
800 

8. 436 
598 

9.65B 
1096 

11.426 
1152 

1119 

5.676 

740 

3.U3 
765 

2.676 
676 

12265 

*    •    » 
lOkEr  vallEy       10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4.58 
2502 
74.7 
50.9 

5.68 
2757 
74.4 
'.9.7 

8.01 
2855 

83.4 
60.2 

6.61 
3231 

90.5 
64.7 

7.44 
2023 
90.6 
67.2 

8.71B 
1970 
95.2 
72.1 

10.34 
2528 
94.4 
71.4 

11.558 
2511 
97.9 
70.6 

9.72 
1867 
98.0 
71.7 

7.  /5 
2024 
89.0 
64.1 

4.70 
2256 
72.2 
49.4 

3.95 

1890 
68,8 
45,0 

91.24 

26416 

65.8 

61.4 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.61 
1952 
77.0 
57.7 

",.38 
1749 
76.2 
57.5 

6.71B 
2035 
86.5 
65.8 

8.23 
2268 
89.9 
69,8 

7.078 
1458 
92.0 
72.4 

8. 006 
1388 
97.6 
74.3 

9.16 

1847 

101.3 

74.1 

9.59 
1738 
98.5 
74.9 

6.39 
1522 
97.8 
75.5 

6.69 
1428 
92.4 
70.5 

3.82 
1603 
75.5 
57.6 

3.28 
1797 
72,5 
51,5 

78.93 

20785 

88.1 

66.8 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    432    - 


CHANGES  IN  STATION  NAME 


TEXAS 
1972 


NEW  NAME 

BON  WIER 
CHILDRESS  3 
CHILDRESS  3 
COLDWATER 
EDOM  3  NNW 


SE 
WSW 


FORT  HANCOCK  4  SE 
GIDDINGS  3  ESE 
GLADEWATER 
GOLOTHWAITE  2  N 
JUSTIN 

KENT  5  E 
MULESHOE  ff2 
PERRYTON  11  WNW 
QUIT AGUE 
SIMMS  4  WNW 

STERLING  CITY  8  NE 
WAELDER  8  S 
WELLINGTON  1  NNW 


FORMER  NAME 

BON  WIER  2  E 
CHILDRESS 
CHILDRESS  3  SE 
COLDWATER  3  W 
EDOM  2  NW 

FORT  HANCOCK 
GIDDINGS 

GLADEWATER  3  WSW 
GOLDTHWAITE 
JUSTIN  4  S 

KENT 

MULESHOE  3  NW 
PERRYTON  10  WNW 
QUIT AGUE  1  E 
SIMMS  2  NNW 

STERLING  CITY  10  E 
WAELDER  7  S5W 
WELLINGTON  1  ESE 


DATE 

APRIL  8,  1972 
JANUARY  8,  1972 
JANUARY  27,  1972 
SEPTEMBER  1,  1972 
JANUARY  12,  1972 

JUNE  1,  1972 
DECEMBER  5,  1972 
JANUARY  8,  1972 
JULY  30,  1971 
OCTOBER  1,  1972 

APRI  L  21,  1972 
MARCH  15,  1972 
JANUARY  1,  1972 
JUNE  28,  1972 
JANUARY  7,  1972 

OCTOBER  17,  1972 
NOVEMBER  16,  1972 
MARCH  9,  1972 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ABILENE  WSO  AP 
ALPINE 
ANDREWS 
ARLINGTON 
ATLANTA  4  WSW 


EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  SSE 
EQUIPMEtT  MOVED  0.7  MILE  SSW 
FISCHER  (,    PORTER  GAGE 
SRG  MOVED  100  FEET  SOUTH 
SRG  MOVED  250  FEET  SE 


OCTOBER  27 ,  1971 
JUNE  24,  1972 
APRIl  18,  1972 
SEPTEMBER  29,  1972 
DECEMBER  10,  1971 


BEDIAS 
BLANCO 
BON  WIER 
BOOKER 
CAMP  WOOD 


EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE   SE 
RAINGAGE  RELOCATED  2.7  MILES  WEST 
^EQUIPMENT  RELOCATED  0.4  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.8  MILE  NNE 


MAY  17,  1972 
OCTOBER  1,  1971 
APRIL  1,  1972 
JANUARY  20,  1972 
OCTOBER  19,  1972 


CANYON  DAM  1 
CHILDRESS  3  SE 
CHILDRESS  3  SE 
COLDWATER 
COPPERAS  COVE 

CORSICANA 
EDEN  »2 
EDOM  3  NNW 
FAIR  OAKS  RANCH 
FERRIS 


EQUIPMENT  MOVED  40  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  3.1  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  5.0  MILES  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  EAST 

SRG  MOVED  10  FEET  SW  5/10/71,  CRS  MOVED  30  FEET  3/1/72 
FISCHER  &  PORTER  RAINGAGE  INSTALLED  45  FEET  NNW  OF  WRG 
EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  NNE 
GAGE  RELOCATED  150  FEET  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  15  FEET  NW 


AUGUST  1,  1972 
JANUARY  8,  1972 
JANUARY  27,  1972 
SEPTEMBER  1,  1972 
APRIL  5,  1972 

MARCH  1,  1972 
APRIL  6,  1972 
JANUARY  12,  1972 
JULY  24,  1972 
MARCH  29,  1972 


FORT  HANCOCK  4 
FROST 

GIDDINGS  3  ESE 
GLADEWATER 
GLADEWATER 


EQUIPMENT  MOVED  3.8  MILES  SE 
SRG  MOVED  30  FEET  SOUTH 
GAGE  MOVED  3.1  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  ENE 
SRG  RELOCATED  0.1  MILE  NNE 


JUNE  1,  1972 
MAY  12,  1972 
DECEMBER  5,  1972 
JANUARY  8,  1972 
APRIL  22,  1972 


GOLDTHWAITE  2  N 
GRANGER 
HARLINGEN 
HONEY  GROVE 
JUNO 

JUSTIN 
KENT  5  E 
LINDEN 
LIPAN 
MARYS  CREEK 

MIDLAND  WSO 
MULL  IN 

NEW  BRAUNFELS 
MOUNT  VERNON 
MULESHOE  #2 

PADUCAH 

PAMPA  W2 

PANDALE 

PANTHER  JUNCTION 

PERRYTON  11  WNW 

POYNOR  1  NE 
PRESIDIO 
PRESIDIO 
QUIT AGUE 
QUITAGUE 

SIMMS  4  WNW 
SniTHVILLE 
SPICEWOOD  1  S 
STERLING  CITY  8  NE 
TATUM 


EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SOUTHEAST 

EQUIPMENT  MOVED  6  FEET,  FISCHER  &  PORTER  REMOVED  0.3  MILE  EAST 

EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  SOUTH 

EQUIPMENT  MOVED  4  MILES  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  4.8  MILES  EAST 

EQUIPMENT  MOVED  15  FEET  SOUTH 

EQUIPMENT  MOVED  110  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  ENE 

EQUIPMENT  RELOCATED  0.7  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  3.1  MILE  ESE 

EQUIP^€NT  MOVED  0.25  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILE  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILE  SSE 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  ADDED 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  1.8  MILES  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  3.6  MILES  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  70  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  5.1  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  SOUTH 


JULY  30,  1971 
MARCH  8,  1972 
MARCH  17,  1972 
MARCH  22,  1972 
AUGUST  1,  1972 

OCTOBER  1,  1972 
APRIL  21,  1972 
OCTOBER  26,  1972 
APRIL  1,  1972 
APRIL  12,  1972 

JUNE  1,  1972 
JANUARY  26,  1972 
OCTOBER  11,  1972 
APRIL  17,  1972 
MARCH  15,  1972 

OCTOBER  1,1972 
JANUARY  7,  1972 
AUGUST  15,  1972 
JANUARY  12,  1972 
JANUARY  1,  1972 

OCTOBER  24,  1972 
AI.IGUST  17,  1972 
NOVEMBER  28,  1972 
JUNE  28,  1972 
OCTOBER  11,  1972 

JANUARY  7,  1972 
MAY  1,  1972 
NOVEMBER  3,  1970 
OCTOBER  17,  1972 
APRIL  24,  1972 


VAN  HORN 
VAN  HORN 
WAELDER  8  S 
WELLINGTON  1  NNW 


EQUIPMENT 
EQUIPMENT 
EQUIPMENT 
EQUIPMENT 


MOVED  0.4  MILE  NNW 
MOVED  300  FEET  SSW 
MOVED  1.2  MILES  SE 
MOVED  2.3  MILES  NW 


JUNE  1,  1972 
AUGUST  17,  1972 
NOVEMBER  16,  1972 
MARCH  9,  1972 


STATION  INDEX 


Station 


ABEAN&THV 

ABILENE  HSO  AP 

&CKEHLY  I  MSh 

AOAMSVILLE 

ALBANY 

ALEDQ  <•  SE 

ALICE 

ALPINE 

ALPINE  10  SW 


ALVIN 
ALVDRD  *  N6 

amarillO  hsq  ap 
amistad  dam 
anahuac  tkcd 
anderson 
andice  1  wnw 

ANDREWS 
AN&LETON  ;  w 
ANNA 


ANiiON 
ANTELOPf^ 
ARANSAS  PASS  2 
ARANSAS  ML  REFUGE 
ARCHER  c:TV 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ASPERMONT  2  SSW 
ATHENS  3  S5E 
ATLANTA  (.  H$H 

AUSTIN  WSO  AP 

AVALON 

BAIRD 

BAKEIISFIELO 

BALLINGFR  1  Sw 

BALHORHEA 

BANKERSMITM 

BARDMELL  DAI^ 

BATEKAN  RANCH 

8ATESVILLE 


BAtTQWN 
SEA 


BEOIAS 

BEEVlLLE  5  NE 
BElTON  OAH 
9ENAVI0ES 
BENAVIOES  NO. 
SENBROaK  DAH 


BEN 


MIN 


BERTRAM  3  ENE 

BIO  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

BIG  SPRING  FIELD  ST 

BIG  SPRING 

BIG  MELLS 

BLANCO 

BLEWETT  5  NW 

BLOVS  CAMPGROUND 

BLUE 

BOERNE 


BDOKen 

BOaUlLLlS 

RANGER  S 

BOfiCER  3  W 

BOWIE 

BOXELDE" 

BOYD 

BRACKETTVl 

LLE 

BRADY 

BBAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 

BREMONO 

BRENHiM 

BRIDGEPORT 

BRIGGS 

BRITTON 

BRONSON 

BROMNFIELD 

NO  I 

BROMNSVILL 

E  WSO  AP 

BRONNMOOD 

BUFFALO 

BULER  <.    NNW 

BULVERDE 

BUNKER  MIL 

L  5  N 

BURKETT 

BURLESON  2 

SSM 

BURLINCTOH 

3  WSH 

BURNET 

BUSHLAND  1 

NSW 

CALDWELL 

CAMERON 

CAMP  WOOD 

CANADIAtI  1 

ENE 

CANDELAftlA 

CANTON 

CANYON  DAH 

CANYON 

CAf.YQN  DAM 

NO  1 

CANYON  DAM 

NO  2 

CANYON  DAM 

NO  3 

CiNYQN  0AM 

NO  * 

CANYON  HAM 

NO  5 

CANYON  DAM 

NO  6 

CANYON  DAM 

NO  7 

CARRIZQ  SP 

UNGS 

CARROLLTON 

CARTft  VHI 

CARTNflGE 

CASE  RANCH 

3  S 

CASTELL 

CHAL. 


MOU^TAIN 
INC 


CMANNING  NO.  2 
CHAPMAN  RANCH 
CHARLOTTE  5  NNW 
CHE6PS10E 
CHEROKEE 
CHILDRESS  3  MSM 
CHILDRESS  FAA  AP 
CHILLICOTHE 

CHISOS  eASIN 
CiaOLO  CREEK 
CLARENODN 
CLARKSVILLE  2  NE 
CLARKSVILLE  I  W 
CLASSENS  PANCM 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  10  E 


£  S 


County 


0012  01  HALE 
OOitt  Oa  TAYLOR 
003<l  01,  (MARTIN 
0090  04  LAMPASAS 
0120  03  SHACKELFORD 


01T«  03  BREWSTER 
0179  Ofl  BREWSTER 
019d  0*^  CHEROKEE 

02oJ  04  BRA20R1A 
020d  03  WISE 
021U  OL  POTTER 
022S  06  VAL  venOE 
023S  08  CHAMBERS 
02'>'.  0<>  GRIMES 
02*d  03  WILLIAMSON 
02'>a  Oil  ANDREWS 
0291^  oa  BRAZORIA 
0262  03i  CULLIN 


0268  02  JONES 
0271]  03  JACK 
0302  07  ARANSAS 
03091  07!  ARANSAS 
0313  03  ARCHER 
0337'  03  TARRANT 
03«2  0<>  KENEDY 
039<«  02  STONEWALL 
OAG'k  QI-   HtNOERSUN 

04oa  o<>  CASS 

042s|  07|  TRAVIS 
ELLIS 
CALLAHAN 
P6CDS 
RUNNELS 
REEVES 
KENDALL 


0960 


LIS 
KING 

ZAVALA 


MATAGORDA 
HARRIS 
0611]  Oel  JEFFERSON 
063S  04  GRIMES 
063S|  oil  BEE 

021  BELL 

09  DUVAL 

09  DUVAL 

03{  TARRANT 

02i  KNOX 

Ob  BURNET 
Ott  REAGAN 
04  REAGAN 

OL  HOWARD 
_ .  ^  OL  HOWARD 
07671  Q9  OIMMIT 
063^  at,  BLANCO 
0B52  06  UVALDE 
0B6U  05  JEFF  DAVIS 
066t{  07  LEE 

'  0902  061  KENDALL 

0917  Qt*  NEWTON 

>  0923  03  FANNIN 

j  0926  03  MDNtauUE 

'  09A',  01,  LIPSCOMB 

095Q  09  BREWSTER 

0958  01  HUTCHINSON 

D9B<.{  03  HUNTAGUE 

0991  0*-  RED  RIVER 

099eJ  oai  "ISE 

1007]  Obi  KINNEY 

lOlT^  061  HCCULLOCH 

1033  OL  HARTLEY 

1033  03  PALO  PINTO 

03  STEPHENS 

Oln  ROBERTSON 

lO'tBl  OT'  WASHINGTON 

1097  Oi  HALL 

1063  03  WISE 

1068  OCj  BURNET 


113GI  03|  BROWN 
lieq  O'i    LEON 


122^3  0^  DALLAM 
1235)  O;;  COLEMAN 

12^5  03  JOHNSON 

I2*a  03  MILAM 

12»d  06  BURNET 

1267  Ot  POTTER 

07  BURLESON 

03  MILAM 

Oti  I 


HR 


141^ 
1410 
142S 

1429  07  COMAL 

II  RANDALL 
iTj   COMAL 

III  COMAL 
17  COMAL 
17   COMAL 

1435  Oi  COMAL 

1436  OTj  COMAL 
I43a  07  CQI 
1486  09  on 


IT 


I49d  03  DALLAS 

149^  06  EDWARDS 

190q  0''  PANQLA 

191l!  06  STERLING 

15211  06  LLANO 

1528  09  DIMMITT 

1573  03  COLLIN 

1578  04  SHELBY 

1980  03  MILLS 

lS9(t  04  LEON 

1&2S  03  ERATH 

1646  01  HARTLEY 

164^  01  HARTLEY 

16511  Of,  NUECES 

Itbi  09  ATASCOSA 

1671  07  GONZALES 

1660  06  SAN  SABA 

1696  02  CHIlORESS 

169a  02  Childress 

17U1  02  HflftOEMAN 

1715  09  SREwSTER 


1741J    07 


NES 


1761  02  DONLEY 

1772  04  RED  RIVER 

1773  04  RED  RIVER 
1771  07  BEKAR 

MSTRONC 

IBOO  03  JOHNSON 

laiq  08  LIBERTY 

1B2:  0^  BOSQUE 


STATION  INDEX 


HESBROi 


MEMPSTEiO 

HENDEASdN 

HENRieiTi 

HEREFORD 

HEMITT  I  SE 

HICQ 

HlGCINS 

HILLSBORQ 
HINOES 

HITCHLAMO  6  SSH 
HaNDQ 

HQNEr  GROVE 
HONEY  GROVE  2 
HOflDS  CREEK  OAH 
HDRGER 

HQUSTHN  WSO  AP 
HOUSTON  FAA  AP 

HOUSTON-ADDICKS 
HDUSTON-ALIEF 
H0U5T3N-BARKEH 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INQEP  HEIGHTS 
HOUSTON-HESTBURV 
HDUSTQN-NDRTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  01 
HOUSTON-SATSUMA 


HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUCKASAV 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNK 

HUNT 

muntsville 

HURST  SPRINGS 

HYE 

IMPERIAL 

INDIAN  CAP 

IREOELL 

JACKSBORD 

JACKSON  MILL  GUARD  ST 

JACKSONVILLE 

JAHES  RIVER  RANCH 

JARR6LL 

JASPER  3  Sw 

JAYTON 

JEOOO  2  NNE 

jEFFERSriN 

JEWETT 

JOHNSON  CITY 

JDURDANTQN 

JUNCTION 

JUNO 

JUSTIN 

KAFFIE  RANCH 

KARNACK 

KARNES  CITY 

KATV  WOLF  HlLL 

KAUFMAN  3  SE 

KEMPNER 

KENEDY 

KENNEDAL6  6  SSW 

KENT  5  E 

KERRVILLE 

KlLLEEN 

KINCSvIllE 

KIRBYVULE  FOR  SERVIC 

KNAPP  6  SW 

KOPPERL  5NNE 

KDUMTZE  3  SE 

KRESS 

LA  GRANGE 

LA  PRVQB 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  QAM 

LAKE  COLORADO  CITY 

LAHE5A  1  SSE 

LAHPASAS 

LANGTRY 

LAREDO  NO.  2 

LATHER  RANCH 

LAVON  DAM 

lAMN 

LEAKEY 

LEAKEY  NO  2 

LENORAH 

LEVELLAND 

LEHISVILLE  0AM 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LINDEN 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LIVINGSTON  2  NNE 

LLANQ 

LQCKHART  2  NH 

LONDON 

LONG  LAKE  S  SM 

LONGVIEw 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 

LOVELAOY 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  kSO  AP 

LUFKIN  FAA  AP 

CONTINUED 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

i 

i 

.1 

County 

•s 

1 

1 

recorci 

Old 
durin 

ssed 

gyr 

Refer 
to 

Station 

a. 

4. 

II 

n 

S 

a 

1 

J 

1 

fi 

1 

& 

II 

tables 

RAINtOW 

7368 

oS  sonfBveu 

1 

32  \t 

97  <.: 

641 

n 

2 

RANDOLPH  FIELD 

7422 

01  BEXAR 

13 

29  32 

9B  n 

76C 
154C 

C 

RANGER  1  M 

T>Ztt    03  EASTLAND 

ii 

32  21 

9B  hi 

2C 

>i 

1  2  ) 

T*3lj  OH   UPTON 

31  I* 

101  51 

260* 

11 

11 

1  2  3  C 

rayhonoville 

7*5«  iq  WILLACV 

'. 

26  2S 

29 

51 

61 

1  2  3 

RED  BLUFF  CROSSING 

74Bd  Qt     SAN  SABA 
748l|  D!  BEEVES 

: 

31  I] 

96  33 

1235 

il 

2 

RED  eiUFF  DAM 

31  5* 

103  53 

2B0C 

ii 

3i 

24 

I  2  340 

KEU  OAK 

7«99  03  ELLIS 
7*9Ti  01  BASTROP 

IS 

32  31 

96  4( 

&0C 

S 

2 

RED  ROCK 

29  at 

97  27 

301 

t 

t 

1  2  1 

RED  ROC*  3  Sw 

7*94  01  BASTROP 

1 

1 

29  S7 

97  21 

49! 

C 

RED  SPRINGS  2    tSG 

7*99  0^  6AYLUR 
7329  OTJ  REFUGIO 

i 

33  3e 

99  23 

1367 

C 

REFUGIO 

26  1( 
31  3* 

97  11 

1! 

2! 

1  2  > 

REKLAW  1  r'NE 

75«.T]  O-J  RUSK 

7 

9*  5-; 

330 

29 

2 

RENO 

755(1  0;  PARKER 
7580  07  KLEBERG 

la 

32  37 

97  3* 

770 

C 

RICARDO 

d 

27  2! 

30  3; 

97  *,9 

39 

63 

2 

RICHARDS 

TSbti  OH    GRIMES 
7560  01  DALLAS 

95  51 

331 

le 

2 

RICHARDSON 

IS 

32  31 

96  kb 

623 

It 

2 

RICHLAND  SPRINGS 

7393  0(i  SAN  SABA 

3 

31  16 

9a  37 

1373 

>i 

2 

RICHMOND 

7594  OS  FURT  BENO 

29  35 

93  4! 

101 

36 

2   C 

RINCCOLD 

761*^  03  MONTAGUE 

10 

33  4S 

97  37 

BB6 

31 

2 

RIO  GRANDE  CITV  3  m 

762^  0^  STARR 

u 

26  23 
29  28 

96  52 

176 

69 

10« 

11 

1  2  34 

RIOMSDINA  2  N 

762i  07  MEDINA 

li 

9fl  53 

93C 

1627 

1,1 

2 

RISING  STAR 

76331  OS  EASTLANG 

32  ocl 

I'.ll 

30 

30 

1  2  3 

ROANOKE 

76591  03  DENTON 

\i 

33  00 

6<.a 

29 

2 

ROBERT  LEE 

7669  06i  CUKE 

3 

31  34. 

100  ;•« 

17BC 

11 

9i 

1  2  3 

ROKSTOHN 

767T(  0-^  NUECES 

5 

27  '.7 

97  M 
100  23 

85 

l^ 

2! 

1  2  3 

Roev 

767a(  Da  FISHER 

1 

32  4* 

30  39 

1980 

32 

2 

ROCKDALE 

76eS  03  MILAM 

91    00 

IC 

2 

ROCKLAND  1  M 

7706  Q<   TYLER 

7 

31  01 

9.  i- 

133 

10 

66 

1  2  3 

ROCKPOftT 

nOh.    Oi    ARANSAS 

5 

28  01 

9,03 

•> 

14 

14 

1  2  3 

ROCKSPRINCS 

77061  06  EDWARDS 

30  01 

100  13 
96  2B 

2400 

34 

40 

1  2  3 

ROCKWALL 

7707  03t  ROCKWALL 

i: 

32  56 

343 

22 

2 

ROCKSPRINCS  21  SM 

771?  061  EDWARDS 

29  45 

100  24 
100  12 
100  32 

1720 

11 

2 

ROCKSPRINCS  2 

771^  06  EDWARDS 

30  01 

2420 

C 

RDSCOE 

77431  021  NOLAN 

, 

32  27 

2360 

35 

31 

1  2  3 

ROSEBUD  3  MSW 

774*  03  FALLS 

31  0^ 

97  01 

4951 

( 

a 

1  2  3 

ROSS 

7768  03  MCLENNAN 

31  431 

97  07 

570 

31 

2 

ROSS  RANCH 

7769  02  KING 

10 

33  39 

100  Oil 

166C 

i 

2 

Rossea  1  se 

7773  03  KAUFMAN 

IS 

32  27 

96  2(1 

35: 

3^ 

2 

RQTAN 

7782  oa  FISHER 

32  52 

100  2f 

192! 

11 

'1 

1  2  3 

ROUND  MOUNTAIN  4  HNW 

77BT  06  BLANCO 

3 

30  26 
30  31 

96  25 

136! 

r. 

2 

ROUND  ROCK  3  E 

779L  03  WILLIAMSON 

9?  38 

74C 

9 

2 

RUNCE 

7636  07  KARNES 

i: 

28  32 

97  Ui 

309 

76 

2 

RUSK 

IBML    O*.  CHEROKEE 

31  4a 

95  09( 

720 

30 

31 

I  2  3 

SABINAL  1  rtSw 

7S73  06  UVALOE 

6 

29  19 

99  29 

95L 

68 

2 

SALT  FLAT  10  ENE 

7921.  Oa  CULBERSON 

I 

31  47 

104  5-. 

389Q 

14 

1« 

1  2  3 

SAM  RflveURN  0AM 

7936  04  JASPER 

31  OM 

9*.  06 

189 

5 

S 

1  2  34C 

SAN  ANCElD  OAM 

7940  06  TOM  GREEN 

31  2a 

100  2'! 

1964, 

19 

n 

1  2  34 

SAN  ANCELD  WSD  AP      ft 

7943  06  TOM  GREEN 

31  zi 

100  30 
96  26 

1903 

6: 

eb 

1  2  3  C 

SAN  ANTONIO  MSO  AP     « 

794Si  07  BEXAR 

13 

29  3! 

7aa 

99 

12  3  0 

SAN  AUGUSTINE 

79Sli  0(i  SAN  AUCLSTIN 

1 

31  32 

94  07 

326 

C 

SAN  BENITO 

7952  10  CAMERON 

1 

26  OB 

97  3E 

97  5^ 

37 

7< 

52 

1  2  3 

SAN  MARCUS 

7963  07  HAYS 

29  53 

600 

79 

1  2  3 

SAN  SABA 

7992  06  SAN  SABA 

31  11 

96  43 

1194 

10 

32 

1  2  3 

SANDERSHN 

6022  05  TERRELL 

30  09 

102  24 

2800 

11 

2S 

1  2  3 

SANOERSHN  5  NSH 

8023  05  TERRELL 

1 

30  13 

102  25 

30B0 

C 

SANGER 

a0'.3  03  OENTON 

IS 

33  22 

97  It 

668 

30 

2 

SANT4  ANNA 

B047  02  COLEMAN 

3 

31  44 

99  i9 
97  *l 
96  54 

173a 

C 

SARITi  7  E 

BOB;  09  KENEDY 

S 

27  13 

38 

71 

2   C 

schuleneurg 

8126  07  FAYETTE 

t 

29  41 

374 

32 

2 

SEALV 

eieo  oT'  AUSTIN 

29  47 

96  09 

201 
505 

50 

60 

INJC 

1  2  3 

SEGUIN 

BIB6  07  GUADALUPE 

: 

29  35 

97  57 

47 

INfiC 

12  3   , 

SEMINOLE 

8201  01  GAINES 

32  43 

102  40 

3340 

46 

49 

12  3 

SEYMOUR 

B221  oa  BAYLOR 

33  36 

99  15 

1294 

17 

99 

12  3 

SHIHROCK 

6235  02  WHEELER 

ic 

35  12 

100  15 

2320 

43 

2 

SHAMROCK  RAOir  "BYP 

8236  02  WHEELER 

u 

35  U 

100  15 

2345 

100 

11 

1  2  3 

SHEFFIELD 

aZbZ.   05  PtCDS 

9 

30  41 

101  50 
96  37 

2162 

11 

11 

1  2  3  C 

SMERMiN  PUMP  STATION 

B27<f  03  GHflvSDN 

IC 

33  39 

716 

S5 

1  2  3 

SIERRA  BLANCA 

6305  OS  HUDSPETH 
8323  01'  BRISCOE 

Ic 

31  U 

105  21 
101  19 

'.590 

3260 

U 

11 

1  2  3  C 

SlLVERTON 

34  29 

11 

3< 

1  2  3 

SIMMS  «.  HNrt 

6335  0<*  BOWIE 

u 

33  22 

9*  34 

320 

10 

10 

1  2  3  C 

SINTQN 

635*  07  SAN  PATRICIO 

5 

26  02 

97  31 

59 

15 

49 

1  2  3 

SLATON  5  SE 

6373  OL  LYNN 

33  22 

101  36 

3050 

23 

2 

SLIOELL 

8378  03  WISE 

1. 

33  Z2 

97  2<, 

980 

26 

2 

SLOAN 

3382  U6  SAN  SA6A 

31  09 

96  55 

1303 

37 

2 

SMITMVULE 

8<,15  07  BASTROP 

30  01 

97  10 

319 

51 

S3 

1  2  3 

SNYDER 

8',33  02  SCURRY 

32  43 

100  55 

2325 

60 

62 

1  2  3 

SOMERVILLE  DfiH 

B<,<.(,  07  BURLESON 

30  20 

96  32 

263 

2140 

6 

e 

0 

1  2  34C 

SONOKA 

8<.ti9  06  SUTTON 

I 

30  3t, 

100  39 

100  27 

24 

24 

1  2  3 

SOUTH  CfiMP  16666) 

e4>69  02  KING 

U 

33  3Q 

1670 

2 

2 

SPEAKS 

8519  07^  LAVACA 

29  16 

96  42 

101  11 

141 

7 

2 

SPEARMAN 

8523  01'  HANSFDHO 

36  I 

3090 

60 

3 

1  2  3 

SPIC6W00D  i    S 

853L  06  BURNET 

30  27 

9B  10 

670 

S 

2   C 

SPRING  BRANCH 

954*,  07  COMAL 

29  52 

98  2*1 

1030 

li 

i 

springtomn 

85t>i  03  PARKER 

I 

32  36 

9'  *Q 

n7a 

n 

2C 

1  2  3 

STAMF0R1  1 

8583  02  JONES 

32  56 

99  <,a 

1634 

93 

2 

STAMFORD  NC  2 

B58<.  ua  JONES 

32  31 

99  48 

160* 

C 

STEPHENVILLE  <.  M 

BbZM    03  ERATM 

32  n 

98  12 
98  19 

14H 

4 

1 

4 

1  2  3 

STEPHENVILLE  7  WSW 

8625  03  ERATH 

32  iC 

1447 

7 

C 

STERLING  CITY 

8630  06  STERLING 

31  3 

100  S9 

2290 

IC 

« 

I  2  3 

Station 


STERLING  CITY  B  NE 
STILLHOUSE  HOLLOM  DAN 

STINNETT 
STRATFORD 

STR4HN  B  NNE 
SUGAR  LAND 
SULPHUR  SPRINGS 
SUNRAY  <•  Sw 


TEACUE  RA 

CH 

TELEGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 

TERRELL 

TEXARKANA 

TEXARKANA 

OAM 

THOMPSONS 

3  W 

THUPNOALE 

THORNTON 

THREE  RIV 

RS 

TMROCKMOR 

ON 

THURBER  5 

NE 

TILOEN 

TOWN  BLUFF  D, 

TOYAH 

TRENT  2  ENE 

TRENTON 

TRINIDAD  POHI 

TROV 

TBU6V  3  ES£ 

TRUSCOTT 

TULIA 


VEGA 


SO 


VERNON 
VICTORI 
VOSS  I  WSW 
MACO  DAM 
WACO  HSO  AP 
HAELDER  B  S 
WALCUTT 
WALLEB  3  SS 


aSHINCTQN  STATE  i 


WATER  VALLEY 
WATSON 
W4XAHACH1E 
WAYSIDE 

WfflTHERFOfiO 
WELDER  WUDLI 
WELLINGTON  1  ■ 
WEUINGTON  2 
WESLACO  2  E 


lEELOCK    1    SE 


WILLS 

P'^INT 

WINK  FAA  AIRPD 
WlNNSBORD  6  SW 

WINTE 
WITT 

WOLF 
WOLFE 
WOODS 

RS  1  NNE 
RANCH 
CREEK  OAM 

CITY 
ON  5  NNE 

County 


-3     > 

M    Q 

B63l|  Oei  STERLING 

B64d  03|  BELL 

8647!  Oil  HUTCHiNsaN 

6692  Oil  SHERMAN 

6696  03  PALO  PlNTQ 

6728  OH    FflftT  BEND 

8743^  04,  HUPKINS 

6761 

6778 

681^ 


B9ld  03^  BEL 


6996  ( 

9001J  ( 

9004  ( 

900S(  ( 


KAUFMAN 

BOWIE 
I  CASS 
I  FORT  BEnO 

MILAM 

LIMESTONE 

LIVE  DAK 

TMROCKMOflTHN 

PALO  PINTQ 
I  MCMULLEN 


9175  OIJ  SWISHER 

9191J  02  HALL 
92^  0*1  SMITH 
9221^  Ol!  RANDALL 

9265  06  UVALDt 

9270  OS  JEFF  OA' 
9275  05  PRESIDII 
9280  04  RDBERTSi 

9266  03  COOKE 


9417  03^  MC  LENNAN 
9419  03  MCLENNAN 
942^  07  C0N2ALES 
943S  Oli  DEAF  SMITI 
94461  04  HALLEK 


■9522  ( 
9527  ( 


I  OH  TOM  G 
I  06  COKE 
.  06  BURNE 


07  SAN  PATRICIO 
02  COLLINSWORTM 
02  COLLlNSwORTH 
10  HIOALGO 


9655  oa  KHARTCiN 

96651  04  ROBERTSO 

9715f  03  BOSQUE 

9717  09  LIVE  UAk 

9729  02|  WICHITA 

9730  02  WICHITA 
9800  041  VAN  ZAND 
96291  05i  WINKLER 
9630  0?  klNKLER 
96361   04  WOOD 

9847J   02^  RUNNELS 

9653   oa  NOLAN 

9fl56(   OL  DCMILTRE 

9859   03  HUNT 

9693    03  THRQCKMQ 

9962    07  LAVACA 

9953    07  OEWITT 

I   9966    oi  EL    PASO 


10  33  22 

L  33  OS 

6  29  Id 

4<  26  59 


DRAINAGE  CODE: 


;-LAVACA    7-NECHES    8-NUECES    9-PECOS    10-RED    U-RIO  GRANDE 


TEXAS 
REFERENCE    NOTES  ^^'^2 

Additional    infoiination   resarding    the   climate   of   Texas   may    be   obtained   by   writing    to    the   National   Oceanic    and   Atmospheric    Administration   State   Climatologlst , 
National    Weather   Service   Office,    Airport    Administration   Building,    3600  Manor    Road,    Austin,    Texas    78723,    or    to   any   National    Weather   Service   Office   near   you. 
Additional    precipitation   data   contained    in    "HOURLY   PRECIPITATION   DATA   TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless    otherwise    indicated,    dimensional    units    used    in    this    bulletin    are :      Temperature    in    '^F,    precipitation   and   evaporation    in    inches ,    and 
wind   movement    in   miles. 

E\'APORATION    is   measured    in    the   standard   Weather   Service-type    pan   of    4-foot    diameter   unless    otherwise  shown    by    footnote    following    the   Evaporation   and   Wind    table. 
Max   and   Min   values    in    the   Evaporation   and   Wind    table   are   monthly   averages   of    daily   extremes   of    temperature   of   water    in   pan   as   recorded   during   24   hours   ending   at 
time   of    observation.      Wind    is    the    total   wind  movement    in   miles   over    the   evaporation   pan   as   determined    by   a   continuous   anemometer    recorder    located   6-8    inches 
above    the    pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  nornnals  based  on  the  period  1931-1960.       "DEP"  it.  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

LATE   REPORTS   AND  CORRECTIONS   will    be   carried    in    the   June   and    December    issues   of   Climatological    Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
■+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated, 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,      however,   the  reference  mdicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  m  Hourly  Precipitation  Data,      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information   concerning    the   history   of    changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of    substations    through    1955  may    be    found    in    the    publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication   may    be   obtained    from    the  Superintendent   of   Documents,    Government    Printing   Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for   $1.00. 
Similar    information    for   regular   National    Weather    Service   Offices  may    be    found    in    the    latest   annual    issue   of    Local   Climatological   Data,    obtained   as    indicated 
above,    price    15   cents. 


Subscription    Price:      $2.50   a   year    for    each   section    including   annual   summary;    $1.00   additional    for    foreign   mailing;    20?   single   copy;    20?    annual 
summary.         Make   checks    payable    to   Department   of    Commerce,    NOAA;         send   payments    and   orders    to:      National   Climatic    Center,    Federal   Building, 
Asheville,    N.    C.    28801.         Attn:      Publications. 


I    certify    that    this    is   an   official    publication   of    the   National   Oceanic   and   Atmospheric   Administration,    and    is   compiled    from   records    on    file   at    the   National 
Climatic   Center,    Asheville,    North   Carolina      28801. 
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